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INTRODUCTION 


II 


This  annual  revision  of  "Waterborne  Transportation 
Lines"  contains  information  of  the  vessel  operators  and  their 
American  flag  vessels  operating  or  available  for  operation  on 
31  December  1989  in  the  transportation  of  freight  and 
passengers.  ^/General  ferries;  2/floating  equipment  used  in 
construction  work,  such  as  dredges,  piledrivers,  and  flats; 
fishing  vessels;  and  recreational  craft  are  not  included.  The 
publication  is  prepared  under  authority  contained  in  the  Rivers 
and  Harbors  Act  approved  22  September  1922,  (42  Stat.  1043),  as 
amended,  and  codified  as  in  33  U.S.C.  555. 

The  names  of  the  vessel  operators  are  listed 
alphabetically  in  Table  1.  Each  line  carries  Engineer  District 
number  and  the  name  and  business  address  of  the  operator. 

Table  2  lists  the  operators  in  alphabetical  sequence 
and  describes  each  vessel  operated  by  indicating  its  Coast 
Guard  number,  net  register  tonnage,  VTCC  (vessel  type, 
construction^ and  characteristics,  see  explanation  of  terms  on 
page  IV  and  the  inside  of  back  cover) ,  register  and  overall 
lengths  and  breadths,  draft  (both  loaded  and  light),  horsepower, 
carrying  capacity  in  short  tons  or  units  of  cargo  and  number  of 
passengers,  heights  of  fixed  superstructures,  cargo  handling 
equipment,  vessel  operating  base,  and  year  built  or  rebuilt. 

Table  3  lists  the  type  of  service,  principal 
commodities  carried,  and  waterways  upon  which  and  the  location 
between  which  the  services  are  conducted. 


1 /  The  printing  of  separate  volumes  of  the 
Transportation  Lines;  i.e.  on  the  "Great  Lakes  System, 
TS-3"  on  the  "Mississippi  River  System  and  Gulf 
Intracoastal  Waterway,  TS-4"  and  on  the  "Atlantic, 

Gulf,  and  Pacific  Coasts,  TS-5"  has  been  discontinued, 
All  information  has  been  combined  into  one  publication. 

2/  A  general  ferry  is  one  which  conveys  passengers  and 
vehicles  (driven  on  and  off  the  vessel)  across  a  river 
or  other  narrow  body  of  water  (strait,  inlet,  etc.). 
General  ferries  will  not  be  included  in  the  "Waterborne 
Transportation  Lines"  unless  they  are  regulated  by  the 
ICC  or  transport  cargo  and  submit  vessel  operation 
reports . 


Information  was  obtained  by  means  of  a  questionnaire 
mailed  to  all  operators  whose  main  operating  headquarters  was 
located  within  each  U.S.  Army  Corps  of  Engineers  District  and 
Division's  jurisdiction  on  31  December  1989.  The  final  report, 
following  editing  and  collation  of  input  data  furnished  by 
operators,  was  compiled  and  copy  preparation  accomplished  in  the 
Waterborne  Commerce  Statistics  Center. 

EXPLANATION  OF  TERMS  AND  SYMBOLS 

The  term  "regulated  by  Interstate  Commerce  Commission", 
"exempt",  for  hire",  "private",  and  "unknown",  as  used  in  the 
"Service"  column  in  Table  3  apply  to  the  operators  of  the 
vessels  rather  than  the  vessels. 

An  asterisk  (*)  appearing  in  "Year  Built  or  Rebuilt" 
column  of  Table  2  indicates  the  year  in  which  the  vessel  was 
rebuilt.  Where  no  asterisk  appears,  the  reference  is  to  the 
year  in  which  the  vessel  was  originally  constructed. 

The  index  and  tables  show  Engineer  Division/District  in 
which  the  report  was  received  by  number  as  follows; 


1. 

New  England  Division 

28. 

Rock  Island,  IL 

3. 

New  York,  NY 

29. 

St.  Louis,  MO 

7  . 

Philadelphia,  PA 

30. 

Memphis,  TN 

9. 

Baltimore,  MD 

31. 

Vicksburg,  MS 

11. 

Norfolk,  VA 

32. 

New  Orleans,  LA 

12. 

Wilmington,  NC 

33. 

Galveston,  TX 

13. 

Charleston,  SC 

34. 

Little  Rock,  AR 

14. 

Savannah,  GA 

35. 

Kansas  City,  MO 

15. 

Jacksonville,  FL 

36. 

Seattle,  WA 

16. 

Mobile,  AL 

37. 

Portland,  OR 

17. 

Nashville,  TN 

38. 

Alaska 

18. 

Louisville,  KY 

39. 

San  Francisco,  CA 

20. 

Huntington,  WV 

40. 

Sacramento,  CA 

21. 

Pittsburgh,  PA 

41. 

Los  Angeles,  CA 

22. 

Buffalo,  NY 

42. 

Pacific  Ocean  Div. 

23. 

Detroit,  MI 

43, 

Omaha,  NE 

24. 

Lake  Superior  Area  Ofc. 

44  . 

Walla  Walla,  WA 

26. 

Chicago,  IL 

45. 

Tulsa,  OK 

27. 

St.  Paul,  MN 

The 

vessel  type,  construction 

and 

characteristics  (VTCC 

represents  the  alphanumeric  code 

for 

the  vessel  type. 

construction,  and  characteristics.  For  example,  if  the  type  of 
vessel  was  a  self-propelled  tanker  constructed  of  steel  and  was 
characterized  as  liquid  bulk  tanker  the  VTCC  Code  would  be  2A22 . 
See  page  IV  for  further  explanation. 


IV 

EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRUCTION,  &  CHARACTERISTICS 

(VTCC  CODE) 

TYPE 


1  -  Self-Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self-Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Non-self  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Non-self  Propelled,  Tanker 

6  -  Other 

CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
C  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -  Other 
F  -  Unknown 


CHARACTERISTICS 


01 

- 

Undefined 

35 

- 

Pushboat 

02 

- 

Crewboat/Supply/Utility  Vessel 

36 

- 

Tugboat/Towboat 

03 

- 

General  Cargo  Freighter 

40 

- 

Open  Hopper  Barge 

04 

- 

Break  Bulk/RO-RO  Carrier 

41 

- 

Covered  Hopper  Barge 

05 

- 

RO-RO  Vessel 

42 

- 

Carfloat  (Railroad 

06 

- 

Bulk  Carrier 

Car) 

07 

- 

Containership 

43 

- 

Flat/Deck  Barge 

08 

- 

Partial  Containership 

44 

- 

Pontoon  Barge 

09 

- 

Container/Vehicle/Trailer 

45 

- 

Jumbo  Barge 

(RO-RO)  carrier 

46 

- 

Scow/Barge 

10 

- 

Vehicle  carrier 

47 

- 

Open  Dry  cargo  Barge 

11 

- 

Passenger  Vessel 

48 

- 

Covered  Dry  Cargo 

12 

- 

Combination  Passenger  &  Cargo 

49 

- 

RO-RO  Barge 

13 

- 

Ferry 

50 

- 

Container  Barge 

14 

- 

Railroad  Car  Ferry 

51 

- 

Lighter  Barge 

15 

- 

Lash  Vessel 

52 

- 

Lash/Seabee  Barge 

16 

- 

Excursion/Sightseeing  Vessels 

70 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

20 

- 

Petroleum/Chemical  Carrier 

( Compartmented) 

21 

- 

Chemical  Carrier 

71 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

22 

_ 

Liquid  Bulk  Tanker 

( Uncompartmented ) 

23 

- 

Liquid  Gas  Carrier 

90 

- 

Convertible  Barge 

24 

*** 

Other  Tanker 

91 

Semi-Integrated 

Vessel 

99 

- 

Other 

V 


SUMMARY  OF  UNITED  STATES  FLAG  PASSENGER  AND  CARGO  VESSELS 
OPERATING  OR  AVAILABLE  FOR  OPERATION  ON  31  DEC  1989 

(Exclusive  of  Fishing  and  Excursion  Vessels,  General  Ferries,  and 
Dredges,  Derricks,  etc.,  used  in  Construction  Work.) 


31  DEC  1989 

Type  of  Vessels 

Total 

1988 

Total 

1989 

Atlantic, 
Gulf  and 
Pacific 
Coasts 

Mississippi 
River  System 
and  the  Gulf 
Intracoastal 
Waterway 

Great 

Lakes 

System 

SELF-PROPELLED: 

Dry  Cargo/and/or/Passenger, 
steam  or  motor: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 

2,461 

7,374,891 

6,603,526 

181,409 

2,468 

7,403,028 

6,935,078 

177,955 

867 

4,684,270 

4,358,587 

96,869 

1,383 

2,103,896 

391,657 

47,905 

218 

614,862 

2,184,834 

33,181 

Ferries,  Railroad  Car, 
steam  or  motor: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

121 

297,410 

78 

134 

316,930 

78 

113 

282,765 

5 

7,465 

16 

26,700 

78 

Tankers,  Steam  or  Motor: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

234 

3,271,263 

14,854,641 

227 

2,970,436 

12,962,289 

223 

2,955,886 

12,925,136 

— 

4 

14,550 

37,153 

Towboats : 

Number  of  vessels 

Horsepower 

5,188 

8,550,068 

5,242 

3,666,890 

1,752 

3,043,261 

3,293 

5,409,889 

197 

213,740 

Sailing  Vessels: 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 

57 

8,097 

3,374 

11 

5,188 

1,343 

45 

2,909 

1,781 

1 

250 

TOTAL  SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 
Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

8,067 

19,493,632 

21,461,430 

184,376 

78 

8,128 

19,357,284 

19,905,464 

181,329 

78 

2,966 

10,966,182 

17,288,911 

98,212 

4,726 

7,521,250 

394,566 

49,686 

436 

869,852 

2,221,987 

33,431 

78 

NON-SELF-PROPELLED : 

Barges  and  Scows,  Dry  Cargo: 
Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

27,046 

37,732,474 

27,073 

38,124,034 

3,658 

5,102,017 

23,124 

32,567,973 

291 

454,044 

Tankers : 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

4,043 

10,867,664 

3,978 

10,711,083 

707 

3,717,058 

3,239 

6,921,246 

32 

72,779 

Railroad  Car  Floats: 

Number  of  vessels 

Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

36 

372 

30 

248 

23 

107 

2 

5 

141 

TOTAL,  NON-SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  R.R.  cars  (cap) 

mm 

31,081 

48,835,117 

248 

4,388 

8,819,075 

107 

26,365 

39,489,219 

328 

526,823 

141 

GRAND  TOTAL,  SELF-PROPELLED 

AND  NON-SELF-PROPELLED : 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  Pass  angers  (cap.) 
Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

39,192 

19,493,632 

70,061,568 

184,376 

450 

39,209 

19,357,284 

68,740,581 

181,329 

326 

7,354 

10,966,182 

26,107,986 

98,212 

107 

31,091 

7,521,250 

39,883,785 

49,686 

764 

869,852 

2,748,810 

33,431 

219 

j 
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VII 


SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY  (1989) 

(BY  REGION) 

ALL  VESSELS 


ATLANTIC,  GULF  AND 
PACIFIC  COASTS 


GREAT  LAKES 
SYSTEM 

764 
1.9% 


SELF-PROPELLED  VESSELS 


NON-SELF-PROPELLED  VESSELS 


ATLANTIC,  GULF  AND 
PACIFIC  COASTS 


GREAT  LAKES 
SYSTEM 

436 
5.4% 


ATLANTIC,  GULF  AND 
PACIFIC  COASTS 

y 

GREAT  LAKES 
SYSTEM 

328 

1.1% 


VIII 

SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY 

1989  (BY  TYPE  VESSEL) 


SELF-PROPELLED 

VESSELS 

TANKERS 


NON-SELF-PROPELLED 

VESSELS 


RAILROAD  CAR 
FLOATS 
30 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


1 


9 

I  '  . 

ENG»!  OPERATOR  NAME  !  ADDRESS 

DIST-!  ! 


5 


3 2! 

i 

• 

• 

i 

i 

i 

5“S  HAR INE/  INC. 

i  4o01-A  H«Y.  70 
!  PIERRE  PART  LA  70339 

1 

• 

1 

1 

1 

i 

i 

■ 

i 

32! 

t 

A 

AtC  9AR6ES/  INC. 

; 

1 

t 

■ 

!  1905  S.  5AY0U  DR. 

!  GOLDcN  MEAOOW  LA  70357 

03i 

1 

ASS  TRANSPORTATION 

!  75  JACOBUS  AVENUE 
!  SOUTH  KEARNY  NJ  07032 

■ 

111 

1 

A  1  T0UIN6 

!  0.  0.  BOX  13917 
!  CHESAPEAKE  VA  23325 

23*! 

■ 

A  0  M 

!  (666  FART'S  PARKWAY 
!  OECATUR  IL  62525 

21! 

i 

i 

A  N  S  0  TOWING/  INC. 

j  11341  STATE  ROUTE  170 
■  NEGLSY  OH  44441 

1 

32*! 

i 

ASP  POAT  RENTALS/  INC. 

!  ».  0.  POX  519 
!  CUT  OFF  LA  70345 

1 

3di 

t 

A-FOIl/  INC. 

!  25C9A  FAIRBANKS  ST. 

!  ANCHORAGE  AK  99503 

oi  i 

i 

A.  C.  CRUISE  LINE/  INC- 

!  29  NORTHERN  AVE. 

!  POSTON  "A  02210 

1 

32 1 

t 

i 

A.  M.  C.  MARINE  SERVICES 

i  ATTN:  PPESICENT 
!  p.  0.  QOX  614 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

1 

20  i 

f 

1 

A8EL/  FRANK 

i  1001  FRONT  ST. 

!  NEW  RICHMOND  OH  45157 

1 

32! 

i 

i 

ACTION  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  POX  5 
!  LULING  LA  70070 

1 

32! 

i 

ADAMS  T0VIN6  CORP. 

!  3217  UYTCHWOOD  OR. 

!  "ORGAN  CITY  LA  70331 
• 

201 

l 

i 

ADAMS  TRUCKING 

!  C/0  KATHY  DANIELS 
!  300  WATER  STREET 
!  BAR 10URSVXLLE  WV  25504 
1 

*1! 

; 

ADAMS/  RICMAOO  V. 

1  RJ91  TRACY  AVE. 

!  GARDEN  GROVE  CA  92641 

1 

s 

32! 

! 

ADMIRAL  LEE  TOWING/  INC. 

!  ROUTE  1/  BOX  239 
!  CUT  OFF  LA  70345 

1 

32! 

t 

i 

AEGEAN  PRINCESS/  INC. 

!  P.  0.  »0X  1062 
!  410  ST.  PHILLIP 
!  THIPODAUX  LA  70302 

1 

2 

15! 

! 

t 

AfRAM  LINES  (USA)/  INC. 

1  14302  NORTH  OALE  MA3RY 
!  SUITE  333 
!  TAMPA  FL  33615 

1 

32! 

i 

AGGREGATE  BARGE  CO. 

!  0.  0.  POX  8126 
!  NEW  ORLEANS  LA  70152 

1 

2  9! 

J 

AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

!  E.  12TH  ST.  EXTENSION 
!  OURUQUE  IA  52001 

1 

32l 

> 

i 

AGGRESSOR  FLEET/  LIMITED 

!  P.  0.  DRAWER  K 
!  5C02  HIGHWAY  90  EAST 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

! 

32! 

» 

i 

A6RIC0  CHEMICAL  CO. 

!  ATTN:  309  SAUCERMAN  (ROOM  1757) 

!  P.  0.  POX  50031 
!  NEW  ORLEANS  LA  70160 

1 

! 

4>! 

! 

i 

AIKANE  CATAMARANS 

!  ATTN;  3AR3Y  CMOY 
!  677  ALA  MOAMA  BLVO.-ROOM 
!  HONOLULU  HI  96313 

1 

502 

! 

27! 

AI°LE  TOWING  COMPANY 

!  1250  SOUTH  MAIN  STREET 
!  STILLWATER  MN  55082 

1 

23! 

AKZO  CHEMICALS/  INC. 

!  300  S.  RIVERSIDE  PLATA 
!  CHICAGO  IL  60605 

33S 

! 

ALAMO  INTRACOASTAL  TRANSPORT/ 

INC. 

2  P.  0.  90X  1469 
!  PAYTOWN  TX  77522 

1 

32! 

ALARAN  MARINE/  INC, 

•  550  MARLENE  DR. 

!  GRETNA  LA  70056 

36! 

1 

ALASKA  MARINE  CHARTER/  INC. 

!  106  110TH  PLACE  S.  c./  STE.  3 
!  BELLEVUE  WA  98004 

1 

3«i 

I 

1 

ALASKA  MARINE  HIGHWAY  SYSTEM 

!  p.  C.  POX  R 
!  JUNEAU  AK  99911 

1 

T6! 

1 

1 

ALASKA  MARINE  LINES/  INC. 

*!  P.  0.  POX  24349 
!  SEATTLE  WA  99124 
{ 

3t! 

! 

ALASKA  OUTPORT  TRANSPORTATION 

ASSN./  INC. 

!  659  NORTHEAST  NORTHLAKE 
!  SEATTLE  WA  98105 

1 

WAY 

39! 

ALASKA  PULP  CORP. 

!  POX  1050 
!  SITKA  AK  99835 

J 


2 
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1 
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OPERATOR  NAME 

i 

< 

j 

ADDRESS 

3«! 

i 

« 

ALASKA  SEATOURS 

!  OG35  GLACIER  HWY. 

!  SUITE  204 
!  JUNEAU  AK  09501 

34! 

i 

ALASKA  Ta ANSPORTATION  COMPANY 

!  455  NORTH  PAST  NORTHLAKE  WAY 
!  SEATTLE  WA  921  OS 

35! 

i 

i 

ALASKA  TUG  *  SALVAGE 

■  ATTN:  PDR  WASH3URN 
!  P.  0.  30K  711 
!  MOD .AK  A<  99415 

29! 

i 

al?er:ci/  j-  s.  const.  co./ 

INC  - 

!  21  SO  KIENLE.N  AVE. 

!  ST.  LOUIS  MO  63121 

32! 

t 

ALPE»r  3  JUDY/  INC. 

!  2C1  FORT  JACKSON  ST. 

!  f«ELLc  CHASSE  LA  70037 

52! 

i 

t 

ALFA  70WTCATS/  LTD. 

!  p.  0.  °0K  53227 
!  1100  POYORAS/  ROOM  27C0/ENER6Y 
!  SEW  ORLEANS  LA  70153 

CENTRE 

32j 

i 

ALICIA  SUE*  IhC. 

j  RT.  5/  d"X  995 
!  CUT  OFF  LA  70345 

42! 

i 

ALII  KAl  CATAMARANS 

!  »I=R  3  ALOHA  TOWER 
!  HONOLULU  HI  ®6113 

3o! 

» 

t 

ALL  ALASKAN  SEAFOODS 

!  130  NICKERSON 

!  SUITE  TQT 

!  SEATTLE  -A  9*1 09 

21! 

i 

i 

ALLEGHENY  TOWING/  INC. 

I  »10  AVE. 

•  PCX  1 56 

!  CO® ADPOLIS  PA  15105 

35! 

; 

ALLEN  MARINE  TOU°S 

!  p.  0.  BOX  10l> 

!  SITKA  AK  9953S 

15! 

i 

*LL f *  CECIL  6. 

!  249  HILLTOP  LN. 

!  CINCINNATI  '  ■  45215 

C  7  ■ 

t 

i 

ALLIED  CORP. 

!  F!aEPS  DIVISION 
!  ha^GAR^T  and  JERMUDA  STS. 

!  PHILADCLPHIA  »A  19137 

32! 

i 

ALLIED  OFFSHORE  MARINE  CORP. 

!  P.  0.  BOX  1739 
!  wc»*JAN  C!TY  LA  70321 

20! 

i 

ALLIED  SIGNAL*  INC. 

!  t3!0  SOUTH  THIRD  ST. 

•  IRONTON  OH  45638 

*2* 

i 

ALLIED  TOWING 

•  P.  0.  ’OX  472 

•  VENICE  LA  7)09 1 

11! 

i 

ALLIED  TOVINS  CORP. 

*!  POX  717 

!  NORFOLK  VA  23501 

23! 

i 

ALL IiO-SIGN/L*  INC. 

DETROIT  MICH.  PL •  NT 

!  1200  ZUG  ISLAND  RD. 

•  OETROZT  MI  43207 

32! 

« 

i 

ALLIFD-SIGNAL*  INCORPORATED 

!  LUPINE  AND  ONTARIO  STS. 

!  p.  0.  BOX  2830 
!  EATON  ROUGE  LA  70321 

11! 

i 

ALL  XFD/SIGNAL  COaP. 

!  p.  0.  BOX  761 
!  HCPFWELL  VA  23340 

2di 

1 

ALT  AIR  TRADING  CORPORATION 

!  P.  0.  BOX  276 
!  09UAWKA  IL  61469 

25! 

j 

i 

ALTER  PAP6E  LINE*  INC. 

!  2333  ROCKINGHAM  POAO 
!  P.  0.  BOX  3310 
!  DAVENPORT  IA  52303 

33! 

i 

ALUMINUM  CO.  OF  AMERICA 

PAW  MATERIALS  AND  MARINE  DEPT. 

!  POINT  COMFORT  TX  77973 

i 

'?! 

j 

ALYESKA  PIPELINE  SERVICE  CO. 

VALDEZ  NARINE  TERMINAL 

•  15*5  SOUTH  3»AGAU  ST. 

!  ANCHORAGE  AK  99512 

35'. 

t 

ANAK  TOWING  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  7655 
!  KCTCHIKAN  AK  9990t 

32! 

i 

AMDRAY  MARINE*  INC. 

!  *04  BELANGER  ST. 

•  HOUMA  LA  70360 

23! 

i 

AMERICAN  AND  CANADIAN  LOCK 

TOURS/  INC. 

!  o.  0.  BOX  594 
!  SAULT  STt.  MARIE  MI  49783 

2«i 

1 

AMERICAN  SOAT  CO. 

!  p.  0.  BOX  1100 
!  ALTON  IL  62002 

2ii 

■ 

i 

AMERICAN  BRIDGE  COMPANY 

j  ATTN:  D.  L.  KC4UAID 
!  SUITE  2314  600  GRANT  STREET 
!  PITTSBURGH  PA  t5219 

oil 

i 

AMERICAN  CANADIAN  CARI33CAN 

LINE/  INC. 

!  4o1  WATER  ST. 

!  WARREN  R I  02185 

15! 

1 

AMERICAN  COMMERCIAL  ftAPGE  LINES 

CO. 

!  P.  0.  BOX  610 
•  JEFFERSONVILLE  IN  47130 

18! 

; 

AMERICAN  COMMERCIAL  LINES 

!  p.  0.  BOX  610 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47130 

13! 

i 

AMERICAN  COMMERCIAL  TOWINb  CO. 

!  P.  0.  30X  610 
•  JtFFERSONVILLE  IN  47150 

54! 

i 

AMERICAN  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

!  411  13TH  STREET 
!  PV'RFTT  WA  93201 

07 1 

i 

i 

AMERICAN  DREDGING  CO. 

!  BEACH  AND  ERIE  STS. 

»  CAMDEN  NJ  03102 

i 

.4. 
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32!  APOLLO  MARINE  MANS?.*  INC. 

j 

i 

24!  APSOTLE  ISLANDS  CRUISc  SERVICE* 
!  LTD. 
i 

09 !  AQUA  TANKERS*  INC. 

i 

i 

i 

37!  AQUA-MARINE  CONSTRUCTORS*  INC. 

i 

i 

32 !  AQUARIUS  OFFSHORE  L06ISTICS* 

!  INC. 

i 

32 j  ARANSAS  DRILLING  WORKOVER*  INC. 


32 


ARC  CREWQOATS*  INC. 


!  P.  0.  BOX  3017  < 

!  HOUMA  LA  70361 

t 

!  P.  0.  80X  691 
!  BAYFIELD  tfl  54814 
j 

j  PIER  11*  CANTON 
!  4209  NEWGATE  AVE. 

!  BALTIMORE  HD  21224 

!  P.  0.  POX  69195 
!  PORTLAND  OR  97201 

I  1415  SEVENTH  ST. 

!  NANOU  LA  70554 

j  1504  ENGINEER  RD. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

!  P.  0.  BOX  1098 
!  EAST  90TH  ST. 

!  GALLIANO  LA  70354 


32! 


! 

31! 


! 

34! 

! 


34! 

• 

! 

! 

23! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 


17! 

! 

! 

! 

23! 

! 

! 

20! 

i 

i 

33! 


32! 

! 

! 

! 

37! 

! 

i 

oi  i 
I 
! 
! 

32! 

! 

! 

41 ! 
! 
! 

01! 

! 

! 

27! 

! 

! 

! 

13! 

! 

! 

32! 

! 

! 

20! 

! 

! 

07! 

! 

! 

! 

30! 

! 

! 


ARCO  MARINE*  INC. 

ARGOSY  OFFSHORE*  LTD. 

ARIES  BOAT  CO.  STATION  2 

ARKANSAS  BARGE  CO. 

ARKANSAS  RIVER  CO. 

ARKANSAS  RIVERBOAT  CO.*  INC. 

ARKANSAS  VALLEY  OREOGING  CO. 

ARKHOLA  SAND  AND  GRAVEL  COMPANY 

ARNOLD  TRANSIT  COMPANY 

ARNOLD*  CHARLES  L. 

ARNOLD*  CHARLES  L.  i  LEBLANC* 
ELOUISE  A. 

ARNOLD*  DUDLEY  H. 

ARROW  TRANSFER  AND  STORAGE  CO. 

ASHER  MARINE  RENTALS 

ASHLAND  OIL*  INC. 

ASSOCIATED  MARINE  SERVICE*  INC. 

ASSOCIATES  RENTALS*  INC. 

ASTORIA  PLYWOOD  CORP. 

ATCO 

ATHENA  CONSTRUCTION 
CA  DIVISION  OF  HELLENIC*  INC.) 

ATKINSON*  GUY  f.*  CONSTRUCTION 
CO. 

ATLANTIC  BARGE  CONTROL  CO. 

ATLANTIC  CO.*  LTD.*  PARTNERSHIP 

ATLAN1IC  MARINE  CONST. 

ATLAS  NARINE  SERVICE*  LTD. 

ATLAS  TOWING  CO. 

ATOCKIM  NORTH  AMERICA*  INC. 

AUGUSTA  8ARGE  CO. 


!  300  OCEANGATE 
!  LONG  BEACH  CA  90302 

!  200  GAL3ERT  ROAD 
i  LAFAYETTE  LA  70506 

!  P.  0.  BOX  711 

•  HOUMA  LA  70360 

i  ROUTE  1*  BOX  192-A 
!  SUNSHINE  LA  70780 

!  ATTN:  LEWIS  MERRELL 
!  p.  0.  BOX  1875 
!  GREENVILLE  MS  38701 

!  P.  0.  BOX  579 

!  NORTH  LITTLE  ROCK  AR  72115 

!  P.  C  BOX  548 
!  BENTON  AR  72015 

!  523  6 4  21  SON  AVE. 

!  P.  0.  BOX  1627 
!  FORT  SMITH  AR  72902 

!  P,  0.  BOX  220 

•  MACKINAC  ISLAND  MI  49757 

j  1066  VICTORY  DR. 

!  WESTWEGO  LA  70094 

i  1066  VICTORY  DR. 

!  WESTWEGO  LA  70094 

!  1066  VICTORY  DR. 

!  WESTWEGO  LA  70094 

!  P.  0.  BOX  11208 
!  1300  MARKET  ST. 

!  CHATTANOOGA  TN  37401 

!  180  €.  REDWOOD  ST. 

!  STURGEON  BAY  VI  54235 

!  P.  0.  BOX  391 
!  ASHLAND  KY  41114 

!  7548  GULFWAY  DRIVE 
!  P.  0.  BOX  307 
!  GROVES  TX  77619 

!  ATTN:  MICHELL 
!  P.  0.  BOX  1670 
!  GRETNA  LA  70053 

!  P.  0.  BOX  117 
)  ASTORIA  OR  97103 

!  14  RXTCH  AVENUE 
!  P.  0.  90X  7826 
!  GREENWICH  CT  06836 

!  P.  0.  BOX  0 
!  MORGAN  CITY  LA  70331 

!  P.  0.  BOX  259 
!  LONG  3EACH  CA  90301 

)  66  WHITE'S  PATH 
!  SOUTH  YARMOUTH  MA  02664 

!  80  S.  8TH  ST. 

!  5100  10$  CENTER 
!  MINNEAPOLIS  NN  55402 

!  RT.  3*  BOX  62X 
!  3EAUF0RT  SC  29902 

!  P.  0.  BOX  342 
!  HAPVEY  LA  70059 

!  P.  0.  BOX  1632 
!  PARKERS8URG  WV  26101 

!  ATTN:  INORGANIC  CUSTOMER  SERVICES 
!  3  PARKWAY 

l  PHILADELPHIA  PA  19102 

I  P.  0.  BOX  521 
(  AUGUSTA  AR  72006 
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! 
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! 

11!  AUGUSTA  TOWING  CO.#  INC. 

! 

i 

!  P.  0.  BOX  339 
!  PROVIDENCE  FORGE  VA  23140 

32!  AUSTRALIA  POINT  FLEETING#  INC. 

i 

i 

!  BOX  327 

!  PLAQUENINE  LA  70765 
| 

32!  AVA * S  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

; 

1  P.  0.  BOX  220 
!  BOOTHVILLE  LA  70038 
• 

32!  AVE  LIMITED 
! 

i 

I 

!  P.  0.  BOX  342 
!  HARVEY  LA  70059 

i 

30!  AYERS  DECATUR  INVESTMENTS 

1 

i 

j 

!  C/0  JAMES  W.  AYERS 
i  P.  0.  90X  10 
!  PARSONS  TN  38363 

i 

30!  AYERS#  JAMES 

j 

t 

i 

j 

! 

i 

s 

!  P.  0.  BOX  10 
!  PARSONS  TN  38363 
! 

! 

1 

1 

!  8 

! 

j 

i 

33!  8  S  0  TOWING  CO. 

i 

j 

i 

i 

i 

} 

!  2412  RED  BLUFF  ROAD 
!  PASADENA  TX  77S06 

l 

33!  0  %  B  T0WIN6#  INC. 

! 

i 

!  2412  RED  BLUFF  ROAD 
!  PASADENA  TX  77506 

i 

11!  B  t  e  TUGS#  INC. 

! 

i 

!  p.  0.  OOX  1505 

J  HOPEWELL  VA  23860 

32!  BSC  BOAT  RENTALS 

i 

j 

i  P.  0.  BOX  520 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

1 

32!  BSC  OIL  CO. 

! 

i 

!  P.  0.  BOX  52243 
!  LAFAYETTE  LA  7050$ 

• 

32!  B  t  G  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

1 

s 

!  125  WEST  117TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

37!  B  t  6  NAVIGATION#  INC. 

! 

j 

!  398  £.  ST. 

!  EASTSIDE  OR  97420 

32!  BIX  BOAT#  INC. 

! 

i 

!  RT.  1#  BOX  137M 
!  LOCKPORT  LA  70374 

i 

32!  8  T  MARINE#  INC. 

! 

! 

1 

!  ATTN:  R.  J.  THOMPSON 
!  P.  0.  BOX  3468 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

32!  B&B  BOAT  RENTALS 
! 

] 

j  BOX  31 

!  BOOTHVILLE  LA  70038 

i 

38!  BSB  MARINE  TRANSPORTATION#  INC. 

! 

j 

!  P.  0.  BOX  711 
!  KODIAK  AK  99615 

11!  BCD  EQUIPMENT  CO. 

! 

! 

1 

!  C/0  MOON  ENGINEERING  CO.#  INC. 

!  12  HARPER  AVE. 

!  PORTSMOUTH  VA  23707 

i 

18!  B.  B.  RIVER  BOATS 
! 

1 

!  P.  0.  BOX  1112 
!  COVINGTON  KY  41012 

32!  B.  P.  TOWING  CO.#  INC. 

! 

( 

!  P.  0.  SOX  172 
!  HARVEY  LA  70059 

32!  BABCOCK  %  WILCOX  COMPANY 

1 

! 

| 

!  ATTN:  LEO  JORDAN 
!  1010  COMMON  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 

t 

IS!  8ACKUS#  HOWARD#  TOWING#  INC. 

! 

j 

• 

1  1201  NORTHWEST  SOUTH  RIVER  DRIVE 
!  MIAMI  FL  33125 

i 

33!  BACON  TOWING  CO.#  INC. 

! 

i 

• 

I  3511  WATTERS  RD. 

!  PASADENA  TX  77504 
• 

i 

32!  8ACALA  OFFSHORE  BOATS#  INC. 

1 

■ 

!  P.  0.  BOX  161 
!  CUT  OFF  LA  70315 
* 

361  BAINBRIDGE  MARINE  SERV.r  INC. 

! 

! 

| 

! 

!  ATTN:  RUSS  TRASK 
!  P.  0.  BOX  10652 
!  BAINBRIDGE  ISLAND  WA  98110 

38!  8AINTER  TOWING  COMPANY 
! 

1 

)  P.  0.  BOX  482 

1  JUNEAU  AK  99801 

I 

09!  BAKER-WHITELEY  TOWING  COMPANY# 

!  THE 

I 

A 

I  P.  0.  BOX  9934 
!  BALTIMORE  HD  21224 

16!  BALDWIN  MARINE  BROKERAGE/ 

!  BALDWIN  SERVICE 
| 

I 

!  14550  RIOGE  ROAD 
!  SUMMERDALE  AL  36580 

i 

13!  BALDWIN#  JERRY 
! 
i 

!  RT.  2#  BOX  231 
!  GREEN  POND  SC  29446 

a 

32!  9ALEHI  NARINE#  INC. 

1 

| 

a 

!  P.  0.  BOX  600 
!  LACOMBE  LA  70445 

62!  QALLENGCR#  PATRICK  J. 

I 

| 

J  P.  0.  BOX  10459 
!  LAHAINA  HI  96761 

i 

09!  BALTIMORE  GAS  AND  ELECTRIC 
!  COMPANT 
! 
j 

!  ATTN:  JOHN  L.  JEFFCOAT#  RIVERSIDE  STATION 
!  P.  0.  BOX  1475 
!  BALTIMORE  MO  21203 

t 

09!  BALTIMORE  LAUNCH  AND  MARINE 
!  SERVICES#  INC. 

; 

X 

!  2701  BOSTON  ST. 

!  BALTIMORE  MD  21224 

i 

38!  CAHET  TOWING  t  SALVAGE  CO. 

! 

1 

!  BOX  735 

!  VARDCOVE  AK  99928 

j 

01!  8AKC  CORPORATION 

I 

! 

!  168  JEFFERSON  AVE. 

!  EVERETT  MA  02149 
! 

6 
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32 


?ArtTA, 


OPERATOR  NAME 


J.  W.  TOWING#'  INC. 


ADDRESS 


ROUTE  2/  80X  691 
SUNSHl.i*  L  *  70730 


32 


8ARAB8AS'  INC. 


P.  0.  BOA  186 
FRATH  LA  70533 


30! 


BARFIELD  HARBOR  SERVICE'  INC. 


EAST  END  H^Y.  18 
T.  0.  BOX  160 
AStlOREL  AR  72310 


03 


BARGE  BULK  TRANSPORTATION 


/O  CATANO  3AR6E  CORP. 
P.  0.  BOX  1789 
SAN  JUAN  PR  00903 


32 


6ARGE  HM  IIS  CO. 


P.  0.  BOX  35 
BURNSIDE  LA  70738 


29! 


BARGE  MANAGEMENT /  INC. 


1302  CLARKSON/CLAYTON 
BALLWIN  HO  63011 


13!  BAR6E  RENTAL  t  SALES  CO* 


P.  0.  30X  7176 
PADUCAH  KY  42002 


33 


BARGE  TRANSPORT  CO. 


12941  1-45  NORTH 
SUITE  311 

HOUSTON  TX  77060 


33! 


BARKER*  RICHARD 


P.  0.  BOX  446 

DUTCH  HARBOR  AK  99692 


13 


BARLEYCORN'S  RIVERBOATS/  INC. 


«48  ELH  STREET 
LUDLOW  KY  41016 


32 


BAROID  CORP. 


RT£.  2'  BOX  2108 
WESTLAKE  LA  70669 


32 


BAROID  OIVISION 

N.  L.  INDUSTRIES'  INC. 


ATTN:  JOSEPH  BOURGEOIS 

P.  0.  BOX  26306 

NEW  ORLEANS  LA  70106 


32 


BARRIOS'  JAY  J .'  BOAT  RENTALS' 
INC. 


1140  HWY.  23  SOUTH 
BURAS  LA  70041 


23! 

i 

BASIC  MARINE 

i 

32! 

! 

BASIN  MARINE#  INC. 

32  i 

i 

BATEMAN  CLEANING 

i 

31! 

! 

BATEY/  CARL  DINK' 

INC. 

i 

26! 

i 

i 

BAXTER'  R.  R.  AND 
JAMESON 

BAXTER, 

39! 

i 

BAY  A  DELTA  TOWING 

CO. 

i 

Oil 

! 

BAY  LAOY  CRUISES 

! 

01! 

BAY  LADY  CRUISES 

! 


03!  BAY  LINE  TOURS'  INC. 

t 

i 

03!  PAY  POINT  NAVIGATION  COR®. 

! 

j 

23!  BAY  SHIPBUILDING  CORP. 

!  (SUBSIDIARY  OF  MANITOWOC  CO.' 
!  INC.) 

! 

03!  BAY  TANKERS'  INC. 

! 

! 

11!  BAY  TOWING  CORP. 
t 
i 

15!  BAY  TRANSPORTATION  CORP. 

!  0/0/A  ST.  PHILIP  TOWING 
I 

33!  BAY'  INC. 

! 

i 

33!  HAY-HOUSTON  T0WIN6  CO. 

! 

! 

32!  BAYOU  FLEET 

! 

! 

32!  BAYOU  MARINE  CORP. 

i 

! 

01!  BEAL  <  BUNKER'  INC. 

! 

44!  REAMER* $  LANDING 
! 
i 

32!  BEAN#  C.  f.  CORPORATION 

! 

! 

01!  BEAR  MARINE  SERVICE 

! 

; 

13!  BEATTY'  INC. 

! 

! 

23!  9EAVER  ISLAND  BOAT  CO. 
l 


!  P.  0.  BOX  548 
!  ESC ANA9A  HI  49829 

i 

!  P.  0.  BOX  130 
!  BERWICK  LA  70342 
! 

!  p.  0.  BOX  1157 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

i 

!  STAR  RTE.  BOX  43 
!  EXTENSION  LA  71239 

t 

i  241  ISLAND  VIEW  LANE 
!  BARRINGTON  IL  60010 
! 

!  PIER  15 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
! 

!  BOX  334 

»  W.  SOUTHPORT  HE  04576 

i 

!  ATTN:  GARY  MOHR 
!  P.  0.  POX  153 
!  PAR  HARQOR  HE  04609 

i 

!  P.  0.  BOX  274 
!  WEST  ISLIP  NY  11795 
! 

!  POINT  O'WOODS 
!  KISMET  NY  11706 

l 

!  STURGEON  BAY  WI  54235 

i 

i 

! 

!  270  SYLVAN  AVENUE 
!  EN6LCVOOO  CLIFFS  NJ  07632 
! 

!  P.  0.  BOX  12477 
!  NORFOLK  VA  23502 
! 

!  P.  3.  0OX  5797 
!  TAMPA  FL  33675 

l 

!  P.  0.  BOX  9908 
!  CORPUS  CNRISTI  TX  78469 
! 

!  P.  0.  BOX  3006 
!  HOUSTON  TX  77253 

i 

!  p.  0. BOX  3741 
!  NEW  ORLEANS  LA  70182 
! 

!  STATION  1  BOX  10156 
!  HOUMA  LA  70363 
! 

!  CRANBERRY  ISLES  ME  04625 

!  P.  0.  BOX  1223 
!  LEWISTON  ID  83501 
! 

!  P.  0.  BOX  237 
!  RULE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  53  WALNUT  ST. 

!  FAIRMAVCN  HA  02719 
! 

!  R.R.  1-V'  RIVER  RD.  BOX  11 
!  WARSAW  KY  41095 
! 

1  102  BRIDGE  ST. 

2  CHARLEVOIX  MI  49720 

! 


TABU  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


! 

ENG. !  OPERATOR  NAME 

DIST.! 


13!  6EERMAH  C0NTRACTIN6 
i 
! 

15!  BELCHER  NARINE  SALES/  INC. 

l 

t 

i 

15!  BELCHER  TOWING  CO. 
i 
; 

391  BELL  NARINE  CO./  INC. 

! 

! 

32!  BELLANGER/  LUKE/  INC. 

i 

! 

17 J  BELLE  CAROL  OF  THE  CUMBERLAND 
!  EXCURSION  CO. 

j 

32 i  BELLE  CHASSE  NARINE  TRAHSP. 

i 

i 

32!  BELLE  CHASSE  NARINE  TRANSPOAT- 
!  ATION/  INC. 

! 

18!  BELLE  OF  LOUISVILLE— OPERATING 
! 

! 

21!  BELNONT  NARINE  SERVICE 
1 
; 

36!  8EN0IKSEN/  E.  H.  CO. 

! 

! 

32!  BERGERON/  EARL 
! 

! 

36!  BERING  NARINE  CORP. 

! 

! 

03!  BERNAN  ENTERPRISES/  INC. 

! 

! 

37!  BERNERT  BARGE  LINES 
! 

! 

37!  BERNERT/  JOE/  TOWING  COMPANY/ 

!  INC. 

! 

37!  BERNERT/  WILLIAM 

! 

! 

32!  BERNIE  BOAT  RENTAL/  INC. 

I 

! 

! 

32!  BERRY/  BRIAN 
!  D/B/A  BRI-LI  CO. 

I 

32!  BERTUCCI/  ANTHONY  J./  CONST. 

!  CO./  INC. 

I 

32!  BERWICK  BAY  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

22!  BETHLEHEM  STEEL  CORP.  (GREAT 
!  LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

! 

091  BETHLEHEM  STEEL  CORPORATION 
(  (COKE  OVEN  DEPT.) 

33!  9ZENL  OFFSHORE 

! 

! 

13!  BIERWORTH/  NtLBERN  DEE 
I 
! 

01!  BIG  BEAR  TRUCKING 
( 

! 

! 

32!  BIG  OAK  TOWING 

! 

! 

! 

31!  BIG  RIVER  BARGES/  INC. 

! 

! 

33!  BIG  STAR  BARGE  t  BOAT  CO. 

! 

! 

26!  BIGANE  VESSEL  FUELING  COMPANY 
!  OF  CHICAGO 
! 

161  BILOXI  PRESTRESS  CONCRETE/  INC. 

! 

! 

32!  BILUFCO  BOAT/  INC. 

! 

! 

11!  BIRSCH/  WILLIAM  L. 

! 

! 

32!  01SSO  MARINE  CO. 

! 

! 

32!  BISSO  TOWBOAT  CO./  INC. 

I 

32!  813 $0/  E.  N.  I  SON/  INC. 

! 

I 

33!  8J-TITAN  SERVICES  COMPANY 
1 
I 
1 


j  ADDRESS 


2411  N.  MAIN  STREET 
SUMMERVILLE  SC  29483 

7700  N.  KENDALL  DR. 

SUITE  415 
MIAMI  FL  33156 

P.  0.  BOX  025500 
MIAMI  FL  33102 

P.  0.  BOX  5722 
REDWOOD  CITY  CA  94063 

P.  0.  BOX  510 

GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

106  1ST  AVE.  SO. 
NASHVILLE  TN  37201 

P.  0.  BOX  405 

8ELLE  CHASSE  LA  70037 

i 

!  P.  0.  BOX  278 
!  PURAS  LA  70041 

!  FOURTH  AND  RIVER  ROAD 
!  LOUISVILLE  KY  40202 

i  41  ST  AND  N03LE  STREETS 
!  BELLAIRE  OH  43906 

j  P.  0.  BOX  70226 
•  SEATTLE  WA  98107 

j  1048  BAYOU  SIDE  DR. 

!  HOUMA  LA  70363 

j  P.  0.  BOX  3757 


SEATTLE  WA 

98124 

1  INGHAM  AVENUE 

BAYONNE  NJ 

07002 

170  HAR0IN6 

BLVD 

m 

OREGON  CITY 

OR 

97045 

P.  0.  BOX  37 

WILSONVILLE 

OR 

97070 

15812  NEIBUR 

RO. 

OREGON  CITY 

OR 

97045 

!  ROUTE  3 

!  119  WEST  112TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  7034$ 

! 

!  2S0  VIRGINIA  ST. 

!  LOCKPORT  LA  70374 

! 

!  P.  0.  BOX  10S63 
!  JEFFERSON  LA  70181 
! 

l  P.  0.  BOX  2708 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
{ 

!  5700  LOM3ARDO  CENTER-ROCK  RUN  CENTER 
!  SEVEN  HILLS  OH  44113 
! 

!  SPARROWS  POINT  ND  21219 

! 

1 

!  2855  MANGUM  90. 

!  HOUSTON  TX  77092 
! 

!  RD.  *1/  BOX  184 
I  CALABASH  NC  28459 
! 

!  ATTN:  NELSON  HAM8LIN 
!  *8  PURITAN  0*. 

!  SCARBOROUGH  ME  04074 

! 

!  3RD  *  SYCAMORE  STREETS 
!  P.  0.  BOX  103 
!  JENA  LA  71342 
! 

!  P.  0.  BOX  4700 
1  GREENVILLE  MS  38704 
! 

!  2435  E.  BROADWAY 
!  PEARLAND  TX  77581 
{ 

j  3583  ARCHER  AVE. 

!  CHICAGO  IL  80609 
1 

!  P.  0.  BOX  407 
!  BILOXI  MS  39533 
! 

!  »T.  1/  BOX  329 
!  BURAS  LA  70041 
i 

j  820  HERITAGE  POINT 
l  CHESAPEAKE  VA  23320 

i 

i  P.  0.  BOX  4113 

!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

« 

*!  P.  0.  BOX  4250 

!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

! 

)  P.  0.  BOX  4370 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 
! 

!  ATTN:  SAFETY  DEPARTMENT 
!  P.  0.  BOX  4442 
!  HOUSTON  TX  77210 
! 


8 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG.!  OPERATOR  NAME 

OIST.I 


ADDRESS 


3o!  BLACK  SAIL  TRANSPORT*  INC. 

t 


26!  BLACK  NARINE*  INC. 

! 

j 

3*i  8LACK  NAVIGATION  COMPANY 

I 

i 

31!  BLACK  RICE  COMPANY 

i 

i 

31!  BLACK*  INC. 

i 

i 

26!  BLACKHAWK  FLEET*  INC. 

I 

j 

32!  BLANCHARD  TOWING  CO. 

!  CORPORATION 

i 

29!  8LASKE  MARINE*  INC. 

i 

j 

32!  eLESSEY  ENTERPRISES*  INC. 

i 

32!  9LESSEY*  WALTER  £«*  JR. 

) 

i 

28!  BLOCK*  W.  G.  CO. 

! 

33 1  3LUDC0  BARGE  AND  TOWING*  INC. 

t 

| 

39!  BLUE  2  GOLD  FLEET 

i 

i 

03!  BLUE  CIRCLE-ATLANTIC 

] 

! 

08!  BLUE  LINES*  INC. 

! 

! 

i 

18!  8LUEGRASS  NARINE 
; 
j 

1 8 !  BOAT  BARN 

! 

! 

33!  30AT  SERVICE  OF  GALVESTON 

! 

! 

32!  BOA2  TOWING*  INC. 

! 

! 

23!  BOB-LO  COMPANY 

! 

! 

03!  B0B0VIC2*  STANIS 

l 

20!  BOGGS*  NERDIE*  3  SONS*  INC. 

| 

i 

37!  BOHEMIA  INC.*  UMPQUA  DIVISION 

! 

! 

22!  POLAND  t  CORNELIUS*  INC.  MGRS 
! 

! 

32!  BOLLINGER  MACHINE  SHOP  AND 
1  SHIPYARD*  INC. 

! 

29!  BOWHOMNE  GROUP  LTD. 

! 

! 

! 

18!  BONNIE  BELLE*  INC. 

! 

I 

01!  «OOTH0AY  NAVIGATION  CO.*  LTD. 

! 

! 

! 

12!  BORDEAUX  SALVAGE  AND 
!  CONSTRUCTION  CO. 

! 

32!  BORDELON  BROS.  MARINE  CO. 

! 

! 

32!  80RDEL0N  OFFSHORE  OPERATORS* 

!  INC. 

! 

01!  BOSTON  LINE  t  SERVICE  CO.*  INC, 

! 

! 

! 

01!  BOSTON  OCEAN  CARRIERS*  INC. 

I 

! 

! 

01!  BOSTON  TOWING  2  TRANSPORTATION 
!  COMPANY*  INC. 

! 

18!  BOSWELL  OIL  COMPANY*  THE 

! 

! 

20!  BOSWORTH*  ROBERT  K. 

! 

! 

03!  BOUCHARD  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

! 


!  106  SURREY  BLDG. 

!  10777  MAIN  ST. 

!  BELLEVUE  WA  98004 

j 

!  1  E.  DUPONT  DR. 

•  SENECA  IL  61360 

i 

i  p.  o.  eox  00220 


!  NENANA 

AK 

99760 

!  BOX  391 
!  DEWITT 

1 

AR 

72042 

!  BOX  391 
!  DEWITT 

AR 

72042 

j  P.  0.  BOX  429 

!  BUFFALO 

IA 

52728 

RT.  2*  BOX  412 


BOURG 

LA  70343 

P.  0. 
ALTON 

BOX  112 

IL  62002 

P.  0. 
BELLE 

BOX  459 
CHASSE  LA 

70037 

P.  0. 

BELLE 

BOX  459 
CHASSE  LA 

70037 

P.  0.  BOX  3010 

OAVENPORT  IA  52808 

•  P.  0.  POX  262424 
!  HOUSTON  TX  77207 

!  PIER  39*  BOX  2-2 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94133 

i 

!  P.  0.  BOX  3 
!  RAVENA  NY  12143 

!  ATTN:  MRS.  LAURENCE 
!  P.  0.  BOX  537 
!  ST.  JOHN  VI  00830 

i  BOX  7271 

!  PADUCAH  KY  42001 

!  830  SEVENTH  ST. 

!  TELL  CITY  IN  47586 

*!  PIER  IV 

!  GALVESTON  TX  77550 

!  ROUTE  4  BOX  888 
!  PLAQUEMINE  LA  70764 

!  4401  VEST  JEFFERSON 
!  DETROIT  MI  48209 

!  7  MONMOUTH  PARKWAY 
3  MONMOUTH  NJ  07750 

J  P.  0.  BOX  967 
!  FLATVOOD  KY  41139 

!  P.  0.  BOX  25 
!  RCEDSPORT  OR  97467 

!  3200  MARINE  MIDLAND  CENTER 
!  BUFFALO  NY  14203 

!  P.  0.  BOX  250 
!  LOCK*ORT  LA  70374 

i 

j  C/O  OCNELAN  PHELPS 
!  7600  80NH0MME 
!  ST.  LOUIS  MO  63105 

!  P.  0.  BOX  1015 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47131 

!  PIER  6 

I  COMMERCIAL  STREET 
!  800THBAY  HARBOR  ME  04538 

!  2034  MONROE  ST. 

!  WILMINGTON  NC  23401 

!  BOX  279 

!  LOCKPORT  LA  70374 

!  P.  0.  BOX  279 
!  LOCKPORT  LA  70374 

!  1  BLACK  FALCON  AVE. 

!  BLACK  FALCON  CRUISE  TERMINAL 
!  POSTON  MA  02061 

i 

!  ATTN:  DANA  L.  FORBES 
!  362  UNIVERSITY  AVE. 

!  WESTWOOD  HA  02090 

!  36  NEW  STREET 
!  EAST  BOSTON  MA  02128 

!  2500  CENTRAL  TRUST  TOWER 
!  CINCINNATI  OH  45202 

!  P.  0.  BOX  469 
J  POINT  PLEASANT  WV  25550 

!  HICKSVILLE  PLAZA 
J  25  WEST  BARCLAY  STREET 
I  HICKSVILLE  NY  11801 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


9 


EHG.  ! 
OIST.! 

32! 

i 

i 

32! 

! 

» 

17! 

j 

32! 

! 

! 

36! 

i 

38! 
32? 
01 ! 

32! 


OPERATOR  NAME 

BOUOREAUX#  GUT 

30URG#  EMILY  BARGE  CO. 

80WATER#  INC.-SOUTHERN  OIVISIOH 
BOVMECH  MARINE/  INC. 

80YER  ALASKA  BARGE  LINES#  INC. 

BOYER  TOWING#  INC. 

8RADF0RD  MARINE 

BRADY#  TIMOTHY  C. 

8RAHHER  ENGINEERING 


27  j 
! 
j 

oi  i 
! 
! 

33*! 

32! 


BRAND#  ERVIN  U. 

BRANT  ROCK  PARTY  4  OIVE  BOAT 
LINE#  INC. 

BRAZOS  PORT  BOAT  LEASING#  INC. 

BREAK  OF  DAWN#  INC. 


33 


27 


27! 

31! 

31! 

09! 

38! 


BREATHWIT  MARINE  CONTRACTORS 

BRENNAN  MARINE#  INC. 

BRENNAN#  J.  F./  CO. 

BRENT  TOWING  CO.#  INC. 

BRENT  TRANSPORTATION  CORP. 

BRETCN  BAY  WATER  TRANS.#  INC. 

BRICE/  INC. 


ADDRESS 


•  2304  HERRILL  STREET 

»  ABBEVILLE  LA  70510 

! 

!  P.  0.  BOX  100 
!  LOCXPORT  LA  70374 

i 

j  CALHOUN  TN  37309 

i 

j  414  W.  17TH  ST. 

!  LAROSE  LA  70373 

! 

•  7318  4TH  AVE.  S. 

!  SEATTLE  WA  98103 

!  P.  0.  BOX  8000 

•  KETCHIKAN  AX  99901 

!  P.  0.  BOX  >48 
!  JENA  LA  71342 

!  254  SANDWICH  ST. 

!  PLYMOUTH  HA  02360 

!  505  TRAVIS  ST . 

!  SUITE  808 

!  SHREVEPORT  LA  71101 

!  8619  HAMLET  AVE.  $. 

!  COTTAGE  GROVE  MN  55016 

!  69  CENTRAL  AVE. 

!  P.  0.  BOX  412 
!  ORANT  POCK  HA  02020 

!  P.  0.  BOX  816 
!  FREEPORT  TX  77541 

i  P.  0.  BOX  492 
!  229  FIFTH  ST. 

!  GRETNA  LA  70053 

i  P.  0.  BOX  1634 
!  DICKINSON  TX  77539 

!  820  BAINBRIOGE 

•  LA  CROSSE  WI  54601 

*!  P.  0.  BOX  2557 
!  LA  CROSSE  WI  54602 

J 

1  o.  0.  DRAWER  3 

•  GREENVILLE  MS  58701 

! 

!  P.  0.  BOX  5755 
!  GREENVILLE  MS  38704 

i 

*!  P.  0.  BOX  273 
!  LEONARDTOWN  HD  20650 
! 

!  P.  0.  BOX  70668 
!  FAIRBANKS  AK  9970 7 


01!  BRIDGEPORT- PORT- JEFF.  STEAMBOAT 
!  CO. 

1 

41!  PRIGGS#  LARRY 


!  102  WEST  BROADWAY 

i  PORT  JEFFERSON  NY  11777 

! 

!  1202  KFTTNER  BLVD. 

!  SUITE  3300 
!  SAN  OIEGO  CA  92101 


32 

32 

32 

17 

36' 

37 


BRILEY  MARINE#  INC. 

3RIS-T0W#  INC. 

BRISKS#  S.  E.  T0WIN6#  INC. 

BRISTOL  STEEL  AND  IRON#  INC. 

BRIX  MARITIME  BARGING 

8RIX  MARITIME  CO. 


20! 

! 

! 

18! 

! 

i 

33! 

! 

! 

32! 

! 

» 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

18! 


BR00K9ANK  RIVER#  INC. 

BROOKS#  GENA 

BROOKS#  JANES  B.  t  KELTNER# 
NEIL 

BROUSSARD  BROTHERS#  INC. 

BROUSSARD  MARINE  SERVICE#  INC. 

BROUSSARD#  N.  *.  LANDING#  INC. 

BROWN  MARINE  SERVICE#  INC. 


21 

03! 

17 


BROWN#  ROBERT  J«#  TOWING 
COMPANY 

BROWN#  THOMAS  J.#  I  SONS#  INC. 

0RT  TRANSFER  TERMINAL#  INC. 


!  P.  0.  ROX  53077 
!  LAFAYETTE  LA  70505 

i  P.  0.  BOX  1029 
!  3UPAS  LA  70041 

i  p.  0.  BOX  1029 
!  BU* AS  LA  70041 

!  P.  0.  BOX  471 
!  BRISTOL  VA  24203 

!  P.  0.  BOX  M05 
!  SEATTLE  WA  98124 

!  9030  N.W.  ST.  HELENS  RD. 

!  P.  0.  BOX  03018 
!  PORTLAND  OR  97203 

!  3106  OLD  AP  ROAD  EAST 
!  GEORGETOWN  OK  45121 

!  BOX  7176 

1  PADUCAH  KY  42002 

!  7919  HILSHIRE  GREEN  DRIVE 
!  HOUSTON  TX  77055 

!  ROUTE  3#  BOX  166 
!  ABBEVILLE  LA  70510 

1  P.  0.  BOX  442 
!  LOREAUVILLE  LA  70552 

!  PT.  3#  BOX  1836 
!  ABBEVILLE  LA  70510 

!  ATTN:  6ART  V.  BRYAN 
!  P.  0.  BOX  1415 
!  PENSACOLA  fL  32596 

i  RURAL  DELIVERY  2#  BOX  317A 
J  TARENTUM  PA  15084 

!  P.  0.  BOX  52 
!  STATEN  ISLAND  NY  10310 

i  BOX  143 

!  GRAND  RIVERS  KY  42045 


TABLE  1  -  AL PHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


i  j 

ENG*f  OPERATOR  NAME  *  AOORESS 

0 1ST* !  ! 


32!  3RUCE  CREU30ATS 
! 

i 

• 

32l  BRUCE  ENTERPRISES/  INC. 

i 


32!  9RUCE  INDUSTRIES 

i 


32*!  BRUCE  MARIN*  TRANSPORTATION/ 
!  INC. 

i 

32!  BRUCE  NARINE/  INC. 

i 


32!  BRUCE  MARINE/  INC. 

» 

i 

32!  3RUCE  OFFSHORE 

t 

i 

32!  8RUCE  TRANSPORT 

j 

i 

32!  9RUCE/  DANIEL/  MARINE/  INC. 
i 

i 

12!  BRUNSWICK  TOWING  CO. 

• 

; 

37!  9RUSC0  CORP. 

j 

i 

1 7 !  9RYAN/  CHARLES  J. /BINKLEY/ 

•  JOSEPH  P,/  JR. /VARFIELD/CH ARLES 
!  H./KANAOAY/  THOMAS  P./  JR. 

] 

41!  BUCCANEER  MARINE/  LTD. 

l 

i 

Oil  BUCHANAN  MARINE/  INC. 

i 

! 

32!  RUCKS  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

32!  BUD'S  BOAT  RENTAL/  INC. 

i 

22!  BUFFALO  CHARTERS/  INC. 

! 

! 

33!  BUFFALO  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

16!  BUFFALO  TOWING  CO. 

! 

! 

33!  9ULKFLCET  "ARINE  CORP. 

! 

! 

! 

33!  RUlLtNGTON/  F.  W. 

! 

! 

29!  BUNGE  CORPORATION 
! 

! 

! 

11!  9UNKEK  GROUPE  VIRGINIA/  INC. 

! 

! 

32!  PURAS/  DAN/  BOAT  RENTAL/  INC. 


! 

ATTN: 

T.  i 

BROUSSARD 

RT.  1/ 

BOX 

19 

GIBSON 

LA 

703*6 

ATTN: 

T. 

BROUSSARD 

RT.  1/ 

BOX 

19 

i 

GIBSON 

LA 

70356 

ATTN: 

T. 

BROUSSARD 

ST.  1/ 

BOX 

19 

GIBSON 

LA 

703S6 

!  223  E.  28TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

!  ATTN:  T.  3R0USS  ARD/J.  SKILES 
!  RT.  1/  BOX  19 
!  GIBSON  LA  70356 

i  PT.  1/  80X  19 
!  GIBSON  LA  70356 

j  RT.  1/  BOX  IP 
!  GI3S0N  LA  70356 

!  BOX  20/  ROUTE  1 
!  GIBSON  LA  70356 

*!  223  E.  23TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

! 

!  *T.  1/  BOX  2000 
!  LELAND  NC  28451 

i 

i  P.  0.  BOX  1060 
!  LONGVIEW  WA  98632 
! 

!  1 ac 1  STONEHAVEN  COU*T 
!  NASHVILLE  TN  37215 


!  1565-D  CALLENS  RD. 

!  VENTURA  CA  93003 

!  ONE  LI3ERTY  SQUARE 
!  SUITE  20 

!  NEW  BRITAIN  CT  06051 

!  P.  0.  BOX  301 
!  PATTERSON  LA  70392 

!  P.  0.  ORAWER  F 
!  VENICE  LA  70091 

!  P.  0.  BOX  1623 
!  BUFFALO  NY  14240 

!  P.  0.  BOX  5006 
!  HOUSTON  TX  77262 

!  P.  0.  0OX  2105 
!  MOBILE  AL  36601 

!  ATTN:  J.  9.  SNYDER 
!  1800  WEST  LOOP  SOUTH  SUITE  1600 
•  HOUSTON  TX  77027 

!  P.  0.  BOX  2401 
!  FREEPORT  TX  77541 

I  11720  OORMAN  DRIVE 
!  P.  0.  BOX  28500 
!  ST.  LOUIS  MO  63146 


1  1421  SOUTH 

MAIN 

ST. 

1  NORFOLK  VA 

23501 

J  P.  0.  BOX  6 

!  OOOTHVILLE 

LA 

70038 

I  P.  0.  80X  220 

!  BOOTHVILLE 

LA 

70038 

!  90X  69 

- 

!  CARROLLTON 

MI 

48724 

!  ROUTF  1/  BOX  235 

!  PLAOUEHINE 

LA 

70764 

!  P.  0.  BOX  A66 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  1122  YAR1R0  LANE 
!  PADUCAH  KY  42001 
! 

!  ATTN:  TOMMY  TRAIL 
!  ROUTE  5/  BOX  1067 
!  BREAUX  BRIOGE  LA  70517 


!  ATTN: 

SIDNEY 

COMARDELLE 

!  p.  0. 

BOX  183 

!  DES  ALLEMANDS 

LA 

70030 

!  P.  0. 

BOX  453 

!  GOLDEN 

MEADOW 

LA 

70357 
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ENG.! 

DIST.I 

OPERATOR  NAME 

i 

i 

j 

ADDRESS 

21! 

CSC  NARINE  HAIHT.  CO. 

!  ATTN:  RICHARD  CHRISTOPHER 
!  P-  0.  BOX  124 
•  CHARLEROI  PA  15022 

32! 

C  S  E  BOAT  RENTALS#  INC. 

!  P.  0.  BOX  243 
!  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

C  S  G  NARINE  $r*VICE#  INC. 

!  P.  0.  BOX  739 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

3  2  j 

C  S  6  NARINE  TOWING#  INC. 

!  RT.  1#  BOX  332BC 
!  MARRERO  LA  70072 

32! 

C  C  H  BARGE  RENTALS 

!  ATTN:  8.  HUNTER 
!  24  MARQUIS  MANOR 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

32! 

C  (  H  BOAT  CO. 

1  528  FRANKLIN  ST 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

33! 

C  (  K  BOATS#  INC. 

i  P.  0.  BOX  644 
!  FREEPORT  TX  77541 

37! 

C  N  f  LEASING  CO. 

!  P.  0.  BOX  1769 
•  VANCOUVER  WA  98o63 

33! 

C  R  U#  LTD. 

!  RT.  2#  BOX  129 
!  ORANGE  GROVE  TX  78372 

32! 

CSS  ATLANTA#  INC. 

!  733  €.  AIRPORT  DR. 

!  SUITE  101 

!  BATON  ROUGE  LA  7030ft 

All 

CSC  BOATS#  INC. 

•  P.  0.  BOX  1279 
!  HUNTINGTON  3EACH  CA  92647 

32! 

C-CRAFT  NARINE  SERVICES#  INC. 

!  P.  0.90X  1098 
!  GALLIANO  LA  70354 

32! 

C.  f.  INDUSTRIES#  INC. 

!  P.  0.  BOX  468 
!  OONALOSONVILLE  LA  70346 

21! 

C.  J.  t  SON  TOWING  CORP. 

!  ATTN:  CARL  JOHNSON 
!  ROUTE  1 

!  GEORGETOWN  PA  15043 

28! 

C.  K.  PROCESSING  CO. 

i  P.  0.  30X  596 
!  MUSCATINE  IA  52761 

07! 

CABLE  VENTURES#  INC. 

(DEL  CORP.) 

i  p.  0.  BOX  401 
!  TOMS  RIVER  N4  03753 

42! 

CA0RA3  NARINE  CORP. 

!  COMMERCIAL  PORT-APRA  HAROOR 
!  1026  CABRAS  HWY •  SUITE  114 
!  PITI  GU  96925 

23! 

CAC  ASSOCIATES 

!  P.  0.  BOX  1543 
!  MUSKEGON  MI  49443 

32! 

CACTUS  TOWING  CO. 

!  3426  EAST  PARK  AVE. 

!  HOUMA  LA  70363 

32! 

CADE  TOWING 

*!  3217  WYTCHWOOD  DR. 

!  MORGAN  CITY  LA  70381 

37! 

CAffALL  BROS.  FOREST  PROOUCTS# 

INC. 

!  P.  0.  BOX  725 
!  25260  S.W.  PARKWAY 
!  WILSONVILLE  OR  97070 

32! 

CAJUN  ELECTRIC  POWER 

COOPERATIVE#  INC. 

!  10719  AIRLINE  HWY. 

!  P.  0.  BOX  15540 
!  BATON  ROUGE  LA  70895 

07! 

CALOWELL  DIVING  SERVICE 

i  BOX  401 

!  TOMS  RIVER  NJ  08753 

29! 

CALHOUN-ST.  CHARLES  FERRT  CO. 

!  BOX  10 

!  GOLDEN  EAGLE  IL  62036 

32! 

CALLAZS  4  CALLAIS  BOAT  RENTALS 

j  2000  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

CALLAIS  t  LOUNIET  TOWING#  INC. 

!  RT  3#  BOX  993 
!  CUT  OFF  L4  70345 

32! 

CALLAIS  AND  SONS#  INC. 

i  PT.  3#  OOX  993 
!  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

CALLAIS  OFFSHORE#  INC. 

!  2000  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

CALLAIS#  ABDON  BOAT  RENTALS# 

INC. 

!  P.  0.  BOX  723 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

33! 

CALLAWAY  COUNTY  SANO  CO. 

!  BOX  125 

!  MOKANE  MO  65059 

37! 

CALLOWAY-ROSS#  INC. 

!  20  PORT  WAY 
!  LONGVIEW  WA  98652 

07! 

CALORE  RIGGING  CORP. 

!  1102  WEST  STREET 
!  SUITE  702 

i  WILMINGTON  DE  19801 

26! 

CALUNET  NARINE  TOWING 

!  P.  0.  BOX  17216 
!  CHICAGO  2L  60617 

26! 

CALUMET  RIVER  FLEETIN6#  INC. 

!  p.  0.  BOX  209 
!  WHITING  IN  46934 

32! 

CANERON  CONSTR.  CO.#  INC. 

i  p.  0.  BOX  722 
!  CAMERON  LA  70631 

32! 

CANEROK  OFFSHORE  BOATS 

!  ATTN:  HENRY  A.  MC  CALL 
!  P.  0.  BOX  186 
!  CAMERON  LA  70631 
! 
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56!  CAMPBELL  TOWING  CO. 

t 

l 

21!  CAMPBELL  TRANSPORTATION  CO. 

i 


Oil  CAMPBELL*  ROBERT 

l 

! 

52!  CAN  00*  INC.  I 

{ 

; 

32!  CAN  00*  INC.  II 

i 

i 

32!  CANAL  0AR6E  COMPANY*  INC. 

l 


32!  CANDIES*  OTTO*  INC. 

i 


3 2!  CANDY  CANE  II*  INC. 
« 


21 i  CANESTRALE*  MATTHEW 

i 

i 

23!  CANONIE  CONSTRUCTORS 

i 


26!  CANTON  MARINE  TOWING  CO.*  INC. 


FEAR  TOWING  CO. 


GIRARDEAU  FLEETING  COMPANY 


GIRARDEAU  SAND  CO.*  INC. 


ISLAND  EXPRESS  LINE#  INC. 


SANDBLAST 


TOWING  CORP. 


32!  CAPITAL  HARiNE  SUPPLY*  INC. 

j 

! 

35!  CAPITAL  SAND  CO. 

! 

; 

33!  CAPITAL  TOWING  CO. 

! 

! 

09!  CAPT'N  ED*  INC. 

1 

i 

! 

33!  CAPT.  ELLIOTT'S  PARTY  BOATS* 

!  INC. 

I 

! 

14!  CAPT.  SAM'S  RIVER  STREET  FLEET 

! 

! 

321  CAPT.  TOM*  INC. 

J 

! 

32!  CAPTAIN  REG*  INC. 

! 

! 

09!  CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY  CO./ 

!  INC. 

! 

32!  CAR  OFFSHORE  SERVICE#  INC. 

! 

! 

03!  CAMMANOS#  PETER 
! 

! 

01!  CAREFREE  CRUISES*  INC. 

! 

! 

11!  CAAGIL*  INC. 

! 

! 

27!  CARGILL  MARINE  «  TERMtNAL#  INf. 

! 

! 

07!  CARGO  CARRIERS 

!  DIVISION  OF  CARSIL  NARINE  AND 
I  TERMINAL*  INC. 

! 

32!  CAR X  CORPORATION 

! 

! 

! 

01!  CARIBBEAN  BARGE  CORP. 

! 

! 

32!  CAPLINE  TANK  SERVICE 
l 
! 

! 


29!  CAPE 
! 


29!  CAPE 
! 
i 

Oil  CAPE 

i 

; 

! 

32!  CAPE 

j 

i 

i 

29!  CAPE 
I 
! 


!  P.  0.  BOX  170 
»  WRANGELL  AK  99929 

!  ATTN:  RICHARD  CHRISTOPHER 
!  P.  0.  SOX  124 
!  CHARLEROI  PA  15022 

!  5  EAMES  RD. 

!  BC0TH9AY  HARBOR  ME  04538 

!  RTE.  5*  SOX  236 
!  CUT  OFF  LA  70345 

!  RTE.  5#  BOX  236 
!  CUT  OFF  LA  70345 

!  835  UNION  ST. 

!  SUITE  300 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 

!  ATTN:  GERRY  MERVIEU 
!  P.  0.  BOX  25 
!  DSS  ALLENANDS  LA  70030 

!  6007  HIGHWAY  90  EAST 
!  P.  0.  BOX  2444 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

i  SOX  14 

!  MCNESSEM  PA  15062 

!  ATTN:  JAMES  SARNO 
!  P.  0.  BOX  723 
»  MUSKEGON  MI  49443 

!  ROUTE  2*  SOX  149 
!  CANTON  MO  63435 

!  EA6LES  ISLAND 
!  P.  0.  BOX  1466 
!  WILMINGTON  NC  23401 

!  102  N.  MAIN 

!  P.  0.  BOX  1602 

!  CAPE  GIRARDEAU  MO  63702 

!  1350  NORTH  WATER  STREET 
!  CAPE  GIRARDEAU  MO  63701 

t 

j  ATTN:  R.  S.  THOMPSON 
!  P.  0.  BOX  J4095 
!  NEW  BEDFORD  HA  02741 
! 

!  C/0  SEA  MAR*  INC. 

!  115  ROW  3 

!  LAFAYETTE  LA  70508 

t 

!  P.  0.  SOX  296 
!  CAPE  SIRADEAU  MO  61701 

j 

!  P.  0.  BOX  533 
!  P6SERVE  LA  70084 

!  BOX  156 

•  JEFFERSON  CITT  MO  65022 

!  * 35  WADE  HAMPTON 
J  HOUSTON  TX  77024 
! 

!  P.  0.  30X  15 
!  MAIN  STREET 
!  9UEENST0WH  50  21658 

! 

!  1024  WEST  SECOND  ST. 

!  P.  0.  BOX  644 
!  FREEPORT  TX  77541 
! 

!  P.  0.  BOX  1131 
I  SAVANNAH  GA  31402 

i 

i  BOX  12t5 

•  AURAS  LA  70041 

I 

i  1005  SOUTH  FIRST  ST. 

!  GOLOEN  MEADOW  LA  70337 

! 

1  1726  S.  CLINTON  STREET 
!  BALTIMORE  MD  21224 
! 

!  P.  0.  SOX  751 

!  GOLOEN  MEADOW  LA  70357 

! 

!  X-1  BAM390  OAIVE 

!  URO.  TORRIMAR#  6UAYNAB0  PR  00657 
! 

!  433  HANOVER  ST. 

!  BOSTON  MA  02113 

! 

!  P.  0.  BOX  7506 
!  CHESAPEAKE  VA  23324 
! 

!  p.  0.  BOX  9300 
!  MINNEAPOLIS  HN  55440 
! 

!  1209  ORANGE  ST. 

!  VILNINSTON  DE  1980! 

! 

! 

!  P.  0.  BOX  2692 
!  800  YOUNGS 

!  MORGAN  CITY  LA  70381 

! 

!  *2  GREENWICH  PLAZA 
!  GREENWICH  CT  06830 
i 

!  ATTN:  PAT  MURPHY 
!  7268  HWY.  75 
!  6EISMAR  LA  70734 
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!  733  E.  AIRP08T  DR. 

!  SUITE  101 

!  9AT0N  ROUGE  »„A  70306 

j  RT.  1#  BOX  225 
!  INTRACOASTAL  RD* 

•  PLAQUEMINE  LA  70764 

!  ROUTE  1/  BOX  225 
!  PLAQUENIMES  LA  70764 

j  ?40  LICKING  PIKE 
!  NEWPORT  K7  41071 

j  P.  0.  30X  543 
l  BENTON  AR  72015 

j  BENTON  AR  72015 

!  P.  0.  BOX  41 
i  MORGAN  CITY  LA  70531 

!  P.  0.  DRAWER  3490 
!  HOREHEAD  CITY  NC  23557 

!  POX  321 

•  CARUTKERSVILLE  NO  63830 

!  P.  0.  OOX  266 
!  BINGEN  VA  98605 

j  P.  0.  ?0X  329 

•  PETLAKATLA  AK  99926 

!  446A  COMMERCIAL  ST. 

!  PORTLAND  KF  04101 

!  P.  0.  BOX  480 

•  BELFAST  HE  04915 

l 

!  Ill  ROSEWOOD  DRIVE 
!  NEWARK  DE  19713 

!  P.  0.  OOX  939 
!  ROCKPORT  TX  7S382 

i  P.  0.  BOX  585 
!  CASSVILLE  WI  5T806 

!  P.  0.  POX  940 
!  ST.  ROSE  LA  70087 
! 

!  P.  0.  SOX  3380 
!  HONOLULU  HI  96801 

!  *>.  0.  BOX  1949 

•  SAN  PEDRO  CA  9Q733 

!  208  IOLEWOOO  DRIVE 
!  CHICKASAW  AL  36611 
! 

!  ATTN:  WALT  INGRAM 
!  421  SOUTH  CLARKVOOD  DR. 

!  BELLINGHAM  UA  98225 

l 

!  P.  0.  BOX  5868 
1  CLEVELAND  OH  44101 

i 

!  ATTN:  NATHAN  nL AIS ANCE 
!  P.  0.  BOX  2617 
!  HOUMA  LA  70381 
! 

‘  120  SOUTHDOWN  WEST  BLVD. 

!  APT.  XI 

!  HOUMA  LA  70360 

i 

j  ATTN:  6A8E  CENTOfANTI 
!  P.  0.  BOX  660 
1  WEST  ELIZABETH  PA  15088 
I 

!  P.  0.  BOX  955 
!  FRIENDSWOOD  TX  77546 

J  END  Of  YOUNG'S  RD. 

!  P.  0.  BOX  2545 
!  MORGAN  CITY  J  70331 

l 

!  P.  0.  BOX  45*5 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

!  P.  0.  BOX  102 
!  ST.  PETERS  NO  63376 

i 

!  P.  0.  BOX  55 <66 

1  NEW  ORLEANS  LA  70153 

! 

!  P.  0.  BOX  207 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

!  P.  0.  BOX  5739 

2  j\KPA  FI  3367* 

1 

!  P.  0.  BOX  1  3349 
!  MEMPHIS  TN  39113 
! 

!  f  X6HTH  FLOOR 
!  5TH  AND  MAIN  STREETS 
t  CINCINNATI  OH  45202 
! 

!  641  LEXINGTON  AVC. 

2  N£y  YORK  NY  10022 

! 

J  P.  0.  30X  1390 
!  LAPLACt  LA  70069 
! 
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•  i 

ENC- !  OPERATOR  MANE  \ 

0 1ST. !  I 


56 

42 

22 

23 

32 

33 


CHADWICK#  E.  F.#  LOG  PATROL  CO. 

CHAMORRO  CHIEF  CORP. 

CHAMP#  JOSEPH 

CHAMPION  AUTC  FERRY#  INC. 

CHAMPION  OFFSHORE  BOAT  SERVICE# 
INC. 

CHANNEL  8UNKE 1  SERVICE 


33!  CHANNEL  FUELIN6  SERVICE#  INC. 


P.  0.  80X  766 
MARYSVILLE  WA  93270 

P.  0.  BOX  6186 
TAMUNING  GU  96911 

25300  SCIENCE  PARK  DR. 
3EACHW00D  OH  44122 

3647  PT.  TRtNSLE 
ALGONAC  MI  4800’ 

110  KAPPA  ST. 

RfcLLE  CHASSE  LA  70037 

P.  0.  BOX  267 
1015  LAKSSIOE  OR. 
CHANNELVXEV  TX  77530 

P.  0.  BOX  1503 

PORT  ARTHU  TX  77641 


38 


CHANNEL  LANDFILL#  INC. 


P.  0.  a0X  >1267 
JUNEAU  A»  99302 


33! 

t 

CHANNEL  SHIPYARD 

c" 

32! 

i 

CHAPMAN#  DON#  INC. 

i 

17! 

t 

CHARLESTON  MARINE 

i 

32! 

i 

CHARPcNTI ER  TOWING# 

INC. 

t 

14! 

• 

CHATHAM  TOWING  COMPANY# 

INC. 

32! 

t 

CHAUVIN#  CURMAN 

i 

33! 

j 

CHEMICAL  9ARGE  CO. 

• 

41  i 
» 

CHEMPRO  ENVIRONMENTAL  SERVICE 

i 

wi 

« 

CHEMSERVE  TERMINAL# 

INC. 

32! 

! 

CHERAMIE  BO  TRUC  NO. 

10 

! 

52! 

! 

CHE  RAMIE  20  TRUC  NO. 

17# 

INC. 

i 

32i 

i 

CHE  RAMIE  BO  TRUC  NO. 

18# 

INC. 

i 

32! 

i 

CHERAMIE  30  TRUC  NO. 

19# 

INC. 

! 

32! 

i 

CHERAMIE  30  TRUC  NO. 

20# 

INC. 

i 

32i 

i 

CHERAMIE  60  TRUC  NO. 

21# 

INC. 

i 

32! 

! 

CHERAMIE  30  TRUC  NO. 

22# 

INC. 

! 

32! 

j 

CHERAMIE  80  TRUC  NO. 

25# 

INC. 

32  i 

j 

CHFRAKXE  BO  TRUC  NO. 

26# 

INC. 

i 

12! 

! 

CHERAMIt  80  TRUC  NO. 

27# 

INC. 

j 

32! 

! 

CHERAMIE  00  TRUC  MO. 

23# 

INC. 

; 

32  i 

i 

CHERAMIE  90  TRUC  NO. 

29# 

INC. 

i 

32! 

i 

CHERAMIE  60  TPUC  NO. 

30# 

INC. 

i 

32! 

! 

CHERAHie  BROS-#  INC. 

! 

32! 

! 

CHERAMIE#  GILBERT#  INC. 

j 

32! 

! 

CHERAMIE#  HARRIS 

i 

32  i 
! 

CHERAMIE#  HUEY  L./  INC. 

i 

32! 

! 

i 

CHERAMIE#  INC. 

i 

! 

32! 

i 

CHERAMIE#  MANNY 

! 

321 

! 

CHERAMIE#  K.  J.#  INC 

! 

32! 

CHERAMIE#  RENE  J.  t 

SONS 

INC 

i 


!  P.  0.  BOX  726 
!  HIGHLANDS  TX  77562 

!  RTE.  1 
!  BOX  1 55E 

!  CHAUVIN  LA  70344 

i  P.  3.  90X  375 
!  CHARLESTON  TN  37310 

!  505  VOODHAVEN  DR. 

!  HOUMA  LA  70363 

!  P.  0.  BOX  576 
!  SAVANNAH  GA  31402 

*!  RT.  1#  BOX  153C 
1  CHAUVIN  LA  70344 

:  P.  C.  BOX  955 
!  f  "  I  ENDS WOOO  TX  77546 

!  PIER  1#  BERTH  47-49 
!  LONG  BEACH  CA  90802 

!  P.  0.  BOX  117 
!  WILMINGTON  NC  23402 


0.  BOX  77 5 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  >75 
GOLOEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
GOLOEN  MEADOW 

LA 

70357 

?.  0.  BOX  775 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
BOLDEN  HEADOH 

LA 

70357 

p.  0.  BOX  775 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

r.  0.  BOX  775 

GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

?.  0.  BOX  775 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

p.  0.  BOX  775 
GOLOEN  MEADOW 

LA 

70357 

®.  0.  BOX  775 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
GOLDEH  HEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
GOLOEN  MEADOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  775 
GOLDEN  KEAOOW 

LA 

70357 

P.  0.  BOX  458 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

p.  0.  BOX  *46 
GALLIANO  LA 

70354 

!  Ill  V.  194TH  ST. 

:  P.  0.  BOY  173 
!  GALLIANO  LA  70354 


!  ATTN;  DOUGLAS  CHEPAHIE 
!  1311  S.  BAYOU  DRIVE 
!  GOLDEN  MEADOV  LA  70357 
l 

!  p.  0.  BOX  473 
!  GALLIANO  LA  703S4 
• 

i  P.  0.  BOX  1009 
!  GALIIAHO  LA  70354 
! 

!  P.  0.  BOX  130 
!  CUT  OFF  LA  70345 

t 


ADORESS 
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DIST.! 


32! 

! 

J 

15! 

! 

! 

17! 

! 

! 

07! 

! 

! 

11! 

! 

! 

09! 

! 

! 

; 

09! 

i 

! 

11! 

! 

i 

32! 

1 

39! 

2 

1 
! 

32! 

J 

; 

! 

33! 

2 
! 

32! 

! 

t 

! 

26! 

i 

26! 

! 

! 

! 

33! 

! 

( 

16! 

! 

03! 

! 

! 

! 

16! 

! 

! 

30! 

! 

! 

03! 

! 

! 

13! 

! 

! 

! 

32! 

! 

i 

32! 

! 

! 

32! 

I 

! 

32! 

! 

! 

! 

29! 

! 

! 

15! 

I 

! 

03! 

! 

! 

03! 

! 

! 

07! 

! 

! 

! 

31! 

! 

! 

lot 

I 

! 

29! 

1 

! 

37! 

I 

! 

32! 

! 

! 


OPERATOR  NAME 

CHERAHIE/  STEVE  INC. 

CHEROKEE  BARGE  LINES#  INC. 

CHEROKEE  MARINE  TERMINAL 

CHESAPEAKE  BARGE 

CHESAPEAKE  CORPORATION 

CHESAPEAKE  MARINE  PARTNERSHIP 

CHESAPEAKE  MARINE  TOURS#  INC. 

CHESAPEAKE  TUG  t  BARGE#  INC. 

CHEVCO  SERVICES#  INC. 

CHEVRON  SHIPPING  COMPANT 

CHEVRON  USA#  INC. 

CHEVRON  USA#  INC. 

CMfiYNNE  NARINE#  INC. 

CHICAGO  CRUISES 

CHICAGO  FROM  THE  LAKE#  INC. 

CHICO#  8.  A.  TUG#  INC. 

CHILDRESS  COMPANY#  INC. 

CHILLEMI#  CHARLES 

CHOCOX  BARGES#  INC. 

CHOCTAV  TRANSPORTATION  CO. 

CHOLEVICKI#  ALEX 

CHOTIN  TRANSPORTATION#  INC. 

CHOTIN#  SCOTT#  INC. 

CHOUEST#  DAMON#  INC. 

CHOUEST#  EDISON  OFFSHORE#  INC. 

CHRIS  PUSHBOAT#  INC. 

CHRONALLOY  ANEPICAN  CORPORATION 

CINDY  LOU  FLEET#  INC. 

CIRCLE  LINE  -  SIGHTSEEING 
YACHTS#  INC. 

CIRCLE  LINE  -  STATUE  OF  LI8ERTY 
FERRY#  INC. 

CITICORP  LEASING  (ALEYSKA# 

INC.) 

CITY  OF  MONROE 

*:jb  COMPANY 

CLAYTON  TANKERS#  INC. 

CLEARVATER  MARINE  VOftKy  INC. 
CLEMENTS#  D.  4.#  INC. 


AODRESS 


109  RE9ST0CK  DRIVE 
GOLDEN  MEADOW  LA  70557 

P.  0.  BOX  717o 
PADUCAH  KY  42002 

P.  0.  BOX  5128 
NASHVILLE  TN  37207 

100  WEST  1 OTH  STREET 
WILMINGTON  DE  19301 

P.  0.  BOX  311 

WEST  POINT  VA  23181 

ATTN:  HARRY  W.  SCHLEGELHILCH 

110  WEST  ROAD 
BALTIKORE  HD  21204 

P.  0.  BOX  3350 
ANNAPOLIS  MD  21403 

1309  OLEANDER  AVE. 

CHESAPEAKE  VA  23325 

P.  0.  BOX  1018 
ABBEVILLE  LA  70511 

555  MARKET  ST. 

RM.  1920 

SAN  FRANCISCO  CA  94105 

ATTN:  MANAGER  ESFSH 
935  GRAVIER  ST. 

NEW  ORLEANS  LA  70112 

P.  0.  BOX  10049 
LIBERTY  TX  77575 

ATTN:  LLOYD  AUCOIN 
P.  0.  BOX  407 
BERWICK  LA  70342 

10465  INOIANAPOL IS  BLVO. 

CHICAGO  IL  60617 

435  E.  ILLINOIS 
SUITE  361 

CHICAGO  IL  60611 

!  RT.  2#  BOX  142 
!  DAYTON  TX  77535 

!  6630  RIVER  PLACE 
!  GULF  SHORES  AL  36542 

*!  3770  LAKE  HURST  AVE. 

!  RD.  2 

!  JACKSON  NJ  08527 
! 

!  P.  0.  BOX  6316 
!  DESTIN  FL  32541 

i 

•  BOX  527 

!  OYERSBURG  TN  38024 
! 

!  110  5TH 

!  BROOKLYN  NY  11215 

i 

I  ATTN:  TERRENCE  W.  EVANS 
!  1400  550  guILDtNG 
!  CINCINNATI  OH  4S202 
! 

!  P.  0.  BOX  309 
!  MANDCVULE  LA  70448 

i 

!  P-  0.  BOX  303 
!  GALLIANO  LA  70354 

i 

!  P.  0.  BOX  303 
!  GALLIANO  LA  70354 

t 

i  501  EAST  VIRTUE  ST. 

!  P.  0.  BOX  833 
!  CHALMETTE  LA  70043 

• 

!  120  SOUTH  CENTRAL  AVENUE 
!  ST.  LOUIS  MO  63105 

i 

!  727  SCALLOP  DRIVE 
»  CAPE  CANAVERAL  FL  32920 

i 

!  ATTN:  P.  CERULLO 

!  CIRCLE  LINF  PLAZA-FOOT  OF  WEST  42ND  ST. 

•  NEW  YORK  NY  10036 

i 

!  PIER  33-FOOT  OF  WEST  43R0  ST. 

!  NEW  YORK  NY  10036 

i 

!  CITIBANK  DELAWARE 
!  OPS  1  BLDG.#  1  PENNS  WAY 
!  NEW  CASTLE  DE  19720 
! 

!  P.  0.  BOX  300 

•  MONROE  LA  71210 

i 

i  ROUTE  3#  BOX  115 
!  PERRYVILLE  MO  63775 
! 

!  8182  MARYLAND  AVE. 

!  CLAYTON  MO  63105 
! 

!  P.  0.  BOX  H 
!  LONGVIEW  WA  98632 
i 

j  RT.  1#  670-D 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 
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ENG.!  OPERATOR  NAHE 

D 1ST* I 

l 

i 

i 

ADDRESS 

22!  CLEVELAND  TANKERS/  INC. 

< 

i 

!  A 55  PUBLIC  SOU ARE 
•  P.  0.  6479 
!  CLEVELAND  OH  44114 

29!  CLIPPER  CRUISE  LIN' 

« 

t 

j  ATTN:  CAPTAIN  SART  E.  WELSH 
*  7711  30HH0NNE  AVE. 

'  ST.  LOUIS  NO  631C5 

To!  CLIPPER  FISHERIES 

i 

'  641  W.  EWING 
!  SEATTLE  VA  93119 

01!  CLIPPER  1*9 INC*  INC. 

I 

!  12  UPLAND  ROAD 
!  NEW8URYP0RT  NA  01950 

52 J  CLOUD  POST  RE'.TAL/  INC. 

i 

!  P.  0.  30*  6 
•  aoOTHVILLE  Lk  70033 

Soi  Ci.OVSn.EAf  1935/  INC. 

i 

‘  29104  PIPLINE  ROAD 
•  MONROE  WA  93272 

42!  CLUB  t,*NAl 
i 

i 

I  Y5S  HUSs'ILIKO  ST. 

!  SUITE  211 

!  KAWULUI/  NAUI  HI  96732 

?2 ■  CLY0ES9A1  E  CORP. 

i 

!  P.  0.  BOX  393 
»  naRRCRO  LA  70073 

36!  COAST  LINE  PACIFIC/  INC. 

t 

•  150  NICKERSON  ST. 

!  SEATTLE  WA  98109 

15!  COASTAL  3AR6E 
{ 

!  P.  0.  BOX  1265 
•  PLYMOUTH  FL  32768 

09!  COASTAL  CARRIERS  CORP. 

t 

i 

!  SUITE  3t 1 
!  410  SEVERN  AVE. 

«  ANNAPOLIS  ND  21403 

15!  COASTAL  MARINE  CONSTRUCTION/ 

•  INC. 

•  425  N.  TAHIAN1  TRAIL 
!  VENICE  f L  34292 

15!  COASTAL  PILOTS  J  HARBOR  LAUNCH/ 

*  INC. 

•  8140  NIGHTINGALE  RD. 

'  BROOKSVILLE  FL  34613 

*  2 '  COSTAL  SHELL  CO. 

f 

!  P.  0.  BOX  230 
•  A^EVILL*  LA  70511 

53!  COASTAL  t*i<|CSMIPS  U.S.A./  INC. 
i 

l 

»  ATTN:  rLEN  NAYNARD 
'  9  GREFNWAY  ?U  IK 
!  HOUSTON  TX  77046 

U!  COASTAL  T OWING#  INC. 

i 

!  R.  0.  BOX  1113 
!  BRUNSWICK  3A  31520 

33!  COASTAL  T0VIN6/  INC. 

!  SPR INGHXLl 

!  P401  W.  MONROE  RO. 

!  HOUSTON  TX  77061 

3oi  COASTAL  TRANS.  CO. 

i 

•  4025  13TH  AVE.  W. 

!  SEATTLE  WA  93119 

36!  COASTAL  TRANSPORTATION/  INC. 

i 

!  P.  0.  BOX  70623 
•  SEATTLE  WA  93107 

33!  COASTAL  TUG  AND  PARGE/  INC. 

» 

!  »0X  521 

'  CORPUS  CHRISTI  TX  73403 

32*!  COASTAL  TUGS/  INC. 

; 

I  P.  0.  BOX  369 
•  BELLE  CHASSE  LA  70037 

26!  COASTWISE  TRADING  CO. 

i 

!  RILEY  ROAD/INDIANA  HApBOR 
!  EAST  CHICAGO  IN  46312 

29!  COASTWISE  TRADING  CO. 

t 

!  P.  0.  BOX  182 
*  '  WOOD  RIVER  It  62095 

33!  COASTWISE  TRADING  CO. 

i 

i 

•  2501  PALMER  HIGHWAY 
'  SUITE  110 

!  TEXAS  CITY  TX  77590 

21 i  C09LE/  JOHN 
i 

»  255  CALIFORNIA  AVE. 

'  CHESTER  WV  26034 

52!  COCO  MARINA /  INC. 
i 

!  $ Ta»*  ROUTE  OOC  570 
•  CHAUVIN  IA  70344 

03'  COEN  NARINE  EQUIPMENT/  INC. 

> 

j  15  SLOPt  DRIVE 
•  SHORT  HILLS  NJ  07078 

30'  COFFEY  CONSTRUCTION  CO. 

i 

!  P.  0.  BOX  300 
!  HICKMAN  KY  42050 

16!  COILf  TOWING  COMPANY/  INC. 
i 

'  R.  0.  BOX  340 
'  PASCAGOULA  NS  39563 

32'  COLLINS  TOWING/  INC. 

i 

■  1402  WEST  NAIN 
•  CUT  OFF  LA  70545 

03!  C0LUH8I A  CONTAINER  BARGE 

i 

!  e  LISTFR  AVENUE 

1  N iW ARK  NJ  07105 

36'  COLUNUl A  NAVIGATION  CO. 

i 

•  P.  0.  BOX  A 
!  KETTLE  FALLS  WA  99141 

16'  COLUN0US  LANOING 

i 

•  p.  0.  BOX  9516 

•  C0LUN8US  NS  39705 

32!  JOHANCHE  BOAT  RENTAL/  INC. 

•  »T.  1/  30X  254 
'  LOCKPORT  LA  70374 

32!  CONAR  Of f SHORE  NARINE  CORP. 

i 

'  P.  0.  DRAWER  1820 
•  MORGAN  CITY  LA  70381 

22!  CONFINED  1000  ISLAND  BOAT 
•  TOURS/  INC. 

'  ALEXANDRIA  dn  NY  13607 
l 

At!  CONES/  YALE 

l 

1 

'  p.  0.  BOX  13567 
•  SAN  DIEGO  CA  92113 

i 
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32!  COMMERCIAL  BAR6E  TRANSPORT 
!  LIMITED  PARTNERSHIP  I 
; 

20!  COMMERCIAL  DIVIN6 

! 

i 

33!  COMMERCIAL  EQUIPMENT  LEASING 
!  CO. 
i 

i 

11!  COMMONWEALTH  OF  VIRGINIA 
!  DEPT.  OF  HWYS.  t  TRANSP. 

i 

32*!  COMPASS  DOCKSIDE/  INC. 

! 

! 

07!  COMPASS  MARINE  CORP. 

I 

i 

32!  COMPASS  MARINE  SERVICES/  INC. 

I 

{ 

17!  CONAGRA  FERTILIZER  COMPANY 

l 

| 

36!  CONCRETE  TECHNOLOGY  CORP- 

I 

| 

01 !  CONN./  STATE  OF/  OEPT.  OF 
!  TRANSP. 

! 

I 

32!  CONOCO/  INC. 

! 

! 

! 

29!  C0N50LI0ATED  GRAIN  «  BARGE 
!  COMPANY 
! 

! 

21!  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

!  (RIVER  DIVISION) 

; 

i 

21!  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

!  EASTERN  DIVISION 

i 

! 

21!  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

!  NORTHERN  W.  VA.  REGION 

! 

21!  CONSOLIDATION  COAL  CO.  (EASTERN 
!  REGI0N-M0UN9SVILLE  OPERATIONS) 

! 

! 

21!  CONSOLIDATION  COAL  COMPANY 

! 

! 

26!  CONTICARRIERS  AND  TERMINALS# 

!  INC. 

! 

! 

11!  CONTINENTAL  GRAIN  CO. 

! 

! 

32!  CONTINENTAL  MARINE  SERVICE 

! 

! 

26!  CONTINENTAL  MARINE/  INC. 

! 

! 

32!  CONVENT  NARINE  COMPANIES/  INC. 

! 

! 

! 

17!  CONVEYORS/  INC. 

I 

! 

I 

38!  COOK  INLET  TUG  AND  BARGE  CO. 

I 

! 

32!  COOK/  PAUL  L.  BOAT  RENTAL#  INC. 
I 
! 

32!  COOPER  STEVEDORES 
! 

! 

16!  CORE  INDUSTRIES#  INC. 

! 

I 

32!  CORKERN  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

» 

33!  CORPUS  CHRISTI  NARINE  SERVICES 
!  CO. 

! 

29!  COSTELLO/  PATRICK  R.  AND 
t  ELLEN  M. 

! 

24)  COULEE  REGION  TOWING/  INC. 

! 

! 

32!  COURVILLE  MARINE/  INC. 

! 

! 

32)  COX  DRAGLINE/  INC. 
i 
! 

31!  COX  NARINE  CORP. 

! 

! 

! 

30!  CPD  BARGE  LINE 
! 

! 

32!  CRAIGHEAD#  CLAUOE  C.#  DR. 

I 

! 


!  P.  0.  BOX  3250 

•  SLIDELL  LA  70459 
i 

i  13  132ND  STREET 
!  CHESAPEAKE  UV  25315 

i 

!  745  E.  MULBERRY 
!  SUITE  210 

!  SAN  ANTONIO  TX  7*212 

» 

!  P.  0.  BOX  45 
!  VAVERLY  VA  23890 

» 

!  110  HUNTLEY  OR. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

j 

j  p.  0.  BOX  2227 
!  WILMINGTON  De  19899 

i 

i  p.  0.  BOX  6349 
!  NEW  ORLEANS  LA  70174 

j  P.  0.  80X  671 
!  KNOXVILLE  TN  37901 

i 

!  1123  PORT  OF  TACOMA  ROAD 
!  TACOMA  WA  93421 

t 

j  OUREAU  OF  WATER  TRANSPORTATION 
!  STATE  PIER  ROAD 
!  NEW  LONDON  CT  06320 

j 

•  ATTN:  RON  r'OLDS 
«  RT.  3/  BOX  1056B 

!  SULPHUR  LA  70665 

!  MERCHANTS  EXCHANGE  BUILDING 
!  5100  OAKLANO  AVENUE 
!  ST.  LOUIS  MO  63110 

j  ATTN:  CONI  CHAPMAN 
!  P.  0.  BOX  337 
!  ELIZABETH  PA  15037 

!  WASHINGTON  OPERATIONS— ATTN : 

•  200  HIDDEN  VALLEY  ROAD 
!  MCMURRAY  PA  15317 

! 

•  P.  0.  BOX  1314 

!  MORGANTOWN  WV  26505 

! 

!  ATTN:  ED  SUTER 
!  450  RACETRACK  ROAD 
!  WASHINGTON  PA  15301 
! 

!  DILLWORTH  MINE 
!  RICES  LANDING  PA  15357 

*!  ATTN:  JOHN  TRAMPAS 
!  222  SOUTH  RIVERSIDE  PLAZA 

•  CHICAGO  IL  60606 

i 

i  P.  0.  BOX  9483 

•  NORFOLK  VA  23505 

j  2155  RIVER  ROAD 
!  “RIDGE  CITY  LA  70094 

i 

i  P.  0.  BOX  669 
!  LEMONT  IL  60439 
! 

!  ATTN:  SUE  HAYNIE 
!  P.  0.  BOX  125 
!  CONVENT  LA  70723 

i 

!  531  SOUTH  GAY  ST. 

!  SUITE  400 

!  KNOXVILLE  TM  37902 
> 

!  824  DELANEY  ST. 

)  ANCHORAGE  AK  99501 

!  105  AVE.  C 
!  BURAS  LA  70041 
1 

!  P.  0.  BOX  301 
!  0 ARROW  LA  70725 
! 

!  P.  0.  BOX  213 

•  THEODORE  AL  36590 

i 

i  p.  0.  BOX  100 
!  POMCHATOULA  LA  70454 
! 

!  P.  0.  BOX  53720 
»  HOUSTON  TX  77052 
! 

!  3S9  BRANCHPOtT  DR. 

!  CHESTERFIELD  MG  63017 

! 

!  136  ALTHEA  CIRCLE 
!  PRAIRIE  DU  CHIEN  VI  $3821 

i 

!  ROUTE  5/  BOX  310 
!  BREAUX  BRIDGE  L*  70517 

i 

i  2601  E.  MAIN  ST. 

!  HOUMA  LA  70363 

! 

!  ATTN!  T.  A.  PILLNAN 
!  1153  S.  MAIN  STREET  »L4 
!  GREENVILLE  MS  33701 
! 

!  RT.  1/  BOX  422AG 
!  HELENA  AS  72342 
! 

I  1654  DUroSSAT  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  7011$ 

! 


ADDRESS 


JANES  LAWLESS 
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!  ATTN:  G.  L.  BUR6ESS 
!  p.  0.  BOX  538 
!  8EAVCR  «>A  1S009 

j  P.  0.  BOX  11? 

!  GRAND  CHENIER  LA  70643 

»  P.  0.  BOX  774 
!  MANDEVILLE  LA  70448 

!  box  447 

!  GLENVILL4RD  PA  15046 

!  315  LAKESIDE  DRIVE 
!  CWANNELVIEW  TX  77530 

!  P.  0.  SOX  201 
!  W.  NYACK  NY  10994 

!  ATTN:  EDDIE  PINNER 
!  1240  PATTERSON  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

!  ATTN:  CAPT.  J.  WHITE 
!  3132  MARYLAND  AVE. 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

!  p.  0-  eOX  148 
!  CHAL“ETrE  la  70044 

!  395  HWY.  55 
!  PCURG  LA  70343 

!  3523  EAST  PARK  AVE. 

!  HOUHA  LA  7C363 

!  P.  0.  BOX  118R 
!  GALLIANO  LA  70354 

!  p.  0.  aox  906 

!  GALLIANO  LA  703S4 

!  P.  0.  BOX  41? 

!  MARRERO  LA  70073 

*!  133  3RIDGE  St. 

'  OST EfcVILLE  K4  02655 

•  P.  0.  BOX  279 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

•  P.  0.  BOX  906 

!  GALLIANO  LA  70354 

!  P.  0.  BOX  1189 
!  GALLIANO  LA  703S4 

!  PIER  46 8 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94107 

! 

!  TWO  TEPRY  STREET 
!  P.  0.  BOX  33 
!  NEW  LONDON  CT  06320 

i 

•  1746  E.  ADAMS  ST. 

!  JACKSONVILLE  FL  32202 

i  2626  3»0»DWAY 
!  p.  0.  POX  8109 
!  PADUCAH  KY  42001 

•  P.  0.  BOX  2110 

!  JACKSONVILLE  FL  32203 

!  PIER  1*  BERTH  48/49 
!  LONG  BEACH  CA  9QA02 
! 

!  ATTN:  JOE  FLORES 

•  P.  0.  BOX  S  1072 

!  SAN  JUAN  PR  C0902 

j 

!  501  F90N7  ST. 

!  NORFOLK  VA  23510 

!  ».  0.  BOX  17270 
!  SEATTLE  WA  98107 

!  P.  0.  DRAWER  343 
!  BRIDGE  CITY  TX  7761! 

!  ATTN:  MR.  A.  F.  CROWN 
!  12780  LEVAN  RD. 

!  LIVONIA  MI  48150 

!  1017  PUGET  WAY 
!  ANAC0RTE5  WA  98221 

!  BOX  13262 
!  "CMPHIS  TN  33113 

!  160*  VYN0N4  DR. 

•  ENID  OK  73701 

j  C/O  A.  VESTAL 
!  R.  0.  BOX  1133 
!  PITTSBURGH  PA  15230 
! 

!  19085  H  RIVER  RD. 

!  P.  0.  BOX  279 
!  ST.  ROSE  LA  70087 

t 

!  PIER  3 

!  NEW  BEDFORD  NA  02740 

i 

!  P.  0.  BOX  209 
!  EMPIRE  LA  70050 
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0 1ST* ! 

OPERATOR  NAME 

i  ADDRESS 

1 

32! 

CVITANOVIC  BROTHERS/  INC. 

!  P.  0.  BOX  209 

; 

i 

i 

; 

i 

•  EMPIRE  LA  70050 

1 

1 

1 

l 

t 

i 

i 

t 

t 

32! 

D 

043  BOAT  RENTALS/  INC. 

1 

1 

1 

1 

i  P.  0.  BOX  11207 

j 

!  NEW  IBERIA  LA  70562 

32! 

04B  MARINE 

!  5112  PURDUE  DR. 

j 

!  METAIRIE  LA  70003 

32! 

0  4  E  TOWING/  INC. 

!  P.  0.  BOX  542 

i 

!  HARVEY  LA  70059 

1 

32! 

0  4  L  BAR6ES/  INC. 

•  PALOWIN  LA  70514 

t 

32! 

0  4  R  NARINE  SERVICES/  INC. 

i  P.  0.  BOX  13 

i 

!  AMELIA  LA  70374 

07! 

OtL  CORPORATION 

!  ATTN:  HARRY  HAYS 

« 

!  9  RABBIT  RUN 

i 

!  WALLINGFORD  PA  19086 

32! 

0.  L.  0.  BOAT  AND  CO./  INC. 

!  133  S.  VERRET  ST. 

• 

«  MORGAN  CITY  LA  70330 

32*! 

0AI6LE  BOAT  RENTALS/  INC. 

!  217  BOWMAN  ST. 

i 

!  MORGAN  CITY  LA  70330 

32! 

DAIGLE  TOWING 

1  2CS  FORT  JACKSON  ST. 

< 

•  8ELLE  CHASSE  LA  70037 

32! 

DAIGLE/  FRANK 

!  21S  NAVEL  ORANGE  OR. 

i 

!  BURAS  LA  70041 

32! 

DAIGLE/  TONNY 

!  PORT  SULPHUR  LA  70083 

1 

34! 

DAILY/  JEFF 

!  RT.  2/  BOX  369 

i 

!  ALMA  AR  72921 

27! 

DAXRYLAND  POWER 

j  3200  E.  AVE.  SO. 

i 

!  LA  CPOSSE  WI  54601 

27! 

DAKOTA  BARGE  SERVICE/  INC. 

i  p.  0.  box  loo- 

1 

!  NEWPORT  HN  55055 

1 

15! 

DALY’S  T0WIN6  CORPORATION 

i  9852  HECKSCHER  OR. 

» 

!  JACKSONVILLE  fL  32226 

! 

16! 

OANA  NARINE  SERVICE/  INC. 

1  P.  0.  BOX  2604 

1 

*  NOBILE  AL  36652 

! 

36! 

DANIEL/  CHARLES  0.  &  ROBERTA  K. 

!  4901  95TN  AVE.  WEST 

1 

!  TACOMA  WA  98467 

! 

15! 

DAMN  TOWING  CO. 

1  5002  LEMON  ST. 

! 

!  SUITE  2400 

! 

!  TAMPA  FL  33609 

t 

! 

09! 

DANN/  ROBERT/  COMPANY 

•  p.  0.  BOX  250 

I 

!  CHESAPEAKE  CITY  ND  21915 

t 

32! 

OANOS  t  CUREIL 

!  P.  0.  BOX  1460 

1 

!  LA  ROSE  LA  70373 

32*! 

DANOS/  JANES/  INC. 

j  4426  WF ST  MAIN 

1 

!  CUT  OFF  LA  70345 

t 

! 

32! 

DANOS/  TINNY/  INC. 

!  RTE.  3/  30X  994 

1 

!  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

DANTIN  NARINE/  INC. 

j  ATTN:  JAY  DENTIN 

! 

!  317  WEST  54TH 

! 

!  CUT  OFF  LA  70345 

! 

16! 

DANTILER  BOAT  4  BARGE  CO. 

»  P.  0.  BOX  969 

! 

!  3207  FREDERIC  ST. 

1 

•  PASCAGOULA  NS  39567 

! 

30! 

DAULTON/  GLENN  E./  INC. 

j  2200  $.  WARD  AVENUE 

! 

!  CARUTHERSVILLE  NO  63830 

! 

32! 

OAVID  4  COLLEEN/  INC. 

!  603  GOUAUX  AVE. 

! 

!  HOUMA  LA  70364 

1 

32i 

DAVID  NARINE  SERVICE/  INC. 

J  P.  0.  BOX  186 

! 

!  ERATH  LA  70S3J 

! 

37! 

DAVIDSON  IND./  INC. 

j  P.  0.  BOX  7 

! 

!  HAPLETON  OR  97453 

30! 

DAVIS  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

•  P.  0.  BOX  13164 

! 

!  MEMPHIS  TN  38113 

! 

11! 

OAVIS  GRAIN  CORP. 

!  P.  0.  BOX  7595 

! 

!  CHESAPEAKE  VA  23320 

03! 

DAVIS  PARK  FERRY  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  814/  MUIFOAD  STREET 

! 

!  PATCHOGUE  NY  11772 

! 

21! 

DAVISON  SAND  4  GRAVEL  CO. 

!  THIRD  AVENUE  AND  FOURTH  STREET 

1 

!  NEW  KENSINGTON  PA  15068 

! 

32! 

DDIS  NARINE  TOWING/  INC. 

!  115  WEST  115  ST. 

t 

1  CUT  OFF  LA  70345 

! 

321 

DE  VALL  TOWING 

j  ATTN:  JOE  OEVALL 

i 

!  P.  0.  BOX  128 

! 

!  HACKBERRY  LA  70645 

20 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG. 

0 1ST 

OPERATOR  NAME 

i 

t 

i 

ADDRESS 

3 

DEAN/'  DAMON  R. 

!  5d42  SHAMROCK 
!  HOUSTON  TX  77017 

03 

DECKER  OIL  TRANSPORTATION  CO./ 

INC. 

!  3934  VICTORY  BOULEVARD 
!  STATEN  ISLAND  NY  10314 

t 

03 

DECKER/  JANES 

!  3934  VICTORY  3LVD. 

!  STATEN  ISLAND  NY  10314 

i 

01 

DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO- 

i  p.  0.  90X  382 
!  RIVER  STREET 
!  DEEP  RIVER  CT  06475 

32 

DEEP  SOUTH  TOWING 

i  207  SCHLEXF  ORIVE 
!  0ELLS  CHASSc  LA  70037 

i 

31 

DEER  CREEK 

!  P.  0.  30X  4700 
!  GREENVILLE  MS  33701 

03 

OEGULIS/  9»IAN 

!  5  READING  LANE 
!  P6THPAGE  NY  11714 

15 

DEL-MAR  NARINE  ENTERPRISES/ 

INC. 

j  P.  0.  SOX  16840 
!  PLANTATION  FL  33317 

07 

0ELAVAR6  RIVER  i  BAY  AUTHORITY 

i  P.  0.  0OX  327 
!  N.  CAPE  MAY  NJ  08204 

i 

23 

DELNAR  NARINE/  INC. 

!  *1  N.  7TN  ST. 

!  p.  0.  30X  3o9 
!  PEKIN  IL  615S5 

i 

32 

DELMAS  SYSTENS/  INC. 

!  P.  0.  BOX  129 
!  3ROUSSARO  LA  70513 

33 

DELTA  SARGE  LINES 

!  12941  X-45  NORTH-SUITE  311 
!  HOUSTON  TX  77060 

t 

32 

DELTA  CREVeOAT 

!  ».  0.  SOX  570 
!  VENICE  LA  70091 

i 

12 

DELTA  NARINE/  INC. 

!  P.  0.  90X  2191 
!  WILMINGTON  NC  29402 

t 

18 

DELTA  MATERIALS/  INC. 

!  ROUTE  1 

'  SHAWNEE1 OWN  IL  62984 

i 

31 

DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 

CO. 

!  127  SOUTH  POPLAR  ST. 

!  ».  0.  BOX  913 
!  GREENVILLE  MS  38702 

i 

32 

DELTA  QUEEN  STEAMBOAT  CO./  THE 

i  *30  RO0IN  STREET  WHARF 
!  NEW  ORLEANS  LA  70130 

i 

! 

32! 

OEMARCON/  INC. 

!  2955  RIOSELAKE  DR. 

!  SUITE  107 
!  METAIRIE  LA  70032 
| 

32! 

OENOLLt/  PATPICK  A. 

!  5037  WOODCREST  DRIVE 
!  MARRERO  LA  70072 

32  i 

OENET  TOWING  SERVICE/  INC. 

i  p.  o.  aox  307 
!  POOTHVILLE  LA  70033 

37! 

DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR 

U.  S.  FISH  AND  WILDLIFE  SERVICE 

!  P.  0.  90X  457 
!  PIOGEFIELD  WA  93642 

i 

01  "• 

DEPT.  OF  TRANSPORTATION  FERRY 

SERVICE 

!  P.  0.  SOX  645 
!  517A  MAIN  ST- 
!  ROCKLAND  ME  04?01 

i 

33! 

OERRICKS  BOATS/  INC. 

!  P.  0.  BOX  61 
!  FULTON  TX  78353 

l 

01! 

DESMOND  YACHT  YARD 

!  P.  0.  BOX  162 
!  BEVERLY  MA  01915 
< 

33! 

DETHLEFSEN/  M.  L. 

1  133  EAST  SHORE  DR. 

!  KEMAH  IX  77365 

32! 

! 

06V ALL/  ALLEN/MR.  HERNANDEZ 

!  P.  0.  BOX  12? 

!  MACK9ERRY  LA  70645 

t 

32! 

DEV  ALL/  DEERA,  INC. 

!  P.  0.  BOX  123 
!  WACK8ERRV  LA  70643 

i 

32* 

DEVELOPMENT  NARINE#  INC. 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 
i  HOUMA  LA  70363 

i 

32l 

DIAMOND  BARGES 

!  316  HICKORY  ST. 

!  GRETNA  LA  70056 

i*i 

DIAMOND  MANUFACTURING  CO./  INC. 

!  P.  0.  POX  608 
!  SAVANNAH  GA  3140? 

i 

32! 

DIAMOND  SERVICES  CORP. 

!  P.  3.  BOX  1286 
!  M0R6AN  CITY  LA  70380 

! 

U! 

DIAMOND/  d.  f ./  CONSTRUCTION 

CO./  INC. 

!  ATTNS  LEON  WHITE 
!  P.  0.  BOX  834 
!  SAVANNAH  6A  31402 

32! 

DIANA  TOWING/  INC. 

!  1629  DOGWOOD  DR. 

!  HARVEY  LA  70058 

21! 

DIETZ  HAR80R  SERVICE/  INC. 

!  1703  RIVERSIDE  AVE. 

!  p.  0.  POX  412 
!  WELLSVILLE  OH  43968 

i 

32l 

DILL/  C.  L.  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  635 
!  360  PELLC  CHASSE  HWY  SO. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

i 

! 

07! 

DIRECT  LINE  COMMUTER  SERVICE 

!  50  CHURCH  ST. 

!  SEABRiGHT  NJ  06677 

t 

01! 

! 

DIRIGO  CRUISES 

!  39  WATERSIDE  LANE 
!  CLINTON  CT  06413 

! 
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21 


ENG.! 

DIST.! 


OPERATOR  NAME 


03!  OISCH  CONSTRUCTION 

! 


22!  OISSEN  {  JUKN  CORP. 

09 


DISTRICT  OF  COLUMBIA  DEPARTMENT 
OF  RECREATION  C  PARKS 


15!  DIVERSIFIED  KARINE  TECH.,  INC. 
! 


DIVERSIFIED  VENTURES#  INC. 

OIXIE  CARRIERS/  INC. 


33 

33 

32 

33 

17 

15 

32! 

32! 

33! 


33! 

! 

! 

! 

32! 

; 

! 

18! 

! 

j 

32! 

! 

I 

03! 

! 

! 

32! 

! 


! 

32! 

! 


I 

32! 

! 

! 

32! 


DIXIE  CARRIERS/  INC. 

OIXIE  FUELS  LIMITED 

DIXIE  MARINE 

DIXIE  KARINE/  INC. 

DIXIE  SAND  AND  GRAVEL  CO. 

DIXIE  TOWING  CORP. 

DIXIE  WELL  SERVICE 

DOLPHIN  SERVICE/  INC. 

POLPHZN  TOWING  LTD. 

DOLPHIN  TU6  SERVICE 

DOLPHIN  WORK  BOATS 

DONALDSON/  J.  L. /  COMPANY 

DONALDSONVILLE  LEASING  CO./ 
INC. 

DONJON  NARINE  CO./  INC. 

DOOH  TOWING  CO./  INC. 

DOUBLE  EAGLE  MARINE 


DOUCET  8*0$.  TRANSPORTATION/ 
INC. 


DOUGLAS  KARINE  SERVICE/  INC. 

DOUGLAS/  WILLIAM  A. 


! 

40! 

! 

! 

32! 

! 

! 

! 


DOW  CHEMICAL  CO. 
!  (LA.  DIVISION) 

! 


DOW  CHEMICAL  COMPANY/  THE 

DOWELL  SCHLUKBER6 ER 


P.  0.  80X  1412 
SUMMIT  NJ  07901 

3340  CANANDAIGUA  ROAD 
NACEDON  NY  14502 

ATTN:  MARSHALL  J.  CROPPER 
3149  16TH  STREET  NW 
WASHINGTON  DC  20010 

ATTN:  CHARLIE  KNIGHT 
P.  0.  BOX  5706 
TAMPA  FL  33675 

4411  NORTH  EAST  31ST  AVE. 
LIGHTHOUSE  POINT  FL  33064 

1775  ST.  JAMES  PLACE-SUITE  300 
P.  0.  BOX  1537 
HOUSTON  TX  77001 

1717  ST.  JAMES  PLACE 
HOUSTON  TX  77001 

1717  ST.  JAMES  PLACE 

SUITE  400 

HOUSTON  TX  77056 

606  CANAL  ST. 

OELCAMBRE  LA  70523 

P.  0.  BOX  1537 
HOUSTON  TX  77012 

515  RIVER  STREET 
CHATTANOOGA  TN  37402 

8500  HECKSCHER  DRIVE 
JACKSONVILLE  FL  32226 

ROUTE  2/  BOX  407A 
ST.  »£RNARD  LA  70035 

P.  0.  BOX  D.  S.  I. 

HOUMA  LA  70360 

P.  0.  BOX  2140 
6ALVEST0N  TX  77553 

2705  61  ST  STREET 
SUITE  8  #309 
GALVESTON  TX  77554 

P.  0.  DRAWER  392 
MORGAN  CITY  LA  70381 

TAYLOR  RIDGE  ROAD 
NICHOLASV ILLE  KY  40356 


P.  0.  BOX  1160 
DONALDSONVILLE  LA  70346 

1250  LIBERTY  AVE. 

HILLSIDE  NJ  07205 

57  ASPHODEL  DR. 

MARRERO  LA  70072 

P.  0.  BOX  510 
MORGAN  CITY  LA  70381 

RT.  1/  BOX  94 
GALLIANO  LA  70354 

P.  0.  BOX  167 
BALDWIN  LA  70514 

P.  0.  BOX  695 
BALDWIN  LA  70514 

INLAND  MARINE  TRANSPORTATION 
P.  0.  BOX  150 
PLAOUEMINE  LA  70764 

P.  0.  BOX  1398 
PITTSBURG  CA  94565 

144  ELKS  PLACE/  PROF.  PLAZA 
SUITE  1111 

NEW  ORLEANS  LA  70112 


20! 

i 

ORAVO  BASIC 

materials 

CO. 

•  P.  0.  BOX  989 
!  PARKERSBURG  WV  26102 

16! 

! 

OAAVO  BASIC 

MATERIALS 

CO./ 

INC. 

!  P.  0.  BOX  156 
!  CHATTAHOOCHEE  FL  32324 

16! 

! 

DRAVO  BASIC 

MATERIALS 

CO./ 

INC. 

!  p.  0.  BOX  2068 
{  MOBILE  AL  36652 

32! 

! 

DRAVO  BASIC 

MATERIALS 

CO./ 

INC. 

!  P.  0.  «0X  26396 
•  NEW  ORLEANS  LA  70186 

21! 

! 

! 

■ 

DRAVO  CORPORATION  (AGGREGATE 

DIVISION) 

*!  ATTN:  JAMES  OIECKS 
!  4800  GRAND  AVE. /NEVILLE 
!  PITTSBURGH  PA  15225 

i 

21! 

! 

! 

i 

DRAVO  LIKE 

CO. 

•  ATTN:  R.  f.  CARTER 
!  3600  ONE  OLIVER  PLAZA 
!  PITTSBURGH  PA  15222 

35! 

DRIVES/  RAYMOND/  SAND 

CO./ 

INC. 

i  BOX  160 

!  LEXINGTON 
! 
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22.. 

i 

ENG.! 

DIST.! 


32 


16 

32 

32 

33 

24 


29 


36! 

32! 

33 


33 


32 


23 


40! 


18! 


OPERATOR  NAME 


DUBOIS  30 AT  RENTAL/  INC. 

DUE  SOUTH  FISHING  CLUB/  INC. 

OUST  BOAT  CO./  INC. 

OUFRcNE/  AUTRY  JANES 

0U6AT/  RAYMOND  COMPANY 

DULUTH- SUPERIOR  EXCURSIONS 

OUVOEE  CEMENT  CO. 

DUNLAP  TOWING  CO. 

DUNN/  OUBWOOD 

OUPONT  0€  NEMOURS/  E.  X./  i  CO, 

DUPONT  DENEMOURS/  f.  I./  i  CO. 
C/0  DOMESTIC  MARINE  OIVXSICN 

OUPRE  9R0S.  CONST.  CO. 

OUROCHER  DOCK  AND  DREDGE/  INC. 

DUTRA  CONST.  CO./  INC. 

DYF  ft/  MARY 

D/B/A  DYER  TRANSPORTATION 


320  CHESTER  LEER  ST. 

RT.  2 

LOCKPORT  LA  70374 

1500  E.  3EACH  9LVD. 

PILOXI  MS  39530 

ROUTE  2/  30X  S34F 
CUT  OFF  LA  70345 

1C2  VICTORIA  DR. 

OELLS  CHASSE  LA  70037 

90X  193 

PORTLANO  TX  78374 
610  MISSA5E 

5TH  AVENUE  WEST  AND  WATERFRONT 
DULUTH  HN  55302 

P.  0.  SOX  67 
CLARKSVILLE  MO  63336 

p.  0.  SOX  59J 
LA  CONNER  VA  98257 

4315  CERISE 

NEW  ORLEANS  LA  70127 

ATTN:  JIM  FLEMING 
2  K2NGW00D  PL. “SUITE  216 
KINGWOOO  TX  77339 

ATTN:  J.  D.  FLEMING 

*2  KINGVOOD  PLACE-ST.  216 
KINGWOOO  TX  77339 

POX  10096 
STATION  1 
HOUMA  LA  70363 

o.  0.  SOX  8 

9$8  NORTH  HURON  STREET 
CHEBOYGAN  MI  49721 

ATTN:  JEANETTE  OL*EDO 

p.  0.  POX  333 

PtO  VISTA  CA  94571 

271  SROOKFI ELD  DR. 

PADUCAH  KY  42001 


ADDRESS 


e 


16! 

* 

E  *  S 

TOWING 

i 

32! 

f  H  S 

E  BOAT  RENTALS 

i 

32! 

i 

E  V  I 

HIGHLAND  PUMP  CO. 

• 

32! 

i 

e.  a. 

9.  CO./  INC. 

i 

33! 

i 

EAGLE 

FLEET/  INC. 

29i 

EAGLE 

MARINE  TRANSPORT 

01!  EAGLE  TOURS/  INC. 
i 

03!  EAST  COAST  TENDER  SERVICE/  INC. 


17!  EAST  KENTUCKY  POWER  C00P2RATIVE 

i 

i 

11!  EASTERN  MARINE  EQUIPMENT/  INC. 

i 

11!  EASTERN  SHORE  DIVING  t  MARINE 
!  SERVICES/  INC. 

; 

09!  EASTERN  SHORE  MARINE/  INC. 

! 

! 

11!  EASTERN  SHORE  RAILROAO/  INC. 
i 
i 

23!  EASTERN  UPPER  PENINSULA  TRANSIT 
!  AUTHORITY 

j 

41!  EATON  TUGBOAT/  INC. 


33!  ECHO  TOWING 

i 

33!  ECHOLS/  TOM 

i 

i 

32!  ECKSTEIN  MARINE  SERVICES 


6825  HILO  ST. 

®AY  ST.  LOUIS  MS  39520 

p.  0.  BOX  220 
POOTHVILLE  LA  7003* 

P.  0.  BOX  51498 
LAFAYETTE  LA  70505 

P.  0.  90X  398 

GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

1300  AUGUSTA 
SUITE  244 

HOUSTON  TX  77057 

200  NORTH  9R0A0W AY 
SUITE  1725 

ST.  LOUIS  MO  63102 

19  PILOT  POINT  RD. 

CAPE  ELIZABETH  ME  04107 

ATTN:  DICK  ROBINSON 

50  CHURCH  $T. 

SEA  BRIGHT  NJ  07760 

P.  0.  BOX  707 
WINCHESTER  KY  40391 

20*  TIPTON  ROAD 
NEWPORT  NEWS  VA  23606 

601  JEFFERSON  AVENUE 
NEWPORT  NEWS  VA  23607 

30X  327 

ST.  MICHAELS  HD  21663 

P.  0.  BOX  312 

CAPE  CHARLES  VA  23310 

2UXLDING  119 
KINCHELOE  MI  49738 

2411  SOUTH  PATTON  AVE. 

SAN  PEDRO  CA  90732 

p  0.  POX  446 
B/TTOWN  TX  77520 

P.  0.  eOX  446 
9AYTCWN  iX  77520 


p.  0.  BOX  2J521 
HARAHAN  LA  70183 
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ENG.!  OPERATOR  NAME  ! 

D I ST • !  J 


IS!  ECKSTEINs  KATHRYN  A. 

I 

i 

! 

20!  ECONOMY  BARGE  REPAIR#  INC* 

i 

j 

291  ECONOMY  BOAT  STORE 

i 

i 

30!  ECONOMY  BOAT  STORE  OF  MEMPHIS 

! 

! 

01!  ED6ART0WH  FERRY#  INC. 

i 

i 

32!  EDMOND  MARINE#  INC* 

i 

i 

26!  EGAN  MARINE  CORP. 

! 

! 

! 

03!  EKLOF  MARINE  CORP. 

! 

! 

32!  EL  LOU  BOAT  RENTAL#  INC. 

i 

i 

33!  ELDER#  SANDY 

j 

33!  ELDRID6E#  R.  L.  CONSTRUCTION# 

!  INC. 
j 

32 1  ELECTRO  COAL  TRANSFER  CORP. 

i 

i 

32!  ELITE  TOWING#  INC. 

l 

{ 

20!  ELLIOUIP  CORPORATION 

i 

i 

35!  ELLIS#  W.  A.  CONSTRUCTION  CO. 

i 

i 

30!  ELLIS#  WM.  C./  (  SONS 

! 

! 

22!  EMPIRE  CRUISE  LINES#  INC. 

!  O/B/A  EMPIRE  BOAT  TOURS 
! 

! 

33!  EMPTY  BARCE  LINES#  INC. 

! 

! 

18!  ENEXX#  LLOYD  M. 

! 

! 

32!  ENER6ETIC  ENTERPRISES#  INC. 

I 

! 

03!  ENERGY  AMMONIA  TRANSPORTATION 

i 

! 

32!  ENERGY  CORPORATION  OF  AMERICA# 
!  INC. 

! 

32!  ENSCO  MARINE  COMPANT 
! 

! 

36!  ENSERCH  ALASKA  CONST.#  JV 
! 

! 

! 

20!  EPLING#  M.  T.#  COMPANY 

! 

! 

32!  EQUITABLE  PETROLEUM 
! 

! 

32!  EQUITABLE /HALTER  DIVISION 
! 

! 

31!  ERGON  MARINE  AND  INDUSTRIAL 
I  SUPPLY 
! 

! 

26!  ERICKSON#  EDWIN#  NARINE 
!  FREIGHT  SERVICE 

22!  ERIE  NAVIGATION  CO. 

! 

! 

22!  '  UE  SAND  STEAMSHIP  CO. 

! 

! 

32!  ERNEST  MARINE#  INC. 

! 

! 

08!  ESSO  STANDARD  OIL  P.  R. 
i 
! 

32!  ESTES  FAMILY  TRUST 
I 
! 

32!  ESTHER  LYNN  TUG#  INC. 

! 

! 

41!  ESTILL#  JACK 
! 

! 

32!  ESTISs  V.  L.  WELL  SERVICE 
! 

I 


!  CHALFONTE  CONDOMINIUM-APT.  1902S 
!  550  SOUTH  OCEAN  8LV0. 

!  BOCA  RATON  FL  33432 

; 

\  P.  0.  BOX  415 
!  SOUTH  POINT  OH  45680 

i  P.  0.  80X  141 
!  WOOD  RIVER  IL  62095 

i  P.  0.  BOX  56 
!  MEMPHIS  TN  38101 

I  RFD  329 

!  EDGARTOWN  HA  02539 

!  P.  0.  BOX  542 
!  HARVEY  LA  70059 

!  ATTN:  R08IN  RICHAROSON 
!  P.  0.  90X  669 
!  LEMONT  IL  60439 
! 

!  3245  RICHMOND  TERRACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  10303 

!  P.  0.  90X  219 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

I  2719  MILLNAR  DRIVE 
!  DALLAS  TX  75228 

S  p.  o.  aox  ii23 
!  SABINE  PASS  TX  77655 

!  PEREZ  LOG. 

!  DAVANT  LA  70046 

j  P.  0.  BOX  77366 
!  BATON  ROUGE  LA  70379 

i  BOX  525 

!  MARIETTA  OH  45750 

!  21500  £.  24  HIGHWAY 
!  INDEPENDENCE  MO  64056 

!  245  SOUTH  FRONT  STREET 
!  MEMPHIS  TN  38103 

l 

!  4  CHURCH  ST. 

!  P.  0.  BOX  445 
!  ALEXANDRIA  BAY  NY  13607 
! 

!  833  CHIMNEY  ROCK 
!  HOUSTON  TX  77056 
! 

!  602  DRAWBRIDGE  TRACE 
!  PADUCAH  KY  42003 

!  P.  0.  BOX  207 
!  LCCKPORT  LA  70374 
! 

!  1185  AVE.  OF  THE  AMERICAS 
!  NEW  YORK  NT  10036 

!  P.  0.  BOX  8407 
!  METAIRIE  LA  70011 

!  620  MOULIN  ROAD 
!  BROUSSARD  LA  70516 

!  EQUIPMENT  DEPARTMENT 
•  10900  NE  8TH  ST.#  SUITE  500 
!  BELLEVUE  WA  98004 
! 

!  1725  EASTERN  AVENUE 
!  GALLIPOLI S  OH  45631 
! 

!  P.  0.  BOX  8407 
!  METAIRIE  LA  70011 
! 

J  P.  0.  BOX  8001 
!  NEW  ORLEANS  LA  70182 
! 

!  P.  0.  BOX  308 
}  INDUSTRIAL  PARK 
!  VICKSBURG  MS  39180 
! 

!  BOX  368 

!  BAYFIELD  VI  54814 
! 

i  P.  0.  BOX  153 
!  ERIE  PA  16512 
! 

!  P.  0.  BOX  153 
!  FOOT  OF  SASSAFRAS  STREET 
!  ERIE  PA  16507 
i 

i  P.  0.  BOX  542 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  P.  0.  BOX  4269#  6P0 
!  SAN  JUAN  PR  00936 

l 

i  P.  0.  BOX  1147 
J  OESTREHAN  LA  70047 
! 

!  P.  0.  BOX  953 
I  VENICE  LA  70091 
! 

!  503  N.  FULTON 
!  OJAX  CA  93023 
! 

!  P.  0.  BOX  13840 
!  NEW  IBERIA  LA  70362 
! 


ADDRESS 
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! 

ENG.!  OPERATOR  NANE 

01 ST.! 


ADDRESS 


26! 

18! 

i 

t 

i 

32! 

IS! 

iei 

03!* 

i 

i 

4i  i 

I 

I 

43*! 

t 

i 

37  j 
3e>i 
38! 

i 

i 

32! 

07*! 

32! 

33! 

t 

! 

33! 

t 

i 

33! 

! 

! 

33! 

32! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

32*! 

! 

j 

i 

! 


! 

« 

i 

ni 

! 

i 

32! 


32! 

; 

i 

31 ! 


32! 

i 

i 

IS! 

i 

! 

01! 

i 

i 

23! 

■ 

i 

03! 

! 

i 

13! 

i 

• 

30! 

! 

! 

23" 

i 

i 

i 

36*! 

! 

! 


EUBANKS/1  LIONEL 
EVANCZTK/  DAVID 

EVANS  NARINE  CORPORATION 

EVANSVILLE  3AR5E  NARINE 
SERVICE/  INC. 

EVANSVILLE  MATERIALS/  INC. 
EVERCO  TRANSP.  CORP. 

EVERIST/  L.  G./  INC. 

EVERIST/  L.  G./  INC. 

EVERKAN/  RON 

EXPLORATION  CRUISE  LINES 

EXPLOSIVES  TECHNOLOGIES  INT' L./ 
INC. 

EXPRESS  BOAT  CO. 

EXPRESS  NARINE/  INC. 

EXXON  COMPANY/  U.  S.  A. 

EXXON  CORPORATION 
(SOUTH  TEXAS  DIVISION) 

EXXON  PRODUCTION 
CENTRAL  DIVISION 

EXXON  SHIPPING  COMPANY 

EXXON  SHIPPING  COMPANY 

EYMARD  BARGE  CO. 

EYMARD/  EMMETT  t  EMILE  CO./ 

INC. 

EYMARD/  HUGH  TOWING  CO./  INC. 
EYMARD/  M.  M.  I  CO. 


F 

F.  A  F.  TOWING  COMPANY/  INC. 

FAGAN  BOAT  SVC./  INC. 

FAITH  TOWING/  INC. 

FAICO/  INC. 

FALCON  DRILLING/  INC. 

FALLS  CITY  TOWING/  INC. 

FALTUS/  LEROY 

FAMOUS  SOO  LOCKS  CRUISES/  INC. 

FARRELL  LINES#  INCORPORATED 

FERGUSON#  BARBARA 

FERGUSON#  J.  L. 

FERRISS  MARINE  CONTRACTING/ 
INC.  t  ELLSWORTH  S.  LINDSAY 

FILBERT  TOWING  CO. 


1400  BROADWAY 

eiUt  ISLAND  IL  60406 

C/0  NARINE  3UIL0ERS 
203  CHURCH  ST. 

UTTCA  IN  47130 

P.  0.  ORAUER  65 
HARVEY  LA  70058 

FOOT  OF  WABASH  ST. 

P.  0.  BOX  5485 
EVANSVILLE  IN  47715 

900  NORTHWEST  RIVERSIDE  DRIVE 
EVANSVILLE  IN  47703 

14  3AYSIDE 

ROCKAWAT  PT.  NY  11697 

1925  WATERS  ST. 

LONG  BEACH  CA  $0800 

P.  0.  BOX  829 

SIOUX  FALLS  SO  S7101 

29694  RIVERVIEW  TERRACE 
RANIEP  OR  97043 

1500  METROPOLITAN  PARK  BLDG. 
SEATTLE  WA  98101 

P.  0.  BOX  8520 
KETCHIKAN  AK  99901 

P.  0.  BOX  775 

GOLDEN  MEADOW  LA  70359 

P.  0.  BOX  329 
PENNSAUKIN  Ni  03110 

P.  0.  BOX  60626 

NEW  ORLEANS  LA  70160 

P.  0.  80X  2523 

CORPUS  CHRISTI  TX  78403 

!  9738  POINT  3AAR0U  RD. 

!  BAYTOWN  TX  77520 

i 

!  ATTN:  VESSEL  DOCUMENTATION 
!  P.  0.  BOX  1512 
!  HOUSTON  TX  77001 

• 

!  ATTN!  VESSEL  DOCUMENTATION 
!  P.  0.  BOX  1512 
!  HOUSTON  TX  77001 

j 

i  P.  0.  BOX  1054 
!  HARVEY  LA  70059 

i 

i  P.  0.  BOX  342 
!  HARVEY  LA  70059 

i 

!  2267  NORTH  FRIENDSHIP  ST. 

!  HARVEY  LA  70058 

! 

!  4906  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 


4514  FLECHAS  ST. 
PASCAGOULA  NS  39567 

P.  0.  BOX  329 
CUT  OFF  LA  70345 


57  ASPHODEL  DR. 
MARRERO  LA  70072 


p.  0.  BOX 

1333 

VICKSBURG 

NS 

39130 

P.  0.  BOX 

765 

ABBEVILLE 

LA 

70511 

P.  0.  BOX 

267 

HARROOS  CREEK 

KY  40027 

18  GRAPE  : 

ST. 

FAIRHAVEM 

NA 

02719 

P.  0.  BOX 

27 

SAULT  STE. 

.  MARIE  MI  49733 

1  WHITEHALL  STREET 
NEW  YORK  NY  10004 


!  1006  DORIC  CIRCLE 
l  LOUISVILLE  KY  40205 

!  BOX  3 

!  COLUMBUS  KV  42032 

»  8900  E.  JEFFERSON 
!  APT.  620 

!  OETROIT  HI  48214 

j  7916  KICKERVILLE  ROAD 
!  BLAINE  WA  98230 
! 
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ADDRESS 


33!  FINA  OIL  t  CHEMICAL  CO. 


21!  FINLEYVILLE  TOWING  SERVICE/ 

!  INC. 

l 

03!  FIRE  ISLAND  FERRIES/  INC. 

i 

i 

23!  FIRST  NARINE  CONTRACTORS/  INC. 

I 

i 

01!  FISH/  R.  N./  C  SON/  INC. 

i 

Oli  FISHERS  ISLAND  FERRY  DISTRICT 

l 

l 

33!  FIVE  G*$/  INC. 

i 

i 

32!  FIVE  HUNDREO  (500)  NARINE  CORP, 

; 

; 

16!  FIVE  N  TRANS.  CORP. 
l 

j 

32!  FIVE  STAR  MARINE  SERVICE 

i 

i 

09!  FLADEL-HAR/  INC. 

j 

i 

03!  FLAHERTY/  WILLIAM  E. 

J 

i 

24 !  FLAMINGO  EXCURSIONS/  INC. 

i 


32!  FLEET  OPERATORS/  INC. 

i 

l 

30!  FLIPPO  fLEETING  SERVICE 

t 


IS!  FLORIDA  DREDGE  A  DOCK  CO. 

! 

! 

15!  FLORIDA  MARINE  TOW  CORP./  INC. 

i 

30!  FOLK  CONST.  CO. 

! 

! 

j 

32!  FOREST  MARTIN  TOWING/  INC. 

! 

i 

32!  FORET/  HOUSTON 
J 
! 

16!  FORETICH  MARINE  CONTRACTING  CO, 

! 

! 

03!  FORSTER/  RICHARD  J.  MARINE 
!  TOWING 
! 

32!  FORT  MARINE  SERVICE/  INC. 

i 

i 

13!  FORT  SUMTER  TOURS/  INC. 

I 

i 

37!  FORT  VANCOUVER  PLYWOOD  CO. 

! 

! 

361  FOSS  MARITIME  COMPANY 
! 
j 
! 

03!  FOSTER  TOWING 

i 

i 

32!  FOUR  D  T0WXN6/  INC. 

! 

! 

32!  FRANCIS  DRILLING  FLUIDS/  INC. 

! 

! 

I 

01!  FRANCOEUR/  A.  A./  INC. 

! 

! 

32!  f RAHICCVICM/  JOSEPH 
i  O/B/A  SA9Y  JOE/  INC. 

! 

32!  FRANICEVICH/  JOSEPH/  JR. 

! 

! 

32!  FRANK  JR./  INC. 

! 

! 

29!  FRANKLIN  BOATS/  INC. 

! 

I 

! 

321  FRAZIER/  ELDON 

! 

! 

32!  F8EDEHAN  SHIPT ARD 

! 

! 

33!  FREEPORT  CREW80ATS/  INC. 

! 

! 


i  14340  TORREY  CHASE  8LV0. 

•  P.  0.  BOX  73408 

•  HOUSTON  TX  77273 

!  p.  0.  BOX  477 
!  GLENWILLARD  PA  15046 

»  MAPLE  AVENUE  DOCK 
»  BAY  SHORE  NY  11706 
t 

•  701  S.  RUSSELL  ISLAND  OR. 

•  ALGONAC  MI  48001 

i  P00TH3AY  HARBOR  ME  04533 
j  P.  0.  BOX  H 

!  FISHERS  ISLANP  NY  06390 

!  P.  0.  BOX  1296 
!  ARANSAS  PASS  TX  78336 

!  P.  0.  SOX  253 
!  8ERWICK  LA  70342 

i  $003  OLD  FEDERAL  ROAD 
!  LOUISVILLE  KY  40207 

!  P.  0.  DRAWER  o70 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

j  P.  0.  90X  250 
!  CHESAPEAKE  CITY  ND  21915 

!  50  EAST  89TH  ST. 

!  NEW  YORK  NY  10023 

•  610  MISSA3E 

!  5TH  AVE.  WEST  4  WATERFRONT 

•  DULUTH  HN  55802 

!  P.  0.  SOX  350 
!  MORGAN  CTTY  LA  70331 

i  ATTN:  RICHARD  FLIPPO 
!  RT.  1 

!  CARUTHERSVILLE  MO  63830 

»  2350  UNION  ST. 

!  CLEARWATER  FL  34619 

• 

!  222S  N.W.  14TH  ST. 
i  MIAMI  FL  33125 
! 

!  ATTN:  CLINT  MAROIN 
!  P.  0.  BOX  17888 
!  MEMPHIS  TN  33187 
! 

!  RT.  2/  BOX  535  COUNTRY  DRIVE 
!  80URG  LA  70343 
! 

!  POX  538 

!  COCODRIE  LA  70344 
! 

!  310  44TH  ST. 

!  GULFPORT  MS  3950/ 

! 

!  P.  0.  BOX  432 
!  JtPatY  CITY  NJ  07303 

i 

i  P.  0,  OOX  137 
!  BERWICK  LA  70342 
; 

!  205  KING  ST.-SUITE  204 
!  CHARLESTON  SC  29401 
! 

!  P.  0.  SOX  289 
!  VANCOUVER  WA  98666 
j 

!  ATTN:  MR.  CRABTREE 
!  660  WEST  EWING  STREET 
!  SEATTLE  WA  98119 

i 

i  11  SOUTH  CHERRY  LANE 
J  9UHS0N  NJ  07760 

t 

1  2256  NORTH  FRIENDSHIP 
!  MAPVCT  LA  70053 
J 

!  ATTN:  LARRY  FOWLER 
!  P.  0.  BOX  1694 
!  CROWLEY  LA  70526 
! 

!  59  ELM  ST. 

!  SALISBURY  MA  01950 

i 

j  772  MARLENE  OR. 

!  GRETNA  LA  70053 
! 

!  772  MARLENE  DR. 

•  GRETNA  LA  70053 

l 

!  p.  0.  SOX  3463 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

l 

j  FOOT  OF  FERCERSOM 
!  P.  0.  BOX  308 
!  WOOD  RIVER  IL  62095 
! 

•  P.  0.  SOX  295 

!  6ALLIAN0  LA  70354 
l 

i  P.  0.  SOX  129 
!  SULPHUR  LA  70663 
! 

!  p.  0.  SOX  644 
!  FREEPORT  TX  77541 
! 
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32!  FREEPORT  MCMORAN 
! 

» 

32!  FREEPOPT  SULPHUR  COMPANY 

i 

i 

21!  FREEPORT  TERMINALS#  INC. 

i 

l 

36!  FREMONT  ROAT  COMPANY#  INC. 

j 

i 

Uj  FUEL  SERVICE#  INC. 

i 

i 

40!  FULTON  SHIPYARD#  INC. 

i 

i 

11!  FURLOUGH#  INC. 
i 

; 

32 1  FUTURISTIC  80AT#  INC. 

i 


!  G 

! 


20!  G  5  C  TOWING#  INC. 

t 

i 

3 3 j  GAM  MARINE#  INC. 

i 


33!  G  4  H  T0WIN6  CO. 


32!  G  \  P  TUG#  INC. 

< 

! 

21!  G  l  S  T OW I * 6  COMPANY 

l 

! 

3V!  G  L  C  BARGE  CORP. 

! 

! 

! 

32!  G  W  CONTRACTORS 

! 

* 

i 

32!  6  X  n  TUGS#  INC. 

! 

! 

32!  GSB  MARINE#  INC. 

! 

! 

11!  G-NAPINE  OIESEL 
I 
! 

20!  G.  E.  CHEMICAL 

!  (DIVISION  OF  THE  GENERAL  ELEC- 
!  TRIC  CO.)  D/3/A  G.  £.  PLASTICS 
! 

28!  6.  I.  EQUIPMENT 

! 

! 

231  GAELIC  TUGPOAT  CO. 

! 

I 

! 

05!  GALLAGHER  BROTHERS  SAND  S 
l  GRAVEL  CORPORATION 
! 

32!  6ALLIAN0  TUGS 
! 
i 

34'.  GALLOWAY  SAND  t  GRAVEL  CO.# 

1  INC. 

I 

35!  GANTT  TOWING  l  TRANSP. 

! 

! 

32!  GARBER  BROS.#  INC. 

! 

! 

33!  GARRETT  CONSTRUCTION  CO. 

! 

! 

26!  GARVEY  INTERNATIONAL,  INC. 

I 

! 

! 

421  GASCO#  INC. 

! 

! 

! 

21!  GATEWAY  CLIPPER#  INC. 

! 

29!  GATEWAY  GRAIN#  INC. 

I 

! 

! 

15!  GATEWAY  NARINE 

! 

33!  GATEWAY  TUGS#  INC. 

! 

! 

32!  GATOR  MARINE  SERVICE 

! 

1 


ADDRESS 


1615  POYDRAS  ST. 

NEW  ORLEANS  LA  70112 

P.  0,  BOX  61520 

NEW  ORLEANS  LA  70161 

P.  0.  BOX  72 
FREEPORT  PA  16229 

1059  NORTH  NORTHLAKE  WAY 
SEATTLE  UA  98103 

P.  0.  BOX  969 
PASCAGOULA  MS  395o7 

P.  0.  BOX  400 
ANTIOCH  CA  94509 

R.3.  1#  BOX  330 
POPES  NC  27970 

P.  0.  BOX  329 
CUT  OFF  LA  70345 


!  P.  0.  BOX  431 
!  POINT  PLEASANT  UV  2*550 

I  C/0  CRUMPLES  MARINE  CO, 

!  P.  0.  ORAVCR  348 
!  BRIDGE  CITY  TX  77611 

!  200  PENNIOIL  ROAD 
!  P.  0.  BOX  2270 
!  GALVESTON  TX  77550 

!  P.  0.  BOX  9210 
!  MEW  IBERIA  LA  70562 

!  THIRD  AVENUE  AND  FOURTH  STREET 
!  NEW  KENSINGTON  PA  15068 

!  4  EK3ARCAOERO  CENTER 
!  NO.  2200 

!  SAN  FPANCISCO  CA  94111 
i  P.  0.  BOX  23736 

!  JUNCTION  OF  BAILEY  ST.  AND  RIVER  ROAD 
!  HARAMAN  LA  701  S3 

•  P.  0.  BOX  635 
!  PORT  SULPHUR  LA  70083 

i  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUMA  LA  70363 

j  307  CAMPOSTELLA  RD. 

!  NORFOLK  VA  23523 

!  P.  0.  BOX  68 
!  WASHINGTON  WV  26181 

!  P.  0.  BOX  3457 
!  DAVENPORT  XA  52809 

i  P.  0.  BOX  114 
I  24710  E.  RIVER  AO. 

!  GRQSSC  ILE  MI  48138 

!  34  DORCHESTER  ROAD 
!  ROCKVILLE  CENTRE  NY  11570 

l  4426  WEST  AAXN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

i  POX  2846 

!  PATESVILLE  AR  72501 

!  3514  ROBINSON  ROAD 
!  MISSOURI  CITY  TX  77459 

i  P.  0.  BOX  815 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

!  P.  0.  BOX  9257 
!  CORPUS  CHAISTI  TX  74469 

!  ONE  FOXFIELD  SQUARE 
!  SUITE  200 

!  ST.  CHARLES  IL  40174 

!  ATTN:  THOMAS  A.  CLARK 
!  P.  0.  BOX  3379 
!  HONOLULU  HI  96342 

!  STATION  SQUARE  DOCK 
!  PIT « S8URGH  fA  15219 

i  FOOT  Of  f ERGEN SON 
!  BOX  308 

!  WOOD  RIVER  IL  62095 

!  420  V.  OAK 
!  TAMPA  FL  53602 

J  *.  0.  BOX  5960 
!  BROWNSVILLE  TX  78523 

!  P.  0.  BOX  3572 
I  MORGAN  CITY  LA  70381 


GATX  LEASING  CORP. 


6ATX  LEASING  CORPORATION 


6AT2  THIRD  AIRCRAFT  CORP. 


GATX/ANOREA  CORP* 


6ATX/AR.MC0  SECOND  LEASING  CO. 


GAUDET  30AT  RENTALS*  INC. 


GAULT*  CLYDE  V-  AND  DILLARD/ 
JOHN  T. 


GAUTHIER/  ‘J.  J.  BOAT  RENTAL 
SERVICE/  INC. 


GEDDES  NARINE  SERVICE/  INC. 


GEISLER/  R.  L.  MARINE/  INC. 


6ENE '  $  TONING  COMPANY 


GENERAL  CHEMICAL  CO. 
MARINE  OPERATIONS 


GENERAL  CONSTRUCTION  COMPANY 


GENERAL  DYNAMICS  ELECTRIC  BOAT 
DIVISION 


GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CO«P. 


GENERAL  MARINE  SERVICES/  INC. 


GENERAL  MARINE  TRANSPORT  CORP. 


6ENERAL  SUPPLY  t  EQUIPMENT  CO./ 
INC. 


GENERAL  TOWING 


6ENESIS  TOWING  CORP. 


GEMXNA  MARINE  SERVICE/  INC. 


GENTRY  PACIFIC/  LTD. 


6CO-CUARDXAN/  INC. 


GEORGE  ENGINE  CO./  INC. 


GEORGETOWN  MARINE/  INC. 


GEORGCTTE-S/  INC. 


GEORGIA  PACIFIC  CORP. 


GEORGIA  TRANSPORTERS/  INC. 


CHOLSON/  SUE 


GIBBONS  MARINE/  INC. 


GI9S0N  TOWING  CO. 


GIBSON/  JOHN  G./  INC. 


GZLDERSLEEVE/  COLLEEN 


GILLESPIE  OIL  t  TRANSIT/  INC. 


I  GREYHOUND  TOWER 
!  PHOENIX  Aft  85077 
! 

!  03 E  LAKEUAY  CENTER 
!  3*00  N.  CAUSEWAY  SUITE  1180 
!  METAIRIE  LA  ?0002 

I 

!  FOUR  ENBARCADERO  CENTER 
J  SUITE  2200 

I  SAN  FRANCISCO  CA  94' 1 1 

t 

l  FOUR  EMBARCAOERO  CENTER 
i  SUITE  2200 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

i 

•  A7T«:  EILEEN  RAPHAEL 

'  FOUR  EMUARCADERO  CENTER 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

i 

j  FOUR  SM34RCADER0  CENTER 
1  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

i 

!  513  FRANKLIN  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

i 

*!  RT.  1/  dOX  251 
!  LGLAND  MS  33756 

i 

!  ATTN:  H.  J.  6AUTIER 
!  ROUTE  2/  BOX  216AA 
!  PORT  SULPHUR  LA  70083 

i 

!  1326  1ST  ST. 

!  MARYSVILLE  UA  98270 

t 

!  C/0  MARINE/  INC. 

!  9  WILLOW  ST. 

!  ANNAPOLIS  MD  21401 

i 

j  4439  WOODLAND  DR.  APT.  3 
!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

l 

'  90  EAST  HALSEY  ROAD 

•  PARSIPRANY  NJ  07054 
l 

!  P.  0.  BOX  24506 
!  SEATTLE  WA  98124 
J 

!  ATTN:  SUPERINTENDENT  Of  DOCKS  (DEPT.  279) 
!  MAIL  ZONE  F61-07S 

•  GROTON  CT  06340 

; 

•  4190  BELFORT  RD.  «403 

!  ATTN:  ASSET  MANAGEMENT 
!  JACKSONVILLE  FL  32216 

i 

!  p.  0.  ROX  203048  ' 

!  ANCHORAGE  AK  99520 
! 

!  1  INGHAM  AVENUE 
!  BAYONNE  NJ  07002 
! 

!  4200  O.S.T,  AT  CULLEN 
!  P.  0.  BOX  14628 
!  HOUSTON  TX  77221 
i 

!  ATTN:  BERNARD  R03ICHAUX 
!  543  COUNTRY  DRIVE 
!  BOURG  LA  70343 
! 

!  779  HICKORY  AVE. 

•  HARAHAN  LA  70123 

!  BOX  177 

!  PATTERSON  LA  70392 

; 

!  P.  0.  BOX  295 
!  HONOLULU  HI  96809 
i 

!  6  LOTUS  COURT 
!  PENSACOLA  FL  32507 
i 

i  1401  DESTREHAN  AVE. 

!  P.  0.  BOX  8 
!  HARVEY  LA  70059 

I 

I  GEORGETOWN  ROAD 
!  CAMBRIDGE  OH  43725 

i 

!  P.  0.  BOX  297 

•  HARVEY  LA  70059 

i 

1  300  WEST  LAUREL 
!  BELLINGHAM  WA  98225 
i 

!  308  S.  CHURCH  AVE. 

J  PANAMA  CITY  FL  32401 

i 

{  P.  0.  80X  377 
!  MATAGORDA  TX  77457 
i 

I  R.  R.  1/  30X  323 
!  BEARDSTOWN  IL  62616 

I  BOX  2062 

t  PORT  ARTHUR  TX  77640 

I 

l  104  HARPSWCLL  ST. 

!  BRUNSWICK  ME  04011 

! 

!  POUCH  0 

!  KETCHIKAN  AK  99901 

! 

!  ATTN:  JOHN  GILLESPIE 
!  P.  0.  BOX  216 
I  ST.  JAMES  MI  49762 
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i 
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! 

S3! 

GILHUR/  J.  0. 

!  BOX  323 

!  METLAKATLA  AK  99926 

32! 

GISCLAIR  TONING  CO./  INC. 

!  P.  0.  DRAWER  1029 

!  LAROSE  LA  70373 

21  i 

GLACIAL  SAND  AND  GRAVEL  CO. 

!  ATTN:  MARK  SNYDER 

!  POX  1022 

*  KITTANNING  pa  16201 

36! 

GLACIER  BAY  LODGE/  INC. 

!  523  PINE  ST.  #203 

!  SEATTLE  WA  98101 

35 ! 

GLASGOW  COOPERATIVE  ASSOCIATION 

!  GLASGOW  MO  45254 

42  i 

GLASS  80TT0H  BOAT  HAWAII/  INC. 

!  P.  0.  BOX  1561 

!  HONOLULU  HI  96506 

ioi 

GLENN  TOWING/  INC. 

!  P.  0.  BOX  2301 

!  MOBILE  AL  36652 

32!* 

GNOTS  RESERVE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  1147 

!  OESTREHAN  LA  70047 

39! 

SOLOEN  GATE  BRIDGE  HIGHWAY  AND 

!  101  E.  SIR  FRANCIS  DRAKE  BLVD. 

TRANSPORTATION  DISTRICT 

!  LARKSPUR  CA  94959 

16! 

GOLDEN  TRIANGLE  VO-TECH  CENTER 

!  SOX  100 

!  MATHEW  MS  30753 

17! 

GOODRICH/  8.  f./  CHEMICAL 

!  P.  0.  BOX  527 

COMPANY 

!  CALVERT  CITY  KY  42029 

22! 

GOODTIME  CRUISE  LINE/  INC. 

!  7197  CHILKOTrtE  RD. 

!  MENTOR  OH  44060 

09i 

GOOSE  BAY 

1  4514  S.  ST. 

!  P.  0.  box  3549 

!  BEAVER  HEIGHTS  ID  20743 

29! 

GORDON  t  PRICE/  INC. 

!  p.  0.  Box  1 o52 

*  905  WEST  DEYOUNG  ST. 

!  *ARION  IL  42959 

14! 

GORE  NARINE  CORPORATION 

!  P.  0.  BOX  31 

{  VALONA  GA  31332 

31! 

GOULD  STREET  LOGGING  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  146 

i 

!  LAKE  PROVIDENCE  LA  71254 

IS! 

GRADY  NARINE  CONST. 

i  BOX  15515 

i 

!  FT.  LAUDERDALE  FL  33315 

32! 

GRAHAM/  JOHN  E.  4  SONS 

!  227  JONES  ST. 

» 

!  BERWICK  LA  70342 

16! 

GRAHAM/  JOHN  £.  AND  SONS 

!  P.  0.  BOX  877 

! 

> 

!  BAYOU  LA  BATRE  AL  36509 

2«i 

GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 

*!  MUSCATINE  IA  52761 

32! 

GRAND  ISLE  OFFSHORE/  INC. 

! 

!  P.  0.  BOX  308 

! 

!  GALLIANO  LA  70354 

24*! 

GRAND  PORTAGE-ISLE  ROYALS 

*!  1507  N.  1ST  STREET 

TRANSPORTATION  LINE/  INC. 

!  SUPERIOR  WI  54580 

15! 

GRAND  ROMANCE/  INC. 

1  433  N.  PALMETTO 

!  SANFORD  FL  32771 

16! 

6RANDVIEW  DOCK  CORPORATION 

!  P.  0.  BOX  39 

! 

!  TELL  CITY  IN  47566 

3i  i 

GRANT  TOWING  CO. 

!  2068  HWY.  301N 

!  LAKE  CORMORANT  MS  38441 

33! 

GRASSO  MARINE 

!  ATTN:  MARY  AMENT 

! 

!  P.  0.  BOX  1018 

! 

!  GALVESTON  'TX  77553 

31! 

GRAVEL  COMPANY  OF  BOLIVAR 

!  P.  0.  OOX  696 

! 

COUNTY 

!  CLEVELAND  MS  38732 

36! 

GRAY  LINE  SIGHTSEEING  OF 

!  500  WALL  ST. 

; 

SEATTLE/  INC. 

!  SUITE  413 

i 

!  SEATTLE  WA  96121 

13! 

GRAY  LINE  WATER  TOURS 

!  P.  0.  80X  361 

!  CHARLESTON  SC  29402 

32! 

6RAY  MARINE  DIESEL/  INC. 

!  HUY.  90,  SYRAIS  ROAD*  RAYOU  TECME 

!  P.  0.  BOX  111 

!  MORGAN  CITY  LA  70351 

32*! 

GRAY/  J.  R./  INC. 

!  117  GOODE  STREET 

•  THI80DAUX  LA  70301 

32! 

GRAY/  JAMES  L./  INC. 

!  P.  0.  OOX  13036 

!  NEW  I9FRIA  LA  70562 

is! 

GREAT  BAY  CORP. 

i  760  NORTHEAST  69TM  ST. 

; 

!  PALM  BAY  SUITE  501 

i 

!  MIAMI  FL  33136 

03! 

GREAT  LAKES  CARBON  CORPORATION 

!  320  OLD  8RIARCLIFF  RD. 

! 

!  0RIAR  CLIFF  NY  10510 

22  i 

GREAT  LAKES  TOWING  CO./  THE 

!  1800  TERMINAL  TOWER 

!  CLEVELAND  OH  44113 

01 1 

GREAT  POINT  TOWING 

j  NANTUCKET  MA  02554 

311 

GREAT  RIVER  GRAIN  CO*P. 

!  80X  304 

! 

!  ST.  JOSEPH  LA  71366 

! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


EMC. 
01  ST* 


30! 


6REAT  RIVERS  NARINE 


OPERATOR  NAME 


P.  0.  BOX  98 
COLUMBUS  KT 


42032 


ADDRESS 


18! 


GREATER  CINCINNATI  NARINE 


P.  0.  BOX  303 
NEWPORT  KY  41072 


18 


GREEN  COAL  CO. 


HUY.  60  EAST 
P.  0.  BOX  341 
0VENS30RO  XT  42301 


03 


GREEN  NTS.  BOAT  LINES 


P.  0.  BOX  2033 

SO.  3URLINGT0N  VT  05403 


31! 

; 

GREENVILLE 

GRAVEL 

CO. 

•  p.  0.  BOX  220 
!  GREENVILLE  MS  38701 

32! 

i 

GREENVILLE 

JOHNNY 

OF  LA. 

!  P.  0.  DRAWER  800 
!  PORT  ALLEN  LA  70767 

01 


GREENWICH  BAY  CLAN  CO. 


EAST  GREENWICH  RI  02813 


01 


GREENWICH/  CONN./  TOWN  OF 


MARINE  4  FACILITY  OPERS.  DIV.  DEPT.  OF  PARKS  8  REC 
BOX  929  TOWN  HALL 
GREENWICH  CT  06330 


37! 

; 

GRESHAM  SAND  4 

GRAVEL 

CO. 

!  P.  0.  80X  271 
!  GRESHAM  OR  97030 

32! 

; 

GRETNA  MACHINE 

4  IRON 

WORKS 

!  4640  PETERS  RO. 

!  HARVEY  LA  70058 

01 


GRIFFIN/  A.  L.r  INC. 


21-25  CUSTOM  HOUSE  WHARF 
P.  0.  BOX  4593 
PORTLAND  ME  04112 


21 


6RINN/  CHARLES 


26  COLE  STREET 

MC  KEES  ROCK  PA  15136 


21 


GRIHN/  RONALD 


ATTN:  R.  GRINM 

26  COLE  ST. 

MCKEES  ROCKS  PA  15136 


23!  GROSYENOR/  GEORGE  H. 

i 

i 

32!  GSX  RECOVERY  SYSTEMS/  INC. 


32 

! 

! 

33! 


! 

32! 

! 

! 

32! 


32! 

! 

! 

32! 


32! 

! 

! 

32! 

! 


32! 

! 

! 

33! 

! 


32! 


! 

33! 


16! 

i 

! 

32! 

! 


16! 

! 


GUIDRT  4  GISCLAIR/  INC. 

GUIDRY  ENTERPRISES 

GUIDRY  NARINE/  INC. 

GUIDRY  TUGS/  INC. 

GUIDRY/  R.  J./  INC. 

6UI DRY/  ROLAND 

5UIL8EAU  NARINE/  INC. 

GULF  {  EASTERN  S/S  4  CHARTERING 

corp. 

6ULF  ATLANTIC  TRANSPORT  CORPO¬ 
RATION 

GULF  BOAT  NARINE  SERVICE 

GULF  COAST  LEASING/  INC. 

GULF  COAST  RENTAL/  INC. 

GULF  DISPATCH  NARINE/  IN». 

6ULF  FLEET  NARINE 

6ULF  FLEET  NARINE  CORP. 

GULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL/  INC. 

GULF  INLAND  NARINE  CORP. 

C/D  GILBERT  OR  STEPHEN  HEBERT 

GULF  INTRACOASTAL  NARINE/  INC. 

6ULF  NARINE  FABRICATORS 

GULF  OFFSHORE  TRANSP.  SERVICE/ 
INC. 

GULF  SOUTH  NARINE  TRANSPOR¬ 
TATION/  INC. 

GULF-COAST  PRE-STRESS  CO./  INC. 

GULFCOAST  RESOURCES/  INC. 


BOX  591 

LELAWD  MI  49854 

P.  0.  30X  233 
HIGHWAY  1112 
CROWLEY  LA  70526 

RT.  3/  BOX  995 
CUT  OFF  LA  7034S 

P.  0.  BOX  365 
8RI0GE  CITY  TX  77611 

p.  0.  9CX  863 
MARRERO  LA  70073, 

1905  SOUTH  BAYOU  DRIVE 
GOLDEN  HEADOW  LA  70357 

RT.  2/  BOX  337 
CUT  OFF  LA  70345 

RT.  3/  BOX  1015 
CUT  OF  *  LA  70345 

p.  0.  POX  747 

GOLDEN  MEAOOV  LA  70357 

ITM  BLDG. 

NEW  ORLEANS  LA  70130 

1720  EAST  ADAMS  STREET 
JACKSONVILLE  FL  32202 

P.  0.  BOX  730 
CAMERON  LA  70631 

P.  0.  BOX  1070 
FRANKLIN  LA  70538 

14  JUPITER  ST. 

MORGAN  CITY  LA  70380 

P.  0.  BOX  297 
HARVEY  LA  70059 

1253  1ST  AVE. 

HARVEY  LA  70053 

P.  0.  BOX  802 
HARVEY  LA  70053 

C/0  ZAPATA  GULF  MARINE  CORP. 
711  LOUISIANA 
HOUSTON  TX  77210 

P.  0.  BOX  6031 
HOUMA  LA  70361 

P.  0.  BOX  14956 
BATON  ROUGE  LA  70898 

FM  1069  P.  0.  BOX  C 
INGLESIDE  TX  78362 

3830  FRANKFORD  AVE. 

PANAMA  CITY  FL  32405 

1700  STUMP F  BLVD.  SUITE  710 
GRETNA  LA  70053 

P.  0.  DRAWER  D 

PASS  CHRISTIAN  NS  39571 

1423  WHITNEY  AVE. 

6RETNA  LA  70053 
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T*3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG.! 
01  ST.! 


OPERATOR  NAME 


15! 

; 

t 

i 

GULFCOAST  TRANSIT  COMPANY 

!  5*05  WEST  CYPRESS  ST. 

!  SUITE  300 
!  TAM, -a  fl  33607 

33! 

* 

i 

CULFGATS 

MARINE  TRANSP.,  INC. 

i  P.  0.  30X  3162 
!  PORT  ARTHUR  TX  776*3 

3  3 1 

« 

i 

GULFGATE 

SHIPYARD,  INC. 

!  P.  0.  BOX  31A2 
!  PORT  ARTHUR  TX  776*3 

32! 

GUZZETTA 

OFFSHORE  MARINE 

!  P.  0.  BOX  237 

i 

i 

SERVICE, 

INC. 

!  BERWICK  LA  703*2 

32! 

GUZZETTA 

OIL  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  227 

BERWICK  LA  705*2 


ADDRESS 


H 


16 

09 

16 


M  •;  H  ASSOCIATES 
M  K  M  NARINE  T OWING/  INC. 
H  t  L,  INC. 


53 

32 

17 

12 


MSP  WIRELINE  CO. 

H  S  P  TOWING  CO.,  INC. 

MCA  NARINE 

HSO  TOWING,  INC. 


32!  H/C  TRANSPORTATION 

l 

l 

13!  HAIG  POINT  FERRY  CO. 


09!  MALE  CONTAINER  LINE,  INC. 


36 

32 

23 

32 

16 


HALES  CONSTRUCTION  l  ASSOCIATES 
HALL  BUCK  NARINE,  INC. 

HALL  TOWING,  INC. 

HALLIBURTON  SERVICES 

HALTER  NARINE,  INC. 


26 


HAN  TUG  A  FLEETING  SERVICES, 
INC. 


23 


HAMM’S  HARBOR  SERVICE  AND 
FLEETING 


03 


HAMPTON  PARC?  LINE,  INC. 


03 

22! 

26! 


HAMPTON  SCOWS,  INC. 

HANNA,  M.  A.,  CO. 

HANNAH  NARINE  CORPORATION 


12 


15! 


! 

16! 


! 

! 

03! 

! 

! 

01 ! 


HANOVER  TOWING,  INC. 

HANS* N,  EDWARD  K.,  JR. 

HAR0ERT  INT’L.,  INC. 

HAP30R  S  RIVER  TRANSPORTATION 

HAR30R  COMPUTER  HOLDINGS,  INC. 
HARBOR  CRUISES,  INC. 


*67  ALDOCK  3D. 

EIGHT  NILE  AL  36613 

P.  0.  POX  36217 
BALTIMORE  NO  21231 

C/0  HILL’S  NARINE 
901  SO.  COURT  ST. 

FLORENCE  AL  3563C 

P.  0.  BOX  72027 

CORPUS  CHRISTI  TX  78*72 

P.  0.  BOX  3&S0 
HOUMA  LA  70360 

P.  0.  BOX  1*0565 
NASHVILLE  TN  3721* 

».  0.  BOX  56*5 
NANOVC®  CENTER 
WILMINGTON  NC  23*03 

P.  0.  «0X  6*11 
"ETAtRIE  LA  70009 

ONE  SEA  PINES  CIRCLE 
0.  DRAWER  7319 

HILTON  HEAD  ISLAND  SC  29*35 

ATTN:  STEVEN  MOSOEBURGER 
1801  SOUTH  CLINTON  STREET 
PALTIHORF  MO  2122* 

*12  SC.  ORCAS  ST. 

SEATTLE  WA  9J103 

°0X  35 

BURNSIDE  LA  7073* 

p*  0.  BOX  1*65 

FT.  MADISON  IA  52627 

0.  BOX  2*6 
HARVEY  LA  70058 

ATTN:  N.  WALPERT 
P.  0.  BOX  3029 
GULFPORT  MS  39505 

LCHONT  SHIPYARD  ROAD 
P.  0.  BOX  391 
LERONT  IL  60*39 

ATTN:  DICK  HAMM 
P.  0.  BOX  *-05 
RCNE  IL  81562 

C/0  SCF  EQUIP.  COR*». 

1370  AVE.  OF  AMERICAS 
NEW  YORK  NY  10019 

3*  DORCHESTER  ROAD 
ROCKVILL*  CENTRE  NY  11570 

100  ERIEVIEW  PLAZA 
CLEVELAND  OH  **11* 

ATTN:  ELL2C  TICHY 
PT.  A3  4  ARCHER  AVENUE 
LEMONY  IL  60*39 

P.  0.  BOX  1152 
WILMINGTON  NC  23*01 

2201  JACKSON  ST. 

FORT  MEYERS  FL  33901 

P.  0.  BOX  1297 
BIRMINGHAM  AL  35201 

ATTN:  RUSSELL  PLATS ANCE 
RT.  3,  BOX  9*5 
CUT  OFF  LA  703*5 

*55  PORT  MONMOUTH  POAD 
PORT  MONMOUTH  NJ  07753 

1  LONG  WHARF 
POSTON  MA  02110 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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ENG* !  OPERATOR  NAME 

OIST.l 


ADDRESS 


09!  HARBOR  CRUISES#  LTD. 

i 

i 

08!  HARBOR  FUEL 

! 

! 

! 

01!  HARBOR  MARINE  CORPORATION 

i 

i 

I 

07!  HARBOR  MARINE  EQUIPMENT  CORP. 

i 

; 

23!  HARBOR  MARINE  LTD. 
l 
f 

32!  HARBOR  T0WIN6  l  FLEETING 

j 

I 

i 

36!  H4RB0P  TOWING  SERVICE 
! 
j 

39 !  HARBOR  TUG  i  BARGE  CO. 
l 
| 

41!  HARBOR  TUG  t  BARGE  SERVICE 

i 


301  LI6HT  ST. 

BALTIMORE  MO  21202 

P.  0.  BOX  3111 

OLD  SAN  JUAN  STATION 

SAN  JUAN  PR  00902 

P.  0.  BOX  384 
279  WATER  ST. 

WARREN  RI  02885 

P.  0.  BOX  631 
WILMINGTON  DE  19899 

P.  C.  BOX  102 
FERRYS8UR5  MI  49409 

ATTN:  MR.  CLOVER 
1730  BURBANK  OR. 

NEW  ORLEANS  LA  70122 

P.  0.  BOX  11560 
5AXNRRIDGE  ISLAND  WA  98110 

2900  MAIN  ST. 

ALAMEDA  CA  94501 

P.  0.  BOX  13995 
SAN  DIEGO  CA  92113 


20! 

« 

i 

33  i 

i 

j 

15! 

16! 

38! 

32! 

36! 

oi  i 
20! 

32! 
31  i 
36! 

33! 

36! 

42! 

42! 

42! 

42! 

34! 

07! 

21! 

39! 

18! 

32! 

32! 

30! 

It! 

18! 


HARBOUR  MARINE#  INC. 

HARO*  S  MARINE  SERVICE#  INC. 

HARDAWAY  COMPANY#  THE 

HARDERS#  H.  G.  t  SON 

HARDIN6#  TODD  E. 

HARLESS#  JERRY  I. 

HARPAC  EQUIPMENT  LEASING#  INC. 

HARRIS#  GEORGE  S. 

HARTLEY  MARINE  CORP. 

HARVEY  GULF  INT'L  MARINE 

HARVEY#  JAMES  8  JANET  C. 

HASKETT  TUG  CO.#  INC. 

HASTINGS  MARINE  LTD. 

HAT  ISLAND  COMMUNITY#  INC. 

HAWAIIAN  CEMENT 
(CEMENT  DIVISION) 

HAWAIIAN  CRUISES#  LTD. 

HAWAIIAN  DREDGING  AND 
CONSTRUCTION  CO. 

HAWAIIAN  TUG  4  BARGE  CORP. 

HAWK  INDUSTRIES 

HAYS  TUG  t  LAUNCH  SERVICE#  INC. 

HBC  BARGE#  INC. 

NEALY  TI98ITTS  GUILDERS#  INC. 

HEARTLAND  TRANSPORTATION 

HEBERT#  CHRIS 

HECK'S  TOWING#  INC. 

HELENA  MARINE  MAINTENANCE#  INC. 

HENDERSON  COUNTY  SAND  CO. 

HENDON  BARGE  CO.#  INC. 


!  P.  0.  BOX  3126 
!  HUNTINGTON  WV  25702 

i 

!  ®T.  1#  BOX  145 
!  HULL  TX  77564 
j 

!  P.  0.  30X  290317 
•  TANPA  FL  33637 

I  5521  EAST  HWY.  93 
!  PANAMA  CITY  FL  32404 

!  131  2ND  ST. 

!  BOX  934 

!  WRANGELL  AK  99929 

l 

i  P.  0.  BOX  1361 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 

i 

!  4700  WEST  MARGINAL  WAY  S.  W. 
!  SEATTLE  WA  98106 
! 

!  HARRIS  POINT 
!  5ASTP0RT  ME  04631 
! 

!  P.  0.  BOX  443 
!  POINT  PLEASANT  WV  25550 
!  • 

!  3317  SPENCER  ST. 

!  HARVEY  LA  70053 

!  2063  HWY.  301N 
!  LAKE  CORMORANT  MS  38641 
! 

!  ATTN:  PATRICK  J.  HASKETT 
!  P.  0.  BOX  1579 
!  SHELTON  WA  98534 
I 

!  4900  WOOOWAY 
!  12TH  FLOOR 
!  HOUSTON  TX  77056 

i 

!  1016  1 4TH  ST.  "A" 

!  EVERETT  WA  98201 

i 

!  PIER  34  TERMINAL 


HONOLULU 

HI 

96817 

P.  0.  BOX 

1561 

HONOLULU 

MI 

96306 

P.  0.  BOX 

4038 

HONOLULU 

HI 

96313 

P.  0.  00*. 

3283 

HONOLULU 

HI 

96A01 

! 

!  13TH  t  MARION 

!  NORTH  LITTLE  ROCK  AR  72115 

! 

I  9  RABBIT  RUN 
!  WALLIN6F0RD  PA  19Q36 
! 

!  ATTN:  JOHN  HALL#  V.P. 

!  BOX  510 

!  BROWNSVILLE  PA  15417 

i 

!  411  9RANNAN  ST. 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94107 

i 

i  P.  0.  BOX  327 
(  WYATT  HO  63332 

!  STAR  ROUTE  A#  BOX  575 
!  FRANKLIN  LA  70533 
! 

!  P.  0.  BOX  497 
!  MARRERO  LA  70073 
! 

!  P.  0.  eox  513 
!  HELENA  AR  72342 
! 

!  P.  0.  NOX  735 
!  HENDERSON  KY  42420 
! 

!  P.  0.  SOX  7176 
!  PADUCAH  KY  42002 
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ENG.  I 
OIST.! 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


18!  HENDON/  SILLY  W. 

!  D/9/ A  HENDON  BARGE  COMPANY 

I 

37!  HENOREN  TOWBOAT  CO./  INC. 


P.  0.  BOY  7176 
PADUCAH  KY  423C> 

12751  NORTHWEST  SPRINCVILLE  ROAD 
PORTLAND  OR  97229 


37 


HENOREN/  fLOYD 


12751  NU  SPRINGVTLLE  SO.. 
PORTLAND  OR  97229 


15!  HENDRY  CORPORATION 


P.  0.  BOX  13228 
TANPA  FL  33681 


32!  HFNkY/  CHESTER  BOATS/  INC • 


P.  0.  BOX  2605 
MORGAN  CITY  LA  70330 


32 

35 


36 

t 

08* 

37! 


HERB  -  S./  INC. 

HERMANN  SAND  t  GRAVEL/  INC. 

HERRON  MAINTENANCE  CO. 

HESS  OIL-VIRGIN  ISLAND  CORP. 

HICKEY  MARINE  ENTERPRISES/  INC. 


P.  0.  BOX  297 
HARVEY  LA  70058 

P.  0.  10X  261 
HERMANN  MO  65041 

P.  0.  BOX  119 
LAKE  BAY  VA  98349 

ATTN:  MARINE  DEPT.  CLENORE  FINCH) 
P.  0.  BOX  127 

KING'S  HILL/  ST.  C e  )IX  VI  00850 

6  BEACH  DRIVE 
VANCOUVER  WA  98661 


30 


HICKMAN  FERRY 


1206  MYRON  CORY  DRIVE 
HICKMAN  KY  42050 


33 


HIGMAN  TOWING  CO. 


P.  0.  BOX  908 
ORANGE  TX  77630 


17!  HILL'S  MAPINE  ENTERPRISES/  INC. 


Id!  NILLI ARD-LYONS  BARGE  PARTNERS 


32!  HILLMAN/  MICHAEL  A. 

! 

! 

01!  HINDU  OF  PROVINCETOUN/  INC. 


18!  HINES/  INCORPORATED 
! 

! 

32!  MINGLE/  E.  6.  MARINE  SfP-JCE/ 
!  INC. 

! 

151  HMH  MARINE 
! 

! 

16!  HOB 3$  CONST.  4  DEVELOPMENT/ 

!  INC. 

! 

42!  HOLIDAY  PROMOTIONS/  INC. 


! 

! 

35!  HOLLIDAY  SAND  5  GRAVEL  CO. 
! 

! 

33!  HOLLYWOOD  MARINE/  INC. 

! 

I 

36 J  HONEYWELL/  INC. 


! 


33!  HOOKING  BULL  MARINE/  INC. 


32!  HiOKS/  HIKE/  INC. 

! 


33!  HOPPFR#  CARLTON  K. 


32!  HOPSON  TOWING/  INC. 

! 

I 

36!  MORLUCK  TRANSPORTATION  COMPANY/ 
!  INC. 

! 

31!  HORN/  PAUL  C. 

! 

33!  M0RN8ECK  OFFSHORE 
1 
! 

39!  HOSNBLOWER  YACHTS/  INC. 

! 

! 

12!  HORTON  IRON  t  METAL  CO./  INC. 

! 

t 

32!  HOUMA  LAND  4  OFFSHORE  CO./  INC. 
! 

! 

32!  HOUMA  SALTWATER  DISPOSAL  CCRP. 

! 
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HOUSTON  BARGl  LINE#  INC. 


33!  HOUSTON  MARINE  SERVICES/  INC. 
!  ATTN;  OPERATIONS  MANAGER 
! 

36!  HOWARD#  VIRGIL  D. 


! 


!  901  S.  COURT  ST. 

•  FLORENCE  AL  35630 

i 

!  ROX  327o0 

!  LOUISVILLE  KY  40232 

• 

!  Ill  KIMBALL  DR. 

!  LAFAYETTE  LA  70508 

; 

i  C/O  JOHN  E.  BENNETT 

•  333 R  COMMERCIAL  ST. 

•  PROVINCETOWN  MA  02657 

! 

!  P.  0.  BOX  840 

!  BOWLING  GREEN  KY  42101 

! 

!  P.  0.  DRAWER  1031 
!  BURAS  LA  70041 
« 

i  P.  0.  BOX  369 
!  THOHOTOSASSA  FL  *357? 

t 

»  1654  E.  5TH  ST. 

!  PANAMA  CITY  FL  32401 
l 

I  733  BISHOP  ST. 

!  SUITE  2505 
!  HONOLULU  HI  96813 
1 

•  6811  WEST  63RD  STREET 

!  OVERLAND  PARK  X$  O6202 

! 

!  P.  0.  BOX  1 34J 
!  HOUSTON  TX  77001 

i 

!  NARINE  SYSTEMS  OPERATIONS 

•  6500  HARBOUR  HEIGHTS  PKWY. 

!  EVERETT  WA  98204 

| 

t  COVE  HARHOR 
!  POCKPORT  TX  783S2 

i 

j  P.  0.  BOX  1525 

!  LAKE  CHARLES  t A  70609 

j 

!  BOX  39 

!  AUSTVEU  TX  77950 

j 

i  P.  0.  BOX  3170 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 
! 

!  P.  0.  BOX  87 
!  PORT  ORCHARD  WA  96366 

i 

!  1315  EAST  UNION 
!  GREENVILLE  MS  33701 

j 

i  2317  a»OADWAY 
!  GALVESTON  TX  77550 

!  *ICR  3  FERRY  SANTA  ROSA/  THE  EH0ARCAOERO 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

!  P.  0#  BOX  1285 
!  WILMINGTON  NC  28402 
! 

!  500  THOMSON  ROAD 
!  HOUMA  LA  70363 

i 

!  1034  COTfAU  ROAD 
!  HOUMA  LA  70364 

i 

i  P.  0.  BOX  1277 
!  HOUSTON  TX  77251 
I 

!  5300  MEMORIAL  #605 
!  HOUSTON  TX  77007 

l 

i  P.  0.  BOX  867 
!  KALAMA  WA  98423 

i 


TABLE  t  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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ENG. ! 
DIST.! 


OPERATOR  NAME 


LI!  HOWE/  0.  0.  TRUST 
i 
I 

35!  HOY /  HARRY  A. 

i 

i 

32!  HUBER/  THONAS  L./  JR. 


03!  HUDSON  HIGHLANDS  CRUISES  C 
!  TOURS*  INC. 


03!  HUDSON  RIVER  CRUISfS/  INC. 

i 

i 

« 

03!  HUDSON  RIVER  DAY  LINE/  INC. 

j 

i 

» 

07!  HUE9ER  LAUNCH  SERVICE 
j 
i 

29!  HUFFMAN  TOWING  CO. 

i 

i 

03!  HUGHES  BROS./  INC. 

i 

I 

32!  HUNTER  NARINE  TOWING/  INC. 

i 

17 J  HUNTER  MARINE  TRANSPORT  *  INC. 

i 

i 

; 

36 j  HURLEN  CONSTRUCTION  CO. 

i 

i 

33!  HUSTLER  MARINE 

i 

■ 

32 !  HUTTON/  E #  f-/  CREDIT  CORP. 


15!  HVIDE  SHIPPING/  INCORPORATED 
!  ATTNS  SHIP  MANAGEMENT  OEPT. 
! 

01!  MYANNIS  HARBOR  TOURS/  INC. 

! 

! 

LI!  HYDRO  MARINE  COMPANY 

! 

i 

21 !  HYER/  JACK  t  LEROY 

! 

! 

! 

t 

! 

! 


!  5615  SO.  COLORADO  8LV0. 

!  LITTLETON  CO  80121 

i 

•  1290S  MCCOY 

!  INDEPENDENCE  MO  6L055 

i 

!  P.  0.  BOY  L307 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

I 

•  ATTN:  JEAN  WORT 
!  P.  0.  30X  265 

!  HIGHLAND  FALLS  NY  10928 

i 

!  C 70  CAPT.  GIRARD  HENNE 

•  52L  N.  OHIOVILLE  R C. 

!  NEW  PALTZ  NY  12561 

t 

!  ATTN:  P.  CERULLO 

!  CIRCLE  LINE  PLAZA-FOOT  OF  WEST  L2ND  ST. 
!  NEW  YORK  NY  10036 

i 

!  1351  N.  DELAWARE  AVE. 

!  MARCUS  HOOK  PA  1«061 

i 

!  10  SOUTH  BRENTWOOO  BOULEVARD 
i  CLAYTON  NO  63105 

i 

!  17  BATTERY  PLACE 
»  NEW  YORK  NY  1000L 

i 

•  PT.  2*  BOX  521 

•  CUT  OFF  LA  703L5 

i 

!  6615  ROBERTSON  AVc. 

•  P.  0.  30X  90C25 

!  NASHVILLE  TN  37205 

i 

!  P.  0.  BOX  80945 

•  SEATTLE  WA  98108 

■ 

!  P.  0.  BOX  1131 
!  PORT  O'CONNOR  TX  77982 

i 

!  P.  0.  BOX  878L 
!  METAIRIE  LA  70011 

i 

j  P.  0.  BOX  13038 
!  PT.  EVERGLADES  ST*. 

!  FT.  LAUOERDALE  FL  33316 

i 

!  PIER  1  OCEAN  STREET 

•  HYANNIS  MA  02601 

I 

j  1605  WATER  ST. 

!  LONG  BEACH  CA  90302 


BOX  265  , 

HANNIBAL  OH  L3931 


! 

! 

32!  IBERIA  CREWBOAT  t  MARINE 
!  SERVICE/  INC. 

! 

16!  IDEAL  BASIC  INDUSTRIES/  INC. 
!  (MARINE  DIVISION) 


26!  ILLINOIS  MARINE  TOWING/  INC. 

i 

J 

i 

21!  TMPERIAL  TOWING/  INC. 

f 

i 

j 

03!  INDEPENDENT  CEMENT 


07!  INDEPENDENT  PIER  CO. 

! 


32!  INDIAN  MARINE/  INC. 


11  !  INDIAN  RIVER  TOWING 


21!  INDUSTRY  TERMINAL  t  SALVAGE  CO. 

i 

i 

! 

17!  INGRAM  BARGE  CO. 

! 

i 

i 

17!  INGRAM  MATERIALS  COMPANY 

! 

I 

32!  INLAND  OARGE  CO. 

! 

; 

32!  INLAND  BARGE  RENTALS/  INC. 

r 

i 

23!  INLAND  LAKES  MANAGEMENT/  INC. 

i 

i 

18!  INLAND  MARINA/  INC. 

! 

! 

! 


!  RT.  3/  BOX  703 
»  NEW  IBERIA  LA  70560 

i 

!  3051  HAMILTON  90ULEVARD 
!  P.  0.  BOX  649 
!  TMFODORE  AL  36582 

j 

!  20  STEPHEN  ST. 

!  P.  0.  BOX  536 
'  LENONT  IL  60439 
! 

!  ATTN:  MARY  JOHNSON 
!  PO.  1 

!  IMPERIAL  PA  15126 

j 

!  P.  0.  BOX  31 
!  CATSKILL  NY  12414 
| 

i  303  CHESTNUT  ST. 

!  PHILADELPHIA  PA  19106 
• 

S  ATTN:  LLOYD  AUCOIN 
!  P.  0.  BOX  407 
!  BERWICK  LA  70342 

i 

!  1309  OLEANDER  AVC. 

!  CHESAPEAKE  VA  23325 

« 

•  ATTN:  LYNN  8USATT0 
!  P.  0.  BOX  51 

!  INDUSTRY  PA  15052 
i 

!  A400  HARDING  RD. 

•  P.  0.  BOX  23049 

!  NASHVILLE  TN  37202 

i 

j  10  FATHERLAND  STRICT 
!  NASHVILLE  TN  37213 

l 

•  10  BAYOU  BEND  RD. 

!  NEW  IBERIA  LA  70560 

i 

!  HELLENIC  BLDG./  ROOM  118 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

i 

!  P.  0.  SOX  646 
!  ALPENA  MI  49707 
« 

j  ATTN:  RON  RIcCKEN 
!  802  S.  E.  1ST  STREET 
!  EVANSVILLE  IN  47713 
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TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG* !  0»EftAT0R  NAME  j  ADDRESS 


33 !  INT  EPMARINf  INCORPORATED 

i 


05!  INTERNATIONAL  9AR6E  LEASING 
!  COPP. 

i 

IS!  INTERNATIONAL  BARGE#  INC. 

i 

i 

1 « !  INTERNATIONAL  RARGC/  INC. 

! 

! 

32!  INTERNATIONAL  INDEPENDENT 
!  T0WIN6 
t 

23!  INTERNATIONAL  NARINE  SYSTEMS# 
!  LTO. 


32 


INTERNATIONAL  MARINE  TERMINALS 


Id!  international  PAPER  COMPANY 


03 


!NT«»NATICNAl  SNIP  MANAGEMENT 
AND  AGENCY  SERVICES/  INC. 


IS!  INTERNATIONAL  SHIP  REPAIR  AND 
!  MARINE  SERVICES/  INC. 


32!  INTERNATIONAL  TOWING  t 
!  TRANSPORTATION  CO./  INC. 

!  (ITTCO) 

j 

32!  INTERNATIONAL  TRADE  CONSULTANTS 


07!  INTEROCEAN  MANAGEMENT  CORP. 
j 
* 

i 

01!  INTERPORT  TOWING  i  TRANSP./ 

!  INC. 

l 

01!  INTERSTATE  NAVIGATION  CO. 
i 
i 

33!  INTRA-CAMAL  BARGE  TRANSPORTERS# 
!  INC. 

! 

33!  XNTRACOASTAL  TOWING  t 
!  TRANSPORTATION  CORP. 

! 

; 

23!  IOWA  fLE€T!N6  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 


!  P.  0.  90X  640 
!  PANAMA  CITY  FL  32402 

i 

!  207  SCHLEIF  DR. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

i 

!  5  JONES  STREET 
!  DUBUQUE  IA  52001 

i 

!  22«  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUMA  LA  70363 

i 

!  3C5  KIMBERLY  9LDG. 

!  2510  S.  8RENTW000  eLVD. 

!  ST.  LOUIS  MO  63144 

t 

!  90X  3169 

!  COVINGTON  LA  70434 

i 

!  ATTN:  fLEET  DEPT. 

•  3210  WATLING  STREET 

!  E.  CHICAGO  IN  46312 

i 

!  16476  PEARSON  RD  N. E. 

!  PAULSBO  WA  98370 

i 

i  BOX  50 

!  9ATCHT0WN  IL  62006 

i 

!  ATTN:  STEVE  STANOFORD 
!  7950  113TH  AVENUE  NORTH 
!  LARSO  FL  34643 

i 

!  ATTN:  CLIFTON  A.  90YNES#  SR. 
!  P.  0.  POX  548 

!  CRUZ  3AY  ST.  JOHN  VI  00830 

j 

!  17512  MARKET  ST. 

!  CHANNELVIEW  TX  77530 

l 

!  P.  0.  BOX  1036 
!  JEFFERSON  LA  70181 

j 

»  P.  0.  BOX  1413 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 

l 

!  P.  0.  BOX  51784 
!  LAFAYETTE  LA  70S05 
; 

!  ATTN:  P03ERT  DORN 
!  SUITE  400/  629  EUCLID  AVE. 

!  CLEVELAND  OH  44114 

! 

!  8552  KATY  FREEWAY  SUITE  144 
!  HOUSTON  TX  77024 

i 

!  124  STARBOARD  ST. 

!  PORT  NEWARK  NJ  07100 

! 

I  935  E.  CAUSEWAY  8LVD. 

!  VERO  BEACH  FL  32963 

! 

!  7713  CAMARGO  ROAD 
!  CINCINNATI  OH  45243 
! 

!  2700  PARK  AVE. 

!  HOUMA  LA  70363 

• 

!  3225  N.  SHEPARD 
!  mjlwauKEE  WI  53211 
! 

!  ROUTE  1#  SOX  449 
!  PORT  SULPHUR  LA  70083 

i 

!  ATTN:  KENNETH  ft.  STACEY 
!  P.  0.  BOX  1738 
!  MOBILE  AL  36633 

!  305  BROADWAY 
!  NEW  YORK  N%  10007 

i 

!  1616  PENNY  ST. 

!  TAMPA  ft  33605 

! 

!  FAST  90TH  ST. 

*  P.  0.  30X  1093 

!  GALLIANO  LA  70354 

i 

!  ATTN:  DANNY  0UCKMAN 
!  234  LOYOLA  AVE.-SUITE  604 

*  NEW  ORLEANS  LA  70112 

i 

*  ATTN:  DAVE  SCMROCK 

!  THREE  PARKWAY— SUITE  1300 
!  PHILADELPHIA  PA  19102 

j 

*  R  f  D  BOX  30 

!  WEST  SOUTHPORT  ME  04576 

i 

!  p.  0.  BOX  442 

!  NEW  LONDON  CT  06320 

! 

*  P.  0.  BOX  12716 

1  HOUSTON  TX  77217 

* 

!  2777  ALLEN  PARKWAY 
!  SUITE  1165 
!  HOUSTON  TX  77019 

i 

!  303  OXEY  ST, 

I  P.  0.  90 X  147 
!  CASSVILLE  WI  53806 
! 


TABLE  1  “  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG. !  OPERATOR  MANE  *  AODRESS 

DIST.!  ! 


! 

! 

!  J 

! 
i 
! 

21!  J  t  C  TOWING  SERVICE/  INC. 

t 

! 

29!  J  t  J  NARINE/  INC. 
i 

i 

i 

21!  J  t  L  STRUCTURAL/  INC. 

! 

! 

; 

36 1  J  T  C/  INC. 

i 

i 

21!  JtT  TOWING/  INC. 

j 

j 

i 

16!  J-ANN/  INC. 

! 

! 

21!  J.  A.  R.  8ARGE  LINES 

! 

! 

03!  J.  K.  NARINE/  INC. 

! 

! 

11!  JACKSOX  CREEK  SEAFOOD/  INC. 
l 
! 

33!  JACKSON  NARINE  CORPORATION 
! 

{ 

! 

41!  JACKSON  OFFSHORE  LIMITED 

! 

! 

32!  JACKSON/  JACK/  INC. 

! 

! 

13!  JACKSONVILLE  SHIPYARDS/  INC. 
i 
! 

26!  JACOBS/  ELNER  L. 

!  C/0  OWENS/  OVENS/  l  RINN/  LTD. 

! 

! 

32!  JADE  NARINE/  INC. 

! 

! 

! 

13!  JANES  NARINE/  INC. 

! 

! 

37!  JANES  RIVER  CORP. 

! 

! 

! 


! 


!  34TH  i  MARKET  ST.  . 

!  WHEELING  UV  26003 

j 

!  210  CROSS  KEYS  CENTER 
!  SUITE  213 

!  FLORISSANT  MO  63031 
i 

J  ATTN:  ED  MURPHY 
!  Ill  STATION  STREET 
!  ALIQUIPPA  PA  13001 

i 

j  3602  43NE 
!  SEATTLE  VA  93105 

i 

!  ATTN:  RICHARD  TRINER 
!  3963  PATTERSON  RD. 

!  ALIQUIPPA  PA  15001 

i 

j  P.  0.  BOX  453 
!  BAYOU  LA  3ATRE  AL  36509 

i 

!  SPEERS  ROAD 
!  BELLE  VERNON  PA  15012 

!  «>.  0.  POX  397 

!  SOUND  BEACH  NY  11739 

l 

!  p.  0.  BOX  334 

•  DELTAVXLLE  VA  23043 
! 

!  IAP4TA  TOWERS/ATTN:  LARRY  WALKER 
!  P.  0.  BOX  4240 
!  HOUSTON  TX  77210 
! 

•  p.  0.  POX  1266 

!  VENTURA  CA  93002 

i 

!  P.  0.  POX  723 

!  PORT  ALLEN  LA  707*7 

! 

!  750  EAST  3AY  ST. 

!  JACKSONVILLE  FL  32202 

! 

!  444  NORTH  NORTHWEST  HIGHWAY 
!  P.  0.  BOX  578 
!  PARK  RIDGE  IL  60063 

i 

i  225  FORT  JACKSON 
!  P.  0.  BOX  219 
!  PELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  1310  S.  4TH 
!  *ADUCAH  KY  42001 

i 

!  LAND  &  TAX  DEPARTMENT 
!  349  H.  V.  7TH  AVE. 

!  CAMAS  WA  93607 

! 
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TA3LE  1  -  ALPHABETIC At  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG.! 

BIST.! 


OPERATOR  NATS 


32 

20 

32 

21 

21 

33! 

37 

32 


JANES  RIVER  II*  INC. 

WESTERN  TRANSPORTATION  CO.  OIV. 

JANES  RIVER  TOWING  CO.,  INC. 

JANES  RIVER  WAUNA*  INC. 

JANIE  NARINE*  INC. 

JANTRAN*  INC. 

JAY  TOW  K  CONSTRUCTION  CO. 

JEFFERSON  BARRACKS  NARINE 
SERVICE 

JEFFERSON  CITY  RIVER  TERMINAL 

JEFFERSON/  INC. 

JEFFREY  SAND  COMPANY 

JcRICO  DREDGING/  INC. 

JERRY'S  BOAT  SVC.*  INC. 

JESSICA  MARINE*  INC. 

JOE  $.  TOWING  CO. 

JOE'S  BOAT  RENTAL*  INC. 

JOHN'S  TOWING  SERVICE*  INC. 
JOHNSON  TOWING  CO. 

JOHNSON*  BILL  N. 

JOHNSON*  KICHAEL  K. 

JOHNSON*  PETER  F. 


JOHNSON*  WESLEY  M. 

!  O/B/A  ALDERBROOK*  INC. 


JOHNSTON'S  PORT  33*  INC. 


JONES*  FRANK  t  W.  J.  LAK3EPT 


11!  JORDAN*  FRANK  L.*  COOP. 


JORDAN*  IN6ERS0LL 

JOTOPI  DREDSIN6*  INC. 


16!  JUDD  NARINE 

! 


03!  JUDELSON*  DAVID  N. 

! 


13!  JUNGLE  JUCENS*  INC. 

! 


P.  0.  BOX  3669 
PORTLAND  OR  9720? 

J405  FOREST  AVENUE 
HOPEWELL  VA  23860 

RT.  2*  BOX  219S 
WHY.  30 

CLATSKANIC  OR  97016 

P.  0.  BOX  314 
BUPAS  LA  70041 

R.  0.  POX  397 
POSEOALE  MS  33769 

3602  43R0  NE 
SEATTLE  W  A  93105 

4190  bUSSEN  CUARPY  RD. 

ST.  LOUIS  MO  63129 

cOX  15* 

JEFFERSON  CITY  HO  65022 

R.  0.  BOX  1C653 
JcFfSRSON  LA  70181 

4401  S.  16  CIR 
FORT  SMITH  AR  72901 

ICO  EAST  0  ST. 

PETALUMA  CA  94952 

ATTN:  NADINE  HATHAWAY 
P.  0.  OOX  469 
DONALDSONVILLE  LA  70346 

RT.  1*  BOX  319 
°UR AS  LA  70041 

ROUTE  10*  BOX  3 
RARKRRS3URG  W  26101 

P.  0.  30/  115 
A 336VILLE  LA  70510 

“OX  17 

SNIPPINGPORT  PA  15077 

ATTN:  WILLIAM  JOHNSON 

Q0X  137 

SHIPPINGP0R1  PA  15077 

P.  0.  °0X  1040 
ROCKPORT  TX  73362 

1 10  ISLANO  VIEW  LANE 
!  KELSO  OP  93626 

3010  SEN6RAL  OEGAULLE  DR. 
SUITE  100 

NEW  ORLEANS  LA  70114 
UNION  WA  98592 


ATTN:  ED  POLK 

R.  0.  BOX  1307 
RNID  OK  73702 

RT.  3*  OOX  130 
PORLARVXLLE  MS  39470 

OOX  44 

RESCUE  VA  23424 

1415  THIRD  ST. 

NEW  ORLEANS  LA  70130 

ATTN:  CHRIS  COLES 
P.  0.  30X  2501 

!  MARYLAND  HEIGHTS  HO  63043 

3314  PINE  ST. 

CINCINNATI  OH  45244 

375  PARK  AVENUE 

SUITE  2507 

NEW  YO*K  NY  10152 

CUMBERLAND  9L0S.-SUITE  301 
EOO  E.  BROWARD  BLVD. 

FT.  LAUDERDALE  FL  33301 


! 

!  K 

* 

« 

i 

26!  K  A  STEEL  CHEMICALS 
i 


29j'  KAI SER/ESTECH  DIV.  OF  V16QR0 

!  industries 

i 

i 

29!  KAMPSVILLC  FERRY  (ILLINOIS 
!  DEPT.  OF  TRANS. -DISTRICT  6- 
!  BUREAU  OF  MAINTENANCE) 

i 

lli  KANAK*  LTD. 

! 


4333  TRANSWORLD  RD. 

SUITE  250 

SCHXLLAR  PARK  IL  60176 

ATTN;  LARRY  FULLER 

P.  0.  90X  4139 

FAIRVICW  HEIGHTS  IL  62203 

KAMPSVILLE  IL  62053 


!  1309  OLEANDER  AVE. 

!  CHESAPEAKE  VA  23325 

! 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


3J 


1 

ENG.*  OPERATOR  NAME 

D I ST. ! 

i 

• 

i 

ADDRESS 

24!  KANER#  HYMEN 

!  1322  E.  6TH  ST. 

i 

!  DULUTH  MN  55812 

42!  KAUAI  SUGAR  STORAGE  CORP. 

*  2970  KELE  ST. 

* 

i 

!  LIHUE#  KAUAI  HI  96766 

03!  KEARMY  BARGE  CO. 

1  HACKENSACK  AVe.  4  THIRD  ST. 

{ 

!  KEARNY  NJ  07032 

41!  KELCO  COMPANY 

*  P.  0.  BOX  13216 

i 

i 

!  SAN  DIEGO  CA  92113 

36!  KELLY  RYAN#  INC- 

j  2404  BOYER  AVE.  EAST 

i 

i 

!  SEATTLE  WA  98112 

36!  KEMP  PACIFIC  FISHERIES#  INC. 

!  121  S.  RIVER  ST. 

; 

!  P.  0.  BOX  70647 

j 

!  SEATTLE  WA  96107 

03!  KEN'S  NARINE 

i  P.  0.  BOX  4001 

! 

!  BAYONNE  NJ  07002 

36!  KENCO  MARINE  SERVICES#  INC. 

1  10054  V.  MARGINAL  PL.  S. 

I 

i 

•  SEATTLE  WA  98168 

32!  KENNAIR#  DONALD  J. 

1  409  SCHLEIF  DR. 

j 

!  BELIE  CHASSE  LA  70037 

32!  KENNER  MARINE  1  MACHINERY#  INC. 

j  P.  0.  BOX  1200 

• 

!  RIVcR  ROAD 

| 

i 

!  LAPLACE  LA  70068 

i 

16!  KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

!  ONE  QUALITY  ST. 

!  (FUEL  PROCUREMENT  DEPT.) 

!  LEXINGTON  KY  40507 

36!  KESO#  MILES  U. 

j  1950  GLACIER  AVE. 

i 

!  JUNEAU  AK  99801 

32!  KEV-TAN#  INC. 

!  BOX  542 

i 

i 

!  HARVEY  LA  70059 

i 

03!  KEY  WEST  TOUINC  CORP. 

!  150  EAST  5STH  ST. 

; 

!  NEW  YORK  NY  10155 

07!  KEYSTONE  SHIPPING  CO.# 

!  ATTN?  PAUL  ROWE 

!  MAN A6ING  AGENTS 

!  313  CHESTNUT  STREET 

; 

!  PHILADELPHIA*  PA  19106 

29!  KIESEL  MARINE  SERVICES 

!  4801  FYLER  AVE. 

i 

i 

!  ST.  LOUIS  HO  63116 

37!  KIEWIT  PACIFIC  CO. 

!  P.  0.  80X  1769 

! 

j 

!  VANCOUVER  WA  93668 
% 

32!  KIFFE#  TOM  C  SONS  SOAT  RENTAL 

!  RT.  1#  aox  239  1 

! 

i 

•  L0CKP0RT  LA  70374 

l 

38!  KILCHER#  EDWIN  0. 

!  P.  0.  BOX  373 

! 

i 

!  HOMER  AK  99603 

32!  KILGORE  MARINE#  INC. 

!  P.  0.  BOX  5129 JOCS 

! 

j 

!  LAFAYETTE  LA  70505 

t 

33!  KILiORE  MARINE#  INC. 

!  13430  NW  FREEWAY 

! 

!  SUITf  203 

! 

i 

»  HOUSTON  TX  77040 

• 

33!  KILROY  CO.  OF  TEXAS#  INC. 

!  SUITE  1900 

! 

!  1021  MAIN  ST. 

! 

t 

!  HOUSTON  TX  77002 

i 

38!  KIMBALL  BOOM  CO. 

!  P.  0.  BOX  989 

j 

!  SITKA  AK  99635 

23!  KING  CO.  THE#  INC. 

!  13520  PARRY  ST. 

! 

j 

!  HOLLAND  MI  49424 

j 

16!  KING  OSCAR#  INC. 

!  274  SEVERIN  DRIVE 

j 

i 

!  PENSACOLA  FL  32503 

■ 

22!  KINSH1N  LINES#  INC. 

j  20325  CENTER  RIDGE  RD. 

! 

!  SUITE  610 

! 

• 

!  ROCKY  RIVE*  OH  44116 

• 

09!  KISER#  JOHN 

i  836  RITCHIE  HVY. 

! 

!  SUITE  4 

i 

!  SERVERNA  PARK  MO  21146 

36!  KITSAP  BARGING#  INC. 

j  P.  0.  BOX  147 

! 

!  PORT  ORCHARD  WA  98366 

23!  KLAMERUS#  VINCENT 
■ 

j  DRUMMOND  ISLAND  MI  49726 

! 

16!  KLEIN#  SAMUEL  H. 

!  RANK  OF  LOUISVILLE 

I 

!  P.  0.  BOX  1101 

» 

| 

!  LOUISVILLE  KY  40201 

38!  KLUKWAN  FOREST  PRODUCTS 

)  P.  0.  BOX  34659 

I 

i 

!  JUNEAU  AK  99803 

t 

s 

13!  KMD  MARINE#  INC. 

4 

!  RTE.  1#  BOX  11 AA 

! 

]  WANDO  SC  29492 

36!  KNIK  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  3757 

! 

] 

!  SEATTLE  WA  98124 

i 

32!  KNOTS  MARINE  SERVICE#  INC. 

!  2400  TIMBERS  DRIVE 

! 

1 

!  HARVEY  LA  70056 

17!  KNOXVILLE  BARGE#  INC. 

!  P.  0.  BOX  59001 

I 

!  KNOXVILLE  TN  37950 

17!  KNOXVILLE  RIVERBOAT  COMPANY 

J  P.  0.  BOX  630 

( 

!  KNOXVILLE  TN  37901 

37!  KNUTSON  TOWBOAT  CO. 

*»  P.  0.  60X  908 

! 

!  COOS  BAY  OR  97420 

!  I 
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27! 

KOCH  REf ININS  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  64596 

i 

!  ST.  PAUL  MM  55164 

32! 

KOCH  SERVICE*  INC. 

i  P.  0.  BOX  427 

!  PRAIRIEVILLE  LA  70769 

i 

32! 

KOCH-ELLIS  MARINE  CONTRACTORS* 

!  P.  0.  DRAWER  9130 

i 

INC. 

!  WESTWEGO  la  70094 

i 

33  i 

KODIAK  LUMBER*  LTD. 

*  p.  0.  BOX  610 

i 

!  SEWARD  AK  99664 

i 

2oi 

KOOCH-I-CHING*  CAMP 

!  4575  LANERCOST  WAY 

1 

!  COLUMBUS  OH  43220 

13! 

KCSMOS  CEMENT  CO.*  INC. 

!  15301  DIXIE  HIGHWAY 

i 

•  LOUISVILLE  KY  40272 

03  i 

KOSNAC  EQUIPMENT  RENTAL*  INC. 

!  PIER  5  NORTH 

1 

!  FOOT  0«  JORALEMON  ST. 

1 

!  ?ROOKLYN  NY  11201 

03! 

KOSNAC  f LO AT IH6  DERRICK  CORP. 

!  °IER  5  NORTH 

i 

!  FOOT  OF  JCPALEMON  ST. 

{ 

!  BROOKLYN  NY  11201 

i 

32! 

KRIELCV  3R0TNEPS 

!  p.  0.  eox  39 

i 

!  ROANOKF  LA  70581 

31  i 

KRS  CORPORATION 

'  ROUTE  3*  BOX  745 

1 

!  GREENVILLE  MS  38701 

33! 

KRYSTAL  CORP.*  ARNDT*  KENNETH 

!  P.  0.  BOX  29 

i 

'  HOM£t>  AK  99603 

( 

38 1 

KU6KAKTLIK*  LTD. 

!  GENERAL  DELIVERY 

i 

•  KUNUK  AK  99614 

09  i 

KURT  IRON  &  METAL  CO. 

?  3000  CHILDS  STREET 

1 

!  BALTIMORE  HD  21226 

i 

38! 

KUSKOKUI**  TRANSPORTATION  CO. 

•  P.  0.  BOX  235 

i 

i 

i 

i 

i 

!  StTHEL  AK  99559 

i 

i 

i 

j 

21! 

L 

L  %  J  EQUIPMENT  CO. 

i 

j 

i 

i 

!  ATTN:  JOStPHINE  OZANXCH 

i 

'  P.  0.  BOX  64? 

j 

*  masDNTOwN  PA  15461 

i 

32! 

L  1  L  MARINE  SERVICE*  INC. 

i  P.  0.  BOX  *50 

i 

•  Baldwin  la  70$u 

i 

32! 

L  S  L  OIL  CO.*  INC. 

j  PT.  1  POX  367 

i 

i 

!  CROWN  POINT  LA  70072 

i 

! 

32! 

L  i  L  TOWING*  INC. 

j  1731  ACADIAN  OR. 

; 

!  HOUMA  LA  70363 
• 

32? 

L  %  M  80AI-TRUC  RENTAL*  INC. 

•  P.  0.  BOX  775 

j 

!  COLDFN  MEADOW  LA  70057 

i 

32! 

L  t  M  60TRUC  RENTAL*  INC. 

!  TC  DER°£5  DR. 

i 

!  GRETNA  LA  70053 

i 

32! 

L  t  P  OOAT  RENTALS 

!  RT.  1*  30X  19 

i 

!  61  ’SON  LA  70356 

i 

32? 

L  L  U*  INC. 

•  P.  0.  BOX  542 

j 

!  HARVEY  LA  70059 

t 

32! 

UN  BOAT  RENTALS  &  EQUIPMENT* 

!  °.  0.  80X  176 

! 

INC. 

!  O0UR3  LA  70343 

i 

14! 

LA  ROCHE  INDUSTRIES*  INC. 

t  1 1CO  JOHNSONFERRY  RO.  NE 

i 

!  ATLANTA  GA  30342 

i 

23! 

LADD*  CHRISTOPHER 

!  722  LANGPAM  PO. 

j 

O/M/A  C-fAB*  INC. 

!  P.  0.  »0X  177 

i 

!  PUT-IN-3AY  OH  43456 

i*i 

LAFARGE  CORP.  SOUTHERN  REGION* 

!  ATTN;  E.  6.  CRUMP 

; 

CITADEL  CCHENT 

!  2859  PACES  FERRY  ROAO 

« 

!  ATLANTA  GA  30339 

i 

32! 

LAFAYETTE  C«EV  BOATS*  INC. 

•  P.  0.  BOX  3606 

i 

!  LAFAYETTE  LA  70502 

36! 

LAFFERTY  TRANSPORTATION  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  846 

i 

!  COEUR  D'ALENE  ID  83814 

i 

03! 

LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORTATION 

!  KING  STREET  DOCK 

i 

CO.*  INC. 

»  BURLINGTON  VT  05401 

32! 

LAKE  CHARLES  DREDGING  t  TOWING 

•  P.  0.  BOX  52708 

i 

CO.*  INC. 

!  LAFAYETTE  LA  70505 

22? 

LAKE  ERIE  BOAT  CRUISE  CORP. 

!  C/0  RAMS!  TICK 

i 

!  1026  NIAGARA  ST. 

j 

!  BUFFALO  NY  14213 

23*! 

LAKE  MICHIGAN  CONTRACTORS*  INC. 

!  216  VAN  RAALTE 

i 

!  HOLLAND  MI  49423 

i 

35  i 

LAKE  OZARK  CONSTRUCTION 

!  P.  0.  BOX  883 

! 

INDUSTRIES*  INC. 

!  OSAGE  BEACH  MO  65065 

32! 

LALAHDE  TOWING*  INC. 

!  572  JACK  BROOKS  RO. 

t 

i 

!  NEW  IBERIA  LA  70560 

ADDRESS 
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ENG.!  OPERATOR  NAME 

OIST* ! 


ADORES  S 


32!  LAKART  NARINE  SERVICE/  INC. 

i 

! 


32!  LAN0ERT  GRAVEL  CO. 
! 


LANO  OF  FOUR  SEASONS  LAKE  SITE 

LANGAKER  NARINE 

LAN6E  TOWING/  INC. 


LANGE3ACH  WOOD  PRODUCTS/  INC. 

LANGENFELOER/  C.  J.  3  SON/  INC. 

LAPEYROUSE  TOWING  CO. 


ATTN:  LINCOLN  HAPTIN 
1107  N.  3AY0U  DRIVE 
GOLDEN  MEADOW  LA  70347 

P.  0.  DRAWER  G 

ST.  FRAhCISVILLE  LA  70775 

p.  0.  BOX  408 

LAKE  OZAPK  MO  65049 

eOX  1270 

PETERSBURG  AK  0983? 

ATTN:  BILL  DANIEL 
P.  0.  80X  1285 
MORGAN  CITY  LA  70381 

o.  R.  *2 

FORT  MAO  I  SON  IA  52627 

8427  PULASKI  HIGHWAY 
P.  0.  90 X  9606 
BALTIMORE  MD  21237 

317  COUNTRY  DRIVE 
30URG  LA  70348 


38 


LARAUX/  KENNETH  J. 


POX  465 

PGTHEL  AK  99559 


30 


LATTUS  READY  MIX 


C/0  PONALD  STRONG 

710  PECAN  CIRCLE 
HICKMAN  KY  42050 


30! 


LAWSON  AND  LAWSON  TOWING  CO. 


P.  0.  30X  1234 
WYNNE  AC  72396 


32 


LAWTON/  UN.  B. /  CO./  INC. 


ONE  LAKESMORE  OR. 

SUITE  1700 

LAKE  CHARLES  LA  70629 


14!  LCP  CHEHICALS-GA/  INC. 


p.  0.  9 OX  DRAWER  1558 
BRUNSWICK  GA  31521 


21!  LCP  CHEMICALS-WEST  VIRGINIA/ 
!  INC. 


ATTN:  JOHN  VARLAS 

p.  0.  90X  J 

ROUNDSV ILLE  WV  26041 


32!  LE  9F0UF  BROS.  T0WIN6  CO./  INC. 


p.  0.  90X  90 la 
HOUMA  LA'  70360 


! 

32! 

! 

i 

32! 

! 

! 

i 

32! 

! 

i 

oi  i 
! 
! 
! 

21! 

! 

i 

31  i 
! 
! 

37! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

29! 

! 

! 

01! 

! 

! 

! 

Cl! 

! 

! 

03! 


LEAGUE  ISLAND  FERRY  CO. 

LEE  MARINE  TOWING/  INC. 

LEEVAC  MARINE  TRANSPORTATION 
(A  DIV.  Of  LEEVAC  CORP.) 
(DOTCO/  INC.) 

LEEVAC  PETROLEUM 

LEHIGH  PORTLAND  CEMENT  CO. 

LEKSE/  0ILL 

LEMAY/  INC. 

IEPPALUOTO  OFFSHORE  MARINE 

LESLIE  S  TOWING/  INC. 

LESLIE  S./  INC. 

LEWIS  t  CLARK 

LEWIS/  VERNON 

LIBERTY  BELLE  LTD. 

LIBERTY  MARITIME  COR*. 


32!  LIBERTY  TOWING  CO./  INC. 

! 

i 

01!  LIE  BOW/  CAROLYN 
! 

I 

32!  LIGHTNING  BOAT  RENTALS 
! 

! 

I 

35!  LIMITEO  LEASING  CO. 

i 

i 

! 

01!  LIN6ERG  MARINE/  INC. 

! 

! 

16!  LINDEN  LUMBER  CO. 

! 

! 

28!  LIMWOOD  MINING  t  MINERALS  CORP. 
! 

! 


RT.  »2/  TOX  184 
THOROFARE  NJ  08086 

RT.  1/  BOX  289 
CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  BOX  2528 
MORGAN  CITY  LA  70530 


!  P.  0.  BOX  2692 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

i 

I  TWO  HARTFORD  SQUARE  WEST 
!  SUITE  202 
!  HARTFORD  CT  06106 

!  P.  0.  BOX  124 

•  CHARLEROI  PA  15022 

!  P.  0.  90T  1079 
!  GREENVILLE  MS  38701 

I  7821  S.C.  MAPLE  AVE. 

!  VANCOUVER  WA  98664 

i  P.  3.  DOT  1456 
!  LAROSE  LA  70373 

!  P.  0.  BOX  1456 
!  LAROSE  LA  70373 

!  2301  ROCK  ROAD 
!  GRANITE  CITY  IL  62040 
I 

•  4R  1  BOX  530 

•  SHORE  RD. 

!  NO.  EDSEC0M8  ME  04556 

! 

!  P.  0.  30X  9661 
!  NEW  HAVEN  CT  06536 

!  1979  MARCUS  AVE./  SUITE  200 
»  LAKE  SUCCESS  NY  1104? 

•  P.  0.  BOX  195 

!  WCSTWEGO  LA  70094 

•  1010  N3USH  ROAD 
J  CORINNA  Me  04928 

!  ATTN:  DAVID  M.  DOLCI 
l  P.  0.  BOX  2234 

•  MORGAN  CITY  LA  70331 

j  14530  MISSOURI  BOTTOM  ROAD 
!  SUITE  100 

!  BRIDGETON  MO  63044 

!  50  MIDDLE  ST. 

!  FAIRMAVEN  MA  02719 

!  HWY.  43N 
!  LINDEN  AL  36743 

•  4321  EAST  60TH  STREET 
!  DAVENPORT  IA  52S07 
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! 

ENG. ! 
OIST. ! 


32! 


32! 


13! 


OPERATOR  NAME 

LIQUIO  MUD  SALES#  INC. 

LITTLE  HIKE#  INC. 

LITTLE  RIVER  FISHING  FLEET 


15!  LITTLE  RIVER  QUEEN,  INC. 

I 

! 

t 

34!  LITTLE  ROCK  HAR80R  SERVICE 
l 
} 

36!  LITTLE#  JOHN  L. 

t 

j 

22!  LITTON  GREAT  LAKES  CORP. 


42! 
32! 
01! 
3  2  j 
22! 

11! 


LIVE/OIVE  HAWAII#  INC. 

LIZANA  TOWING#  INC. 

LOCAL  TOWING  CORPORATION 

LOCAL  TUSS#  INC. 

LOC K°ORT  LOCKS  AND  CANAL  TOURS# 
INC. 

LOCKWOOD  SARGE#  INC. 


26 

28 

IS 

36! 


29! 

! 

! 

32! 

! 

! 

34! 

! 

! 

32! 


IS! 

I 

! 

! 

32! 


32! 


32! 

! 

! 

36! 


32! 

! 

! 

! 

32! 

! 


18! 

! 


! 

97! 

i 

! 

36! 

! 

! 

29! 

! 

! 


LOGSDON  SAND  f,  GRAVEL 

LOGSDON  TUG  SERVICE#  INC. 

LOGSDON#  ELMER  RIVER  CONSTR. 
CO. 

LONE  OAK  BARGE  CORP. 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

LONE  STAR  INDUSTRIES 
<ST.  LOUIS  DIVISION) 

LONE  STAR  INDUSTRIES#  INC. 

LONE  STAR  INDUSTRIES#  INC. 

LOPRIS  G  TOWING  II  CORP. 

LOS  ANGELES  HAR30R  CRUISE 

LOUISIANA  DOCK  CO. 

LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION 
COMPANY#  THE 

LOUISIANA  MATERIALS 

LOUISIANA  MENHADEN  CO. 

LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 

LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 
(KETCHIKAN  DIV.l 
(KE1CHIKAN  PULP  CO.) 

LOUISIANA  TOWING  CORP. 

LOUISIANA  TUGS#  INC. 

LOUISVILLE  GAS  i  ELECTRIC  CO. 

LOUISVILLE  TOWING 

LOVELAND#  S.  C.#  CO.#  INC. 

LOWELL#  LESLIE 

LOWfP  ILLINOIS  TOWING  CO. 


AODRESS 


!  P.  0.  BOX  4173 
!  HOUMA  LA  70361 

!  P.  0.  BOX  10 
!  CENTERVILLE  LA  70522 

!  ATTN:  CHARLIE  ABSHlRE 
!  P.  0.  30X  293 
!  LITTLE  RIVER  SC  29566 

!  C/0  BILL  SECHER 
!  420  MCKINLEY  AVE.  APT.  *2 
!  COCOA  BEACH  FL  32931 

!  p.  0.  BOX  1 523 
!  LITTLE  ROCK  AR  72203 

!  2123  3RD  AVE.  WEST 
!  SEATTLE  WA  93119 

!  FOOT  OF  HOLLAND  ST. 

!  p.  0.  BOX  6241 
!  fRIc  PA  1o51 2 

'  P.  0.  BOX  2097 
!  KAILUA-KONA  HI  96745 

!  P.  0.  BOX  697 
!  “ARRERO  LA  7C073 

•  o£ACH  &D. 

!  E.  NORWALK  CT  06855 

!  P.  0.  POX  H 

•  VENICE  LA  7G091 

!  *04  IRVINGTON  DRIVE 
!  TONAVANDA  NY  14150 

!  220  SALTERS  CREEK  ROAD 
!  P.  a.  BOX  So4 
!  HAMPTON  VA  23669 

!  3G0  V  MAIN  ST. 

!  BEAROSTOUN  !L  62618 

!  40C  1/2  WEST  MAIN  ST. 

!  BEAROSTOWN  IL  62615 

j  400  1/2  WEST  MAIN  ST. 

•  3CARDST0VN  IL  62618 

!  P.  0.  BOX  7176 
!  PADUCAH  KY  42002 

!  0.  BOX  1730 

!  SEATTLE  WA  93111 

!  POX  520 

!  CA PC  GIPARDeAU  MO  63701 

i  14900  INTRACOASTAL  DRIVE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70129 
! 

!  p.  0.  BOX  1730 
!  SEATTLE  WA  98111 

i 

!  4C09  EAST  MAIN  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

• 

!  R TM  77#  VILLAGE  BOAT  HOUSE 
!  PORTS  O’CALL  VILLAGE 

!  SAN  PEORO  CA  90731 
! 

!  ATTN:  h.  B.  FERPIS 
!  P.  0.  BOX  610 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47130 

!  9.  a.  BOX  7097 
!  HOUMA  LA  7CJ61 

!  P.  0.  «0X  8214 

!  NEW  ORLEANS  LA  70182 

! 

!  RT.  1  30/  174 
!  BELL  CITY  LA  70630 

i 

!  p.  0.  BOX  H9 

!  POST  FALLS  ID  *5654 

l 

!  P.  0.  BOX  4600 
I  KETCHIKAN  AK  99901 


!  P.  0.  30X  454 
!  2240  PETERS  ROAD 
!  HAPVCT  LA  70059 

!  301  WEST  111TH  STREET 
!  CUT  OFF  LA  70345 

!  p.  0.  BOX  J20t0 
!  LOUISVILLE  KY  40230 

!  P.  0.  30X  4686 
!  LOUISVILLE  KY  40206 

!  P.  0.  BOX  366 
!  PENNSVILLE  NJ  08070 

!  5 SOI  1/2  12TH  ST.  SE 
!  EVERETT  WA  98205 
! 

!  BOX  116 

!  HXLION  IL  62352 
! 
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EN6. 

DIST. 

OPERATOR  NAME 

i 

t 

29 

LUCO/  INC. 

!  1233  TANGLEVOOO  trace 

!  O'FALLON  IL  62269 

t 

23 

LUEDTKE  ENGINEERING  COMPANY 

•  10  FOURTH  STREET 

*  FRANKFORT  MI  49635 

i 

32 

LUGGER  TUG/  INC. 

!  1402  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

i 

29 

LUMP  BROS./  INC. 

!  p.  0.  BOX  69 
!  COLUMBIA  IL  62236 

t 

32 

LUNAR  NARINE/  INC. 

!  BOX  333 

!  QELLE  CHASSE  LA  70037 

i 

32 

LYKES  BROS.  STEANSHIP  CO./  INC. 

!  300  POYDRAS  STREET 
*  NEW  ORLEANS  LA  70130 

j 

33 

LYNN  CANAL  TOWING  CO. 

•  P.  0.  BOX  674 
!  WRANGELL  A<  99929 

32 

LYNN/  JUDY/  INC. 

!  P.  0.  BOX  36* 

!  MARRERO  LA  70072 

32 

LYNN/  TAIRA/  INC. 

!  603  GOUAUX  AVE. 

!  HOUMA  LA  70364 

32 

LYNN/  TERRI/  INC. 

j  P.  0.  BOX  52896 
!  LAFAYETTE  LA  77050 

32 

LYNN/  VIVIAN  IX/  INC. 

!  P.  0.  DRAWER  670 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 
< 

07 

LYNNHAVEN  SERVICES/  INC. 

!  ATTN:  STANLEY  LATKA 
*  67Ti  ST.  S  SCHUYLKILL  RIVER 
!  PHILADELPHIA  PA  19153 

32 

LYONS/  ALBERT 

!  ®T.  2/  box  697 
•  CHAUVIN  LA  70344 

32 

LYONS/  BERTON  J. 

j  »T.  2/  30X  103 
!  103  PIERRE  ST. 

!  CHAUVIN  LA  70344 

32 

LYTAL  OFFSHORE/  INC. 

!  751  MAIN  ST. 

!  LCCKPO&T  LA  70374 

32!  LYTAL/  M.  L./  SUPPLY  80ATS/ 

!  INC. 

» 

! 

i 

i 

j  751  MAIN  ST. 

•  LOCKPORT  LA  70374 

i 

i 

i 

03 

M 

HIM  TRANSPORTATION/  INC. 

i 

i 

i 

!  ATTN:  SEAN  MOWBRAY 
!  P.  0.  BOX  13016 
!  JERSEY  CITY  NJ  07303 

t 

32!  n  t  P  BARGE  CO. 

! 

i 

!  POUTE  4/  BOX  890 
•  PLAQUE*m  LA  7i)764 

j 

42!  M  %  R  CRUISE  CORPORATION 
! 

!  1085  ALA  MOANA  RM.  109 
!  HONOLULU  HI  96814 

32 

!  M  t  V  MARINE  SERVICE/  INC. 

!  127  "A"  W.P.A.  ROAD 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

21 

N  AND  0  MARINE/  INC. 

! 

1 

•  ATTN:  GLENN  DAVIS 

•  OHIO  RIVER  AT  OHIO  STREET 
!  MCKEES  ROCKS  PA  15136 

29 

!  M  <  J/  INC. 

| 

i  13  WHEATLEY  COUPT 
!  CHESTERFIELD  MO  63005 

i 

26 

!  "  L  VESSEL  LEASING  CORPORATION 

| 

i 

j  33  VEST  MONROE  ST. 

!  22ND  FLOOR 
!  CHICAGO  IL  60603 

32 

!  M-X  DRILLING  FLUIDS  CO. 

!  p.  0.  BOX  4934 
!  HOUMA  LA  70360 

16i  «.  S.  B./  INC. 

! 

i 

!  P.  0.  BOX  5499 
!  OESTIN  FL  32541 

X 

33!  ".A.G.  NARINE  SERVICE/  INC. 

! 

!  104  TEX  LANE 
!  DAYTON  TX  77535 

20!  M/G  TRANSPORT  SERVICES/  INC. 

! 

•  537  PETE  ROS*  WAY 
!  CINCINNATI  OH  45202 

32 

!  MADAM  ROSE/  INC. 

!  P.  0.  542 

!  HARV'Y  LA  79359 

32!  NADARE/  INC. 

! 

!  »T.  1/  BOX  37 
!  PUR  AS  LA  70041 

24 

!  MADELINE  ISLAND  TERRY  LINE/ 

!  INC. 

j  P.  0.  BOX  66 

!  LA  POINT!  VI  54850 

• 

20!  NADI  SON  COAL  4  SUPPLY  CO. 
i 

I 

!  *2  PORT  AMHERST  ORIVC 
!  CHARLESTON  WV  25306 

11  *!  NAGANN/  V.  F./  COAP. 

! 

!  3219  CHANNEL  AVE. 

!  PORTSMOUTH  VA  23703 

32 

!  "AGEE/  HAROLD 

! 

*!  1695  BELLE  CHASSE  HWY. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

36!  NAGE*/  RUSS  C  RON 
! 

! 

j 

j  1415  WE  ST  CRN  AVE. 

»  <503 

!  SEATTLE  WA  98101 

i 

31!  NAGNOLI A  NARINE  TRANSPORT  CO. 

! 

!  P.  0.  BOX  308 
!  VICKSBURG  MS  39189 

! 


ADDRESS 
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Of*  PAXNEPORT  T0V60AT,  INC- 

i 

t 

!  p.  0.  30*  126 
!  BELFAST  ME  0491 S 

09!  MAITLAND  BROTHERS  COMPANY 
i 

i 

!  1235  HANOVER  AVE. 

!  LITTLEST3UN  PA  17340 

36!  PANKE  LUMBER  COMPANY 

t 

i 

!  »26  FAIRMONT 
*  SHELTON  wa  95534 

16!  HAWKE  TUGBOAT  CO. 

i 

< 

'  P.  0.  “OX  207 
‘  SHELTON  WA  98554 

20!  HANS3ACH  METAL  COMPANY 

i 

i 

!  p.  0.  BOX  1179 
!  ASHLAND  KY  41105 

3a!  PANSON  CONSTRUCTION  AND 
!  ESC  INHERING  CO. 

i 

j 

!  p.  0.  POX  240o7 

1  5209  £.  MARGINAL  WAY  SO. 

!  SEATTLE  VA  98124 

Ml  *A9  KEL,  INC. 

i 

t 

!  P.  0.  30X  7702 
!  PADUCAH  KY  42001 

32!  HAPATNON  MARINE,  INC. 

1 

a 

!  P.  0.  “OX  AC 
!  GARYVILLE  LA  7CC51 

T2!  PA»CO  Of  IOTA 

i 

i 

!  3 T.  1,  BOX  395 
•  IOTA  LA  70543 

03!  HARCY/  PETER 

i 

j 

!  793  MADISON  AVE. 

!  NEW  YO»K  NY  10021 

20!  PAR  I f TT A  INDUSTRIAL 
!  ENTERPRISES,  INC* 

• 

!  R.  0.  “OX  525 
!  ma^iCTTA  OH  45750 

39!  •* AP  IN  TUG  AND  3A9GE,  INC. 

i 

i 

!  p.  0.  BOX  2399 
!  SAN  RAFAEL  CA  94912 

01!  MARINA  8»Y  COMPUTER  COMPANY 

I 

■ 

1  542  EAST  SOUANTUM  «T. 

!  NCRTH  OUINCY  ma  02171 

32!  PARINE  ASSET  MANAGEMENT 

1  CORPORATION 

i 

| 

!  3S50  N.  CAUSEWAY  ■jLVD. 

!  SUITE  210 
!  METAIRIE  LA  70002 

32!  •'ARINc  BARGES 

i 

; 

!  P.  0.  “OX  452 
!  MARRERO  LA  70073 

?2!  MARINE  CONTRACTING  CORp. 
i 

; 

!  p.  0.  BOX  329 
!  LORAIN  OH  44052 

03!  MARINE  CONTRACTING,  INC. 

I 

! 

!  99  F9Ae$T  AVE. 

!  GLEN  COVE  NY  11542 

21!  MARINE  CONTRACTORS,  INC. 

i 

; 

!  1«0  -ARY  $T. 

1  PITTSBURGH  PA  15209 

32!  MARINE  C»EU0OATS,  INC- 
1 
j 

!  1504  ENGINEER  RO. 

!  “ELLE  CHASSE  LA  70037 

29!  maoinE  EQUIP.  MANAGEMENT  CORP. 

j 

i 

• 

!  ATTN:  CAROL  A.  RAMSEY 
!  11042  MANCHESTER 
!  ST.  LOUIS  MO  63122 

11!  MARINE  FUEL  LOGISTICS 

2 

; 

!  1421  SOUTH  MAIN  STREET 
!  NORFOLK  VA  23501 

33!  -ARINE  FUELING  SERVICE,  INC. 

i 

• 

!  COX  3617 

!  RO* T  ARTHUR  TX  77640 

32!  MARINE  INLAND  TRANSPORTATION 
!  CO.,  INC. 

; 

!  2606  4TH  $T. 

!  HARVrY  LA  70053 

09!  MARINE  LAUNCH  CO.,  INC. 

!  DIVISION  OF  VANE  BROTHERS 

2 

2 

!  PJFR  11,  C ANTON 
'  4209  NEWGATE  AVE. 

!  BALTIMORE  Nf  21224 

21!  MARINE  LEA  SING  CORP. 

; 

; 

i 

!  ATTN:  LYNN  “USATTO 
!  p.  0.  *0*  255 
!  INDUSTRY  PA  15052 

11!  MARINE  LFASIN6  SERVICE,  INC. 

i 

i 

•  P.  0.  “OX  6656 
!  PORTSMOUTH  VA  23*03 

T6!  MARINE  MANAGEMENT,  INC. 

• 

; 

!  23CC  EAST  LAKE  E 
!  SEATTLE  UA  93102 

31!  MARINE  MATERIAL,  INC. 

i 

| 

!  0.  BOX  819 

!  MONTIC*LLO  AR  71455 

32!  MARINE  F SHORE  SERVICES#  INC. 

; 

i 

!  p.  0.  “OX  160 
!  LOCKPOBT  LA  70*74 

11!  maHNE  OIL  SERVICE,  INC. 

l 

j 

!  201  e.  CtTY  HALL  AVENUE 
!  NORFOLK  va  23510 

32!  MARINE  OPERATORS,  INC. 

■ 

2 

!  ».  0.  “OX  51694 
!  LAEAYETT*  LA  70505 

I3t  MARINE  PAINTING  {  REPAIR 

2 

2 

!  p.  0.  “OY  367 
!  CALVERT  CITY  KY  42029 

03!  MARINE  PETROLEUM  TRANSPORT 
!  CORP. 

; 

2 

!  4712  AVE NUF  N 
!  “OX  127 

!  BROOKLYN  NY  11234 

32!  MARINE  SERVICES  t  TRANSPORTA- 
!  TION 

I 

I  P.  0.  “OX  442 
!  LO°CAUVILLE  LA  70552 

33!  MARINE  SERVICES  AND  EQUIPMENT 

i 

i 

j 

!  ATTN:  W,  o.  STRONG  III 
!  19  CRESTWOOD  NO.  5 
!  HOUSTON  TY  77007 

*2!  MARINE  SHALE  PROCESSORS,  INC. 

; 

i 

t 

j  110  JAMES  DR.  W. 

!  SUITE  120 

!  ST.  ROSE  LA  70037 

l 
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P.  0.  90*  27477 
HOUSTON  TX  77227 

159  "EADOKLAND  PARKWAY 
SECAUCUS  NJ  07094 

P.  0.  30X  272 
DYERSBURG  TN  38025 

o.  0.  BOX  4383 

ST.  ANDREWS  STATION 

PANAMA  CITY  FL  32401 

P.  0.  BOX  1405 
MARATHON  FL  3335C 

ATTN-  FRED  ANAUAT 
607  ALA  «OANA  9LVD. 
HONOLULU  HI  -76313 

P.  0.  30X  422 

nSLLE  CHASSc  LA  70037 

ATTN:  CAPT.  4.  L.  CRAFT 

43  WEST  42ND  ST. 

NEW  YORK  NY  10036 

15  SLOPE  DR. 

SHORT  HILLS  NJ  07078 

1400  3  PARKWAY 
PHILADELPHIA  PA  19102 

C/0  CAPT.  ROBERT  M.  LUMPP 
505  NOPTH  THIRD  ST. 
HANNIBAL  HO  63401 


307  S. 

W.  PARK 

CAMAS 

WA  9R&07 

P.  0. 

DRAWER  2563 

HOUMA 

LA  70361 

ATTN; 

MARLIN  GUTHERIE 

BOX  3© 

WORTHINGTON  PA  16262 

P.  0. 

30X  1124 

OICKINSON  TX  77539 

P.  0. 

DRA'WER  256* 

HOUMA 

LA  70361 

P.  0. 

BOX  569 

NORFOLK  VA  23501 

o.  0. 

POX  2265 

HOUMA 

LA  70361 

PT.  1,  BOX  30 
GALLIANO  LA  70354 


p.  0.  BOX  448 
CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  0 OX  7  3 


ST.  JAMES 

MI 

49733 

LEDBETTER 

KY 

42058 

9366  GULF 
SUITE  333 

FREEWAY 

HOUSTON 

TX 

77017 

p.  0.  BOX 

47 

ROYAL  OAK 

MO 

21662 

55-15  43*0  ST. 
haS?ETH  NY  11373 


!  ATTN:  WILLIAM  J.  SPENCE 
!  60  ROW'S  WHAPf 
!  BOSTON  HA  02043 

2  BOX  306 

!  FOOT  Of  SHAW  ST. 

2  fall  RIVER  HA  02724 

!  521  ?.  63R0  ST. 

*  KANSAS  CITY  HO  ©4110 

2  414  SCHLEIF  OR. 

!  ’ELle  CHASSc  LA  70037 

!  FOOT  OF  GRATIOT  ST. 

2  ST.  LOUIS  HO  63102 

2  ATTN:  MR.  FO  SENN 
!  P.  0.  BOX  158 
2  LOCKPORT  IL  60441 

*  824  E.  RIXFRVIEW  OPIVE 
!  BELLE  WV  25015 

2 

2  p.  0.  POX  12022 
}  LcX IN3T0N  KY  40579 

2  p.  0.  BOX  7452 
2  SAN  FRANCISCO  CA  94120 

2  *1  SOUTH  POINT 
!  BURLINGTON  IA  52601 

2  P.  0.  BOX  297 
2  HARVEY  LA  70058 

j  114  SPENCER  ST. 

!  STATEN  ISLAND  NY  10314 
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32! 

MAY RONNE  ENTERPRISES#  INC. 

!  °.  0.  30X  A 32 
!  HARVEY  LA  70059 

SO! 

MAYS  MARINE  SERVICE#  INC. 

!  ROUTE  1#  30X  S3 
!  CLINTON  KY  42031 

50*! 

MAYS  TOWING  CO.#  INC. 

!  ROUTE  1,  SOX  83 
!  CLINTON  KY  42031 

50! 

MAYS#  E.  C.  TRANSP.  CO.#  INC. 

!  ROUTE  1#  POX  33 
!  CLINTON  KY  42031 

20*! 

MAYSVILLE  DREDGING  CO.#  INC. 

!  p.  0.  BOX  61* 

!  MAYSVILLE  XY  4135o 

Hi 

MC  &RIDE  TONING  CO.#  INC. 

•  o.  0.  SOX  267 

•  HARSOOS  CREEK  KY  40C27 

07! 

MC  C AMMON#  J.  K.,  INC. 

!  p.  0.  SOX  3708 
!  WILMINGTON  Di  19*07 

03! 

*C  CORmack  AGGREGATES 

!  p.  0.  BOX  3220 

!  SOUTH  ASBOY  N J  33379 

3(3! 

MCALISTER  CONSTRUCTION  CO.# 

INC. 

!  360  3 IOGELAKE  ?LVO. 

!  31&/306 

!  -EMPHIS  TN  33119 

07! 

MCALLISTER  8P0S.#  INC. 

!  2500  JROADUAY 
!  CAMOEN  NJ  C3104 

11  ! 

MCALLISTER  3R0S.#  INC. 

!  2*00  WASHINGTON  AVE. 

!  SUITE  1304 

!  NEWPORT  NEWS  VA  23607 

08! 

MCALLISTER  SPOS.#  INC. 

P.  R.  BRANCH 

!  P.  0.  20X  3751 
!  SAN  JUAN  PR  00903 

03! 

MCALLISTER  3P0THEPS#  INC. 

!  17  BATTERY  PLACE 
!  VcV  YORK  NY  10034 

C3! 

MCALLISTER  LIGHTERAGE  LINE# 

INC. 

•  17  3ATT6RY  PLACE 
>  N*U  YORK  NY  10034 

13*! 

MCALLISTER  TOWING  Of  f LOR IOA 

CHARLESTON  DIVISION 

<*.  3.  BOX  173? 
i  CHARLESTON  SC  29402 

i 

IS! 

MCALLISTER  TOWING  Of  JACKSON- 
VILLE 

*  p.  *».  =>0X  113*! 

!  JACKSONVILLE  FL  32239 

12! 

MCALLISTER  TOVInG  Of  WILMINGTON 

•  1714  FAIRWAY  DR. 

!  WILMINGTON  NC  23433 

52! 

MCCALL  CREWS#  INC. 

!  P.  0.  BOX  1 66 
!  CAMERON  LA  70631 

i 

32*! 

MCCALL  ENTERPRISES#  INC. 

!  P.  0.  BOX  132 
♦  fAM«»ON  LA  70651 

i 

'2*! 

MCCALL#  OAVID#  INC. 

•  P.  0.  POX  166 
!  H.Y.  27-32 
!  CAHgRON  LA  7Q631 

32 ' 

MCCALL#  DIANA#  INC. 

!  ATTN:  HENRY  MCCALL 
•  ?.  0.  »0X  HA 
!  CAMtRCN  LA  7Q631 

32*! 

MCCALL#  PHILLIP  ALLEN#  INC. 

!  420  MARSHALL 

'  ®.  0.  POX  102 
'  CANOON  LA  70611 

05! 

MCCORMACK#  JOHN  J. 

C/0  UESIOS  MARINE#  INC. 

!  RfO  »1 

!  PUROETT  NY  14813 

15! 

MCCRORY#  THOMAS 

!  96ei  S.  w.  102  AVE.  RD. 

!  mjaMI  fL  3M76 

32 ! 

MCDERMOTT#  INCORPORATED 

!  1010  COMMON  ST. 

•  NEW  ORLEANS  LA  70112 

01! 

MCDEVITT#  EDWARD 

!  p.  0.  °0X  631 
!  HULL  MA  02045 

32! 

MCDONOUGH  MARINE  SfRVICF 
<DIV.  OF  MARMAC  CORPORATION) 

!  2303  SUREKOIf  ROAD 
!  NEW  npLEANS  LA  73117 

16! 

MC6EE#  A.  P.#  CONSTRUCTION  CO. 

!  71?  BRANCH  ST. 

!  f LOAENC £  »L  35630 

3  3  1 

MC6INNES  INDUSTRIAL  MAINTENANCE 
CORPORATION 

!  5637  NORTHDAL?  ST. 

1  wOU$T  ON  TX  77037 

20! 

MCGINNIS#  INC. 

!  P.  0.  A OX  534 
!  SOUTH  ->OINT  OH  45o80 

23! 

MCKENZIE  ENGINEERING  COMPANY 

1  307  HILL  A»CAO? 

*  FOX  * 66 

!  GALFS3URS  IL  61401 

33! 

MCKINLEY#  BRADLEY#  SP. 

!  633*  MARCUS  ST. 

!  BEAUMONT  TX  77733 

32! 

MCKINNEY  HARBOR  TOWING 

!  P.  0.  *0X  3369 
!  °ATON  ROUGE  LA  7C521 

32! 

"CKINNEY  TOWING 

!  P.  0.  BOX  3669 
!  8AT ON  ROUGE  LA  70321 

09! 

MCLEAN  CONTRACTING  CO. 

!  6700  CURTIS  COURT 
!  GLEN  BURNIE  MD  21061 

16! 

MCMILLAN#  JOHN  H.  SAWMILL  CO. 

!  P.  0.  POX  79 
•  STOCKTON  AL  36579 

37*! 

MCNAIR-BOICE#  INC. 

0/P/A  ROGUE  RIVER  JET  BOATS 

•  P.  0.  BOX  1311 
!  GOLD  BEACH  OR  97444 

! 


ADDRESS 
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33!  MEADOR  c#R. 

i 

i 

26!  NELONE  S,  . 

i 

l 

i 

30!  MEMPHIS  9ARGE  LINE/  INC. 

i 

i 

30!  MEMPHIS  MARINE  SERVICE*  INC. 

i 

i 

30!  MEMPHIS  QUEEN  COMPANY 

i 

j 

32!  MENARD  FUEL  4  SUPPLY  CO. 

! 

i 

20*  HERAMEC  MARINE  SHIPYARD/  INC. 

i 

i 

29*!  MERCANTILE  BANK*  TRUSTEE  OF 
!  KATHRYN  ECKSTEIN  FOR  JOHN  PAUL 
!  ECKSTEIN 

i 

29!  MERCANTILE  dANK#  TRUSTEE  OF  RAY 
!  A.  ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A. 

!  ECKSTEIN/  JR. 

i 

29!  MERCANTILE  BANK*  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  FOR  CYNTHIA  ECKSTEIN 

j 

29!  MERCANTILE  RANK/  TRUSTEE  Of  RAY 
!  ECKSTEIN  f' .  OANNE  ESPER 

i 

29!  MERCANTILE  8ANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  FOR  JOSEPH  ECKSTEIN 
{ 

29*!  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  FOR  MARY  KAY  ECKSTEIN 
!  MONAHAN 

i 

29!  MERCANTILE  BANK*  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A. 

!  ECKSTEIN 

i 

29*  MERCANTILE  SANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  IRREVOCABLE  TRUST  OF 
•  1926  FOR  TERESA  ECKSTEIN 

29*  MERCANTILE  BANK/  TRUSTEE  OF  RAY 
!  ECKSTEIN  TRUST  OF  F/8/0  SUSAN 
!  ECKSTEIN 
! 

29!  MERCHANT  CRAIN  t 
!  TRANSPORTATION/  INC. 

i 

i 

26!  MERCURY  SIGHTSEEING  BOATS/  INC. 

! 

! 

33!  NCR  I  CHEN  CO. 

! 

! 

36!  MERIDIAN  CONSTRUCTION  CO./  INC. 
I 
! 

29!  HERS/  INC. 

! 

! 

! 

39*  HES/  JIM 
I 
! 

32!  METRO  TOWING/  INC. 

! 

! 

18!  METROPOLIS  READY-NIX  CONCRETE 
!  CO. 

! 

I 

03!  METROPOLITAN  YACHT  CHARTERS/ 

!  INC. 

I 

41!  METSON  NARINE 

! 

! 

! 

16!  MICHEL  MARINE/  INC. 

! 

! 

03!  MICHIGAN  ATLANTIC  CORN. 

! 

! 

23!  NICHIGAN-WISCONSIN  TRANS.  CO. 

! 

! 

! 

33!  MID  COAST  0ARSE  CORP. 

! 

! 

42!  MID  PACIFIC  OF  HAWAII#  INC. 

! 

! 

29!  MID-AMERICA  TRANSPORTATION 
!  COMPANY 
l 
! 

32!  MID-CONTINENT  STONE 
! 

! 

15!  MID-SOUTH  TOWING  CO. 


RT.  1/  BOX 

262 

ROCKPORT 

TX 

78362 

ATTN:  EUGENE 

WASOWICZ 

9916  SO.  86TH 

COURT 

PALOS  HILLS  IL  60465 

P.  0.  BOX 

33793 

MEMPHIS  TN  38133 

P.  0.  90X 

2015 

MEMPHIS  TN  33101 

P.  0.  BOX 

3133 

MEMPHIS  TN  33103 

».  0,  BOX 

5*3 

ABBEVILLE 

LA 

70510 

6789  CHRISTOPHER  DRIVE 

ST.  LOUIS 

MO 

63102 

721  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

ST.  LOUIS 

HO 

63101 

’21  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

721  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

’21  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

721  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

ST.  LOUIS 

MO 

631  Cl 

721  LOCUST 

ST. 

TR  P/E 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

721  LOCUST 

ST. 

TR  9/5 

ST.  LOUIS 

MO 

631C1 

721  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

i 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

• 

! 

721  LOCUST 

ST. 

TR  R/E 

i 

j 

ST.  LOUIS 

MO 

63101 

i 

i 

’20  OLIVE 

STREET 

« 

SUI Tc  2300 

i 

i 

ST.  LOUIS 

HO 

63101 

• 

P.  0.  POX 

66 

» 

palatine 

IL 

60078 

!  1414  HADEN  ROAD 
!  HOUSTON  TX  77015 

!  Ml  3  FEPNCLIFF  AVENUE  N.E. 

!  BAINRRXDGI  ISLAND  WA  98110 

j  FOOT  AMOCO  OIL  CO. 

!  PENNING  ST. 

!  WOOD  RIVER  IL  6209$ 

!  255  VO»LO  TRADE  CENTER 
*  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

I  1066  VICTORY  DR. 

!  WESTWcGO  LA  70044 

*!  P.  0.  90X  107 
!  100  Y  A  SOP  A  $T • 

!  METROPOLIS  IL  62960 

!  1  FDGCVATER  PLAZA-SUITE  2009 
!  STATEN  ISLAND  NY  10305 

!  4635  COLT  ST. 

!  UNIT  C 

!  VENTURA  CA  93003 

!  P.  0.  BOX  8304 
!  PADUCAH  KY  42002 

!  310  MADISON  AVC. 

!  NEW  YORK  NY  10017 

1  ATTN:  THOMAS  N.  MINARD 
!  S.  WILLIAM  ST./P.  0.  SOX  0279 
!  LUOINSTON  MI  49431 

!  P.  0.  SOX  567 
!  PORT  ARANSAS  TX  76373 

!  P.  0.  B02  1604 

!  KANEOHE  HI  96744 

!  200  NORTH  5R0ADWAY 
»  9TM  FLOOR 

!  ST.  LOUIS  HO  63102 

i  p.  0.  SOX  360 

!  LAKE  CHARLES  LA  70602 

i  p.  0.  BOX  22049 
!  TAMPA  FL  33622 


ADDRESS 


! 


46 


TA&LS  1  -  alphabetical  list  of  transportation  likes 


t 

ENG.*! 

OPERATOR  NAME 

ADDRESS 

01  ST.! 

32 


RIO GET  TOYING 


•  2501  CYPRESS  LAWN  OR. 

•  MARRERO  LA  70072 
t 


16 


HIOSTREAN  FUEL  SERVICE#  INC. 


!  ATTN:  JOhN  S.  MCCLELLAND#  JR. 
!  p.  0.  cOX  2826 
!  MOBILE  AL  36652 

i 


32! 

MIDSTREAM  FUEL  SERVICES#  INC. 

!  ».  0.  90X  43 

i 

!  POPT  ALLEN  LA  70767 

26! 

MIDWEST  FOUNDATIONS 

•  616  SO.  RICKETTS  AVE. 

i 

!  OAPTONSVILLE  IL  61607 

29!  MIDVEST  MARINE  MANAGEMENT 

i 

29!  *<IK£*S#  INC. 


23!  *ILLCR  30AT  LINE#  INC. 

i 

33!  MILLER  MARINE  SERVIC6 


!  12231  MANCHESTER  RD. 

!  ST.  LOUIS  MO  63131 

!  ATTN:  MI <f  *ARK0 
!  R.  0.  °0X  691/1 9°  VELMA 
!  SOUTH  ROXANA  IL  62037 

!  RUT-IN-3AY  OH  63*56 

I  P.  0.  POX  225 
!  ANAM'JAC  TY  775  14 


29! 

2 

■ 

MILLER# 

003EeT  S  ASSOCIATES 

!  79«0  CLAYTON  ROAD 
!  SUIT6  211 

!  ST.  LOUIS  MO  63117 
| 

22! 

i 

MILLCS- 

ANDERSON  CO. 

!  1003  JRIDGE  STREET 
!  ASHTABULA  OH  44004 

32! 

i 

M  IL  PA  RK 

DRILLING  FLUIDS 

1  640  OIL  S  GAS  3LDG. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 

26! 

i 

MILWAUKEE  BULK  TERMINAL 

i  1900  S.  MARaOR  DRIVE 
!  MILWAUKEE  WI  53203 

i  s  i 

1 

MISENsR 

MARINE  CONSTRUCTION  CO. 

!  p.  0.  90X  1J427 
!  TAMPA  FL  336*1 

32! 


! 

31! 


! 

31! 


32! 


! 

29! 


! 

35! 


! 

01! 


32! 

! 

! 

33! 

! 

! 

32! 

! 

! 

33! 

( 

! 

32! 

! 

! 

! 

03! 

i 

! 

C3! 

i 

i 

15! 


! 

32! 

I 

! 

33! 

\ 

! 

36! 

! 

! 

32! 


MISS  ALA  REALTY 

MISS  R039IE#  INC. 

MISSISSIPPI  FLEET  t  TOWING 

MISSISSIPPI  LIMESTONE 
CORPORATION 

MISSISSIPPI  MARINE  CORPORATION 

MISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT 
CO. 

MISSISSIPPI  RIVER  GRAIN#  INC. 

MISSISSIPPI-ALA3AMA  ?OAT  LEAS¬ 
ING#  INC. 

MISSOURI  d AR6E  LINE  COMPANY 

MISSOURI  CITY  MARINE  SERVICE# 
INC. 

MISSOURI  PORTLAND  CE*£NT  CO. 

MISSOURI  RIVER  SAND  CO. 

MISTY  CHARTERS#  INC. 

MIY#  JOSEPH#  INC. 

MITCHELL  ENERGY  CORP. 

MITCHELL  MARINE  RENTALS#  INC. 

NHK  K#  INC. 

D/M/A  WALTON  8 ARGE  TERMINAL 
“OP  IL  OIL 

H09IL  OIL  CORRCRATION 

*09  IL  OIL  CORPORATION 

M09ILE  HAT  TOWING 

MODERN  30AT  SERVICE#  INC. 

M0CR9E#  C.  £. 

MOGUL  OCEAN  TOWING,  LTD. 

MOLDS  MOAT  CO. 


!  4111  CEDAR  ST. 

!  °ASC AGOULA  MS  39567 

j 

!  P.  0.  30T  0 RAWER  F 
!  VENICE  LA  70091 

!  104  E.  60 Th  ST. 

!  CUT  Off  LA  703*4 

! 

!  p.  0.  MOT  252 
!  FRIARS  POINT  MS  36631 

i 

i  p.  o.  eox  539 

!  GREENVILLE  MS  33702 
i 

!  P.  0.  90X  1 303 
!  JACKSON  MS  39205 
! 

!  p.  J.  30K  53227 

l  NcV  ORLEANS  LA  70153 

! 

!  P.  0.  9 OX  1043 
!  VICKSBURG  MS  391 ao 
! 

!  102  N.  MAIN 

!  P.  0.  ROX  1602 

t  CAPE  GIRARDEAU  *0  63702 

i 

i  5516  A 091  NS ON  ROAD 
!  MISSOURI  CITY  TX  77459 
! 

!  ->711  CRRONOILET  AVE. 

!  ST.  LOUIS  AO  6310S 

j 

!  P.  0.  ROT  59$ 

!  COLUMBIA  MO  65205 
! 

!  MOT  1217 

!  0UX9URY  MA  C2331 
! 

!  P.  0.  “OX  773 
!  RURAS  LA  70041 

i 

i  P.  0.  60T  7 
!  PRIOGEPORT  TX  >6026 
( 

!  p.  0.  90X  30298 
!  LAFAY2TT*  LA  70593 
! 

!  P.  0.  40X  9797 
!  HOUSTON  TX.  77213 

i 

!  ATTN:  3039T  MNGUT 
!  106  PETROLEUM  DRIVE 
*  HOUMA  LA  70363 

i 

I  150  EAST  42ND  STREET 

!  NEW  YORK  NT  10017 

! 

!  150  EAST  42ND  STREET 

!  NEW  YORK  NT  1 0017 

i 

i  ?.  0.  *0T  13038 
!  *T .  fVERSLAOES  STA. 

!  FT.  LAUDERDALE  EL  33316 
! 

!  P.  0.  MOK  264 
!  EMPIRE  LA  70050 
; 

!  4546  5*1* f IN6  DRIVE 
!  PORT  ARTHUR  TX  77662 
! 

!  p.  0.  *>0X  9956$ 

!  SEATTLE  WA  92199 
i 

!  *.  0.  HOT  542 
>  HARVEY  LA  70059 
! 
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I 

ENG. *  OPERATOR  NAK* 

£> I ST.  * 

l 

j 

i 

ADDRESS 

28*  MOLINc  CONSUMERS  COHOANT 

i 

!  1701  5TH  AVENUE 
!  MOLINE  IL  61265 

25 1  NOLO  SAND  t  GRAVEL 

i 

» 

*  123  SOUTHERN  AVENUE 
»  P.  0.  30X  719 
!  OuauOU?  ZA  52001 

21 1  HON  RIVER  TOWING*  INC. 

i 

!  SPEEPS  ROAD 
!  'ELLE  VERNON  PA  15012 

11 !  MON AO  SYSTEMS*  INC. 

!  220  SAL’ERS  C«.  RD. 

*  HAMPTON  VA  23069 

32 1  MONICA  LEE  TOWING  CO.*  INC. 

'  57  ASPHODEL  DR. 

!  H«PRFRO  LA  70072 

31!  MON  IE*  W.  H. 

i 

•  164«  CYPRESS  RIDGE  DRIVE 

♦  GREENVILLE  MS  39701 

21!  MONONGAHELA  POWER  COMPANY 
i 

1 

'  ATT mj  paUL  SPRINGER 

1  1310  fAIRMONT  AVENUE 

1  FAIPMONT  WV  26554 

33!  MONSANTO  CO. 

i 

1 

1  ATTN:  W.  A.  KI3IKAS 
'  p.  0.  POX  711 
'  ALVIN  TX  77512 

2al  MONSANTO  COMPANY 

i 

•  JC0  NORTH  LIND3ERGH  90ULEVARD 
!  ST.  LOUIS  HO  63167 

32!  MONTCO  OFFSHORE*  INC. 

i 

'  P.  0.  BOX  785 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

32!  MONTCO*  INC. 

• 

!  P.  0.  POX  7»5 
•  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

32!  MONTEIRO  TOWING  CO.*  INC. 

i 

!  6C6  PALM  AVc. 

•  P.  0.  BOX  4102 

•  HCUMA  LA  70364 

22!  MON Z /  VIC 

'  P.  0.  BOX  *89 

1  LCRAIN  OH  44052 

15*  MOODY  8R0S.  OF  JACKSONVILLE* 

'  INC. 

i 

•  ATTN:  OLE  A.  MELSEN 

1  P.  0.  SOX  946 

'  GREEN  COVE  SPRINGS  »L  32043 

38!  MOODY*  f  ANK  C.  S  RICHARD  L. 

; 

•  P.  0.  °0X  67 

•  ALCKNAGIK  AtC  99555 

22!  MOORE*  JOHN 
i 

1  o.  0.  »0X  176 
'  OORT  CLINTON  OH  43452 

01  *  MORAN  TOWING  l  TRANSPORTATION 
'  CO.*  INC. 

*  2  GREENWICH  Plaza 

•  GREENWICH  C*  C6830 

15!  MORAN  TOWING  OF  FLORIDA*  INC. 

i 

i 

'  NORTH  REGENCY  ONE*  SUITE  460 

•  9a9»  RcGENCY  SOU  ARE  BOULEVARD 

•  JACKSONVILLE  FL  ’2211 

09!  MORAN  TOWING  Of  MAPYIANO*  INC. 

I 

! 

•  WORLD  TRADE  CcNTf* 

1  SUIT*  »00 

'  BALTIMORE  MD  21202 

01!  MORAN  TOWING  OF  NEW  HAMPSHIRE* 

'  INC. 

«  Cc »t S  STOEET  WHAPF 
•  PORTSMOUTH  NH  03801 

07*  MORAN  TOWING  OF  PENNSYLVANIA* 

'  INC. 

I 

»  1101  MARKET  $T. 

«  ROOM  2601 

«  PrtlL AD*l PHI  A  PA  19107 

33'  MORAN  TOWING  OF  TEXAS*  INC. 

i 

•  PUTLOING  JOX  139 

•  SUIT'  570  2  3)0  hxY.  365 

•  N'DERLANO  TX  77620 

33'  MORAN  TOWING  OF  TEXAS*  INC. 

• 

i 

•  SILOING  >0X  139  SUIT*  570 

•  7*0/  MWY.  SoS 

•  Nf0  RL  AND  IX  77620 

11!  MORAN  TOWING  >F  VIRGINIA*  INC. 

1 

'  ATTN;  MR.  L*N  SCNLtKtWT 

•  P.  ■»)<  3*15 

•  NORFOLK  VA  .3514 

03*  MORANIA  OIL  TANK**  CORP. 

•  136  -AST  67TH  STREET 

•  St  1  YORK  NY  1Q'>*2 

12!  H03tN,AD  CITY  TOWING  CO.,  INC. 

i 

'  ATTN:  rfOBERT  p l N£ P 
•  1  '.i  S.  8 T H  $T. 

!  M0*-.wc4i>  CITY  NC  2A>37 

1  i  !  MO  R  E  H  t  3D  MARINE  StAVUE*  INC. 

i 

'  6  78 9  RIVER  »OAD 
•  MfcYRDN  <  Y  4 1 04  A 

32!  MORGAN  CITY  TOWING*  INC. 

i 

•  P.  ).  BOX  41 

•  -GR-.AN  CITY  LA  7*  mi 

13*  MOPRISON*  ».  L.  t  SONS*  INC. 

< 

•  P.  0.  Nv/X  579 

*  **C  CLtLLANVllL*  *C  2945c 

07*  MORRISON-KNUDSEN 

> 

'  P.  J.  BOX  370 
'  f*  A  BN?  G  AT  LlwHT  NJ  0*008 

28?  MORTON  ThIOKOl,  INC. 

1  in  NORTm  WACK'P  D»IVt 
•  Chicago  il  60d06 

34*  MOSS  HARBOR  MARINE 

i 

1  0.  NO*  S7* 

•  NO*tR  A<  99803 

14!  MOUND  C I T |  SAND  3  GRAVEL 
l 

'  R^UTf  1 

*  S  H AwNl E  T  OwN  IL  o?9S4 

32*  *0V  A  4L  f  TOWING  CO.*  INC. 

« 

'  P.  0.  hOX  6851 
•  MtTAtm  LA  70  309 
> 

32*  NR .  ChAD,  INC 


61'  AVENUE  9 
‘'APR'BO  L*  70072 
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32 

15 

32 

27 

Id 

C7 


MR.  CROSBY#  INC. 

MRL  BARGE  SERVICE#  INC. 

HUD  MART#  INC. 

MULLER  30AT  CO.#  INC. 

MULIER  CRUSHED  STONE#  INC. 

MUNOT#  RAY  3. 


15 

32 

23 


17 

33 

33 

29 

29 

01! 


MURPHY  CONSTRUCTION  COMPANY# 
THE 

MURPHY'S  LFASF  AND  WELDING 
SEPVICES#  INC. 

MURPHY#  MATT 

MUSCLES  SHOALS  KARINE  SERVICE# 
INC. 


MUSGROVE  TOWING  SER.#  INC. 


MYfRS#  JOSEPH  RAYNONO 


MYSTIC  MARINE  EQUIPMENT 
PARTNERS  III 


MYSTIC  MARINE  TOWING  PARTNERS  I 


MYSTIC  SEAPORT  MUSEUM#  INC. 


! 


N 


id! 

i 

39! 

; 

j 

32! 

i 

i 

01! 

! 

i 

31! 

j 

j 

oi ! 

2 1 ! 


N  <  G  MARINE  SERVICE 

NAPA  PIPE  CORPORATION 

NAQUIN  TOWING  SERVICE#  INC. 

NAOStff#  JOHN  w. 

NATCHEZ  BOAT  STORE#  INC. 

NATIONAL  AUDU30N  SOCIETY 
NATIONAL  2AFGC  CO. 


32 


NATIONAL  KARIN*  SERVICE#  INC. 


16!  NATIONAL  MARINE#  INC. 


*2!  NATIONAL  MARINE#  INC. 

J 

! 

j 

08!  NATIVE  SON#  INC. 

! 

! 

j 

01!  NAUSET  TOWING#  INC. 

! 

; 

! 

20!  NEALE#  RICHARD 

j 

01!  NtfLON#  WILLIAM  ANO  MICHAEL 

! 

I 

32!  NEWER#  FENN  N  COMPANY 
i 


32!  NEIGHBOR  KARINE  SERVICE#  INC. 

i 

i 

32!  NEIL#  JeSSF  A.#  JR. 

i 

i 

361  NEL9R0  PACKING  CO. 

! 


!  P.  0.  30X  413 
!  MARRERO  LA  70073 

!  1746  EAST  ADAM  ST. 

!  JACKSONVILLE  fL  32202 

!  502  WELLINGTON 
!  HOUMA  LA  70360 

!  POX  225 

!  TAYLOR  FALLS  MN  55084 

!  p.  0.  »0X  248 
!  TELL  CITT  IN  47586 

!  C/0  ALCO  STANDARD  CORP. 

!  P.  0.  BOX  ?34 
!  VALLEY  FORGE  PA  194S2 

!  ?0X  376? 

»  WEST  PAL"  9EACH  FL  33402 

!  1$2«  SOUTH  HENPY  STREET 

!  ABBEVILLE  LA  7C510 

!  1121  PALM  DRIVE 
!  LAGUNA  VISTA  TX  7dS78 

!  C/0  ^doy  MCDONALD 

*  914  E.  BLUFF  ST. 

!  FLORFNCc  .  35630 

!  16305  NORTH  SECOND  STREET 
!  CHANNELVIEW  TX  77530 

!  RT.  el#  box  871 
!  DICKINSON  TX  77539 

!  720  OLIVE  ST. 

!  SUIT*  2800 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 

•  720  OLIVE  ST.#  SUITE  2500 
!  ST.  LOUIS  HO  ^  63101 

!  ATTN;  DANA  MCVSflN  SHIPYARDS 
!  MYSTIC  CT  06355 


! 

i 

i 


i  P.  0.  BOX  416 

•  STURGIS  KY  42459 

i 

!  1 C25  KAISER  ®0 AD 
i  NA®A  CA  94555 

i 

!  RCUT*  T#  sox  42 

!  NR* AUX  iORIOGE  LA  70517 

• 

!  521  “OOL  ROAD 
»  “IDDEFORD  KF  04005 

i 

!  P.  0.  DRAPER  i 
!  NATCHEZ  LS  39120 
! 

!  MEOOMAK  HE  04551 

i 

!  ATTN;  JAMF5  HURT 
!  P.  0.  “OX  44 
!  TURTLE  C*E*<  PA  15145 

J 

!  ATTN;  PHIL  PAYTON 
!  “OX  52189 

!  NEW  ORLfANS  LA  70152 

j 

!  “.  0.  BOX  23!» 

!  mo?IL€  Al  J&652 

j 

j  1515  POYDRAS  ST. 

!  SUIT?  1 SCC 

!  NEW  ORLEANS  LA  701 52 

i 

!  P.  0.  HOX  1 377/dLOG.  *21  VETERANS  DRIVE 
!  CHARLOTTE  AMALIE 
!  ST.  THOMAS  VI  00801 
| 

!  P.O.  V>JX  1439 
!  <f NDALL  square 
!  CA**«i?IDG*  NA  02142 
! 

!  117  N.  HILL  DR. 

!  PARKCRSOURG  WV  26101 

! 

!  1C4*  HIGH  ST. 

!  SALISBURY  MA  01952 
! 

♦  2321  D*US ILLA  LANE 
!  SUITE  C 

!  BATON  ROUGE  LA  70«09 

i 

i  P.  0.  “0*  9077 
!  UESTWEGO  LA  70094 
» 

i  P.  0.  “OX  35 
!  MJSTEGUT  LA  70377 
1 

!  *.  0.  30 X  32546 
!  KCNMORE  ¥A  93023 
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EN6. !  OPERATOR  NAME  !  ADDRESS 

DIST.!  ! 


01!  NELSECO  NAVIGATION  CO. 
< 
i 

24*!  NELSON  CONST.  CO. 

i 

03!  NELSON^  PHIL 

i 

i 

03!  NEPTUNE  LINE/  INC. 


03!  NEW  YORK/  CITY  OF  (DEPARTMENT 
!  OF  ENVIRONMENTAL  PPOTECTION) 

i 

03!  NEW  YOPK/  CITY  OF— (DEPARTMENT 
!  Of  SANITATION-MARINE  TRANSP. 

!  DIV.)  UNLOADING  PLANT  »1 
! 

03!  NEW  YORK/  STATE  OF/  D.  0.  T. 

! 

! 

i 

28 !  NEWT  MARINE  SERVICE  CO. 

! 

! 

22!  NIAGARA  CLIPPER/  INC. 

! 

I 

32!  NICOR  MARINE/  INC. 

! 

t 

i 

32 1  NICOR  NATIONAL  LA./  INC. 
i 
! 

! 

39!  NIEMETH/  OSCAR  TOWING 
! 

! 

32!  NIGHT  RIDER/  INC. 

! 

! 

32!  NO  NAME  TOWING/  INC. 

! 

i 

! 

23!  NORFOLK  t  WESTERN  RAILWAY  CO. 

I 

! 

11  !  NORFOLK  OREDGING  CO. 

! 

! 

11!  NORFOLK  SHIPBUILDING  4  DRYDOCK 
!  COMPANY 
! 

11!  NORFOLK  Y0WIN6  l  LIGHTERAGE/ 

!  INC. 

i 


p.  0.  ?0X  462 

NEW  LONDON  CT  06320 

LA  POINTS  WI  54350 

344  VENETIAN  3LVD. 

LINDENHORST  NY  11757 

34  DORCHESTER  ROAD 
ROCKVILLE  CENTRE  NY  11570 

101  EAST  SHORELINE  DR. 

SANDUSKY  OH  44370 

CO-OP  WHARF 

NEW  BEDFORD  HA  C2740 

ATTN:  PETER  H.  JOHNSTON 

MARINE  PARK 
HAODAM  CT  06433 

P.  0.  BOX  364 

RT.  1/  80X  225 

NEW  40HNS0NVILLE  TN  37134 

2420  ATHANIA 
SUITE  300 

METAIRIE  LA  70001 

2340  INTERNATIONAL  TPAOt  MART  BLDG. 

NfcV  ORLEANS  LA  70130 

P.  0.  BOX  54024 
LAFAYETTE  LA  705C5 

P.  0.  00*  132 
BROOKLYN  NY  11232 

p.  0.  30X  2003 

ST.  JAMES  NY  11730 

162  OLO  **ILL  ROAD 
WEST  NYACK  NY  10994 

BATTERY  MARITIME  BUILDING 
SOUTH  *N0  WHITEHALL  STPEETS 
NEW  YORK  NY  10004 

WARDS  ISLAND  POLLUTION  CONTROL  PLANT 
WARDS  ISLAND  NY  10035 

j  ATTN:  DANIEL  KAPLAN 

!  FOOT  OF  -ULOOON  AVE.  S  ARTHUR  KILL  ROADS 
!  FRESH  KILLS/  STATEN  ISLAND  NY  10305 

!  1220  WASHINGTON  AVENUE 
!  ’LOG.  5/  STATE  CAHPUS  R.M.  216 
!  ALBANY  NY  12232 

i 

!  f  3R0  $T . 

»  DUBUQUE  XA  52001 

! 

!  0.  BOX  1623 

!  BUFFALO  NY  14240 

!  ATTN:  JOE  VIDOS 
!  p.  0.  BOX  22<>1 

•  MOPGAN  CITY  LA  70331 

!  P.  0.  BOX  1143 

•  3AY0U  ROAD 

!  HARVEY  LA  70059 

!  639  AUGUSTINE  LANE 
!  LAFAYETTE  CA  94J49 

!  P.  0.  ’OX  3o4 
!  HONTCRP Y  LA  71354 
» 

!  2201  VETERANS  MEMORIAL  6LVD. 

!  SUITE  305 
!  METAIRIE  LA  70002 

l 

!  13000  DIX 
!  HELV1NDALE  "i 
■ 

!  P.  0.  BOX  170a 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 
! 

!  FOOT  Of  LIBERTY  ST. 

!  NORFOLK  VA  23531 

i 

!  403  F.  INOIAN  RIVE*  ROAD 
!  NORFOLK  VA  23523 

t 


29!  NORMAN  BROTHERS/  INC. 

! 

! 

32!  NOXMAR/  INC. 

! 

i 

32!  NORTH  AMERICAN  30AT  RENTALS/ 

!  INC. 

! 

32!  NORTH  AMERICAN  OFFSHORE/  INC. 
! 
i 

32!  NORTH  AMERICAN  TOWING/  INC. 

I 


!  •.  0.  BOX  103 
i  ALTON  IL  62302 
i 

j  1440  CANAL  ST./  >0X  2V 
!  NEW  ORLEANS  LA  70112 
• 

!  p.  0.  30X  303 
!  GALLIANO  LA  70354 

i 

!  *.  0.  30X  303 
!  GALLIANO  LA  70354 
! 

!  p.  0.  aox  303 
!  GALLIANO  LA  70354 

i 


32!  NORTH  BANK  TOWING 


24!  NORTH  CENTRAL  MARITIME  CORP. 

! 

! 

! 

03!  NORTH  FERRY  CO./  INC. 

» 


!  P.  0.  BOX  753 
!  BERWICK  LA  70342 
i 

!  ATTN:  JAN  ZIEGLER 
•  302  GARFIELD  AVE. 

!  DULUTH  NK  55502 

! 

!  SlEtlE*  HEIGHTS  «t  119*5 
! 
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ADDRESS 


2-4!  NORTH  STAR  NARINE  OPER . /  INC. 
I 
i 

21!  NORTH  STAR  TRANSFER  CO. 
l 
# 
i 

11  !  NORTHEAST  TOWING  CO. 

i 

i 

36!  NORTHLAND  SERVICES/  INC. 

i 

i 

16!  NUGENT  SAND  COMPANY 


!  TOOT  OF  WEST  SEVENTH  AVENUE 
!  DULUTH  NN  55301 

!  ATTN:  PAUL  PICO 
!  RIVER  °OAD 
!  HQNACA  t»A  15061 

!  P.  0.  30X  717 
!  NORFOLK  VA  23501 

!  P.  0.  BOX  24527 
!  SEATTLE  WA  66124 

!  P.  0.  SOX  4072 
!  LOUISVILLE  KY  40206 


0 


32!  0  A  K  0  TOWING/  INC. 

j 

j 

Cl  !  CHAPA/  t .  J.  I  SONS 


52!  O'MEARA/  N.  P./  OIL  COMPANY 


22!  OAK  G»OV'  NARINE  AND 
!  TRANSPORTATION/  INC. 

I 

34l  CAXLEY  BARGE  LINE/  INC. 

i 

i 

33!  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP. 


41!  OCCIDENTAL  €QUI»MENT  AND 
!  SERVICES/  INC. 

i 

i 

32!  OCEAN  CARRIER  CORP. 

; 

i 

07!  OCEAN  CORP. 

i 

■ 

33!  OCEAN  MARINE  SERVICES/  INC. 

! 

i 

15!  OCPAN  OPERATORS/  INC. 

I 

i 

32!  OCEAN  TOWING  SERVICE/  INC. 

i 

16!  OCEAN  TRANSPORT  CORPORATION 

j 

j 

41!  0CEANEERIN6  INTERNATIONAL/  INC. 

i 

32!  ODOH  MARINE  CONSTRUCTION#  INC. 


32! 

i 

OFFSHORE 

EXPRESS/  INC. 

i 

oi  i 
• 

i 

OFFSHORE 

CO. 

FREIGHT  *  PASS 

tNGFR 

32! 

! 

j 

OFFSHORE  ISLAND  BOATS/ 
(NICCR  MARIN*/  INC.) 

INC. 

32!’ 

i 

■ 

OFFSHORE 

LOGISTICS#  INC 

• 

i 

16! 

i 

OFFSHORE 

MARINE/  INC. 

16! 

i 

i 

OFFSHORE 

MISS/  INC. 

i 

3  3! 

1 

OFFSHORE 

OIL  SERVICES/ 

INC. 

1 

52! 

! 

1 

OFFSHORE 

INC. 

RETRO  GULF  SERVICE/ 

1 

33! 

1 

OFFSHORE 

PIPELINES/  INC 

1 

32! 

! 

OFFSHORE 

SERVICE  SHIPS/ 

INC. 

1 

32! 

j 

OFFSHORE 

SUPPLY  SHIPS/ 

INC. 

i 

41! 

I 

OFFSMORF 

TANXER  MARINE 

! 

41! 

OFFSHORE 

TANKER  SERVICE 

22!  OGLOAY  NORTON  CO. 

!  (COLUMBIA  TRANSPORTATION 
!  DIVISION) 
l 


!  0.  SOX  542 

!  NAPVcY  LA  70059 

i 

!  145  NORTHERN  AVE. 

!  POSTON  MA  C2110 

i 

!  15  5"*  GRAVIE®  ST. 

!  SUITE  1203 

!  NEW  ORLEANS  LA  7^112 
i 

!  R.  D.  /»1/  30X  151A 
!  CL A  YTON  NY  1  3624 

i 

!  3700  LINCOLN  AVE. 

!  N.  LITTLg  ROCK  AA  72114 

!  TRANSPORTATION  l  DISTRIBUTION  OfcPT. 

1  o.  0.  BOX  309050 
!  DALLAS  TX  75330 

i 

!  ijoo  orscovciY  way/attn:  ».  a.  spencer 

o.  aoy  12021 

!  3«>!*.»SE:EI.P  CA  9331* 

; 

1  p.  0.  -»0X  250 
!  LCCK°OR T  LA  70374 

I 

!  729  STATE  STREET 
!  DOVER  Oi  19901 
• 

!  9.  0.  *0X  427 

!  DUTCH  HARBOR  A<  6)492 

J 

1  9J7  **ULKH£AD  ROAD 

•  GREEN  COVE  SPRINGS  EL  32403 

i 

!  229  JEVELOPNENY  sr. 

!  NOUN*  L*  70345 

j 

!  ».  0.  ao*  15272 
!  PENSACOLA  EL  32501 
; 

!  116  E.  YAN3NAU  ST. 

!  SANTA  o A  A  3 A  A  A  CA  031C1 

i 

!  P.  0.  BOX  455 
!  BALDWIN  LA  7051. 

i 

'  0.  BOX  244a 

!  HOUMA  LA  70360 
I 

!  MATXMCUS  island  «C  04151 
| 
i 

!  P.  0.  Hox  2291 

!  MORGAN  CITY  LA  70 J* ) 

!  ATTN:  J»UCE  STREETER 
1  p.  o.  BOX  1-C 
!  LAFAYETTE  LA  70S05 

• 

!  B.  0.  BOX  577 

!  BAYOU  la  yAT>?  At  36509 

i 

!  125  WOOORUEf  AVE. 

!  0.  *0<  742 

!  NAYOU  LA  )ATR£  AL  3650« 

* 

1  ».  0.  BOX  1147 
'  fR££»0»T  TX  77541 

i 

5  PORT  ALLEN  RIVER  PLANT  DIV. 

'  R.  0.  BOX  3o35  RIVER  ROAD 
!  c ATON  ROUSE  LA  70821 

i 

!  5 71 B  n?sthEImer  *aOO 
!  HOUSTON  TX  77057 

*  2C1 7  ENGINEERS  ROAD 


FtUS 

CMASSt 

LA 

73037 

2017 

ENGINEERS 

•0. 

*tLL: 

CHASSE 

LA 

70037 

BREAKWATER  NO. 

13 

SANT* 

BARBARA 

CA 

931QB 

BREAKWATER  NO. 

1  3 

SANTA 

aAR JARA 

CA 

93109 

!  ATTN:  NPeNDA  WILLIAMS 
!  P.  0.  BOX  4508 
!  CLEVELAND  OH  44101 
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i 

i 

■ 

ADOR5SS 

21! 

OHIO  COISON  COMPANY 

•  ATTN:  P.  P-  JAU**AS 

*  'OX  176 

!  STRATTON  OH  43?<>1 

20* 

OHIO  POW?ft  COMPANY 

!  p.  0.  *0X  3-9 

•  N-u  HAVEN  HV  25265 

1  5 1 

OHIO  ftJV£»  CO./  THc 

!  ATTn:  TEftPtNC;  4.  =VANS 
•  1430  5*G  2UIL0INS 
!  CINCINNATI  OH  45202 

21! 

OHIO  HIVCR  S AN C  %  GRAV5L 

!  ATTN:  ffs?  KIAAL 
!  ROUTE  1,  5o2*j 
*  OILL.’S  POTTO-  oh  -.3947 

IS* 

OHIO  RlYEft  TERMINALS  CO. 

1  ATTN:  TC»P£NCC  v.  £VANS 
•  5H0  GILDING 
«  CINCINNATI  Oh  45202 

20! 

OHIO  VALLEY  ELECTRIC  C0«P. 

*  0.  aOX  PI 

•  GALLIPOLI*  OH  45611 

Is' 

OHIO  VALLEY  MARINE  SERVICE/ 

INC. 

»  f.  o.  *cx  :i2 

•  - eNDR  A50N  <Y  424^0 

21 ' 

OHIO  VALLEY  RIVE®  CRUIS-S 

•  *TTn:  LOU  f'OLA 

•  WHE-LINO  JV  260)3 

32! 

oil  ANO  5AS  -ARISE  SERVICE 

1  P.  0.  ORAw^R  2167 
i  -0»*«N  CITY  LA  7^  3*51 

12* 

OIL  flELO  3A»G£S 

•  P.  0.  -OX  5** 

*  HARV?Y  LA  70059 

12' 

OIL  TRANSPORT  CO.*  INC. 

♦  o.  6.  O0T  Ro05 
'  NEW  (“RLcANS  LA  7P1H2 

01* 

OLOPORT  MAMNe  SERVICSS/  INC. 

*  ")X  nt  SAY'.R'S  WHARF 
'  N'W»)RT  RI  02540 

51  * 

OLE  -AN  RIVtP  TOWINS/  INC. 

•  P.  0.  -OX  1i5> 

»  VlCN>Jt»P‘j  R*»  3V1-1 

01' 

Oils  CORPORATION 

•  120  LCNs,  R I OGr  R0A6 

•  3TARP0RC*  CT  069)4 

56' 

OLYMPIA  TON  IN*  CO. 

•  -»ct  4 ; 

•  rtLv  MP I A  ha  93501 

3  i  • 

OMP  CORPORATION 

•  ATTN-  - 1 <  f  OTTO 
»  IH"*))  1*10  t  A  ST 

•  C  hA  NNC  L  Vi E  R  TX  775T  0 

03' 

OMI  CORP./  INC. 

•  Rj  Kl ft  AVENUC 

1  N'  w  YORf  NT  10015 

*2» 

ON*  MUNC»k£>  MN£TY-THRt  L  T  ^  3 ) 

ROAT  STORE*  INC. 

•  P.  ).  '*CX  69R 

•  LAX.  ARTHUR  LA  7,s549 

17* 

OPPUAND  U.S ./  , 

•  >  V  C',RYLAN6  OPfVf 
!  NASHVILL*  IN  3721*. 

3  7  • 

OREGON  CITY  »OCM  COMPANY 

»  R.  -OX  M»'1« 

i  p-'R^LANO  O  r7>^a 

V 

0R6ER0N  TCrflNG/  I N( . 

•  R.  ).  S-* 

•  HARVEY  u  7)“‘>> 

1  *• 

OROOLE  TRANSPORT  C"*. 

•  ATTN-  T«APCNcf  W.  -VANS 

•  10'  >  »  1  «UI10*N> 

i  C  *  NC  I  NNAT  I  * ■i  4  >2)2 

32* 

ORltANS/  INC. 

•  p.  ).  OX  1v-.'3 

•  J  t  <  ’H  I>N  C  A  n<| 

32» 

CAM  f  T  CORP. 

C /'■' / A  IURNSIO*  T *  R- 1 NA l 

•  •.  )  or  ,' > 

'  W»V10*  la  7  0  *  *  *■ 

T  2 1 

ORT  IS/  ALOCRT 

•  "7,  -I,  f  N** 

«  jfl  )S  i  0*1  o.  ‘  LA  ’  Ml- 

2>* 

OmY  >ro>. 

MARIN;  >f*VXCt  0»  AMERICA/  INC. 

i  o.  *7 

•  mA»T<OmC  U  52’’4« 

22 ' 

H'jCANf  MATERIAL  C  CM*  AN  T 

1  «.  Ja  '0« 

•  .la:*',  r. 

1  i R ANO  > IV  '  .«)«/ 

1  j* 

'WtjO  MAGE  t^AP. 

*  P.  >.  «  )X  IRl  5 

•  J  A( '  ^NVlLlf  EL  !.7»‘ 

\* 

OiWt  ,J  R  I V  f  R  n<IV’  (!-*/  INC. 

•  'JA  l  AT^  .  '  >  mAu 

•  »TiAfuf<  NY  1  J  ’  1  / 

M» 

OuTt*  OANA  ",  (ONI  A  AC  f  **►  . 

*  /*4  «IMr  h«.i  r  •*. 

*  f!MY  HAWK  Nv.  'v-»-V 

!  V  * 

CVlPAjfJin  OlViNs./  INV. 

•  '.  O.  "'X  1.M 

•  w  R  HtA^  v*ET  %'  ?*5S7 

1 

1 

• 

'  t  A  V  ll  jV( ./  INC. 

•  *.  .  O*  E  " 

»  N»«  I «  R* A  LA  ’  >. 

'*  1 

*>  %  -  oat  *«  taL/  Inc. 

*  »,  ox  1  . 

*  hA*vct  LA  7  1  )  6  / 

52 
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C»ERAT0ft  NAME 

i 

I 

i 

ADOftESS 

32! 

PiL  TOWING 

!  PT.  3#  POX  1112 
•  CUT  OFF  LA  70345 

31 ! 

PiS  *OAT  RENTAL  CC. 

!  p.  0.  *0X  51 
!  VlCKSoUftG  MS  J*HO 

33! 

PACE  HAPINE  SVC. 

I  1755C  W?  MARKET  ST. 

!  CnANNcLVIEW  TX  77530 

37! 

PACIFIC  HAWAIIAN  LINES 

!  P.  0.  nox  1653 
'  PORTLAND  OR  S>?207 

37* 

PACIFIC  INLAND  NAVIGATION/  INC. 

!  o.  0.  SOX  4924 
!  PORTLAND  OR  97 20» 

42? 

PACIFIC  LIaERTY  CONTAINED  COPP. 

!  «39  PROSPECT  ST. 

!  HONOLULU  HI  96322 

42! 

PACIFIC  "ARINE  S  SUPPLY  CO./ 

LTD. 

!  SUITE 

*  *41  91  SHOP  ST. 

!  HONOLULU  Ml  96313 

37! 

PACIFIC  MARINE  TUG  i  SARSe  CO./ 

INC. 

!  P.  0.  "30X  61 5o2 
!  VANCOUVEP  W A  9gofc6 

4lj 

PACIFIC  T0W2OAT  4  SALVAGE  CO. 

!  P.  0.  ®3X  1940 
!  LONG  PEACH  CA  oo*01 

36 1 

PACIFIC  WESTERN  LINES 

!  ATTN!  303  RAY 
!  p.  0.  SOX  *0623 
'  SEATTLE  WA  93103 

32! 

PACIFIC-GULF  MARINE/  INC. 

1  ATTN:  TODD  JOHNSON 
!  3010  GENERAL  DE6AULLC  DR.  SUITE' 

!  NEW  ORLEANS  LA  701U 

100 

01! 

PACKER  MARI NF/  INC. 

!  P.  0.  POX  303 

!  ®  f.  A  C  H  35. 

•  VINEYARD  HAVEN  MA  02568 

22  •' 

PACDOU/  DOUG 

*  AOX  42 

•  CLAYTON  NY  1  1&24 

27*! 

PADELFORD  PACKET  30AT  CO./  INC. 

*  HARRIET  ISLAND 
!  ST.  PAUL  MN  55107 

i  si 

PAOUCAH  PIVCP  SERVICES 

*!  ’-OX  2305 
!  oA0UCAH  < Y  420Q1 

33 1 

PALMER  8ARGE  USE/  INC. 

!  P.  ).  DPAWER  1363 
•  NEOi’LANO  IX  7757? 

3c  i 

PALMER/  THOMAS 

*!  ®0X  3*444 

'  STEILACOOM  WA  9 1 3 * *3 

IS! 

! 

PANAMA  Cl TT  1 ILOTS/  INC. 

•  4105  w.  T7TH  ST. 

!  PANAMA  CITY  FL  52401 

42! 

i 

PAPA5ISC  CRUISES/  L TO. 

!  '50  WA pd  *Vt.  *213 
!  HONOLULU  hj  9631 4 

3  3!* 

j 

PARKS®  **OThEPS  i  CO./  INC. 

•  p.  0.  ?0X  107 
!  HOUSTON  TX  77001 

tci 

• 

0A9KPP  TOWING  CO./  INC. 

!  p.  0.  POX  020903 
'  TUSCALOOSA  AL  Y540? 

12! 

1 

PARKER/  <*C0E°T  CAPT. 

!  *2  ANN  ST. 

!  WILMINGTON  NC  24401 

IS! 

i 

PAPKHILL-600DL0E  CO./  INC. 

!  ».  0.  ;0X  -97^7 
!  JACKSOWILLt  Ft  32239 

32! 

i 

PA®KS  MARINE 

!  P.  ).  *0X  045 
!  MANDFVILLc  LA  73443 

32! 

( 

PA®R/  PICHAftO 

!  ® T .  1/  YOT  94 
'  LOCXPO®  T  LA  70374 

07! 

i 

i 

FARRXSH  TOWING/  INC. 

•  C:>PCRATION  TRUST  CENTER 

•  1209  ORANGE  ST. 

'  WILMINGTON  Dt  19501 

29'! 

i 

PARSONAGE/  JEFF 

!  1134®  MANCHESTER  ROAD 
!  ST.  LOUIS  MO  01122 

3j! 

1 

1 

PASADcNA  TOWING  CO. 

!  ATTN!  Lf  ROY  STANLEY 
!  p.  0.  POX  345 
!  PASADENA  TX  77501 

Oil 

i 

PASSAMAQUODDY  TOWINC  SERVICE 

!  ».  3.  POX  2>9 
•  FASTPORT  34031 

01! 

» 

PATRIOT  PA*TY  BOATS/  INC. 

!  227  CLINTON  AVS. 

!  FALMOOTm  MA  32S40 

32' 

i 

PATTERSON  MARGE  RENTALS 

•  p.  0.  POX  2545 

•  w0»  *AN  CITY  LA  70350 

32! 

i 

PATTERSON  MARINE#  INC. 

!  P.  0.  ROX  2545 
'  MORGAN  CITY  LA  70350 

32! 

i 

PATTERSON/  DAVID  t  MICHAEL 

•  p.  0.  nox  2545 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

51 ! 

PATTON/  WM.  9.  3ARGE  LINES/ 

i  P.  3.  5DX  1101 

! 

INC. 

!  FRIcNDSwOOD  TX  77546 

30! 

! 

PATTON-TULU  TRANSPORTATION  CO. 

!  P.  0.  50X  28 
!  MfMoms  TN  35101 

3*! 

! 

PAULSON/  EVERETT  L. 

!  ®.  0.  30X  644 
!  PETALUMA  CA  94652 

32! 

! 

i 

PAW 6  MARINE /  INC. 

!  935  6® AV I c 9  ST. 

!  SUITE  19.)U 

!  N«W  ORLEANS  LA  70112 

i  f 

!  • 
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DIST.! 

OPERATOR  NAME 

; 

i 

43! 

PCL  ENTERPRISES 

!  C/0  JAMES  BENNETT 
!  200  FILMORE  ST. -SUITE  401 
!  DENVER  CO  30206 

i«i 

PEA80DT  COAL  CO. 

i  e.  0.  °0X  37 
!  RCCKPORT  KY  42369 

i 

29! 

PEABODY  COAL  CO. 

i  301  NORTH  MEMORIAL  OR. 

!  ST.  LOUIS  MO  63102 

i 

32! 

PEARL  RIVER  NAVIGATION  CO.# 

INC. 

!  P.  0.  BOX  1112 
!  SLIDELL  LA  70459 

29! 

PEAV6Y  BARGE  LINES 

!  Ill  EAST  4TH  STREET 
!  ALTON  IL  62002 

32! 

PELLECRIN,  ADAMS  C  C^AUVlN 

TOWING  CO.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  1  SB 
!  CHAUVIN  LA  70344 

i 

21! 

PENNSYLVANIA  POWER  (.0. 

!  ATTN:  RON  JOHNSON 

1  BOX  12E#  tJPUCE  MANSVIELD  PLANT 
!  SHIPPINGPORT  PA  15077 

36! 

PENNWALT  CORP. 

!  P.  0.  BOX  4543 
!  FEDERAL  WAY  WA  9*063 

32  j 

PENNZOIL  PRODUCING  COMPANY 

!  P.  0.  POX  51343 
!  LAFAYETTE  LA  70505 

33! 

PENNZOIL  SULPHUR  CO. 

!  BOX  749 

!  GALVESTON  TX  77550 

i 

32! 

PENTON#  HOWAPO  S  GLENN 

!  542S  TOBY  LANE 
!  KENNER  LA  70065 

4  3* 

PENTZIEN#  INC. 

!  6969  6R0VE*  STPEET 
!  OMAHA  HF  63106 

32! 

PEREZ  t  TERREBONNE  BOAT  RENTAL# 

INC. 

!  P.  0.  30X  757 
!  GOLDEN  HEAOOW  LA  70357 

IS! 

PEREZ#  RICHARD  £• 

!  710  3AKERS  LANc 
!  XEY  WEST  FL  33040 

32! 

PERFORMANCE  MARINE  TRANSPORTA¬ 
TION  CORP. 

!  0.  30X  915 

!  MORGAN  CITY  LA  703M1 

i 

17! 

PERRINS#  NANCY 

!  p.  0.  ?0X  23309 
!  NASHVILLE  TN  37202 

i 

01! 

PETCHEM#  INC. 

!  >65  RIVfoSIDf  AVF. 

!  WESTPORT  CT  06*30 

i 

30! 

PETEPS  BARGE  PARTNERS 

!  ATTN:  HAGEN  PSTFRS 
!  1  BO  tuckahoe  lane 
!  MEMPHIS  TN  53117 

t 

23! 

°ET£RSON  BUILDERS#  INC. 

!  101  PENN.  ST. 

!  STURGEON  AAT  WI  54235 

23! 

PETERSON  STEAMSHIP  CO. 

!  ATTN:  DIANNE  PETERSON 
!  ROX  511 

!  DOUGLAS  MI  4940a 

i 

36! 

PETERSON#  VIRGINIA  ELLEN 

D/B/A  FRIDAY  HARBOR  TUG  l  BARGE 

COMPANY 

j  P.  0.  ROX  11341 
!  WINSLOW  WA  9 S1 10 

33! 

PETR0-80ATS#  INC. 

1  7003  JONES  RO. 

!  FREtPORT  TX  77541 

i 

32! 

PETROL  NARINE  CO. 

•  P.  0.  a0X  2116 
!  HOUMA  LA  70361 

1 

13! 

PETROLEUM  TRANSPORT#  INC. 

!  0.  0.  30X  606 
»  PADUCAH  <Y  42002 

on 

PFIZER#  INC. 

!  tASTFRN  POINT  «D. 

!  GROTON  CT  06340 

21! 

PHIL'S  TOWING  CO. 

!  ATTN:  PHILLIP  JOHNSON 
!  1123  GREINER  ST. 

!  **ONACA  «>a  15061 

32! 

PHILADELPHIA  POINT  FLEET 

•  P.  0.  >0x  4521  2 
!  UTON  ROUGE  L*  70395 

20! 

PHILLIP  U#  INC. 

!  1 5v)J  FAIRHILL  ORIVF 
!  ASHLAND  XY  -.1101 

i 

32! 

PHILLIP#  BUDDY  TRUCK  SERVICE 

!  119  HERMAN  ST. 

!  WAGGAKAN  LA  70394 

31! 

PHILLIPS  EQUIP. 

!  ».  0.  aox  2069 
!  FOLU^OUS  MS  '9701 

32! 

PHILLIPS  PETROLEUM  CO. 

!  p.  0.  POX  51107 
•  LAFAYETTE  LA  73505 

i 

15! 

PHIPPS#  MART  C. 

!  U0>  E.  LAS  OLAS  llVD.  #203 
*  FT.  LAUDERDALE  fL  33301 

4t! 

PHOENIX  MARINE  SERVICES#  INC. 

!  125  W  ST. 

'  WILMINGTON  CA  90744 

23  J 

PICTUREO  ROCKS  CRUISES#  INC. 

i  PCX  355 

!  MUNISING  "I  49*62 

17! 

PIERCE  CONSTRUCTION  SERVICES# 

INC. 

!  140  N.  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  IN  37405 

36! 

PIERCE  COUNTY  PUBLIC  WORKS 

OEPT  • 

!  ATTN:  DON  PETERSON 
!  2401  S.  35TH  ST. 

!  TACOMA  WA  9jA09 

32! 

PIERCE  MARINE#  INC. 

!  413  WIEGAND  DRIVE 

!  !  WESTWESO  LA  ’0094 

!  ! 


ADDRESS 


"  4LPHA  ^T’C^L  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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ENS- 
D  I  ST  . 

*3 

1 6 : 

29 

31 

3a 

32 

?1 


OPERATOR  NAME 

PILGRI*#  DAVID  ft. 

PILLAR  NARINE  *  SUPPLY#  INC. 
PILLS3URY#  VILLZAM  6. 

PINE  3LUtf  sand  S  GRAVEL  CO. 
PIONEEP  TOWING  COI*0ANY 
PIPE  LINCS  UNLIMITED  SERVICES 
PITMARIN*  CORP. 


31 

21 

21 


PITT  COX  feAftGES 
PITTSBURGH  SAND  K  GRAVEL 
dITTS3UR*3m  TUG  COMPANY 


x2. 

13! 


3C 


3? 

23 

01 

32 


PIIANI  NARINE  SERVICE#  INC. 
PLANTATION  INN#  INC. 

plantation  marine 

PLAJUcPINE  TOWING  COPP. 

PLAUNT  TRANSPORTATION  C0-#  INC. 
PLEON  YACmT  CLU3 
PLIMSOLL  NARINE 


i 


32!  POINT  COUPEE#  INC. 


! 


32! 


POINT  POUNAS  MARINE  SSOVICES# 
INC. 


32!  POINT  NARINE#  INC. 

! 

i 

21!  POI»IE».  N0R5IS 

I 

I 

03!  POUN#  TRANSPORTATION  COR®. 

! 

! 

01!  POLYOLIflNS  DIVISION  Of  UMuN 
!  CARBIDE  CORP. 

i 

39!  PONfROY#  J.  H.#  ANO  CO.#  INC. 

i 

i 

32!  PONTChARTRAIN  DREDGING  CORP. 

I 

i 

25!  POOL  24  tog  SEPVICE.  INC. 

I 


3a!  POPE  i  TAUPOT#  INC. 

!  (LUMBER  DIVISION) 

» 

32!  POPICh  4*0$. 

•  (WAT'R  TRANSPORT#  INC.) 

i 


3J!  POPLAR  HARIN' 

| 

1M  PORT  ALLcN  MARINE  Sc»VXC{#  INC. 

t 

33!  ®ORT  ARTHUR  TOWING  CO. 

I 

I 

It!  POP T  AU  >«INCC  TONING.  INC. 

I 


! 

2J!  PORT  CITY  CRUISE  LIN«#  INC. 

i 

i 

Ml  PO»T  NECHCS  TOWING 
! 
j 

37!  PORT  Of  CASCADE  COCAS 
! 

» 

17!  PORT  C*  DECATUR#  A  DIVISION  Of 
!  DCCAT u»  TRANSIT#  INC. 

i 

32!  PORT  SULPHUR  iOAT  RENTALS#  INC. 
J 
! 


ADDRESS 


!  HC®  BOX  224-' 

!  RCCAPORT  TX  73382 

• 

!  P.  0.  GOT  1044 
!  IHF0003E  AL  16550 

!  6  OAXL'IGH  LANE 
!  ?T.  LOUIS  NO  65124 

I 

!  P.  0.  a  OX  7003 
!  PINE  3LUFf  Aft  71o11 

i 

1  p.  0.  BOX  224 
1  KtNMOAE  WA  98023 

j 

!  P.  0.  *0X  2513 
!  HOUMA  LA  70360 

i 

!  ATTN:  J.  L.  CRAIN 
!  1154  FREEDOM  ROAD 
!  HAR$  pA  16046 

l 

1  1153  S.  WAIN 
!  GREENVIUk  MS  38701 
« 

!  p.  0.  SOX  i 5a 

•  CO®AOPOL!S  »A  1510? 

i 

!  *1T.N:  TAH*r  PUSHAK 
1  577  CALLEAY  »0. 

•  CVANS  CITY  PA  16033 

i 

!  POUTi  1#  30X  625 

•  MARRERO  LA  70072 
| 

!  ®.  0.  BOX  365 
!  LITTLE  ft  I  Vc  ft  SC  295o6 

i 

!  353  COLONIAL 
!  "5MPHIS  TN  33117 

j 

!  ROUT*  1#  SOX  192-A 
!  SUNSHINE  LA  70730 

• 

!  p.  0.  aox  2 

!  CHEoOYGAN  MI  49721 

■ 

’  0.  50X  HO 

1  PAP4L£“tA0  NA  015*5 

!  5.  0.  Pox  >453 
!  NcU  ORLEANS  LA  701?6 

!  ».  0.  pox  10665 
J  JETfSSSON  LA  701E1 

!  1005  LAE3U5CHE  ST. 

!  P.  0.  “OX  10T3 
j  MNALOSONVILLC  LA  7C346 

1  ».  0.  »5X  153 
!  xc»wICx  LA  73342 
! 

!  1065  E.  POSTAGE 
;  SAULT  STE.  BAAIE  «I  45753 

!  5165  PICHMONO  TE»5ACE 
1  STATH  ISLAND  NY  10303 

I 

!  ATTN:  »5.  w.  O’NEILL 
■  MN*U»T  CT 

!  P.  3.  ‘OX  J33 
!  P-TALUNA  CA  5*653 

I 

!  *>.  0.  30X  >005 
!  N‘W  OALTANS  LA  701»2 
{ 

•  *0X  276 

!  KA**»SVKL£  IL  62C53 
{ 

!  P.  0.  IOX  217 
!  PORT  GAMALc  wA  9P364 

j 

!  SUIT*  Jul 

’  <C1  *£LL?  CMASSE  Hi  iNWAY  NORTH 
!  iSl*.E  CWASSt  LA  70337 

!  7145  M *  GNOL I A  RIDGE  ROAD 

•  C.RHANTO-N  TN 

I 

!  R.  0.  «0X  1C* 

!  PORT  ALLEN  LA  707*7 

i 

!  ®.  0.  »9X  1.<M 

•  PORT  ARTHUR  TX  77640 

i 

!  1>0)  t.  It ACh  SOULfVARD 
!  p.  0.  POX  13*1 
!  J!LOxr  «5  395J3 

•  2411  LAKE  AVFNUE 

!  NORTH  MUS**G<3N  MI  49445 
> 

!  P.  9.  *0*  63’ 

!  PORT  N*CMCS  TX  77651 

! 

•  p.  0.  HOX  307 

!  CASCADF  LOCKS  OR  97014 

i 

!  P.  0.  30X  17*4 
!  DICATUR  AL  35602 

i 

!  P.  0.  90X  220 
j  PORT  SULPHUR  LA  70QS3 
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1 

ENG.! 

orsT.s 

OPERATOR  NAME 

1 

!  ADDRESS 

1 

52! 

PORT  SULPHUR  MARINE  TOWING/ 

!  P.  0.  BOX  304 

i 

INC. 

!  HWY.  23  SOUTH 

■ 

i 

!  POPT  SULPHUR  LA  70083 

15! 

PORT  TOWING  CORP. 

!  P.  0.  BOX  30360 

; 

i 

•  PALM  REACH  GARDENS  FL  33410 

01  ! 

PORTLAND  HARBOR  FUEL  CO./  INC. 

!  p.  *i.  OCX  304 

i 

!  DE  :<$  WHARF 

i 

i 

!  PORTLAND  ME  04112 

22! 

PORTSIDE  WHARF  t  OOCKAGE  CO./ 

!  ATTn:  OALP  GRAY/C.  p.  MALONEY 

■ 

INC. 

!  ».  0.  BOX  12P10 

i 

■ 

!  *OCH€ST£P  NY  14612 

30! 

POTLATCH  CORPORATION 

!  °0X  376 

i 

i 

!  CLARENDON  AP  72029 

03! 

POTOMAC  TRANSPORTATION 

!  230  »A»K  AVENU s 

i 

i 

!  K£W  YORK  NY  10017 

IS! 

POWELL  BROTHERS  0ARGE  TERMINAL/ 

!  p.  0.  °0X  14550 

i 

i 

INC. 

'  FORT  LAUOtADALE  FL  33302 

32! 

ROWER  WELL  SVC./  INC. 

1  p.  0.  BOX  1497 

j 

i 

!  HARVEY  LA  7C05  7 

36! 

POWERS/  ALBERT  H. 

!  5*00  4QTH  AVE.  WEST 

i 

i 

!  SEATTLE  WA  9319? 

32! 

PPG  INDUSTRIES 

!  P.  0.  POX  1000 

• 

i 

!  LAKc  CHARLES  LA  70602 

21 ! 

PPG  INDUSTRIES/  INC. 

•  Attn:  ALICE  JOHNSON 

i 

»  p.  0.  ’o<  1*1 

) 

i 

!  NEW  MARTINSVILLE  WV  26155 

All 

PRATT/  CHUCK 

!  pcoTh  117 

i 

» 

!  SAN  o£DRO  CA  00731 

21! 

PRESIDENT  ASSOCIATES 

!  C/0  A.  HfRNTHALEN/  J.  EDWARD  CONNELLY  4  ASSOC. 

i 

!  1020  SAWMILL  RUN  3LVD. 

i 

i 

•  PITTSBURGH  PA  15220 

20! 

PRICE  INLAND  TERMINAL  CO. 

!  p.  0.  ^OX  599 

i 

i 

!  HCCONNELSVlLLc  OH  43756 

32! 

PRICE/  DONALD  J. 

!  357©  EAST  P  ARK  AVE. 

! 

i 

!  HOUMA  LA  70363 
» 

22! 

PRINGLE  TRANSIT  COMPANY 

!  ATT.N:  d»EN04  WILLIAMS 

! 

•  p.  0.  pox  6Soe 

j 

t 

•  CLEVELAND  OH  44101 

1 

01! 

PROCJt  MAPINE  CO. 

!  tl*  TILLSON  AVENUE 

! 

t 

!  ROCKLAND  Mt  04*41 

15! 

PROCTOR/  K.  W.  S  ASSOCIATES/ 

•  1613  MONT;«tY  DR. 

i 

« 

INC. 

!  CLEARWATER  fL  34616 

1 

07! 

PROGRESS  MARINE/  LTD. 

•  1113  KING  ST. 

i 

!  WILMINGTON  Dc 

l 

32! 

PROGRESSIVE  PARSE  LINES/  INC. 

!  P.  0.  30X  193 

• 

i 

!  wrsTVSGO  LA  *00*4 

03! 

PROL ERX  I CD  SCHIA90-NEU  CO. 

!  p.  0.  POX  4Ll 

! 

i 

!  JERSEY  CITY  NJ  07303 

01! 

PR0VI0ENC5  STEAMBOAT  CO. 

!  1  INDIA  STREET 

i 

• 

!  PROVl Of  NC 1  R[  02903 

1 

4i  i 

PUBLIC  SERVICE  MARINE/  INC. 

!  2C10  MAIN  ST. 

! 

!  SUITE  510 

j 

1 

!  IRVINE  CA  92714 

03! 

PUERTO  RICO  MARINE  MANAGEMENT/ 

•  P.  0.  POX  3170 

; 

INC. 

!  RAPITAN  plaza  I 

* 

1 

•  f  01  SON  NJ  ''ESI  1 

06! 

PUERTO  RICO  PORTS  AUTHORITY 

!  p.  J.  TOX  2*29 

i 

i 

!  SAN  J'JAN  ©A  0093A 

1 

36! 

PUGET  SOUND  FREIGHT  LINES 

!  P.  0.  POX  24*26 

! 

i 

!  SFaitlE  wa  9A1?4 

36! 

PUGtT  SOUND  TUG  t  BARGE  CO. 

!  P.  0.  POX  22*7 

! 

i 

!  SEATTL*  WA  9*121 

2i\ 

PUT-IN-PAY  dOAT  LINE/  THE 

!  PCX  6> 

! 

! 

j 

i 

! 

i 

!  PUT-IN-aAY  OH  4  >456 

1 

2 

2 

1 

• 

j 

i 

! 

j 

32! 

0 

DUALITY  PIPE  LINE  CONTRACTORS/ 

1 

• 

1 

2 

!  p.  0.  POX  103 > 

! 

INC. 

•  Av*lIA  LA  70340 

32! 

DUALITY  QUARTERBOATS/  INC. 

!  P.  3.  POX  657 

» 

!  110  MAIN  ST. 

! 

■ 

!  LO*4 AUV l LLC  LA  70552 

33! 

QUANTUM  CHEMICAL  CORP. 

!  P.  0.  POX  A77 

! 

■ 

USX  DIVISION 

!  DEE*  PARK  TX  77536 

21! 

QUARTO  MINING  CO. 

2  *TTN;  l€ON  HECK 

! 

!  1029  MARKET  STREET 

I 

1 

i  clarinston  oh  43915 

13! 

QUEEN  CITY  RIVERBOATS 

!  P.  0.  BOX  131 

! 

!  301  OODDS  DRIVE 

1 

!  DAYTON  KY  41074 

1  ! 
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! 

OPERATOR  NAM* 

0  I  ST. > 

56!  QUIGG  ?RO$. -MCDONALD#  INC. 

i 

23!  QUINCY  SOYBEAN  CO. 

t 

; 

i 

i 

i 

!  R 

j 

32!  P  t  ?  *AR$F  RENTALS 

j 

i 

i 

2'i!  »  A  P  MARINE,  INC. 

< 

35!  RAT  SERVICES*  INC. 

07!  r  i  s  ha’sor  tours*  Inc. 

I 

I 

j 

16!  *  7  v  marine,  Inc. 

32!  P  *  Z  COOP. 

35!  •  K  CONSTRUCTION,  INC. 

I 

J 

33!  RA»S  MARINE  DIESEL 

i 

j 

32!  *AC  aARGF  RENTALS 

I 

If!  OADCLIFF  MARINE  i  FUEL  CO., 

!  INC. 

J 

52!  PAE  TOWING 

; 

« 

32!  RAG  *OAT  CONTRACTORS,  INC. 

i 

'O'.  RAINER  OETP0LEUM,  INC. 

! 

! 

1o!  PAINES#  CHAOLcS 

I 

! 

2?!  PAY’S  PIVEP30AT  RIDES,  INC. 

; 

i 

32!  >AY,  JASON,  INC. 

J 

! 

01!  «f44AN  CONSTRUCTION,  INC. 

i 

11!  P£*El  MARINE  SERVICE 

I 

j 

3R!  RED  l  WHITE  FLEET 

j 

1«!  RED  RIRD  ENTFRPRISES,  INC. 

J 

J 

1 ®!  ®€0  CIRCLE  TRANSPORT  CO. 

j 

« 

1?!  Rcro  C*USHEO  STONE  COMPANY, 

!  INC. 

; 

32!  REGINA  TOWING,  INC. 

I 

?J!  REINAUER  TRANSPORTATION  CO., 

!  INC. 

I 

*S!  REISS  MARINE  T3ANSPO»r,  INC. 

j 

23!  PENARD,  JOE 

i 

22!  PCS-«-M-«lNE 

» 

i 

JO!  AESCtVE  TRRKSPORTATIOV  CO. 

I 

I 

15!  RESOLVE  TCVIVi  1  SELVAS',  INC. 

I 

36!  REVILLA  TUG  CO. 

j 

t 

32!  »HO  TOWING 

Cl!  RHONf-POULENC  HASIC  CHEMICALS 
!  COMPANY 


ADDRESS 


!  P.  0.  3 OX  1707 
!  aoerdsen  ua  $8520 

!  1R0C  GARDNER  EXPRESSWAY 
!  0.  POX  329 

!  QUINCY  IL  62306 


!  1615  FRONT  ST. 

1  a0X  2503 

!  MORGAN  CITY  LA  70331 

i 

!  -50X  433 

!  03UAWKA  IL  61469 
j 

!  0.  ROX  419359 

!  KANSAS  CITY  MO  64141 

i 

1  PI  PR  ^  NORTH 
1  DELAWARE  A Vc.  \  RACE  STS. 

!  °HILAOELPm:a  PA  1 910o 

l 

!  ATTN:  FRANX  FLETCHER 
!  0.  >0X  1400 

!  PADUCAH  KY  42002 
; 

!  0.  60X  55366 

!  flsW  ORLEANS  LA  701  S3 

i 

!  ».  0.  30X  *H0 

•  KETCHIKAN  KK  9»9C1 

i 

1  14023  HILLS30R0  ST. 

!  HOUSTON  TX  77015 

l 

!  RT.  1,  HOx  215 
!  GALLIANO  LA  70354 

I 

!  3.  0.  POX  3064 
!  **Cc ILE  Al  36652 

i 

•  IMPERIAL  WOODS 

!  H  AR  AN AN  LA  70123 

!  »T.  3,  -JOX  703 
!  w  «0n  ST. 

•  Co-T  3fF  LA  70345 

!  1711  1TTH  AV£.  S.w. 

•  Sf  ATT»  WA  98134 

i 

!  P.  0.  DRAWER  398-* 

•  -‘IRMINGmAM  AL  3320S 
; 

!  0.  ROY  45D 

•  PRAIPIE  DU  CNIEN  wl  55521 

i 

!  ROUTE  1,  30X  519 
!  aURAS  LA  70041 

i 

•  121  5 R F t N £  LANE 

!  mioolETOWN  PI  32340 

i 

i  1  555  i  A  WILL'  SI. 

!  VU»fOL<  VA  25503 

I 

!  PIfR  *»1-cXSM£RNan’S  WHARF 
■  SAN  FRANCISCO  CA  94133 

i 

!  P.  0.  a0X  2 JC3 
!  PADUCAH  FY  42C32 

I 

!  ATTN:  TERR  ENCF  W.  EVANS 
1  1*00  530  1UXLDING 
!  CINCINNATI  OH  45202 

j 

!  p.  0.  30X  35 
!  GILRSRTSVILLE  KY  42044 
| 

!  P.  0.  ROX  697 
!  '573  RIVER  RO. 

•  KARRFRO  LA  70073 

!  3075  RICHMOND  TERRACE 
!  STATFN  ISLAND  NY  10303 

•  p.  3.  *0X  2256 

!  WICHITA  Y$  67201 

!  12  N.  MADISON  AVE. 

*.  STURGEON  tjAY  WI  54235 

i 

!  ».  0.  »0»  7S» 

!  JO'  J.  SHORELINE  «». 

!  SANOUSAY  0*  U'71 

{ 

!  P.  0.  ROX  2J2 

•  POM£POY  OM  45769 

i 

!  943  s:  20TH  STRCET-ROX  CIO 
!  FT.  LAUDFROAL:  ft  33316 

j 

!  p.  >.  80X  6357 
!  K^CmUAN  AT  99901 

i 

!  p.  0.  R0<  *005 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C1S2 
» 

i  ON?  CO*POR ATF  DRIVE 
!  80X  3  »1 

!  Shelton  ct  06434 
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DIST.!  ! 


13!  RICHARDS  LAUNCH  4  TOWING 
!  SERVICE,  INC. 


p.  0.  aox  666 

CHARLESTON  SC  29402 


15!  RICHARDS,  FRANK  t  MARCELLA  J. 


RT.  4 

1404  SO.  CTH  ST. 
fcRNANDINA  tlEACH  fL  32034 


33 


RICHARDSON,  LOYD  w., 
CONSTRUCTION  CO. 


ICS 4  SOUTH  Rift  STREET 
ARANSAS  PASS  TX  78334 


37 


RIEDEL  ENVIRONMENTAL  SERVICES, 
INC. 


P.  0.  BOX  5307 
PORTLAND  OR  9723? 


RICOCL  INT»L,  INC. 


RITC.’c  TRANSPORTATION  CO., 
INC. 


RIVER  ASSOCIATES 


RIVER  BARGE  SYSTEMS,  INC. 


RIVER  30AT  CRUISES 


RIVER  CARRIERS 


RIVER  CEMENT  CC. 


RIVER  CITY  INDUSTRIES 


PI  ER  CITY  NARINE  SERVICE  INC. 


RIVER  CITY  TOURS 


*tVER  CITY  TOWING  SERVICES, 
INC. 


R IV cR  ENTERTAINMENT,  INC. 


RIVcR  EQUIPMENT  COMPANY 


P IV SR  EXCURSIONS,  INC. 


!  RIVER  FLEETS,  INC. 

«  DIV.  OF  MIDLAND  ENTERPRISES 


RIVER  PARISHES  CO.,  INC. 


RIVER  PRODUCTS,  INC. 


RIVER  SALVAGE  COMPANY,  INC. 


RIVER  TRANSPORT  SERVICES  CO. 


RIVER  TRANSPORTATION  ASSOCIATES 
II 


RIVER  WARRIOR,  INC. 


RIVER80AT5  AMERICA,  INC. 


RIVER90ATS,  INC. 


RIVERCITY,  U.  S.  A. 


RIVERDOCKS,  INC. 


RIVERWAY  CO. 


RIVERWAY  MAJHOP  SERVICE 
ST.  LOUIS,  INC. 


RIVIERA  NARINE,  INC. 


RLG  MARINE,  LTD. 


27!  R03ERS  OREDGE,  INC. 

! 


42!  ROBERTAS  HAWAII  CRUISES,  INC. 
!  D/B/A  CAPT.  BEAN'S  CRUISES 


P.  0.  BOX  3320 
PORTLAND  OR  9720* 

P.  0.  Q0X  777 
WRANGELL  AK  999c9 

»I£p  9  NORTH 
PHILADELPHIA  PA  19106 

P.  3.  box  7176 
PADUCAH  <Y  420C2 

ATTN:  CHRIS. 3R0WN 

2*4  CHESTERFIELD  IND.  aLVD.  t A 

CHESTSPfliLD  MO  63317 

251  SECOND  ST. 

TROY  NY  12130 

7930  VAN  eUREN 
ST.  LOUI«  KO  63111 

P.  0.  BOX  1,54S 
ST.  LOUIS  MO  6T173 

P.  0.  DRAWER  A 
DcMOPOLIS  AL  34732 

P.  0.  BOX  1301 

DENHAM  SPRINGS  LA  73726 

P.  0.  BOX  361 
PAR<SR$6U4G  WV  26102 

P.  0.  30X  1300 

DENHAM  SPRINGS  LA  70727 

R.  0.  SOX  161 

NORTH  LIMA  OH  444S2 

R.  0.  ft0X  54* 

-tNTON  Ad  7201 S 

P •  0.  BOX  374 
BURLINGTON  IA  52401 

P.  0.  5 OX  14*0 
CINCINNATI  OH  45201 

P.  0.  a  OX  W 
LUTCHER  LA  70071 

P.  0.  BOX  517 
NORCO  LA  70079 

1231  RIVE*  AVE. 

PITTSBURGH  PA  15212 

ATTN:  CLIFFORD  WISE 
3  ALLEGHENY  COURT 
GLA$SPORT  PA  15045 

ON?  MERCANTILE  C  :NT  £R 
ST.  LOUIS  HO  63101 

3714  Vc $T3 ANK  EXPRESSWAY 
SUITF  13 

H ARVC  Y  LA  7005  9 

315  SO.  FRONT  ST. 
p.  0.  BOX  1305 
LACROSSE  WI  S4601 

1.0  S'.  -MARKET  $T. 

CHATTANOOGA  TN  37405 

1  RIVERCITY  DRIVE 
KANSAS  CITY  KS  66115 

UCST  VATC  R  STREET 
PERU  IL  61354 

ATTN:  SAM  JENSEN 

7703  NORMANDALE  ROAD 
MINNEAPOLIS  MN  55435 

P.  0.  80X  163 

EAST  CAftONOELET  IL  62240 

PT.  1,  30X  407N 
CUT  OFF  LA  70345 

115  PECK  BLVD. 

LAFAYETTE  LA  70508 

316  S.  BAINHRIDGE  ST. 

P.  0.  POX  434 

LA  CROSSE  WI  546C1 

74-5626  ALAPA  ST. 
aLDG.  B#17 

!  KAILUA-KONA  HI  96740 
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T*5Lc  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG.! 

BIST.' 


OPERATOR  NAME 
28!  PC3EPTS  RIVE*  RIDES#  INC. 


!  box  ;io 
!  OUOUOU- 


!  ®)UTf  1,  -OX  141 A 
!  TNO-OENOEhCE  LA  70443 


32!  R03EATS0N#  DAVID 

i 

i 

32!  PO?IN  TOVING 

i 

12!  »CC<  SLUF  F.  me. 

I 

I 

13!  POCXPCPT  HARBOUR  SERVICE 

i 

03!  ROCXVIU.E  SCOJS,  INC. 

| 

I 

32!  RODRIGUE#  EDNCND  J.  30AT  CO. 

■ 

■ 

2 3 <  POEN  SALVAGE  CO. 

I 

I 

41!  ROGERS#  WAYNE 

i 

37!  POGUE  HAIL  POAT  1IPVICS.  INC. 

; 

32!  »0»ANOA  SUE.  INC. 

I 

I 

32!  PO»AP  NAPINE,  INC. 

I 

I 

32*  RONCC  9ARGS  A  CREW?OAT  RENTALS 

i 

i 

32!  POSE  0#  INC. 

i 

j 

32!  POSc  LAUNCH  SERVICE 

i 

j 

■ 

2D!  ROSE  'APINE  TRANSPORTATION# 

!  INC. 

; 

01!  POSE'S  OIL  SERVICE.  INC. 

I 

I 

I 

37!  ROSS  ISLAND  SAND  AND  3RAV:L 
!  CONPANY 

■ 

IS!  POUNSAVAl/  ROOfPT,  J". 

I 

1 

32!  POUSSE  tOvING  CO>P. 

j 

j 

32!  ROYAL  STREET  TOwjNG#  INC. 

; 

03!  RUDOLPH#  H.  J.,  CORP. 

; 

i 

22!  PUG ARE* S  SIGHTSEEING  C»UI$CS  l 
*  Fc»RY  SERVICE 

15!  RUS AK#  POSER 

i 

; 

41!  PUSH#  TO** 

i 

t 

i 

2D*  PUSHING  NA»IN£  COPP. 

i 

i 

37*  RUSSELL  T CW30A T  AND  POOR A5E  CC. 

32!  RUSSO#  IRtfIN  90AT  CO.#  INC. 
i 
t 

22!  RllTHFRf ORD'S  CRUISE  LINE#  INC. 

i 

23!  RY9  A  NARINE  CONSTRUCTION  CO. 

j 

i 

32*  PVOEP  TOVING  SSSVICE,  INC. 

I 

i 

; 

i 

i 

!  S 

i 

i 

3j!  S.  t  G.  CONTPACTINS.  INC. 

I 

i 

31!  S.  C.  f.  TPANSPOPTAT.ON,  INC. 

i 

07!  S.  C.  H.  CHEHICALS  CO. 

I 


!  R.  0.  PCX  52o 
!  HARVEY  LA  7005« 

!  140  NORTH  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37405 

!  0.  ROX  143 

!  Crt8 ISNSY  IN  47611 

!  3'.  DORCHESTER  ROAD 
!  ROCKVILLE  CENTRE  NT  11570 

'  R3UTF  3 

!  117  WEST  112TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

!  1 ;0  E.  -cDW00d  ST. 

!  STURGEON  2AY  VI  54235 

!  11S2«  LA  GRANGE  AVENUE 

!  LOS  ANGELES  CA  90025 

'  P.  0.  30X  1165 
!  GOLD  >3faCm  OR  -77444 

!  RT.  3#  SOX  99> 

!  CUT  Off  LA  7034$ 

!  ®.  0.  ORAWER  309 
!  VENICE  LA  70091 

!  P.  0.  OOX  9210 
!  N£U  IBERIA  LA  70560 

!  3X91  HWY  132  d,  LOT  13 

1  "ERwIC*  H  70342 

!  ATTN;  MARTHA  PU0tH£9 
*  P.  0.  »0X  1637 
!  <€*»•*£ R  LA  7006  5 

!  225  S.  127TH  ST. 
i  LeNONT  IL  60439 

!  C»AR  ROWE  SDUAPE 
!  P.  0.  90X  1346 
1  GLOUCESTER  *A  01930 

!  4315  SOUTHEAST  MCLOUGHLIN  90ULCVARD 
!  PORTLANO  OR  97202 

'  P.  0.  9  OX  3e153 
!  LOUISVILLE  XT  40223 

!  p.  0.  BOX  9 
!  GALLIANO  LA  70354 

!  *7  AS»H00a  DR. 

!  harrcro  la  70077 

1  2S8  FOGEWATER  ST. 

1  STATeN  ISLAND  NY  10305 

!  4104  PLS4SAN*  VIEW  Oft. 

!  ERIC  PA  1&539 

!  1435  OLD  60CA  CHtCA  RO. 

!  KEY  VEST  FL  33040 

!  1567  SPINNAKER  DR. 

!  2OX-395 

!  VENTUPA  CA  93001 

!  2  NORTH  LC® IHICR  ST. 

!  cap:  GIRARDEAU  "0  63701 

!  6  BCACn  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  93661 

!  211  FOSTER  DR. 

!  HOUMA  la  70363 

*  311  RIVE®  ST. 

!  GRAND  RIVER  OH  44045 

!  P.  0.  9CX  265 
!  CHEHOYGAN  HI  49221 

!  RT.  1#  30X  122 
'  HAURICE  LA  70555 

< 


!  p.  0.  OOX  1 11 564 
!  ANCHORAGE  AK  99511 
t 

!  P.  5.  ROX  1437 
!  GREENVILLE  N$  33701 

1 

!  !’C!  fust  AANISTEAO  10*0 
!  nALT INORG  NO  21226 


*  ajl~c  r 


ALHHA>t»IC*nriSr  0’  TRANSPORTATION  lines 
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I  I 


ENG.! 
DIST. ! 

OPERATOR  NAME 

•  ADDRESS 

1 

^2! 

S.  CENTRAL  TOWING 

!  °T.  4/  BOX  237D 

i 

'  ‘'ORGAN  CITY  LA  703SG 

32! 

S.  PARISH  OIL  COMPANY 

!  1ft33  PETERS  POAD 

i 

•  «ARV?Y  LA  7305 9 

III 

SA9IN6  MARINE  CO. 

•  ATTN:  WAYNE  DUDLEY 

l 

!  p.  0.  BOX  40$ 

i 

J  $ A  J IN;  PASS  TX  77o5S 

33! 

SA9INE  TOWING  S  TRANSPORTATION 

•  p.  0.  *C<  1523 

i 

CO./  INC. 

!  GROVES  TX  7?M9 

3  j  i 

SAMNc  TOWING  5  TRANSPORTATION 

j  ATTN:  FLOYD  HACCN 

1 

CO./  INC. 

!  p.  0.  °0X  1*25 

j 

•  GROV'S  TX  77619 

33! 

SABINE  YACHT  BASIN 

!  3T«  MeYfcR*  ST. 

i 

!  ORANGE  TX  7763*: 

4C! 

SACRAMENTO  TUGBOAT  COMPANY 

!  p.  0.  30X  444 

i 

!  WEST  SACRAMENTO  C*  95*91 

111 

SADLER  MATERIALS  CORP. 

•  5>0Q  PLEASANT  AVC. 

i 

t  VPSINIA  -EACH  VA  23455 

o*i 

SAOOWSKI  TOWING  CO./  INC. 

!  1974  CcOAR  LANE 

i 

J  PALII^OR*  MO  21222 

09! 

$ ADOVSKI/  DIANA  L. 

•  1113  STROMXO  DRIVE 

i 

!  f ALLS  T  ON  md  21047 

39! 

SAFE  hAR^OP 

1  p.  3.  •'OX  77023 

i 

TUG  N  TOW  DIVISION 

!  PIER  *6 

i 

>  SAN  FRANCISCO  CA  94107 

32 1 

SAINT  ANTHONY  TOWINg  CO./  INC. 

•  p.  0.  TOX  9J2 

i 

i 

1  m»vcr  la  73359 

36! 

SALMON  BAY  BARGE  LINE/  INC. 

!  p.  3.  ■‘OX  1/45 

i 

•  'OTH  L  -A  9S041 

T6! 

SALMON  BAY  SAND  t  GRAVEL  CO./ 

!  5226  SHILSwJLt  AVE.  NW 

i 

INC. 

!  SEATYlE  WA  9?1?7 

22! 

SAMSEL  SERVICES  COMPANY 

!  1*43  capt;>  po. 

i 

1  CL‘"VrL*ND  OM  44113 

33! 

SAMSON  TUG  S  BARGE  CO./  INC. 

•  P.  0.  -OX  559 

j 

!  SITKA  A<  99/JS5 

33! 

SAN  JACINTO  TOWING/  INC. 

•  1502  laf*e»ty  >0. 

! 

‘  PASADENA  TX  77502 

36! 

SAN  JUAN  fERRT  i  3ARGE 

•  P.  3.  *»)X  9*< 

! 

•  Friday  hanoo*  va  o?2so 

41! 

SAN  PEDRO  MARINE 

!  ®.  0.  *• )X  6 7C 

! 

!  PERTH  74 

j 

!  SAN  ®$DRO  CA  907*  3 

4l! 

SAN  ?ED«0  ONSHORE  MARI  Nr 

!  ATTn:  *  A  NOY  CHAFE 

1 

!  p.  0.  "OX  *70/  B'RTH  74 

1 

!  SAN  PtDRO  CA  9)733 

3j! 

SANPORN  t  O’NEIL  TOWING 

!  23  JCfFNS  COURT 

{ 

1 

•  CHAL**CrT  (  la  73u43 

32  1 

SAND  CASTL r /  INC. 

»  p.  0.  fDX  23324 

j 

1  MAPAHAN  la  70143 

39! 

SANDERS  TOWBOAT  SERVICf 

•  P.  0.  NO X  1325 

i 

!  t:\  cast  fifth  st. 

« 

!  aen:cia  ca  #4510 

ii  i 

sandy  POINT  ASSOCIATES,  INC. 

!  9*a  'UL*0»:  AVE. 

» 

•  NC®’UK  va  235C4 

21 ! 

SANFORD  ALEXANDER  CO. 

•  ATT*,:  MR.  L*N>L 

! 

•  1  P»G  »L*C’/  SUIT 6  41513 

! 

■ 

*  PITTS  ••jtl'SH  pa  15222 

! 

23! 

SANGAMON  PACKET  CO.  -  UF/ 

!  ?.  D.  30X  43* 

! 

CRUISES 

!  GAL.NA  IL  *1)3* 

17! 

SAN6RAVL  CO./  INC. 

•  T V A  ».)AD 

! 

*  6'AWfR  ?*w 

1 

!  F'W  JOHNSDNVILLE  tn  37134 

411 

SANTA  CATALINA  ISLAND  COMPANY 

•  ATTN.  JH A90N  JOHNSTON 

! 

•  >.  box  / 37 

i 

1 

•  AVALON  CA  9)704 

77! 

SAUSE  0*OS.  OCEAN  TOWING  CO./ 

*  1  >>  *»ATKM  AVt. 

i 

INC. 

!  Cv"/»  1Y  3»  >7420 

u\ 

SAVANNAH  FOODS  4  INDUSTRIES/ 

!  p.  )m  BOX  M> 

! 

INC. 

!  SAVANNAH  SA  3140? 

14! 

SAVANNAH  MARINE  SERVICES/  INC. 

!  P.  ).  *01  7  if 

i 

!  SAVANNAH  CA  314*)? 

03! 

SAYVIlLt  FERRY  SERVICtS/  INC./ 

•  P.  0.  ®0X  626 

! 

SOUTH  BAY  FERRY/  INC. 

*  SAYVlLLt  NY  117/2 

03! 

SC’  TRANSPORTATION/  INC. 

•  ATTN:  RANDALL  BLANK 

1 

!  1  '7 J  AVt.  OF  AMERICAS— 2*TM  Fl. 

i 

!  N !V  YO»K  NY  10319 

23! 

SCHADLER’S  RIVER  EXCURSIONS 

•  2>01  RIVER  DR. 

! 

!  MOLINE  IL  61265 

03! 

SCH t AVON’  ROSOMO  CORP. 

!  ON*  J  £R>t Y  AVt. 

« 

!  JERSEY  CITY  NJ  37332 

! 

27! 

SCHKKLIN4  TOWING  CO./  INC. 

1  510  Campbell  street  n. 

! 

!  PRESCOTT  W!  54021 

1  t 
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OPERATOR  NAME 

DIST. ! 


AOOPESS 


32 

26 

37 

32 

32 

20 

U 

32 

13 

37 

’4 

03 

'3 

23 

07 

42 

32 

32 

16 

32 

15 

C  3 

03 


SCHLUH9E»«CR,  INC. 

SCHMIDT,  0.  L..  PARSE  LIUS# 
INC  . 

SC^NIUcfi  LEASING/  INC. 
SCK3U2ST  NAP  IN  F  SE^VIC*,  ISC. 
SCHwAO,  OOP 

SCI0T)  OOCKINS  CO. 

SCOTT  PA»£R  CO. 

SCOTT/  NOLAN  J.  AND  AUOi*, 
SCUP9Y,  WILLIAM  6. 

SOS  LU*?«'P  COMPANY 
SEA  COAST  TOWING 

S£ a  CRUISES/  INC. 

SEA  -OSS,  INC. 

SEA  LANO  SERVICE/  INC. 

$£A  LANO  TRANSPORT  CC./  INC. 

SEA  LINK  CF  HAWAII,  INC. 

SEA  **A» 

SEA  PAY  MARINE  S^RVlCc,  INC. 
SeA  SAUA 5£,  INC. 

SEA  SUPPLY/  INC. 

SEA  VttSEL,  INC. 

SEA  WOLF  MARINE 
S£»-iOAFO  TRANSMARINE 


01J  StAiOATS/  INC. 


1  2512  ?ELL£  CHASSs  «WY.  SOUTH 
!  R£LLE  Chassc  la  70037 

i 

'  ATTN:  t’LUE  txchy 
1  PF.  c-3  S  ARCHER  AVE. 

!  LcMONT  XL  60439 

i 

!  3300  N.  V.  Y*ON  AVENUE 

I  CORTLAND  OR  67210 

i 

1  p.  0.  90X  H 7 
!  H*RVCY  LA  76059 
• 

1  4M7  wad?  OR. 

!  ".-lAIRIt  LA  70303 

i 

!  ’OX  510 

!  PORTSMOUTH  On  4S6S2 

i 

!  A TT’i;  ES  STnNLcY 

!  3.  nox  206 

!  CALV'RT  AL  34513 

i 

!  4? 3 A  SHRIHO£p*S  ;0U 
!  HO'JHA  la 

I 

!  C/0  OROAO  CREEK  NAP  *  NA 

!  P.  0.  °0Y  1S?4 

!  HILTON  HFnO  INLAND  SC  29925 

I 

!  ».  C.  ®3X  ?44 

!  °:Ns»EN  WA  R360<: 

I 

•  p.  0.  ®0X  M141 

!  S £ A ITLf  ha  >S13j 

i 

!  47  wpst  I  SLIp  »0A0 
I  WEST  ISLIP  NY  11795 

i 

!  ATT-i:  J***  STANLEY 
1  1 39  S.  FRONT  ST. 

•  TX  77S41 

i 

!  ).  ROX  »oO 

!  I S Cc I N  N J  C»a3J 

i 

•  C  IFF Ei  RUN  PROFESSIONAL  Ct'NTRf 

!  L ANC * ST£R  PIC  ANO  LOV^VILLE  RO. 

I  NOCK^SSIN  0?  10707 

i 

!  SCS  c PONT  ST. 

!  *225 

!  LAMAINA  HI  RS7S1 

!  11*  OOW  3 

•  LAFAYCTTF  LA  70501 

I 

!  2325  GRANB  CAILLOU  R&. 

!  MOuma  la  70363 

i 

!  p.  0.  *0X  1346 
!  RASCA^OULA  ms  50547 

i 

!  R.  0.  ROY  4%* 

!  CUT  OFF  LA  73345 
I 

•  700  S.  W.  34 TM  ST. 

!  FORT  LAUO-ROALE  FL  33315 

i 

!  20  m:imm  st. 

!  AVENEL  N J  07001 

i 

!  C/0  H  ORAN  I A  OIL  TANKER  CORP. 

!  1  >6  EAST  57TH  ST.  — UTH  FLOOR 
j  Nt«  YORK  NY  10022 

!  JA»jP  TRANSPORTATION 
!  R.  0.  'OX  25 
!  \<w>ORT  R!  02440 

1  ATTN:  JOHN  MONTEIRO,  JR. 

!  230  A$»EN  CHIVE 
S  H3UMA  LA  70J60 

i 

!  53)5  »iil>9AD  AVf. 

I  <0>m  cut  <.»  7CJJ0 

I 

!  5005  RAILROAD  av*. 

!  NCRs'#N  CITY  LA 

i 

!  in  SALTfR<  UcE<  >5. 

!  P.  0.  3dX  544 
!  wamptON  V A  23649 
; 

!  ».  0.  *0X  41X17 
!  main  ?>ST  office 
!  N?w  ORLEANS  LA  70161 

I 

•  ‘  )1  TRAVIS  ST.  SUITE  2000 

•  HOUSTON  IX  770C2 

j 

i  ??3  ALL'* 

!  P.  0.  OOF 

!  ARANSAS  X i  733’> 

; 

!  R.  5),  ’OX  970 

!  PlT  £  RS 'UPS  AK  99*33 

i 

\  ATTN;  PRfcSlOC NT  AND/OR  JOHN  9ISSEL 
!  MP>  AVENUE  S,  P.  0.  dOX  1169 
!  SALVFSTON  TV  77553 

i 

i  6i  WFST  main  ST. 

!  OY>TER  HT  NY  11771 
l 

!  P.  0.  *«0<  314 

•  FREEPORT  TX  77541 

i 


SEAMASTER/  INC 


rT3tt  1  -  ALPHA  -*c  I  it  *L  LI  i  I  OF  IPAN5r0KTAi  ION  LINES 


O  I 


ENG. !  OPERATOR  NAME 

DIST.! 

03!  SEARS  OIL  CO. 

i 

i 

36!  SEATTLE  HARBOR  TOURS 

i 

i 

i 

All  SEAWAY  COMPANY  Of  CATALINA 
! 
i 

15!  SEGURO#  INC. 


ADDRESS 


1914  BLACK  RIVER  3CULEVARD 
ROME  NY  13440 

°IE3  55  SUITE  201 
FOOT  Of  SENECA  STREET 
SEATTLE  *JA  «»1C1 

»ERTH  184 

WILMINGTON  CA  >0744 

ATTN:  *4R»c  PLEDGER 
R.  0.  a«)<  1683 
f OPT  MYERS  FL  33902 


38 


SELEY  CORPORATION 


P.  0.  BOX  53.30 
KETCHIKAN  AK  99901 


37! 

! 

i 

2  3 ! 
! 
! 

13! 

! 

! 

01! 

! 

• 

32! 

! 

i 

! 

33! 

! 


I 

27! 


41 ! 
! 
! 

33! 

! 

03! 


! 

26! 

! 

! 

! 

38! 

! 

! 

36! 

! 

„! 

* 

i 

0,1 

! 


! 

36! 

! 

! 


SELF  TOWING  COMPANY 

SELVICK  MARINE  TOWING 

SERODINC#  INC. 

SETTOON  MARINE#  INC. 

SETTOON#  INC. 

SEWARD  MARINE  SERVICES#  INC. 

SEY  JAY  ENTERPRISES 
D/9/A  SEY  JAY  NARINE 
CONSTRUCTION 

SHALLOW  WATER  TOWING#  INC. 

SHAM3LI N  STONE#  INC. 

SHAMROCK  MARINE  CO»P. 

SHANNON  4  VALET  BARGE#  INC. 

5ANN0N  l  WALET  BOATS 

SHAVER  TRANSPORTATION  COMPANY 

SNA W#  TOM  CONSTRUCTION  CO. 

SHAWNCETOwN  HARBOR  SERVICE# 
INC. 

SHE  £R$COT  PILOTS#  INC. 

SHELL  MORGAN  LANDING#  INC. 

SHELL  OFFSHORE#  INC. 

A  SUSIDIARY  OF  SHELL  OIL  CO. 

$H*LL  OIL  CO. 

SHERIDAN  COMPANIES 

SHI  ELY#  J.  L.#  COMPANY 

SHIP  SERVICES 

SHIPPEN  MARINE#  INC. 

SHIPYARD  MARKETING#  INC. 

SHORELINE  IMPROVEMENT 

SHORELINE  MARINE  CC. 

SILVER  BAY  LOGGING#  INC. 

SIMMONS  TUG80AT  COMPANY 

SIMONS#  ROBERT  H. 

SIMPSON  TOWING  AND  SALVAGe  CO. 

SIMPSON#  JOHN  0.#  CONST.  CO.# 
INC. 

SINCLAIR  TOWBOAT  CO.#  INC. 


p.  0.  BOX  181545 
MOTILE  AL  38618 

©7  •■*.  MA»LE 

STURGEON  3AY  WI  54235 

140  NORTH  HA><ET  STREET 
CHATTANOOGA  IN  3740S 

4©C1“ A  HWY.  ’0 
RIERRF  PART  LA  7C339 

4401-C  HWY.  7J 
®IE.RRE  PAPT  LA  7C339 

P.  0.  ROY  37 
SEWARD  AK  996©4 

».  0.  ?0X  61 * 

Clinton  CT  35413 


A-1  ASHLEY  0». 

MOJILE  AL  36803 

P.  0.  BOX  356 
INSTITUTE  WV  25112 

3©-5D  REVIEW  AVE. 


L.  I.  CITY 

NY 

11101 

p.  0.  ®ox 

9  367 

NEW  JBERTA 

LA 

705©0 

R.  0.  POX 

9  3*7 

NEW  I8*R  I A 

LA 

70560 

!  48C0  NORTHWEST  FRONT  AVENUR 
!  PORTLAND  OR  97210 

!  *215  N.  STRAITS  HWY. 

!  CWEJ0Y5AN  MI  49721 

!  RU»AL  ROUT?  1 
!  SHAWNCETOWN  IL  62934 

!  V?ST  SOUTHPORT  W£  04576 

I  1  343  TEAL  STREET 
!  Aetf.vilLE  LA  70510 

•  SHELL  BUILDING 

!  p.  0.  POX  ©1933 
!  Ncw  ORLEANS  LA  70141 

'  R.  0.  HOX  2*83 
'  HOUSTON  TX  77252 

•  12  SOUTH  12TM  STRECT 

!  Philadelphia  ®a  191C7 

!  ATTN:  SUSAN  M,  KALSTARAKKCN 
!  1101  NORTH  SNcLLING  avenue 
!  ST.  PAUL  NS  5510? 

!  R.  0.  OOX  90503 
»  LONG  3EACM  CA  90809 

!  141-  SAN  SEBASTIAN 
!  HCUSTON  TX  77053 

!  ON'  P£NN  PLATA 

!  NEW  YORK  NY  10119 

j  RT.  1#  MOX  487 
!  HARDIN  <Y  42044 
! 

!  C/0  CHARLES  *.  COLLOPY 

•  3721  FOSTER  ST. 

!  e VANSTON  IL  ©0203 

I 

!  CU®£  COVE#  *2 
!  JUNCAU  A<  99350 
! 

I  P.  0.  BOX  3894 
!  SEATTLE  VA  9J124 

l 

!  RAMPCO  INDUSTRIES 
!  2G7  WINDER  RD.  C. 

!  THIJODAUX  LA  70301 

j 

!  P.  0.  SOX  21  JUNIPER  ST. 

!  RjVtRLY  FARMS  NA  01915 

i 

!  »OUTF  ? 

i  J CL  I  FT  IL  6  )436 

i 

!  P.  0.  30*  1163 
!  PCPT  ORCHARD  WA  9 3366 


ENG.! 

DIST.! 


OPERATOR  NAME 


54!  SINK,  RALPH 

i 

i 

3o!  SKAGIT  COUNTY  PUBLIC  WORKS 
!  DEPT. 

i 

i 

55!  SK A  xs$,  ROBBIE  £. 

i 

i 

32!  SKIPPER  ANN,  INC. 

t 

i 

i 

32!  SKIPPIN  SUE,  INC. 

» 

i 

5;j  SLACKkATTft  TOWBOAT  CO. 

I 

I 

41!  SHOE,  EOkI N 

i 

i 

05!  SLOAN,  STEPHEN  MARINE  CORP. 


SMITH  4  GILMORE 
SMITH  %  SONS 
SMITH  SOATWORKS 
SMITH  BROTHERS,  ISC. 

SMITH  LIGHTERAGE  CO. 

SMITH  MARINE  EQUIP.  CO. 
SMITH  MARINE  TOWING,  INC. 
SMITH  TOWING 
SMITH  TOWING 


15!  smith,  EDWARD  f . 

!  ATTN:  JOHN  COLEMAN,  T»U$T 
!  ACC  T •  ADMIN. 

I 

45!  SMITH,  J.  RANDfL, 

!  “POiNVlLLE  DEVELOPMENT  COR®. 


2? 


SMITH,  WAYNE  U.  /  INC. 


! 

3®!  SMITH-RICE  COMPANY 

i 

i 

44!  SNAKE  DANCtR  EXCURSIONS 
( 
i 

33!  SNEtVS  SHIPBUILDING,  INC. 
{ 

» 

3J»  SNEED,  MARTIN 

i 

i 

23!  SNOWS  EQUIPMENT  CO.,  INC. 
j 

17!  SO.  WOOD  EI3»E 
j 

i 

! 

32!  SOLARS  RIVER  SAND,  INC. 

i 

j 

U!  SOL  ITE  CORPORATION 

i 

i 

33!  SONO»A  PROPERTIES,  INC. 


32!  SONRIJE  TRANSPORT,  INC. 

i 

l 

07!  SONTA,  MICHAEL 

i 

i 

03!  SOUND  TOWING  S  DREDGING  CORP. 

i 

l 

33!  SOURCE  SUPPLY 
1 
! 

3«*!  SOUTER  CONSTRUCTION  CO.,  INC. 
! 

; 

03!  SOUTH  BAY  CRUISES,  INC. 

j 

i 

38 !  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION 

i 

i 

41!  SOUTH  COAST  TUGBOATS,  INC. 

! 

! 

! 


!  R.  0.  °0X  42? 

!  NEWPORT  ao  72112 

i 

!  CO.  AO^INISTPATION  BLOG. -ROOM  203 
!  7C1  SOUTH  SECOND  STREET 
!  *CJNT  VERNON  WA  0*273 

i 

!  5CC7  CAPTAINS  DR. 

!  DICKINSON  TX  77539 

!  °T ■  2,  i?0K  974 
!  5 AY  DU  SlOt  OR. 

!  CHAUVIN  LA  70354 

i 

!  ROUTE  3,  BOX  995 
!  CUT  Off  LA  70345 

i 

!  320  w.  cutting  Blvd. 

!  RICHMOND  CA  94304 

i 

!  432d  SO.  CALIONTE 
!  LAS  VEGAS  NV  *9119 

!  23C  PARK  AV«. 

!  SUITE  1221 
!  NEW  YOR<  NY  10169 

I 

!  TA  OCEAN  3LVD. 

!  HAMPTON  TEACH  NH  33*4.' 
l 

!  P.  0.  »0X  57 
!  SH'lTON  WA  935*4 

i 

!  1 >997  N.fc.  SEABORN  RO. 

!  ^AINTRIDSs  ISLAND  wA  98110 

!  4702  UOODflELD  RO. 

!  JALESVILLE  *D  207*5 
| 

!  ».  D.  ?0X  105 

!  OILLINGHA*  A<  99576 

i 

!  6211  PENNINGTON  AVe. 

!  RALTIMO8*  MD  21226 

!  62ii  Pennington  ave. 

!  Baltimore  mo  212:6 

1 

!  P.  0.  ''OX  191 
J  CARJTHE»SVUL£  mo  63030 

i  P.  0.  TCX  51 
!  VICKS )UPC  MS  391  AO 

1 

!  CITIZENS  AND  SOUTHERN  TRUST  CO. 

!  R.  J.  *0X  53t7 
!  EO»T  LAUDERDAL2  «L  33340 

i 

j  P.  0.  ?CX  9* 

•  *»RO-NVILLC  N2  6  3321 

i 

I  HWY •  79  SOUTH 
!  P.  0.  O0X  474 
!  LOUISIANA  MO  63353 

'  2199  CLSMcNT  AVE. 

!  AU'EOA  CA  94501 

i 

!  pH  LAPWAI  rd. 

!  LEWISTON  U  *3501 

• 

!  2011  DUPONT  OR. 

!  ''RANGE  TX  77630 

j 

!  2011  OUPONT  DRIVE 
!  ORANGE  TX  77630 

j 

!  CE  TOJR  VILLAGE  MI  49725 

i 

!  C/0  RUDY  C.  LANE 
!  120  TRE*D A  LANE 
!  fLOA'NCS  «L  35630 

!  *».  0.  EOX  2J12 
!  MORGAN  CITY  LA  70350 

i 

•  p.  7.  9 OX  11063 

!  RXCMHOND  VA  23:30 

i 

i  0.  ROX  2 760 
!  11!  N.  MAIN  ST. 

!  VICTORIA  TX  77902 

i 

!  ROUT?  1,  TOX  311 
!  PURAS  lA  70041 

i 

!  <45  COLUMBIA  SOUTH  WEST 
!  PAYVILLS  NJ  03721 
J 

•  n  MfADOW  ST. 

!  LOCUST  VALLEY  NY  11560 

i 

!  5  WEST  W0C0TIM3E® 

!  WOODLANDS  TX  77J31 

i 

!  ®.  0.  «0 X  576 
!  CCNWAT  AS  72032 

i 

!  «».  0.  a0X  93 

•  TRIGHTWATERS  NY  1171 S 

i 

!  P.  0.  ROX  R®?? 

!  KETCHIKAN  AX  99901 

!  3«19-C  MIDWAY  DR. 

!  SUITE  233 

!  SAN  DIEGO  CA  92110 
! 
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BIST.!  ! 


03!  SOUTH  FERRY/  INC. 
l 

03!  SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING 


03!  SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING  l  BOAT 
!  SERVICE#  INC. 

i 

33!  SOUTH  TEXAS  TOWING#  INC. 

I 

i 

33!  SOUTHEAST  TUG  CO. 

; 

29!  SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO.# 

!  INC. 

i 

17!  SOUTHERN  KARINE  CONSTRUCTION 
!  CO. 

i 

15!  SOUTHERN  MARINE  TOWING 


32!  SOUTHERN  SHIPBUILDING 
!  CORPORATION 
I 

3oi  SOUTHERN  TOWING  CO. 


AO!  SOUTHHAMPTON  TOWING  CO. 

!  C/0  GREGER#  CLIFFORD  K.  « 

!  GREGER#  ROBERT 

i 

32!  SOUTHLAKE  CONSTRUCTION  CO./ 

!  INC. 

; 

32 1  SOUTHLAND  KARINE  TOWING  CO??. 


20!  SOUTHPOINT  BARGE  CO. 

| 

32!  SPANIER  KARINE  CORP. 

! 

i 

29!  SPARTAN  TRANSPORTATION 
l  CORPORATION 

I 

i 

03!  SPENT0N3USH/RED  STAR  CO.#  INC. 

! 

j 

11!  SPICA  CORPORATION 

i 

i 

26!  SPIVEY  KARINE  AND  HARBOR 
!  SERVICE  CO. 

i 

31!  SPORTSKAN#  INC. 

! 

j 

01  i  SPORTSMENS  :^RP. 

! 

! 

01!  SPRAY  ENTERPRISES 
l 
! 

! 

32!  ST.  ANN  BOAT  SERVICE 

! 

! 

15!  ST.  AUGUSTINE  SCENIC  CRUISE# 

!  INC. 

i 

32!  ST.  BERNARD  BOAT  RENTAL#  INC. 

! 

! 

32!  ST.  CHARLES  TOWING  SERVICES# 

!  INC. 

! 

32!  ST.  CHARLES#  INC. 

! 

! 

32!  ST.  JAKES  KARINE  SERVICE#  INC. 

! 

i 

32!  ST.  JAKES  TRANSPORTATION  CO. 

! 

i 

2li  ST.  JO  KARINE 

! 

29!  ST.  JUDE  t  NEW  HADRIO  HARBOR 
I  SERVICE#  INC. 

I 

32!  ST.  JUDE  MARINE  SERVICF#  INC. 

! 

! 

29!  ST.  LOUIS  BRIOGE  CONSTRUCTION 
!  CO. 

! 

32!  ST.  TAMMANY#  INC. 

! 

! 

32!  STAGG  KARINE#  INC. 

! 

1 

93!  STANDARD  BOAT  COMPANY 

! 

! 

15!  STANDARD  CRUISE  LINES#  INC. 

! 

! 

! 

03!  STANDARD  KARINE  SERVICES#  INC. 

I  C/0  NEW  ENGLAND  KARINE  SERVICE# 

i  i*e. 

! 


!  SHELTER  ISLAND  NY  11964 

!  ROUTE  127#  KLK  14.2 
*  SUAYAMILLA  PR  00556 

1  ?.  0.  BOX  427 
!  CUAYANILLA  PR  00656 

!  ROUTE  1#  BOX  1«3A 
!  PORT  LAVACA  TX  77979 

!  P.  0.  BOX  5030 

!  KETCHIKAN  AK  999C1 

!  1202  SVANWICX 
!  CHESTER  IL  o?233 

!  14C  NORTH  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37405 

!  1070  N.  V.  SIXTH  AVt. 

!  BOCA  RATON  FL  *3432 

‘  p.  0.  BOX  1039 
!  SLIDELL  LA  70459 

i  P.  0.  BOX  411 
;  MEMPHIS  TN  33101 

!  37?9  a.  SHERMAN  ISLAND  AO. 
!  R XO  VISTA  CA  94571 


!  p.  >.  BOX  19144 
!  NcW  ORLEANS  LA  70131 

!  6024  PAYTANIA  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  7011$ 

j  P.  0.  "'OX  333 

•  SOUTHPOINT  OH  45630 

•  p.  ).  BOX  373 

•  HA?VCY  LA  70053 

!  ATTNS  CINDY  STORTZ 
!  13S45  BARRETT  PARKWAY 
«  PALLWIN  KO  63021 

i  ms  AVENUE  Of  THE  AMERICAS 
!  NEW  YORK  NY  10036 

!  220  3 ALTERS  CREEX  ?0. 

!  HAMPTON  VA  23664 

i  724  RAILROAD  STREET 
!  JOLXf T  IL  60436 

i  1511  HWY.  1  SOUTH 
'  GREENVILLE  MS  33701 

j  BOX  27 

!  WATERFORD  CT  063SS 

!  ATTN?  KENDRA 
!  10  OCEAN  ST. 

!  HYANNIS  KA  02601 

!  P.  0.  BOX  42 

!  POOTHVILLE  LA  7003$ 

!  4125  COASTAL  HIGHWAY 
!  SI.  AU6USTINE  FL  320?4 


».  0.  BOX 
CHALKETTF 

1 4  S 
LA 

7C344 

o.  5.  BOX 
DcSTREHAN 

177 

LA 

70047 

P.  0.  BOX 

10653 

JtfFFRSON 

LA 

701*1 

HWY.  15 

ST.  JAKES 

LA 

790*6 

P.  v).  BOX 
COVINGTON 

316? 

LA 

70434 

OELLAIRE 

OH 

439^6 

P.  0.  POX 

242 

!  CHESTER  IL  62233 

• 

!  1  Odd  VICTORY  DRIVE 
!  VESTWEGO  LA  70094 

i 

!  655  LANDMARK 
!  ARNOLD  MO  63010 

i 

!  P.  0.  BOX  10653 
•  JEFFERSON  LA  70151 
» 

i  713  R03ICCAUX  ST. 

!  BERWICK  LA  70342 

! 

i  1433  RICHMOND  TERRACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  10310 
I 

i  1600  SE  17TH  STREET 
!  SUITE  300 

!  FORT  LAUDERDALE  FL  33316 

!  ATTN:  BILL  LAKE 
!  1  INGHAM  AVE. 

!  9AY0NNE  NJ  07002 

i 


AOORESS 
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{ 

!  ADDRESS 

t 

03! 

STANOARO  PARINF  TftANSP.  CO. 

!  1  INGHAM  AVt. 

! 

i 

»  c AYONNE  NJ  07002 

33! 

STAP°  TOWING  COMPANY,  INC. 

!  p.  3.  BOX  325 

; 

i 

!  DICKINSON  IX  77539 

4i  i 

STAR  t  CRESCENT  30AT  CO. 

i  0.  0.  -»r*  ? 51 

■ 

!  SAN  D’.EGO  CA  92112 

3  si 

STAR  ENTERPRISE 

*!  12700  NOPTioOAOuG*  o2IVE 

I 

!  HOUSTON  TX  77067 

23! 

STAR  LINE  CORPORATION 

!  ATTN:  PAUL  C5PULL0 

i 

!  3^705  SEVEN  mjlE  RCAD-SUITE  445 

i 

!  LIVONIA  Mi  42152 

?si 

STAR  LINE  MACKINAC  ISLAND 

!  590  N.  STATE  ST. 

i 

PASSENGER  $£9VICf/  INC- 

!  ST.  IGNACE  “I  497 AT 

36  i 

STAR  MARINE  *  INC. 

1  P.  0.  BOX  10475 

i 

!  SAINCRIDSE  ISLAND  WA  9S110 

1 1 ! 

STAR  TOWING  CORPORATION 

!  P.  0.  POX  1 7** 3 

j 

!  CH«$A»EA<E  VA  25320 

33! 

STAT£  OFFSHORE  SERVICE,  INC. 

!  5701  KIRBY  09. 

i 

!  All  35 

i 

i 

!  HOUSTON  TX  77095 

15! 

STATIA  TERMINALS/  INC. 

•  ATTS:  ray  5000GA1E 

i 

!  *130  S.  9APELAN0  3LV0.,  SUITE  ISOS 

; 

!  MIAMI  FL  33156 

21  i 

STScL  CITY  KARIN*  TRANSPORT, 

!  1060  FREEDOM  CRIDER  ROAD 

I 

INC. 

!  FREEDOM  pa  15042 

30! 

STEELE’S  TUG  SERVICE 

!  STAR  ROUTE 

i 

■ 

!  HALLS  TN  3P040 

34  i 

STEELE/  DAVID  DREDGING 

!  9T.  1/  JOX  1 1 4 A 

i 

i 

!  NEWARK  AR  7256? 

32! 

STEEN  PRODUCTION  SERVICE/  INC. 

j  p.  0.  POX  $1151 

■ 

!  LAFAYETTE  LA  70*05 

03*! 

ST*E»S  ECUIPMENT  CORP. 

!  17  JATTFRY  PLACE 

i 

i 

!  NEW  YORK  NY  10004 

03*! 

STEERS  TOWING  CORP. 

!  1?  JATTtPY  PLACE 

* 

i 

!  NEW  YORK  NY  10004 

33! 

STEPHENS/  STAN 

i  p.  0.  BOX  1297 

i 

i 

!  VALDEZ  AK  99*36 

33! 

STERLING  CHEM.  CO. 

!  ATTN:  RICHARD  M.  CURTIS  AP-2 

! 

!  p.  0.  cox  1311 

! 

i 

!  TEXAS  CITY  TX  775R0 

15! 

S7EUART  PETROLEUM  CO. 

i  6531  EVE® GREEN  AVENUE 

! 

i 

!  JACKSONVILLE  FL  32203 

ovi 

SIEUART  TRANSPORTATION  COMPANY 

i  lighthouse  rd. 

1 

t 

!  PINEY  POtNT  KO  20o74 

13! 

STEVENS  MARINE  SERVICES/  INC. 

*!  4170  HIGHWAY  165 

! 

■ 

!  YCNGES  ISLAND  SC  29449 

t 

13! 

ST*VSN$  TOWING  CO./  INC. 

4170  HIGHWAY  165 

i 

!  Y0NG5S  ISLAND  SC  2*449 

1 

2?! 

STICK/  DUANE 

i  4704  CHANTPET  ®LACF 

! 

I  wINN*TON<A  MN  5534S 

32*! 

STOCKSTILL  BOAT  RENTALS/  INC. 

!  726  *VE AGREES  OR. 

i 

1 

!  NEW  I3ERIA  LA  7056? 

40! 

STOCKTON  TUGBOAT  COMPANY 

i  p.  0.  box  ?jt7 

• 

!  STOCKTON  CA  95201 

ni 

STOKES  TOWING 

!  »0Y  1755 

1 

1 

!  GREENVILLE  PS  36702 

1 

32! 

STONE  OPERATORS/  INC. 

« 

I  1000  IDA  ST. 

! 

1  MORGAN  CITY  LA  70350 

32! 

STONE/  JOHN  U./  OIL 

i  P.  0.  POX  2010 

! 

1 

DISTRIBUTOR/  INC. 

!  5 A*TNA  LA  70054 

312 

STOWE/  JILL  WASSON 

! 

•  P.  0.  POX  170o 

! 

1 

l  GREENVILLE  “S  33701 

32! 

STRECKFUS  EXCURSIONS/  INC. 

*!  ATTN:  CURRAN  STRECKFUS 

! 

!  p.  0.  SOX  703 

! 

1 

!  PATON  ROUGE  LA  70321 

32! 

SUARD  PA»6E  SERVICE/  INC. 

j  P.  0.  BOX  J33 

1 

t 

!  LOCKPORT  LA  703/4 

33! 

SUDERMAN  l  YOUNG  TOWING  CO./ 

!  306  22ND  ST. 

! 

INC. 

!  SUITf  301 

{ 

!  GALV'STON  TX  77550 

32i 

SUGAR  BOATS/  INC. 

j  ATTN;  DR.  DU4Y 

! 

!  P.  0.  POX  2750 

I 

1 

!  “ORGAN  CITY  LA  70381 

s  si 

SULLIVAN  ENTERPRISES/  INC. 

!  5711  PORT  INDUSTRIAL  RD. 

» 

1 

!  GALVESTON  TX  ?ts$2 

078 

SULIER/  ARTHUR  H.  ASSOCIATED/ 

i  635  3CATTY  ROAD 

! 

1 

INC. 

!  SPRINGFIELD  PA  19064 

2o! 

summer  sun  cruises 

!  P.  0.  BOX  71 

! 

1 

0/3/A  ROBERT  V.  SHUFELT/  JR. 

!  OTTAWA  IL  61350 

s 

33! 

SUN  MARINE  TERMINALS/  INC. 

*!  ATTN:  S.  F.  HAYNIE 

! 

•  P.  0.  POX  753 

! 

!  NEDERLAND  TX  77627 

!  ! 
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! 

! 
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ISt 

! 

SUN  STATE  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  1167 
!  GREEN  COVE  SPRINGS  FL  32043 

32! 

1 

t 

SUN  TOWING  CO./  INC. 

f 

I 

!  2250  RIVER  ROAD 
!  P.  0.  BOX  758 
!  BERWICK  LA  70342 

07! 

! 

SUN  TRANSPORT/  INC. 

!  P.  0.  BOX  2224 
!  ASTON  PA  19014 

31! 

! 

SUPERIOR  BOAT  WORKS/  INC. 

!  P.  0.  DRAWER  8 
!  GREENVILLE  MS  33701 

20! 

! 

SUPERIOR  MARINE  WAYS 

i  p.  0.  SOX  415 
!  SOUTH  POINT  OH  45680 

32! 

1 

SUPERIOR  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  SOX  1286 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

32! 

! 

! 

SUPREME  TOWING  CO./  INC. 

!  ATTN:  GODFREY  BARRIOS 
!  ROUTE  1/  30X  14 
!  BURAS  LA  70041 

32! 

! 

SURVEY  BOATS/  INC. 

!  404  E.  MAIN  ST.— P.  0.  BOX  149 
!  PATTERSON  LA  70392 

20! 

! 

SUSAN  REALTY 

!  P.  0.  BOX  534 
!  SCUTH  POINT  OH  45480 

32! 

! 

! 

SUTTON  t  RODRIQUEZ 

!  ATTN:  J.  W.  SUTTON 
!  P.  0.  BOX  213 
!  EMPIRE  LA  70050 

29! 

! 

SVEJKOSKY/  WILLIAM  C. 

J  1 36  SIR  MOSS  LANE 
!  FENTON  MO  63024 

32! 

! 

SWITCH80ATS/  INC. 

i  POX  723 

!  PORT  ALLEN  LA  70767 

41! 

! 

SYLVESTER/  ANTONE  TUG  SERVICE 

j  1220  BEACH  ST. 

!  SAN  LUIS  OBISPO  CA  93401 

32! 

■ 

i 

! 

! 

! 

SYSTEM  FUELS/  INC. 

i  P.  0.  SOX  61532 

!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

32! 

1 

T 

TIC  BARGE  LINE/  INC. 

! 

1 

1 

! 

!  P.  0.  BOX  831 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

31! 

I 

TAM  BARGE  CO. 

!  8J7  S.  MAIN  ST. 

!  GRF ENVILLE  MS  33701 

32! 

! 

! 

TIP  TOWING  COMPANY/  INC. 

!  ATTN:  RUSSELL  P.  NAQUIN 

1  P.  0.  DRAWER  3734 

J  HOUMA  LA  70361 

31! 

! 

T  G  B  BARGE  CO. 

t  P.  0.  BOX  918 
!  GRC ENVILLE  MS  38702 

32! 

1 

T  L  C  MARINE  SERVICE/  INC. 

!  P.  0.  30X  506 

1  LOCKPORT  LA  70374 

33! 

1 

TAT  MARINE  SALVAGE/  INC. 

!  RT.  2/  BOX  303 

1  GALVESTON  TX  77554 

29! 

1 

T.  R.  S.  BOAT  CO. 

I  HWY.  84 

!  CARUTHERSVILLE  MO  63830 

321 

1 

I 

T.T.  BARGE 

!  83  HICKORY 
!  SUITE  8 

!  HARAHAN  LA  70123 

28! 

! 

TA90R  GRAIN 

!  P.  0.  OOX  447 

1  LA  SALLE  XL  61301 

28! 

! 

1 

TABOR  GRAIN 

I  P.  0.  BOX  175 
!  FOOT  OF  SINGER  ST. 

1  PEORIA  IL  61650 

30! 

! 

TAGGART  t  TAGGART 

TRANSPORTATION/  INC. 

!  P.  0.  BOX  250 
!  AUGUSTA  AR  72006 

32! 

1 

TALBOT/  EVERETT  L. 

!  601  HOLLYGROVC  DRIVE 
!  HOUMA  LA  70360 

32! 

1 

TALEN’S  MARINE  t  FUEL/  INC. 

!  NCR  63/  BOX  194*3 
!  LAKE  ARTHUR  LA  70549 

30! 

( 

TAMAK  TRANSPORTATION  CO. 

!  SOX  1985 

!  VEST  MEMPHIS  At  72301 

IS! 

! 

TAMPA  SHIPYARDS/  INC. 

!  P.  0.  80V  1277 
!  TAMPA  FL  33601 

11! 

! 

TANGIER  ISLAND  -  CHESAPEAKE  BAT 

CRUISES 

!  RECDVILLE  VA  22539 

1 

11! 

! 

TARMAC  VIRGINIA/  INC. 

!  P.  0.  90X  2016 
!  NORFOLK  VA  23502 

18! 

* 

TARPON  ENTERPRISES 

!  P.  0.  BOX  7176 
!  PADUCAH  KY  42001 

36! 

1 

TATE  TOVflOAT  CO. 

!  P.  0.  BOX  314 
!  SUQUAMISH  VA  93392 

36! 

1 

! 

TAVIS/  AL 

t  1453  6REENVZLLE  OR. 

!  6 ELLIN6HAM  WA  98226 
l 
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ENG. 
01  ST. 


OPERATOR  NAME 


20 

17 

17 

16 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

07 

33 

33 

32 

32 

33 
12 

33 

32 

15 

32 

32 

32 

32 

32 


TATLOft  BOAT  RENTALS/  INC. 


TAYLOR  FARMS  TRUCKING 
INCORPORATED 


TAYLOR  SAND  t  GRAVEL  CO. 


TEF  OEE  ENTERPRISES/  INC. 

TCNN  TOM  TRADING  CO./  INC. 

TENN-TOH  TOWING/  INC. 

TENN-TOM  TOWING/  INC. 

TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY 

TENNESSEE  VALLEY  TOWING/  INC. 
TENSAW  RIVER  CYPRESS  CO. 

TERRAL  QARGC  LINE 
TEPRAL  JOINT  VENTURE 

TERRC60NE  FUFL  *  LUBE/  INC. 

TERREBONNE  BARGES/  INC. 

TERRtOONNE  FUEL/  INC* 

TERREBONNE  TOWING  CO./  INC. 

TCRRYHATT  MARINE/  INC. 

TCSORO  PETROLEUM  DISTR IJUTING 
CO. 

TETRA  TECHNOLOGIES 

TEX-TRAC/  INC. 

TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC. 

TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC. 

TEXACO  MARINE  SERVICES/  INC. 

TEXACO/  USA 
(HARVEY  DIVISION) 

TEXACO/  USA 

NEW  ORLEANS  OPERATIONS  DIVISION 
TEXAS  BARGE  RENTALS 

TEXAS  GULF/  INC. 

TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT. 

IHT  CANDY  FLEET 

THE  SKteiS  WINNER  CORPORATION 

THE  ST.  PAUL  BARGE  LINE/  INC. 

THERIOT  OFFSHORE  MARINE/  INC. 

THERIOT/  NOLTY  J./  INC. 

THIBODEAUX  TOWING 


THOMAS  l  THOMAS  ENTERPRISES/ 
INC. 


!  P.  0.  BOX  11954 
!  NEW  IBERIA  LA  70362 
I 

!  PT.  1/  BOX  1 24F 
!  WYNNS  Afi  72396 
l 

!  P.  0.  DRAWER  910 


1 

1 

!  CARUTHERSVILLE 

MO 

63830 

161 

t 

I 

TAYLOR 

TOWING  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  438 
l  BAYOU  LA  BATRC 

1 

AL 

36509 

171 

TEAGUE 

BROTHERS  SAND  i  GRAVEL 

!  P.  0.  BOX  99 

I  PAPSONS  TN  JB363 
l 

!  1350  SOUTH  LEAVITT  ST. 

1  CHICAGO  IL  60603 
! 

!  925  SOUTH  POPLAR  STREET 
\  FLORENCE  AL  35630 
! 

!  ATTN:  JOHN  S.  MCCLELLAND/  JR. 
J  p.  0.  BOX  2526 
J  MOBILE  AL  36652 


2375  ELM  STREET 
COLUMBUS  OH  43209 

121  f VANS  BUILDING 
KNOXVILLE  TN  37902 

3594  LONP  OAK  ROAD 
PADUCAH  KY  42001 

HWY.  2255 
P.  0.  BOX  173 
STOCKTON  AL  36579 

LAKE  PROVIDENCE  LA  71254 

PT.  1/  JOX  38 

LAKE  P*OV IOCNCC  LA  71254 

ATTN:  TONY  CARRgRf 
P.  0.  BOX  9WJ 
HOUMA  LA  70361 

P.  0.  30X  531 
MOA'.AN  CITY  H  7038t 

P.  0.  BOX  9t?2 
HOUMA  LA  70361 

ATTN:  TONY  CARR6AC 
P.  0.  BOX  9122 
HOUMA  LA  70361 

312  ?.  28TH  ST. 

CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  SOX  23278 

NEW  ORLEANS  LA  70123 


P.  0.  BOX  73087 
HOUSTON  TX  77273 

P.  0.  BOX  2723 
2553  9TM  AVE. 

PORT  ARTHUR  TX  77643 

BOX  3005 

DELAWARE  CITY  DC  19706 

P.  0.  »0X  1028 

PORT  ARTHUR  TX  77641 

p.  0.  BOX  1028 

PORT  ARTHUR  TX  77641 

P.  0.  BOX  7 
HARVEY  LA  70037 

P.  0.  BOX  60252 

NEW  ORLEANS  LA  70160 

BOX  767 

ALICf  TX  78332 

P.  0.  BOX  (8 
AURORA  NC  27806 

P.  0.  BOX  381 
6ALVCST0N  TX  77533 

P.  0.  BOX  2444 
MORGAN  CITY  LA  70381 

P.  0.  BOX  128 
MARATHON  »L  33050 

1025  ARIS  AVE. 

METAIRIE  LA  70303 


P.  0.  BOX  768 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70J57 

P.  0.  BOX  306 
GOLDEN  MEADOW 

LA 

70357 

RT.  6/  BOX  107 
VILLI  PLATTE 

LA 

70586 

P.  0.  BOX  9386 
METAIRIE  LA  70055 
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! 

ENG.!  OPERATOR  NAME 

PIST.i 


! 

32! 

! 

! 

44! 

! 

! 

09! 


01 ! 

i 

i 

36! 

i 

! 

32! 

! 


24! 

! 

j 

32! 

! 

! 

21! 

! 


! 

32! 

! 

j 

37! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

! 

32! 

! 

i 

32! 

! 

! 

! 

32! 

! 

! 

! 

32! 

! 


32! 

! 

! 

! 

39! 

! 

! 

32! 

I 

! 

! 

32! 

1 

! 

! 

32! 


! 

* 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

11! 

! 

! 

! 

?J! 

! 

17! 

i 

! 

32! 

! 

! 

I 

32! 

* 

! 

36! 

I 

1 

18! 

! 

! 

16! 

I 

! 


THOMAS  BARGE  LINES#  LTD. 

THOMAS#  OEAN#  INC. 

THOMAS#  6.  AL 

THOMAS#  RUDY 

THOMPSON  ISLAND  EDUCATION 
CENTER#  INC. 

THOMPSON  PILE  DRIVING  CO.#  INC. 

THOMPSON  TOWING  II 

THOMPSON#  H,  RIPLEY 

THORNTON  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

THREE  C3>  M  MARINE  SERVICES# 
INC. 

THREE  RIVERS  TOWING  CORP. 

THRIFT  SHIPYARD 
THUMS  LONG  BEACH  CO. 

THUNDER80LT  MARINE#  INC. 

TIDE  MARK  CO.#  INC. 

TIDEWATER  BARGE  LINES#  INC. 

TIDEWATER  BARGES 

TIDEWATER  ENTERPRISES 

TIDEWATER  FLEETS#  INC. 

TIDEWATER  GRAND  ISLE#  INC. 

TIDEWATER  NARINE  PACIFIC#  INC. 

TIDEWATER  NAVIGATORS#  INC. 

TIDEWATER  RESOURCES#  INC. 

TIDEWATER  SAND  l  GRAVEL#  INC. 

TIDEWATER  TRADERS 

TIDEWATER  VENICE 

TIDEWATER  VENTURES#  INC. 

TIDEWATER  VESSELS#  INC. 

TIGER  MARINE#  INC. 

TILLETT  OIL  TRANSPORT#  INC. 

TIMMONS#  CLAYTON  fi  ANNA 
TINKER  SAND  t  GRAVEL#  INC. 

TMS  ACQUISITION  CORP. 

TOBIAS#  INC. 

T06IAK  FISHERIES#  INC. 

TOLEN  MARINE#  INC. 

TON  SOYA  GRAIN  CO.#  INC. 


P.  0.  BOX  136 
BERWICK  LA  70342 

ROUTE  1#  BOX  95C 
GALLIANO  LA  70354 

426  ROOSEVELT  DRIVE 
GRAND  COULEE  UA  99133 

10TH  AND  MAIN  STREET 
CRISFIELO  MD  21317 

P.  0.  BOX  127 
S.  BOSTON  MA  02127 

P.  0.  BOX  96 
SOUTHWORTH  WA  93386 

*15  MARQUIS  MANOR 
MORGAN  CITY  LA  70380 

P.  0.  BOX  375 
MCCRORT  AR  72101 

1023  ETHEL  AVENUE 
HANCOCK  MI  49930 

RT.  1#  BOX  SO 
GALLIANO  LA  70350 

BOX  6 

SHIPPINGPORT  PA  15077 

CARLYSS  LA  70042 

P.  0.  90X  2900 
LONG  BEACH  CA  90801 

P.  0.  BOX  5623 
SAVANNAH  GA  31414 

P.  0.  BOX  S66 
HARVEY  LA  70059 

6  BEACH  DRIVE 
VANCOUVER  VA  93661 

P.  0.  BOX  61117 

NEW  ORLEANS  LA  70161 

P.  0.  BOX  61117 
!  M/IN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i  P.  0.  BOX  61117 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i 

1  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70t61 

! 

!  P.  0.  BOX  61117 
l  MAIN  POST  OFFICE 
t  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

1  4501  TIDEWATER  AVENUE 
!  OAKLAND  CA  94601 

i 

!*  ?.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

» 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i 

i  1204  WALNUT  D*. 

!  MORGAN  CITY  LA  70330 

* 

i  212  MARION  DRIVE 
!  P.  0.  BOX  15332 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 
! 

!  MACKINAC  ISLAND  MI  49757 

l 

!  500  WEST  MAIN  STREET 
!  PARSONS  TN  36363 
! 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

!  P.  0.  BOX  130 
!  ERATM  LA  70533 
! 

!  1914  N.  34TH  401 
!  SEATTLE  WA  93103 

!  235  OLD  PEPPER  LANE 
!  PADUCAH  KY  42001 
! 

I  ROUTE  2#  90X  227L 
!  WEST  POINT  MS  39773 
! 


ADDRESS 


w 
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ENG.! 

OIST.i 

33!  TON-MAC 

i 

i 

33!  TONSGARD/  V.  R. 


OPERATOR  NAME 


5  CONNIE 


33!  TONSINA  CORPORATION 

i 

i 

26!  TOPCO  OIL  CO. 

!  NARINE  DIVISION 

I 

32!  TORO  MARINE#  INC* 

j 

j 

15!  TORTU6AS  UNLIMITED/  INC. 


33! 


TOTAL  MINATOME  CORPORATION 


32 

32 

16 

42 

21! 

i 

i 

23! 

■ 

i 

111 

29! 

23i 

i 

i 

21! 

i 

i 

! 

20! 

! 

! 

20! 


20! 

! 

i 

18! 

! 

j 

32i 

! 

! 

32! 

! 

! 

! 

36! 

! 

I 

29i 

! 

i 

oi  i 
! 
! 

38! 


32! 

! 

1 

i 

29! 

! 

! 

29! 

! 

! 

08! 

! 

! 

33! 

! 

! 

16! 


16! 

! 

! 


TOT EM  OCEAN  TRAILER  EXPRESS 
(TOTE) 

TOUCHARD/  INC. 

TOUPS  PENTALS/  INC. 

TOU  LINE  8AR6E  $/  INC. 

TOWBOAT  SERVICES  t  MANAGEMENT, 
INC. 

TPT  r  DIV.  Of  ASHLAND  OIL/  INC. 
TRANCHITA/  V.  R. 

TRANSERVE  NARINE/  INC. 

TRANSfER  t  TOWING/  INC. 

TRAVERSE  TALL  SHIR  CO. 

TRI  RIVER  NARINE/  INC. 

TRI  ST.  READY  MIX 
TRI-STATC  MARINE  SERVICE/  INC. 
TRI-STATE  TERMINALS/  INC. 
TRIANGLE  FLEETING  CORP. 

TRIANGLE  MARINE/  INC. 

TRI CO  MARINE  OPERATORS/  INC. 

TRIDENT  SEAFOOD  CORP. 

TRINIDAD  CORP. 

TRIPP#  X.  0.#  INC.  MARINE 
CONSTRUCTION 

TRUCANO  CONSTRUCTION  CO. 
TRUM3ULL  RIVER  SERVICES/  INC. 
TUAN  JOINT  VENTURES  CO. 

TUP3S  MARINE  SERVICE 

TUCKER/  OTTO  N*/  JR. 

TUDOR/  CARL  f. 

TUG  JOSEPHINE#  INC* 

TUG  SERVICES/  INC. 

TUG80AT  t  BARGE  RENTAL  SERVICE/ 
INC. 


ADDRESS 


‘  P.  0.  BOX  262541 
!  HOUSTON  TX  77207 
* 

1  p.  0.  30X  21267 
!  5600  TONSGARD  COURT 

•  JUNEAU  AK  99302 

i 

i  6200  E.  41  ST  #2 
!  TOSUK  AK  99504 

i 

!  624  SOUTH  MICHIGAN  AVE. 

I  CHICAGO  IL  60605 

!  395  HWY.  55 
!  P0UR6  LA  70343 

•  6100  SW  GRIFFIN  RP. 

!  SUITE  205 

!  FT.  LAUDERDALE  FL  333U 

!  TWO  HOUSTON  CENTER  SUITE  2000 
!  P.  0.  90X  4326 
!  HOUSTON  TX  77210 

!  ATTN:  R.  MAGEE 
!  1100  .OLIVE  WAY 
!  SEATTLE  WA  7J134 

!  p.  0.  30X  165 
!  LAflTTE  LA  70067 

1  RT.  1/  BOX  316 
!  GALLIANO  LA  70354 

1  P.  0.  BOX  256 
!  POINT  CLEAR  AL  36564 

!  735  BISHOP  ST. 

!  SUITE  312 
!  HONOLULU  HI  96313 

!  150  WEST  4TH  AVE. 

•  FREEDOM  PA  15042 

!  P.  0.  BOX  165 
!  CASSVILLE  WI  53 JOo 

!  P.  0.  SOX  867 
!  NOI'FOLK  VA  23501 
! 

!  P.  0.  SOX  131 
!  HAPTFORO  IL  62048 
! 

!  13H0  WEST  3AYSH0RE  DR. 

!  TRAVERSE  CITY  MI  49684 

! 

!  ATTN:  PHIL  MOSFSSO 

•  *>.  0.  BOX  894 

!  RS-H3L  PARK  PA  15102 

! 

!  BOX  149 

!  KEIIOVA  UV  25530 

i 

i  P.  0.  SOX  333 

!  SOUTH  POINT  OH  456A0 

! 

!  BOX  6100 

!  HUNTINGTON  UV  25770 

! 

!  P.  0.  SOX  AT 
1  RESERVE  LA  73034 

i 

!  P.  0.  BOX  189 
!  PATTERSON  LA  70392 
! 

!  100  MONARCH  ST. 

!  p.  0.  SOX  1367 
!  HOUMA  LA  70361 
! 

1  5303  SKILSHOLC  AVE.  N.V. 

!  SEATTLE  WA  78107 

i 

i  8132  MARYLAND 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

! 

!  1044  DRIFT  ROAD 
!  WESTPORT  HA  02790 

i 


p.  0. 

BOX 

020870 

JUNEAU 

AK 

7780? 

P.  0. 

BOX 

11 

LACON 

IL 

61540 

ATTN: 

MCRVXN  LEONARD 

I  P.  0.  BOX  1253 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

•  FOOT  Of  NUM30LDT  ST. 

1  ST.  LOUIS  MO  63147 

!  812  CULLODEN 
!  KIRKWOOD  MO  63122 

I  325  MILL  HARBOR 

!  CHRIST! ANSTED  ST.  CROIX  VI  0C820 

]  ROUTE  2/  BOX  308 
!  GALVESTON  TX  77554 

!  P.  0.  SOX  609 
!  PANAMA  CITY  FL  32402 

!  5720  PABBIT  CREEK  DR. 

!  THEODORE  AL  36582 
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1  ! 

ENG* !  OPERATOR  NAME  ! 

OUT. I  ! 


15!  TUGS  £  SALVAGE 
i 
i 

37!  TUOR/  GARY 
! 

! 

03!  TURECANO  COASTAL  *  HARBOR 
1  TOWING  CORP. 

! 

07!  TURECANO  COASTAL  t  HARBOR 
!  TOWING  CORP.  OF  PENNSYLVANIA 
! 

31!  TURNER  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

32!  TURNER  WELL  SERw  INC. 

! 

! 

41 !  TWEED  TOWING 
! 

! 

321  TWENTY  GRANO  MARINE  SERVICE/ 
!  INC. 

! 

! 

32!  TWENTY  GRANO  OFFSHORE/  INC. 

! 

I 

! 

32!  TWIN  BROTHERS  MARINE  CORP. 

( 

! 

21!  TWIN  RIVERS  TOWING  COMPANY 
! 

! 

32!  TWO  (2)  U  TOWING/  INC. 

! 

I 

32!  TWO  R  DRILLING  COMPANY 

! 

17!  TWO  RIVERS  EXCURSIONS/  INC. 

! 

! 

30!  TYEE  MARITIME  SERVICE 
I 
( 

09!  TYLER/  OTIS  RAY 

» 

! 

! 

I 

! 

1  U 


!  P.  0.  BOX  13228 
!  TAMPA  FL  33001 
! 

!  21449  S.  HWY.  99E 
!  CAN9Y  OR  97013 
! 

!  ONE  EOGEWATER  STREET 
!  STATEN  ISLAND  NY  10305 
! 

!  1108  CONSTITUTION  PL. 

I  PHILADELPHIA  PA  19106 
I 

!  12  SOUTHERN  »INES  DR. 

I  PINE  =JLUTF  AR  71603 
! 

!  P.  0.  BOX  9686 
!  NFW  IBERIA  LA  70562 
! 

!  1453  HARBOR  WAY  S. 

!  RICHMOND  CA  94804 

i 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 
! 

!  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

!  P.  0.  BOX  2426 
!  MORGAN  CITY  LA  70311 
I 

!  p.  0.  BOX  337 
!  ELIZABETH  PA  15037 
| 

(  p.  0.  SOX  46 
!  HOUMA  LA  70361 
! 

!  P.  0.  BOX  1963 
!  HOUMA  LA  70360 
! 

!  P.  0.  HOT  602 
!  CLARKSVILLE  TN  37041 
! 

!  P.  0.  BOX  575 
!  WPAN6ELL  AK  99929 
! 

I  CUILL  HD  21824 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 


211 

111 

32! 

32! 

411 

30! 

21! 

32! 


U.  S.  STEEL  CORP. 

UNION  CAMP  CORP. 

UNION  EXPLORATION  PARTNERS 
LIMITED  (U.E.P.) 

UNION  EXPLORER 

UNION  OIL  CO.  OF  CALIF. 

UNION  PLANTERS  NATIONAL  SANK 
UNION  RAILROAD  CO. 

UNIQUE  TOWING 


32! 

32! 

36! 

33! 

01! 

41! 

41! 

231 

271 

24! 


UNITED  EQUIPMENT  RENTALS  Of 
HOUMA/  INC. 

UNITED  MARINE  SORTS/  INC. 

UNITED  MARINE  TUG  t  BARGE/  INC. 

UNITED  TEXAS  PETROLEUM 
CORPORATION 

UNIVERSAL  AMERICAN  SHIPPING 


UNIVERSAL  CLEANING  SERVICE/ 
INC. 

UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 
UNOCAL  CORPORATION 

UPPER  LAKH  TOWING  CO. 


UPPER  RIVER  SERVICES/  INC. 


USS  GREAT  LAKES  FLEET/  INC. 


!  ATTN:  C.  E.  CPABHt/  J*. 

!  HAIL  STATION  3 
!  CIAIRTON  PA  15025 

!  p.  0.  "OX  0178 
!  FRANKLIN  VA  23851 

!  p.  0.  BOX  7096 
i  HOUMA  LA  70361 

I  P.  0.  BOX  2284 
I  HOF  GAN  CITY  LA  70380 

(  MAFINE  DIPT. 

!  911  WILSFIIRE  0LVO. 

I  LO!  ANGELES  CA  90017 

I  P.  0.  BOX  380 
I  MEMPHIS  TN  J3147 

!  ATTN:  KFN  HARSXLIO 
1  P.  0.  BOX  63 
!  MONROEVILLE  PA  13146 

!  ATTN:  MR.  CHARLES  HECK 
I  P.  0.  POX  697 
I  MARRERO  LA  70073 

I  P.  0.  BOX  127 
I  HOUMA  LA  70361 

I  P.  0.  BOX  2075 
I  MORGAN  CITY  LA  70381 

f  144|  N.  AORTHLAKE  WAV 
I  SEATTLE  WA  98103 

I  P.  0.  SOX  22763 
I  HOUSTON  TX  77227 

!  ATTNl  GREGG  HARTLEY 
I  ROUTE  96#  SOX  28 
I  SOOTHSAY  HARBOR  ME  04536 

I  P.  0.  SOX  655 
I  NATIONAL  CITY  CA  92050 

!  P.  0.  BOX  60453 
!  LOS  ANGELES  CA  >0060 

I  1423  N.  19TM  ST. 

!  CSCANASA  MI  49529 

I  40  STATE  STREET 
I  ST.  PAUL  MN  55107 

1  227  W.  FIRST  ST. 

!  400  MISSABE  BUILDING 
!  DULUTH  MN  55802 


ADDRESS 


ENG, 

DIST. 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


11! 

V 

VALENCIA/  INC. 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

> 

*  C/0  STEVEN  E.  PRUITT 

t 

!  PT.  1/  DOX  275 

i 

!  REEOVILLE  VA  225J9 

29! 

VALIER  t  SPIES  BARGE  CO. 

!  C/0  LASHLET/  CARUTHERS/ 

i 

!  714  LOCUST 

i 

!  ST.  LOUIS  MO  63101 

29! 

VALLEY  LINE  COMPANT/  THE 

i  120  SOUTH  CENTRAL  AVENUE 

i 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

33! 

VALLEY  MARINE  *  9ARGE/  INC. 

j  OOX  2552 

i 

!  HARLINGEN  TX  78550 

20! 

VALLEY  MARINE  SERVICE 

!  38736  STATE  ROUTE  7 

1 

!  OUT  FT  OH  43946 

29! 

VALLEY  TRANSP.  OIV. 

!  120  S.  CENTRAL  AVE. 

i 

!  ST.  LOUIS  MO  63105 

29  j 

VALLEY  TRANSPORTATION/  INC. 

!  120  S.  CENTRAL  AVE. 

• 

!  ST.  LOUIS  MO  6*105 

20! 

VALLEY/  INC. 

!  P.  0.  OOX  100 

i 

1  MILLWOOD  UV  25262 

09*! 

VANE  BROTHERS  COMPANY/  THE 

•  PIER  11/  CANTON 

i 

!  4209  NE.GATE  AVE. 

j 

!  BALTIMORE  HD  21224 

33*! 

VANN/  MARIA 

*!  P.  0.  SOX  1934 

t 

»  ARANSAS  PASS  TX  73336 

lei 

VECO  OFFSHORE/  INC. 

!  5151  F A IR3ANKS  ST. 

I 

!  ANCHORAGE  AK  995C3 

32! 

VELVET  MARINE  SYSTEMS 

!  ATTN:  RAYMOND  LEDOUX 

; 

!  P.  0.  SOX  101 

j 

!  H AHNVILLE  LA  70057 

33! 

VENTURE  T0VIN6 

!  P.  0.  °0X  5626 

i 

!  KETCHIKAN  AK  99901 

32! 

VERRCT  SHIPYARD/  INC. 

•  ATTN:  JANET 

i 

!  RT.  4/  OOX  8°0 

■ 

•  PL A3UEMJNE  LA  70764 

03! 

VESSEL  CHARTERS/  INC. 

!  C/0  POLARIS  SHIPPING 

i 

•  1979  MARCUS  AVE.— SUITE 

! 

!  LAKE  SUCCESS  NY  11042 

si  i 

VICKERS  TOWING  CO./  INC. 

!  P.  0.  SOX  1135 

t 

•  GREENVILLE  MS  38701 

3si 

VICTORSON/  TIM  F. 

!  P.  0.  30X  5960 

! 

!  KETCHIKAN  AK  999Q1 

36} 

VICTORY  TOWING/  INC. 

j  6700  WEST  MARGINAL  WAY  S 

! 

!  SEATTLE  WA  95106 

31! 

VIDALIA  DOCK  t  STORAGE  CO./ 

!  p.  0.  80X  637 

! 

INC. 

!  NATCHEZ  MS  39121 

01! 

VII  CORP. 

•  290  NORTHERN  AVE. 

i 

!  BOSTON  MA  02210 

01! 

VIKING  BOAT  TOURS  OF 

!  4  BUSH  STPfET 

! 

NEWPORT/  INC. 

!  NFWPORT  R I  02340 

Oil 

VIKING  XI  LIMITED  PARTNERSHIP 

!  ATTN:  309  SHAINES 

36!  VIRGINIA  V  FOUNDATION/  THE 

i 

i 

i 

32!  VIZIER/  DONALD  J./  TOWING/  INC. 
1 
! 

32!  VIZIER/  LORI  ANN/  INC. 

! 

» 

32!  VIZIER/  ROBdIC/  INC. 

! 

j 

32*!  VIZIER/  SUSAN/  INC. 

i 

i 

Jii  VIZIER#  TONK1C 


VOLUNTEER  BARGE  l  TRANSPORT# 
INC. 


VON  MERGE*.#  LTO. 


25  NAPLEVOOD  AVE. 
PORTSNOUTH  NH  03801 

AOS  MARITIME  3LDG. 

911  WESTERN  AVE. 
SEATTLE  WA  98104 

P.  0.  SOX  1126 
GALLIANO  LA  703SA 

p.  0.  **0X  358 
GALLIANO  LA  703S4 

P.  0.  BOX  936 
GALLIANO  LA  70354 

0.  BOX  1126 
GALLIANO  LA  70354 

20S  EAST  90 

CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  POX  175151 
NASHVILLE  TN  37217 

625  N.  BARCELONA 
PENSACOLA  FL  32501 


! 

CMC* ! 
OIST.I 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


Vi 


38!  V.  S.  CONSTRUCTION  CO. 

1 

* 

!  p.  0.  BOX  2505  j 

!  SITKA  AK  69335 

A 

20!  W/W  TOWING  i  FUELING  CO./  INC. 

! 

• 

i  P.  0.  BOX  28 
!  SCOTT  OEPOT  WV  25560 

26!  VAGNER  CHARTER  CO. 

! 

! 

* 

!  3158  DU  PLAINES  AVE. 

!  SUITE  25 

!  DES  PLAINES  XL  60018 

* 

1 

37!  WAHKIAKUM  COUNTY 
! 

2 

: 

!  P.  0.  BOX  97 
!  COURTHOUSE 
!  CATHLAMET  WA  98612 

18!  WALKER  80AT  YARD/  INC. 

! 

* 

]'  P.  0.  BOX  1400 
!  PADUCAH  KY  42002 

i 

32!  WALKER  HARINE/  INC. 

! 

i 

!  P.  0.  BOX  882 
!  JENA  LA  71342 

A 

18!  WALKER  TOWING  CORPORATION 
! 

•  °0X  2305 

!  PADUCAH  KY  42001 

1 

18!  WALKER'S  MOSTREAN  FUEL 
!  AND  SERVICE  COMPANY 

1 

!  P.  0.  BOX  1400 
!  PADUCAH  KY  42002 

• 

27!  WALSH  GRAIN  CO./  INC. 

! 

! 

!  C/0  V.  SHELLY  WALSH 
!  P.  0.  BOX  15104  COMMERCE  STATION 
!  MINNEAPOLIS  MN  $5415 

! 

23!  WALSTROM  MARINA 
! 

!*  113  t.  STATE  STREET 
!  CHEBOYGAN  MI  49721 

36!  WARDS  COVE  PACKIN6  CO./  INC. 

1 

! 

i 

!  ATTN:  CARL  ASPELUNO 
!  P.  0.  BOX  C  5030 
!  SEATTLE  WA  98105 

i 

03!  WARREN  GEORGE/  INC. 

! 

\ 

!  ATTN:  MIKE  FILO 

»  FOOT  OF  JERSEY  AVE.— P.  0.  BOX  413 
!  JERSEY  CITY  NJ  07303 

\ 

431  WARREN  PETROLEUM  COMPANY 
!  DIVISION  OF  CHEVRON  U.S.A./ 

!  INC. 

! 

!  BOX  1589  * 

!  TULSA  OX  74102 
! 

161  WARRIOR  l  GULF  NAVIGATION 
!  COMPANY 

i  R.  0.  BOX  t 1 397 

1  CHICKASAW  AL  36611 

16!  WARRIOR  RIVER  TOWING 
! 

• 

!  P.  0.  BOX  875 
!  MOBILE  AL  36601 

231  WASHINGTON  ISLAND  FERRY  LINE/ 

!  INC. 

i 

!  WASHINGTON  ISLAND  VI  54246 
! 

1 

35!  WASHINGTON  SAND  CO. 

! 

1 

!  528  W.  FRONT  ST. 

!  WASHINGTON  MO  63090 

36!  WASHINGTON  STATE  FER»Y 
! 

I 

!  RIER  52 

!  SEATTLE  WA  98104 

j 

361  WASHINGTON  STATE/  DEPT.  OF 
!  TRANSPORTATION 
l 

!  ATTN:  DIST.  MAINTENANCE  ENGINEER 
!  P.  0.  BOX  5299  N.  CENTRAL  STA. /N.  27T4  MAYFAIR 

1  SPOKANE  WA  99205 
< 

1 

31!  WASSON  OARGE  CO./  INC. 

! 

I 

!  P.  0.  80X  1706 
!  GREENVILLE  M$  38702 

I 

31!  WASSON/  BARBARA  JOYCE 
! 
i 

!  P.  0.  BOX  1706 

I  GREENVILLE  MS  38701 

i 

31!  WASSON/  CHARLES  N./  JR. 

» 

■ 

!  P.  0.  BOX  *706 

J  GREENVILLE  MS  38701 

• 

311  WATER  TOWING/  INC. 

! 

• 

I  P.  0.  BOX  1407 
!  GREENVILLE  MS  38702 

■ 

11!  WAT ERFRCIGHT#  INC. 

1 

I 

!  P.  0.  BOX  144 
!  DELTAVILLE  VA  23043 
• 

l 

181  WATERFRONT  SERVICES  CO. 

1 

1 

• 

!  P.  0.  BOX  433 

1  CAIRO  IL  62914 

4 

32!  WATERMAN  STEAMSHIP  CORPORATION 
» 

! 

!  203  CARONDELFT  STREET 
!  SUITE  200 

!  NEW  ORLEANS  LA  70130 

03!  WATERMAN/  RANDY 

1 

! 

> 

1  C/0  NR.  BERNARD  LILLIS 
!  14  JEFFREY  LANE 

J  CAST  WINDSOR  NJ  08520 

• 

27!  WATERWAYS  COMPANY  NO.  7 
! 

!  40  STATE  ST. 

!  ST.  PAUL  MN  35107 

! 

301  WATERWAYS  MARINE  OF 

1  MEMPHIS/  INC. 

!  p.  0.  BOX  922 
!  MEMPHIS  TN  38101 

31!  WATERWAYS  MARINE  OF  GREENVILLE/ 

!  INC. 

i 

1  GREENVILLE  NS  28701 
! 

1 

16!  WATERWAYS  TOWING  4  OFFSHORE/ 

1  INC. 

i 

!  P.  0.  BOX  1821 
!  MOBILE  AL  36633 
■ 

27!  WATERWAYS  TRANSPORTATION 
!  TRADING  CO. 

| 

i  40  STATE  ST. 

!  ST.  PAUL  MN  55107 

1 

371  WATTERS  CONCRETE  PRODUCTS 
! 
i 

!  60371  COLUMBIA  RIVER  HIGHWAY 
!  ST.  HELENS  OR  97051 

1 

32!  WAVCLAND  MARINE  SERVICE/  INC. 

1 

!  P.  0.  BOX  189 
!  PATTERSON  LA  70392 

7T 


UJU  \  -  AimJLIiUl  LIS!  M  UAKSAOATaTION  lInes 


1 

ENG.! 

OPERATOR  NAME 

j 

* 

ADDRESS 

DIST-! 

i 

30! 

i 

WAXLER  TOWING  CO./  INC. 

p.  0.  BOX  253 

MEMPHIS  IN  32101 

32! 

i 

WE93  C.  TOWING  CO./  INC. 

4001  CYPRESS 

MARRERO  LA  70072 

24*! 

i 

WE9B/  RONALD  E. 

POX  25 

OAK  ISLAND  NN  56741 

321 

i 

WE9ER  NARINE#  INC- 

p.  0.  30X  40 

BURNSIDE  LA  70733 

03! 

i 

WEEKS  NARINE/  INC. 

216  NORTH  AVE-  EAST 

CRANFORD  NJ  07016 

2ii 

1 

1 

VEIRTON  ICE  *  COAL  SUPPLY 

COMPANY  (DIVISION  Of  STARVAC6I 

INDUSTRIES/  INC.) 

ATTN:  JAKES  0*3RIEN/  V.P. 

401  PENNSYLVANIA  AVE- 
UEIRTON  WV  26062 

2i  i 

1 

1 

VEIRTON  STEEL 

ATTN:  DEWEY  PROVENZANO 
?.  0.  BOX  431 

VEIRTON  WV  26062 

01 

1 

UELOING/  GAIDA 

57TH  WEST  ST. 

SHFLTON  CT  06454 

21 1 

i 

i 

i 

WELLSVILLE  TERMINALS  CO. 

ATTN:  ANEL  MALESKY 

BOX  246 

WELLSVILLE  OH  43968 

33! 

i 

WENDELL  NARINE  SERVICE 

P.  0.  BOX  451 

FULTON  TX  73358 

26! 

i 

UENDELLA  SIGHTSEEING  CO./  INC. 

2711  W.  GREGORY  STPEET 

CHICAGO  XL  60625 

30! 

i 

WEPfCR  NARINE/  INC. 

P.  0.  BOX  13363 

MEMPHIS  TN  33113 

IS! 

t 

i 

VERTHEIH/  H£o£RT/  OR. 

4470  S.  W.  74  AVE. 

MIAMI  FL  33155 

or  ■ 

■ 

WESCOAT/  ALBERT  C./  CO. 

425  NORTH  MASSACHUSETTS  AVENUE 
ATLANTIC  CITY  NJ  03401 

32! 

t 

i 

VESfUET/  INC. 

P.  0.  BOX  7667 
*ETAI*IE  LA  70010 

33! 

i 

WESLEY  T.  COOP. 

P.  0.  BOX  253 

PORT  BOLIVAR  TX  77650 

41 

! 

VEST  COAST  SHIPPING  COMPANY 

P.  0.  SOX  4253 

LOS  ANGELES  CA  90051 

38! 

i 

i 

WEST  COAST  STEVEDORING  CORP. 

i 

P.  0.  8 OX  9614 

KETCHIKAN  AK  99901 

35*! 

! 

i 

WEST  LAKE  QUARRY  AND 

MATERIALS  CO./  INC. 

■ 

12976  ST.  CHARLES  ROCK  ROAD 
BRIDGETON  MO  63044 

21! 

1 

J 

WEST  PENN  POWER 

j 

i 

• 

ATTN:  PAUL  SPRIN6ER 

800  CABIN  HILL  DR. 

GREENS9URG  PA  15601 

20  i 
! 

i 

t 

WEST  VIRGINIA  8ELLF/  INC. 

z 

! 

« 

i 

P.  0.  BOX  9582 

13  RIVERWALK  MALL 

SOUTH  CHARLESTON  WV  25309 

s 

21! 

VEST8ANK  HARBOR  SERVICE/  INC. 

! 

! 

! 

1 

ATTN:  EILEEN  MAINKNECHT 

42446  $R7 

CLARINGTON  OH  43915 

23! 

i 

WESTCOTT/  J.  V./  COMPANY/  INC./ 

THE 

J 

j 

FOOT  OF  24TH  STREET 

OSTROIT  MI  432 22 

41! 

! 

WESTERN  90AT  OPERATORS 

J 

1 

104  E.  HALEY  ST. 

SANTA  9AR9ARA  CA  93101 

32*! 

! 

WESTERN  CO. 

1 

j 

! 

P.  0.  90X  987 

®CRT  ALLEN  LA  70767 

2 

i 

■ 

WESTERN  HEHISPHEP6  CORP. 

1 

» 

1 

1 

2401  COLORAOO  AVENUE 
p.  0.  eox  24oi 

SANTA  MONICA  CA  90406 

36! 

1 

WESTERN  PIONEER/  INC. 

i 

* 

p.  0.  80X  70438 

SEATTLE  WA  98107 

39! 

j 

WESTERN  SEA  RESOURCES/  INC. 

1 

i 

■ 

P.  0.  BOX  877 

HEALDSBURG  CA  95448 

36! 

! 

i 

WESTERN  TOWBOAT  COMPANY 

1 

! 

| 

617  NW  40TH 

SEATTLE  WA  98107 

i 

33! 

! 

! 

WESTERN  TOWING  COMPANY 

! 

1 

i 

1 

13350  MARKET  ST. 

P.  0.  ?0X  418 

CHANNELVIEU  TX  77530 

21! 

! 

! 

WESTINGHOUSE  CREDIT  CORPORATION 

! 

1 

2 

i 

1  OXFORO  CENTRE 

301  GRANT  ST. 

PITTSBURGH  PA  15219 

36! 

! 

WESTOURS/  INC. 

! 

2 

1 

300  ELLIOTT  AVE.  W. 

SEATTLE  WA  98119 

36! 

! 

WEYERHAEUSER  CORP. 

z 

1 

2 

2 

CH  IM30 

TACOMA  WA  93477 

2?! 

• 

1 

WEYHILLER  NARINE/  INC. 

! 

1 

1 

ROUTE  1 

LANSING  IA  52151 

36! 

! 

WHATCOM  COUNTY  DIRECTOR  Of 

PUBLIC  WORKS 

z 

1 

! 

1 

316  LOTTIE 

0ELLIN6HAM  WA  98225 

37! 

! 

WHATEVER!  ON  THE  COLUMBIA 

» 

1 

BOX  908 

STEVENSON  WA  98648 

!  ! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG.!  OPERATOR  NAME 

DISK! 

17!  WHEELER  GRAIN  CO./  INC. 

! 

! 

79!  WHEELER  TRANSPORT  CO. 

! 

i 

23!  WHITE  BROS.  SAND/  INC. 

i 


18!  WHITE  BROTHERS#  INC. 

; 

32 j  WHITE  CAP  NARINE/  INC. 

i 

! 

01 !  WHITE  OAK  COPP. 

i 

i 

13!  WHITE  STACK  TOWING  t  TRANS- 
!  PORTATION  CO./  INC- 

i 

11!  WHITEKGRSE  MARINE/  INC. 

i 


36 j  WICK  TOWING/  INC. 

i 

i 

32!  WILO  WISCH  MARINE 

i 


31!  UILKERSON  BARGE  LINE/  INC. 

] 

i 

13!  WILKINSON  t  JENKINS 

i 

i 

WILLAMETTE- WES TERN  CO. 

!  A  OIVISION  Of  RIEDEL  XNT'L 

j 

32!  WILLIAMS/  DOUGLAS  A. 

j 

] 

3ji  WILLIAMS/TRAYLOR  CONSTRUCTION 
!  CO./  INC. 

! 

33!  WILLIAMSON/  HARD 
! 
j 

27!  WILLIE'S  MIDDEN  HAR30R 
! 

32!  WILLIS  BARGE  CLEANING 
! 

! 

07!  WILLIS/  C.  C./  INC. 

! 

! 

18!  WILLOW  TOWING 
! 

! 

*1!  WILMINGTON  TRANSPORTATION 
!  COMPANY 
! 

42!  WINDJAMMER  CRUISES 

! 

! 

! 

20!  WINIfREDE  RAILROAD  COMPANY 
I 
! 

01!  WINNXPISAUKEE  MARINE 
!  CONSTRUCTION 
I 

27!  WINONA  FLEETING  CO. 

I 

! 

15!  UIPPCO/  INC. 

! 

j 

08!  WITT  EQUIPMENT  CO. 

! 

! 

15!  WITT/  PAUL 
I 
! 

33!  WOOD  CREEK  TOWING/  INC. 

! 

! 

01!  WOODS  HOLE/  MARTHA'S  VINEYARD 
!  I  NANTUCKET  STEAMSHIP  AUTHORITY 

32!  WOOTSIf  CORP. 

! 

! 

03!  WORLD  YACHT  CRUISES 

I 

I 

37!  WORLDWIDE  WATERWAYS  LTD. 

! 

! 

31!  WORTH/  GILBERT  ft. 

! 

! 

! 

38!  WRIGHTS  MARINE  TOWING/  I*C. 

! 

! 

31!  WSR#  INC. 

! 

! 


ADDRESS 


!  5890  COUNTY  ROAD  377 
!  HILLSBORO  AL  35643 

i 

!  P.  0.  BOX  413 
!  ALTON  IL  62002 
t 

!  1345  COLLINGWOOD  BOULEVARD 
!  P.  0.  BOX  714 
!  TOLEDO  OH  43695 

i 

!  RT.  3 

!  MILTON  <Y  40045 

i 

!  2010  MAPLE  ST. 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

i 

!  7  WEST  MAIN  ST. 

!  PLA2NVILLF  CT  06062 

i 

!  P.  0.  BOX  627 
!  CHARLESTON  SC  29402 

i 

!  P.  0.  BOX  53 
!  1125  EAST  WATER  ST. 

!  NORFOLK  VA  23501 
■ 

!  1112  GRAND  A VE. 

!  EVERETT  VA  93201 

j 

!  C/0  WILHA  ISBELL 
!  220  TIN9ERL4NE  «0. 

!  GRfTNA  LA  700S6 

i 

!  P.  0.  BOX  4360 
!  GREENVILLE  NS  13701 

i 

!  4530  CHANCELLOR  ST.  N.  E. 

I  ST.  PETERSBURG  EL  33703 

I 

!  p.  0.  BOX  2160 
!  TRI-CITY  WA  99302 
; 

!  P.  0.  BOX  6«5 
!  BALDWIN  LA  70514 

i 

!  P.  0.  BOX  G 
!  12501  HWY.  225 
!  LAPORTE  TX  77571 
! 

!  PT.  1/  BOX  31 
!  RIVIERA  TX  78379 
! 

!  ST.  PAUL  PARK  MN  55071 

! 

!  p.  0.  BOX  70 
!  BRITTANY  LA  70718 
! 

!  705  MANTUA  AVENUE 
!  °AULSOORO  NJ  08C66 
! 

!  8714  3-NTON  RC. 

!  PADUCAN  <Y  42001 
1 

!  P.  0.  BOX  1147 
!  S*N  PEDRO  CA  907JJ 
! 

!  2222  KAHKAUA 
!  SUITE  600 
!  HONOLULU  HI  96*15 
I 

!  P.  0.  BOY  70 
!  WINIFREDE  WV  25214 

!  RFD  4 
!  BOX  422 

(  GILrORD  NH  3324ft 
! 

!  190  WALNUT 
!  WINONA  "N  55987 

i 

i  105  RIVERSIDE  DR. 

•  CRNAND  BEACH  FL  32074 

! 

I  P.  0.  BOX  2458 
I  ST.  THOMAS  VI  00301 

j 

!  P.  0.  BOX  764 
I  RIVF.RVICW  FL  33569 
! 

!  P.  0.  BOX  271ft 
!  BAYTOWN  TY  77522 
! 

i  P.  0.  BOX  284 
!  WOODS  HOLE  MA  02543 
; 

!  539  CENTRAL  AVENUE 
!  HOUMA  LA  70364 
! 

!  ATTN:  P.  CERULLC 

!  CIRCLE  LINE  PLAZA-FCOT  OF  WEST  42ND  ST. 
f  NEW  YORK  NY  10036 
! 

!  6  BEACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  93661 
! 

!  ATTN:  LEVELL  WILLIAMS 
!  P.  0.  BOX  1166 
!  GREENVILLE  MS  33702 
! 

!  6320  BROWNS  POINT  BLVD./  N.  E. 

!  TACOMA  WA  93422 

!  P.  0.  BOX  1407 
!  GREENVILLE  MS  38702 
! 
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TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


ENG. 1  OPERATOR  NAME 

D I ST ■ ! 

03!  WUESTHOFF#  CHRIS 

i 

i 

36!  WTCKOFF  COMPANT 

t 


i  t 


32!  Y  i  S  MARINE#  INC. 

I 

i 

13!  YA6ER  MATERIALS#  INC. 

i 

26!  YAK  #  INC. 

i 

i 

31!  YAZOO  RIVER  TOWING#  INC. 

l 

j 

42 !  YOUNG  BROS.#  LT0. 

i 

i 

32!  YUGO  MARINE#  INC. 

33!  YUKON  MARINE#  LTD. 

| 

; 

38!  YUKON  NAVIGATION#  INC. 

i 

{ 

33!  YUKON  RIVER  CRUISES 

i 

; 

33!  YUTANA  BARGE  LINES#  INC. 

i 

i 

! 

j 

! 

i 

i  z 

! 

i 

32!  ZAPATA  GULF  MARINE  CORP. 

j 

i 

24!  ZENITH  OREOGE  CO. 

i 

! 

37!  ZIOILL#  INC. 

! 

! 

13!  ZIMMERMAN#  NATHAN#  OR. 

! 

! 

21!  ZUH IK#  JANES  COMPANY 

! 


ADDRESS 


!  331  DOVERCHESTER  RD. 

!  IRONIA  NJ  07845 

j 

!  1505  PEOPLES  NATIONAL  BANK  3L0G. 
!  1414  4TH  AVENUE 
!  SEATTLE  WA  0*101 


P.  0.  SOX  114 
BURAS  LA  70041 

5001  U.  S.  oO  EAST 
OWENSBORO  KY  42301 

500  *AI«VI?U  AVE.  NORTH 
SEATTLE  WA  93100 

P.  0.  BOX  1043 
VICKSBURG  MS  J9130 

P.  0.  30X  3263 
HONOLULU  HI  96301 

P.  0.  BOX  333 

BELLE  CHASSE  LA  70037 

P.  0.  BOX  3533 
KIKISKI  AK  *9435 

P.  0.  BOX  20* 

fORT  YUKON  AK  99740 

P.  C.  30X  100034 
ANCHORAGE  AK  99510 

P.  0.  30X  00220 
NENANA  AK  99760 


! 

! 

•  P.  0.  BOX  *02 
!  HARVEY  LA  70053 

i 

!  200  SOUTH  CENTRAL 
!  OULUTH  WN  55*02 
! 

!  3121  southwest  moody  avenue 
!  PORTLAND  OR  97201 

i 

i  2351  inglcsioe  DRIVE 
!  LOUISVILLE  KY  40205 
! 

!  3430  DOGWOOD  PL. 

!  W.  HOMESTEAD  PA  15120 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! 3RDTH!  ! 

‘REGIS-!****!  REG.  1  REG. ‘LOAD-! 

!  TER  »  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  'PAGE!  OVER-1  OVER-! /////! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

! CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 

! ////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  6N6ERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXCD  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LX6HT >!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  C  L  !  ! 
!S  ‘OPERATING  !  ! 
!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD!//////////|  OR  ! 
SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(32)  5-S  MARINE#  INC. 

!  ! 

i  i 

!  j 

; 

; 

j 

« 

j 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

2 

« 

2 

1 

1 

1 

j 

! 

( 

! 

NS  T-MENE 

! 266892 

21 13A35! 

45.6! 

15.0! 

4.5! 

300! 

-  ! 

21 .4! NONE 

SLA 

BELLE  ! 

*  1964  ! 

i  i 

48.0! 

15.0! 

4.5! 

-  ! 

t 

1 

RIVER  * 

■ 

RALPH  F 

*289277 

3513A35! 

46.1! 

13.0! 

6.5! 

500! 

-  » 

20.  ‘NONE 

•LA 

BELLE  ! 

1980  ! 

■  i 

■  i 

46.1! 

i 

18.0! 

i 

6.5! 

i 

i 

i 

j 

1 

RIVER  ! 

! 

2 

(32)  A(C  BARGES#  INC. 

i  i 

i  j 

i 

j 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

2 

2 

1 

2 

2 

i 

MM  101 

17214A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

450! 

7.5 ! NONE 

•LA 

GOLDEN  • 

! 

i  i 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

-  < 

i 

2 

MEADOW  ! 

! 

RB  101 

17214A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

450! 

7.5 ! NONE 

SLA 

GOLDEN  ! 

1980  ! 

i  i 

110.1! 

30.1! 

1.0! 

-  ! 

2 

1 

MEADOW  ! 

; 

RB  754 

17214A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

450! 

7. 5 ! NONE 

•LA 

GOLDEN  • 

1972  ! 

i  ; 

■  i 

110.0! 

i 

30.0! 

i 

1.0! 

t 

j 

; 

2 

1 

j 

MEADOW  ! 

t 

! 

(03)  ASS  TRANSPORTATION 

i  i 

i  i 

■ 

I 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

j 

■ 

£ 

! 

! 

DINA  MARIE 

!*  260490 

150515A70! 

211.1! 

42.9! 

13.5! 

-  ! 

3000! 

15.0! NONE 

!NJ 

SOUTH  i 

1950  ! 

j  i 

211.1! 

42.9! 

2.4! 

-  • 

j 

1 

KEARNY  ( 

! 

EILEEN 

•911886 

70001547^1 

39C.0! 

73.0! 

25.0! 

-  • 

15000! 

40.0*2  2  TON  BOOMS 

•NJ 

SOUTH  ! 

1987  ! 

i  ! 

390.0! 

73.0! 

4.0! 

-  • 

2 

1 

KEARNY  J 

1 

KIMBERLY  ANN 

i  27355  S 

407615A71! 

272.0! 

63.0! 

*7.9! 

-  * 

3000! 

40.0 12-TON 

soon 

•NJ 

SOUTH  • 

1959  ! 

j  i 

272.0! 

63.0! 

3.5! 

-  • 

; 

! 

KEARNY  • 

; 

LISA 

J  278314 

407615A71 1 

272.0! 

68. C! 

17.2! 

-  j 

8000! 

40.0!2-T0N 

BOOM 

•  NJ 

SOUTH  ! 

1959  *! 

i  i 

272.0! 

68.0! 

3.5! 

-  • 

2 

1 

KEARNY  * 

! 

MARIA 

•279362 

25631  5*71  ! 

300.0! 

64.0! 

15.0! 

-  • 

$000! 

24.0!4  2-TON  BOOMS# 

•NJ 

SOUTH  ! 

1959  ! 

{  i 

300.0! 

o4.0! 

3.0! 

-  • 

!  PUMP 

« 

KEARNY  ! 

! 

VERONICA  EVELYN 

!  2655  71 

1 505 1 5A  71 1 

211.1! 

42.9! 

11.0! 

-  * 

3000! 

29.S1N0NE 

•NJ 

SOUTH  ! 

1953  ! 

j  i 

i  i 

211.1! 

; 

42.9! 

i 

2.8! 

! 

i 

2 

2 

t 

j 

AMBOY  ! 

; 

i 

(11)  A  1  TOWING 

■  i 

i  i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

1 

2 

; 

i 

1 

1 

1 

1 

CAPTAIN  D 

155(079 

198 1 3A  36  j 

90.0! 

28.0! 

11.5! 

1750! 

-  » 

36.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1974  ! 

i  i 

90.7! 

26.0! 

8.0! 

-  » 

2 

l 

! 

LADY  D 

i 506044 

13413A56! 

99.5! 

29.1  • 

12.0! 

1600! 

-  • 

36.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1966  ! 

»  i 

i  | 

99.5! 

i 

29.1! 

i 

10.0! 

i 

2 

J 

i 

< 

2 

! 

! 

<?$>  ADM 

i  • 

i  j 

i 

t 

I 

i 

i 

i 

j 

2 

2 

i 

1 

1 

i 

CRIMSON  DUKE 

1552838 

79213436! 

195.0! 

54.0! 

10.6! 

8400! 

-  ! 

57.3!  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973  t 

i  i 

195.0! 

54.0! 

8.6! 

! 

-  » 

j 

1 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  309 

! 595588 

701  14A41  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1519! 

19.2! NONE 

SLA 

NEW  ! 

197?  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

; 

! 

ORLEANS  ‘ 

! 

CBU  310 

1595589 

70114A41! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.2! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1973  J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

2 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  311 

1595590 

70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!' 

~  ! 

1519! 

19.2! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1978  i 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  • 

! 

CBL  312 

1595591 

701 i 4A41 1 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.2  *  NONE 

•LA 

NEW  ! 

1978  ! 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  313 

1595592 

70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1519' 

19.2 i NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  « 

; 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  3 14 

1595593 

70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1 5 1  9  8 

19.2JN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1  •/! 

i 

“  ! 

j 

! 

ORLEANS  ! 

! 

C9L  315 

1595594 

70114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19. 2! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

CBL  316 

1595595 

70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.25NONC 

!LA 

NEW  ! 

1973  I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

CBL  317 

i  595596 

701  !  4  A  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.2!N0NE 

!LA 

NEW  ! 

1978  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  318 

1595597 

701I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19,2 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5J 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS  ! 

1 

CBL  319 

1*  595598 

701 14A41  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.2IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1978  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

« 

ORLEANS  ! 

! 

C6L  320 

1595599 

701!4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1519! 

19.2! NONE 

8LA 

NEW  ! 

1978  ! 

•  1 

1  °5. 0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  321 

1595600 

701 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1519! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978  ! 

1  t 

195. OJ 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  l 

! 

CBL  322 

1595601 

701I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1519! 

19.2! NONE 

iiA 

NEW  I 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CBL  323 

1595602 

701 1  4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1519i 

19.2! NONE 

!LA 

NEW  1 

1978  | 

1  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

t 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

ORLEANS  J 

! 

I 

(21)  A  M  t  0  T OWING/  INC. 

i  | 

!  1 

1 

! 

; 

i 

• 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  BILL 

1  595057 

5213F361 

49.7! 

22.0! 

5.0! 

730! 

-  i 

34. 0! NOME 

•OH 

CAST  l 

1978  I 

!  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

I 

-  i 

! 

! 

LIVERPOOL  I 

1 

CARISSA  N. 

1273731 

3213*35 • 

44.01 

15.0! 

5.3! 

408! 

-  ! 

22.0! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1957  1 

1  ! 

44.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

LADY  NARY 

1636421 

7013AJ6! 

56.5! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

35.QJ NONfc 

•OH 

EAST  I 

1981  ! 

!  1 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

RON-CHRIS 

1263103 

36! 3*35 1 

49,0! 

20.0! 

4.5! 

430! 

*  ! 

26.9J  NONE 

!0H 

v’ AST  ! 

1952  ! 

!  1 

53.0! 

20.0! 

4.5! 

i 

-  ; 

; 

I 

’  IVERPOOL  I 

! 

STEPHEN  W. 

1270994 

45! 3*361 

53.0! 

20.0! 

5.0! 

440! 

-  ! 

28.0! NONE 

!0H 

CAST  ! 

1956  ! 

1  t 

55.0! 

20.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIVERPOOL  I 

! 

WIL-MAR 

1592154 

2483*36! 

45.0! 

18.0! 

4.0! 

512! 

-  ; 

24.0! NONE 

!  OH 

EAST  ! 

1978  ! 

!  ! 

45.0! 

18.09 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

WILLIAM  H 

1276762 

3213AJ5J 

53.0! 

21.0! 

7.0! 

450! 

-  ! 

24 .0 ! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1958  ! 

1  ! 

53.0! 

21.0! 

7.0! 

; 

-  ! 

2 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

C  569 

42084*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1022! 

11.9! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1981  l 

!  ; 

175.0! 

25.0! 

1.5! 

! 

.  ; 

2 

! 

LIVERPOOL  ! 

l 

JIL  436 

327!  4A<.0! 

175  0! 

26.0! 

9.0! 

! 

993! 

1 3.0! NONE 

(OH 

EAST  ! 

1951  ! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

2 

! 

LIVERPOOL  t 

! 

PC  633 

42014*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1022! 

11.9! KONE 

!  OH 

EAST  ! 

1971  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

T  3 

413  !4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

.  i 

925! 

11. 5! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1955  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

LIV'iPOOL  ! 

! 

T  4 

l  -----  • 

413 14*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  i 

925! 

1 1 . 8! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1955  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIVERPOOL  ! 

! 

T  5 

41314440! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11.5! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1955  ! 

t  ! 

175.0! 

26.C! 

1.5! 

! 

.  j 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

1 

T  6 

420UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

•  j 

1022! 

1 1 • 9  J  NONE 

!  0  H 

EAST  ! 

1985  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

1 

T  9 

j  ------ 

42014*408 

175.0! 

?e.O ! 

9.0! 

! 

1022! 

1 1 »  91  NONE 

!0H 

EAST  ! 

1972  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

*  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

| 

T  9 

420! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1022! 

11.9IN0NE 

!0H 

EAST  ! 

198t  ! 

!  J 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

I 

l 

i 

! 

! 

! 

LIVERPOOL  i 

! 

! 

! 

TASLc  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


76 _ 

ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  AiP  BOAT  RENTALS,  INC. 
BLUE  JAY 

CANAPY 

CARDINAL 

FLAMINGO 

LARK 

PARAKEET 
PARROT 
RAVEN 
RODIN 
ALBERT  G. 

(36)  A-POIL/  INC. 

VICTORY  I 

(01)  A.  c.  CRUISE  LINE,  INC. 
CAPE  ANN 

VIRGINIA  C.  II 

(32)  A.  H.  C.  NARINE  SERVICES 
MARC  C 


(20)  ABEL,  FRANK 
DWARF  KING 


(32)  ACTION  NARINE,  INC. 
HR.  WILFRED 

(32)  ADAMS  TOWING  CORP. 
CAPTAIN  CADE  II 

NIGHTY  CADE 

(20)  ADAKS  TRUCKING 
FLYING  SAUCER 

KEENEY  2 

(41)  ADAHS,  RICHARD  V. 
CASE  ACE 


02)  ADMIRAL  LEE  TOWING,  INC. 
ADMIRAL  LEE 


(32)  AJ  ,H  PRINCESS,  INC. 
AEGEAN  t  ,<CE3S 

(13)  AFRAM  LINES  (USA),  INC. 
GALVESTON  BAY 

TAMPA  3AY 

(32)  AGGREGATE  MARGE  CO. 

JOAN  P 

(24)  AGGREGATE  MATERIALS  CO. 
CK  5 

NO  4 

(32)  AGRICO  CHEMICAL  CO. 

CBC  261 

cec  263 

(42)  AXKANE  CATAMARANS 
AIKANE 

AXKANE  VI 


!  !VICC!  DIMENSIONS  ! 

ORAFT! 

1 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  VESSEL 

! 

NET  ! CODE! LENGTH* 

3RDTH  ! 
REG.! 

! 

LOAD-! 

i 

! 

CARGO  ! 

EST  «  CARGO  HANDLING 

IS  ! operating 
!TC!  BASE 

! 

!  YEAR 

FIXED  !  EQUIPMENT 

COAST 

TER  !  SEE!//////! 

/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

!  BUILT 

GUARD 

TON-  ! PAGE  1  OVER-! 

OVEP-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  * 

[LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////!  OR 

NUMBER 

NAGE  1  IV  !  ALL  1 

ALL  • 

LIGHT! 

°OWER ! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*RE8UIL 

©4Q204 

J  i  i 

i  i  j 

i  i  i 

6711C02!  ~  1 

i 

i 

l 

i 

6.6! 

2035! 

30! 

i 

j 

! 

25.0! NONE 

i 

i 

! 

!LA  HOUMA 

! 

! 

I 

!  1981 

1  1  110.0! 

26. C! 

5.6! 

65! 

i 

! 

! 

530754 

65MC02!  —  1 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

•LA  CROWN 

!  1978 

t  1  110.0! 

2o.C! 

5.6! 

65! 

! 

!  POINT 

! 

647764 

6711C02!  —  1 

—  • 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

!LA  HOUMA 

!  1982 

1  1  110.0! 

26.0! 

5.6! 

65! 

i 

! 

! 

617583 

64MC02!  —  ! 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

•LA  HOUMA 

!  1980 

1  !  110.0! 

22.0! 

5.0! 

65! 

l 

! 

! 

645927 

5311C02!  —  1 

—  ! 

4.9! 

1350 1 

13! 

25.0! NONE 

! L A  HOUMA 

!  1982 

i 

!  *  77.0! 

18.6! 

3.9! 

35! 

t 

i 

! 

1610549 

64! ICO? 1  —  ! 

--  i 

6.M 

2025! 

30! 

25.3! NONE 

!LA  HOUMA 

!  1979 

!  1  110.0! 

22.0! 

5.0! 

65! 

i 

1 

! 

1627001 

67MC12!  100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5! NONE 

SLA  H0R6AN 

!  1980 

1  !  1 00.0! 

24.0! 

4.0! 

65! 

i 

!  CITY 

! 

1600644 

63MC02!  —  ! 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25 .0 ! NONE 

!LA  HOUMA 

!  1978 

1  1  110.0! 

22.0! 

5.6! 

65! 

i 

! 

! 

•613053 

66! 1C  02 !  —  ! 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

SLA  CROWN 

!  1979 

!  !  110.0! 

22. C! 

5.6! 

65! 

i 

!  POJNT 

! 

1646307 

©1 13436!  --  ! 

—  • 

11.0! 

3000! 

-  ! 

50.0 ! NONE 

SLA  HOUMA 

!  1982 

! 

i 

i 

!  !  *5.0! 

!  !  ! 

26.0! 

8.5! 

i 

! 

1 

i 

* 

i 

i 

1234678 

•  «  j 

1 1 ! 1 C11 !  34.1! 

11.4! 

i 

6.5*' 

320! 

„  j 

« 

14.0! NONE 

! AK  HOHER 

i 

*1  1962 

i 

!  »  34.1! 

;  j  j 

15.0! 

6.0! 

j 

22! 

• 

J* 

« 

! 

! 

i 

1609646 

■  j  i 

6411  All !  116.3! 

26.  oi 

; 

10.6! 

1200! 

.  j 

i 

35.0! NONE 

!MA  80ST0N 

i 

!  *  1988 

!  !  1U.0! 

26.  C* 

7.0! 

539! 

i 

i 

1289073 

63 !  1 B11 !  79.0! 

24.0! 

6.0! 

1500! 

«  i 

41.0! NONE 

!MA  BOSTON 

!  1962 

! 

! 

i 

!  !  86.0! 

!  !  ! 

24.0! 

3.0! 

i 

* 

215! 

i 

i 

i 

1619211 

!  !  ! 
63! 1 A  02 !  113.0! 

2o.O! 

8.0! 

1200! 

68! 

i 

30.0! NONE 

j 

!LA  GOLDEN 

j 

!  1980 

! 

! 

i 

!  !  120.0! 

j  •  i 

26.0! 

5.0! 

! 

23! 

! 

{ 

!  MEADOW 

1535282 

!  !  ! 
18! 3  A  36 !  37.0! 

14.0! 

; 

5.9J 

330*! 

.  j 

j 

36.0! NONE 

!0H  new 

! 

!  1971 

! 

! 

! 

! 

! 

!  !  40.0! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

9813A36!  84.7! 

15.0! 

24. oi 

5.0! 

» 

i 

i 

10.0! 

1240! 

! 

! 

! 

! 

30.01  NONE 

!  RICHMOND 

!  1980 

! 

! 

!  !  70.0! 

!  !  • 

?4.0! 

9.1! 

j 

'  ! 

! 

! 

1274261 

!  !  ! 
3413A36!  46.0! 

i 

17.9* 

6.3! 

600! 

_  j 

i 

19.0INONE 

!LA  MORGAN 

! 

I 

!  1975 

! 

!  1  50.0! 

17.9! 

5.5 ! 

-  j 

! 

!  CITY 

1619721 

S453A36!  59.7! 

22.0! 

8.0! 

1200! 

-  J 

21.0IN0NE 

!LA  MORGAN 

!  1980 

1 

! 

!  !  65.0! 

!  1  ! 

27,0! 

! 

6.51 

I 

! 

! 

!  CITY 

260344 

1  !  ! 

21I3A35!  36.3! 

!  !  36.8! 

55!4A*7 !  100.0! 

! 

15.1! 

15.1! 

20,0! 

! 

3.5! 

2.5! 

4^0! 

500! 

23! 

150! 

! 

21 .0! NONE 

I 

5.0! NONE 

!WV  LESAGE 

!VV  LESAGE 

1 

!  1950 

l 

!  1932 

! 

! 

!  !  100.0! 

!  !  ! 

20.0! 

; 

1.0! 

! 

*  ! 

l 

! 

24568* 

!  !  ! 
25I3A35!  -  ! 

2 

i 

! 

3.01 

400! 

.  | 

i 

30.0! NONE 

!CA  LOS 

! 

!  1944 

!  !  49.0! 

!  !  ! 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

J  ANGELES 

» 

! 

536877 

!  !  ! 
13213436!  91.5! 

1 

26.0! 

! 

11.3! 

1800! 

.  | 

! 

34.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

I 

(  1971 

t  !  9J.0! 

!  !  ! 

26.0! 

! 

5.0! 

! 

'  ! 

! 

! 

636'i35 

1  !  ! 
6611C02!  109.0! 

• 

24,5! 

i 

6.8! 

2023! 

.  | 

1 

36.0J  NONE 

!  NT  NEW  YORK 

*  1987 

!  1  100.0! 

!  !  ! 

24.5! 

! 

4.6! 

! 

149! 

! 

1 

! 

5Q4077 

1  i  ! 

6159I1AQ3!  514.0! 

! 

76. C! 

! 

32. 8! 

11660! 

16421! 

! 

112.2 !1 5  YON  4 

86 

TON 

!FL  TAMPA 

1966 

!  !  540.0! 

76.0! 

15.9! 

4! 

! ELECTRIC 

BOOHS 

! 

504982 

6159J1A03!  516.0! 

76. C! 

32.8! 

1S500! 

16464! 

128.0115  TON  l 

88 

TON 

! NY  NEW  YORK 

1966 

!  !  540.0! 

!  !  ! 

76.0! 

! 

12.7! 

i 

4! 

!  ELECTRIC 

1 

BOOHS 

s:ti6i 

!  !  ! 
67! 3A  36!  56.5! 

1 

22.0! 

! 

8.0! 

800! 

_  | 

! 

32 . 0! NONE 

ILA  NEW 

1971 

!  !  56.5! 

!  !  ! 

22.0! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

!  !  ! 
146! 4A431  110.0! 

! 

30.0! 

j 

5.oi 

.  ; 

400! 

! 

5 .5 ! NONE 

II A  DUBUQUE 

1951 

!  1  110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

— 

3614A46!  90.0! 

24.0! 

•*.5! 

-  j 

150! 

7.6! NONE 

1 X A  DUBUQUE 

1954 

!  !  90.0! 

!  !  ! 

24.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

• 

510425 

!  !  ! 
2502 ! 5471 i  295.0! 

! 

50.0! 

i 

9.oi 

.  j 

2700! 

! 

29.01  HYDRAULIC 

PUHPS 

ILA  BATON 

1  1967 

!  1  295.0! 

50.0! 

2.5! 

-  | 

! 

!  ROUGE 

5107J8 

2502! SA71 !  295.0! 

50. C! 

9.0! 

-  J 

2700! 

29 .0 IHYDRAULIC 

PUHPS 

ILA  BATON 

1967 

!  1  295.0! 

!  !  ! 

30.0! 

! 

2.5! 

• 

*  ! 

! 

I 

!  ROUSE 

594630 

I  !  ! 

3211311!  75.5! 

! 

34.  C! 

• 

5.©*! 

280! 

.  j 

! 

70.0! NONE 

!HX  HONOLULU 
! 

1978 

1  !  35.0! 

35.01 

4.6! 

195! 

! 

608392 

3211311 !  75.1! 

34.0! 

5.6! 

280! 

-  1 

74 .0! NONE 

SHI  HONOLULU 

1979 

!  !  85.0! 

!  I  ! 

!  !  1 

35.0! 

! 

! 

4.©! 

• 

i 

19J! 

! 

! 

! 

! 

I 
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ENCR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  • DRAFT | 

'.CAPACITY! 

HI6H-  ! 

{VESSEL! 

OIST!  OPERATOR 

1  NET  ‘C0DE1LENGTH13R0TH! 

» 

< 

i 

£ST  !  CARGO  HANDLING 

! $  ! OPERATING  ! 

•REGIS-!****! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1  | 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

•  TON-  1PAGE! 

OVER-* OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! //////////j 

OR 

!  NUMBER 

!  NA5E  !  IV  ! 

ALL  • 

ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

♦rebuilt 

(42)  AIKANE  CATAMARANS 

l 

i 

i 

!  !  1 

i  i  i 

i  1  i 

i 

i 

« 

j 

j 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

[CONTINUED)  ! 

;  2  i 

; 

i 

i 

j 

i 

ALE  ALE  KAI  V 

•  277617 

1  5811311! 

94.0! 

30.0! 

8.6! 

450! 

-  j 

80.0 1  NONE 

!HX  HONOLULU 

1958 

i 

i 

1  !  1 

!  !  1 

100.0! 

« 

30.0! 

6.0! 

i 

i 

149! 

i 

! 

i 

! 

i 

(27)  AIPLE  TOWING 

COMPANT 

! 

« 

i  !  i 

t 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

j 

I 

ACO  53 

!  - 

1  59714A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 8.0 {NONE 

IkN  STILLWATER 

1955 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  j 

! 

i 

ACO  57 

i  - 

!  803J4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1500! 

18.01N0HE 

!MN  STILLWATER 

1956 

t 

i  j  > 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  | 

i 

2 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

{ 

!  1  ! 

2  «  j 

195.0! 

j 

35.0! 

2.0! 

i 

» 

-  i 

i 

! 

i 

!  ORLEANS 

i 

(26)  AKZO  CHEMICALS,  INC. 

i 

i 

1  1  1 

!  i  i 

*1 

j 

j 

■ 

t 

! 

» 

i 

2 

i 

AKZ  700 

•018945 

!  84415A70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

m  1 

1040! 

1 5. 5! ELECTRIC  PUMPS 

!AL  LEMOTNE 

1960 

i 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

; 

2 

AKZ  701 

ioO?«03 

1  84415A70! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  1 

1040! 

15.5!  ELECTRIC  PUMPS 

IAL  LEMOTNE 

1960 

i 

{ 

2  !  { 

1  !  1 

195.0! 

i 

35.  C! 

1.5! 

J 

-  i 

i 

! 

i 

! 

! 

(32)  ALARAN  KARINE 
GOLDEN  JAGUAR 

INC. 

i 

; 

1640236 

•  t  j 

*!  66  •  1  *02 ! 

i 

i 

93.0.' 

26.  oi 

6.3! 

1 

i 

900! 

t 

i 

66! 

i 

i 

30. 8 ! NONE 

2 

i 

1  LA  MORGAN 

1981 

! 

• 

1  !  1 

i  i  i 

110.0! 

i 

26.0! 

6 .6 ! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  CITY 

i 

(36)  ALASKA  MARINE 

CHARTER 

t 

line. 

!  !  2 

i  i  i 

t 

i 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

i 

SNOWBIRD 

1501812 

!  33111A03J 

156.5! 

32.0! 

12.0! 

1450! 

400! 

fs.oiaooHs 

! W A  SEATTLE 

1944 

i 

i  1  1 

130.01 

32.0! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

SEA  HAWK 

1569814 

l  5513AJ6! 

01.4! 

78.0! 

10.8! 

18001 

-  ! 

40.O1N0NE 

!WA  SEATTLE 

1975 

! 

1  1  1 

05.0! 

23.0! 

8.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

INVESTIGATOR 

1630965 

1  1730! 5 A  90 ! 

214.3! 

65.0! 

11.9! 

-  j 

3296! 

10.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1981 

1 

! 

!  1  1 

214.31 

i 

65.0! 

3.5! 

! 

1 

.  i 

i 

! 

2 

! 

! 

(33)  ALASKA  MARINE 

HI6HVAY 

* 

ST! STEM 

1  1  1 

1  1  1 

2 

j 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

{ 

! 

AURORA 

1582567 

1  433! 1 A1 3! 

213.5! 

55.3! 

16.0! 

4300! * 

47! 

72.0! STERN  RAMP.  SIDE1AK  JUNEAU 

1977 

1 

1  1  1 

235.91 

5d.S! 

14.5! 

1 

300! 

1DOORS 

! 

CKILKAT 

1273990 

!  1 62! 1 A13  1 

92.3! 

33.6! 

6.0! 

470!  ♦ 

15! 

48.0! BOW  RAMP 

|AK  JUNEAU 

1957 

! 

1  1  1 

99.0! 

33.6! 

6.5! 

1 

64! 

! 

! 

COLUMBIA 

1557340 

1  2653! 1 A 1 3 ! 

379.6! 

85.1! 

20.0!. 

123501* 

1801 

109.0! STE  RN  SIDE  DOORSUK  JUNEAU 

1974 

1 

1  1  1 

413.0! 

85.1! 

17.5! 

! 

971! 

! 

! 

E.  L.  BARTLETT 

1519016 

1  384ilA13! 

167.31 

53.0! 

12.9! 

34681* 

30! 

65.013OW  AND  STERN 

JAK  JUNEAU 

1969 

; 

1  1  1 

193.0! 

53.1! 

10.9! 

1 

236! 

! RAMPS 

! 

LE  CONTE 

1555601 

J  566I1A13J 

213.5! 

55.5! 

16.0! 

4300!* 

4’! 

72 .01  STERN  RANP,  SIDE! AC  JUNEAU 

1974 

! 

1  1  1 

235.9! 

56.3! 

14.5! 

1 

30ui 

!  DOORS 

! 

MALASPINA 

100288 

!  1253! 1*13! 

375.1! 

55.7! 

15.0! 

8000!* 

120! 

88.0! STERN  AND  SIDE 

! AK  JUNEAU 

1977 

1 

2  1  1 

406.01 

73.5! 

14.5! 

! 

746! 

!  OOORS 

1 

MATANUSKA 

1291533 

1  1  235  1  1 A 13  J 

375.1! 

55.7! 

15.0! 

72001* 

120! 

110.01  STERN  AND  SIDE 

UK  JUNEAU 

1978 

l 

1  1  1 

408.0! 

73.5! 

14.5! 

! 

746! 

1  DOORS 

! 

TAKU 

1250756 

1  1Q9JJ1A13! 

319.1! 

55.7! 

15.01 

8000!* 

1051 

110.01STERN  AND  SIDE 

UK  JUNEAU 

1963 

1 

1  1  1 

352.0! 

73.5! 

14.5! 

! 

500! 

(DOORS 

I 

TUSTUNENA 

1295172 

1  8 9811A13! 

770.41 

5».1! 

14.5! 

32001* 

50! 

96 .0 ! RAMP  AND 

1  AK  JUNEAU 

*  1969 

! 

1 

1  i  1 

1  1  1 

296.0! 

! 

57.11 

13.2! 

! 

! 

2001 

! 

IUEVATOR 

I 

) 

1 

(36)  ALASKA  MARINE 

LINES, 

! 

INC  1 . 

!  I  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

ALASKA  PROVIDER 

1677990 

!  2146I4A50! 

250.0! 

70.0! 

12.0! 

-  ! 

4000! 

19.0! NONE 

1  AK  JUNEAU 

1904 

l 

1  1  1 

250.0! 

70.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

ARCTIC  PROVIDER 

1664805 

1  41 871 4A  SOI 

325.1! 

70.0! 

14.51 

-  1 

0500! 

24 .01  NONE 

!AK  JUNEAU 

1983 

1 

1  1  1 

340.0! 

70.0! 

3.0! 

! 

-  I 

! 

! 

BERING  PROVIDER 

1548003 

1  29S6J4A50! 

236.0! 

76.0! 

14.6! 

-  ! 

6500! 

24.0! NONE 

1 AK  JUNEAU 

1973 

J 

!  1  1 

256.0! 

76.0! 

3.0! 

| 

-  1 

! 

I 

S.  C.  PROVIDER 

1640626 

1  211214A50! 

250.01 

70.0! 

12.0! 

-  1 

4000! 

19 .01  NONE 

!AK  JUNEAU 

1982 

1 

1  1  1 

250.0! 

70.0! 

3.0! 

| 

-  ! 

1 

1 

WESTERN  PROVIDER 

1545742 

!  298514AS0! 

281.1! 

76.1! 

14.6! 

-  ! 

6500! 

2A.0IN0NE 

JAK  JUNEAU 

1973 

( 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

236.1! 

! 

76.11 

3.0! 

! 

J 

-  1 

I 

! 

I 

! 

I 

1 

(36)  ALASKA  OUTPORT  TRANSPORT  1  AT  ION 

!  1  1 

!  !  ! 

! 

! 

1 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

ASSN.,  INC* 

! 

1  I  i 

1 

J 

I 

1 

1 

OOUBLE  EAGLE 

1584534 

I  1C011A03! 

94.2! 

71.6! 

13.0! 

1200! 

—  ! 

40.01  NONE 

! WA  SEATTLE 

1944 

! 

1  !  1 

104.0! 

72.6! 

10.0! 

! 

—  ! 

1 

! 

HEADWIND 

1951819 

1  169I3A36I 

! 

-  I 

13.01 

1300! 

-  ! 

-  ! 

J WA  SEATTLE 

1989 

1 

1  1  1 

101.0! 

26.0! 

-  J 

! 

-  ! 

1 

I 

ADAM  0 

1292805 

1  1132! 44481 

210.0! 

55.1! 

12.0! 

-  ! 

3000! 

16.0ICRANE 

! WA  SEATTLE 

1963 

! 

1 

I  1  1 

1  1  ! 

210.0! 

I 

55.1! 

1.6! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

(30)  ALASKA  PULP  CORP. 

1 

I 

1  1  1 

1  1  i 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

I 

RENEGADE 

1504404 

1  20134361 

50.7! 

15.9! 

10.0! 

4001 

-  ! 

30.0 !  NONE 

I AK  SITKA 

1960 

1 

!  I  1 

51.0! 

15.9! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SILVER  BAT 

1565582 

1  31S314A43! 

302.0! 

72.0! 

U.51 

-  1 

5000! 

7O.O1N0NE 

|AK  SITKA 

1975 

1 

1  1  I 

302. OJ 

72.0! 

5.3! 

j 

-  ! 

1 

1 

ZB  101 

1559639 

!  94SI4A46I 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

2000! 

12.0! NONE 

! AK  SITKA 

1974 

1 

!  1  1 

180.0! 

$0.0! 

2.0! 

) 

-  ! 

! 

! 

Z8  102 

1560597 

l  945I4A46! 

180.0! 

SO.O! 

9.0! 

! 

2000) 

12.0IN0NE 

UK  SITKA 

1974 

1 

1  1  1 

HO.O! 

50.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ZQ  103 

1561206 

|  94314*46! 

150.0! 

SO.O! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

12.0! NONE 

UK  SITKA 

1974 

l 

1  I  i 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

Z9  202 

1507273 

i  767144461 

160.2! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

1 1 . 0! NONE 

JAK  KETCHIKAN 

1967 

l 

1  1  1 

160.2! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

ZB  203 

1507274 

1  76714A46I 

160.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

1200! 

1 1 .0! NONE 

JAK  KETCHIKAN 

1967 

! 

i  !  1 

160.0! 

50.CI 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

23  206 

1511919 

1  762144461 

151.6! 

60.0! 

9.0! 

-  ! 

12001 

II.OINONE 

UK  SITKA 

1967 

1 

1  1  1 

161.61 

60.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ZS  207 

.'524514 

1  75614446! 

159.0! 

SO.O! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.0! NONE 

(AK  SITKA 

1970 

! 

i  !  ! 

159.0! 

SO.O! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

Z8  208 

1526402 

1  759J4A46! 

159.0! 

SO.O! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

II.OINONE 

UK  SITKA 

1970 

! 

1 

1  1  1 

159.0! 

i 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

(30)  ALASKA  SEATOURS 

! 

1 

I  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

t 

S 

t 

GOLDEN  SPIRIT 

1915413 

!  90J1C111 

! 

-  J 

6.0! 

500! 

-  ! 

26. 0! NONE 

JAK  s:m 

1906 

1 

! 

J  J  1 

78.0! 

! 

24.0! 

5.0! 

! 

! 

150! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  !  ! 

! 

! 

!# 

! 

VEHICL! 

1 

ES  S 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


78 


■ENSR! 

OPERATOR 

iVTCC !  DIMENSIONS  J  DPAf T! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

DIST1 

NET  !  CODE!  LENGTH!  8RDTH1  ‘ 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING  !S  ! OPERATING  J 

i 

!  COAST 

PEGIS-!**** *  RF6.  !  DEG.!LOAO-| 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

////////* 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

Vt55EL  NAME  AND  NUH3ER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE!  0VED-10VEP- !/////! 

HORSE! 

PASS-  * 

(LIGHT) * //////////////// JTD! //////////! 

OR  ! 

_ 

!  NUMBER 

NAGS  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)!  LINE-2 

IEEI  LIHE-2  1«»EBUILT1 

(36)  ALASKA  TPAHSPOSTATION 

i 

CO ! HP ANY 

11  11! 

2  j  ijj 

■  I  iii 

; 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

a 

! 

JUSTIN  F 

1523399 

308214446!  263.0!  60.0!  14.5! 

• 

5000! 

45.01CRANE 

!VA  SEATTLE  ! 

1969  I 

• 

!  !  263.0!  60.0!  3.6! 

■  1  ;  1  2 

j 

—  ! 

! 

i 

!  ! 

!  ) 

!  ! 

1 

! 

! 

(33)  ALASKA  TUG 

4  SALVAGE 

! 

j 

■  !  1  t  ! 

2  ■  iii 

• 

i 

i 

KODIAK  KING 

•566554 

56!3A36!  70.3!  24.1!  10.5! 

3000! 

-  j 

19.0! NONE 

IAK  JUNEAU  ! 

1975  ! 

! 

« 

!  !  70.3!  24.1!  7.5! 

1  !  ;  1  * 

—  ! 

i 

! 

!  j 

!  ) 

(29)  AL8ERICX#  J 

.  S.  CONST. 

j 

C!0.# 

•  1  i  1  * 

2  •  iii 

i 

i 

!  ! 

i 

INC. 

t 

•  i  111 

i 

GA8E  II 

•634310 

73!3A35!  —  !  —  !  8.3! 

1020! 

-  ! 

28.5! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1981  ! 

GAdE  III 

! 

!  !  51.4!  24.1!  —  ! 

j 

—  i 

i 

! 

1978  ! 

‘694463 

1013C02!  32.0!  9.0!  4.5! 

260! 

-  ! 

8.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

! 

!  •  32.0!  9.0!  —  ! 

7! 

i 

GAoRIEL  J 

!6230c4 

36! 3 A  35 !  —  !  —  !  6.5! 

7  3  0 1 

24.5! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

!  2 

1980  ! 

J.  S.  ALBERICI 

! 

!  •  45.7!  20. C!  —  • 

—  i 

i 

f 

1980  ! 

•67373S 

1013AJ5!  —  !  —  !  4.?! 

330! 

-  i 

14.315  TON  HYDRAULIC 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

GV  111 

! 

!  !  33.9!  13.0!  —  ! 

i 

—  i 

i  -- - 

27254A40!  -  !  -  !  8.0! 

-  i 

-  | 

-  i 

!  2 

-  1 

JSA  1500 

!  •  120.0!  32.0!  -  ! 

! 

-  t 

i 

!  • 

*019246 

57614443!  -  !  -  !  10.0! 

-  * 

-  • 

!NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

JSA  1501 

!  !  195.0!  35.0!  3.0! 

•  i 

1 

! 61 7°54 

32! 4 A 4 3 !  -  !  -  !  4.0! 

! 

-  i 

-  iNONE 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

JSA  1502 

!  •  5C.0!  13.0!  3.0* 

—  i 

1 

>  i 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1619243 

576I4A43!  -  !  -  !  9.5! 

i 

-  i 

-  ! NONE 

1980  ! 

JSA  1503 

!  ! 

!  !  1«5.0!  15. 0!  5.0! 

! 

—  • 

i 

•  2 

1619249 

576J4A43*  -  •  -  !  10.0! 

-  • 

-  j 

-  {NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

JSA  1504 

!  !  1«$. 0*  35.0!  3.0! 

—  i 

J 

1619250 

57614A43!  -  !  -  •  10.0! 

• 

-  j 

-  iNONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1960  ! 

!  !  195.0*  35.0!  3.0! 

-  i 

! 

JSA  1505 

•619251 

57&J4A43 !  -  •  -  •  9.S! 

! 

-  ! 

-  INONE 

! HO  ST.  LOUIS  i 

1980  ! 

JSA  1515 

1 

!  !  195.0!  35. C!  3.0! 

i 

—  i 

J 

•617954 

32*4443!  -  •  -  !  4.0! 

-  ! 

-  • 

!  NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1  j 

!  1  50.0!  18.0!  3.0! 

*  •  i  i  i 

“  ! 

i 

! 

!  ! 

! 

(32)  ALBERT  l  JUOY#  INC. 

1  1 

1  1 

!  !  !  !  ! 

!  !  iii 

| 

i 

!  ! 

! 

CAPTAIN  HENRY 

1247471  1 

951Q03!  48.2!  13.9!  3.7! 

165! 

9! 

12.0! NONE 

!LA  HOUMA  { 

•  2 

1945  ! 

i  1 

t  !  48.2!  13.9!  3.7! 

—  i 

» 

CAPT.  R033  IE 

1296679  • 

3  5 !  3  A  36 !  44.0!  15.  C!  5.6! 

165! 

-  * 

1 5 . 0 ! NONE 

!LA  BELLE  ! 

1969  ! 

NR.  JOHN 

•914047  ! 

1  !  —  !  —  !  4.6! 

30*3436!  *0.0!  22.0!  7.0! 

900! 

-  i 

20.0 ! NONE 

!  CHASSE  ! 

!LA  BELLE  ! 

! 

1987  ! 

!  ! 

1  ! 

!  !  -  !  -  !  5.0! 

!  !  !  !  ! 

*  i 

i 

!  CHASSE  ! 

2  2 

! 

(32)  ALFA  TOWBOATS#  LTD. 

1  ! 

1  • 

1  1  1  !  ! 

•  j  iii 

r 

!  ! 

». 

ELIZABETH  ANN 

1561003  • 

134!3A36J  65.5!  20.0*1  8.6! 

1350! 

-  i 

35.01HONE 

!LA  MYRTLE  ] 

1974  ! 

! 

i  ! 

!  ! 

!  !  65.5!  50.0!  7.6! 

!  !  !  !  ! 

"  ! 

! 

! 

!  GROVE  ! 

•  ] 

(32)  ALICIA  SUE# 
ALICIA  SUE 

INC. 

1  ! 

!  1 

1623303  1 

1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

6ol1F021  100.0!  24.0!  6.0! 

1200! 

60! 

! 

! 

30.0! 2  15  HP 

t  2  10 

!  ! 

!  ! 

1LA  CUT  OFF  1 

! 

! 

1961  1 

1  ! 

!  ! 

!  1  110.0!  24.0!  6.0! 

!  !  !  !  ! 

25! 

!MP  ELEC 
! 

PUMPS 

!  2 

(  2 

! 

(42)  ALII  MI  CATAMARANS 

!  I 

1  1 

!  1  !  !  ! 
11  !  !  ! 

! 

! 

!  ! 

! 

ALII  KAI 

•665364  ! 

96!U111  —  !  —  2  6.0! 

940! 

1000! 

75.01N0NE 

! H I  HONOLULU  ! 

1  | 

1984  ! 

Kf  ANA 

!  ! 

!  !  167.0!  46.5!  4.6! 

—  i 

! 

1552595  I 

51'lflll!  —  !  25.2!  2.4* 

150! 

-  j 

45.0IN0NE 

1  HI  HONOLULU  1 

1973  ! 

! 

!  ! 

J  J 

!  !  75.5!  25.21  2.2! 

!  I  !  !  ! 

130! 

! 

! 

!  ! 

|  J 

(36)  ALL  ALASKAN 
PACIFIC  APOLLO 

SEAFOODS 

!  ! 

!  ! 

1513151  1 

i  •  iii 

12  11! 

1 7 1 1 1 A 03 1  162.0!  36.0!  11.0! 

2400J 

! 

i 

TO. 0! NONE 

!  ! 

!  ! 

IVA  SEATTLE  ! 

!  1 

!  1 

a 

i 

1968  ! 

I 

!  1 

1  1 

1  •  162.0!  '6.0!  3.0! 

1  !  1  !  1 

•  ! 

! 

! 

(21)  ALLEGHENY  TOWNS,  INC. 

1  1 

1  ! 

!  !  !  !  ! 

I  1  •  1  J 

! 

i 

!  ! 

! 

ALLEGHENY 

1546117  J 

113! 3*35!  66.1*  26. C!  9.0* 

1350! 

-  j 

3  4 . 6 i NONE 

!P4  PITTSBURGH! 

!  1 

1973  1 

1  1 

!  !  70.0!  26.0!  3.51 

—  1 

! 

E.  L.  CRAIN 

1574333  1 

92J3A35!  70.0!  26.0!  7.0J 

350! 

-  ! 

33.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

2  j 

1976  ! 

!  1 

!  !  70.0!  26.0!  6.0! 

-  j 

! 

PIONEER 

1233190  1 

7713435!  15.2!  21.3!  5.6J 

900! 

-  | 

35.61N0NE 

!PA  PITTSBURGH!  * 
!  I 

1976  ! 

1  ! 

!  !  )4.0!  21.3!  5.0! 

—  | 

! 

QUAKER  STATE 

1293542  J 

14313435!  75.0!  25.0!  5.0! 

720! 

-  i 

27.9! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I  2 

1965  ! 

A  7601 

1  1 

!  I  75.0!  25.0!  5.0! 

—  j 

! 

1571505  ! 

429J4A40!  175.1!  26.1!  9.0! 

-  j 

900! 

11.51  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1976  ! 

! 

A  7602 

1  1 

!  !  175.1!  26.1!  1.5! 

»  j 

! 

(  ! 

1571506  1 

42914440!  175.1!  2o.1J  9.0! 

-  » 

900! 

11.5! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

J  j 

1976  ! 

A  7603 

!  1 

t  l  175.1J  26.1!  1.5! 

*  i 

I 

1571507  { 

42914A401  175.1!  76.1!  9.0! 

-  J 

900! 

11.5 {NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  2 

1976  ! 

A  7604 

1  1 

1  1  175.11  26.1!  1.5! 

•  ( 

! 

1571503  ! 

42914*40!  175.11  26.11  9.01 

-  ! 

900! 

11.5IH0NC 

IPA  PITTSBURGH! 

1976  ! 

A  3401 

!  1 

!  !  175.1!  26.11  1.51 

«  j 

! 

1 

1984  ! 

I  .  I 

42914A40!  175.0!  26.0!  10.0! 

-  j 

1160! 

1 1. 51  NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

!  t 

A  6402 

1  l 

1  l  175.0!  26.0!  1.5! 

—  | 

! 

!  -  J 

42914A40!  175.01  26.0!  10.0! 

•  ! 

1160! 

11.5 INONE 

IPA  PITTSBURGH! 
i  2 

1984  ! 

A  3403 

1  l 

!  !  175,0!  26.01  !.5! 

—  { 

| 

j  -  j 

429J4A401  175.01  26.01  10.0! 

-  5 

1160! 

11.5! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  | 

1984  1 

A  3404 

1  I 

!  !  175.0!  26.01  1.5! 

—  t 

! 

!  -  ! 

429 !4 A*  j 1  175.01  26.0!  10.0! 

-  i 

1160! 

11 ■ 5  INONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1984  ! 

AT  13 

1  1 

!  1  175.0!  26.0!  1.5} 

•  ( 

! 

j  -  1 

42314447!  175.0!  26.0!  9.0! 

-  J 

900! 

10.7) NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1962  ! 

AT  376 

1  ! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

■  | 

! 

1  -  ! 

43314440!  175.0!  26.0!  9.0! 

-  | 

900! 

1 0. 2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ) 

1949  ! 

AT  377 

1  ! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

•  i 

! 

j  -  t 

43314440!  175.0!  26.0!  9.0! 

-  J 

9Coi 

10.  21  HONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1949  ! 

AT  380 

!  1 

!  !  175.0!  76.0!  1.5! 

•  J 

! 

j  i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1  -  ! 

43314440!  175.0!  2©.0l  9.0! 

-  ! 

900! 

10.2 INONE 

1949  ! 

AT  510 

!  ! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

•  j 

! 

! 

1947  ! 

2  -  J 

43214440!  175.0!  26.0!  9.0! 

-  j 

900! 

11.0UCHE 

IPA  PITTSBURGH! 

AT  511 

1  1 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

—  | 

! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

!  -  1 

432UA40!  175.0!  26.0!  9.0* 

-  ! 

900! 

1 1 .0! NONE 

1947  ! 

AT  *517 

!  1 

l  !  175.0!  26.0!  1.5! 

—  | 

! 

j  -  j 

43214440!  175.0!  26.0!  9.0! 

"  ! 

900! 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSeUKCH! 

1947  t 

AT  513 

1  1 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

—  j 

! 

1  ) 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

f 

1947  ! 

2  -  j 

432I4A40!  175.0!  26.01  9.0! 

-  ! 

900! 

11  .0 1  HONE 

!  1 

!  1  175.0!  26.0!  1.5! 

•  ! 

! 
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EHGR! 

•VTCCl 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL! 

! 

DIST!  OPERATOR 

NET  1C0DE! LENGTH!  3RDTH! 

! 

! 

2 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

I 

— — - --- - - — - 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG.ILOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

i  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  .'PACE! 

OVER-JOVE R- !/////! 

HORSE! 

PASS-  KLI6HT) !//////////////// 

itbut/ttnnn 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(21)  ALLEGHENY  TOWING/  INC. 

! 

« 

i 

j  i 

l  ; 

i  i 

i 

! 

• 

! 

• 

2 

« 

2 

t 

2 

2 

! 

! 

i 

j 

! 

1 

2 

2  2 

!  i 

2  i 

(CONTINUED) * 

i  i 

i 

! 

2 

t 

j 

t 

AT  519 

i  - - 

43214A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

900! 

1 1 .0! NONE 

ipA  PITTSBURGH! 

1947  J 

1 

t  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  i 

2 

!  ! 

AT  523 

•  - 

432 ! 4 A40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

900! 

11 . 0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1947  ! 

• 

i  ; 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

!  ! 

i 

AT  524 

,  - 

432 !4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  • 

900! 

11 «  0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1947  *! 

j 

<  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

!  ! 

AT  527 

;  - 

432! 4A4oi 

175.0! 

26.0* 

9.0! 

-  { 

900! 

11 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1947  ! 

i 

;  t 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

2 

AT.  530 

i  ...... 

41  7 !  4  A  4  0 1 

175.0! 

26.0! 

9.0* 

-  * 

900! 

11.5! HONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1949  ! 

| 

!  i 

175.0! 

26.0* 

1.5! 

; 

-  ! 

j 

!  ! 

i 

AT  531 

j  - - 

417! 4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  * 

900! 

11-5! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1949  ! 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

1 

!  I 

AT  533 

•259194 

41714A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  » 

900! 

1 1 . 5 ! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1949  ! 

i 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  j 

2 

2  { 

AT  534 

J  259207 

417! 4 A  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11 .51N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1949  f 

i 

2  ; 

175.0! 

26.0* 

1.5! 

! 

-  j 

J 

i  i 

AT  535 

t  - — . - 

41?!4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11.5 ! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1949  ! 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

• 

.  2 

i 

AT  3951 

i  - 

15214443! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9.1 !NON£ 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

f 

i 

i  j 

1  i 

115.0! 

27.0! 

i 

1.6! 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

» 

(35)  ALLEN  MARINE  TOURS 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

t 

; 

! 

ST.  AOUILIJtA 

*240557 

1 1 ! 1911 ! 

59.3! 

17.1! 

2.5! 

175! 

.  i 

17.0! NONE 

2  AK  SITKA  ! 

1941  ! 

* 

;  ; 

64.9* 

18.0! 

2.0! 

i 

185! 

i 

•  2 

ST.  MARIA 

*684233 

46*1411  ! 

77.0! 

23.8! 

6.0! 

430! 

-  ; 

23.0'NONE 

!AK  SITKA  ! 

1985  ! 

1 

!  ! 

78.0! 

24.0! 

5.4! 

i 

325! 

! 

j  ; 

ST.  MICHAEL 

1233540 

34! 1911 ! 

59.3! 

13.2! 

4.0! 

330! 

-  2 

14 .0! HONE 

! AK  SITKA  • 

1934  ! 

j 

j  t 

6  3.0! 

14.6! 

3.6! 

> 

49! 

! 

ST.  NICHOLAS 

1240856 

63*1311! 

60.3! 

13.0! 

2.5! 

135! 

-  2 

28.0! NONE 

! AK  SITKA  ! 

1941  ! 

! 

i 

<  2 

j  t 

44.9* 

i 

18.0! 

i 

2.0! 

i 

; 

i 

150! 

j 

2 

1  i 

(15)  ALLF#  CECIL  E. 

i 

i 

i  2 

i  i 

i 

{ 

1 

2 

i 

« 

! 

! 

1 

2 

i 

i 

|  J 

« 

ITEL  132 

1606147 

676! 4A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1491! 

16. 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1079  ! 

I 

; 

!  ! 

i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

i 

1.6! 

; 

i 

! 

; 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

(07)  ALLIED  CORP. 

! 

1 

!  1 

1  ! 

2 

i 

i 

i 

< 

! 

! 

2 

i 

| 

i 

!  ! 

AC  »  14 

1522184 

791  15A71  ! 

200.0! 

35. Oi 

8.6! 

1300! 

22.0! DIESEL 

PUMP# 

1  PA  PHILADEL-  ! 

1969  ! 

! 

1 

i  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

35. 0! 

! 

2.0! 

• 

! 

-  ! 

! 

! HEATING 
! 

COILS 

!  PHIA  '  ! 

!  ! 

(32)  ALLIED  OFFSHORE  MARINE 

1 

C10RP. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

• 

i 

2 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

CITATION 

1643696 

62! ICO? ! 

112.0! 

24.6! 

6.6! 

2550! 

101! 

!  HOKE 

1  LA  MORGAN  ! 

-  ! 

1 

1  1 

120.0! 

25.0! 

4.6! 

! 

47! 

! 

!  CITY  ! 

DANCER 

1628095 

6  2 1  ICO?! 

-  ! 

23.0! 

6.0! 

2550! 

101! 

1N0NE 

1  LA  MORGAN  ! 

-  | 

1 

!  ! 

120.0! 

25.0! 

3.0* 

! 

49! 

! 

!  CITY  ! 

OELTA  TWIN 

lo34676 

194 ! 1 C  01 ! 

1 

12.0! 

2500! 

-  ! 

-  !70  TON 

NAUTILUS 

!LA  MORGAN  ! 

-  ! 

! 

!  1 

139.0! 

48.01 

7.0! 

I 

-  ! 

! CRANE 

!  CITY  ! 

LAURA  E 

1611242 

65MA03! 

! 

9.0! 

1200! 

90! 

!NON£ 

(LA  MORGAN  ! 

-  ! 

1 

1  ! 

110.0! 

23.6! 

5.5! 

! 

17! 

i 

!  CITY  ! 

MALLORY  ANN 

1617720 

65 ! 1405 ! 

! 

0.0! 

1200! 

90! 

!  NONE 

•LA  MORGAN  ! 

-  j 

1 

!  1 

110.0! 

23.6! 

5.5! 

! 

17! 

! 

!  CITY  ! 

MEGAN  NICOLE 

1621708 

65MA03! 

! 

9-0! 

1200! 

90! 

(NONE 

1  LA  M0R6AN  ! 

1980  ! 

1 

!  1 

110.0! 

23.6! 

5.5! 

• 

17! 

i 

!  CITY  ! 

NORTHERN  DANCER 

1645057 

59MC02! 

105.0! 

21.0! 

9.9! 

-  ! 

!NONE 

ILA  MORGAN  ! 

1982  ! 

1 

!  ! 

105.0! 

21.0! 

5.0! 

! 

44! 

! 

!  CITY  ! 

SEATTLE  SLEW 

1629964 

62! ICO?  f 

116.0! 

23. C! 

6.6! 

2550! 

101! 

!  NONE 

!LA  MORGAN  ! 

-  | 

1 

!  i 

120.0! 

24.0! 

4.9! 

! 

47! 

! 

1  CITY  i 

SECRETARIAT 

1630318 

6211  CO? i 

t 

6.0! 

2550! 

101! 

INONE 

ILA  MORGAN  ! 

-  { 

I 

1  1 

120.01 

24.0* 

4.9! 

! 

47! 

! 

!  CITY  ! 

WAR  ADMIRAL 

1641458 

62JU02! 

1 

24.6! 

6.6! 

2550! 

101! 

INONE 

ILA  MORGAN  ! 

-  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

120.0! 

! 

25.01 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

54! 

! 

! 

( 

!  CITY  | 

!  ! 

(20)  ALLIED  SIGNAL#  INC. 

! 

!  ! 

1  J 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  8 

1288910 

90415470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

16. 0! DIESEL 

PUMP#  AIRiOH  IRONTON  | 

1962  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.5! 

! 

-  ! 

] COMPRESSOR 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  9 

1520707 

800! 5 A70 1 

200.1! 

35.1! 

8.5! 

1300! 

19.0IDIESEL 

PUMP 

! OH  IRONTON  ! 

1969  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  10 

1520707 

800! 5470! 

200.1! 

35. 1! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

19.01DIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON  t 

1969  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

:  ! 

ALLIED  CHEMICAL  16 

1296733 

104615A70! 

195.0! 

52.5! 

8.0! 

2200! 

16.0IDI6SEL 

PUMP 

ILA  GEISMAR  ! 

1964  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  43 

1296284 

822 ! 5470 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1300! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

! OH  IRONTON  ! 

1964  | 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  45 

1296362 

822 ! 5470! 

195.01 

75.0! 

8.6! 

-  J 

1300! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

1  OH  IRONTON  ! 

1964  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  46 

1296363 

622!  54  70! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

1300! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON  ! 

1964  I 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  52 

1 290098 

818154701 

195.0! 

35.0! 

8.6* 

1300! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON  ! 

1962  ! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  77 

1299051 

82215470! 

195.0! 

35,0! 

8.6* 

1300! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ION  IRONTON  I 

1965  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

I  ! 

ALLIED  CHEMICAL  78 

1299091 

32215470! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

1300! 

18 .0  !  DIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON  ! 

1964  ! 

l 

!  ! 

195.0! 

35. OJ 

2.0! 

I 

-  ! 

i 

!  ! 

ALLIED  CHEMICAL  85 

1298977 

82215*70 ! 

195.0! 

35.0* 

8.6! 

1300! 

18.0’lDIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON  ! 

1965  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

FTT  107 

! 514790 

612! 5470! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1400! 

13.0I0ZESEL 

PUMPS 

!0H  IR0NT0*  ! 

1968  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  2 

CTT  111 

1518614 

855 1 5470! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1400! 

18.0! DIESEL 

PUMPS 

JOH  IRONTON  ! 

1969  ! 

1 

1 

!  t 

i  I 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

1.5! 

! 

1 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

(32)  ALLIED  TOWING 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

CAJUN  X 

1594652 

43154361 

! 

--  j 

7.0! 

600! 

-  ! 

30 .0! NONE 

ILA  VENICE  I 

1978  ! 

1 

!  ! 

47.0! 

20.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

CART.  J.  V. 

1566507 

2613436! 

-  ! 

•  f 

7.1! 

400! 

-  ! 

30. 0 1  NONE 

ILA  VENICE  ! 

*  1988  ! 

I 

!  ! 

46.0! 

17.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

GARY  JOHN 

1604494 

4313436 | 

—  1 

—  ] 

7.0! 

600! 

1001 

33. 0 1  NONE 

ILA  VENICE  I 

1979  ! 

1 

!  ! 

55.0! 

20.0! 

5.5! 

I 

-  ! 

t 

!  ! 

UNCLE  JOE 

1641211 

95! 3436! 

—  1 

--  ! 

8.0! 

1500! 

-  ) 

43. 01  NONE 

!LA  VENICE  ! 

1981  I 

1 

!  ! 

70.0! 

28.0! 

4.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

AT  1200 

!  - 

19615471 1 

—  ! 

--  j 

6.6! 

400! 

7.0! NONE 

ILA  VENICE  1 

1982  ! 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

!  ! 
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ENGR  ! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1 CODE! LENGTH  1 3PDTH! 

1 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

! 

! 

CARGO  ! 

r  iacv  x  ewuxr 

ncn  1 

x  iv. 

YEAR  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LIKE 

-1 

1*0! 

LINE-1  ! 

BUILT  J 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ‘PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!To! //////////! 

OR  1 

!  NUMBER 

1  NA3E  !  IV  ! 

*LL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!EE! 

LINE-2  i*REBUILT! 

(11)  ALLIED  TONING  CORP. 

i  t  i 

i  i  i 

i  i  i 

t 

j 

i 

1 

j 

t 

J 

j 

1 

1 

i 

1 

! 

j 

t 

! 

« 

i 

! 

! 

! 

OSPREY 

1505909 

1  3013*361 

98.4! 

33.5! 

14.0! 

3600! 

-  1 

6.5! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1981  ! 

i  1  1 

105.5! 

33.5! 

11.5! 

1 

-  J 

! 

1 

! 

PETREL 

1535900 

1  6413*36! 

74.5! 

25.0! 

12.0! 

1700! 

-  1 

47.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1977  ! 

!  1  1 

74.5! 

25.0! 

11.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

SEA  HAWK 

1559839 

1  12213*36] 

116.0! 

32.0! 

15.0! 

390oi 

-  • 

65.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1978  ! 

1  i  i 

116. C! 

32.0! 

12.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

SEA  ROBIN 

*1276933 

]  13513*36! 

196.4! 

30.0! 

12.5! 

2200! 

-  1 

48.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1971  ! 

!  1  ! 

106.4! 

30.0! 

11.5! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

SOCRATES 

*1502838 

!  132*13*36! 

113.3! 

29.3! 

14.0! 

3600! 

-  1 

57.01N0NE 

!VA 

NORFOLK 

1966  ] 

!  1  1 

115.3! 

30.1! 

12.0! 

! 

-  j 

! 

! 

t 

STARCRESCENT 

1234000 

1  5<9!  36! 

103.3! 

25.5! 

15.0! 

2460! 

-  I 

49.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1960  ! 

!  1  1 

113.01 

25. S! 

12.5! 

; 

-  1 

1 

! 

! 

ATC  200 

i 501 400 

i  151414A46! 

200.0! 

40.0! 

17.5! 

-  j 

3350! 

17. 41PUKPS/C0ILE0/D3L !VA 

NORFOLK 

1965  ! 

!  1  1 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

1 

-  ! 

!  BOTTOM  % 

SIDES 

1 

| 

JONATHAN 

*1  593366 

!  768714A43! 

362.0! 

74.0! 

23.5! 

-  • 

4500! 

65.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1978  ! 

1  !  1 

362.1! 

74.4! 

4.0! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

MICHAEL 

1547132 

]  1602] 4A46! 

243.1! 

50.1! 

14.7! 

-  • 

3400! 

22.022  PUMPS /COILS 

!VA 

NORFOLK 

1973  ! 

2  !  ! 

248.1 1 

50.1! 

4.8! 

1 

-  2 

1 

1 

! 

ATC  in 

1255501 

!  106315*71! 

213.0! 

39.0! 

9.8! 

-  ! 

1780! 

1 7 ,ol PUMP  AND 

WINCHES!VA 

NORFOLK 

1949  ! 

i  i  i 

213.0! 

39.0! 

2.5! 

; 

-  1 

1 

| 

1 

ATC  260 

1267427 

!  1 420?  5A71 ] 

230.0! 

43.0! 

14.0! 

-  » 

4000! 

30.012  DIESEL 

PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1953  i 

1  1  ! 

230.0! 

43. C! 

3.0! 

1 

-  j 

; 

! 

! 

ATC  610 

*1503419 

1  332315*70! 

313.0! 

63.0! 

19.9! 

-  • 

8494! 

26.013  DIESEL 

PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1968  ! 

!  1  1 

313.0! 

68.0! 

4.5! 

» 

-  J 

! 

2 

! 

A1C  3062 

*1512363 

!  2196! 5*  71 1 

295.0! 

54. C! 

14.  ! 

-  » 

3075! 

22.012  OUSEL 

PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1968  ! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

2 

-  J 

1 

j 

! 

09  110 

*1569653 

1  4754*1  5*  71 

302.9! 

90.0! 

16.6! 

-  f 

13440! 

32.0*13  DIESEL 

PUMPS 

SVA 

NORFOLK 

1976  ! 

!  1  1 

302.9! 

«0.0! 

4.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

3PUCE 

*1571217 

1  4920! 5*71 1 

330.0! 

74.0! 

21.0! 

-  2 

9500! 

38.012  DIESEL 

PUMPS 

•VA 

NORFOLK 

1976  ! 

!  1  1 

330.0! 

74. C! 

4.0! 

! 

-  5 

2 

! 

I 

GREGORY 

1555901 

*1  3367  ]  5  A  70 ! 

293.0! 

64.0! 

17.6! 

-  J 

7500! 

27.0? 2  DIESEL 

PUMPS/ 

!  VA 

NORFOLK 

1974  ! 

2  1  1 

293.0! 

64.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

!  COILED 

2 

! 

HUGH 

i 536919 

•  493915*70! 

330.0! 

74.0! 

24.0! 

-  • 

10500! 

36.012  DIESEL 

PUMPS 

!  VA 

NORFOLK 

1977  ! 

1  !  1 

330.0! 

74.0! 

4.6! 

2 

-  « 

1 

! 

! 

JEANHF  MARIE 

*15  50404 

!  19?2!5*70i 

293.0! 

50.0! 

14.0! 

-  2 

51 13! 

28.0! 2  PUMPS/ 

COILED 

1 V  A 

NORFOLK 

1973  ! 

2  1  ! 

293.0! 

50. C! 

2.0! 

1 

-  • 

! 

! 

! 

SC  206 

1501625 

!  72915*71! 

200.0! 

40. C! 

3.2! 

-  • 

1600! 

14.0 ! PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1965  ! 

i  ;  » 

i  i  i 

203.5! 

1 

40.01 

1 

2.0! 

j 

2 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(23)  ALLIED-SIGNAL/  INC. 

!  1  1 

i  i  i 

i 

1 

i 

t 

t 

j 

1 

j 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

DETROIT  MICH.  PLANT 

i  i  i 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

I 

ALLIED  CHEMICAL 

NO.  12 

•522830 

1  30115*701 

200.1! 

35.1! 

a.  3! 

-  2 

1700! 

22.0! DIESEL  PUMP 

!MI 

DETROIT 

1969  ! 

!  !  1 

1  !  1 

2C0.1! 

! 

33.1! 

! 

2.0! 

» 

! 

! 

-  ! 

1 

2 

! 

! 

1 

! 

(32)  ALLIED-SIGNAL*  INCORPORA 

1  TED 

1  1  1 

i  ]  i 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

ALLIED  CHEMICAL 

5 

1286539 

!  1 51 3 ! 4*46! 

237.7! 

43.5! 

12.0! 

2500! 

20.0IDIESEL  PUMP/AIR 

!NJ 

Elizabeth 

1961  ! 

1  1  1 

1  !  1 

233.0! 

1 

43.5! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! COMPRESSOR 
! 

! 

! 

! 

! 

(11)  ALLIED/SIGNAL  CORP. 

f  i  i 

!  1  1 

f 

! 

! 

1 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AS  8 

1600119 

1  202114*481 

260.0! 

40.0! 

14.6] 

3600! 

22.01N0NE 

!VA 

NORFOLK 

1978  ! 

1  1  1 

1  !  ] 

260.0! 

! 

40.0! 

1 

2.0! 

t 

! 

! 

’  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(28)  ALTAIR  TRAOING  CORPORAT 

ION 

1  !  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BEAVER 

1232416 

!  613*36! 

27.01 

9.C! 

2.6! 

155! 

-  j 

16.6! NONE 

UL 

OQUAWKA 

*  1960  ! 

1  1  ! 

27.0! 

4.C! 

2.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

ALT  7S1 

1562C96 

1  74514*4*1 

195.0! 

35.01 

9.5! 

-  • 

1594! 

19.0! NONE 

UL 

OQUAWKA 

1975  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

ALT  752 

1562097 

1  745 14*48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1594! 

19.0! NONE 

1 IL 

OQUAWKA 

1975  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CHARLIE  103 

1541761 

1  97114A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16301 

18.0! NONE 

UL 

OQUAWKA 

1972  1 

1  2  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

KATE  83 

1525628 

1  93014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1619! 

1 8.0) NONE 

!IL 

OQUAWKA 

1970  ! 

1  1  2 

200.1! 

35.1! 

1.61 

1 

-  | 

! 

! 

! 

MARCIA  11 

1543213 

1  66214*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1518! 

1 8.0! NONE 

UL 

OQUAWKA 

1972  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MARY  12 

1543214 

1  63214*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1518! 

18.0! NONE 

UL 

OOUAWKA 

1972  f 

!  1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

TOM  *8 

1541760 

1  973 14*43 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1630! 

18.0! NONE 

8  XL 

OQUAWKA 

1972  ! 

!  1  1 

1  1  1 

200.1! 

1 

35.1! 

1 

1.6! 

1 

! 

! 

-  ( 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(26)  ALTER  OAR GE 
3CRNAR0  G 

LINE/  tNC. 

1557569 

!  1  1 

!  1  1 

1  36713*36! 

! 

1 

140. oi 

1 

I 

42. Cl 

i 

! 

6.5! 

! 

! 

3600! 

! 

! 

54 .0 l NONE 

! 

! 

HA 

OAVENPORT 

* 

! 

1974  ! 

1  1  1 

140.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

3EVERLY  ANN 

1558551 

1  46313*36! 

143.0! 

45.01 

8.5! 

6300! 

-  2 

59 .0 (NONE 

!  I A 

DAVENPORT 

1974  ! 

1  1  1 

148.0! 

4S.0! 

8.0! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

FRANK  A.  ALTER 

1531539 

1  45813*36! 

166.0! 

45.3! 

9.2! 

7000! 

-  { 

43. 3! NONE 

UA 

OAVENPORT 

1971  1 

1  1  1 

156.0! 

45.01 

8.6! 

! 

-  » 

! 

! 

I 

GORDON  JONES 

1564520 

!  31613*36! 

147.0! 

33.5! 

3.6! 

4200! 

-  ! 

48.5! NONE 

UA 

DAVENPORT 

1975  ! 

1  1  ! 

U7.0! 

36.5! 

7.3! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

KATHY  ELLEN 

1288198 

1  84513*35! 

150.9J 

34.1! 

8.5! 

38001 

-  1 

33. 8! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1962  ! 

I  l  1 

150.9! 

34.1! 

7.9* 

! 

-  i 

! 

! 

1 

LAUREN 

1644389 

1  5913*361 

40.0! 

22.  C! 

8.0! 

1000! 

-  1 

39.61N0NE 

!LA 

NEW 

1982  I 

1  1  1 

60.0! 

22.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PHYLLIS 

1546934 

1  36313*35! 

140.0! 

42.01 

8.9! 

4200! 

-  j 

54.0! NONE 

UA 

DAVENPORT 

1973  ! 

1  1  1 

140.0! 

42.01 

8.41 

! 

-  | 

! 

! 

! 

RENEE  G 

1530987 

1  76113*35! 

141.0! 

35.0! 

3.4! 

3300! 

-  ! 

33. 8! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1971  ! 

1  1  ! 

141.0! 

35.0! 

8.0! 

1 

-  j 

! 

! 

2 

AGS  337 

1510438 

1  77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15001 

14.5 ! NONE 

UA 

DAVENPORT 

1967  J 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

ACS  340 

1510441 

1  77014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 4. 5  iNONE 

!IA 

OAVENPORT 

1967  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS  344 

1509819 

1  77014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 4.5! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1967  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AGS  346 

1509821 

1  77014*41! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.5 ! NONE 

UA 

OAVENPORT 

1967  1 

2  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

ACS  349 

1509824 

1  77014*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.5! NONE 

!IA 

OAVENPORT 

1967  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

( 

ACS  333 

1509206 

1  77014*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14 .3 ‘NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1947  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

] 

ACS  354 

1509207 

!  77014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500' 

14.5 ! NONE 

UA 

DAYENPORT 

1967  ! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ACS  357 

1509210 

!  77C14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 4. 5! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1967  1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  | 

! 

! 

! 

ACS  359 

1509212 

1  77014*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.5 ! NONE 

UA 

DAVENPORT 

1967  I 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TA8L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR! 

DIST! 

VESSEL 


(28)  ALTER 
A6S  361 
AOS  362 
AOS  36S 
AGS  366 
A6S  369 
A6S  371 
ACS  375 
ACS  501 
ACS  502 
AGS  504 
A6S  506 
A6S  506 
ACS  509 
AGS  511 
ACS  512 
A6S  513 
AGS  514 
ACS  515 
ACS  516 
ACS  517 
A6S  518 
AGS  519 
AGS  520 
ACS  521 
ACS  522 
ACS  523 
ACS  524 
ACS  525 
ACS  526 
ACS  527 
AGS  528 
AGS  529 
ACS  530 
AGS  629 
ACS  635 
A6S  702 
ACS  703 
ACS  752 
AGS  603 
AGS  805 
ASS  806 
A6S  80S 
ACS  811 
AGS  901 
ACS  902 
ACS  903 
AGS  904 
AGS  905 
ACS  906 
ACS  907 
ACS  908 
AGS  909 
ACS  910 
ACS  913 


81 


OPERATOR 

!  ! VTCC i  DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

1  NET  1C0DE1LENGTH1BRDTH! 

! 

CARGO  • 

EST  !  CARSO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

! 

!  COAST 

FIXED  ! 

■QUIPflENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

NANE  AND  NUN8EA 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO*  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

•  GUARD 

1  TON-  ‘PAGE!  OVcR-lOVcR-1 

/////! 

HORSE 

PASS-  ! 

(LI6HT) !/////////////// 

/!TD!//////////f 

OR  • 

!  NUH9ER 

!  NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT1 

POVER 

EN6ERS  ! 

(FEET)J 

LINE-2 

•EE!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

BARGE  LINE#  INC 

! 

i 

.  ! 

1  !  !  ! 

11  1  ! 
!  1  !  ! 

i 

< 

i 

! 

! 

« 

;  * 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

11  1  ! 

i 

!  ! 

i 

! 505150 

77014A41!  195.0!  35.0! 

9.oi 

- 

1500! 

14.5! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1966  ! 

J 

! 

!  1  19S.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

•  505151 

77014A41!  195.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

1500! 

K.SiNLME 

!IA  DAVENPORT  ! 

1966  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

• 

! 5051 54 

770J4A41!  195.0!  33. C! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

14.5 • NONE 

•IA  OAVENPORT  ! 

1966  • 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.S! 

—  i 

! 

2  < 

! 505155 

770! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

U.SiNONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1966  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 505158 

770! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

U.SiNONE 

! I A  DAVENPORT  ! 

1966  ! 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

—  i 

! 

1299591 

77014A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.5! NONE 

! I A  DAVENPORT  ! 

1965  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1  -  SS 

-  i 

! 

•299587 

77014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.5! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1965  ! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

•540608 

95114448!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5 ! NONE 

!IA  OAVENPORT  ! 

1972  ! 

J 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

.  i 

» 

•  54060-; 

951*4443!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5! NONE 

! XA  DAVENPORT  ! 

1972  ! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

1540611 

951 ! 4A48 !  200.1!  35.1* 

9.0! 

- 

1500! 

16.5! NONE 

f I A  DAVENPORT  ! 

1972  ! 

! 

!  !  200-1 !  35.1! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

1540613 

95114A4*!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1S00! 

16.5! NONE 

! ZA  DAVENPORT  ! 

1972  ! 

i 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1  •  S ! 

i 

-  t 

! 

154C615 

951  !4A4°.|  200.1!  35.1* 

9.0! 

-  { 

1500! 

U.SINONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1972  i 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

•540616 

951J4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.5! NONE 

•IA  OAVENPORT  ! 

1972  1 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

1549651 

95 1  !4A48 !  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 6. 5  j  NONE 

S  Z A  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

f 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

• 

-  i 

i 

•549652 

95114A4R!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16.5! NONE 

!  I A  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

! 

—  i 

! 

1549653 

95114443!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5! NONE 

!IA  OAVENPORT  ! 

1973  ! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1549654 

95154A43!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16-5 ! NONE 

!IA  OAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

•549655 

95114A48!  200.11  35.11 

9.0! 

-  ; 

1500! 

U.SiNONE 

*!IA  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

!  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

•549656 

951 ! 4448 J  200. 1!  35.1! 

9.0! 

-  J 

1500! 

16. 5 ! NONE 

!IA  OAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

! 

1549657 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

951  54A48!  200.1!  75.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.SINONE 

! Z A  OAVENPORT  ! 

1973  ! 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ; 

! 

1549658 

951(4448!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.SINONE 

ilA  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5!. 

-  ! 

! 

1549659 

95114A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

U.SINONE 

!!A  DAVENPORT  ! 

1973  I 
) 

1 

!  1  200.1!  55.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1549660 

951!tA4J!  200.1!  55. U 

9.0! 

-  j 

1500! 

U.SINONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

J 

1 

!  !  200.11  55.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551803 

906J4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  J 

1500! 

17.5! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1974  ! 

| 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551604 

996! 4A481  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  | 

1500! 

17.51N0NE 

!IA  OAVENPORT  ! 

1974  | 

1 

!  !  200.1!  55.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551805 

9961U4S!  200.1!  55.1! 

9.0! 

-  | 

1500! 

17.51  NONE 

! ZA  OAVENPORT  ! 

1974  ! 

J 

1 

1551806 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

99614A41!  200.1!  55.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.51  NONE 

! X A  DAVENPORT  ! 

1974  ! 

! 

1 

1551807 

!  1  200.1!  55.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

99&I4A4S!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

S  X A  OAVENPORT  ! 

1974  ! 

1 

1  551  996 

!  1  200.11  55.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

996144481  200.11  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17 .5  f  NONE 

! X A  DAVENPORT  | 

1974  ! 
f 

1 

!  I  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

*551809 

V9614A48!  200.1!  75.11 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.SIN0NE 

IT A  OAVENPORT  ! 

1974  ! 

1 

1  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551810 

996J4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5! NONE 

! I A  OAVENPORT  ! 

1974  ! 

1 

1  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551611 

996J4A48!  200.1!  55.11 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.51  NONE 

!  Z A  OAVENPORT  ! 

1974  I 

! 

1  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

| 

1551812 

99614A4S!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5! NONE 

! I A  DAVENPORT  I 

1974  ! 

J 

1 

!  I  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

1540599 

971J4A48I  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1600! 

16.5IN0NE 

1  ZA  OAVENPORT  I 

1972  ! 

J 

1 

!  t  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

1540605 

97114448!  200.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1600! 

U.SiNONE 

!  ZA  OAVENPORT  l 

1972  1 

J 

1 

!  !  200.!!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1623722 

67o!4A46!  195.01  35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

16.4 ! NONE 

! I A  DAVENPORT  ! 

1980  l 

! 

!  1  195.0!  75.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1548510 

93614A41!  195.01  35. C! 

10.71 

-  i 

1509! 

U.9{  NONE 

1  ZA  DAVENPORT  ! 

1973  ! 

| 

1 

1  1  195.1!  55.1! 

.7! 

-  ! 

! 

1623723 

67614A48!  195.0!  35.01 

9.01 

-  i 

1502! 

16.4! NONE 

I  ZA  DAVENPORT  ! 

1980  ! 

J 

1 

I  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  » 

! 

1630512 

107214*46!  200.0!  35.01 

9.0! 

-  j 

1667! 

16.3! NONE 

!  Z A  DAVENPORT  ! 

1961  ! 

1 

1  f  200.0!  75.0! 

1.5! 

-  » 

! 

1630514 

107214A46!  200.0!  35.0! 

9.0J 

-  i 

1667! 

U.SINONE 

!IA  OAVENPORT  1 

1981  ! 

| 

1 

!  i  2CO.O!  35-01 

1.51 

-  ! 

I 

1630515 

107214*46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1667! 

18,3! NONE 

! IA  OAVENPORT  ! 

1961  ! 

I 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1630517 

107214*46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1667! 

18.3! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1981  t 
| 

1 

!  1  200.0!  35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1630520 

107214*461  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

16671 

18.3! NONE 

UA  DAVENPORT  { 

1981  ! 

| 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

( 

1551793 

938UA41!  195.0!  35.1! 

9.0! 

-  J 

1500! 

17-5!  NONE 

!XA  DAVENPORT  ! 

1974  ( 

1 

1551794 

1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

93814A41!  19J.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17. 5 ! NONE 

!!A  DAVENPORT  ! 

1974  I 
{ 

1 

I  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551795 

93614*41!  195.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.51  NONE 

1 1 A  OAVENPORT  i 

1974  ! 

{ 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

1551796 

93814*41!  195.1!  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5 ! NONE 

t  ZA  DAVENPORT  ! 

1974  ! 
j 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  t 

! 

1551797 

93S!4A41(  195.1!  35,1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1974  | 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

» 

1551798 

93814A41J  195.1!  35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.52NONE 

II A  OAVENPORT  ! 

1974  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1974  ! 

{ 

155179' 

93814A41!  195.1!  35.1! 

9,0! 

-  i 

1500! 

17.5 ! NONE 

SIA  DAVENP0R1  I 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1551800 

93814A41!  195.1!  35.11 

9.0! 

-  J 

15001 

17.5 ! NONE 

!IA  DAVENPORT  1 

1974  ! 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  2 

! 

1551801 

93814A41!  195.1!  35.1! 

9.0! 

•  i 

1500! 

17.5! NONE 

1 XA  DAVFKPORT  ! 

1974  1 

1 

1  l  195.1!  35.1! 

1.S! 

-  ! 

! 

•551802 

93814A41!  195.1J  35.1! 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.5! NONE 

! TA  DAVENPORT  I 

1974  ! 

{ 

1 

!  1  195,1 [  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1597176 

88814*48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

14591 

16.0! NONE 

!IA  DAVENPORT  ! 

1976  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

!  1  l  ! 

I  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
i 

i 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUK3ER 


0ARGE  LINE#  INC.  ! 

(CONTINUED) ! 


!  !VT CC !  DIMENSIONS  1DPAFTJ 

!  NET  !CODE!LENGTH!fiPDTH!  ! 

-IRE5IS-!**** !  REG.  !  PtG.lLOAD-J 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

J  TON-  ! PAGE !  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 


! CAPACITY 
! 

!  HIGH- 
!  EST 

! 

! 

CARGO  HANDLING 

{VESSEL! 
!S  {OPERATING  ! 

1 

| 

!  CARGO 

!  FIXED 

i 

EQUIPMENT 

{TC!  BASE  ! 

YEA*  i 

!//////// 

!  POINT 

! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  f 

!  PASS- 

{(LIGHT) 

uuminnmtt 

!TD !//////////! 

OR  ! 

!  ENGERS 

!  (FEET) 

i 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  UREBUILTi 

AGS 

914 

597177 

!  38314*4-5! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5* 

- 

; 

1 

1459! 

•  1 

16.0! NONE 

1 

!IA  DAVENPORT  ! 
!  ! 

1978 

! 

I 

AGS 

916 

597179 

i  838! 4A  4!! 

i  t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1 

1 

1459! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

! ZA  DAVENPORT 
! 

1978 

« 

! 

AGS 

925 

609246 

!  S®8 ! 4*  40 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.5! 

- 

1 

1 

1459! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  I A  OAVENPORT 

2 

1979 

! 

! 

AGS 

924 

609247 

*!  363!  4  A  4?  i 
!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.9! 

9.0* 

1.5! 

- 

1 

1 

1459! 

-  1 

16.0! NONE 

1 

ilA  OAVENPORT 

1 

1979 

! 

X 

AGS 

92S 

609243 

!  383! 4A48 { 

{  !  ! 

105.0! 

195.0! 

35. C* 
35.  C! 

9.0* 

1.5! 

- 

1 

1 

1459! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

ilA  OAVENPORT 

2 

1979 

! 

! 

AGS 

926 

609249 

!  333! 4A48! 

!  i  ■ 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

{ 

1459! 

1 6.0! NONE 

1 

f ZA  OAVENPORT 
! 

1979 

! 

! 

AGS 

927 

609250 

*  d3s''4A43! 

»  ii 

195.0! 

1«5.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 4  5  9  j 
-  1 

16.0! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT 
! 

1979 

! 

! 

AGS 

950 

024765 

!  072*4*40! 

i  ;  ; 

195.0! 

195.0! 

3  5,0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

1 

1493! 

-  1 

16.9 ! NONE 

1 

! I A  DAVENPORT 

1 

1980 

! 

! 

AGS 

951 

624766 

!  372*4*46! 

!  !  ! 

195.0* 
1«5. 0! 

35.0* 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

! 

1493! 

-  ! 

16. 9 ! NONE 

1 

!  ZA  DAVENPORT 
» 

1980 

! 

! 

AGS 

932 

624707 

1  872^*46! 

;  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.3! 
35. C! 

7.0! 

1.3! 

“ 

1 

1 

1493! 

-  1 

16. 9i NONE 

1 

!  I A  DAVENPORT 

j 

1980 

! 

! 

AGS 

953 

624765 

!  372 ! 4A46 ! 

i  ■  i 

195.0* 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

1 

1 49  jj 

.  1 

16. 9' NONE 

1 

*!IA  OAVENPORT 

1 

1980 

I 

! 

AGS 

934 

624769 

j  37  2 1 4 A  46 1 
«  ;  ; 

195.0! 

195.0! 

15. C! 

15. 0! 

9.0! 

1.8! 

" 

1 

i 

1493! 

-  ! 

16.9! NONE 

1 

!IA  DAVENPORT 

2 

1980 

! 

! 

AGS 

935 

624770 

1  372  I  4*46! 

;  t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

1 

1493! 

-  1 

1 6 .9  1  NONE 

l 

ilA  DAVENPORT 
! 

1980 

; 

t 

AGS 

956 

024771 

i  87  2! 4*  46 ! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

i 

14931 

-  1 

1 6.9! NONE 
! 

!  X A  OAVENPORT 

1 

1980 

i 

! 

AGS 

9  37 

624772 

!  37214*46! 

i  j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

1 

1493? 

-  1 

16.9! NONE 

1 

•  I A  OAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

933 

624773 

!  872! 4*46! 

t  ii 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1 

; 

14«3i 
-  ! 

16.9! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT 
! 

1980 

! 

A6$ 

939 

624774 

j  372J4A46! 

j  it 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

i 

1  <»9  J 

-  1 

16.9! NONE 

1 

!  I A  DAVENPORT 
! 

1960 

! 

! 

AGS 

940 

o27901 

!  572*4*46! 

[  ;  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

i 

149li 
.  1 

16.9! NONE 

1 

!IA  DAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

941 

O27902 

!  872*4*48! 

i  i  i 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

• 

! 

1 

1493! 

-  ! 

1 6.9 {NONE 

1 

!IA  OAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

942 

627903 

!  372 ! 4*46 ! 
i  i  i 

195.0! 

1>5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1 

i 

1493! 

-  1 

16.9*  NONE 
! 

! I A  DAVENPORT 
! 

1980 

{ 

! 

AGS 

943 

627904 

!  37214*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

2 

i 

1493! 

-  ! 

1 6. 9 ! NONE 
! 

1 Z A  DAVENPORT 

1 

1980 

! 

! 

AGS 

944 

029747 

•  711*4*46! 

!  !  ! 

195.0* 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

■ 

! 

! 

1520! 

-  1 

19.25NONE 

! 

ilA  OAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

945 

629748 

•  71 1 { 4446 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

18.0! 

35.0! 

9.C! 

1.6! 

• 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

!XA  DAVENPORT 
! 

1980 

! 

) 

AGS 

951 

644912 

!  695! 4A4o ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1520! 

-  ! 

10. 2JN0NE 

2 

!IA  DAVENPORT 
! 

1981 

! 

! 

AGS 

1105 

032675 

{  711 { 4446! 

!  !  ! 

195. C! 
195.0! 

35.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.  2!*  NONE 
! 

!  Z A  OAVENPORT 
! 

1980 

I 

! 

AGS 

1106 

632676 

!  711! 4A46! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

1107 

032677 

S  71114446! 

j  i  i 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.9! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

!  X A  OAVENPORT 
! 

1980 

! 

! 

AGS 

O01B 

527283 

!  101 3S4A491 

!  !  ! 

200.0* 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6* 

“ 

1 

! 

1635! 

-  ! 

Id. 0! NONE 

2 

! XA  OAVENPORT 
! 

1970 

! 

! 

AGS 

602* 

527234 

!  1013*4443! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.6! 

- 

1 

! 

1635! 

-  ! 

16. oj NONE 
! 

S  XA  OAVENPORT 
! 

1970 

! 

! 

AGS 

6039 

527265 

!  101JJ4A43* 

!  I  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1635! 

-  ! 

1o .0 l NONE 
! 

!  X A  OAVENPORT 
! 

1970 

! 

1 

AGS 

604? 

527266 

!  1013 ! 4443 ! 

!  !  ! 

20C. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

1 

1635! 

16.0 !  NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
! 

1970 

! 

! 

AGS 

6058 

527267 

!  101314443! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

*5.0! 

35.9! 

9.0! 

I.o! 

“ 

! 

! 

1635! 

-  ! 

1 6.01N0NE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
! 

1970 

! 

1 

AGS 

606P 

577238 

!  1013*4443! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

i 

1635! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

! XA  DAVENPORT 
! 

1970 

! 

! 

AGS 

6089 

527290 

!  1013144*3! 

!  !  ! 

290.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1635! 

-  ! 

16. 0! NONE 

1 

!3A  DAVENPORT 
! 

1970 

! 

1 

AGS 

6099 

53071J 

!  99314448J 

!  !  ! 

203.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1622! 

-  ! 

U.SiNOME 

! 

! XA  DAVENPORT 
! 

1971 

! 

! 

AGS 

6100 

530714 

!  093  j  4444 • 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1 

1622! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

IX A  DAVENPORT 

I 

1971 

! 

I 

AGS 

6118 

530715 

!  99614444  J 
!  I  ! 

209.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1622! 

-  ! 

14. 5! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT 
! 

1971 

! 

! 

AGS 

6120 

530716 

!  990 ■ 4444 ! 

!  !  ! 

200.0! 

210.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

1 

i 

1622! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

(ZA  DAVENPORT 
! 

1971 

1 

! 

AGS 

613* 

530717 

!  996144441 

200.0! 

200.0! 

15.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

- 

1 

! 

1622! 

-  ! 

14.5 (NONE 
! 

! XA  OAVENPORT 
! 

1971 

! 

! 

AGS 

6141 

530716 

!  996 ! 444?  J 
!  !  ! 

203.01 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

“ 

! 

» 

1622! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

X  X A  DAVENPORT 
! 

1971 

! 

! 

AGS 

6159 

530719 

•  99 J I 4A43! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

i 

! 

1622! 

-  1 

14.5 ! NONE 
! 

! IA  OAVENPORT 

I 

1971 

! 

! 

A6S 

6163 

1510720 

!  99614443* 

!  !  ! 

290.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

I 

1622! 

-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

!1A  OAVENPORT 
! 

1971 

( 

! 

AGS 

6170 

530721 

i  998 1 444li 
!  !  ! 

210.0! 
20C. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1 

! 

1622! 

-  1 

14.5! NONE 
! 

! IA  OAVENPORT 
! 

1971 

! 

AGS 

618* 

530722 

!  99614443* 

!  t  ! 

200.0! 

290.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

I 

1622! 

-  ! 

14.5 {NONE 

1 

!IA  OAVENPORT 
( 

1971 

i 

! 

AGS 

6198 

530723 

!  998I4A43! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35. r! 

9.0! 

1.7! 

- 

j 

i 

1622! 

-  ! 

14. 5! NONE 
! 

UA  OAVENPORT 
! 

1971 

! 

! 

AGS 

6200 

J530724 

1  99 jj  4443! 
!  !  ! 

290.0! 

200.0! 

35.0  ’ 
35.0 

9.0! 

1.7! 

• 

! 

! 

1622! 

-  ! 

14.5! NONE 
» 

!IA  DAVFNPORT 
! 

1971 

I 

* 

AGS 

6218 

530725 

»  99814448! 

!  !  ! 

200.0* 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1622! 

.  1 

14. 5! NONE 
! 

I XA  DAVENPORT 
! 

1971 

! 

I 

AGS 

6239 

.540593 

!  971 {4440! 

!  !  ! 

203.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT 

1972 

! 

! 

AGS 

6240 

1540594 

!  971I4A43! 

!  t  ! 

200.1! 

200.1! 

25.1! 

35.1! 

9.0! 

1.51 

— 

! 

I 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! X A  DAVENPORT 
! 

1972 

! 

ACS 

6250 

540595 

!  9MS4A43! 

j  1  | 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
35.1 ! 

9.0! 

1.5! 

” 

1 

! 

1600! 

-  ! 

16.51N0NE 

! 

!IA  DAVENPORT 
! 

1972 

1 

! 

AGS 

6263 

540596 

i  971 ! 4*45 l 

1  •  1 

200. 1! 
200.1* 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

! XA  DAVENPORT 
! 

1972 

I 

! 

AGS 

6270 

540597 

*!  ‘A 7 1  j  4443! 

!  !  ! 

230.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0* 

1.5! 

- 

! 

! 

1600! 

-  ! 

16.5 {NONE 
! 

!IA  DAVENPORT 
! 

1972 

! 

! 

AGS 

6280 

J540598 

!  >7114443! 

!  !  ! 

200.1! 

290.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

loOO! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

1 XA  OAVENPORT 
! 

1972 

! 

! 

AGS 

6303 

.540600 

>  971 ! 4A43! 

!  !  ! 

j  t  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

* 

! 

1600! 

-  ( 

1 

16.5 ! NONE 
! 

1 

1 I A  DAVENPORT 
! 

! 

1972 

! 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


BARGE  LINE/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

! 540602 
! 

! 540603 


971J4A4S! 
!  ! 
971  !  4  A  4  5 ! 


971*4*48! 
!  ! 

971*4*43! 
!  ! 

971 ! 4A4S ! 


971(4*43! 

!  ! 

971  !4A4S« 

i  i 

971 j  4A48 ! 

!  ! 

971UA4AJ 
!  ! 

97114A43! 

!  I 

971J4A4S! 

!  ! 

971S4A46! 

!  ! 

971 ! 4*43! 

!  ! 

971J4A43! 

!  ! 

971 f  4 A  49 ! 

!  ! 

971J4A45! 

!  ! 

97114*48! 

J  ! 

97H4A4M! 

!  t 

971(4*4'! 

!  ! 

971*4*43! 

I  ! 

971I4A4S! 

!  ! 

971 I4A43 J 
)  ! 

971I4A4S! 

!  ! 

971I4A4S! 

!  ! 

971J4A4S! 

!  ! 

97114A4S! 

!  ! 

971 !  4A48 ! 

!  ! 

971I4A48! 

!  ! 

971J4A48! 

!  ! 

971I4A411 
!  I 

97H4A41! 
i  i 

971 14A41 ! 

!  ! 

971 J4A41  1 
!  ! 

971 S4A41 ! 

!  ! 

97114*41  I 
!  I 

97114A41! 

!  ! 

971I4A41! 

!  2 

971 J4A41 ! 

f  1 

97114A411 
!  ! 

971J4A41! 

1  J 
97154*41! 

!  ! 

971 54*41 J 
!  2 

971 24*415 
!  2  J 

2  ! 

2  2 


DIMENSIONS  5  DRAFT 2 
LENGTH ! BRDTH!  2 

REG.  2  REG.2LOAO-2 
//////!/////!  ED  2 
OVER"! OVER-! /////! 
ALL  2  ALL  ! LIGHT! 

j 

t 

i 

i 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2 

!  V  E  S  $  E  L  !  ! 

IS  (OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

f  AO!  LINE-1  !  BUILT  I 
/!T D(//////////!  OR  ! 

!EE!  LINE-2  (‘REBUILT! 

2 

i 

i 

i 

200.1 i 
200.1! 

« 

t 

t 

j 

35.1  j 
35.1! 

t 

i 

i 

i 

9.0! 

1.5! 

; 

i 

j 

i 

i 

loOO! 

•  i 

1 

j 

2 
j 

16.5  j  NONE 
• 

!  ! 

j  i 

!  ! 

»  i 

• t A  DAVENPORT  ! 

I  ! 

1972 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

* 

• 

1600! 
•  i 

16.5 ! NONE 

i 

!IA  DAVENPORT  • 

!  ! 

1972 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

j 

1600! 

-  i 

16.SIN0NE 

; 

S I A  DAVENPORT  ! 

{  i 

1972 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 
-  j 

16. 5! NONE 
; 

!XA  DAVENPORT  ! 

2  i 

1972 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

j 

1600! 
-  ! 

16.5 !  NONE 

j 

!IA  DAVENPORT  ! 

{  2 

1972 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 
-  i 

16.5! NONE 

i 

!  I A  DAVENPORT  *! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1 ! 
35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

} 

1600! 
-  ! 

16. 5! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

i  i 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

* 

loOO! 

-  j 

1 6. 5 ! NONE 

i 

! X A  DAVENPORT  i 
!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 
-  i 

1 6. 5  ! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
35.1 ! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

16.5 (NONE 
» 

2IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1600! 

-  ! 

1 6. 5  j  NONE 
i 

!IA  DAVENPORT  ! 

j  i 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  i 

16.5! NONE 

i 

!  I A  DAVENPORT  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

** 

j 

1600! 

-  ; 

16.5 ! NONE 
! 

! I A  DAVENPORT  ! 

•  1 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

1 6. 5! NONE 

t 

! I A  DAVENPORT  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

75.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

} 

1600! 

-  { 

16.5! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

I  l 

1973 

200.1! 

200.1! 

3S.1 ! 
75.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ( 

16. 5 !  HONE 
; 

! X A  DAVENPORT  j 
!  ! 

1973 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

1 6. 5  !  NONE 
! 

(IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1  ! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0| 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! Z A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

! X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  XA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

(IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

16001 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  1 

1973 

200.  1! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 
200.1  ! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5 {NONE 
! 

!  X A  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

16*5 (NONE 

i 

1 X A  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

1 6. 5! NONE 
! 

!  I A  DAVENPORT  | 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  I A  OAVENPORT  ! 

!  1 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  I 

1 6.  5 ! NONE 

1 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

! IA  DAVENPORT  ! 
i  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

16.51  NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT  ! 

1  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
( 

! X A  DAVENPORT  1 
!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

~ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

! X A  DAVENPORT  I 
!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
35. It 

9.0! 

1.5! 

• 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  i 

16.5 ! NONE 
! 

!  I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

'5.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 

1 

S  XA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

75.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5!  NONE 

1 

1 X A  DAVENPORT  1 
!  ! 

1973 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  j 

16.5IN0NE 

! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

leOO! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! X  A  DAVENPORT  ! 

2  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

! X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1600! 

-  ! 

16.51N0NE 

! 

! XA  DAVENPORT  1 
!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
3S..1 ! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! IA  DAVENPORT  ! 

!  I 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

j 

1600! 

-  ! 

16.51  NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  I A  DAVENPORT  l 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

1  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

1 X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
35. U 

9.0! 

1.5! 

— 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!XA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

~ 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 

-  ! 

16.5 (NONE 
! 

1 XA  DAVENPORT  ! 

!  ] 

1974 

200.1! 

200.1! 

'5.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1974 

200.1! 

200.1! 

! 

! 

35.1! 

35.1! 

! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

16001 
-  ! 

! 

! 

1 6.5 ! NONE 
! 

! 

! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1974 
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ENGR8 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  !  CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL! 

!  NET  ICOOE 8 LENGTH! BROTH 8  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

- JPEGXS-!****!  REG.  !  REG.8LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  8  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  1 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

GUARD  !  TON-  1PA5EI  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////‘TO! ////////// ! 


NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


cINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


!EE!  LINE-2  ‘^REBUILT! 


(28)  ALTER  BARGE  LINE#  INC. 

(CONTINUED) 


AGS 

6573 

! 551 827 

971 

4  A41 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

16008 

16. 5  ! HONE 

8IA 

DAVENPORT  8 

1974 

! 

! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  8 

» 

i 

AGS 

6558 

1611397 

1052 

4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1&29! 

U.OiHOKE 

8IA 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  2 

1 

1 

J 

AGS 

6893 

‘.611398 

1052 

4  A  48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1629! 

16. 0! NONE 

8IA 

DAVENPORT  * 

1979 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

8 

-  j 

8 

i 

A6S 

6908 

! 61 1 399 

1052 

4A4S! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

’629! 

U.OSNONE 

8IA 

DAVENPORT  ! 

1979 

! 

8 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  2 

1 

2 

AGS 

692P 

! 624755 

960 

4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1o33! 

16.4! NONE 

8IA 

DAVENPORT  * 

1930 

! 

! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

• 

-  i 

i 

1 

AGS 

6933 

1624776 

96C 

4A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1833! 

16.4! NONE 

IIA 

DAVENPORT  8 

1930 

! 

j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

•  8 

j 

8 

AGS 

6940 

8624777 

960 

4A4S! 

200. G* 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1633! 

16.4‘NONE 

(IA 

OAVENPORT  8 

1980 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

8 

-  j 

8 

8 

• 

AGS 

69SP 

1624778 

960 

4A43! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1633! 

16.4IN0NE 

!  I 

OAVENPORT  8 

1980 

! 

> 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

8 

-  » 

1 

! 

AGS 

696? 

•624779 

960 

4A43 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1633! 

16  .4 ! NONE 

IIA 

DAVENPORT  8 

1980 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  t 

t 

j 

AGS 

6978 

1624730 

960 

4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

; 

1633! 

U.MNOKE 

i  X  A 

DAVENPORT  j 

1980 

! 

{ 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  2 

2 

J 

AGS 

6-588 

•624751 

960 

4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1633! 

16.4!N3NE 

IIA 

DAVENPORT  8 

1980 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  * 

1 

i 

* 

AGS 

699? 

8624752 

960 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1633* 

16. 4 ! NONE 

iiA 

DAVENPORT  8 

1980 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

J 

i 

BIX 

301 

•621834 

676 

4*4?! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

U.i'iXONE 

81A 

DAVENPORT  ! 

1980 

j 

_ j 

1«5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

i 

31 X 

2018 

1540601 

971 

4A4S! 

203.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 o. 5 ! NONE 

i  ia 

DAVENPORT  8 

1972 

8 

j 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  2 

i 

1 

J 

HPC 

12 

•  - 

275 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

23.78400  B.P 

•  H. 

PUMP# 

IIA 

DAVENPORT  8 

1959 

8 

! 

19S.C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

80RAG  LINE 

t 

HPC 

31 

J  ----- 

42C 

4A4S! 

195.0! 

52.5! 

8.0! 

- 

2 

1800! 

25. 3! COMPRESSOR  * 

iiA 

DAVENPORT  8 

1962 

8 

_ i 

195.0! 

52.5! 

1.5‘ 

j 

-  2 

8PUHP#  ORAG 

LINE 

1 

MPC 

32 

!  - 

420 

4A4S! 

195.0! 

52.5! 

3.0! 

- 

! 

1800! 

25 .3! COMPRESSOR# 

•IA 

OAVENPORT  ! 

1962 

8 

! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

j 

-  ! 

!  PUMP#  DRAG 

LINE 

1 

HPC 

33 

j 

1526 

4A48! 

250. 0! 

52.5! 

3.0! 

- 

j 

2400! 

2S.38COMPRESSOR 

4  AIP 

8XA 

DAVENPORT  8 

1967 

i 

! 

250.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  i 

8  SLIDES# 

PUMP 

8 

MPC 

51 

8  - 

1526 

4A40! 

250.0! 

52.5! 

10.0! 

- 

! 

3200! 

24*6! FEEDERS 

4  BELT 

8  X  A 

DAVENPORT  8 

1963 

! 

; 

250.0! 

52.5! 

1.6! 

i 

-  ; 

8  CONVEYORS 

; 

HPC 

52 

!  - 

1526 

4A40! 

280.0! 

52.5! 

10.0! 

- 

i 

3200! 

24.6( FEEDERS 

4  BELT 

IIA 

DAVENPORT  I 

1963 

8 

! 

250.0! 

52.5! 

1.58 

! 

-  ! 

(CONVEYORS 

8 

MPC 

53 

j  - 

1526 

4440! 

250.0! 

52.5! 

10.3! 

- 

! 

3300! 

24.8 8  FEEDERS 

4  BELT 

8IA 

DAVENPORT  8 

1975 

8 

! 

250.0! 

52.5! 

1.8! 

! 

-  2 

8  CONVEYORS 

8 

HPC 

54 

!  — — 

1526 

4A40! 

250.0! 

52.5! 

10.31 

- 

i 

3300! 

24.8! FEEDERS 

4  3ELT 

!IA 

DAVENPORT  J 

1975 

8 

! 

250.0! 

52.5! 

1.6! 

i 

-  ! 

‘CONVEYORS 

1 

MPC 

55 

8  — — — 

152a 

4A401 

250.0! 

52.5! 

10.3! 

- 

! 

3300! 

25-3!  FEEDERS 

4  BELT 

IIA 

OAVENPORT  8 

1980 

8 

! 

280.0! 

52.5! 

1.8! 

1 

-  ! 

(CONVEYORS 

1 

HPC 

61 

!  - 

300 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1470! 

18.38AIR  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  • 

1970 

8 

8 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(SLIDES 

150 

TPM 

1 

MPC 

62 

8  - 

300 

4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

13.3! At R  PADS  4 

iiA 

DAVENPORT  8 

1970 

8 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

63 

8  - 

300 

4A4?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

18. 3  !  AIR  PADS  4 

IIA 

OAVENPORT  ! 

1970 

8 

! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

150 

TPM 

8 

MPC 

64 

!  - 

30C 

4  A  481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1470! 

18.38  AIR  PADS  5 

IIA 

DAVENPORT  8 

1970 

8 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

8  SLIDES 

ISO 

TPH 

I 

MPC 

65 

8  - 

303 

4A4* ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

17.58PAOS  S 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1972 

8 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

| 

HPC 

66 

j  - 

300 

4A48  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

17.SIP4&S  t 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1972 

8 

] 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

(SLIDES 

1 

MPC 

67 

30C 

444* ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

17.5  J  PADS  t 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1972 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

ISLIDES 

8 

MPC 

68 

i  - — - 

30C 

4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1470! 

17.5 8 PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1972 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6] 

! 

-  8 

8  SLIDES 

J 

MPC 

69 

j  - 

337 

4442! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

1 7. 5! PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1975 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  8 

8SLI0ES 

1 

MPC 

70 

337 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14908 

17.5! PADS  4 

AIR 

IIA 

OAVENPORT  1 

1975 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

I 

-  ! 

8SLX0ES 

I 

MPC 

71 

337 

4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

17.5JPADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1975 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

8 

MPC 

72 

j  - 

337 

444*! 

195.0! 

33.0! 

«.0! 

- 

! 

1490! 

17.58PADS  4 

AIP 

8IA 

DAVENPORT  1 

1975 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

I 

MPC 

73 

j  ...... 

333 

44  4*  ! 

195.0! 

35.0! 

9*0! 

- 

! 

1490! 

17.58PAOS  4 

AIR 

!  X  A 

DAVENPOflT  8 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  8 

ISLIDES 

8 

MPC 

74 

j  - 

337 

4448  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0| 

- 

! 

1490! 

17.5IPADS  t 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1977 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  8 

ISLIDES 

8 

MPC 

75 

!  - 

337 

4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

14908 

17.5! PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

i 

MPC 

76 

j  - 

333 

4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

14908 

17.5  8 PADS  4 

AIR 

iiA 

DAVENPORT  8 

1977 

f 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8) 

8 

-  ! 

ISLIDES 

8 

MPC 

77 

j  - 

337 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

17.58  PAOS  4 

AIR 

8IA 

DAVENPORT  8 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

ISLIDES 

1 

MPC 

75 

j  - 

337 

44  43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

17.5 8 PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1977 

8 

! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

8SLI0ES 

I 

MPC 

79 

!  - 

337 

4443  ! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1 

1490! 

17.5 ! PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1977 

8 

! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  t 

8  SLIDES 

8 

MPC 

50 

j  - 

337 

4445! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

17 .5  JPAOS  t 

AIR 

81 A 

DAVENPORT  8 

1977 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

8 

-  • 

ISLIDES 

J 

MPC 

51 

!  - - 

333 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

17.5JPAOS  4 

AIR 

8IA 

DAVENPORT  8 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

8 

-  ! 

ISLIDES 

8 

MPC 

82 

I  - 

337 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

8 

1490! 

17.58PADS  4 

AIR 

IIA 

DAVENPORT  8 

1977 

8 

1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

J 

-  ! 

(SLIDES 

! 

MPC 

83 

30C 

4A4S ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

1S.68AIR  PADS  t 

8IA 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

8 

-  8 

ISLIDES 

150 

TPH 

8 

HPC 

84 

j  - - 

30  C 

44  45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

14*0! 

10 .6 ! AIR  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  8 

1979 

8 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

ISLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

85 

8  - 

3  0  C 

4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

18.6] AIR  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1979 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  8 

! SLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

86 

8  - 

30C 

4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

8 

1490! 

1 8.6! AIR  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  8 

ISLIDES 

150 

TPH 

! 

MPC 

37 

30  ( 

4A4S  l 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

J 

1490! 

18.68  AIR  PADS  t 

!  I A 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

(SLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

88 

30< 

4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

; 

1400! 

1S.6UIK  PAOS  t 

IIA 

DAVENPORT  8 

1979 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  8 

ISLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

39 

j  - 

300 

4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

18*61  AIR  PAOS  S 

IIA 

DAVENPORT  J 

1979 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

■ 

-  i 

ISLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

90 

!  - 

300 

4A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*8 

1490! 

18.68AIR  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

8 

-  8 

(SLIDES 

150 

TPH 

8 

MPC 

91 

!  - 

300 

4A4SI 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

8 

1490! 

15.6! AI ft  PADS  4 

IIA 

DAVENPORT  8 

1979 

! 

l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

ISLIDES 

150 

TPH 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NARE  AND  NUR3ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUR8ER 

1  1VTCC!  01  PENSIONS  !  DRAFT! 

1  NET  1  CODE ! LENGTH! 8 RDTHl  • 

•REGIS-!****!  REG.  *  REG. 1  LOAD-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  !PA6E!  OVER-! OVER-!/////! 

1  NA6E  1  IV  •  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY! 

i  t 

!  CARGO  ! 
•////////I 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  !  YEAR  • 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !////////////////!TD! //////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  I EC !  LINE-2  !*REBU1LT! 

(28)  ALTER 

! 

! 

8ARSE  LINE*  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

!  1 

•  • 

j  i 

i  i 

! 

! 

t 

2 

i 

i 

i  i 

1  { 

2  j 

!  i 

! 

2 

t 

t 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

{ 

; 

5 

RPC 

92 

!  - 

! 

30014A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6: 

“ 

•  1490! 

>  -  j 

18 .6 i AIR  PADS  t 

! SLIDES  150  TPH 

!IA 

! 

OAVENPORT  ! 

l 

1979  ! 

» 

RPC 

93 

!  - 

! 

30014A4S! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

•  1490! 

«  -  i 

18.5! AIR  PADS  t 

{SLIDES  150  TPH 

!  I A 

i 

DAVENPORT  ! 

j 

1979  *! 

1 

RPC 

94 

1  - 

! 

30014A48! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

*!  1490! 

*  -  i 

18.6! AIR  PADS  t 

•.SLIDES  150  TPH 

!IA 

j 

OAVENPORT  i 
« 

1979  1 
! 

RPC 

95 

i  ...... 

i 

300! 4A48  j 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

•  1490! 

!  -  ! 

16.6! AIR  PADS  t 

! SLIDES  150  TPH 

!XA 

! 

OAVENPORT  • 

! 

1979  • 

! 

RPC 

96 

! 

30014A48! 

!  1 

195.0! 

1«5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.6! 

- 

!  1490! 

!  -  J 

18.6! AIR  PADS  t 

! SLIDES  ISO  TPH 

!IA 

! 

OAVENPORT  ! 

! 

1979  ! 

I 

RPC 

97 

!  - 

i 

30014A43! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

!*  1490! 

i  .  i 

18.6! AIR  PADS  t 

!  SLIDES  150  TPH 

!TA 

i 

DAVENPORT  ! 

! 

1979  ! 

! 

RPC 

251 

j  548509 

27014A48! 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2.2! 

- 

!  1400! 

i  •  ; 

17.0! AIR  PADS  AND 
!PUHP$ 

!IA 

1 

DAVFNPORT  ! 

! 

*  1983  ! 

! 

RPC 

252 

i 560388 

i 

27014A48! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

!  1400! 

!  -  * 

17.0! AIR  PADS  AND 
!PUHP$ 

ilA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1982  ! 

! 

RPC 

253 

j  $69371 

1 

270! 4A48 1 

i  * 

195.0! 

35. oi 

9.0! 

2.0! 

- 

!  1400! 

!  -  t 

17.0! AIR  PADS  AND 
! PURRS 

!  ZA 

2 

DAVENPORT  ! 

*  1983  ! 

! 

RPC 

254 

! 569368 

• 

270!4A43« 

t  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

!  1400!* 

!  -  « 

17.0! AIR  PADS  AND 
! PUMPS 

!XA 

! 

DAVENPOORT! 

! 

*  1983  ! 

1 

RPC 

255 

! 569873 
! 

27014A45! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

!  1400! 

2  -  2 

16 .7 ! AIR  PADS  AND 
!PUMPS 

!ZA 

i 

DAVENPORT  ! 

1983  ! 

! 

RPC 

256 

•632000 

! 

27014A43! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

!  1400! 

i  -  j 

16.7 ! NONE 

2 

!  Z  A 
! 

OAVENPORT  ! 

1983  ! 

! 

RPC 

257 

1609245 

! 

333! 4*43! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

•  1400! 

i  -  2 

1 6.7  !  AIR  PADS  AND 
1PUHPS 

!IA 

1 

DAVENPORT  ! 

< 

1983  ! 

! 

RPC 

258 

•616618 

! 

270*4*43! 
t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

!  1400! 

i  .  i 

16.7! AIR  PADS  AND 
! PUMPS 

!  I A 

i 

DAVENPORT  ! 

! 

1983  | 

i 

RPC 

259 

! 61 6617 
! 

27014*43! 

■  j 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

!  1400! 

i  -  j 

16.7! AIR  PADS  AND 
1PUMPS 

!IA 

i 

OAVENPORT  ! 

! 

1983  ! 

! 

RPC 

350 

1578233 

i 

72814A40! 

i  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  “  ! 

12.01NONE 

2 

!xa 

2 

OAVENPORT  ! 

! 

1976  ! 

! 

RPC 

351 

•578239 

! 

723!4A4C! 

i  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

12.0! NONE 

j 

!ia 

! 

OAVENPORT  ! 

! 

1976  ! 

! 

RPC 

352 

1578240 

! 

72SUA40! 

*  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  2 

12.01N0NE 

j 

!  I A 

i 

OAVENPORT  ! 

! 

1976  ! 

! 

RTI 

181 

1576553 

! 

96S!4A4li 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

!  1430! 

!  -  ! 

18.9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  1 
! 

RTI 

182 

•576554 

! 

963! 4A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

!  1480! 

!  -  ! 

16.9IN0NE 

! 

!IA 

2 

OAVENPORT  ! 

2 

1977  ! 

! 

RTI 

183 

1576555 

! 

96814A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3!- 

* 

!  1480! 

»  -  ; 

18.9! NONE 
! 

!  IA 

2 

OAVENPORT  ! 

i 

1977  ! 

! 

RTI 

184 

1576556 

! 

96514A41 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9! NONE 
! 

f  IA 
! 

DAVENPORT  i 
! 

1977  ! 

! 

RTI 

185 

1576557 

! 

96314441 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

!  1480! 

!  -  ! 

13.9! NONE 
; 

!  IA 
! 

OAVENPORT  ! 

! 

1977  1 
! 

RTI 

186 

1576558 

! 

96314A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

* 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9 {NONE 
! 

!  I A 
! 

OAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

137 

1576559 

! 

963J4A41* 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9 ! NONE 
! 

!  I A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

188 

1576560 

1 

96314A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  1480! 

!  “  ! 

1 8.9IN0NE 
! 

1XA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

189 

1576561 

1 

96814*41 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

* 

!  1480! 

!  -  ! 

1 8.9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

190 

1576562 

1 

96814A41! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  1480! 

i  -  ! 

1 6. 9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

191 

1576563 

! 

96314441 » 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  1480! 

!  -  ! 

1 8.9! NONE 
! 

!1A 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

192 

1576564 

1 

96814A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  U60! 

!  -  ! 

18.9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

193 

1576565 

1 

968I4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9!  NONE 
! 

!TA 

! 

OAVENPORT  ! 

I 

1977  1 
! 

RTI 

194 

1576566 

1 

968S4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  1480! 

!  -  ! 

1 5.9! NONE 
! 

!IA 

! 

OAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

195 

1576567 

! 

96814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9! NONE 
! 

IXA 

! 

DAVENPORT  ! 

I 

1977  ! 

RTI 

196 

157656? 

1 

96314A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

!  14801 

!  -  ! 

18.9! NONE 
{ 

1 1 A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  I 
! 

RTI 

197 

1576569 

1 

96814A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9! NOHE 
! 

(IA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

198 

1576570 

1 

96314*41 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

!  1460! 

!  -  ! 

18.9! NONE 

I 

!  X  A 
! 

OAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

199 

1576571 

1 

968 ! 4A41 1 

t  i 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

!  1480! 

!  -  ! 

18 .9  {NONE 
! 

!  IA 

I 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

200 

1576572 

1 

96314A41! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

!  1480! 

!  -  ! 

18.9! NONE 

2 

1  ZA 

I 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

301 

1582463 

1 

371 14A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

19. 9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  } 

! 

RTI 

302 

1582464 

! 

S7114A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

:.S! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 

2 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  J 
! 

RTI 

303 

1582465 

1 

37114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

19. 9! NONE 
! 

1 X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

304 

1582466 

1 

871  !4A41 ! 

j  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

1 9.9 ! HONE 
! 

!  IA 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  I 
! 

RTI 

305 

1 582467 
! 

87114A41  i 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

i 

RTI 

306 

1582468 

1 

87114A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

19. 9! NONE 
! 

!  X  A 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

307 

1582469 

1 

871 ! 4A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 

i 

IXA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

308 

1532470 

1 

87114*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.S! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9iN0NE 

! 

!  IA 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

309 

1582471 

1 

37114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 
! 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  { 

! 

RTI 

310 

1582472 

1 

37114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

1 9.9! NONE 
! 

!  IA 

2 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

» 

RTI 

311 

1582473 

1 

87114A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 
! 

!ia 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

312 

1582474 

1 

87114A41! 
i  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9JN0NE 

! 

!  IA 
! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  I 
! 

RTI 

313 

1582475 

1 

371 14A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

-  ! 

1 9. 9! NONE 
! 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

314 

1582476 

1 

871  14A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 9.92  HONE 

i 

!  I A 

1 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

315 

1582477 

1 

87114A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

-  ! 

19.9i NONE 
! 

IXA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  ! 

! 

RTI 

316 

1582478 

1 

871 14A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

19.9! NONE 
! 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

! 

1977  { 

! 

! 


! 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


M 


EN6R! 

OIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  OR  AFT! 
NET  !C ODE! LENGTH! BRDTh!  • 

PEGIS-J****!  REG.  1  PEG.1L0AD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  ‘PAGE!  OVEo-lOVEP-1 /////! 
WAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ‘LIGHT! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  »  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LIKE-1 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

!$  ‘OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  S  YEAR  ! 

! A 0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

!TD!//////////|  OR  ! 

!E£!  LINE-2  ! •REBUILT! 

(28)  ALTER 

3AR6E  LINE,  INC. 

(CONTINUED) 

j 

; 

j 

i  i 

!  i 

i  ; 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

• 

t 

2 

2 

2  2 

2  2 

2  2 

2  2 

! 

! 

! 

MTI  317 

«5S247« 

i 

371 j  4A41 J 

i  i 

195. C* 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0*! 

1.5! 

"  ! 

1500*! 

-  i 

19.9! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

2  i 

1977  » 

2 

HTI  318 

*1532480 

{ 

37114A41! 

195.0! 

195.0! 

T5.C! 

35-0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500* 
-  « 

19.9 ‘NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  2 
»  2 

1977  i 

I 

HTI  319 

! S82431 

t 

371 1 4A41 ! 

i  j 

195.0! 

195.01 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

—  i 

19.9! NONE 
» 

! I A  DAVENPORT  ! 

2  2 

1977  ! 

t 

HTI  320 

1532482 

i 

S71 14A41! 

j  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

*  ! 

1500*! 

-  i 

19.9! NONE 

i 

!XA  DAVENPORT  i 

«  j 

1977  ! 

2 

NOHA  201 

1634319 

« 

33814A41! 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1519! 

.  i 

19.6! NONE 

i 

!XA  DAVENPORT  ! 

2  2 

1981  j 

2 

NONA  202 

1634320 

t 

388!4A4ll 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

1519! 

—  i 

19. 6! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

1  « 

1981  ! 

• 

NOHA  203 

1634321 

• 

38S14A41  *1 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1519j 

1 9. 6! NONE 

2 

!XA  DAVENPORT  ! 

2  2 

1981  ! 

i 

NONA  204 

1634322 

i 

888! 4A41 1 

■  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

T5.C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1519! 

-  i 

19.6! NONE 

2 

!IA  OAVENPORT  ! 

2  • 

1981  * 

2 

NOHA  205 

1*34323 

i 

38814A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1 51 9*! 

-  i 

1 9. 6! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 
i  2 

1981  2 

i 

NOMA  206 

1634324 

38314441 1 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

’  ! 

1519? 

-  i 

19.6! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

;  * 

1981  ! 

2 

NOHA  207 

i*34325 

i 

38S14A41! 

i  i 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

“  ! 

1519' 

-  t 

19.6 ! NONE 

l 

!IA  DAVENPORT  ! 
t  2 

1981  2 
! 

NONA  208 

1034326 

i 

333*14441! 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1519! 

19.6! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  • 

2  2 

1981  ! 

• 

NONA  209 

1634327 

i 

8881*  4A41 1 

i  i 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1519*! 
-  | 

19.6! NONE 

i 

llA  DAVENPORT  ! 

2  2 

1981  ! 

2 

NOHA  210 

1634328 

i 

8?8 1 4A41 1 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1519? 

19.6! NONE 

2 

llA  DAVENPORT  j 
!  ! 

1981  • 

2 

NOMA  211 

163432? 

i 

3E314A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1-5! 

*  ! 

1519* 

-  i 

19 .6 ! NONE 

2 

! XA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOHA  212 

1634330 

} 

823*4441 ! 

»  j 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

1519! 

-  i 

19.6 ! NONE 

i 

!IA  OAVENPORT  ! 

2  2 

1981  ! 

t 

NOHA  213 

1634331 

i 

39814A41! 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1519* 

-  i 

1 9. 6! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  i 
! 

NONA  214 

1634332 

j 

3H314A4ll 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1519! 

19.6! NONE 

i 

! I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOHA  215 

1634333 

i 

*3614*41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1-5! 

“  ! 

1519! 

-  i 

19.6! NONE 

i 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NONA  216 

! *34334 

i 

883*4441  ! 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
« 

1519* 

-  i 

19.61N0NE 

i 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOMA  217 

1634335 

i 

S  33 1 4A41 1 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1-5! 

-  « 
i 

1519* 

19.6! NONE 
! 

! ZA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NONA  218 

l63433o 

j 

833! 4 441! 

i  j 

195.0! 
19$. 0! 

35.0! 
35. C! 

9.0* 

1-5! 

“  ! 

1519! 

•  i 

1 9. 6 ! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOHA  219 

1634337 

1 

8:314441! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

151 9! 
-  ! 

19.6! NONE 
• 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  1 
! 

NONA  220 

1634338 

j 

SSfil 4A41! 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1519! 
-  ! 

19. 6l NONE 
! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NONA  221 

1634339 

; 

388! 4A41 ! 

t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1519! 

.  j 

19.6! NONE 
! 

!  I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOMA  222 

‘.634340 

j 

883! 4A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1519! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

ilA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NONA  223 

*1634341 

i 

1  38314A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.5! 

-  i 
! 

1519! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

! IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NOHA  224 

1 634342 
! 

1  3*314441! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1-5! 

-  ! 
j 

1519! 
-  ! 

19 .6 {NONE 
l 

!XA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

NONA  225 

1634343 

! 

1  333 1 4 A  41 ! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  i 
! 

1519* 

19.6iN0NE 

! 

!  ZA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1981  ! 

I 

NOHA  226 

1618594 

i 

1  8S314A4A! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.G! 

1.6! 

-  « 

i 

1 SOO! 
-  ! 

1 6.0! NONE 

i 

!  ZA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

! 

NOHA  227 

*1618598 

i 

1  68314443! 

1  1  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0' 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500*! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

! IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

! 

NOHA  228 

1613600 

j 

1  33314A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1500! 

-  i 

16.0! NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

I 

NOHA  229 

j  61359? 

; 

i  S8ei4A4P! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

M.9! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

16.01N0NE 

! 

!  Z A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  1 
! 

NOMA  230 

*1618593 

! 

*1  8882**48! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

^5-C! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

150oi 

16.01N0NE 

! 

!  XA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

! 

NOHA  231 

1613595 

1 

i  68314A49*! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

M.G! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

isooi 
-  ! 

16.0! NONE 

!IA  OAVENPORT  1 
!  ! 

1980  ! 

i 

NONA  232 

1618596 

1 

i  3*8 ! 4 A  4? ! 

1  •  1 

195.0! 

1?5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 

i 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

! 

NOHA  233 

1613597 

l 

1  35814A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

< 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

! 

NOMA  234 

1618599 

1 

'!  S33i4A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  i 

16.0! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

1 

NOHA  235 

1618601 

j 

j  88814448*1 

i  j  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  I 
! 

NOMA  236 

1613577 

I 

1  888I4A  A6! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1529! 
-  ! 

24.0! NONE 

2 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1979  I 

!  S 

NOMA  237 

161*578 

i 

j  333 1 4A4* 1 

1  !  1 

195.0! 

193.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT  ! 

!  I 

1980  ! 

! 

NOHA  238 

*1618579 

i 

1  38314446! 

1  1  ! 

195.0! 

1?5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1529! 
-  i 

2*-0! NONE 
! 

!  Z A  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1979  ! 

2 

NOHA  239 

1613530 

i 

1  333UA48! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

■* 

1500! 
-  ! 

1 6.0! NONE 

i 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  2 

2 

NOHA  240 

1618531 

1 

!  38314A43! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35-0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  j 

l6.ol NONE 
! 

31 A  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  2 

NOHA  241 

1619532 

l 

J  838  j  4 A4fl i 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  • 

j 

1 500! 
-  ! 

16. 0! NONE 
l 

! I A  OAVENPORT  ! 

1  I 

1980  ! 

! 

NOHA  242 

1*13533 

1 

1  68314A43! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

i 

1500! 

16.0IN0NE 

! 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  ! 

m 

NOHA  243 

1618584 

1 

!  83314*43! 

•  1  1 

195.0! 
19$. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1500i 

19.0! NONE 
! 

ilA  OAVENPORT  ! 

!  I 

1980  2  M 

■ 

NOHA  244 

1618585 

• 

1  88314448! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

75.0! 
35. Q! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

16. 0! NONE 

j 

!IA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  !  ■ 

■ 

NOHA  245 

*1618536 

l 

1  82314A481 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9»Ul 

1.6! 

-  ! 
! 

1500!* 

-  j 

16.0! NONE 
! 

!XA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  |  ■ 

■ 

NOHA  246 

1618587 

l 

1  88814448! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500} 

16.0! NONE 
! 

(IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  2  H 

H 

NOHA  247 

1618588 

l 

i  88814A48! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1500! 

•  i 

16.0! NONE 
! 

! XA  OAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  2  ■ 

NOHA  248 

1613589 

1 

1  83914A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

isooi 
-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

3  XA  DAVENPORT  ! 

2  ! 

■ 

■ 

NOHA  249 

1618590 

! 

1  83S14A43! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 
l 

1 IA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

1980  2  ■ 

■ 

NONA  250 

1618591 

1  688UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

16 .01  NONE 

!XA  OAVENPORT  ! 

1980  t  jWj 

1 

1 

1 

!  1  1 

1  1  ! 

1  1  i 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

i 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

■ 

I  fej 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EKCR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !C0DE!LENGTH!8R0TM!  ! 

- ‘REGIS-!****!  RPG.  !  REG. ‘LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  GUARD  !  TON-  !P*GE»  OVER-!OVEP“! /////• 

!  NUMBER  i  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT'. 

SCAPACITY! 

i  * 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  DASS-  ! 
POWER*  EHGERS  ! 

HI6H-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L 
•S  !0PERATING 
!TC!  BASE 

•AO!  LINE-1 
!TD !////////// 
SEE!  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

•♦REBUILT! 

(29)  ALTER  3ARGE 

LINE*  INC. 

1  i  i 

!  i  i 

1  !  1 

i 

t 

; 

i 

i 

• 

t 

j 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

j 

(CONTINUED] 

1  1  1 

i 

i 

; 

2 

i 

• 

NOMA  304 

J618567 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  > 

1677! 

15.0!N0NE 

!XA 

DAVENPORT 

• 

1980  • 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

2 

• 

NOMA  305 

1618570 

I  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1677! 

15.0! NONE 

!XA 

DAVENPORT 

1980  ! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

• 

• 

NOMA  306 

*618574 

•  9S014A43! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  * 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

• 

1980  ! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  i 

i 

• 

NOMA  307 

•618552 

1  95014A49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1979  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  J 

2 

i 

NOMA  308 

1618554 

1  95014A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

15.0!N0NE 

•IA 

DAVENPORT 

1979  ! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  » 

t 

• 

• 

NOMA  312 

*618569 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

15.0! NONE 

•IA 

DAVENPORT 

1980  • 

1  1  1 

200.0! 

35.0* 

1.5! 

2 

-  • 

i 

2 

• 

NOMA  313 

1618571 

1  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1677! 

15.01N0NE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

2 

NOMA  314 

•  61  8572 

!  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  J 

1677! 

15.0! NONE 

•IA 

DAVENPORT 

2 

1980  ! 

i  ;  j 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

2 

-  ‘ 

j 

• 

NOMA  315 

1 61 8575 

•  9501 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  » 

« 

NOMA  324 

1618573 

1  95014A48 ! 

200.0! 

35. C ! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

!  IA 

DAVENPORT 

i 

1980  ! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0* 

1.5! 

2 

•  » 

; 

• 

NOMA  3013 

161S559 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

15.0!  NONE 

!  X 

DAVENPORT 

* 

1980  I 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

j 

NOMA  3028 

1618563 

*  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

1  5 . 0  !  NONE 

!  I A 

DAVENPORT 

1980  ! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1 .  S! 

j 

-  ! 

j 

NOMA  3033 

1618565 

!  95014A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

•IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  J 

; 

NOMA  3098 

1613557 

!  9501444** 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.01N0NE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

NOMA  3109 

1618561 

1  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1677! 

15.0! NONE 

!  I A 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  1 

2C0.C! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

! 

• 

NOMA  3118 

! 61 3564 

1  95014A48! 

200.0! 

36. 0* 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

2 

1980  ! 

!  •  * 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

NOMA  3168 

1618553 

•  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

o.O! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  J 

i 

NOMA  3178 

1618555 

•  95014*43* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1677! 

15.0! NONE 

it  A 

DAVENPORT 

1980  ! 

i  j  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  j 

t 

NOMA  3188 

1618556 

!  950 ! 4443 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  « 

! 

NONA  3190 

•618558 

•  95014A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1677! 

15.01N0NE 

!  IA 

DAVENPORT 

2 

I960  ! 

; 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

NOMA  3208 

•618560 

!  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1677! 

15.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

1980  ! 

1 

1  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5!- 

! 

j 

! 

NOMA  3218 

1618562 

1  95014A43I 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1677! 

15.0! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT 

1980  i 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

« 

! 

NOMA  3228 

•618566 

1  950*4*43* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1677! 

15.0! NONE 

S  X  A 

DAVENPORT 

! 

1980  ! 

! 

l  1  1 

200.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

NOMA  3238 

1618568 

l  95014A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1677! 

15.0! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT 

! 

1980  ! 

i 

•  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

j 

•  ■ 

! 

» 

! 

NOMA  3258 

! 61 8576 

•  9 ' 0  1 4A  48  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

15.0!  NONE 

!  I A 

DAVENPORT 

• 

1980  ! 

! 

1 

!  1  ! 

!  !  1 

200.0! 

! 

35.0! 

■ 

1.5! 

i 

2 

! 

-  j 

! 

2 

j 

i 

i 

• 

* 

(33)  ALUMINUM 

CO. 

OF 

AMERICA 

! 

! 

!  1  ! 

!  !  • 

i 

• 

« 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

RAW  MATERIALS 

AND  MARIN!  OEPT. 

1  1  ! 

i 

■ 

! 

i 

2 

! 

2 

! 

POINT  COMFORT 

1295836 

1  12613A361 

87.6! 

29.e» 

12.5! 

2000! 

.  i 

44. 0! NONE 

!TX 

POINT 

! 

1964  ! 

! 

1  1  1 

95.0! 

30.5! 

9.0! 

! 

«  i 

! 

! 

COMFORT 

! 

ALCOA  7 

j  - 

1  77014A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.0 ! NONE 

!TX 

POINT 

! 

1965  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

! 

! 

COMFORT 

! 

ALCOA  13 

1534456 

1  77014A4 7! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500* 

14.0! NONE 

!  T  X 

POINT 

! 

1971  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  j 

i 

j 

COMFORT 

■ 

ALCOA  14 

1534457 

!  77014A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 0! NONE 

!TX 

POINT 

i 

1971  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

2 

COMFORT 

2 

NO  11 

j  - 

!  77054A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

isooi 

14.0! NONE 

JTX 

POINT 

i 

1963  1 

l 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

i 

2 

COMFORT 

! 

NO  12 

1299594 

!  77014A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

JTX 

POINT 

! 

1965  ! 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

.  ; 

2 

! 

COMFORT 

! 

LAVACA 

1275296 

!  52716A99J 

120.1! 

50.1! 

3.5! 

i 

-  j 

140. CM2  TON 

WILEY 

!TX 

POINT 

! 

1958  ! 

j 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

120.1! 

i 

50.1! 

j 

3.5! 

» 

! 

-  ; 

! 

!CRANE 

! 

! 

j 

COMFORT 

2 

• 

(38)  ALYESKA 

i 

PIPELINE  SERVICE!  CO. 

!  !  ! 

!  !  1 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

2 

! 

i 

2 

i 

< 

i 

VALDEZ 

MARINE 

TERMINAL 

! 

1  !  1 

j 

j 

j 

i 

i 

! 

! 

8  AHD  R  126 

1563223 

1  24815471! 

124.9! 

34.0! 

4.4! 

-  ! 

473! 

17.2JPUMPS* 

BOOM  t 

•AK 

VALDEZ 

! 

1944  ! 

1 

!  1  1 

124.9J 

34.0! 

2.0! 

! 

-  » 

•ABSORBENTS 

! 

1 

BETTY  K 

1269932 

1  102d!5A70! 

200.0! 

43.0! 

10.2* 

! 

1028! 

20.0! DSL  PUMP/COILS/ 

!  AK 

VALDEZ 

! 

1955  ! 

! 

1 

!  !  ! 

!  •  • 

20C.0! 

i 

43.0! 

i 

2.0! 

i 

! 

• 

-  i 

! 

•D9L  BOTTOM/SIDES ! 

!  ! 

2 

i 

(38)  AMAK  TOWING 

CO.*  INC. 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

i 

i 

i 

i 

■ 

■ 

i 

i 

! 

! 

2 

t 

! 

! 

i 

! 

ARDIE 

1623735 

1  33I3A36! 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

730! 

-  ! 

24.0! NONE 

•AX 

KETCHIKAN 

1 

1980  • 

1 

!  !  1 

*5.0! 

19.0! 

8.0! 

! 

-  • 

i 

j 

i 

BANNER 

1588871 

1  3813*36! 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

730! 

-  • 

24. oi NONE 

•AK 

KETCHIKAN 

i 

1977  ! 

1 

!  1  ! 

55.0! 

19.0! 

8.0! 

-  • 

! 

! 

KETCH-UM 

1934292 

!  47 !  3*36 ! 

64.0! 

18.1! 

7.7! 

145! 

-  ! 

25.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

1954  ! 

1 

1  !  ! 

64.0! 

18.1! 

7.7! 

-  ! 

i 

i 

! 

LE  CHEVAL  ROUGE 

1568784 

1  140J3A36! 

96.0! 

30.0! 

13.6! 

1700! 

-  J 

45 .0 !NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

! 

19?5  ! 

! 

!  !  ! 

96.0! 

30.0! 

13.6! 

-  1 

2 

! 

QUARTZ  MILL 

1643070 

i  536‘4A43! 

150.01 

45.0! 

8.0! 

i 

5*0! 

25.0!  NONE 

!AK 

KETCHIKAN 

! 

1981  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

150.0! 

i 

45.0! 

t 

2.0! 

i 

2 

i 

**  ! 

! 

! 

i 

! 

(32)  AHDRAY  MARINE* 

INC. 

! 

! 

!  1  t 

!  !  ! 

i 

1 

i 

i 

{ 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

AMORAY  1 

1644001 

!  29315*71  ! 

120.0! 

30.0! 

4.6! 

-  ! 

468! 

10.0! PUMPS 

!LA 

HOUMA 

j 

1981  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

120.01 

i 

30.0! 

i 

2.0! 

t 

! 

•  ! 

! 

! 

t 

i 

! 

(23)  AMERICAN 

AND 

! 

CANADIAN  L01CK 

(  i  ! 

1  !  ! 

! 

j 

i 

• 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

2 

! 

YOU»$* 

INC. 

! 

1  1  ! 

j 

i 

j 

1 

! 

! 

I 

0IDE-A-WEE 

1269522 

!  83! 1A16I 

64.7! 

23.0! 

o.S! 

240! 

-  i 

28 .0 ! NONE 

!MI 

SAULT  STE. 

{ 

1955  ! 

! 

!  !  ! 

64.7! 

25.0* 

6.0! 

! 

272! 

i 

MARIE 

! 

HIAWATHA 

1279049 

i  7611A16! 

64.7! 

23.0! 

6.5! 

240! 

.  i 

28.0  j  NONE 

1MI 

SAULT  STE. 

1 

1959  1 

1 

1  !  1 

34.7! 

25.0! 

6.0! 

! 

272! 

! 

MARIE 

! 

HOLIDAY 

1273911 

7611*16! 

64.7! 

23.0! 

6.5! 

240! 

-  ! 

23.0 !  NONE 

!MI 

SAULT  SI E. 

! 

1957  t 

! 

!  !  ! 

64.7! 

25.0! 

6.0! 

! 

272! 

! 

MARIE 

1 

i  !!!!!!!!!  !  !  ! 

1  111!!!!  !  !  (  !  ! 


TABLE 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


88 


EN6R! 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  !D»AFT! 

! CAPACITY! 

HI6H- 

{VESSEL! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  !C0DE*LENSTH!3BDTH!  • 

!  * 

EST 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

! 

- - - — 

•PEGXS-!****!  REG.  !  REG.ILOAD-* 

!  CARGO  * 

FIXED 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

LXNE-1 

!AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

!  GUARD 

»  TON-  !PASE!  OVER-JOVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! 

[LIGHT) 

////////////////!TD !////////// I 

OR 

! 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

(29)  AMERICAN 

BOAT  CO. 

l 

i  i  i 

t 

i 

i 

i 

j 

2 

! 

! 

A.  M.  THOMPSON 

*257293 

1  27513A36! 

132-2! 

34. C! 

8.0! 

3200! 

-  ; 

37. 8 ! NONE 

!  IL 

ALTON  I 

1949 

! 

i 

i _ i _ i 

142. Q! 

34.0! 

7.0* 

i 

-  ! 

• 

2 

! 

! 

ARKANSAS 

*241122 

1  14313A35! 

123.5! 

23.0! 

7.5! 

2400! 

-  ! 

35.5 ! NONE 

i 

i 

1941 

« 

; 

;  2  ! 

129.5* 

26.0! 

5.5! 

t 

-  • 

i 

! 

! 

! 

CLOLINGER 

*504270 

•  8013A36! 

57.2! 

22.1! 

6.5* 

800! 

-  * 

26. 0! NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1983 

! 

t 

i  t  t 

57.2! 

22.1! 

5.0* 

i 

-  • 

2 

t 

! 

! 

GLENNE  HOLLINGER 

•274571 

•  32513A36! 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

2400* 

-  i 

46.0 ! NONE 

2 

2 

1957 

! 

i 

i  i  ; 

125.0* 

34.0! 

8.0* 

i 

-  j 

; 

! 

i 

« 

JOE/NUT 

•271691 

1  511*3*36* 

154.5! 

45. 0! 

6.6! 

S600! 

-  j 

36.3! NONE 

!IL 

ALTON  ! 

1956 

! 

i 

2  i  ; 

162.0! 

45.0! 

4.5! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

LITTLE  BASSIE 

1277430 

!  2413A35! 

46.0! 

15.0! 

4.6! 

330! 

-  * 

19.6! NOME 

!IL 

ALTON  ! 

*  1958 

! 

i 

i  i  ; 

46.0! 

15.  C! 

4.3! 

« 

-  | 

; 

! 

! 

! 

HARK  EVAN 

*652055 

1  7H3A36! 

56.0! 

22-0! 

6.5! 

800! 

-  ! 

- 23.0IN0NE 

IMS 

LAKE  ! 

1982 

! 

j  t  I 

56.0! 

22.0! 

5.0! 

; 

-  * 

i 

2 

FERGUSON  ! 

! 

MISS  OONLEE 

127C941 

1  14313A35! 

92-  S! 

26.5* 

7.3* 

1440! 

-  * 

25.0! NONE 

!1L 

ALTON  ! 

1956 

! 

i 

i  i  ; 

96.$* 

2e>.S! 

6.3! 

i 

-  • 

j 

< 

! 

! 

MISS  SHIRLEY 

*265014 

!  9713A36! 

130.0! 

34.0! 

5.5! 

1800! 

-  » 

37  .0 !  NONE 

!  XL 

ALTON  . ! 

1953 

< 

{ 

2  i  ! 

130.0! 

34.0! 

5.0! 

2 

-  ! 

j 

t 

-  ! 

! 

ONWARD 

1240411 

•  38313A36! 

176.7! 

36.5! 

9.0* 

3200! 

-  • 

40.1 ! NONE 

!IL 

ALTON 

,1941 

! 

2  j  ; 

176.7* 

36.5! 

9.0! 

i 

-  * 

2 

i 

\r  4 

! 

PATRICIA  ANN 

1254621 

!  256 1 3  A  36 1 

102.8! 

32.1! 

9.7* 

3200! 

-  • 

35.0! NONE 

i 

‘.'.’J 

*'1960 

! 

| 

;  ;  ; 

110.0! 

32.1! 

8.0! 

i 

-  * 

2 

i 

!- 

! 

ROLLING  THUNDER 

124931 6 

!  01613AJ6! 

166.5* 

36.0! 

10.0! 

6200! 

-  * 

57.5! NONE 

•IL 

ALTON  ! 

1973 

• 

i 

i  ;  2 

132.5! 

36.5! 

9.0! 

2 

-  j 

t 

i 

i 

i 

UNCLE  BOB 

127303? 

1  4S13435! 

46.6! 

16.1! 

5.1! 

330! 

-  i 

21.5 {NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

» 

; 

1  1  ! 

50.0! 

16.1! 

4.5! 

2 

-  ! 

i 

j 

! 

! 

ACO  48 

!  ...... 

1  80314A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1*00! 

1 8 . 0 ! NONE 

XL 

ALTON  ! 

1956 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

i 

i 

! 

ACO  50 

!  - - 

1  30314A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON  ! 

1956 

! 

i 

1  1  1 

1°S.O! 

35.0! 

1.5* 

i 

-  » 

j 

j 

! 

! 

ACO  51 

t  — _ 

1  59714A41! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 6. 0! NONE 

!XL 

ALTON  ! 

1955 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

t 

j 

! 

ACO  52 

;  ...... 

1  80314A411 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.0! NONE 

!XL 

ALTON  i 

1956 

! 

{ 

;  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  » 

i 

2 

! 

! 

ACO  5? 

j  ...... 

1  30314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  * 

1500! 

13.0 ! NONE 

•IL 

ALTON  ! 

19S6 

I 

I 

i  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

i 

2 

! 

! 

I  PL  41 

i  ...... 

!  893*4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON  ! 

1957 

! 

; 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  * 

i 

{ 

! 

23L  63 

!  ...... 

!  80314A41! 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500* 

18.0! NONE 

•IL 

ALTON  i 

1957 

! 

2 

•  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

RO  3 

j  ...... 

!  116614*41! 

195.0! 

*5.0! 

12.8! 

2100! 

21 .0! NONE 

ML 

ALTON  ! 

1959 

! 

; 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

2 

-  ! 

i 

; 

! 

! 

RC  7 

i  - 

1  1166*4441! 

195.0! 

35.0! 

12.8! 

-  J 

2100! 

21 .0! NONE 

S  IL 

ALTON  ! 

1959 

! 

i 

! 

!  !  1 

1  1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

* 

2.0! 

i 

i 

j 

.  i 

i 

! 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

( 21 )  AMERICAN 

BRIDGE  COMPANY 

! 

• 

1  1  1 

1  !  ! 

2 

i 

i 

♦ 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

3RI0GE3UIL0ER 

HI 

•512S35 

1  1912A36! 

40.0! 

1 6.0! 

4.3! 

360! 

•  « 

1 9 .0  !  NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1968 

! 

• 

■  ;  i 

40.5! 

17. C! 

4.C! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

9RIDGE9UIL0ER 

IV 

*513612 

1  1913*36! 

40.0! 

16. C! 

4.3* 

360! 

•  > 

19. oi NONE 

!«*A 

PITTSBURGH! 

1963 

! 

1 

1  1  1 

40.5! 

17. C! 

4.0* 

! 

-  j 

» 

! 

! 

! 

3RIDGE8UIL0ER 

V 

•520167 

»  19*3*34! 

40.0! 

16. C! 

4.3* 

360! 

.  2 

19.oj  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1969 

! 

! 

1  1  1 

40.5! 

17.0! 

4.0! 

! 

-  2 

i 

! 

! 

! 

ABO  67 

j  - 

1  42014*40! 

175.0! 

26. C! 

3.2! 

“  ! 

900* 

11. 2! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

2 

1  1  1 

173.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

A80  69 

t  ...... 

1  42014*401 

W5.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

11.2 INONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

i 

! 

! 

APD  73 

!  - 

1  231*4443! 

110.0! 

35.0! 

o.O! 

.  i 

679! 

7.9*  NONE 

*!PA 

PITTSBURGH! 

1955 

! 

! 

1  1  1 

11C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

* 

! 

! 

A90  74 

i  ...... 

1  23114A43! 

110.0! 

35.  C! 

6.0! 

“  ! 

679* 

2. 9 'NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955 

! 

! 

1  1  1 

110.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

ABO  1335 

i  ...... 

!  43014A43! 

123.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

330! 

9. 4! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

! 

! 

1  1  1 

123.0* 

40.0! 

1.3! 

j 

.  i 

! 

! 

! 

! 

A0D  1336 

i  ...... 

!  43014A43! 

123.0! 

40.0! 

7.0! 

-  i 

830! 

9.41N0NF 

SPA 

PITTSBURGH! 

1965 

! 

1  1  1 

125.0! 

4C.0! 

1.3! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

A?D  1338 

t  ...... 

•  430*4*43! 

123.0! 

40. C! 

7.0! 

-  i 

830! 

9.4*  NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1965 

» 

! 

;  !  t 

128.0! 

40.0! 

1.3! 

; 

.  i 

! 

! 

! 

i 

A6D  133« 

i  ...... 

1  43014*43! 

123.0! 

40.0! 

7.0! 

•  i 

330! 

9.4! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1969 

! 

j 

!  ;  j 

123.0! 

40.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

USS  740 

i  - 

j  42014*47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  i 

900! 

11. 2! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1958 

! 

j 

1  !  1 

175.1! 

26.*,! 

1.7! 

i 

-  i 

j 

! 

! 

1 

USS  752 

i  . 

1  42014*47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ; 

900! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1959 

! 

; 

;  i  j 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

USS  761 

i  ...... 

!  420*4*47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

900! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1961 

! 

i 

! 

1  1  1 

!  1  1 

175.1! 

; 

26.1! 

! 

1.7! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

(01)  AMERICAN 

! 

CANADIAN  CARIBBEAN 

i  i  i 

1  !  ! 

2 

2 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

j 

i 

LINE,  INC. 

; 

1  1  1 

i 

j 

; 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

CARRI08EAN  PRINCE 

! 6641 36 

!  6011*11! 

154.0! 

36.0! 

6.3! 

700* 

-  2 

20.0!  NOME 

SRI 

WARREN  ! 

1983 

! 

; 

!  !  ! 

156.0! 

33.0! 

6.0! 

! 

soi 

; 

! 

! 

! 

NEW  $MO»EHA«  It 

1614006 

1  7611*11! 

142. &! 

29.0! 

5.9* 

630! 

-  i 

41.5  !NOKE 

!RI 

WARREN  ! 

1979 

! 

i 

i 

1  ! 

*  1 

142.6* 

i 

30.6! 

! 

5.2! 

» 

! 

i 

72! 

i 

I 

; 

! 

! 

I 

( 

! 

(18)  AMERICAN 

COMMERCIAL  BARG 

i 

!C  LINES 

1  1 

!  1  1 

1 

2 

i 

i 

j 

■ 

■ 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

CO* 

! 

i  1 

i 

i 

; 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

AC9L  100 

•529476 

1  731  *4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

1 4. 3 ! NONE 

!XN 

JCFFERSON-1 

1980 

! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  j 

» 

! 

VILLE  ! 

! 

ACSL  101 

j  529477 

!  731*4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1670! 

U.aiNONE 

!  I 

JEFFERSON-! 

1980 

I 

j 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

.  ; 

2 

I 

VILLE  ! 

! 

AC0L  102 

*1529470 

731*4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

14.8 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON*! 

1970 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

; 

.  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBl  103 

1529479 

73U4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

.  • 

1670! 

1 4. 8! HONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1970 

! 

1  S 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ; 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  104 

1529480 

73114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

i 

1670! 

1 4 • 3 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1970 

1 

j 

;  j 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

l 

-  ! 

; 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  105 

1 529481 

731*4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1670! 

14.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1970 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1 

ACBL  106 

1529482 

73114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1670! 

1 4 . 5  *  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1970 

! 

i 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4* 

! 

•  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC3L  107 

1529483 

73114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1670! 

14.3! NONE 

!in 

JEFFERSON-J 

1970 

! 

2  ; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

] 

! 

VILLE  ) 

1 

ACSL  1 08 

! 529434 

73114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

U70! 

14. 3J  NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1970 

! 

! 

!  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

AC8L  110 

1404010 

729*4*40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1672* 

14.3! NONE 

MN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

i 

1  ! 

230.0! 

35.0! 

1.4* 

! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL  111 

*604011 

729J4A4C* 

23C.0! 

35.0! 

9.C! 

-  J 

1672* 

U.MNONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

i 

i  2 

•  i 

200.0! 

i 

35.0! 

t 

1.4! 

i 

! 

! 

{ 

i 

i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

! 


! 


! 
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EN6R! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


89 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! 3RDTH*  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  I0PERATIN6  !  I 

- (RESIS-!****!  REG.  !  PEG.1LOAO-*  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

«  COAST  !  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

i  GUARD  !  TON-  !PAGE!  OVE«>“!  0 VER-J  ///// !  HORSE!  PASS*  !  (LIGHT)  !////////////////!TO! ////////// !  OR  ! 

{  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  f  .SERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LXNE-2  ! *REBUlLT! 


1 

1 

(18)  AMERICAN  COMMERCIAL  8ARG!( 

LINES 

t 

i 

i 

1  1  t  1 

i  i  i  • 

it  1  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

t 

CO.  ! 

i 

2*  !  1 

! 

| 

(CONTINUED)! 

! 

ii  j  • 

! 

! 

• 

AC8L  112  ! 

‘>04012 

i 

729*14A40i  200.0!  35.0* 

9.0! 

-  ! 

1672! 

14.8! NONE 

j 

i 

1  1  200.0!  35.0* 

1.4! 

-  i 

2 

AC8L  113  ! 

S04013 

i 

72914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672*! 

14.8! NONE 

i 

i 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

—  i 

! 

AC8L  114  *604014 

« 

729S4A40!  200-0!  35.0! 

9.0! 

! 

1672j 

14.8! NONE 

i 

i 

•  •  200.0*  35.0! 

1.4! 

_  i 

! 

KCBL  115  1604015 

£ 

729*4*40!  2P0.0!  35.0! 

9.0! 

-  : 

1672*! 

14.8 ! NONE 

1 

J 

!  *  200.0!  35.0! 

1.4* 

-  i 

j 

ACBL  116  I604O16 

i 

729*4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672* 

14.3 ■ NONE 

1 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

i 

ACBL  117  ! 

604017 

i 

72914A40!  200.0*  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

1 4. 8!N0NE 

i 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  j 

j 

KCBL  118  1604018 

i 

72914A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1672! 

14.3! NONE 

1 

t 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4* 

-  i 

i 

ACBL  119  1604019 

j 

72914A40!  200.0!  35.0* 

9.0! 

! 

1672! 

1 4. S! NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

_  i 

j 

ACBL  120  S604020 

i 

729J4A40!  20C.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

14. 8! NONE 

1 

2 

*  »  200.0!  35.0! 

1.4! 

•  i 

j 

ACBL  121  *604021 

i 

729J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

16721 

14. di NONE 

j 

•  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

j 

ACSL  122  ! 

604022 

2 

729J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

1 4. 3 ! NONE 

i 

•  *  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  » 

i 

ACBL  123  1604023 

i 

729J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0* 

-  ! 

1 67  1 

14.8! NONE 

• 

•  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

2 

AC3L  124  ! 

604024 

i 

729J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

1 4.3 ! NONE 

2 

•  •  200.0*  35.0! 

1.4* 

-  ( 

2 

ACBL  130  ! 

640352 

i 

7J054A47*  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

150ol 

16.0! NONE 

j 

»  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

ACBL  131  *  1612252 

2 

73014A47!  230.0!  35.0* 

9.0! 

-  ! 

1 500! 

16.0! NONE 

« 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

j 

AC8L  132 

612253 

i 

730J4A47*  200.0!  35.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

< 

•  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

ACBL  133 

812254 

2 

730J4A47!  200.0!  35.0! 

9.3! 

-  ! 

1500! 

16 .0  *  NONE 

2 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  j 

! 

ACBL  134 

637830 

i 

7*3!4A4S!  20C.O!  35. C! 

10.0! 

-  ! 

1892* 

16.0 ! NONE 

• 

•  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

ACBL  135 

637331 

2 

733! 4A4S •  200.0!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1892*! 

1 6.0 ! NONE 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

j 

ACBL  136 

'37832 

i 

788J4A45!  200.0!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1392! 

1 6.0 ! NONE 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  j 

i 

ACBL  137 

637833 

i 

73814A45 !  200.0!  35.0! 

10.0!- 

-  ! 

1892! 

16.0! NONE 

1 

! 

!  •  200.0!  35.CS 

1.4! 

•  i 

t 

ACBL  138 

637834 

i 

73314A45!  200.0!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1892* 

16.0! NONE 

i 

!  !  200.0!  3S.0! 

1.4! 

•  i 

l 

ACBL  139 

637835 

• 

788I4A4S!  200.0!  35. C! 

10.0! 

-  ! 

1892! 

16.0! NONE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

-  i 

t 

ACBL  140 

637836 

t 

78854A45!  200. C!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1892! 

16.0SN0NE 

i 

!  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

ACBL  141 

637837 

*! 

788J4A45!  200.0!  35.0! 

10.0! 

-  ! 

1392* 

u.oInone 

! 

•  !  200.0!  35,0! 

1.4! 

! 

-  ! 

2 

ACBL  142 

637838 

j 

788! 4A45!  200.0!  35,0! 

10.0! 

-  ! 

1892! 

16 .0! NONE 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  143 

638971 

i 

793S4A45!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

13.5! NONE 

2 

1  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

j 

-  » 

! 

ACBL  144 

638972 

1 

793I4A45!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1660* 

13.5!N0NE 

2 

»  »  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

•  ! 

i 

ACSL  145 

638973 

j 

79314A45!  200.0!  33.0! 

9.0! 

! 

1660! 

13.5! NONE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

AC8L  146 

638974 

j 

793S4A45!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5! NONE 

j 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

•  i 

! 

ACBL  147 

638975 

i 

79314A45!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5!  NONE 

t 

1  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

ACBL  200 

628922 

i 

795! 4A40 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4.7! NONE 

i 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

i 

ACBL  201 

628923 

{ 

795S4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1659! 

14.7! NONE 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

—  ! 

! 

ACBL  202 

628924 

i 

795 !4a40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1659! 

14.7! NONE 

i 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

ACBL  203 

1628925 

i 

79514A40!  200.0!  33.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

■ 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

ACBL  204 

1628926 

! 

795! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 659  j 

14.7! NONE 

; 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

—  i 

! 

ACBL  205 

1623927 

j 

795! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. 7! NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

ACBL  206 

1628928 

t 

795*4440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4.7 ! NONE 

! 

■ 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

ACBL  207 

!  628929 

» 

795! 4A40!  200.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4. 7 ! NONE 

i 

j 

!  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

ACBL  208 

1623930 

2 

795! 4 A 40 S  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659* 

14.7! NONE 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  209 

16289J1 

j 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 65  9  j 

14.7 ! NONE 

I 

2 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

ACBL  210 

*1628932 

« 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

i 

] 

•  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

ACBL  211 

1628933 

• 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659* 

14. 7! NONE 

j 

• 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

ACBL  212 

*1628934 

i 

795J4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659  • 

14.7! NONE 

1 

! 

!  !  200.0*  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  213 

1628935 

! 

79514A401  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4. 7 !NONE 

j 

j 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  214 

•628  936 

i 

79514A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

i 

1* 

•  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  215 

*1628937 

795S4A40!  200.0!  35.0* 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

j 

! 

!  !  203.0!  35.0* 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  216 

1628938 

! 

795 !4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 !NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

t 

ACBL  217 

1628939 

i 

795 ! 4*40!  230.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  { 

! 

ACBL  218 

1628940 

i 

795! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

i 

2 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ACBL  219 

j  628941 

i 

79S14A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

■ 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

AC8L  220 

1644468 

i 

795! 4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7  INONE 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

Av’OL  221 

1644469 

1 

795*  * A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

ACBL  222 

•644470 

2 

79S!4A40!  200.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. NONE 

1 

i 

i 

!  !  200.0*  35.0! 

I  !  !  ! 

1.5* 

i 

i  -  j 

! 

! 

i  i 

!  ! 

*  i 

i  i 


•IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

! 

iiN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1«79  ! 

VILLE  i 

2 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  i 

VILLE  ! 

i 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

2 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

« 

*!1N 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

i 

ilN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

« 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979  1 

VILLE  ! 

i 

*!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

i 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

j 

!IN 

JEFFERSON-* 

1979  *! 

VILLE  ! 

i 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

VILLE  ! 

i 

iiN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

« 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  i 

VILLE  ! 

2 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

j 

i  IN 

JEFFERSON-! 

1981  1 

VILLE  ! 

2 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  *! 

VILLE  ! 

2 

■IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

1 

Iin 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

2 

SIN 

JEFFERSON-! 

i98i  i 

i 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1931  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

2 

VILLE  ! 

! 

i  in 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

2 

VILLE  ! 

I 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

VILLE  ! 

j 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  j 

1 

VILLE  J 

! 

iin 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

!IM  JEFFERSON-!  1«SO  ! 

!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1080  ! 

I  VILLE  !  I 

!IN  JEFFERSON-!  1980  ! 

!  VILLE  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1980  ! 
!  VILLE  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1980  ! 

!  VILLE  !  ! 

!IN  JEFFERSON-!  1980  ! 
!  VILLE  !  ! 

!KY  LOUISVILLE!  1981  ! 

!  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1930  ! 

!  VILLE  !  ! 

!IN  JEFFERSON-!  1980  ! 

!  VILLE  I  ! 

SKY  LOUISVILLE!  1«81  ! 

!  !  1 

UN  JEFFERSON-!  1980  ! 

!  VILLE  !  ! 

SKY  LOUISVILLE!  1981  1 

!  1  I 

!KI  LOUISVILLE!  1981  ! 

!  I  1 

IKY  LOUISVILLE!  1981  ! 

!  !  ! 

IKY  LOUISVILLE!  1981  1 

!  !  i 

IKY  LOUISVILLE!  1981  1 

!  !  1 

IKY  LOUISVILLE!  1981  ! 

!  !  ! 

!KY  LOUISVILLE!  1981  ! 

!  I  1 

IKY  LOUISVILLE!  1981  1 

!  !  1 

UN  JEFFERSON-!  1982  ! 

!  VILLE  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1982  ! 

!  VILLE  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1982  I 

!  VILLE  !  ! 

!  !  ! 

!  !  I 
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ENGR* 

!  !VTCC! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT* 

•CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

ESS  EL  ! 

• 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1CCDE! 

LENGTH! 

3°  DTH  * 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$ 

OPERATING  ! 

i 

!  COAST 

!  TER  1  SEE! 

9/////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  HAKE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

•  TON-  1  PAGE! 

0VE°-1 OVER-! 

unt\ 

HORSE! 

PASS-  • 

(LI6HT) !////////////// /7 

!TD !//////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  • 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

©OVER! 

ENGERS  • 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE 

LINE-2  !*RE0UILT! 

(18) 

AMERICAN 

« 

COMMERCIAL  flAPGSE  LINES 

!  i  i 

•  ii 

i  i  i 

i 

t 

i 

; 

j 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

( 

! 

! 

! 

CO. 

i 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

! 

(CONTINUED) * 

1  i  i 

i 

i 

i 

i 

AC9L 

223 

! 644471 

1  79514A4C! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! NONE 

JIN 

JEFFERSON-* 

1982 

! 

t 

i  i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

« 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

224 

1644472 

1  795*4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1659! 

14.7! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

» 

VILLE  ! 

! 

ACfiL 

225 

'644473 

1  79.14A40! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

• 

i  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

* 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

226 

*044474 

»  79514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

l 

i  ii 

200-0! 

35.0! 

1-5! 

-  • 

i 

* 

VILLE  ! 

! 

AC3L 

227 

•644475 

1  79  •• 4A40! 

290.0! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

1659* 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5: 

-  J 

i 

t 

VILLE  ! 

! 

AC0L 

228 

1644476 

1  795*4A40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1659* 

14.71N0NE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

i 

•  ii 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

i 

VILLE  • 

! 

ACBL 

229 

1644477 

1  795  1 4A-.0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1659! 

14.7 • NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982 

! 

2 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

i 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

300 

1634514 

!  97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

"  ! 

1453! 

14.6!N0N£ 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

I 

1 

i  t  i 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

i 

• 

VILLE  ! 

* 

ACBL 

301 

*634515 

!  97514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

14.61N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

; 

1  1  ! 

19S.0! 

75.0! 

1.6! 

-  | 

i 

VILLE  ! 

2 

AC0L 

302 

*634516 

!  97514**1! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

1 4. 6! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

i 

«  i  j 

105.0* 

7  S.O ! 

1.3! 

"  ! 

i 

VILLE  ! 

i 

AC0L 

303 

1634517 

1  97514A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

14.6! NONE 

■IN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

304 

*03451? 

1  97514A41* 

1°5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1453! 

14.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

i 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  • 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

305 

•634519 

1  975*4*41' 

135.0! 

75.0! 

9.0! 

-  j 

1453* 

14.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

> 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

VILLE  • 

i 

ACBL 

306 

1634520 

1  97514*41 ! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1453! 

14.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1«81 

i 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

• 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

307 

1674521 

!  97514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1453! 

14.61N0NE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0* 

1.3! 

-  • 

j 

VILLE  • 

t 

AC0L 

303 

1634522 

1  97514*41! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

14.6! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

l 

;  i  t 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ; 

t 

• 

VILLE  • 

t 

AC3L 

309 

‘034523 

!  97514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

14.6‘NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

• 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

• 

VILLE  • 

2 

AC6L 

310 

1634524 

1  97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1453! 

14.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

j 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

t 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

311 

1634525 

1  97514A41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1453  ! 

14.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON* • 

1981 

! 

i 

1  !  ! 

135.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

AC0L 

312 

1635526 

1  97514*41! 

1?5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1453! 

14.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

i 

!  i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

31? 

1634527 

1  97514*41* 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1453! 

1 4. 6!N0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

! 

t  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

314 

162452? 

•  97S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ; 

1453! 

1 4.6! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981 

X 

1 

i  <  i 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

315 

•63*529 

1  97514*41! 

195.0! 

13.0! 

9.0! 

-  j 

1453! 

1 4. 6 ! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

» 

1  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

316 

1634530 

1  975  14*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1453! 

1 4. 6! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

» 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.8! 

-  • 

! 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

400 

1631564 

1  1 0B1 1 4*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1643! 

23.5! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

! 

ACBL 

401 

1  631  565 

1  1 081 1 4*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1648! 

23.5 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

■ 

i  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

i 

! 

! 

ACBL 

402 

1031565 

*  10°1 14*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1o48! 

23.5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE*! 

1981 

! 

i 

!  *  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

i 

! 

ACBL 

403 

1631567 

1  103114*41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

! 

1648! 

23.5 {NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

! 

ACBL 

404 

1671569 

•  105114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1048! 

23.5 ! NONE 

!<Y 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

i  i  s 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL 

405 

1631569 

1  106114*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1646! 

23.5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

i 

ACBL 

406 

1 oT 1 570 

1  109114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

2J.5!NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

2CQ.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

ro 

u 

c 

407 

1671571 

1  1081*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

23. 5‘NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

1 

•  •  1 

200.0! 

73.  C! 

1.5! 

-  * 

t 

! 

! 

ACBL 

408 

1631572 

1  1 051 14*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5!N0HE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

! 

l 

• 

! 

ACBL 

409 

1631573 

1  10*114*41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1643! 

23. 5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

• 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

ACBL 

410 

1633896 

1  10*114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1643! 

23. 5! NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

• 

i  i  i 

2^0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

j 

! 

ACBL 

411 

1633897 

1  103114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

23. 5! NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

i  i  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

ACBL 

412 

1633898 

1  108114*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

23. S! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

1  1  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

-  * 

! 

! 

! 

ACBL 

413 

1633899 

!  108114*41! 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

i 

1648! 

23.5! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

i  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

AC  JL 

414 

2  63  3900 

j  108114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

1646! 

23.5 ! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

{ 

!  j  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  * 

! 

! 

! 

ACBL 

415 

*633901 

1  108 1 ! 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1648! 

23.5! NONE 

S  K  V 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

t  i  » 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

i 

! 

! 

AC8L 

416 

1633902 

1  108114*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5  SHONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

1  !  3 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL 

417 

1O33903 

1  1 C51 1 4*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

23.5! NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

*  *  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

-  • 

; 

! 

! 

ACBL 

418 

1 633904 

1  103114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

23. 5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

; 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

j 

! 

ACBL 

419 

16*3905 

1  1081  *4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.51N0NE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

j 

! 

ACBL 

420 

1633906 

1  10*114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5  1N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

j 

! 

ACBL 

421 

1633907 

•  108114*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1048! 

?3.S!N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL 

422 

j  633905 

1  1 081 ! 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

23.5 ! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACBL 

423 

1633909 

!  108114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1648! 

23.5 ! NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

ACBL 

424 

1633910 

1  1 081 i 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1648! 

23. 5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

i 

!  !  3 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  j 

! 

f 

! 

ACBL 

425 

•633911 

1  1091  1 4  A  41  1 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

1 623i 

21 • 7  SHONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

i 

!  3  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

J 

! 

1 

ACSL 

426 

1633636 

1  103114*41! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1623! 

21.7! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

! 

i  1  3 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  J 

! 

i 

! 

ACBL 

427 

•633637 

1  103114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1623! 

21.7JN0NE 

Sky 

LOUISVILLE! 

1981 

J 

! 

•  i  { 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

! 

I 

ACBL 

428 

1633638 

•  1 081 1 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1623! 

21.7! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

75.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

1 

1 

ACBL 

429 

1633639 

1  108114*41! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1623! 

21 .7 ! NONE 

*!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

( 

i 

i 

t 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  i  j 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

i 

! 

1.7! 

i 

i 

! 

! 

i 

J 

! 

! 

J 

i 

i 

! 

! 

! 
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i  !VTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT!  ICAPACITY!  HI6H-  !  {VESSEL!  ! 
®ISTi  OPERATOR  !  NET  !C0DE!LENGTH!3PDTH*  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 
“  - - - - ! REGIS”! *••• '  RES.  !  PEG.!  LOAD  -  ‘  I  CARGO  I  F  T  VPD  I  rfillTMFWT  iTr  I  site  I  veil  ( 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

I REGIS”! **** !  RES.  !  PEG. ‘LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON”  ! PAGE!  OVER”! OVEP-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

‘  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS”  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// !TD !//////////* 
(FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2  ! 

YEAR  | 
BUILT  » 
OR  ! 
•REBUILT! 

£18) 

AMERICAN  COMMERCIAL  BARG 
CO. 

(CONTINUED) 

€  LINES 

!  i  i  i 

!  j  *  i 

i  it  i 

!  it  i 

i  ii  i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  t 

1  1 

1  1 

•  t 

! 

! 

! 

• 

ACBL 

*30 

633640 

!  1C81 !*A*1 !  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1-7! 

“ 

1623! 

21 .7! NONE 

1 

!XT  LOUISVILLE! 

1  i 

1951  ! 

I 

AC8L 

*31 

6336*1 

•  1061!4A*1!  200.0! 

!  !  !  200i0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

1623! 

21 .7! NONE 

1 

!KY  LOUISVILLE! 

1  1 

1981  ! 

! 

ACBL 

*32 

6336*2 

!  1081 !*A*1 !  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1623! 

21  .7 ‘ NONE 

1 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1981  ! 

1 

ACBL 

*35 

653896 

!  730 ! AAAI •  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

“ 

1664! 

14.8 {NONE 
l 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1982  ! 

( 

ACBL 

*36 

6S3897 

!  720!4A*1!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •  A ! 

” 

1664! 

1 4.8 ! NONE 

1 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

1 

ACBL 

*37 

65389S 

!  730! 4A41 ‘  200.0! 

!  !  !  2C0.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1  •  A ! 

1664! 

14.3! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  j 
! 

ACBL 

*38 

653899 

‘  730JAA41!  20C.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 06A! 

14. 8! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  i 
! 

ACBL 

*39 

653900 

!  73Q!4AA1!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1664! 

14.8!N0NE 

t 

!  IN  JEFFERSON”! 

1982  ! 

1 

ACBL 

**0 

653901 

!  730!*A41!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

• 

1664! 

14.8! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

1 

ACBL 

**1 

653902 

!  730! *A41 !  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

“ 

1664! 

1  A. S ! NONE 

l 

!IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

1 

ACBL 

*42 

653903 

!  730J4A41!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

1664! 

14.8! NONE 

2 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

1 

ACBL 

*A3 

65390* 

!  730! 4A41 •  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

1664! 

14.8!hONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  i 
! 

ACBL 

*** 

653905 

!  730! *A*1  *  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.A! 

- 

1664! 

14.8! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

t 

ACBL 

**5 

653906 

!  730! AAAI !  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  .4! 

“ 

1664! 

1 4.3! NONE 

1 

!  IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1932  ! 

1 

ACBL 

500 

653907 

!  695J4AA1!  105.0! 

!  !  !  1?5.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0. 

1.6! 

" 

1520! 

14.6! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  < 

1981  ! 
f 

ACBL 

501 

653908 

!  69554A41!  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1520! 

1 A .6 ! NONE 

1 

■IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1981  ! 

! 

ACBL 

502 

653909 

!  695JAAA1!  105. 0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

14.6SN0NE 

t 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1^82  ! 

• 

ACBL 

503 

653910 

!  695 !  AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

1 A.6SN0NE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

t 

ACBL 

50* 

653911 

!  695! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1520! 

1 4.6! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

ACBL 

505 

653912 

!  695 ‘AAAI  *  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

1 4. 6! NONE 

1 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  * 

{ 

ACBL 

506 

653913 

!  695 !4a41 !  19>.0! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

*5.0! 

9.0!. 

1.6! 

“ 

1520! 

14.6!N0NE 

1 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

{ 

ACBL 

507 

65391* 

!  695 ! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

'5.0! 

35.3! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

14.6! NONE 
l 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

ACBL 

508 

653915 

!  695! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1520! 

14.6‘NONE 

! 

•IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  • 

1982  ! 

! 

ACBL 

509 

653916 

•  695 ! AA  *1 !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1520! 
-  ! 

14-6! NONE 

t 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  • 

1932  ! 

J 

ACBL 

510 

65391  7 

!  695 ! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1520! 

-  1 

1 4.6 !NONE 
! 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1932  ! 

ACBL 

511 

653915 

!  695!  AAAI!  195. o* 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

I.o! 

~  ! 

1520! 
”  ! 

14.6! NONE 

1 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

BL 

512 

653919 

!  695! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1520! 

.  1 

14.6JN0NE 

! 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

ACBL 

513 

653920 

!  695 ! AAAI !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1520! 
.  1 

14.6! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

ACBL 

51* 

653921 

!  695! AAAI !  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

I.o! 

■  ! 

1520! 
-  ! 

14.6 !NONE 

1 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1982  ! 

! 

ACBL 

625 

299629 

9* 5 ! AAAI !  200.0! 

*  !  200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

~  ! 

1627! 

-  1 

19.1 ! NONE 
; 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

626 

299653 

!  945 ! AAAI !  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1627! 

19.1 ! NONE 

1 

! IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

627 

299726 

945 ! 4A41 !  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

*  ! 

1627! 

1 9.  t ! NONE 

1 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

628 

299727 

94 5 ! AaAD!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

*  ! 

1667! 

14. 7! NONE 
• 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

629 

299753 

9*5 JAAAO!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1673! 

14.7SN0NE 

1 

2  IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

630 

29975* 

945!*A40!  200.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.58 

i 

1673! 

14.7‘NONE 

l 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

I 

ACBL 

631 

299787 

!  9*5! 4A40!  200.0! 

!  !  200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

”  ! 
i 

1673! 

-  ! 

1 4. 7i NONE 
! 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

i 

ACBL 

632 

299758 

945 ! AAAI J  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1633! 

19.2! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  i 
! 

ACBL 

633 

299819 

!  9A5JAAA0!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1673! 

14.71N0NE 

! 

•IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

63* 

299820 

9*5! AAAO!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1673! 

14.7! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

ACBL 

635 

299980 

9*5! *A*0!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.58 

~  ! 

1673! 

-  ! 

1*.7i NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

! 

Acet. 

636 

299951 

9*5 !*A*0!  20C.0! 

!  !  200.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1673! 

-  1 

14.7! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1965  I 
! 

ACBL 

637 

500012 

9*5 ! AAAO!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

.  1 

i 

1673! 

14.7! LONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

I 

ACBL 

638 

I 

53C013 

9*5!*A4H  200.0! 

!  •  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

'  ! 

1633! 

19.2 ! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  1 
! 

ACBL 

639  ! 30001* 

! 

9*5! *A*0!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1673! 

.  1 

1 4. 7! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965  ! 

J 

ACBL 

702 

293*92 

921 !  AAAO!  195.0! 

!  !  195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1625! 

-  ! 

14.7! NONE 

l 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1963  J 
! 

ACBL 

70* 

293526 

921  !* A41 !  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1 

1588! 

-  1 

22.05N0NE 

1 

8  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1963  ! 

J 

ACBL 

705  1293527 

i 

921JAA41!  195.0! 

!  !  195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

1588i 

22.0SN0NE 

! 

SIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1963  ! 

! 

ACBL 

706 

293558 

921 ! AAAO!  195.0! 

!  !  H5.0! 

35.0! 
35.  Oi 

9.0! 

1.5! 

1 

1628! 

14.7! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VXLLE  ! 

1963  ! 

! 

ACBL 

707 

293576 

921 1  AAAI !  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

1588! 

-  ! 

22 • 0! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1963  ! 

J 

ACBL 

710  1295079 

i 

9*7 ! AAAI !  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

1624! 

”  ! 

21 .2! NONE 

I 

IIN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

1964  ! 

! 

ACBL 

711  1295117 

t 

947! 4A41 !  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1624! 

-  ( 

21.2 ! NON  E 
! 

! IN  JEFFERSON”! 

!  VILLE  ! 

196*  J 
! 

AC8L 

713  1295175 

! 

9A7JAA41!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

1624! 

-  ! 

21 .2! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964  ! 

! 

ACBL 

71*  ! 

j 

295257 

947! 4A40!  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

1664! 

-  ! 

1 4. 7 ! NONE 
* 

IIN  JEFFERSON”! 

!  VXLLE  ! 

1964  ! 

! 

ACBL 

715  !  295258 

! 

947 !4A 41 !  200.0! 

!  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

162*! 

”  ! 

21 .2 1  NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1964  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUM3ER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

*  NET  !CODE!LENGTH‘BRDTh!  ! 

'! REGIS- !**•• !  RES.  !  OEG.1LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////'  £D  ! 

!  TON*  IPAGE!  OV£P"! OVEP-! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  *  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER 


CAPACITY !  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  I  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  «TC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-t  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT1 *//////////////// !TD •/////// Y//!  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICES  LINE-2  !«REBUXLT! 


(13) 

AMERICAN 

CO. 

! 

COMMERCIAL  BARG  *  E  LINES 

l 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

!  t  i 

j  <  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

« 

■ 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

J  1 

!2N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

f 

! 

1 

ACeL 

71* 

*295303 

i 

*  9A7j4A40i 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1664* 

14. 7 • NONE 

i 

1964 

1 

j 

AC3L 

71? 

*295304 

i 

5  947*4*40! 

i  it 

200. C! 
20C.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

j 

16641 

14.7  j  NONE 
; 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VZLLE  ! 

1964 

1 

i 

AC8L 

71* 

j  295349 

j 

»  94754A40! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

■ 

16641 

14.7! NONE 

l 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

2 

i 

AC3L 

719 

i 29SJ50 

« 

1  947!4A4li 

5  5  5 

2C0.0! 

20C.0* 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

162*1 

21.2 !  NONE 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

t' 

! 

ACBL 

720 

*295424 

i 

•  947! 4A41 j 

•  i  i 

23C.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

i 

» 

1624! 

21 • 2 1  NONE 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VZLLE  ! 

1964 

• 

{ 

AC3L 

721 

j  295425 

i 

*5  94714A40! 

5  5  1 

200.0! 

200-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.55 

” 

i 

j 

1664  j 

14.7 1  NONE 

i 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC9L 

722 

•295477 

i 

i  94?j  4A41 j 

|  i  ■ 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1624! 

21.2! NONE 

t 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

f 

AC8L 

723 

1295504 

i 

j  947! 4A 41 • 

i  •  ■ 

200.0* 

200.0! 

35.0* 
35. C! 

9.0* 

1.7! 

- 

i 

i 

1624*! 

21 • 2! NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

| 

AC0L 

724 

•295505 

j 

*5  947  !4A41 » 

5  !  ' 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

16241 

21 .2 1  NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

t 

AC3L 

725 

*296399 

t 

!  94554*41' 

5  5  * 

200.0! 
200. C! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625*! 

21.2!  NONE 

1 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

i 

! 

A  C3L 

726 

<296406 

i 

!  94$i 4A41 • 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3.5.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

i 

1625! 

21.2  !  NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

2 

AC3L 

72? 

‘296407 

j 

!  945!  4A41  j 

i  li 

200.0! 

200.0* 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625*! 

21-2 !  NONE 

1 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

1 

ACBL 

725 

•296403 

i 

’*  94554A41! 

i  2  5 

200. C! 
200.0* 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625! 

21.2! NONE 

l 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

1 
! 

! 

2 

AC3L 

729 

•296435 

« 

*5  9*5*4*41 • 

!  ij 

200.0! 

200.0! 

35. C* 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

i 

i 

1625! 

21. 2! NONE 

1 

!XN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1964 

AC9L 

730 

*!296436 

j 

j  94S54A41! 

i  i  i 

2^0.0! 

200.0* 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

■ 

i 

1625*! 

21  -  2 ! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

2 

AC3L 

731 

*296466 

• 

j  94554A40! 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1665! 

14.7! NONE 

1 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

2 

{ 

AC6L 

732 

•296493 

1 

5  94554A40! 

2  i  i 

2-00.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0* 

1.5! 

“ 

i 

i 

16651 

14.7! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

2 

1 

AC3L 

734 

•296544 

i 

*5  94  5 1 4A41 J 

5  !  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

j 

1625! 

21.2! NONE 

1 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

i 

! 

AC6L 

735 

i 296578 

i 

1  94554A41! 

5  !  5 

200.0! 

20C.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625* 

21.21N0NE 

1 

2XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

I 

AC3L 

736 

'.296611 

j 

j  94554A41! 

j  i  i 

200.0! 

203.0! 

35.0! 

3S.C! 

3.0! 

1.7! 

" 

j 

i 

1625! 

21  -2l NONE 

1 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC3L 

737 

i 2966S2 

j 

1  94  5 i 4A41 j 

l  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

« 

i 

1625! 

21.2i NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

{ 

AC8L 

738 

1 296678 
! 

*5  94554A41! 

i  it 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625* 

21.2! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

2 

AC0L 

73? 

! 296706 

i 

i  945 1 4A41 j 

j  i  ; 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

1 

1625 ! 

-  ! 

21.2!  NONE 
! 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC9L 

742 

i 29o31 1 

*!  94  5  54A41*' 

5  !  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1625! 

-  ! 

21.2! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

743 

1 296839 

i 

1  94$!4A4li 

2  t  i 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

15.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

j 

1625! 

.  i 

21 • 2 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

1 

AC8L 

744 

•296  65  9 

*5  94  5*!4A40i 

5  5  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

■ 

16651 
.  1 

14.7JN0NE 

! 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC3L 

745 

1 296877 

i 

•  94554*41! 

5  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1625! 

-  i 

21.2 !  NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

747 

•296906 

i 

•  945 ! 4A41 J 

!  !  ! 

200.0! 
200. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

t 

! 

16251 
-  ! 

21.2!N0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC3L 

748 

1 29691 6 
; 

•  94554*41* 

2  2  ; 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1625* 

-  ! 

21.2! NONE 
! 

'.IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

749 

j  296922 
* 

9455*  4*41  j 

5  !  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

! 

1625! 

-  i 

21.2! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

750 

5296950 

! 

•  94554*41! 

t  ; 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

! 

J 

1625! 

21.2! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

751 

! 296974 

t 

94554*40! 

2  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

t.5! 

” 

! 

i 

16651 

14.7JN0NE 

{ 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC6L 

752 

•296975 

i 

94554*40* 

•  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.5! 

- 

j 

■ 

1665! 

14.7! NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC8L 

753 

5296985 

| 

94  5  5  4*  41  j 

;  i 

20C.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

1625! 

21.2! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

754 

j 296999 

i 

94554*40! 

!  5 

20C.05 

20G.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

* 

j 

7665! 

-  ! 

14.7 ! NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

! 

! 

ACBL 

756 

•297043 

t 

94554A40J 

1  5 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

t 

i 

1665! 

—  i 

14.7 !  NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

I 

! 

ACBL 

757 

•297060 

« 

94554*41 ■ 

!  « 

200.0! 

200.0! 

33.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

i 

1625! 

-  ! 

21 .2  '.NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

ACBL 

753 

•297066 

i 

94554*41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

• 

1625! 

21.2! NONE 
! 

I IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

1 

2 

ACBL 

760 

*5  297101 

i 

94554*41 j 

200.0! 

200.05 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

i 

1625! 

21.2! NONE 

1 

!IN  JEFFER30K-! 

!  YILU  J 

1964 

! 

J 

ACBL 

761 

5297351 

5 

945  54*41  *2 

!  i 

200.0! 

200.0! 

35.0* 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

i 

1625! 

21. 2! NONE 
! 

X IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC3L 

762 

5297356 

i 

!  9*5'4*A1  *• 

!  ! 

200.05 

200.0! 

35.0! 

35.C* 

9.0! 

1.7! 

~ 

i 

! 

1625! 

21.2! NONE 
! 

!  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

! 

AC3L 

764 

j  297402 

i 

94554*41! 

!  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

i 

1625! 

21.2! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

| 

ACBL 

766 

*5  297419 

i 

945  5*4*41  ! 

5  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

• 

1625*1 
-  ! 

21.2!  NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

! 

1 

ACBL 

767 

j 297446 

i 

94554*41! 

5  * 

200.0! 

20G.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

! 

1o2S! 

21.2! NOME 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

! 

! 

ACBL 

768 

5297471 

t 

94  5  5  4A41 5 

5  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

! 

! 

U25! 

21.2  InoNE 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

! 

J 

ACBL 

769 

i 297835 

t 

94554*405 

5  * 

200.0! 

200,0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

i 

7  665 ! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1965 

I 

) 

ACBL 

770 

i 297850 
! 

945! 4*41  * 

5  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

! 

! 

1625! 

•  i 

21 • 2 1  NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-i 
!  VILLE  ! 

1965 

I 

ACBL 

771 

5297865 

i 

94$‘4A41! 

2  1 

2O0.0! 

200.0! 

25.0* 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1625! 

.  < 

21 .2 ! NONE 
! 

!  IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  I 

1965 

! 

! 

ACBL 

772 

1 297366 

5 

94  5  5  4*41  i 

5  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1625*1 
-  ! 

21 .2 (NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

1965 

! 

J 

ACBL 

773 

*297882 

5 

94554*41* 

!  5 

2C0.05 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

1625! 

-  1 

21.2! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  i 

1965 

! 

! 

! 

j 

ACBL 

774 

5297902 

94  5  5  4*41  5 
!  5 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

i 

1625! 

-  i 

27 • 2 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

ACBL 

776 

*5297922 

5 

94  55  4*41  5 
•  { 

2DC.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

! 

1625! 

-  ! 

21 .2! NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1965 

1 

! 

ACBL 

778 

*297939 

5 

94554*41 1 

!  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

« 

1 

U25! 

•  i 

21. 21  NONE 

I 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

! 

ACBL 

779 

5298476 

! 

94  5  54*41  ! 

5  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

t 

i 

1625! 

21.2! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

I 

! 

'  !!!!!!!  !  !  !  ! 
i  *!!!!!!!!  !  j 
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ENGR. 

•  5VTCC! 

DIMENSIONS  '.DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  v 

E  S  S  E  L  ! 

t 

DIST! 

OPERATOR 

5  NET  ! CODE! LENGTH! BP DTH! 

i 

i 

EST  *  CARGO  HANDLING 

!S  JOPERATJNC  1 

i 

! REGIS-!****  5 

REG.  5 

i 

CARGO  j 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

l 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

•  TON-  5PA6E! 

OVER-50VER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LI6KT)!////////////////!T0! //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

!  NACE  5  IV  5 

ALL  5 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET>!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !»RE3UILT! 

(18) 

AMERICAN 

CO. 

l 

i 

COMMERCIAL  BARS! E  LINES 

j  i  i 

!  i  i 

!  i  ! 

l 

i 

i 

i 

i 

l 

l 

« 

i 

i 

• 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

1 

2 
i 

2 

! 

« 

(CONTINUED) 

1  !  ! 

i 

i 

i 

t 

! 

r 

! 

* 

ACBL 

780 

! 298477 

!  94554A41! 

200.0! 

35.05 

9.0! 

- 

1625! 

21.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  !  5 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  * 

i 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

781 

5298507 

5  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

14.7 ! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  •  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

782 

5298533 

•  94S54A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

21 .2 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  !  5 

200.0! 

35.05 

1.7! 

-  • 

! 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

783 

5298548 

!  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

14. 7| NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

-C8L 

784 

5298565 

•  °45!4A41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625 ! 

J1.2!N0NE 

!XH 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

i 

VILLE  ! 

t 

ACBL 

785 

5298538 

5  9455  4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

21 . 2! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1965 

i 

5  5  ! 

200.0! 

3S.C! 

1.7! 

-  » 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

786 

5298721 

5  94554A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1625! 

21 .2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

•  * 

i 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

787 

5298741 

5  94S54A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

21.2!  NONE 

SIN 

JEFFERSON-' 

1965 

! 

!  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

i 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

78? 

5293763 

!  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ■ 

t 

VILLE  ! 

» 

ACBL 

790 

! 2^9323 

5  94554A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1620! 

21.2! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

75.0! 

1.7! 

-  ! 

t 

VILLE  * 

! 

ACBL 

791 

5299358 

5  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

14.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

t 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

792 

5299359 

5  94554A40! 

20C.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1660! 

14.5! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

!  !  5 

20C.C! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

2 

VILLE  ! 

« 

ACBL 

793 

!299?94 

!  9455  4A41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1620! 

21. 2! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1965 

i 

5  5  5 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

2 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

795 

5299432 

5  9455  4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1620! 

21 .2! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

796 

5299464 

5  94S54A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1620! 

21 . 2 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

5  !  5 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

797 

5299496 

5  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

14.5! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

; 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

798 

5299520 

5  94S54A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

14.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

868 

5231663 

!  34054A4C! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1490! 

13 .0 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1960 

! 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  • 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

930 

!2<>3870 

!  87654A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465* 

14.5! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1963 

! 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

; 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

932 

5293872 

5  37654A40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

14.5 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1963 

< 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

; 

VILLE  • 

i 

ACBL 

1201 

5299906 

5  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0!- 

- 

167S! 

1 4.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

! 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1202 

5209907 

5  945  54 A40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1675! 

14.9SN0NE 

!IH 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5  5  • 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

; 

! 

VILLE  1 

t 

ACBL 

1203 

5299903 

5  94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1675! 

14.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965 

! 

5 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1204 

5299909 

5  94554A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

21 .0! NONE 

•IN 

JEFFERSON”! 

1965 

! 

5  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1206 

5299911 

•  94S54A41! 

200.0! 

35.0! 
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!  !VTCC!  DIMENSIONS  f  DRAFT! 

!  VET  SCCDf ! LENGTH ‘ £R DTK!  | 

- !»EGIS-!*»*« !  REG*  !  REG. ‘LOAD-! 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


I  CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
*////////!  POINT  ! 


!  V  E  S  S  E  L  » 
CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 
EQUIPMENT  JTC!  BASE  ! 
LINE-1  <AO!  LINE-1  I 


!  TJ?"  iPA5‘i  0v£*"JOv£p~i /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!Tp !//////////£ 


HOK3ER  *  NASE  !  IV  !  ACL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  EKGEftS  !  (FEET)! 


LINE-2 
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SUILT 
OR 

SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 
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(is)  ««£stc»N  cosnetcuL  Jsssie  likes 

•  •  i  «  ■ 

!  »  j  j  « 
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!  !  !  j  j 
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ACBL  1243 

! S11090 

!  96054A41!  200.0l  35. C! 

!  5  5  2C9.0!  35. C! 

ACBL  1244 

1511091 

•  94054A41!  200.05  35.C* 

!  !  J  203.0!  35-0! 

ACBL  124S 

•516403 

*  106014AM!  200.0!  35.0! 

!  !  i  205-0!  33.0! 

ACBL  1246 

‘516404 

!  1 060!  4AM  !  230.0!  T5.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

ACBL  124? 
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!  1 060! 4AM  !  200.0!  35.0! 

!  !  i  200.0!  35.0! 

AC9L  1245 
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AC3L  1254 
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ACSL  1259 
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!  565*4441!  200.0!  35. C! 
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ACBL  1263 

i 523159 
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!  865J4A41!  210.0!  35.0! 
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•  VILLE  • 

1 

9.C! 

1597! 

20.7! NONE 

SIN  JEFFERSON-' 

1969  ! 

-  ! 

!  VILLE  J 

1 

- 

1597* 

20.7! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  j 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

- 

1597! 

20.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

I960  f 

-  ! 

• 

•  VILLE  ! 

• 

9.0! 

“ 

1597! 

20.7 ! LONE 

SIN  JEFFERSON-* 

1969  j 

-  ! 

J 

!  VILLE  » 

1 

9.0! 

- 

1 

1597* 

20.7 ‘NONE 

•IN  JEFFERSOH-J 

1969  ! 

! 

*  VILLE  J 

1 

9.0! 

“ 

1597! 

20.7INOHE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

! 

-  ! 

•  VILLE  ! 

! 

9.0! 

“ 

1597! 

20.7 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  * 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

! 

9.0! 

• 

1597! 

20- 7 • HONE 

♦IN  JEFFERSON-* 

1969  * 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1597! 

2C. ?!  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

1637! 

IS.OiNONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1971  « 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  • 

1 

9.0! 

“ 

1637! 

13.0! HONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1971  i 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

t 

9.0! 

“ 

1637! 

U.O!  HONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1972  i 

1 .0! 

-  ! 

!  VILLE  • 

! 

9.0! 

- 

1637  J 

13.0! NONE 

i IN  JEfFERSON-l 

1972  • 

1 

!  vi  tie  j 

! 

9.3! 

“ 

1837! 

IS.OiNONE 

*  IN  JEFFERSON-! 

1972  J 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  » 

• 

9.0! 

“ 

1637! 

1 3 .0! HONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

—  i 

!  VILLE  i 

! 

“ 

1637! 

13.0! NONE 

! IN  JEffEtSON-i 

1972  ! 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

“ 

! 

1637! 

IS.OINONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1972  1 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

! 

1637! 

IS.OiNONE 

•IN  JEFFf PSON-J 

1972  ! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1437! 

IS.OiNONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1 

9.0! 

1637! 

13.0JN0NE 

!XN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

-  ! 

« 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

~ 

1837! 

13.01N0ME 

JIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1437! 

13.01N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

“  ! 

!  VILLE  ! 

! 

• 

1637! 

IS.OiNONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1837! 

IS.OiNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

I 

9.0! 

“ 

1637! 

13.0! NOME 

JIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

- 

1837! 

1 J.OJNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972  | 

1.6! 

1  VILLE  1 

i 

* 

! 

1637! 

IS.OiNONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.4! 

i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

! 

16*7! 

IS.OiNONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1-8! 

! 

!  VILLE  ! 

( 

~ 

1437! 

IS.OiNONE 

SIN  JEff£»SON-i 

1972  ! 

! 

J  VILLE  ! 

! 

- 

1637  ! 

IS.OiNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

-  ! 

!  VILLE  { 

! 

9.0! 

- 

1637' 

IS.OiNONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

! 

1  VILLE  J 

! 

9.0! 

- 

1637! 

IS.OiNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972  1 

1.6! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

* 

1637! 

1 3 .0! HONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

! 

S 

!  VILLE  ! 

! 

* 

1637! 

IS.OINONE 

SIN  JEFFERSON-! 

197?  ! 

!  VILLE  ! 

! 

9.0! 

- 

1637! 

IS.OINONE 

SIM  SErfERSON-l 

1972  ! 

1.6! 

J 

1  VILLE  J 

! 

- 

1637! 

IS.OINONE 

UN  JEFFERSOH-J 

1972  ! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

! 

9.0! 

“ 

1637! 

1 3. 0 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1972  } 

1.6! 

1 

-  ! 

I  VILLE  1 

! 

- 

! 

1637! 

13.01  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

1.6! 

-  ! 

j 

(  VILLE  ! 

! 

9.0! 

- 

! 

1637! 

13.0JHONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972  I 

1*6! 

! 

! 

! 

! 

I 

-  I 

! 

i 

l 

I 

! 

!  VILLE  1 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

! 
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ENfiR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

!  JVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

OPERATOR  1  NET  ICODE iLENGTH! 3RDTH!  ! 

- - - - - reg.  *  PEG . ! LOAD- ! 

!  COAST  •  TER  !  SEE!//////*/////!  ED  ! 

AND  HUMBER  *  GUARD  !  TON-  JPAGE!  OVER-! OVER-! ///// ! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT* 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  • 
////////• 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

POINT  !  LINE-1  ! AO 

(LIGHT) *//./////////////*TD 
(FEET)!  LINE-2  *EE 

USEL! 
OPERATING  ! 
BASE  ! 
LINE-1  ! 
//////////* 
LINE-2  !* 

i 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  • 

REBUILT! 

(13) 

AMERICAN 

i 

I 

COMMERCIAL  8AP6U  LINES 

i  ii  t 

i  j  j  i 

i  ii  i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

■ 

* 

• 

• 

1 

i 

! 

! 

i 

CO- 

(CONTINUED)* 

i  j  j  j 

i 

i 

i 

i 

! 

ACBL 

1207 

•536227 

!  36S14A41!  230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

13.01N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

*  !  *  200.0! 

35-0* 

1.6! 

-  • 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1298 

! 536228 

!  865! 4A41 !  200.0! 

35. C! 

9.0* 

**  ! 

1637! 

13.0‘NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1972  • 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.65 

-  • 

i 

i 

VILLE  ! 

■ 

AC6L 

1299 

! 536229 

!  365 !4A41 J  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

13.0JN0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0* 

1.6! 

-  » 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

AC3L 

1300 

•536230 

!  365 !4A41 !  20C.C! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1637! 

13. OlNONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  • 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

1 

i 

VILLE  * 

< 

A  COL 

1301 

*536231 

!  865! 4A41 !  200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1637! 

13. OlNONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

!  •  !  200.0! 

35.0* 

1.6! 

-  • 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1302 

*536232 

!  365 !4A41 !  200.0! 

35-0! 

9.0! 

-  • 

1637! 

1 3.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

!  *  •  200.0! 

35.0! 

1-6! 

-  • 

{ 

i 

VILLE  ! 

i 

AC3L 

1310 

•545680 

!  1 063 ! 4 A41 !  200.0! 

3  S.O* 

9.0! 

-  • 

1625! 

22.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-1 

1973  ! 

t 

•  l  !  200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

« 

1 

VILLE  * 

2 

ACBL 

1311 

■  545631 

!  1063  !4A41 •  20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1625* 

22.0'NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

l 

!  1  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1312 

*545682 

!  106314A41'  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1625! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  J 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1313 

! 545683 

!  1 063! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1©25! 

22-0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  • 

c 

!  !  •  200.0! 

35.0! 

1-7! 

-  J 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

AC8L 

1314 

•545684 

!  1063'4A41!  20C.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

j 

!  *  *  200. J! 

35. C! 

1.7! 

-  • 

i 

J 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

ISIS 

! 545685 

!  1063!  4a41  !  200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1625! 

22.0!N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

*  i  l  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1316 

•54S6S6 

!  1 063! 4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1625! 

22.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  • 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  i 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1317 

‘545687 

•  1063J4A41!  200.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  t 

1625! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

i 

!  !  !  2)0.0! 

35.0! 

1.7! 

“  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1313 

! 545688 

!  1 063 ! 4A41 !  200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  !  !  200.0! 

35. C! 

1.7* 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1319 

! 545639 

!  1063! 4A41 !  200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.01NONE 

J  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

■ 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7« 

-  « 

1 

i 

VILLE  ! 

! 

AC9L 

1320 

! 545690 

!  1 063 5 4 A 41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  *  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1321 

*545691 

•  1 063! 4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1625  ! 

22.0‘N0NE 

‘IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

J 

VILLE  ! 

; 

AC8L 

1322 

J545692 

!  1063J4A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

■IN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

j 

!  »  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

i 

i 

VILLE  • 

i 

ACBL 

1323 

•545693 

!  1 063 ! 4A41 *  200.0! 

35-0! 

9.0! 

-  * 

1625! 

22.O1N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  »  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

i 

i 

VILLE  • 

j 

ACBL 

1324 

<545694 

*  106354A41!  200.0! 

35.0* 

9.0! 

-  * 

1625! 

22. OlNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  i 

! 

!  •  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1325 

•545695 

!  1 C63 ! 4A41 !  200-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973  • 

i 

!  !  !  200.0* 

35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1326 

*545696 

!  1063*4441!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

1625 ! 

22.0IN0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  • 

; 

!  •  •  200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

VILLE  • 

! 

ACBL 

1327 

•545697 

!  106324*41 !  200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  • 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1328 

1545695 

!  106354A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1625! 

22.0‘NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1329 

•545699 

•  1063! 4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1625! 

22-0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-' 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  • 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1330 

! 545700 

!  1 063 ! 4A41 !  200. 0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0!N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

•  !  !  200.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1331 

•545701 

•  1 063  2  4*41  >  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

•  *  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

■  i 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1332 

•545702 

!  106324*41 !  20C.O! 

35.0! 

9.0! 

1625* 

22 .0 ‘NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

J 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1333 

•545703 

!  1 063*4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ■ 

1625! 

22.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

• 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

; 

VILLE  ! 

! 

ACeL 

1334 

■  545704 

!  1063J4A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625  * 

22 . 0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  i 

! 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1335 

•547029 

!  1063 ! 4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22 .0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

; 

l 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1336 

1547030 

!  1 063 ! 4*41 •  200.0! 

55.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. 0! NONE 

•  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

t 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

; 

■ 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1337 

! 547031 

»  1063  J4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1625! 

22. OlNONE 

JIN 

JEFFERSON- 1 

1973  ! 

! 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

—  j 

i 

1 

VILLE  ! 

j 

ACBL 

1338 

•547CJ2 

!  1 063 ! 4*41 •  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22 • 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

l 

! 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

1339 

•547033 

!  1 063 ! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

JIN 

JSFFEPSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1340 

! 547034 

!  1063  24*41  !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1625! 

22.0! HONE 

!  IN 

JEFFEPSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1341 

!54703> 

»  1 063! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! non; 

iiN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

J 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

1 

1 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1342 

! 547036 

!  1 063! 4*41 2  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1825! 

22.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-1 

1973  ! 

1 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

j 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1343 

•547037 

»  1 06324*41 2  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1625! 

22 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

! 

*  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  J 

i 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

1344 

*547038 

!  1 06 3 ! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1973  ! 

j 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

! 

VILLE  ! 

j 

ACBL 

1345 

*!  547039 

!  108314A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22 .0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

•  !  !  20Cr.u! 

35.  Ci 

1.7! 

-  { 

; 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1346 

! 547040 

»  106324*41 •  2^0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1625! 

22 .0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1347 

! 547041 

!  1 063! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625  ! 

22. OlNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1348 

•547042 

!  1063J4A41*  200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1625! 

22. OlNONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1349 

1547043 

!  106324*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22.0SN0NF 

JIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

< 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  • 

j 

! 

VILLE  • 

! 

ACBL 

1350 

1547044 

!  1063  ! 4 A 4 1 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

j 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7* 

i 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1351 

1547045 

!  1 06324A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1625! 

22.0! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

197!  ! 

! 

!  !  *  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

l 

VILLE  1 

! 

AC&L 

1352 

•547046 

!  1 063! 4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1625! 

22. OlNONE 

UN 

JEFfERSON-! 

19/3  1 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

i 

I 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

1353 

1547047 

1  1083 !4a41 *  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1354 

1547048 

!  1063!  4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1625! 

22.0!NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  •  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1355 

1547049 

!  1 063! 4*43  *  200;0i 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16?5! 

22. OlNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  1 

! 

t  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

i 

l 

VILLE  ! 

l 

ACBL 

1356 

1547050 

•  1063! 4A41 !  200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1973  1 

; 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

I 

ACBL 

1357 

1547051 

!  1063S4A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

22. OlNONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

i 

j 

1  !  3  200.0! 

1  !  !  1 

!  !  !  ! 

35.0! 

i 

i 

1.7! 

{ 

l 

! 

! 

t 

.  ! 

1 

i 

! 

i 

i 

! 

VILLE  1 

1 

i 

i 

i 

! 

ENGR! 

OIST! 


VESSEL  NAME 


<1 6)  AMERICAN 
CO. 

ACSL  1553 
ACSL  1359 
ACSL  1360 
ACBL  1361 
ACSL  1362 
ACSL  1363 
AC3L  1364 
ACSL  1365 
ACBL  1366 
ACBL  1367 
ACSL  1363 
ACSL  1369 
ACBL  1370 
ACSL  1371 
ACSL  1372 
ACBL  1373 
ACBL  1374 
ACBL  1375 
ACBL  1376 
ACBL  1377 
ACBL  1376 
ACBL  1379 
AC8L  13*0 
ACBL  1381 
ACBL  1382 
AC3L  1383 
ACSL  1364 
ACBL  13R5 
ACBL  1386 
ACSL  1387 
ACSL  1388 
ACSL  1389 
ACBL  1390 
ACBL  1391 
ACBL  1392 
ACBL  1393 
ACBL  1394 
ACBL  1395 
ACBL  1396 
ACBL  1397 
ACSL  1400 
ACBL  1401 
ACSL  1402 
ACBL  1403 
ACBL  1404 
ACBL  1405 
ACBL  1406 
ACBL  1407 
ACBL  1408 
ACBL  1409 
ACBL  1410 
ACBL  1411 
ACBL  1412 
AC6t  1413 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

OPERATOR 

!  NET  !C0DE!LcN6TH!9RDTH! 

• 

! 

SST  !  CARGO  HANDLING 

- ; REGIS-!**** !  965.  !  965.! 

.OAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

£0  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

AND  NUMBER 

!  Guard 

•  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVEP-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT)!//////////////// 

!  NUMBER 

•  NAGE  !  IV  !  ALL  5  ALL 

LIGHT! 

POWER ‘ 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

i 

i 

COMMERCIAL  BARgI  £  LINES 

•  ii  i 

!  !  i  i 

!  !  !  • 

i 

i 

i 

• 

i 

1 

2 

i 

i 

! 

(CONTINUED)! 

!  !  •  • 

i 

J 

i 

i 

! 579501 

!  1 03? ! 4A41 !  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0!  NONE 

!  !  !  200.0!  35. C 

1.7! 

» 

.  i 

i 

•579502 

!  1039'4*41‘  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

• 

1623! 

22.02NONE 

!  !  !  200.0!  35. C 

1.7* 

• 

—  i 

i 

!  579503 

•  103954*41  !  200.0!  35.0 

9.0* 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!  •  »  200.0!  35.C 

1.7! 

! 

•  i 

• 

1579504 

!  103954A41!  200.0!  35. C 

9.0* 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0 

1.7! 

« 

-  i 

i 

•579505 

5  1039! 4A41 5  230.0!  35-0 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

!  5  5  230.0!  35.0 

1.7! 

« 

.  i 

• 

•579506 

5  103914*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

i 

1o23! 

22 .0 ! NONE 

!  !  !  230.0!  35.0 

1.7! 

j 

-  i 

i 

1579507 

•  1039'.4A41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

5  !  !  200.0!  35.0 

1.7! 

i 

.  i 

i 

•579503 

!  103914*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22. 0! NONE 

!  5  !  200.0!  35.0 

1.7! 

-  i 

l 

!  579309 

!  103914*41  !  20C.0!  35.0 

9.0! 

- 

» 

1623! 

22.0UOHE 

•  5  !  200.0!  35.0 

1.7! 

» 

-  i 

1 

•579510 

!  1039*4*41!  230.0!  35.0 

9.0! 

- 

• 

1623! 

22 .0 !  NONE 

!  !  •  200.0!  35.0 

1.7! 

i 

.  i 

i 

1579511 

!  1039*4*41!  200.0!  35. C 

9.0! 

- 

1823! 

22.0!NCNE 

!  !  !  20C.0!  35.0 

1.7! 

J 

-  ■ 

1 

1579512 

!  1039!4A41!  200.0!  35.0 

7.0! 

- 

1623! 

22. 0 ! NONE 

!  !  •  200.0!  35. C 

1.7! 

-  i 

i 

J579S13 

!  1039*4*41!  200.0!  35.0 

9.0* 

- 

j 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0 

1.7! 

! 

.  i 

i 

•579514 

!  1039 !4A41 !  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

j 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0, 

1.7! 

i 

-  i 

5579515 

!  103914*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

■ 

1623! 

22.0!N0NE 

!  !  !  200.0!  35. C 

1-7! 

j 

-  i 

! 

5573823 

!  103954*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

• 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35. C 

1.7! 

-  i 

i 

1576824 

!  1 039! 4A41 !  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

* 

1623! 

22 • 0 ! NONE 

!  i  !  200.0!  35.0 

1.7! 

! 

.  i 

! 578825 

•  1039*4*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

1623! 

22.0! NONE 

i  !  !  200.0!  ?'.0 

1.7! 

-  i 

•578326 

!  103914A41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

» 

1623! 

22.0‘NONE 

•  !  !  232.0!  35.0 

1.7! 

! 

-  i 

5578*27 

•  1 039! 4*41 !  20C.0!  35.0 

9.0! 

- 

• 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  20C.0!  35.0 

1.7! 

• 

.  i 

*578828 

!  1039*4*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

! 

16231 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

5578829 

!  103954*41!  200.0!  35. C 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0‘NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0 

1.7! 

! 

•  i 

I57JJJ0 

!  1039*4*41!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0!  NONE 

•  <  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  i 

5573831 

•  1039J4A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.ol NONE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.78 

! 

-  i 

I 

! 57SP32 

!  1 039! 4A41 !  20C.O!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

i 

-  t 

! 

5580730 

!  103914*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0JN0NE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

! 

*530731 

!  1 039 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1623! 

22.0‘NONE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

.  j 

! 

5530732 

!  1039*4*41  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

i 

•530733 

!  1039*4*41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

1 

!  1  !  21C.C!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

5  530734 

!  103954*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22. 0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

5530735 

!  1039UA41!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

5530736 

!  1 039! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1  6  2  3  i 

22.0! NONE 

! 

!  !  !  200.0!  35. 0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

1580737 

!  103954*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  I 

! 

1580738 

!  103954*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1623! 

22.0! NONE 

!  !  I  200. 0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

*5  580739 

!  1039*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0IN0NE 

i 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.7* 

i 

.  i 

i 

1530740 

i  1039UA41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22. oj  NONE 

! 

•  !  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

5  580741 

!  103914*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0 ! NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

J 

5530742 

!  1039S4A41  !  233.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0! NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1530743 

!  1039! 4*41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22. oi NONE 

! 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

.  | 

1 

5530744 

!  103954*41!  2)0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22. 0! NONE 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

1624195 

1  794J4A41!  200. C!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1625! 

22. oj  NONE 

1 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

5624197 

!  794 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

5624196 

!  79454A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0INONE 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

1624198 

!  794J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

i 

1625!* 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

5624199 

!  794*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0‘NONE 

I 

!  !  i  2CC.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1 634843 

!  79414*41!  200.0!  35.0* 

9.0! 

• 

! 

1625! 

22 .0! NONE 

5 

!  !  !  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

5634844 

!  794*4*41!  200.0!  35.0* 

9.0! 

- 

! 

1  o  2  5 ! 

22.0! NONE 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

■ 

5634845 

!  794 J 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22. oi NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

5654346 

!  794*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6* 

1 

-  ! 

! 

5634847 

!  794! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1625! 

22.0! NONE 

5 

*  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

5634848 

!  79454*48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

2000! 

16.0! NONE 

i  !  i  1>5.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

5634849 

!  794*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

•634850 

!  794J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1625! 

22. 0! NONE 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

5634851 

1  794 !4 A*1 ■  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0! NONE 

5 

!  !  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

.  i 
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VILLE  ! 

! 

ZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  1 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  I 

VILLE  J 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  I 

I 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  1 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  ( 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

VILLE  1 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1977  | 

VILLE  ! 

| 

IN 

JEFFERSON-! 

1980  I 

VILLE  ! 

| 

IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

VILLE  1 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-J 

1981  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  1 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  l 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  1 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  1 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  ] 

VILLE  ! 

! 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  J 

1 

IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

VILLE  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 


! 


1 


! 

I 


( 
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ENGR! 

OISTJ 

OPERATOR 

1  1VTCC* 

!  NET  ! COOE ! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 
LEN6TH13RDTN*  * 

REG.  »  REG.1L0AD-* 
7/////!/////!  ED  ! 
0VER-10VER-* /////! 
ALL  !  ALL  'LIGHT* 

! 

CAPACITY! 

a 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !///////////////) 
(FEET)!  LINE-2 

!  V 
IS 

E  S  S  E  L  ! 
OPERATING  • 

! 

a 

VESSEL  NAME 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  TER  *  SEE! 

1  TON-  'PAGE! 

1  NAGE  *  IV  1 

HORSE! 

POWER! 

•AO*  LINE-1  ! 
!T0!//////////! 

!  EE!  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(18) 

AMERtCAN 

CO. 

l 

i 

COMMERCIAL  SAR6JE  LINES 
t 

(CONTINUED)! 

■  it 

i  it 

i  i  i 

i  a  » 

t  i  i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

a 

i 

i 

* 

i 

i 

i 

1 

a 

2 

a 

t 

a 

a 

2 

i 

2 

ACBL 

1414 

*634852 

i 

*  79414A41 1 

1  »  i 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
33.0! 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1625! 

22.0! NONE 
a 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  * 

1981 

ACBL 

1420 

! 692743 

i 

1  164714A41! 

i  i  i 

200.0* 

200.0! 

35.0* 
35.  C! 

9.C! 

1-6! 

-  ! 

1647! 

1 6.0 ! NONE 

a 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

AC8L 

1421 

*682749 

a 

!  1 647J4A41 ! 

i  i  i 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

—  ! 

1647! 

18.0! NONE 
a 

!!N 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

| 

ACBL 

1422 

•682750 

i 

1  164714A41! 

i  ;  ■ 

22C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0* 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1647! 

13.0JN0NE 

1 

•IN 

i 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1423 

•682751 

i 

1  1047I4A41! 

i  ii 

200.0* 

200.0! 

35.0* 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

■  ! 

1647* 

19.7 ! NONE 

2 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

) 

ACBL 

1424 

•682752 

l 

1  164714A41! 

i  a  i 

200.0! 

200.0! 

'5.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

~  ! 

1647! 

1 7.7! NONE 

a 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1425 

•682753 

*  164714A41* 

i  i  i 

20C.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

■  ! 

1647! 

19.7! NONE 

2 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1426 

*632754 

j 

1  1c47 14A41 1 

i  i  i 

230.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“  • 

1647! 

19. 7! NONE 

2 

SIN 

i 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1427 

J6827S5 

a 

•  164714A41* 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

”  ! 

1647! 

1 9 . 7! NONE 

a 

!  IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

| 

ACBL 

1428 

•632756 

; 

1  U4714A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“  ! 

1647! 

19.7! NONE 

j 

!  IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

j 

AC3L 

1429 

*682757 

t 

1  164714A41! 

i  2  2 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1647! 

1 9. 7 ! NONE 

•IN 

i 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1430 

!  682758 

t 

•  164714A41* 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. G! 

9.0! 

1.6! 

"  ! 

1647! 

19.7! NONE 

2 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

j 

ACBL 

1431 

‘632759 

• 

1  164714A41! 

i  ii 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

"  i 

1647! 

19.7'NONE 

i 

s:n 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  • 

1985 

| 

ACBL 

1432 

!632760 

i 

1  164714A41! 

1  !  ! 

200.0! 

20C.0* 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.6! 

”  ! 

1647! 

19.7! NONE 

j 

•IN 

2 

JEFFESSOW-! 
VILLE  • 

1985 

j 

ACBL 

1433 

•682761 

i 

•  164714A41 1 

•  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6* 

“  ! 

1647! 

19. 7! NONE 

2 

!IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1434 

1682762 

■ 

•  164714A41! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C* 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

1647! 

19.7! NONE 

j 

!IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1435 

! 682763 

i 

1  164714A41! 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

~  ! 

1647! 

19.7 ! NONE 

2 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1436 

•632764 

; 

!  164714A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

*  ! 

1647! 

19.7 ! NONE 
; 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1437 

! 632765 

i 

1  164714A41! 

<  i  i 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6* 

“  ! 

1647! 

1 9. 7! NONE 

2 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

j 

ACBL 

1438 

1682766 

! 

1  164714A41! 

i  i  i 

200.0! 

23G.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1-6! 

“  ! 

1647! 

19.7! NONE 
; 

!IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1439 

•682767 

i 

1  70514A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

3  5.C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1647* 

16.0 ! NONE 

2 

*!XN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1440 

•632768 

! 

•  70514A41! 

i  *  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

i 

1647! 

1 6. 0!N0NE 
; 

!  IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1441 

1632769 

! 

!  70514A41 1 

•  •  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

.  i 

« 

1647! 

1 6.0! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1442 

1682770 

i 

1  7C514A41* 

i  t  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

; 

1647! 

1 6. 0! NONE 

2 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1443 

1682771 

1 

1  70514A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

i 

1647! 

16.0! NONE 

i 

•IN 

j 

JEFFERSON-! 
VILLE  • 

1985 

ACBL 

1444 

1632772 

1 

•  70514A41! 

!  1  ! 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

.  j 

i 

1647! 

1 6 • 0 ! NONE 
! 

SIN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1445 

1682773 

! 

!  70514A41 1 

1  !  ! 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1647! 

16.0! NONE 
! 

SIN 

; 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1446 

1682774 

i 

1  70514A41! 

•  !  j 

200.0* 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

j 

1647! 

16.0! NONE 

2 

■IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1447 

1682775 

i 

*  70514A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  j 

i 

1647! 

16.0! NONE 

j 

!  IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1448 

•682776 

i 

1  70514A41 1 

i  i  i 

203.0! 
200. C! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
i 

1647! 

16.0! NONE 

2 

•IN 

; 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

AC8L 

1449 

*632777 

i 

1  705 14A41 ! 

;  !  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  i 

1647* 

16.0! NONE 
; 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1985 

ACBL 

1450 

1 482778 

j 

1  70514A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1647! 

1 6.01N0NE 
; 

•IN 

t 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1986 

ACBL 

1451 

i 682779 
! 

1  7 05  !  4 A 41  1 
i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

• 

1647! 
-  ! 

1 6. 0! NONE 

j 

iiN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1986 

ACBL 

1452 

1682780 

{ 

•  70514*41 1 

1  1  ! 

200.0* 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1647* 

16.0! NONE 

2 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1986 

ACBL 

1453 

1682731 

! 

•  70514A41! 

1  !  1 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

i 

1647! 

16.0! NONE 
! 

!  IN 
; 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1986 

ACBL 

1454 

1686732 

j 

1  70514A41! 

i  ;  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

_  i 

i 

1647! 

1 6.0! NONE 

j 

f  IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1986 

ACCL 

1455 

1597891 

i 

1  105114A41! 

1  1  » 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

3.7! 

1.5! 

.  ♦ 

j 

1586! 

17.1! HONE 
! 

iiN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1978 

ACBL 

1456 

•573197 

i 

!  91714A41! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.6! 

i 

• 

1639! 

17.2! NONE 

i 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1976 

ACBL 

1700 

1516682 

!  30214A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

_  j 

i 

1552! 

20. 2 ! NONE 
! 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1701 

1516683 

i 

1  80214A41* 

i  !  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1552! 

20.2! NONE 

j 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1702 

1516684 

! 

1  30214A41! 

;  !  a 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9* 

•  i 

! 

1552! 

20.2! NONE 

j 

JIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1703 

1516685 

| 

1  80214A41* 

■  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1552! 

20.2! NONE 
; 

SIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1704 

•516686 

! 

{  80214A41! 

!  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

1552! 

20.2 ! NONE 

t 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  • 

1968 

ACBL 

1705 

1516687 

I 

•  60214A41* 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

1552! 

20. 2 ! NONE 

2 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1706 

1516683 

! 

!  80214A41* 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
! 

1S52! 

20. 2! NONE 
! 

SIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1707 

1516639 

! 

!  80214*41! 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

.  • 
i 

1S52! 

20.21N0NE 

! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1708 

1516690 

{ 

!  80214*41* 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
1 

1552! 

20.2! NONE 

2 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACQL 

1709 

1516691 

! 

!  80214A41J 

1  !  J 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

•  1 

! 

1552! 

-  i 

20.2 ! NONE 
! 

JIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1710 

1516692 

1 

!  80214A41! 

i  2  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

i 

1552! 
-  ! 

20.2! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1711 

1516693 

! 

!  602! 4A41 j 

•  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
1 

1552! 

20. 21N0NE 
! 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1968 

ACBL 

1712 

1517313 

i 

!  30214*41! 

{  i  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1552! 

20.2! NONE 
! 

IIN 

j 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1713 

1*517814 

i 

j  302S4A41! 

j  2  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

_  j 

; 

1552! 
-  ! 

20. 2 (NONE 
! 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  1 

1969 

ACBL 

1714 

•517815 

■ 

i  30214A41! 

1  !  1 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

2 

1552! 

20.2! NONE 
; 

•IN 

i 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1969 

ACBL 

171$ 

1517316 

i 

1 

i 

1  30214A41! 

i  2  1 

i  i  i 

i  i  j 

200.0! 

200.0! 

j 

i 

35.0! 

35.0! 

t 

i 

9.0! 

2.0! 

i 

i 

.  i 

! 

a 

i 

1552! 

i 

i 

20.2! NONE 
! 

! 

2 

im 

! 

! 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

! 

« 

1969 
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98. 

ENCP! 
01  ST! 


VESSEL  NAME 


(13)  AMERICAS 
CO. 

ACBL  1716 
AC3L  1717 
ACBL  1713 
AC8L  171V 
AC3L  1720 
ACDL  1721 
ACSL  1722 
ACSl  1723 
AC9L  1724 
ACBL  1725 
AC8L  1726 
AC3L  1727 
ACSL  1723 
ACBL  1729 
AC0L  1730 
ACSL  1731 
ACSL  1732 
ACSL  1733 
AC8L  1734 
ACSL  1740 
ACBL  1741 
ACSL  1742 
ACSL  1743 
ACSL  1744 
ACSL  1745 
AC9L  1746 
ACBL  1747 
ACSL  1743 
ACSL  1749 
ACBL  1750 
ACBL  1751 
ACBL  1752 
ACBL  1753 
ACSL  1754 
ACBL  1755 
ACBL  1756 
ACBL  1757 
ACBL  1758 
ACSL  1759 
ACSL  1760 
ACBL  1761 
ACBL  1762 
ACBL  1763 
ACBL  1764 
AC9L  1765 
ACBL  1766 
AC3L  1767 
ACSL  1768 
ACBL  1769 
ACBL  1770 
ACBL  1771 
ACSL  1772 
ACSL  1773 
ACBL  1774 


OPERATOP 

!  COAST 

AMO  NU»9EA  »  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  ICO OF 'LENGTH* BROTH* 
PESIS-!****!  R"G.  J  PEG.! 
TER  !  S£E !////// !/////! 
ton-  ! page!  ovc»-'over-! 

NASc  !  IV  1  ALL  •  ALL  ! 

DRAFT! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  • 

CARGO  ■  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  HNE“1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////«TD! //////////*  OR  ! 

cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !«RE8URT! 

i 

i 

COMMERCIAL  SAPGiE  LINES 

•  i  ii 

«  j  j  i 

!  ;  i  i 

i 

i 

i 

j 

2 

■ 

i 

i 

i 

t  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

(CONTINUED) j 

»  »  |« 

i 

i 

i 

!  • 

! 51 781 7 

3C214A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.21N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

1 

‘517813 

80214A41!  200.01  35.0! 

9.0* 

- 

1552! 

20.2SN0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  1  203.0!  *5.0! 

2.0! 

—  i 

i 

!  VILLE  ! 

! 51751V 

30214A41!  230.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

1  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

•517320 

30214A41!  210.0!  JS.O! 

9.0' 

- 

1552! 

20.2! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  i 

!  ‘  20C.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

! 51 7321 

£C2! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2!k0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  1  200.0!  35. C! 

2.0! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

! 517822 

302S4A41 •  200.0!  35.0! 

9.3! 

- 

1552! 

20.2SKOHE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  J 

!  !  200.0!  35-0! 

2.0! 

-  i 

1 

!  VILLE  • 

!517>23 

3Q2!4A4l»  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20. 2  !  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  » 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  j 

1 

!  VILLE  • 

1517324 

802! 4a41 !  200.0!  15.0! 

9.0! 

- 

1552! 

23.2!N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

1 

•517825 

502J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  | 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

S517J26 

3C2!4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20. 2! NONE 

'.IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

*  !  203.0!  35. C! 

2.0! 

-  * 

i 

!  VILLE  ! 

I517S27 

30214A41!  2C0.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1552! 

23. 2 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  1 

‘  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  < 

i 

!  VILLE  ! 

! 517823 

302! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  20C.O!  35.0! 

2.0! 

-  j 

i 

!  VILLE  • 

! 51 7829 

S0214A41!  210.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1552! 

20. 2 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  2)0. j‘  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

•51783C 

3C214A41!  200.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1552! 

20.2! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  i 

!  !  200. C!  35.0! 

2.0! 

-  * 

i 

!  VILLE  ! 

!  51 7  831 

302! 4a40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15«1! 

14.3! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1969  * 

!  !  200. C  35.0! 

1-9! 

-  < 

J 

!  VILLE  • 

! 517832 

80214A40!  200.0!  15. C! 

9.0! 

- 

1591* 

14. J! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  i 

1 

!  51 7833 

30?!4A49!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1591* 

14.3! NONE 

JIN  JEFFERSON"! 

1969  • 

!  !  2)0.0!  15. C! 

1.9! 

-  » 

i 

SS17834 

302!4*40!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969  • 

!  i  2)0.0!  35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

! 517335 

30214A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1591* 

14.51N0N6 

!IN  JEFFERSON-! 

1969  • 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  j 

1 

!  VILLE  ! 

5S35750 

304!<«41!  200.0!  35.0! 

11. C! 

- 

2100! 

16.0!N0NE 

SKY  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

!  !  2)C.0‘  25.0! 

1.5! 

-  • 

1 

»  J 

! 535751 

S04!4A40!  200.0!  ’5.0! 

11.0! 

- 

2100! 

1  0 . 0 ! NONE 

!KY  PADUCAH  ! 

1971  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

1 

! S  35752 

3C414A40!  29G.O!  35. C! 

11.0! 

- 

2100! 

16.3! NONE 

!KY  PADUCAH  ! 

1971  • 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

•  i 

i 

! 535753 

30414A40!  200.0!  25.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16. 0!N0NE 

•KY  PADUCAH  ! 

1971  I 

! 

!  ‘  200.0!  15.3! 

1.5! 

-  ; 

i 

!  | 

>535754 

304 ! 4 A40 !  2^0.0!  ^5.0! 

11.0! 

- 

2100! 

1 6.0! NONE 

IKt  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

! 

!  !  200.0!  25.0! 

1.5! 

-  t 

l 

!  ! 

1535755 

d<N*4A40!  2U0.C!  35.0! 

11.0! 

- 

2100! 

16.0! NONE 

•KY  PADUCAH  ! 

1971  ! 

! 

!  !  20C.O!  25.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ! 

1535756 

804! 4 A49 !  200.0!  35. C! 

11.0! 

- 

2100! 

16. 0! NONE 

•KY  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.S! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

! 5 15757 

e04!4»41!  230.0!  25. C! 

11.0! 

2100! 

16.0! NONE 

! KY  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

1 

!  i 

•535758 

20414440!  200.0!  25.0! 

11.0! 

-  ! 

2100! 

16.0SN0NE 

IKY  PAOUCAH  » 

1971  I 

! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  > 

j 

!  ! 

‘535759 

30414*40!  200.0!  35.0! 

11.0! 

-  ! 

2100! 

16.0! NONE 

!KY  PAOUCAH  I 

1971  | 

!  •  200.0*  33.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  | 

1535760 

30414440!  200.0!  35. C! 

11.0! 

-  j 

2100! 

16.0! NONE 

!KY  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  » 

I 

•  * 

1535761 

304»4A40!  200.0!  35. C 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.0INONE 

!K»  PAOUCAH  I 

1971  | 

!  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

—  i 

1 

J  1 

1535762 

30414A40!  20C.0!  35.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.0 ! NONE 

SKY  PAOUCAH  *! 

1971  ! 

!  !  203.0!  15.0! 

1.5! 

-  j 

1 

!  ! 

•535763 

8C414A40!  200.0!  35.0! 

11.0! 

-  J 

2100! 

16.0! NONE 

!KY  PAOUCAH  J 

1971  ! 

!  !  200.0*  35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

!  j 

1535764 

3C414A40!  20C.0!  33.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.01N0NE 

IKY  PAOUCAH  ! 

1971  | 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

•  » 

i 

!  ! 

1535765 

804 ! 4 A40!  20C.0!  35.0! 

11.0! 

-  ! 

2100! 

16.3! NONE 

SKY  PAOUCAH  ! 

1971  | 

!  !  230-0!  35.0! 

1.5! 

-  » 

i 

!  | 

1535766 

804 ! 4 A49!  20 C - 0 !  35.0! 

11.0! 

-  ! 

2100! 

16.0! NONE 

|KY  PAOUCAH  1 

1971  ! 

'  »  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

•  ! 

•535767 

204 • 4440 !  200.0!  35.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.0! NONE 

IKY  PAOUCAH  J 

1971  I 

!  !  S^C-O!  *5.0! 

1.5! 

-  j 

i 

I  I 

•535763 

3C4!4A40!  230.C!  35.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.0! NONE 

IKY  PAOUCAH  J 

1971  ! 

!  •  2?0.O!  *5.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1 S35769 

3C414A40!  200.0!  *5.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16. 0 ! NONE 

IKY  PADUCAH  | 

1971  ! 

!  !  200.0!  25.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  | 

•535770 

304 ! 4A40!  200.0!  35.0! 

11.0! 

-  * 

2100! 

16.0! NONE 

IKY  PAOUCAH  J 

1971  ! 

!  *  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

«  | 

•535771 

30414A40!  200.0!  35. C! 

11.0! 

-  ! 

2100! 

16.0! NONE 

IKY  PAOUCAH  I 

1971  I 

!  !  2)0.0!  35.0! 

1.5! 

-  j 

■ 

•  J 

15*5772 

304!4A*G!  200.0!  25.0! 

11.0! 

-  » 

2100! 

16.0! NONE 

» 

!K»  PAOUCAH  ! 

1971  ! 

!  !  20C-0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

1 

I  ! 

•535773 

804S4A40!  20C-0!  *5.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.0! NONE 

!KT  PAOUCAH  | 

1971  l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

—  j 

■ 

1535774 

304J4A40!  203.3!  35.0! 

11.0! 

-  • 

2100! 

16.3! NONE 

IKY  PAOUCAH  | 

1971  ! 

!  !  2)0.0!  35.0! 

1.5! 

-  * 

i 

!  | 

•535775 

80454A40!  200.0!  35.0! 

11.0! 

-  i 

2100! 

16.0!  NONE 

IKY  PADUCAH  | 

1971  ! 

! 

!  !  293.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  1 

•535776 

804J4A40!  200.0!  35. C! 

11.0! 

! 

2100! 

16.0SN0NE 

IKY  PAOUCAH  | 

1971  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

« 

-  i 

■ 

)  J 

1536977 

304! 4 44Q!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

15.1SN0NE 

!IN  JEFFERSON-J 

1972  ! 

!  !  200.0!  *5.0! 

1.5! 

j 

-  • 

« 

!  VILLE  1 

1536973 

804 ! 4A40 !  200.0!  *5.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

15.1 i NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1972  | 

1 

!  !  230.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  1 

1536979 

804*4440!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

15.1! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

!  !  230.3!  35.0! 

1.5! 

! 

-  « 

i 

I  VILLE  1 

•536960 

304  !4a40 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

*  ! 

1667! 

15.1 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972  1 

l 

!  !  20C.O!  35.0! 

1.5! 

■ 

.  j 

i 

I  VILLE  I 

1536931 

S04J4A40!  2)0.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

IS.IlNONE 

!IN  JEffESSON-l 

1972  ! 

!  !  230.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

•536962 

<0414440!  200.0!  55.0! 

9.0! 

-  * 

1667! 

15.1 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1972  | 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

I  VILLE  i 

1536933 

304*4440!  230.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

15.1! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972  1 

!  •  200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  t 

I 

!  VILLE  I 

1536934 

304S4A40!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

IS.IlNONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

! 

! 

i 

I  VILLE  ! 

!  ! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OISTl 

VES"iL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  ! VTCC 1  DIMENSIONS 

1  NET  ICO  DF.  (LENGTH*  9PDTH 
•1REGXS-******  REG.  !  REG. 

!  TER  1  S EE ! //////!///// 

!  TON-  1  PAGE!  OVER-! OVER-! 
1  NA6E  !  IV  •  ALL  !  ALL 

DRAFT! 

i 

LOAD-.' 

ED  ! 
/////! 
LIGHT* 

MORSE 

POWER 

! CAPACITY ! 
i  i 

!  CARGO  ! 
I////7///I 
!  PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  I 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  I OPERATING  ! 

FIXED  !  EDUIPNENT  ITC 1  BASE  !  YEAR 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

CLI6HT>!////////////////!TD!//////////!  OR 
<FEET>!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT 

<1 8) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

j 

i 

BARG ! E  LINES 

t  i 

j  ; 

i  i 

l 

{ 

i 

i 

!  i 

i  j 

2 

2 

; 

!  ! 

j  i 

!  i 

(CONTINUED).* 

i  i 

i 

i 

i 

!  ! 

!  i 

ACBL 

1775 

*536985 

30414A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

•  1667! 

15.1! NONE 

! IN  JEFFERSON-i 

1972 

!  i 

2C0.0 

35. C 

1.5! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1776 

! 536986 

80414A40* 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1667! 

IS- 1 ! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

1972 

i  i 

200. C 

35. C 

1.5! 

-  i 

; 

!  VILLE  ! 

AC3L 

1777 

1536987 

804*4440! 

200.0 

35.  C 

9.0! 

- 

1667! 

15.1  'NONE 

•IN  JEFFERSON-* 

1972 

■  i 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  i 

2 

!  VILLE  ! 

AC0L 

1778 

•536988 

804*  4 A 40 ! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1667! 

1 5 .1 i NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1972 

i  i 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

; 

!  VILLE  ! 

AC9L 

1779 

1536989 

804I4A40* 

290.0 

35.0 

9.0! 

- 

1667! 

15.1 !  NONE 

!IH  JEFFERSON-! 

1972 

j  i 

200.0 

35. C 

1.5! 

-  ! 

; 

!  VILLE  • 

AC8L 

1780 

•536990 

8045  4A40 1 

200.0 

35. C 

9.0! 

- 

1667! 

15.1 !NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

i  i 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

; 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1781 

1536991 

S0414A40* 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1667! 

15.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

200.0 

35.0 

1.5! 

_  i 

; 

!  VILLE  ! 

AC8L 

1782 

1540618 

79814A49 1 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1 !NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1972 

i  i 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  i 

i 

!  V  'LLE  ! 

AC8L 

1785 

! 54061 9 

79814A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

»  i 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

Acei 

1784 

•540620 

79814A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1 'NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1972 

»  ; 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

; 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1785 

1540621 

79814A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

;  i 

200.0 

3S.0 

1.5! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

AC8L 

1 7  86 

1540622 

79314A40! 

20C.0 

35.9 

9.0* 

- 

1663* 

15.1  !NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1972 

200.0 

35.0 

1.5! 

_  j 

i 

!  VILLE  ! 

AC8L 

1787 

1540623 

79514A40! 

20C.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

2 

!  VILLE  ! 

AC9L 

1789 

1540625 

-  79814A40! 

200.0 

35. C 

9.0* 

- 

1668! 

1 5 . 1 !  NONE 

!IN  JEFFERSON-i 

1972 

i  j 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  • 

2 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1790 

! 54C626 

798 1 4440 • 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668! 

15.1 (NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

1972 

1 

1  1 

200.0 

35. C 

1.5! 

-  ! 

2 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1793 

1540629 

79814A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1968! 

15.1  (NONE 

2IN  JEFFERSON-! 

1972 

!  j 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1794 

i 540630 

79314A40* 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1668* 

15-1!  NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

200.0 

35. C 

1.5! 

-  i 

; 

!  VILLE  ! 

AC8L 

1795 

1540631 

79814A40* 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1663! 

15.1! NONE 

!IH  JEFFERSON-! 

1972 

1 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

i 

ACBL 

1796 

1540632 

79814A4C! 

2-'C.O 

35. C 

9.0! 

- 

1668! 

15.1!  NONE 

SIN  JEFFERSON-I 

1972 

t  j 

200.0 

35.0 

1.5! 

.  | 

; 

!  VILLE  * 

ACBL 

1797 

1579516 

300J4U0! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1659* 

14. 71N0NE 

SIN  JEFFERSON-1 

1976 

1 

1  1 

290.0 

35.0 

1.5* 

-  ! 

2 

!  VILLE  1 

ACBL 

1798 

1579517 

300  14A40 1 

200.0 

35.0 

9. 0  J- 

- 

1659! 

14.71N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1976 

1 

1  1 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1799 

1579515 

80014A40! 

200.0 

35. C 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!tN  JEFFERSON-! 

1976 

! 

1  1 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1600 

1579519 

80014A40* 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1&59* 

1 4.7IN0NE 

IIN  JEFFERSON-! 

1976 

! 

1  ! 

200.0 

35. C 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1301 

1579520 

3C014A40! 

200.0 

35.0 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-I 

1976 

! 

!  ! 

200.0 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1802 

1579521 

3001 4A401 

200.0 

35.0 

9.0* 

- 

1659* 

14.7SN0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1976 

1 

1  ! 

200.0 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1805 

! 579522 

300! 4 A  40 ! 

200.0 

35. C! 

5.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  1 

200.0 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1304 

1579523 

30014A40! 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. 7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

200.0 

35.0! 

1.5! 

•  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1805 

1579524 

30014A40! 

200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

1659* 

14.7! NONE 

SIN  JEFFERSON-I 

1976 

1 

1  1 

200.0* 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1806 

1579525 

30014*40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 (NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

35. C* 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC8L 

1307 

1579526 

S0014A40! 

200.0* 

35.0! 

9.C ! 

1659! 

14.7 ! NONE 

!IN  JEffERSON-i 

1976 

1 

!  1 

233.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1806 

1579527 

60014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-I 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1809 

1579528 

S0014A40! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. 7 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACeL 

1810 

1579329 

8  00 1 4  A  40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1811 

1579530 

800I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

. 

1659! 

14.71N0NE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

ACBL 

1812 

1578662 

6C014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1613 

1573663 

80014A40! 

230.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1659! 

14. 7  JNONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

: 

-  I 

( 

!  VILLE  1 

ACBL 

1814 

1578664 

80014A4Q! 

200.31 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

! 

!  1 

200.0! 

*5.01 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

J  VILLE  ! 

ACBL 

1815 

1578665 

30014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16591 

1 4 .7  JNONE 

IIN  JEFFERSON- ! 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL 

1616 

1578666 

300! 4A  401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1659! 

14 .7! NCNE 

f IN  JEFFERSON-I 

1977 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  | 

ACBL 

1617 

1573667 

3001 4443! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7!  NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

J 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1618 

1573668 

80014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14*7! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

! 

1  1 

290.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL 

1819 

1578639 

30014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659J 

14*7! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1620 

1578670 

30014440! 

209.0! 

35.01 

9.0! 

.  j 

1659! 

14.7! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  | 

! 

I  VILLE  | 

ACBL 

1821 

1578671 

30014440! 

2C9.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1659! 

1 4*  7 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1977 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

1622 

1573672 

800 ! 4440 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1659! 

14.7! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.9! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

!  VILLE  1 

ACBL 

1823 

1578673 

300I4A4Q! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1659! 

14*  7! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1977 

* 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

» 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1624 

1576674 

80014A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1659! 

14  *7 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL 

1325 

1578675 

SOO! 44401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1659! 

a. .71  NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

1  VILLE  ! 

ACBL 

1626 

1576676 

8001 44401 

200.9! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1659! 

14. 7 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-I 

1977 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL 

1827 

1580427 

80014440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14*7! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  1 

1 

1  VILLE  ! 

ACBL 

1823 

(580428 

30014440! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1659! 

1 4 . 7 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I  VILLE  1 

ACBL 

1629 

1580429 

800! 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

1  VILLE  | 

ACBL 

1830 

1580430 

30014440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! NONE 

1XN  JEFFERSON-I 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  I 

ACBL 

1631 

1530431 

800144401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

14.7! HONE 

IIN  JEFFERSON-I 

1977 

! 

1  • 

200.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

100 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

5VTCC! 

DIMENSIONS  5  DRAFT  5 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  5CODE5LENGTH53RDTH! 

1 

t 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  lOPERATIh 

« 

— 

REGIS-!****! 

REG.  5 

PEG. ! LOAD- ! 

« 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

•TC!  BASE  t 

YEAR  i 

!  COAST 

TER  5  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

•AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUAPO 

TON-  5PA&E! 

0VER-50VER-5/7/7/5 

HORSE! 

PASS-  !  (LI6HT) !//////////// 7/// 

!TD ! //////// //  ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  5  IV  5 

ALL  5 

ALL  !LISHT! 

POWER 

**:Oc«S  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

(Id) 

AMERICAN 

! 

i 

COMMERCIAL  BARGU  LINES 

i  j 

i  i 

j  i 

l 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

i  * 

1 

; 

! 

Ct). 

(CONTI)UED)! 

■  i 

1 

1 

1 

1 

1 

j  1 

ACBL 

1332 

*530432 

300  5  4 A40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

i 

i  i 

200-0! 

35.0! 

1.5! 

X  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL 

1333 

1580433 

30054A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON" 1 

1977  ! 

i 

i  j 

200.0! 

'5.C! 

1.5! 

-  1 

1 

!  V1ELE  ! 

5 

ACdl 

1334 

•580434 

30054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659* 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

j 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

AC9L 

1835 

•580435 

30054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7'NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1977  J 

{ 

t  i 

20C. 0! 

35.0! 

1.5! 

.  1 

! 

!  VILLE  ! 

1 

AC0L 

1836 

! 530436 

S0054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977  i 

j 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

• 

AC8L 

1340 

'.601380 

30054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1©59! 

14.7'NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  j 

i 

i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1 

AC6L 

1341 

1 601 331 

3C054A40! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

; 

i  | 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1 

AC6L 

1342 

•601332 

300! 4  A  40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4 .7 ! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1979  i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL 

1343 

•601383 

30054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7*  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  * 

i 

i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1344 

•601334 

80054A40! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7‘NONE 

•IN  JEFFERSON-* 

1979  ! 

i 

i  ; 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1845 

! oGI 335 

80054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

j  i 

20C.C! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

1 

!  VILLE  ! 

! 

a  cat 

1846 

•601386 

30054A40! 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1659! 

14.71N0NE 

•IN  JEFFERSON- J 

1979  • 

i 

j  i 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

; 

Acai 

1847 

*601387 

30054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4 . 7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

i  ; 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

•  2 

1 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1846 

•601333 

30054440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1659! 

14.7’NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

19/9  • 

i 

j  t 

2  •'0-0! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

1 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL 

1349 

•601339 

80054A40! 

200.0! 

'5.0! 

9.0! 

1659! 

14.7'NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

; 

t  i 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

•  VILLE  ! 

I 

ACBL 

1350 

*606600 

79S54A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7'NONE 

•XT  LOUISVILLE! 

1980  ! 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1  ; 

! 

ACBL 

1851 

! 606601 

79554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1©59! 

14.7 ! NONE 

!XY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

; 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

_  1 

1 

•  ; 

1 

AC8L 

1852 

! 603602 

79554A40! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

»KY  LOUISVILLE! 

1980  *! 

i 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

1 

!  ! 

! 

AC3L 

1353 

5606603 

79554A40! 

200*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7'NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

• 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

ACBL 

1354 

•606604 

79554A40! 

200. xi 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  1 

i 

»  • 

200. 0! 

35. C! 

1.5! 

.  t 

1 

!  ! 

! 

AC8L 

1355 

•606605 

f  *  5 !  **A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1©59! 

14.7! NONE 

! KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

i 

5  5 

200.0! 

'5.0! 

1.5! 

.  t 

< 

!  ! 

! 

AC8L 

1856 

1 ©06606 

79554AAO! 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

5 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

**  ! 

! 

!  ! 

! 

AC3L 

1357 

•606607 

7O554A40! 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 {NONE 

! XY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

S 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

AC9L 

1858 

!©06608 

79554A40! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1©59! 

14.7 !  NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

! 

i  ! 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

•  1 

! 

!  ! 

! 

AC8L 

1359 

•©06609 

79554A40! 

23C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7 ! NONE 

!KV  LOUISVILLE! 

I960  ! 

! 

5  5 

200.3! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

ACBL 

1860 

•614135 

795  5  4 A40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

!KV  LOUISVILLE! 

1930  J 

5 

5  5 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACdl 

1861 

5614136 

795  54A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. 7! NONE 

•KY  LOUISVILLE! 

1980  J 

• 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACBL 

1362 

5614137 

795  ! 4  A  40 ! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4. 7 ! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

5 

5  5 

2">0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

AC3L 

1363 

!o14133 

79554A40! 

233.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7! NONE 

JXY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

• 

5  5 

2-30.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

!  ! 

1 

AC3L 

1364 

5014139 

79554A40! 

200.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

1659*! 

14.7 (NONE 

!KY  LO^.SVILLE! 

1980  ! 

5 

5  5 

2CO.O! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

! 

!  ! 

! 

AC3L 

1365 

561419C 

79554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

U.71N0NE 

! KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

j 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

ACdl 

1866 

5614191 

79554A40! 

23C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14.7JN0*: 

IKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

i 

!  5 

2)0.0! 

35.05 

1.5! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

AC9L 

1&67 

5614192 

79S54A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 6  5  9  i 

14.7! NONE 

SKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

1 

5  5 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ACOL 

1863 

5614193 

795J4A40J 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

14. 7! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

! 

5  5 

200*0! 

35.0! 

1.5! 

.  1 

! 

!  ! 

! 

AC3L 

1869 

5614194 

79554A40! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

1 4.7! NONE 

JKY  LOUISVILLE! 

1980  ! 

5 

!  5 

2CO.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

AC3L 

1370 

5609317 

80054A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652i 

1 4.7! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

•  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

!  VILLE  I 

! 

ACBL 

1371 

1609318 

300J4A40! 

2-30.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 652  i 

14.7 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-* 

1979  ! 

» 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.4* 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1872 

5609319 

80054A40! 

230.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4. 7 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  | 

5 

!  5 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1873 

5609320 

S0054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4.7JN0NE 

! Z N  JEFFERSON-! 

1979  ! 

I 

5  ! 

2-30*0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

I 

AC3L 

1874 

5609321 

80054A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4. 7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  | 

! 

5  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

Acat 

1375 

•609322 

300J4A405 

2)0*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 1  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

5  5 

200.05 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILUt  1 

! 

Acat 

1376 

5609323 

800! 4a  40! 

2)0.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1632! 

14.7! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

5 

5  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.4! 

.  1 

! 

!  VILLE  ! 

1 

AC3L 

1377 

1609324 

30054A405 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4. 7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACaL 

1573 

1609325 

80054A405 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1©52! 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

5  5 

200. 0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

* 

1  VILLE  I 

1 

ACdL 

1379 

5609326 

300S4A40! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 4.7 {NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

5 

5  1 

230.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

* 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L 

1880 

•©09327 

8C054A40! 

2-30.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1652! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

5 

5  5 

230.0! 

'5.0! 

1.4! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

AC9L 

18*1 

5609323 

80054A40! 

200.0! 

35.0! 

V.G! 

« 

1652! 

14.7! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

_  1 

! 

1  VILLE  1 

I 

ACBL 

1832 

5609329 

60054A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7 ! NONE 

UN  JtffttSON-l 

1979  ! 

! 

5  5 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

! 

Acat 

1383 

5609330 

800544401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

• 

5  5 

2)0.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

* 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL 

1884 

5609331 

300  5  4 A  40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652* 

14.7 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

!  5 

2)3.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

* 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL 

1900 

5517220 

74254A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U01! 

14.1 l HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

5 

5  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

.  1 

* 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL 

19Q1 

•517221 

742J4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

1 4 . 1 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

5  ! 

195.05 

35.1! 

2.0! 

-  * 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL 

1902 

551722? 

742J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401* 

14.1 ! NONE 

UN  JEFFERSON-J 

1968  I 

5 

5  5 

195.0! 

35.1! 

2.0! 

.  1 

* 

!  VILLE  1 

| 

ACBL 

1903 

•517223 

74254A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14.1 {NONE 

1  IN  JEFFERSON") 

1968  1 

5 

! 

1 

!  5 

!  ! 

5  ! 

19S.0J 

j 

1 

35.1! 

1 

i 

2.0! 

! 

1 

•  1 

i 

* 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 
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ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  • 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTi 

OPERATOR 

NET  ! CODEILENGTH* BROTH! 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

--------- 

REGIS-!***#! 

RES.  !  REG.1L0AD-! 

« 

CARGO  • 

FIXED  •  EQUIPMENT 

f  TCI 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  •  SEE ! 7///// !///// ! 

ED  ! 

•////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO* 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  t  GUARD 

TON-  ‘PAGE! 

0VER-10VER-! /////! 

HORSE 

PASS- 

(LI6HT) !//////////////// 

!TD *//////////* 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER 

ENSERS 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

i 

COMMERCIAL  BARS ! E  LINES 

i  j 

i  j 

i  i 

i  « 

■  i 

i 

; 

i 

l 

; 

i 

{ 

! 

! 

! 

(CONTINUED) • 

i  j 

; 

j 

i* 

! 

ACBL 

1904 

•  517224 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

i  i 

195.0!  35.1! 

2.0! 

- 

i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1905 

•517225 

74214A40! 

19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

i  i 

195.0!  35.1! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1906 

!  517226 

742 14A40 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 'NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

i  i 

195.01  3S.1! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

VILLE  • 

i 

ACBL 

1907 

•517227 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14 . 1 j  NONE 

•  IN 

JEFFERSON-! 

19  o  8 

i 

!  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

1908 

!  517228 

742! 4A40 1 

195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1401 

14.1*  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

i 

• 

VILLE  ! 

ACBL 

1909 

•517229 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1'NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

i 

* 

VILLE  ! 

ACBL 

1910 

1517230 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 JNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1968 

• 

| 

■  j 

195.0!  35-0! 

2.0! 

- 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

1911 

•517231 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1! NONE 

SIN 

JEFFERSON-' 

1968 

i 

t  j 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1912 

J517232 

74214A40! 

19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.11N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1968 

t 

{ 

i  < 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1913 

•517233 

74214A40! 

195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

i  < 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

ACBL 

1914 

•517234 

742! 4A4oi 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1JN0NE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

ACBL 

1915 

! 517235 

742J4A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1'NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1968 

i 

;  { 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

ACBL 

1916 

1517236 

742 ! 4A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1‘NONE 

S  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

; 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

ACBL 

1917 

1  51  7237 

74214*40! 

195.0!  J5.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 j  NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1968 

■ 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

J 

VILLE  ! 

ACBL 

1913 

1 519331 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

t  j 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

ACBL 

1919 

1519332 

74214*40! 

195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  • 

AC9L 

1920 

! 519333 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 JNONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1921 

1519334 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 j  NONE 

jin 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

1922 

1519335 

74214*401 

195.0!  35.0! 

9,0! 

- 

1401 

14.1! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1«69 

! 

;  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1923 

1519336 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1'NONE 

!  I  N 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

;  j 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1924 

1519337 

74214*40! 

195.0!  J5.0! 

9.0!- 

- 

1401 

14.1! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  ! 

195.0!  35. C! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1925 

1519338 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

1 4 . 1 ! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

VILLE  ! 

ACOL 

1926 

1519339 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1927 

1  51  9340 

74214*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

•• 

1401 

14.1'NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  I 

ACBL 

1928 

1519341 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  ( 

195.0!  75.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1929 

1519342 

74214A40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401 

14.1 {NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1969 

1 

i  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1930 

1538090 

74514*40$ 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1474 

14.9! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1 

105.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1931 

1538091 

745! 4 A  40 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1474 

14.91N0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1 

105.0!  35.0! 

1.7! 

- 

1 

VILLE  1 

ACBL 

1932 

1538092 

745 14*40 J 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1474 

14.9! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

|  ] 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

1 

VILLE  ! 

AC3L 

1933 

1538093 

74514*40! 

195. OJ  35.0! 

9.0! 

- 

1474 

14.9  I  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  1 

195.0!  35.01 

1.7! 

- 

i 

VILLE  1 

ACBL 

1934 

1538094 

74514*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

1474 

14.91N0NE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1935 

1538095 

74514*40! 

105.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

1 5 • 0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1972 

I 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1936 

1538096 

745 14*40  J 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

1 5  *0! NONE 

tKY 

PADUCAH  I 

1972 

I 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

l 

! 

ACBL 

1937 

1538097 

74514*40! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

1 5. 0! NONE 

!  KY 

PAOUCAH  1 

1972 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.71 

- 

! 

! 

ACBL 

1936 

1533098 

745  14*40 1 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

1 5. 0! NONE 

Iky 

PADUCAH  ! 

1972 

l 

1  1 

195.3!  35.0! 

1.7! 

- 

l 

! 

ACBL 

1939 

1538099 

74514*40! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

15.0! NONE 

!ky 

PADUCAH  ! 

1972 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.71 

- 

1 

1 

ACBL 

1940 

1538100 

74514*40! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

15.01N0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1972 

l 

|  ] 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

1 

! 

ACBL 

1941 

1538101 

74514*40! 

195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

15.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  I 

1972 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1942 

1538102 

74514*40! 

195.0!  35. C{ 

11.0! 

- 

1885 

15.0!N0NC 

IKY 

PAOUCAr,  1 

1972 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

AC8L 

1943 

1538103 

74514*401 

195. 0!  35.0! 

11.0! 

- 

1885 

15.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1972 

I 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

I 

1 

ACBL 

1944 

1570439 

63314*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

!  1 

195.0!  35.01 

1.71 

- 

! 

! 

ACBL 

1945 

1570440 

63314*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

I 

1 

ACBL 

1946 

1570441 

6381 4 A  40 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

I 

I  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1947 

1570442 

63814*40! 

1)5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14,5!  NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

!  ! 

19$. 01  35.0! 

1.7! 

- 

! 

1 

ACBL 

1948 

157C443 

63314*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

1 4.51N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

I 

; 

! 

ACBL 

1949 

1570444 

63314*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5! NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1976 

* 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1950 

1570445 

63314*401 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

i  I 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1951 

1570446 

638 14A4Q ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.SIN0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

l 

j  | 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

• 

! 

ACBL 

1952 

1570447 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.71 

- 

l 

! 

ACBL 

1953 

1570445 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443!  14. S! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1954 

1570449 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443!  14.5! NONE 

(DC 

WILMINGTON! 

1976 

1 

1  • 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

1 

! 

ACBL 

1955 

1570450 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443!  14.5 !NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

i 

!  • 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

I 

! 

ACBL 

1956 

1 570451 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443!  14.5! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

1  { 

195.0!  35.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

ACBL 

1957 

1570452 

63814*40! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1443 

14.5 ! NONE 

JOE 

WILHIHGTOH! 

1976 

1 

1 

1 

!  1 

i  i 

i  i 

195.0!  35.0! 

!  ! 

!  ! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


•  ! VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH 5  BeOTH !  I 

-!PcGI$-!****!  RES.  !  REG. 'LOAD-! 

•  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON*  1PAGE!  OVER”! OVER-! /////!  HORSE 

•  NA3G  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POWER 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARSO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


(IS)  AMERICAN 

i 

i 

COMMERCIAL  9ARG!E  LINES 

!  j  11 

11  11 

1  •  11 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

j 

1 

CO. 

(CONTINUED)* 

!  !  !  ! 

I 

1 

j 

1 44jl 

AC3L  1953 

■570453 

i 

633! 4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

t 

AC8L  1959 

•570454 

i 

638! 4*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195. 0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

t 

1 

1443! 

-  1 

AC8L  I960 

! 570455 

i 

633!4A«,0!  195. G!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

■* 

1 

1 

1443! 

-  1 

ACSL  1961 

1570456 

i 

633! 4A40!  195.0!  35.0! 

»  !  195.9!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

1 

1 

1443! 

.  1 

»CeL  1962 

•570457 

i 

6*8!4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

1 

1 

1443! 

.  1 

AC3L  1963 

! 570453 

< 

633!4A43»  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1443! 

-  1 

AC9L  1964 

•574555 

i 

638!4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

AC8L  1965 

! S74556 

i 

633! 4 A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  T 5 .0 ! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

-  • 

ACBL  I960 

•574557 

i 

6JSUA40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

—  1 

AC8L  1967 

•574558 

i 

63854A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

-  ! 

ACei  1963 

1574559 

i 

633!4 A40 !  195.0!  75.0! 

•  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

1 

1 

1440! 

AC0L  1969 

S57456C 

i 

633! 4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35. C! 

9.C! 

1.7! 

1 

1440! 

-  ! 

ACSL  1970 

1574561 

i 

63814*40!  195.0!  35.0! 

»  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

■ 

1 

1 

1440! 

-  1 

AC9L  1971 

•574562 

i 

633!4A-*0!  195.0!  35. C! 

!  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

1 

1 

1440! 

-  1 

AC9L  1972 

1574563 

i 

63354*40!  195.0!  75.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

1 

1440! 

-  1 

AC3L  1973 

j  S745o4 

t 

633S4A40!  195.0!  *5.0! 

•  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

* 

1 

1 

1440! 

-  1 

AC6L  1974 

1576450 

i 

63354A40!  195.0!  *5.0! 

•  !  195. C!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

t 

1440! 

-  1 

AC9L  1975 

*576451 

i 

63314*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

1 

1 

1440! 

-  I 

ACSL  1976 

1 576452 

i 

638S4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

1 

1440! 

-  ! 

ACGL  1977 

•576453 

i 

o33!4A40!  1  *>•)!  *5.0! 

•  !  US.O!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

.  1 

ACSL  1973 

! $76454 
i 

633!**0'  ns.O!  35.0! 

!  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

1 

1440! 

-  ! 

AC3L  1979 

!5764<3 

■ 

63b!4A40!  1  **>-0!  ’5.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

• 

1 

1440! 

-  1 

AC3L  I960 

!$7d456 

i 

638!4A40!  195.0!  35.0! 

*  •  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

i 

1440! 

-  ! 

AC8L  1931 

•576457 

i 

633S4A40!  1 9 J.O!  35.0! 

!  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

•  1 

AC8L  1982 

•576458 

! 

633! 4A*»0!  195.0!  ’5.0! 

•  !  195.0!  ;>.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1 

! 

1440! 

-  ! 

AC3L  1933 

•576459 

i 

63ft! 4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

1 

# 

1440! 

•  1 

AC3L  1984 

•.  577658 

i 

!  63814*40!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1440! 

-  ! 

ACOL  1935 

!  577459 
! 

!  638J4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

! 

1440! 

-  ! 

AC3L  19*6 

5577660 

1 

•  63*!4A40!  195.0!  *5.0! 

•  •  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

1 

1440! 

-  ! 

ACOL  1987 

•577661 

t 

!  63814*40!  U5. 0!  35. C! 

!  •  «  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1440! 

-  ! 

AC8L  t98S 

5577662 

1 

!  635J4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  •  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i 

! 

1440! 

-  ! 

ACSL  1989 

! 577663 

1 

•  638*4*40!  195.0!  35.0! 

•  *  !  195.0!  *5.0! 

9.C! 

1.7! 

- 

1 

1440! 

-  ! 

AC8L  1990 

! $77664 

1 

!  638 ! 4*40 1  195.0!  *5.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7* 

“ 

1 

• 

1440! 

-  1 

ACSL  1991 

! 577665 

j 

!  63614*43!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

5 

1 

1440! 

-  I 

ACBL  1992 

•577666 

1 

!  63&14A40!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1 

1440! 

-  ! 

ACBL  1993 

!  577667 
j 

!  633*4*40!  195.0!  35. C! 

•  !  !  195.0!  75.0! 

9.0! 

1.7! 

” 

! 

! 

1440! 

-  1 

ACBL  1994 

•537396 

1 

!  638J4A40!  195.0!  75.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1473! 

.  1 

ACBL  1995 

•S87397 

1 

!  63314*40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

i 

1473! 

-  1 

ACBL  1996 

1587398 

1 

•  63814*40!  '95.0!  35. C! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.G! 

1.7! 

- 

1 

i 

1473! 

ACBL  1997 

! 587399 

I 

!  63814*40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  193.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

i 

1473! 

-  ! 

ACBL  1998 

!  537400 

!  6J814A4C!  195.0!  35.0! 

•  •  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

■ 

1473! 

-  ! 

ACBL  1999 

•537401 

1 

!  o38! 4*40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  33.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

• 

• 

1473! 

-  1 

ACSL  2000 

*537402 

! 

!  6*8!4A40!  19J.0!  75.0! 

i  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

• 

1473! 

-  1 

ACBL  2001 

•5*7403 

1 

•  63314A4**  195.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

i 

1 

1473! 

-  ! 

ACBL  2002 

•537404 

! 

j  63814*40!  195.0!  35.0! 

•  »  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

» 

1473! 

-  1 

ACBL  2003 

•537405 

1 

•  63314A40J  195.0!  35. Oi 

•  !  !  195.0!  3*.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1473! 

-  1 

ACBL  2004 

! 538324 
! 

!  63314*40!  195.0!  35.0! 

j  !  !  195.0*.  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

1 

1473! 

ACSL  2005 

•533325 

1 

•  673!4A4C!  W5.0*  35.0! 

•  •  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.71 

" 

1 

1 

1473i 
-  1 

ACSL  2006 

'.538326 

1 

!  633*4*40!  195.0!  35.0! 

!  »  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

1473! 

-  1 

ACSL  2007 

•5*3327 

! 

•  63314A40!  195.0!  35.0! 

•  !  !  19$.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

1 

1 

1473! 

-  ! 

ACBL  2003 

1536323 

! 

!  63314*40!  195.0!  3S.0! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

i 

! 

1473! 

-  1 

ACBL  2009 

1558329 

1 

!  638! 4*40 !  1*5.01  35.0! 

!  •  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1 

i 

1473! 

-  ! 

ACBL  2010 

1538330 

I 

•  638 ! 4*40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  1*5.0!  33.0! 

9.0! 

1.7! 

‘ 

! 

! 

14731 
-  ! 

ACBL  2011 

!  5*3331 

1 

!  63814*40!  195.0!  35.0! 

!  *  !  195.0!  35. 0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1473! 
-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

////////////////!TD| //////////! 


14.5! NONE 

! 

14. 5 !N0NE 
! 

1 4. S! NONE 
! 

14.55NON6 

! 

14.5! NONE 

! 

14.5 !  NONE 

! 

14.5! NONE 
! 

14.5! NONE 
! 

14.5 ! NONE 

! 

14.5 ! NONE 

! 

14.51  NONE 

! 

14.5! NONE 


1 4 . 5 ! NONE 

! 

1 4.5 ( NONE 

! 

1 4. 5  ! NONE 

! 

14.5! NONE 

! 

1 4.5 ! NONE 
! 

14.5! NONE 

! 

14.51  NONE 

! 

14.51  NONE 

! 

14.5 ! NONE 

j 

14.5  j NONE 
! 

14.5! NONE 

! 

14.5! NONE 

! 

14.5! NONE 
! 

14. StNONE 
! 

14.5 ! NONE 
! 

14. 5 {NONE 

! 

14. 51  NONE 

14.  StNONE 
I 
! 

! 


SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


!  ! 

!  ! 
!DE  WILMINGTON! 

!  ! 
IDE  WILMINGTON ! 
i  i 

•DE  WILMINGTON! 

!  ! 

! DC  WILMINGTON! 

!  ! 

! DE  WILMINGTON! 
i  i 

!D£  WILMINGTON! 

!  ! 

! DE  WILMINGTON! 

!  ! 
•DE  WILMINGTON! 

!  ! 
•DE  WILMINGTON! 
i  J 

•DE  WILMINGTON! 
i  i 

I DE  WILMINGTON! 

«  4 

•DE  WILMINGTON! 

j  j 

•DE  WILMIN6TON! 

!  ! 
•DE  WILMINGTON! 

•  ! 
!OE  WILMINGTON! 

I  « 

•DE  WILMIN6T0N ! 

i  ! 

•DE  WILMINGTON! 

I  « 

IDE  WILMINGTON! 

!  ! 
IDE  WILMINGTON! 
•  ! 

! DE  WILMINGTON ! 

!  ( 
•DE  WILMINGTON! 
!  ! 
•DE  WILMINGTON! 

!  i 

•DE  WILMINGTON! 
!  ! 
•DE  WILMINGTON! 
!  ! 
!OE  WILMINGTON! 
!  ! 
•DE  WILMINGTON! 
!  ! 
•DE  WILNXNGTON! 
!  ! 
!DE  WILMINGTON! 
!  1 
IDE  WILMINGTON! 

!  I 

JOE  WILMINGTON! 
!  ! 


!  DE 

WILMINGTON! 

| 

1976 

J  DE 

WILMINGTON! 

1 

1976 

IDE 

X 

WILMINGTON! 

| 

1976 

IDE 

WILHIN6T0N! 

1 

1976 

IDE 

X 

WILMINGTON! 

1 

1976 

*!0E 

X 

WILMINGTON! 

1 

1976 

Sin 

X 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

!1N 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

JIN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLk.  ! 

•.IN 

JEFFERSON-1 

1978 

! 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

VILLE  ! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

VILLE  I 

ilN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

IIN 

JEFFERSON-I 

1978 

j 

VILLE  ! 

iiN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  I 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

VILLE  ! 

! IN  JEFFt«SO)f! 

1978 

1 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

VILLE  ! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

» 

VILLE  ! 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

VILLE  ! 
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EH6R! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT ! 

!  NET  !C0DE!LEN5TH!9R0TH!  * 

_! REGIS-! **•* !  REG-  !  REG. !LOAD- 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  £D 


! CAPACITY !  HXGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 


TON-  ! PAGE!  OVER-!  0V6p“! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 
NAS?  •  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT !  POVEP!  ENGERS  !  (FEET) 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

LINE-1  !A0!  LINE-1 

//////////////// !TD !////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


(13) 

AMERICAN 

CO. 

i 

i 

COMMERCIAL  BARG ! f  LINES 

l 

•  1  t 

2j  2 

I  1  I 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

• 

1 

! 

1 

2 

1 

! 

1 

1 

t 

« 

1 

1 

1 

1 

! 

1 
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2  j  2 

1 

2 

t 

2 

1 

2 

1 

1 

ACBL 

2012 

1588332 

638i 4A40!  195.0! 

35.  o! 

9.0! 

-  1 

1473i 

14.5! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

j 

!  5  195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

•  2 

2 

2 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2013 

1 538333 

63S54A40!  1*5.0! 

35.0! 

*.0* 

•  t 

1 473? 

14.5! NONE 

^  !in 

JEFFERSON-! 

1*78  • 

i 

5  *  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  1 

1 

2 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

2014 

1538334 

O33J4A40!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1473*! 

14.5* NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

i 

•  5  195.0! 

35-0! 

1.7! 

2 

-  1 

1 

l 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2015 

1 588335 

638*4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473! 

14.5  j  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

2 

VILLE  ■ 

! 

ACBL 

2010 

! 588336 

633! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473  j 

14.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  I 

j 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

.  1 

1 

2 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

2017 

’•533337 

633! 4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473'! 

1 4 . 5 i NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  1 

J 

2 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2013 

! 538338 

633S4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1473! 

14. 5!  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1978  | 

! 

!  5  1*5-0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2019 

•S83339 

633J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1473i 

u.sInone 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

5  •  195-0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  1 

1 

2 

VILLE  * 

! 

ACBL 

2020 

•558340 

63SJ4A40!  1*5.0! 

35.0* 

9.0! 

-  1 

1473! 

14.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

2 

!  •  1*5.0! 

$5.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2021 

*5  538341 

63854A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1473*! 

14. 5 !N0NE 

Iin 

JEFFERSON”! 

1*78  ! 

« 

•  5  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  1 

; 

1 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2022 

*1558342 

633J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1473*! 

14.5*!  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

2 

5  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  2 

1 

1 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

2023 

5538343 

o38! 4A40!  1*5.0! 

3S.0! 

9.0! 

.  1 

1473 1 

14.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

i 

5  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

{ 

-  • 

1 

1 

VILLE  ! 

2 

ACBL 

2024 

! 588344 

63354A40!  1*5-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

14.5* NONE 

•IN 

JEFFERSON"! 

1978  *! 

t 

5  5  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  1 

1 

2 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2025 

! 538345 

638UA40!  1*5-0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

14731 

14.5! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1978  !* 

; 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

.  1 

t 

1 

VILLE  ! 

1 

AC3L 

2027 

•533347 

!  633! 4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1473! 

u.sInone 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978 

» 

•  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

1 

l 

VILLE  • 

ACBL 

2028 

•538348 

63S! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  1 

1473! 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1978 

!  !  195.0! 

35. C* 

1.7! 

j 

-  ! 

1 

t 

VILLE  * 

ACBL 

2029 

•595982 

!  633!4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1473! 

U.5  !  NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

* 

5  5  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ; 

1 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2030 

! 5959S3 

638J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473! 

U.55NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

i 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ( 

AC9L 

2031 

*595984 

5  638J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1473! 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1*79 

! 

5  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

•  ; 

2 

• 

VILLE  ! 

ACBL 

2032 

•595985 

!  63854A40!  1*5.0* 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1473! 

1 4. 5! NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1*79 

! 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

.  1 

; 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2033 

!  595986 

«  63  8S4A40 !  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

147  3*! 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  j 

; 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2034 

5595987 

!  633! 4A40!  1*5-0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1473! 

1 4 • S ! NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

2 

•  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

~  ! 

» 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2035 

*!  5*5988 

5  63854A40!  1*5.0! 

35.0! 

*.0 ! 

-  ! 

1473! 

14. sInONE 

Iin 

JEFFERSON**! 

1979 

! 

5  !  !  195.0! 

35.0* 

1.7! 

! 

-  1 

« 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2036 

*595989 

5  63354A40!  1*5. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

u.sInone 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

j 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

2 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2037 

‘•595990 

!  633S4A40*  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

14.5 !NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1*79 

! 

5  !  5  195.0! 

$5.0! 

1.7! 

! 

•  1 

! 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2038 

5595991 

5  6J354A40!  1*5.0! 

$5.0! 

*.  0! 

•  2 

14731 

u.ssnone 

Iin 

JEFFERSON"! 

1979 

5 

5  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  j 

j 

■ 

VILLE  • 

ACBL 

2039 

*595992 

5  633J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1473! 

U.  5!  NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

5  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2040 

i 595993 

5  633S4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

14.5 i NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  I  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

2 

VILLE  i 

ACBL 

2041 

5595994 

*  633S4A4Q!  1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

.  1 

1473  j 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2042 

5595995 

!  633J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

U.5 !  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2043 

j  595*98 

!  63354A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473! 

14.5 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  !  1*5.0! 

$5.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

l 

VILLE  ! 

ACBL 

2044 

55*59*7 

•  63354A40!  1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1473! 

14.5‘NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1*79 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

J 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2045 

55*5998 

!  638 !4a40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

14. 5! NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

j 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2046 

1595999 

!  6?8!4A40!  1*5-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

14. 5 i NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

•  •  J  195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  1 

j 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2047 

!  5*6000 

!  63814A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473? 

14k5! NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

.  1 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2048 

55*6001 

!  638 ! 4 A AO !  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14731 

u.sInone 

JIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  1  195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2049 

5596002 

!  6  38 1 4 A  40 !  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 47  3  i 

U.SINONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

« 

VILLE  ! 

ACBL 

2030 

55*6003 

!  633J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1473! 

u.sInone 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2051 

!  596004 

!  638!4A40i  1*5.0! 

$5.0! 

9.0! 

-  1 

147$! 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

« 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

« 

-  ! 

; 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2052 

55*6005 

•  638! 4A  40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1473! 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  ■  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

( 

-  1 

2 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2053 

55*6006 

•  633!4A4Q!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473! 

U.5!*  NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

2 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2054 

i 596007 

!  4HS4A40!  1*5.0! 

$5.0! 

9.0! 

-  i 

1473! 

U.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2055 

559600* 

!  63S!4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1473! 

U.5!  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1*79 

1 

I  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2056 

1596009 

!  633! 4A40!  195.0! 

35.0! 

*.0! 

.  2 

1473! 

1 4. 5 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

(  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  1 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2057 

1596010 

!  438I4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1473! 

14. SINONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2058 

5596011 

!  638S4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

U.5!  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  » 

2 

; 

VILLE  ! 

ACBL 

2059 

i  $96012 

*  633!4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1 47  3  i 

u.sInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2060 

5596013 

!  633UA40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14731 

U.SINONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  1 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2061 

5596014 

!  638! 4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1473! 

U.SINONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2062 

5596015 

!  633*4440!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1473! 

14.5 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ; 

1 

! 

VILLE  I 

ACBL 

7063 

1596016 

!  633! 4A40!  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1 47  3  i 

u.sInone 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2064 

1596017 

!  633S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1473! 

14. SINONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  195.0! 

35.01 

1.7! 

j 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2065 

1596013 

!  633UA40!  1*5.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1473! 

U.sInone 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

I  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2066 

5596019 

!  63814440!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1473! 

U.SINONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  !  1*5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

YEAR 

8UILT 

OR 

•RE8UILT 
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D  1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


COAST 

GUARD 

NUH3EP 


!  •  VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  ICODE ! LENGTH ! 3R0TH!  ! 

*  PEGIS” !*•** !  REG.  !  «>EG.!LOAO-! 

!  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

!  TON-  'PAGE!  OVcO-!OVEfi-!/////»  MORSE 
!  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  [LIGHT •  POWER 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  1 
!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
•////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  I 
!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD *////////// I  OR  ! 
•  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*R£BUILT! 


•  i  •  •  •  »  !  ■  !  ! 

III!!!!!  !  ! 


C13)  AMERICAN 
CO. 

ACSL  2067 

COMMERCIAL  BARG! t  LINES 
i 

(CONTINUED)! 

*596020 

it  it 

;  ;  ;  i 

a  i  a  * 

638*!4A4oi  195-0!  35.0! 

a 

i 

i 

9.  oi 

i 

a 

a 

i 

a 

j 

i 

1473! 

! 

i 

a 

14. 5! NONE 

1  ! 

;  i 

j  • 

•IN  JEFFERSON-! 

! 

! 

1979  J 

AC9L  2068 

*1596021 

1  !  195.0!  35.0! 

63814*40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

a 

-  i 

14731 

i 

14. 51N9NE 

i  VILLE  1 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

AC3L  2070 

a 

j  641004 

1  1  195.0!  35.0! 

60514*47!  105.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

15001 

i 

16.0! NONE 

!  VILLE  ! 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  | 

AC8L  2071 

"*641005 

!  •  105.0!  35.0! 

60514A47!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ; 
1500! 

a 

16. 0! NONE 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

1981  ! 

AC9L  2072 

t 

1641006 

!  !  195.0!  35. C! 

695S4A47!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

a 

a 

-  i 

isooi 

! 

16.0! NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

AC8L  2073 

i 

i 641007 

!  !  195.0!  35.0! 

695*4*47!  I05.O!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

i 

a 

-  1 

1500! 

I 

16.O1N0HE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

AC8L  2074 

5  6*1008 

!  !  200.0!  35. C! 

695 ! 4* 47!  195. 0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

i 

i 

-  t 

1500! 

16.0! NONE 

!  VILLE  ! 

JIN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC3L  2075 

i 

!*  640252 

!  !  230.0!  35.0! 

700! 4*48!  195.0!  35.0! 

I.o! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

193oi 

! 

19.4 ! NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC8L  2076 

a 

*!  64C253 

!  !  195.0!  35. 0! 

7C0!4*4$!  195.0!  35. C! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

a 

-  1 

1930! 

l 

19.4*  NONE 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  I 

AC3L  2077 

j 

1 640254 

!  !  195.0!  35.0! 

70014A4M  105.0!  35.01 

2.0! 

9.0! 

- 

i 

i 

-  « 

1930! 

1 

19. 4*!  NONE 

!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC9L  2078 

< 

*640255 

1  1  195.0!  35.0! 

70014*43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

- 

i 

i 

-  i 

1930! 

l 

19.4  j  NONE 

!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  * 

AC3L  2079 

a 

•64C254 

i  1  195.0!  35.0! 

70014*48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0* 

t 

i 

-  i 

1930! 

a 

1 9.4! NONE 

!  VILLE  ! 

!!N  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC3L  2oeo 

*1640257 

•  1  19S.0!  35.0! 

700*4*43!  195.0!  35. C! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

193oi 

i 

19.4*  NONE 

!  VILLE  ! 

SIN  JEFFERSON-! 

! 

1981  1 

AC8L  2081 

•640258 

!  •  195.0!  35.0! 

700!4*4*!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

■ 

■ 

-  2 
1930! 

i 

19. 4 ! NONE 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1981  • 

AC8L  2082 

j 

*!  640259 

i 

!  I  195.0!  35. C! 

7C014A48!  195.0!  35.0! 

2.C! 

9.0! 

_ 

i 

a 

-  i 

1930! 

! 

19. 4!  NONE 

!  VILLE  ! 

'.IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC3L  2083 

i 

•64026C 

!  i  195.0!  35.0! 

70014*43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

19301 

! 

10.4! NONE 

!  VILLE  ! 

I IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC8L  2084 

i 

•i  64C261 

!  !  195.0!  35.0! 

7C0! 4*48 !  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

j 

i 

-  i 

1930*! 

2 

19. 4! NONE 

!  VILLE  ! 

1  IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

ACSL  2085 

i 

1640262 

I  *  195.0!  35.0! 

70014*48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

i 

» 

-  > 
19301 

i 

19.4!*  NONE 

!  VILLE  ! 

SIN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

ACtJL  2086 

a 

•640263 

•  !  195.0!  35.0! 

70014*48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

j 

j 

-  J 
4930! 

i 

19.41N0NE 

!  VILLE  1 

I  IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  J 

AC6L  2037 

! 

! 640264 

•  !  195,0!  35.0! 

70014*4?!  195,0!  35.0! 

2.C! 

9.0! 

_ 

i 

i 

-  i 

1930! 

! 

19.4! NONE 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

ACSL  2088 

! 

! 640265 

•  !  195.0!  35.0! 

70014*43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

a 

i 

-  2 
19304 

l 

19 .4  j  NONE 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

AC3L  2099 

•640266 

•  !  195.0!  35.0! 

700!4*48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

! 

! 

~  ! 
1930! 

! 

19.4!  W.NE 

!  VILLE  1 

1  IN  JEFFERSON-! 

1 

1981  ! 

ACSL  2090 

! 

! 640267 

!  !  195.0!  25. C! 

700*4*48!  195.0!  35.C! 

2.0! 

9.0! 

. 

! 

i 

-  ! 
1930! 

j 

19 ,4  iNONE 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-1 

! 

1981  ! 

AC8L  2091 

! 

1640268 

!  !  195.0!  35.0! 

700*4*43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

- 

i 

i 

-  ! 
1930! 

; 

19.4  !NONE 

1  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

ACSL  2092 

! 

1640269 

!  !  195.0!  35.0! 

700! 4*46!  195. C!  35. C! 

2.0! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.4 ! NONE 

!  VILLE  ! 

I IN  JEFFERSON-! 

I 

1981  ! 

ACSL  2093 

a 

*1640270 

!  !  195.0!  35. C! 

70054*48!  195.01  35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1930! 

19.4IN0NE 

!  VILLE  1 

■IN  JEFFERSON-! 

1 

1980  ! 

ACSL  2094 

! 

*640271 

!  1  *95,05  35.0! 

70014645!  195.0!  25.0! 

2.CJ 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1930! 

! 

19.41N0NE 

!  VILLE  ! 

1 1 N  JEFFERSON-! 

1981  I 

ACBL  2095 

! 

1640272 

!  !  195.0!  35.0! 

7C0I4A43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

l 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19. 4! NONE 

I  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

AC6L  2096 

! 

1640273 

!  !  195.0!  35.01 

70014*48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9,0! 

. 

1 

-  t 

1930! 

! 

19.4! NONE 

1  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

AC8L  2097 

! 

1640274 

!  !  195.0!  35.0! 

700I4A43*  195.0!  35.0! 

2.0! 

9,0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1930! 

! 

19. 4IN0NE 

1  VILLE  ! 

I  IK  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

ACSL  2098 

1 

1640275 

!  !  195.0!  35.0! 

7C014A43!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

! 

! 

1930! 

! 

19.4! NONE 

!  VILLE  1 

! IN  JEFfERSON-! 

I 

1981  t 

ACSL  2099 

i 

*1640276 

!  !  195.0!  35.0! 

700J4A48!  195.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

_ 

! 

I 

-  ! 
19301 

! 

1 9.4 (NONE 

1  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

ACSL  2100 

1 

1640277 

1  !  195,0!  35.C! 

70014*45!  105.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.41N0NE 

1  VILLE  1 

IXN  JEFFERSON-I 

1981  ! 

ACSL  2101 

! 

1640278 

!  !  1«5.0!  <!*C! 

70014*45!  195.0!  35.0! 

2.0! 
9. Cl 

- 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.4! NONE 

!  VILLE  1 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

ACSL  2102 

! 

1640279 

!  !  195.0!  35.01 

700I4A4M  195.01  35.01 

2.0! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.4! NONE 

!  VILLE  1 

SIN  JEFFERSON-! 

! 

1981  1 

ACSL  2103 

! 

1640250 

!  !  105.0!  35.0! 

70014*45!  195,0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.4IN0NE 

!  VILLE  1 

!IN  JEFFCRSOSi-l 

1 

1981  1 

ACBL  2104 

( 

1640281 

!  !  195,0!  35.0! 

70014*48!  195.01  35.01 

2.0! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1930! 

! 

19.4! NONE 

!  VILLE  ! 

t IN  JEFFERSON-! 

! 

1981  ! 

ACSL  2105 

! 

1575815 

!  !  195.0!  35. C! 

54914*40!  195,0!  35.0! 

2.0! 

8.6! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 4.01N0NE 

1  VILLE  1 

IXN  JEFFERSON-I 

! 

1976  I 

AC9L  2106 

1 

1575  816 

!  !  195.0!  25.0! 

549(4*40!  19$.0!  35.0! 

1.0! 

8.6! 

_ 

! 

I 

-  ! 
1500! 

! 

14.0! NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1976  1 

ACSL  2107 

! 

1575917 

!  !  195,0!  35.0! 

54914*40!  195.0!  35.0! 

1.0! 

8.6! 

_ 

I 

! 

-  1 
1500! 

! 

14.0! NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

1976  | 

ACSL  2108 

! 

1575818 

!  !  195.0!  35.0! 

84914*40 !  195.0!  35.0! 

1.0! 

8.6! 

- 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14.01N0NE 

!  VILLE  1 

IIN  JEFFERSON-! 

J 

1976  ! 

ACSL  2109 

1575819 

!  !  195.0!  35.0! 

54914*40!  195.0!  35.0! 

1.0! 

8.6! 

- 

! 

-  ! 
1500! 

( 

14.0! NONE 

!  VILLE  ! 

!  ! 

! 

1976  I 

ACSL  2110 

i 

*1507028 

!  !  195,0!  35.0! 

37614*40!  195.0!  35.0! 

1.0! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  2 

1472! 

! 

1 4. 5 ! NONE 

!  ! 
IIN  JEFFERSON-I 

! 

1967  ! 

ACSL  2111 

! 

! 507C29 

!  !  195.0!  35.0! 

576*4*40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1472! 

! 

14.51  NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1967  { 

ACBL  2112 

1 

!  5  07  C  30 

!  !  195.0!  35.0! 

87654*41!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

1422! 

! 

19.0! NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1967  ! 

ACOL  2113 

! 

1507031 

!  !  193.0!  35.3! 

876S4A41!  195.0!  '5.0! 

1.9! 

9.0! 

- 

! 

! 

1472! 

! 

12.0! NONE 

!  VILLE  1 

IIN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

AC3L  21U 

i 

1507032 

!  !  195.0!  35.0! 

876! 4*40!  19J. 0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1472! 

i 

1 4. 5 1  NONE 

1  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

1967  t 
! 

1967  1 

ACSL  2115 

1 

1507033 

!  !  195.0!  35.0! 

87614*40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1472! 

! 

14.5 ! NONE 

!  VILLE  ! 

I  IN  JEFFERSON-I 

ACBL  2110 

1 

•507034 

!  !  195.0!  35.0! 

876S4F41!  195.0*  35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1422! 

! 

19.0JN0NE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1967  ! 

ACBL  2117 

i 

i 507035 

!  !  195.0!  35.0! 

87614*40!  195.0!  35.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1472! 

! 

14.5! NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-I 

! 

1967  1 

ACSL  2118 

i 

1 507036 

!  !  195.0!  35.0! 

876! 4*41 !  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1422! 

i 

19.0! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1967  ! 

ACSL  2119 

i 

*1507037 

•  !  195.0!  35.0! 

376UF41!  195.0!  35.0! 

1.9! 

9.0! 

- 

! 

! 

1422! 

! 

19.0! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1967  ! 

ACBL  2120 

i 

1575820 

•  !  195.0!  35.0! 

34914*40!  195.0!  35.0! 

1.9! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  j 

1500! 

! 

14. 0! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-I 

! 

1976  ! 

ACBL  2121 

i 

*1575*21 

{ 

!  !  195.0!  35.0! 

849!4a40»  195.0!  35.0! 

1.0! 

8.6! 

_ 

a 

i 

-  ! 
1500! 

a 

14.0!NONE 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1976  ! 

•  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

! 

"  ' 

! 

!  VILLE  I 

t 
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ENSR ! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  'CODE! 

LENGTHJ3RDTH! 

i 

? 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  'OPERATING  ! 

! 

!  COAST 

1  TER  •  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO 

LINE-1  I 

BUILT 

; 

VESSEL  NftTS 

AND  NUMBER  !  GUARD 

TON-  '.PAGE! 

OVER-'OVER-! 

nun 

HORSE! 

PASS-  ! 

[light)  i/// ////// /////// 

!TD! ////////// ! 

OR 

i 

!  NUMBER 

nage  •  iv  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

UE 

LINE-2  ! 

►REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

CO. 

i 

j 

COMMERCIAL  3ARGIE  LINES 

i  i 

1  1 

1  1 

< 

« 

i 

i 

i 

j 

i 

• 

! 

* 

! 

(CONTINUED) j 

1  1 

t 

« 

J 

ACBL 

2122 

!  57S822 

34914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

• 

1500! 

14.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1976 

! 

i 

j  t 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

• 

-  ! 

• 

2 

VILLE  • 

« 

AC8L 

2123 

! 637*19 

70614445! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1932! 

14.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

; 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

i 

J 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2124 

1637321 

70614A45! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1932! 

14.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

t 

2 

VILLE  ! 

t 

AC8L 

2125 

1543336 

902*4840! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1382! 

15.OJN0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

i 

i  i 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

2 

VILLE  • 

! 

ACBL 

2126 

1637822 

70614A46! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1932! 

14.6 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

t 

i 

i  i 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

i 

2 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2127 

•637823 

70614A46! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1932! 

1 4.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

« 

; 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

i 

• 

VILLE  ! 

{ 

AC3L 

2128 

‘.637  824 

706! 4A46 1 

195.0* 

35.0! 

11.0! 

- 

* 

1932! 

14. 6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2129 

1637325 

706 !4 A46 ! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

! 

1932! 

14.6 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  * 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2130 

1637826 

706J4A46! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

• 

1932! 

1 4.6 ‘NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

• 

> 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

l 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2131 

1637827 

706!4A46i 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1932! 

14.61  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  » 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2132 

•638966 

706! 4A45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

13.5!N0NE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

i 

t  j 

J  95.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

| 

ACBL 

2133 

1638967 

706 ! 4A45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1535! 

13.5! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

| 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2134 

1638963 

706! 4 A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1535! 

1 3.5 !NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981 

; 

l 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  • 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2135 

1638969 

706! 4A45 ! 

1°5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1535! 

13.5! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

* 

VILLE  ! 

• 

ACBL 

2136 

1638970 

70654A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1535! 

1 3.S! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981 

2 

• 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2137 

1535S44 

902 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

14.0! NONE 

!LA 

JEFFERSON-! 

1977 

2 

i 

j  i 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

i 

VILLE  I 

i 

ACBL 

2651 

•292698 

31 9 ! 4A41 ! 

115.0! 

3S.O! 

9.0! 

- 

1465! 

19 .0 !NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1963 

; 

t 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

VILLE  • 

« 

ACBL 

2652 

1292721 

319J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1515! 

13.0'  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1963 

2 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

» 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

2654 

150S85O 

351 !4A4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

14.2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2655 

1505860 

831 !4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966 

2 

i 

!  ! 

195.0! 

35-0! 

2.0! 

-  ! 

i 

VILLE  1 

2 

ACBL 

2656 

1505361 

881  !  4  A41 ! 

H5.0! 

35.0! 

9.0!- 

- 

1439! 

20.1! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1966 

i 

j 

j  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  • 

i 

VILLE  l 

2 

ACBL 

2657 

1505862 

881  !4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14. 21N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966 

i 

» 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

! 

VILLE  • 

! 

ACBL 

2653 

1505363 

!  88H4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

14.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

j 

• 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

i 

VILLE  • 

! 

ACBL 

2659 

•505364 

831  • 4A41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439* 

20. 1 {NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

VILLE  • 

! 

ACBL 

2660 

•505865 

!  881 !  4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2661 

•505666 

!  381S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 4. 3  !  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966 

! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

i 

VILLE  ! 

{ 

ACBL 

2663 

1507789 

!  879J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2664 

1507790 

!  879*4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

U.3IN0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

! 

1  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2665 

1507791 

!  879J4A41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2666 

1507792 

•  87914*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 {NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2667 

!  507793 

!  879*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 INONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1967 

! 

j 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2668 

1509932 

1  5791 4*40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1489! 

1 4 . 3 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

1 

1  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

2669 

1509953 

!  879I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1  INONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

1  !  ! 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2670 

1509934 

1  379 ! 4 A  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20- 1 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

2671 

1509935 

!  37914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 INONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2672 

1509936 

1  57914A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1489! 

14.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2673 

1509937 

1  879S4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1439! 

20.1 INONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967 

I 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2674 

1509938 

!  57914A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

14.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1967 

! 

i 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2675 

i 515465 

!  96114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

14.1  {NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2676 

1515466 

1  96114A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0!K0NE 

!1N 

JEFFERSON-1 

1968 

! 

! 

1  !  • 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2677 

•515467 

96154*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20. 0 ! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

| 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

j 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2678 

1515465 

1  96114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

14.1 ! NOME 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

i 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2679 

1515469 

!  96114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0!  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

; 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2680 

1515470 

1  96114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0  *!  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  i 

» 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2681 

1515471 

1  961 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

143oi 

14.1! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

t 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2682 

1515472 

!  961*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20 . 0 1  NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

1 

I  1  ! 

19S.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2683 

1515473 

•  96114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0! NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

! 

1  !  • 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2634 

1515474 

1  96114A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

?.0.O!N0hc 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

1 

i  ;  2 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

•  j 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2685 

1515979 

i  96114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1380! 

20.0! NONE 

!!N 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

; 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

2.2! 

-  » 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2686 

i 51 5980 

!  961 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U3oi 

14.1!  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

i 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2687 

1515981 

•  961 ! 4A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

» 

1430! 

14.1  INONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

; 

1  !  • 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

• 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2688 

1515982 

•  96114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1380! 

20.0  1  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1963 

! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  t 

( 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2689 

1515983 

1  961S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1430! 

14.1  INONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

VILLE  J 

( 

ACBL 

2690 

1515984 

96114A41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1380! 

20.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1968 

! 

1 

! 

1 

1  !  ! 

1  !  1 

!  ! 

195.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

i 

2.2! 

; 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

lfi.6. _ 


- - 

ENGR  ! 

DIST*  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU*!>  £« 

!  COAST 

!  GUARD 

NUA3EP 


(18)  AMERICAN 

CONPEPC IAL  3ARG!E  LINES 

CO. 

i 

(CONTINUED)! 

AC9L  2691 

•515985 

i 

AC0L  2693 

‘515957 

i 

ACBL  2694 

•515982 

AC8L  2695 

! 520295 

i 

AC0L  2696 

•520296 

AC3L  2697 

i 520297 

i 

ACSL  2690 

1 52C298 

i 

AC9L  2699 

i 520299 

i 

ACSL  2700 

•520300 

ACBL  2701 

•520301 

i 

AC0L  2702 

•520302 

i 

ACSL  2703 

•520303 

■ 

ACSL  2706 

’•520306 

t 

ACSL  2705 

1520305 

ACSL  2706 

•520306 

i 

ACGL  2707 

5520307 

ACBL  2708 

1520308 

i 

AC3L  2709 

•520309 

ACSL  2710 

1 52123* 

ACSL  2711 

1 521239 

i 

ACSL  2712 

•521260 

t 

ACSL  2713 

1$21 261 

i 

ACSL  2716 

1521262 

ACSL  2715 

1 521 263 

i 

ACSL  2716 

•521266 

■ 

ACOL  2717 

•521265 

i 

ACSL  2718 

1521266 

i 

ACSL  2719 

1 521 267 

i 

ACSL  2720 

1521248 

t 

AC8L  2721 

1521249 

j 

ACBL  2722 

•521250 

i 

ACOL  2723 

•521251 

i 

ACBL  2726 

1521252 

i 

ACBL  2725 

1 522095 

ACBL  2726 

•522098 

ACBL  2727 

1 522C97 

i 

ACSL  2728 

1 52209* 

i 

ACBL  2729 

1522099 

t 

ACBL  2730 

•522100 

i 

ACBL  2731 

1522101 

i 

ACBL  2732 

1522102 

■ 

ACBL  2733 

1 S22103 

i 

ACSL  2735 

•522105 

ACBL  2?T6 

J522106 

1 

ACSL  2760 

•523876 

i 

ACBL  2761 

•523877 

ACBL  2762 

•52387* 

t 

ACSL  2763 

•523279 

i 

ACBL  2766 

ls23230 

t 

ACBL  2765 

1523881 

ACBL  2766 

•523882 

1 

ACBL  2767 

•523*83 

t 

ACBL  2768 

1523*84 

i 

ACBL  2769 

•523885 

i 

TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


•  ! VTCC!  DIMENSIONS  ‘.DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! SPDTH! 

1 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANOLING 

•S  'OPERATING  ! 

!DE$ IS”! **** !  Rfg,  « 

REG.lLOAO”! 

1 

CARGO  » 

FIXED  !  EQUIPMENT 

! TC !  BASE  ! 

YEAR 

!  TER  !  SEE*//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

!  TON-  '.PAGE*  OVER-!  OVER-!/////* 

HORSE! 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 

!TD !//////////! 

OR 

!  N4SC  !  IV  !  ALL  ! 

ALL  J LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE9UILT 

!  i  !  ! 

i  •  i  ; 

t  t  1  I 

•  111 

1  961!  4  A  41!  195.  o! 

1 

1 

1 

1 

1 

35.  Cl 

1 

1 

1 

1 

{ 

9-0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
2 

1330! 

l 

i 

1 

j 

j 

20.0 1  NONE 

!  ! 

■  ! 

!  ! 

1  2 

j  2 

•IN  JEFFERSON-1 

1968 

!  !  !  19  5.0! 

35.0! 

2.2! 

1 

-  t 

1 

!  VILLE  ! 

1968 

•  961J4A41*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1380! 

20. 0! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

•  !  !  195. 0! 

35.0! 

2.2! 

» 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

•  061 • 4A41 !  195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

2 

138ol 

20.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1968 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.2! 

1 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

•  973UA41*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14171 

20.1 ! NONE 

•IH  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

•  973*4*43!  1°5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1467! 

14.3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  195.0! 

75.0! 

1.9! 

« 

-  « 

l 

!  VILLE  ! 

•  973»4A41!  195.0! 

55. C! 

9.0! 

- 

] 

1417! 

20.1 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

•  VILLE  ! 

!  973J4A60!  195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1467! 

1 4. 3 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  1 ?5.G! 

35.0! 

1.9! 

j 

_  1 

1 

!  VILLE  ! 

•  973*4*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1417*! 

20.1! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  •  !  1°5.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  j 

1 

!  VILLE  ! 

•  973J4A41!  1  >5-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14171 

20.1 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ; 

1 

!  VILLE  • 

!  973!4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1414! 

20.1! NONE 

'.IN  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  *  195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

1 

!  VILLE  ! 

•  973!4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

141  6*! 

20-1  InONE 

•IN  JEFFEPSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  ; 

2 

!  VILLE  ! 

•  973*4441!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

uui 

29.1 1  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

•  ! 

t 

!  VILLE  • 

!  973«4A41!  195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1 

1414! 

20.1 Inone 

•IN  JEFFERSON-* 

1969 

•  •  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

• 

!  VILLE  ! 

!  97354*41 •  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1414! 

20 . 1 ! NONE 

'.IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  •  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

1 

!  VILLE  ! 

•  973*4*41!  195.0! 

33. C! 

9.C! 

- 

t 

1414! 

20.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  •  !  19S.0! 

75.0! 

2.0! 

« 

-  1 

1 

!  VILLE  • 

!  97314*41!  195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

j 

1414! 

20.1 '.NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

1 

!  VILLE  ! 

•  973 ! 4*41 J  195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

20.1 1  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  •  »  195.0! 

55.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

•  VILLE  ! 

!  973 !  4*  41  *  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

20.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

< 

!  VILLE  ! 

•  97554*41 !  195.0! 

T5.0! 

9.0! 

- 

• 

1414* 

20.1 Inone 

!!W  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  •  195. 0! 

35. C! 

2.0! 

1 

- 

1 

!  VILLE  ! 

!  97JS4A41'  105. OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1414* 

20.1 Inone 

•IN  JEFFERSON-! 

1069 

•  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

1 

!  VILLE  ! 

!  973J4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1414* 

20.1*!  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

1 

!  VILLE  ! 

•  97314*41!  198.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1414 

20.i!none 

!IN  JEFFERSON-! 

I960 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

1 

!  VILLE  ! 

1969 

•  97314*41 •  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1414 

20. 1 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  •  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

- 

t 

!  VILLE  ! 

•  973*4*41  *  195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

j 

1414 

20. 1 1  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  !  195.0! 

35.  C! 

2.0! 

» 

- 

2 

!  VILLE  ! 

!  97314*41!  193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1414 

20.1 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

1 

!  VILLE  ! 

!  97354*41  !  195.0! 

35.0! 

>.0! 

- 

! 

1414 

20.1 Inone 

SIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

« 

!  VILLE  ! 

•  97314*41!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1614 

20.1 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

1 

!  VILLE  ! 

1969 

•  97314*41!  193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1414 

20.1 Inone 

!IN  JEFFERSON-! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

- 

! 

!  VILLE  * 

!  97314*41  !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1414 

20 .1 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1069 

•  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  77354*41!  175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1414 

20.1 5N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  •  «  195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

- 

1 

!  VILLE  ! 

!  97  3  !4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1414 

20.1 SNONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  »  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  973! 4*41 •  195.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

! 

1414 

20.1 ‘NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

\ 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  97314*41!  115.0! 

35.0! 

9.0' 

- 

i 

1414 

2o.i Inone 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  973!  4A  41 !  195.0! 

75.0! 

9.0* 

- 

< 

1414 

20.1 INONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

- 

! 

(  VILLE  ! 

!  97314*41  !  H5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1414 

20.1! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

- 

1 

!  VILLE  ! 

!  973J4A41 !  195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1414 

20.1 Inone 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  195.0! 

■<5.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  973*4*41  !  1 9  S  *  0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414 

20.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  195.0! 

35. C! 

2.0! 

j 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  97314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1414 

20.1! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  •  193.0! 

35.0! 

2.0! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  973! 4*41 !  193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414!  20.1 ! NONE 

! IN  JEFFERSON"! 

1969 

•  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  97314A41!  195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1414 

20.1! HONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

2.0! 

j 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  973! 4*41 !  195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1414 

20.1 INONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969 

•  !  !  195.0! 

3  5.0! 

2.0! 

! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  97  JJ4A41 !  195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

j 

1414!  20.1 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  073UA41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414!  20.1 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

2.0! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  973 !  4*  41 !  193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1414!  20.1 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1969 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  994 ! 4A41 •  193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1488!  20.4! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.8! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  99414*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488!  20.4 ( NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

•  !  •  H5.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  994!  4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488!  20. 4 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

75.0! 

1.8! 

1 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  99414*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488!  20.4INONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

- 

! 

!  VILLE  ! 

•  99414*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1488 

20.4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  994  54*41  •  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488!  20.4!  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  •  195.0! 

75.0! 

1.3! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  994J  4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14M!  20.4 !  NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.8! 

- 

! 

!  VILLE  ! 

!  994! 4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1488!  20. 4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  •  •  195.0! 

35.0! 

1.3! 

- 

! 

!  VILLE  1 

I  994! 4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1488!  20.4! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.8! 

- 

!  ! 

!  VILLE  ! 

!  994! 4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1488!  20*4 {NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1970 

!  !  !  195.0* 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

35.0! 

1 

1 

1.8! 

; 

i 

1 

! 

!  ! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 
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£NGR  I 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCCi  DIMENSIONS 

!  NET  !CODE ! LENGTH !3RDTI 
REGIS-!****'  REG.  !  REG. 
COAST  !  TER  !  SEE !//////!////i 
GUARD  !  TON-  JPAGE!  OVc»“!OVcR* 
NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  ! CAPACITY !  HIGH-  ! 

i  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

ED  f  !////////!  POINT  !  LINE-1 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
LIGHT!  POWER!  cNSERS  !  (FEET)!  LINE-2 


!  V  6  S  S  £  L  !  ! 

!$  ! OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR  » 
! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD !//////////!  OR  ! 
ICE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(18) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  BARG ! E  LINES 
l 

(CONTI Aw.  )j 

!  •  »  t 

i  ii  i 

•  ii  i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

l 

1 

2 

j 

« 

2 

2 

; 

2  1 

1  1 

j  ! 

AC8L 

2750 

1523232 

j 

!  9941 4A41 1  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.oi 

1.3! 

“ 

1 

l 

14ddi 

-  1 

20.4  j  NONE 

2 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2751 

j  526233 

i 

!  994*  4A41 !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

j 

1 

1 43  3  j 

.  1 

20.4 ! NONE 
; 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  • 

1970 

ACBL 

2752 

•528234 

; 

«  99414A41!  195.0! 

!  !  *  193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

l 

1483! 

-  2 

20.4 • NONE 

2 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2753 

•528235 

i 

!  994 !4 A41 !  195.0! 

•  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

l 

1 

1 438  j 

_  j 

20.4 • NONE 
; 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  • 

1970 

ACBL 

2754 

•528236 

; 

•  994!  4A41 !  1 95.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

l 

• 

1488! 

-  2 

20.4! NONE 

2 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2755 

1528237 

•  994 !4A41 !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

i 

1 

usdi 

_  1 

20.41  NONE 

2 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE 

1970 

ACBL 

275o 

•528238 

{ 

!  994 ! 4A41 !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

■S5.0! 

9.0! 

1.3! 

1 

1 

1488*! 

-  1 

20. 4! NONE 

j 

! IN  JEFFERSON-2 
!  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2757 

•528239 

i 

!  994!4A41‘  195.0! 

1  !  !  195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1 

1 

1488! 

-  2 

20.41N0NE 

1 

JIN  JEFFERSON-'. 

!  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2758 

! 528240 

i 

!  994J4A41!  195.0! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

1488! 

-  ; 

20 .4 1  NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2759 

1528241 

t 

!  994J4A41!  195.0! 

!  •  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

2 

j 

1428! 

20.4 1  NONE 

2 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970 

ACBL 

2760 

1535530 

« 

!  991 !4A41 !  195.0! 

!  !  i  19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

2 

2 

U7oi 
-  1 

20.3! NONE 
; 

!TX  HOUSTON  ! 

2  2 

1971 

ACBL 

2761 

1 535531 

i 

•  991 ! 4A41 !  195.0! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1 

2 

1470! 

-  1 

20.3 1  NONE 

2 

?TX  HOUSTON  « 

j  2 

1971 

ACBL 

2762 

•535532 

j 

•  99114*41!  1 95. 0! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1470! 

-  1 

20.31  NONE 
; 

!TX  HOUSTON  * 

1971 

ACBL 

2763 

1535533 

j 

•  991J4A41!  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

2 

1470? 

20.3! NONE 

1 

ItX  HOUSTON  j 

2  1 

1971 

ACBL 

2764 

•535534 

i 

•  991 ! 4A41 !  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

2 

1470! 

20.3! NONE 
; 

!TX  HOUSTON  ! 

2  1 

1971 

ACBL 

2765 

! 535535 

i 

*  991 14*41!  195.0! 

!  •  ■  1-95.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

2 

2 

1470' 

20.3 1  NONE 

2 

!TX  HOUSTON  • 

2  1 

1971 

ACBL 

2766 

1 535536 

i 

!  991J4A41!  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1 

1 

1470 1 
-  1 

20.3 1  NONE 

2 

ITX  HOUSTON  • 

;  1 

1971 

ACBL 

2767 

1535537 

! 

!  991J4A41!  195.0! 

!  •  •  1«5.0! 

'5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

2 

1470! 

-  1 

20. 3*1  NONE 
; 

*!TX  HOUSTON  • 

1  2 

1971 

ACBL 

2768 

•535538 

• 

•  99154A41!  195.0! 

!  !  1  115.0! 

35.0! 
35.  C! 

7.0! 

1.9! 

“ 

; 

i 

1470*! 

-  2 

20.31NONE 

! 

ItX  HOUSTON  i 

2  < 

1971 

ACBL 

2769 

1535539 

! 

!  991J4A41!  195.0! 

•  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

1470*! 

-  ! 

20. 3 1  NONE 
! 

!TX  HOUSTON  ! 

•  ! 

1971 

ACBL 

2770 

1535540 

! 

i  99114441!  195.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.  or 

1.9! 

2 

i 

1470! 

-  2 

20.31N0NE 

; 

!TX  HOUSTON  ! 

!  • 

1971 

ACBL 

2772 

•535542 

! 

»  99114A41!  195.0! 

!  •  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1470! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

•TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

2773 

•535543 

{ 

!  991 ! 4A41 !  195.0! 

!  •  *  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1 

1470! 

-  ! 

20. 3 1  HONE 

2 

•TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

2774 

1535544 

! 

!  991 ! 4A41 !  1RS.0! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

• 

! 

1470! 

-  1 

20.31*  NONE 

1 

•TX  HOUSTON  ! 

!  • 

1971 

ACBL 

2500 

•539926 

! 

!  1 062! 4A41 !  195.0! 

1  •  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1432! 

-  ! 

21  •  3 ! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2801 

! 539927 
! 

!  1 062!  4  A  41 !  195.0! 

!  •  •  195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

• 

1432! 

-  1 

21.3! NONE 

1 

•IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2802 

5539928 

! 

!  1 062! 4A41 !  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1432*! 

-  1 

21.3! NONE 

1 

t I N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2803 

! 539929 
! 

!  1 062 ! 4A41 !  195.0! 

I  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

• 

! 

1432! 

.  ; 

21.3! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

2  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2804 

1539930 

! 

!  1062! 4A41 !  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1432! 

-  1 

21 .3 {NONE 
! 

1IN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2805 

! 539931 
! 

!  1 062 !4A41 !  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

j 

! 

1432! 

-  1 

21.3!  NONE 

1 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2806 

1539932 

I 

!  1 062! 4A41 !  195.0! 

!  •  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1 

1432! 

-  1 

21  • 3 1  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2807 

1339933 

1 

1  1 062! 4441 !  195.0! 

!  !  !  195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

; 

i 

1432! 

-  ! 

21  • 3! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2808 

! 539934 

i 

1  106214441!  195.01 

1  1  1  195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

! 

1432! 

21 • jj  NONE 

1 

1IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2809 

i 539935 
! 

1  1062 14A41 1  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.9! 

1 

! 

1432! 

-  ! 

21 . 3 1  NONE 

1 

1IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2810 

! 539936 
! 

1  1062! 4441 1  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1 

1 

1432! 

-  ! 

21.31  NONE 

1 

1IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1972 

AC8L 

2811 

1539937 

! 

1  1 06214441 J  195.0! 

1  •  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.9» 

** 

l 

j 

1432! 

-  1 

21 . 3 1  NONE 

1 

UN  JEFFEtSON-| 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2812 

1539938 

! 

1  1062*4441!  195.0! 

1  1  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.91 

1 

1 

1432! 

-  1 

21 .3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1972 

AC3L 

2813 

1339939 

! 

!  106214441!  19$. 0! 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

i 

i 

1432! 

-  1 

21.31N0NE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2814 

! 539940 

i 

1  1 062!  4441  !  195.0! 

1  !  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

! 

1432! 

-  1 

21. 3! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2815 

i 539941 

1 

1  106254441!  195.0! 

1  «  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1 

1 

1432! 

-  1 

21 • 3! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2816 

! 539942 
! 

1  1  062  !  44 41  !  195.0! 

1  »  !  195.01 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1 

1 

1432! 

-  ! 

21.3! NONE 

2 

1  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2817 

1339943 

! 

1  106214441!  195.0! 

!  !  1  195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

; 

1432! 

-  1 

21 .3! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2818 

1539944 

j 

•  106214  4*1  *  195.0! 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1 

1 

1432! 

-  ( 

21 . 3 i NONE 

1 

JIM  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2819 

*1539945 

1 

!  106214441!  195.01 

1  •  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

1 

1432! 

-  ! 

21. 5! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2820 

1543342 

! 

1  106214441  !  195.0! 

1  !  ■  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1432! 

-  1 

21.3! NONE 

1 

1IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

AC8L 

2821 

1543343 

! 

!  1062 14*41 1  195.0! 

!  !  1  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

! 

f 

1432! 

-  1 

21. 3 '{NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1972 

ACBL 

2822 

1343344 

! 

!  1062 !4A41 1  195.0! 

1  !  1  193.0! 

35.0! 

35.0! 

R.O! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1432! 

-  ! 

21 .3 1  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2823 

1543345 

i 

!  106214441!  195.0! 

1  •  !  195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1432! 

•  1 

21.31  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2824 

1 543346 

1 

!  106214*41  !  195.0! 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

i 

1432? 

-  ! 

21.3 1  NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

2825 

1547052 

! 

!  1024! 4*41 !  195.0! 

!  !  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1 

1 

1432! 

-  ! 

21.3i NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL 

2826 

1547053 

! 

•  102414*41!  19S.0! 

I  1  1  195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1432! 

-  ! 

21.31N0NE 

1 

UK  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL 

2827 

1547054 

I 

1  1  02414*41  !  195.01 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.9! 

- 

1 

1432! 

-  ! 

21  .3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1973 

ACBL 

2828 

1547055 

! 

1  1 024! 4*41 !  195.0! 

!  1  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

1432! 

-  ! 

21 .3! NONE 

1 

1IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1973 

ACBL 

2829 

1547056 

1 

!  102454*41!  195.0! 

1  J  1  195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.91 

' 

I 

1432! 

-  ! 

21 .3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1973 
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€NGR! 

iVTCC!  DIMENSIONS  !DR 

AFT! 

! CAPACITY !  HIGH-  ! 

•VESSEL! 

! 

»>IST! 

OPERATOR 

NET  5  CODE ‘LENGTH! 3RDTH! 

1 

1  1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  $  !  OPEPATIKG  ! 

REGIS- !**•*  5  RcG.  !  OEG.SLOAD"! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

1TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

•  COAST 

TER  !  SEE!/////?!/////! 

ED  ! 

*////////!  POINT  !  LINE-1 

•AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE 

AtiO  NU»BER  !  GUARO 

TON-  5PASE!  OVER"! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 1 ////////////////!TD* ////////// ! 

OR  ! 

!  NUK3EP 

WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

cfeet;*  line- 2 

•EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT: 

(18)  AMERICAN 

! 

t 

COMMERCIAL  BARS! E  LINES 

!  i  j; 

i  I  •  j 

ii  ii 

1 

t 

1  1 

1  1 

1  1 

i  « 

j 

2 

1 

!  f 

!  ! 

1  1 

i  1 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED)! 

is  »• 

1 

1  1 

■ 

1  1 

AC3L  ?830 

*547057 

102454A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21. 3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  »  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  t 

1 

!  VILLE  ! 

! 

AC3L  2331 

*547053 

1 024 5 4A<*1  *  193.0!  55. 0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3!N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  5  195. G!  35. C! 

1.9! 

1  -  i 

!  VILLE  ! 

! 

AC8L  2832 

JS47C59 

1024  5  4*41 5  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

t 

!  5  195.0!  35.0! 

1.9* 

!  VILLE  ! 

! 

AC8L  2833 

•547060 

102454441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 . 3! NONE 

!Ih  JEFFERSON-! 

1973  1 

i 

5  •  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

!  VILLE  I 

! 

AC8L  2825 

! 547C62 

5  106254A41!  195. C!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  5  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  < 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  2836 

!  547063 

5  106254A41!  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3SNONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  195.0!  3S.0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILLE  ! 

5 

AC3L  283? 

! 547064 

1062*4441!  D5.0!  35. C! 

9.C! 

- 

*  1422! 

21 .3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  » 

i 

!  !  !  195.3!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL  2838 

! 547065 

1 062! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2839 

! 547C66 

!  1 0&2 ! 4A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

‘IN  JEFFERSON-! 

1973  J 

i 

•  5  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  1 

! 

AC8L  2840 

! 547067 

*  1062!4A41»  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21  .3  !  NONE 

!IN  JEFFERSON- | 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35. 0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL  2841 

! 547063 

!  1 062 ! 4441  *  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

« 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1  -  1 

1 

i  VILLE  ! 

1 

ACBL  2842 

i 547069 

!  106214A41!  19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 . 3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1  -  t 

•  VILLE  ! 

* 

AC31  2843 

! $47070 

•  1062S4A41!  1«5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILLE  ! 

ACBL  2844 

! 547071 

!  1062!4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21. 3 ! NONE 

■IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2345 

*549463 

•  1C62J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3SN0NE 

•IK  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  •  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  ! 

! 

AC6L  2346 

5549464 

!  1062 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0' 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  * 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2847 

5549465 

!  1 062! 4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1432! 

21. 3!N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2848 

5549466 

!  1062 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3IN0NE 

!1N  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  »  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2849 

5549467 

!  1062! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3  '.NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2850 

5549468 

!  1062!4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1432! 

21 .3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9* 

!  -  ! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2851 

5549469 

•  1 062! 4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1432! 

21.3!N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35-0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILL«  ! 

! 

ACoL  285 2 

5549470 

!  1C62UA41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  19S.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILLE  1 

! 

AC3L  2353 

5549471 

!  1062J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

5 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACeL  2354 

5549472 

!  1062 !4A41 •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-* 

1973  ! 

» 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  285S 

5549473 

!  1 062 ! 4*41 •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

*  1432! 

21.3!NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  “  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2856 

5549474 

!  136214*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 .3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  • 

• 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  2857 

5549475 

!  106254*41!  195.O!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21. 3!. NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

t 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2358 

5549476 

!  1 062 !4A*1 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 • 3!N0NE 

JIN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

! 

!  !  !  1R5.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

i 

AC3L  2859 

55*9477 

!  1062! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  j 

! 

!  VILLE  J 

! 

AC8L  2860 

5549478 

!  1 062! 4*41 •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1432! 

21.31N0NE 

! IN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  2361 

•549479 

1  1062! 4*41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1432! 

21.31  NONE 

JIN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

I 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2662 

5549480 

1  1062! 4*41 !  1«5.0!  35.0! 

9.01 

- 

I  1432! 

21.3! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

! 

1  !  •  195.0!  35.0! 

1.91 

!  -  1 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  2663 

1549451 

!  106214*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1432! 

21  .3! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

! 

!  !  f  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACdL  2364 

5549482 

!  106214441 !  195. OJ  35.0! 

9.0! 

- 

1  1432! 

21 .3! NONE 

!IN  JEFFERSON"! 

1973  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1 

I  VILLE  ! 

! 

ACBL  2665 

1549463 

1  106214441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1432! 

21.3! NONE 

! IN  JEFFERSON"! 

1973  I 

! 

!  !  !  195.01  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2666 

1549484 

!  106214441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1432! 

21 • 3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1973  I 

1 

i  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  "  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACdL  2867 

1555274 

!  102414*411  195.01  35.01 

9.01 

- 

1  1415! 

21 .2 !  NONE 

UN  JEFFERSON-* 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

I  -  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2368 

1555275 

1  102414*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  141 S ! 

21.21  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2369 

1555276 

1  1024*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1415! 

21.2! NONE 

1IN  JEFFERSON"! 

1974  ! 

! 

J  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1  VILLE  1 

! 

ACBL  2870 

5555277 

!  102414*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1415! 

21  • 2 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1974  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.9* 

!  -  1 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2371 

1555278 

!  102*14*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.21N0NE 

1IN  JEFFERSON-1 

1974  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

! 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2872 

1555279 

!  1 024 ! 4*41 ]  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1415! 

21.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  1 

1 

1  VILLE  ! 

! 

ACBL  2673 

1555280 

1  1 024! 4*41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

1974  1 

• 

•  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  2874 

1 555281 

1  1024 ! 4*41 !  19$. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1974  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2675 

1555282 

!  102414*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2  ‘NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1974  ! 

j 

•  1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  "  ! 

1  VILLE  1 

1 

ACBL  2376 

i 555283 

1  1024! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

2t.J!N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9* 

!  “  ! 

i 

1  VILLE  ! 

I 

ACBL  2677 

i 555264 

*  102414*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

! 

•  •  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1  VILLE  1 

1 

ACBL  2873 

1555285 

I  1024*4*41!  195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

{  .1415! 

21.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

5 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2679 

1555286 

!  102414*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2)  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  I 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2880 

•555287 

{  102414*41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1415* 

21 .2 ! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  J 

5 

J  1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  2881 

1555288 

!  1 024 ! 4*41 J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415 ! 

21.21N0NE 

JIN  JEFFERSON"! 

1974  J 

1 

1  !  !  1«5.0!  35.0! 

1.91 

!  "  ! 

» 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2862 

15564  74 

!  1024 ! 4*41 !  19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 . 2 ( NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

1  •  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

1 

(  VILLE  ! 

! 

ACBL  2663 

5556475 

!  102414*41  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

JIM  JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  2684 

1556476 

!  1024*4*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2 {NONE 

JIN  JEFFERSON"! 

1974  ! 

1 

1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

!  1  !  8  1 

!  1  1  !  1 

1.9! 

! 

! 

!  -  ! 
1  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

!  VILLE  ! 

!  I 

!  ! 

! 

! 

! 
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EHGR* 

!  !VTCCl 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  2 

! 

DISH 

OPERATOR 

i  NET  !C0DE!LENGTH!3RDTH* 

i 

t  i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

•S  !OP£RATING  ! 

! 

REG.  ! 

•  CARGO  ! 

FIXED  !  EOUIPMENT 

!TCI 

BASE  ! 

YEAR 

l 

COAST 

!  TER  !  SEE*//////!/////* 

ED  ! 

!////////! 

POINT  J  LINE-1 

!A0! 

LINE-1  ! 

BUILT 

1 

VESSEL  HAKE 

AND  NUMBER 

• 

GUARD 

»  TON-  *PASE! 

0VER-10VER-! /////! 

SE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// 2TD !////////// ! 

OR 

! 

{ 

NUMBER 

!  N4GE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER*  EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICES 

LINE-2  «*RE0U2LT!  j 

CIS) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  SAPG 

t 

i 

« 

LINES 

i  ii 

*  i  * 

t  ii 

1 

2 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

1  2 

•  2 

2  i 

j 

2 

i 

t 

1 

1 

J 

(CONTINUED) 

i 

i  i  i 

t 

i 

i 

j  2 

2 

i 

2 

* 

AC9L 

28P5 

*556477 

!  1024I4A41! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-2 

1974 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

;  ~  t 

2 

1 

VILLE  2 

ACBL 

2886 

! 556473 

!  1024*4441* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1*74 

* 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i  .  j 

j 

I 

VILLE  ! 

AC9L 

2887 

556479 

!  1024J4A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*  1415! 

21.2! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1974 

i  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2  -  2 

2 

1 

VILLE  1 

! 

AC9L 

2888 

556480 

!  1024!4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2 2  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-* 

1974 

! 

i  !  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.*! 

2  «.  j 

2 

1 

VILLE  ! 

J 

AC0L 

2889 

556431 

!  1024*4441! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  U15! 

21 .2  2  NONE 

•IN 

JEFFERSON-* 

1974 

(  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2  -  ! 

2 

l 

VILLE  ! 

• 

AC6L 

2890 

! 

5564S2 

!  1 024!  4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1415! 

21 . 2  !  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1974 

l 

j  ■  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

» 

1 

VILLE  ! 

AC8L 

2891 

•556483 

•  1024*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

!  nisi 

21.2! NONE 

!  X  N 

JEFFERSON-! 

1974 

• 

l 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

2  -  i 

i 

1 

VILLE  • 

• 

AC8L 

2392 

5565396 

*  102414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*  1415! 

21. 2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-2 

1975 

• 

i  i  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.*! 

i  -  2 

2 

l 

VILLE  • 

* 

AC9L 

2893 

565397 

*  1024*4441! 

195.0! 

3S.C* 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2!N0NE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1975 

i  i  i 

1*5.0* 

35.  C! 

1.9! 

2  -  2 

2 

1 

VILLE  ! 

AC8L 

2894 

565398 

!  1024*4441* 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1*75 

i  i  t 

19S.0! 

35.0! 

1.9! 

i  .  2 

• 

! 

VILLE  ! 

• 

AC3L 

2895 

565399 

!  102414441* 

19$. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 . 2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

;  -  2 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

ACeL 

2896 

565400 

!  1024*4441! 

195.0* 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

i  ;  i 

195.0! 

35.0* 

1.9! 

1  m  J 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2897 

565401 

•  1024*4441! 

1*5.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

\  1415! 

21 .2 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

• 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

i  •  j 

i 

l 

VILLE  ! 

AC8L 

2898 

565402 

!  102414441  ! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.9* 

2  -  2 

i 

1 

VILLE  ! 

ACSL 

2899 

565403 

*  102414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

•IN 

JEfFERSON-! 

1975 

| 

i  j  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

!  .  j 

2 

1 

VILLE  ! 

* 

ACeL 

2900 

565404 

1  1024*4441* 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1975 

i  i  i 

1*3.0! 

35.0! 

1.9! 

2  -  i 

! 

1 

VILLE  ! 

ACSL 

2901 

565405 

!  102454441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

i  i  i 

1*3.0! 

35.0! 

1.7! 

2  .  j 

j 

1 

VILLE  • 

ACOL 

2902 

565406 

!  102414441! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

2  .  ; 

i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2903 

565407 

!  1024*4441! 

1*5.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

•  1415! 

21 • 21  NONE 

•IN 

JEFFERSON-2 

1*75 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

!  *  ! 

1 

1 

VILLE  2 

AC8L 

2904 

565408 

!  1024*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*  nisi 

21.2!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1*75 

!  !  ! 

195.0! 

35.0* 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2905 

565409 

!  102414441* 

1*5.0! 

35.0! 

9.0!. 

- 

!  1415! 

21. 21N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  2 

2 

ACSL 

2906 

565410 

!  1024J4441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

!  1415! 

21.22NONF 

JIN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  • 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

I 

VILLE  1 

ACSL 

2907 

565411 

!  102414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1415! 

21.2! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  I 

! 

! 

VILLE  l 

ACBL 

2908 

56541  2 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21.2IN0NF 

!IN 

JEFFERSON-f 

1975 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1-9! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2909 

565413 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

VILLE  2 

ACBL 

2910 

565414 

!  1024*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21 .2 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1975 

!  I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

VILLE  J 

ACBL 

2911 

565415 

!  102454441  ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

21. 2!  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-2 

1975 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

!  -  I 

! 

! 

VILLE  2 

ACBL 

2912 

571928 

!  1024! 4A41 | 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1415! 

22.0! NONE 

I  IN 

JEFFERSON" 1 

1976 

1  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

t 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2913 

571929 

!  102414441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.01  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1976 

!  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VILLE  I 

ACBL 

2914 

571930 

1  102414A41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  ! 

1*5.0! 

75.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  2 

ACBL 

2915 

571931 

!  1024*4441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

SIN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  2 

ACSL 

2916 

571932 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

I  -  1 

I 

! 

VILLE  2 

ACBL 

2917 

571933 

1  102414441! 

195.0! 

33.0! 

*.0l 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  3 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VILLE  2 

AC8L 

2918 

571934 

!  102414441* 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1415! 

22.0! NONE 

1IN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  1 

! 

1 

VILLE  2 

ACBL 

2919 

571935 

!  1 02414441 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.05NONE 

!IN 

jefferson-2 

1976 

I  !  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

I 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

2920 

571936 

1  1 02414441 ! 

1*5.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

1  1  I 

1*5.0! 

35.0! 

2.4! 

!  -  1 

! 

! 

VILLE  2 

AC0L 

2921 

571937 

!  102414441! 

1?5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.01N0NC 

IIN 

JEFfERSON-2 

1976 

!  !  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  t 

1 

1 

VILLE  1 

ACeL 

2922 

571933 

!  102414441! 

1*3.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFCRSON-I 

1976 

!  !  1 

1*3.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2923 

571  939 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  1 

1*5.0! 

35.0* 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2924 

571940 

1  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

1  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2925 

571941 

1  102414441! 

1*5.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  t  f 

1*5.0! 

35. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2926 

571942 

!  1024*4441  ! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22 .0 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  1 

1*5.0! 

3S.0! 

1.0! 

!  -  1 

I 

I 

VILLE  2 

AC8L 

2927 

571943 

I  1024144411 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0JNONE 

UN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  ! 

195.0! 

33.0* 

1.0! 

!  -  ! 

! 

2 

VILLE  2 

ACSL 

2928 

571944 

!  1024*4*41! 

1*5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22 .0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

I 

VILLE  1 

AC0L 

2929 

571945 

1  1024*4441! 

1*5.0! 

J5.0! 

9.0! 

- 

!  U15! 

22.01NONE 

JIN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  1  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

2 

VILLE  2 

ACBL 

2930 

571946 

1  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1415! 

22.0! NONE 

!  I 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2931 

571947 

1  102414*41  ! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0INONE 

2IN 

JEfFERSON-! 

1976 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

2 

VILLE  2 

ACBL 

2932 

571948 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

*.0! 

- 

1  1415! 

22.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-2 

1976 

1  !  ! 

1*5.0! 

75. C! 

1.0! 

!  -  ! 

l 

J 

VILLE  2 

ACBL 

2933 

571949 

!  102414*41! 

195.0! 

35.0! 

*.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

2 

VILLE  2 

ACBL 

2934 

571950 

!  1024*4*41! 

1*3.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1976 

1  !  1 

1*S.O! 

35.  C! 

1.0! 

!  .  i 

! 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

2935 

571951 

l  102414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1415! 

22.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1976 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

1 

1 

VILLE  2 

ACBL 

2936 

571952 

!  1024*4*41! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

!  1415! 

22.0 lNCNE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

I  -  ! 

! 

2 

VILLE  1 

ACBL 

2937 

571953 

!  102414441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1415! 

22.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  • 

1*5.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

J 

VILLE  1 

AC8L 

2<»38 

571954 

*  1024*4441! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

•» 

!  1415! 

22.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-2 

1976 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1*5.0! 

! 

; 

35. C! 

i 

i 

1.0! 

i 

! 

1  -  ! 

!  ! 

!  I 

! 

1 

i 

2 

2 

1 

VILLE  2 

2 

! 

110 


TABLE  2  -  RESCRIPT  ION  Of  VESSELS 


ENGR! 

DIST! 


COAST 

!«E5IS 
!  TER 

VESSEL  NAPE  ANO  NUMBER  ! 

GUARD 

!  TOW- 

NUMBER 

!  WAGE 

!VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
!ccoe!lgngth*brdth.!  * 
-•*«*♦!  6f5.  !  PEG.1L0AD-* 
!  SEE!//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITT!  HIGH-  ! 
!  !  EST  ! 

■  CARSO  !  FIXED  ! 
•////////!  POINT  ! 


!  V  E  S  S  £  L 
CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  !  AO!  LINE-1 


TV  !  ALL 


PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD !//////////! 
*LL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)*  LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR 
8UILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(IB)  AMFPICAN 
CO. 

• 

t 

COMMERCIAL  2A»G!E  LINES 

(CONTINUED)! 

j 

1 

2 
• 

• 

it  a  a  a 

•  j  ill 

j  ]  iii 

i  i  iii 

j  j  ill 

a 

i 

a 

a 

a 

2 

2 

a 

t 

2 

a 

a 

a 

; 

a 

a  a 
j  a 

j  a 
|  a 
a  I 

i 

a 

i 

! 

1976  ! 
! 

ACBL  2939 

*571955 

i 

i 

i 

102414A41 1  195.0!  35. C!  9.0! 

1  *  195.0!  35.0!  1.0! 

- 

a 

a 

1415! 

22.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

AC0L  2940 

1571956 

i 

■ 

i 

1 024*4*41 !  195.0!  35.0*  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.0! 

- 

a 

a 

1415! 

22.0IN0NE 

a 

!IN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976  ! 
{ 

ACBL  2941 

! 571 957 

i 

i 

i 

102414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  •  195.0!  3S.0!  1.0! 

- 

* 

a 

1415! 

22.0! NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

1976  ! 
! 

ACBL  2942 

! 575462 

i 

i 

i 

1 024! 4A41 *  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35-0!  1.9! 

a 

1412! 

21 .2! NONE 
a 

!IN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976  ! 
! 

ACSL  2943 

! 575463 

• 

i 

1C24 !4A41 !  195.0!  33.0!  9.0! 

!  !  195.0!  33.0*  1.9! 

~ 

■ 

a 

1412! 

21.2! NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 
! 

ACBL  2944 

! 575464 
i 

2 

i 

102414*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  *5.0!  1.9! 

" 

a 

a 

1412* 

21.2!  NONE 
a 

!IN  JFFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

i 

ACBL  2945 

! S75465 

t 

i 

i 

1 024 !4A^1 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21.2! NONE 
a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 
! 

AC8L  2946 

! 5754o6 

« 

i 

102414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195. C!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21 . 2 ! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

j 

ACSL  2947 

!$75467 

i 

i 

< 

102414a 41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

a 

j 

1412! 

21 . 2 ! NONE 

a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

j 

ACSL  2943 

557546* 

■ 

i 

i 

1024*4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1«5.0!  35.0!  1.9! 

- 

a 

a 

1412! 

21. 2! NONE 

!IN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976 

i 

ACBL  2949 

1575469 

2 

i 

102414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. Ct  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21 . 2 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1«76  ! 
! 

ACBL  2950 

! 575470 

i 

2 

■ 

1 024* 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  •  195.0*  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

1976  ! 

i 

ACBL  2951 

1575471 

t 

• 

i 

1 024! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

- 

a 

a 

1412! 

21.2 ! NONE 
a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

] 

ACQL  2952 

'.575472 

i 

t 

i 

102414A41!  195. C*  35.0!  9.0! 

!  •  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21 .2! NONE 

i 

•IN  JEFFERSON-! 

2  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2953 

1575473 

■ 

i 

1 024! 4A41 !  19S.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

a 

a 

1412! 

21.2 ! NONE 

a 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

j 

ACBL  2954 

*575474 

t 

i 

i 

102414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  •  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21 .2! NONE 

a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

j 

ACBL  2955 

*575475 

i 

i 

i 

102414*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

- 

a 

a 

1412! 

21.2! NONE 
a 

■  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

l 

ACSL  2956 

5575476 

» 

2 

i 

1 024 ! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

■  •  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

2 

1412! 

21.2! NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-* 

•  VILLE  ! 

1976 

AC3L  2957 

1575477 

• 

i 

i 

1024*4*41*  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

" 

a 

a 

1412! 

21 -2 'NONE 

a 

SIN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976 

ACSL  2950 

•575479 

i 

2 

t 

1024S4A41!  195.0!  35. C!  ?.C! 

•  !  195.0!  *5.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21.2! NONE 

a 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2959 

1575479 

1 

a 

1 

1 024! 4A41 1  195.0!  25. C!  9.0! 

!  !  195.0!  *5.0!  1.9! 

“ 

; 

a 

1412! 

21.2'NONE 

a 

!IN  JEFFERSON-* 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2960 

1575430 

i 

i 

• 

102414A41!  195.0!  35.0!  9.0* 

1  •  195.0!  35.0!  1.«! 

- 

; 

a 

1412! 

21.21N0NE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

AC3L  2961 

1575431 

! 

2 

i 

1024 J4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.9* 

a 

a 

1412! 

21.2‘NONE 

a 

!  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACSL  2962 

1575432 

i 

i 

i 

1 024 *4 A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  •  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

j 

i 

1412! 

21 • 2 INONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2963 

1 575463 
! 

a 

t 

1 C24! 4A 41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

1412! 

21.2! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2964 

1575434 

i 

j 

« 

10?4'4A41 •  19$. 0!  35.0!  9.0! 

!  •  195.0!  35.0!  1.9* 

“ 

! 

a 

1412! 

21.2SN0NE 

a 

S  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2965 

1575435 

i 

2 

i 

1024S4A41!  D5.0!  35.0!  9.0! 

*  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

21.2! NONE 
a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2966 

1575486 

; 

* 

1024! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

" 

a 

i 

1412! 

-  ! 

21.2JNONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1.76 

ACBL  2967 

1577663 

i 

a 

a 

1024'.4A41!  H5.0!  35.0*  9.0! 

!  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

! 

a 

1412! 

-  a 

21 .2! NONE 
a 

■IN  7EFPE® SON- ! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2963 

1577659 

« 

a 

■ 

1024! 4A41 •  115.0!  35.0!  9.0! 

!  «  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

! 

a 

1412! 

.  a 

21.2! NONE 

J 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2969 

j  577670 

i 

j 

i 

1024*4*41!  195.0!  35. C!  9.0! 

•  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

a 

a 

1412! 

-  a 

71.2! NONE 

a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  * 

1976 

ACBL  2970 

•577671 

i 

a 

i 

1024 ! 4A41 !  195.0!  35. C!  9.0! 

!  •  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

! 

2 

1412! 

-  a 

21 .2 ! NONE 
a 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2971 

157767? 

i 

• 

a 

1024*4*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

*  •  195.0!  *5.0!  1.9! 

• 

a 

a 

1412! 

-  ! 

21.2‘NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2972 

•577673 

i 

2 

a 

1024* 4A41 !  D5.0!  *5.0!  9.0! 

•  •  195.0!  55.0!  1.9! 

- 

2 

a 

1412! 

-  a 

21.21NONE 

! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2973 

•577674 

t 

i 

a 

1024*4*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

" 

a 

a 

1412! 

-  a 

21 .2!N0NE 

a 

•IN  JFFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2974 

•577675 

i 

a 

i 

1024J4A41!  195.0!  *5.0!  9.0! 

!  •  1)5.0!  35.0!  1.9! 

- 

; 

a 

1412! 

-  a 

21 . 2! NONE 
a 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACDL  2975 

1577676 

i 

• 

a 

1024J4A41*  115.0*  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

2 

i 

1412! 

-  a 

21.2 INONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2976 

1 577677 
• 

! 

a 

1024!4»41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  H5.0!  35.0!  1.9! 

" 

a 

; 

1412! 

-  a 

21.2! NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2977 

1577679 

i 

a 

t 

1 024 ! 4 *41 !  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

i 

; 

1412! 

.  a 

21 • 2 {NONE 

I 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2973 

1577679 

! 

a 

a 

1 024 ! 4 A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

•  !  19$.0!  35.0!  1.9! 

” 

a 

a 

1412! 

-  ! 

21 .2! NONE 
a 

I  IN  JEFFERSON-' 

!  VILLC  1 

1976 

ACBL  2979 

1577680 

! 

i 

i 

1024! 4 A41 !  1)5.0!  *3.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

! 

1 

1412! 

-  a 

21 . 2 i*ON£ 

a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2980 

1577631 

! 

1 

1 

1024! 4A41 !  195.0!  35.0!  «.0! 

!  f  195.0!  35.0!  1.9! 

• 

a 

i 

1412! 

-  ! 

21. ?i  NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  2981 

1577682 

i 

1 

i 

102414*41*  1>5.0!  35.0!  9.0! 

»  !  105.0!  35.0!  1.9! 

” 

2 

; 

1412! 

21.2! NONE 
a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACBL  JOOO 

!  $80437 
! 

a 

i 

909 ! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  H5.0!  35.0*  1.9! 

- 

a 

; 

1442! 

20.3! NONE 
a 

SIN  JEf FERSON-l 
!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  30C1 

1580439 

■ 

t 

■ 

909! 4*41 !  19J.0!  35.0!  9.0! 

!  •  W5. 0!  35.0!  1.9! 

* 

i 

! 

1442! 

20.3 ! NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3002 

•590439 

i 

i 

• 

909 ! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  H5.0!  35.0!  1.9! 

* 

a 

a 

1442! 

20.3 !NONE 

a 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3003 

1590440 

a 

! 

909*4*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  !  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

j 

i 

1442! 

•  a 

20 • 3 INONE 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3004 

1  5*C441 

i 

90914*41!  H5.0!  35.0!  9.0! 

*  *  195.3*  35.3!  1.9! 

a 

2 

1 4  4  2 1 

20. J!NONE 
a 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3005 

1530442 

! 

! 

! 

90914*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  *  195.0*  35.0!  1.9* 

- 

a 

a 

1442* 

20. 31N0NE 
a 

SIN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3006 

15*0443 

■ 

1 

j 

90914*41!  195.0!  *5.0!  9.0! 

•  !  195.0!  35.0*  1.9! 

- 

a 

i 

1442*! 

•  a 

20. 3 ! NONE 
! 

1  IN  JEffEPSOW-! 

1  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3007 

15*0444 

i 

! 

a 

9Q9! 4A41 •  195.0!  35.0!  9.0! 

'.  !  195.0!  35.0!  1.«! 

~ 

; 

i 

1442! 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFF£R$ON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3003 

1530445 

1 

! 

a 

90914A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  !  H5. 0!  35.0!  1.9! 

~ 

2 

! 

1442! 

20.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  3009 

1590446 

! 

i 

! 

909J4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

*■ 

! 

! 

1 4  4  2  5 
-  a 

20.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1977 

ACBL  300X 

1536046 

l 

1 

1 

a 

i 

1 

1 

902 ! 4A4Q!  2*5.0!  35.0!  11.0! 
!  *  245.0!  35.0!  1.6! 

!  •  !  !  1 

li  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

2404! 
-  ! 

! 

! 

16.0'NONE 

! 

a 

i 

1KT  PAOUCAH  ! 

1  1 

!  1 

1  1 

1971 
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ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 
NET  1C0DE ’LENGTH* BROTH*  ! 

•REGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  • 
TON-  1PAGE!  OVER-! OVEP-! /////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  •  ALL  1LI6HT! 

’CAPACITY* 
a  a 

*  CAR60  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  • 
POUER!  ENGERS  * 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)*  LINc-2 

•VESSEL! 
!S  ! OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  • 
STD ! ////////// ! 
SEE!  LINE-2  ! 

! 

a 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(IS) 

AMERICAN 

CO. 

a 

a 

COMMERCIAL  BA»G!£  LINES 
a 

(CONTINUED)! 

i  > 

■  i 

a  i 

i  a 

i  i 

* 

1 

2 
a 

i 

i 

< 

; 

a 

a 

i 

a 

t 

a 

a 

j 

2 

! 

! 

a 

a 

1 

a 

AC8L 

3010 

! 580745 
a 

90914A41! 
i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9* 

-  ! 

1442! 

20.3! NONE 

j 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

j 

AC6L 

3011 

•530746 

a 

90914A41  ! 

_ j _ i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“  ! 

1442! 

20.3! NONE 

2 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

; 

ACBL 

3012 

•580747 

a 

90914A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

—  ! 

1442! 

20.3 ! NONE 

2 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3013 

! S30748 

a 

90914A41! 
i  a 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 
35. C* 

9.0! 

1.9! 

—  ! 

1442! 

20- 3  *  NONE 

2 

SIN 

JEFFERSON"! 
VILLE  ! 

1977 

{ 

ACBL 

3014 

! 580749 

a 

90914A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.9! 

“  ! 

1442* 

20.3 ! NONE 

i 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  * 

1977 

AC3L 

3015 

1580750 

■ 

90914A41! 

a  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9: 

—  ! 

1442! 

20.3! NONE 

i 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

j 

ACBL 

3016 

•530751 

a 

90914A41 1 

i  i 

19$. 0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“  • 

1442! 

20. 3 ! NONE 

a 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3017 

•530752 

■ 

90914A41  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

1442* 

20.31N0NE 

2 

!  IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3018 

! 530753 
■ 

9C914A41! 

i  » 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“  ! 

1442! 

20.3! NONE 

a 

!IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3019 

! S80754 

i 

90914A41 1 

i  i 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

—  ! 

1442! 

20.3! NONE 

t 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

{ 

ACBL 

301 X 

! 536C47 

i 

90214A40! 

i  i 

245.0! 

245.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.6! 

—  ! 

2404! 

16.0! NONE 

i 

!KY 

PADUCAH  ! 

a 

1971 

j 

ACBL 

3020 

*580755 

a 

9C914A41! 
t  i 

195.0! 

195.0! 

75. C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ‘NONE 

t 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3021 

•580756 

; 

9C914A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

•  ! 

1442! 

20.3! NONE 

2 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3022 

1530757 

a 

90914A41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0* 

1.9* 

’  ! 

1442! 

20.3! NONE 

i 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3023 

1530758 

i 

90914A41! 

i  t 

195.0! 

1 95. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

"  ! 

1442! 

20.3! NONE 

j 

!  IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  • 

1977 

| 

ACBL 

3024 

1580759 

a 

90914A41! 

•  i 

193.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

—  - 

1442! 

20.3 !NONE 
; 

•IN 

JEFFERSON-* 
VILLE  t 

1977 

| 

ACBL 

3025 

1582134 

a 

9C914A41  • 

t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

2 

!IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3026 

1582185 

a 

90914A41  • 

i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

Q.O* 

1.9* 

“  ! 

1442! 

20.3! NONE 
; 

!IN 

JEFFERSON-* 
VILLE  ! 

1977 

} 

ACBL 

3027 

1532186 

i 

90914A41! 

i  i 

195.0! 

19S.0! 

35. C! 
35.0! 

R.O! 

1.9! 

—  ! 

1442! 

20. 3 ‘NONE 

2 

•IN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

s 

ACOL 

3023 

1532137 

» 

90914A41 ! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

*! 

1442! 

20.  3  '.NONE 
! 

•IV 

JEFFERSON-! 
VILLE  * 

1977 

ACBL 

3029 

1582188 

; 

90914A41  • 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0!. 

1.9! 

! 

1442! 

20. 3 ! NONE 
; 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

302X 

1536043 

i 

9U214A40! 

!  1 

245.0! 

245.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.6! 

’  ! 

2404! 

16.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH  ! 

1 

1971 

ACBL 

3030 

1582189 

i 

90914A41  • 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9* 

"  ! 

1442! 

20.31N0NE 

! 

SIN 

! 

JEFFERSON-i 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3031 

1532190 

t 

1  90914A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1442! 

20.3! NONE 
! 

SIN 

1 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3032 

1532191 

■ 

1  90914A41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
! 

1442! 

20.3  !NONE 

■ 

•IN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3033 

1582192 

1 

90914A41 ! 

i  i 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

•  2 
! 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
! 

SIN 

! 

JEFFERSON-* 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3034 

1532193 

1 

90914A41! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

1442! 

-  i 

20.3! NONE 
! 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3035 

1582194 

1 

!  90914A41! 

«  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

*  ! 

1442! 

20.3! NONE 

i 

!IN 

» 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3036 

1582195 

1 

!  90914A41! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
2 

1442* 

20.3 ! NONE 

i 

iiN 

1 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3037 

1532196 

i 

!  90914A41! 

t  «  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1442! 

20.3 ! NONE 

l 

SIN 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3038 

1582197 

1  90914A41! 

1  1  1 

195.0* 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1442! 

20 . 3 ! NONE 
; 

SIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3039 

1532198 

j 

•  90914A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1442! 

20.3! NONE 
; 

IIN 

; 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3040 

1582199 

1  909J4A41! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

20.31N0NE 

j 

!  IN 
» 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3041 

*1582200 

1  90914A41! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 

20.35N0N6 

i 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

AC8L 

3042 

1582201 

i 

•  909  J  4A41 j 
!  !  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

1442* 
-  ! 

20. 3i NONE 
! 

IIN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3043 

1532202 

j 

•  90914A41! 

1  1  i 

195.0! 

195.0! 

35.CS 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1442! 
-  * 

20. 3 ! NONE 

2 

iiN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3044 

1532203 

j 

1  9C914A41! 

!  !  i 

19S.0! 

105.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

.  j 
! 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
• 

•IN 

l 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3045 

1532204 

i 

1  90914A41! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442! 

20. 3 1  NONE 
t 

!  IN 
! 

JEFFERSON-i 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3046 

1582205 

t 

•  90914A41! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

a 

IIN 

! 

JEFFERSON-I 
VILLE  • 

1977 

ACBL 

3047 

1582206 

1 

!  90914A41! 

1  •  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 

20.3! NONE 
; 

!IN 

1 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3048 

1532207 

! 

!  909 14A41 1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

1442! 

20*3 ! NONE 
! 

iiN 

2 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3049 

1582208 

i 

1  90914A41! 

1  •  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1442! 
-  ! 

20.3! NONE 
; 

iiN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

304X 

1536050 

i 

1  90214A40! 

•  i  i 

245.0! 

245.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.6! 

“  ! 

2404! 

.  t 

16.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PAOUCAH  ! 

! 

1971 

ACBL 

3050 

j  582209 

i 

1  90914A41! 

2  i  ; 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

1*42 ! 
-  ! 

20.3! NONE 

j 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  l 

1977 

ACBL 

3051 

1582210 

! 

•  90914A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1442* 

.  i 

20.3SNONE 

j 

SIN 

2 

JEFFERSON-I 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3052 

1582211 

i 

!  909*4441 1 

1  !  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1442! 

-  i 

20. 3! NONE 
i 

iiN 

2 

JEFFERSON-I 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3053 

*1532212 

1 

!  90914A41' 

!  •  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1442*! 

-  i 

20. 3! NONE 

2 

SIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  I 

1977 

ACBL 

3054 

1532213 

! 

1  90914A41* 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

! 

1442! 
-  ! 

20.3i NONE 
! 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3055 

1582214 

1 

!  90914A41! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 
! 

1442! 

-  i 

20. 3 ! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3056 

1582215 

! 

!  909*4441  1 

1  !  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.9! 

-  ! 
1 

1442! 
-  ! 

20.3 ! NONE 
; 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3057 

1532216 

I  90914A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  j 

1442! 
-  ! 

20. 3 ! NONE 
! 

IIN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3058 

1582217 

1 

1  90914A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

j 

1442! 

20.3! NONE 
! 

IIN 

t 

JEFFERSON-1 

VILLE  ! 

1977 

ACBL 

3059 

! 532218 
! 

!  90914A41I 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1442! 
-  ! 

20. 3 ! NONE 
! 

IIN 

! 

JEFFER SON-! 
VILLE  ! 

1977 

ACBL 

305X 

1536051 

I 

I 

1 

I  90214A40! 

!  !  1 

1  1  1 

1  1  ! 

245.0! 

24S.0! 

I 

! 

35.0! 

35.0! 

I 

I 

11.0! 

1.6! 

! 

-  ! 
! 

! 

2404! 
-  1 

! 

16.0! NONE 
! 

! 

! 

IKY 

! 

! 

! 

PADUCAH  ! 

1 

l 

! 

1971 

TA3L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


112 

cHGR! 

0 1ST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

•  GUARD 

!  NUM3ER 

(18)  AMERICAN 
CO. 

AC3L  3060 

a 

i 

COMHEPCIAL  BAPgIe  LINES 
i 

(CONTINUED)! 

*532219 

AC6L  3061 

•582220 

AC8L  3062 

•532221 

AC9L  3063 

1582222 

ACBL  3064 

•552223 

AC8L  3065 

•532224 

AC8L  3066 

! 582225 

AC8L  3067 

! 5 ’2226 

AC8L  3063 

•5*2227 

ACBL  3069 

1 582228 

AC3L  306X 

*!  536052 

AC3L  3070 

*532229 

AC3L  3071 

•5*2230 

ACBL  3072 

1 532231 

ACBL  3073 

*552232 

ACBL  3074 

i 582233 

ACBL  3075 

! 582234 

ACBL  3076 

5532235 

ACBL  3077 

•582236 

AC3L  3078 

*!  532237 

AC8L  3079 

•532233 

ACBL  307X 

i 556053 

ACBL  30*0 

*5*4500 

ACBL  30S1 

1534501 

ACBL  3052 

1 58450? 

ACBL  3083 

! 584503 

AC3L  3054 

•534504 

AC9L  3055 

•554505 

ACBL  3086 

5534506 

ACBL  3057 

*534507 

ACBL  3038 

*•  5*4503 

AC3L  3059 

i  5*4509 

ACBL  303X 

1536054 

AC3L  T090 

1534510 

AC9L  3091 

•584511 

ACBL  3092 

1584512 

ACDL  3093 

! 

•534513 

ACBL  3094 

•534514 

AC8L  3095 

•593605 

AC3L  3096 

! 

! 593406 

ACBL  3097 

! 

•593607  ! 

ACBL  3093 

!  ] 
5593603 

ACBL  3099 

5593609  i 

AC8L  309X 

j  536055  ! 

ACBL  3100 

*593610  ! 

ACaL  3101 

!  ! 

•593611  5 

ACBL  3102 

5  ] 

5593612  ! 

AC8L  3103 

5593613  j 

AC8L  3104 

!  ! 

5593614  5 

ACBL  31  OX 

!  j 

1535056  • 

ACBL  3110 

!  5 

•614195  ! 

ACBL  3111 

!  i 

5614196  ! 

AC3L  3112 

5614197  • 

ACBL  3113 

5  ! 

•614198  ! 

i  i 

!  ! 


!  !VTCC !  DIMENSIONS  'DRAFT!  iCAPACITT!  HIGH-  ! 

!  NET  !COOE!LENGTH!BPDTH!  !  »  •  £$T  1 

-•REGIS-!****!  REG.  !  »£G.!LOAD-!  !  CARSO  i  FIXED  ! 

!  TER  !  SEE! //////' /////*  ED  !  !////////!  POINT  ! 

!  TON-  !PAG-!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  '(LIGHT)’ 
!  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  !LIGMT‘  POWER!  EN6ERS  !  (FEET) \ 


!  V  €  S  S  E  L  !  ! 

CARGO  HANDLING  !$  '.OPERATING  •  J 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  | 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

//////////// ////!TD!  tumit/t*  OR  ! 
LINE-2  SEES  LINE-2  !*REBUILT! 


5  5  ;  i  a 

5  •  j  j  i 

!  !  I  t  i 

!  !  jit 

*  ■  j  j  j 

9C954A41!  195.0!  35-0!  9.oi 

i 

i 

a 

i 

a 

i 

1442! 

t 

i 

a 

a 

a 

20. 3 ! NONE 
a 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

•  < 

90954441!  195.0!  35-0!  9.0! 

- 

a 

1442! 

20.3INCNE 

t 

!  !  175.0!  35.0!  1.«! 

i 

.  1 

909!«**1!  19S.0!  35.0!  9.0! 

- 

a 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  195.0!  35-0!  1.9! 

■ 

_  i 

909UA41!  195. at  25.0!  9.0! 

- 

t 

1442! 

20.3 ! NONE 

a 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

_  i 

909!4»41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

a 

1442! 

20.3! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

.  a 

909! 4441  *  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.31NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

t 

_  t 

909J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

■ 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  195.0!  35.0!  1.0* 

i 

.  1 

909* 4*41 *  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

a 

1442! 

20.3! NONE 

i 

!  !  7  >5.0!  35.0!  1.o» 

t 

-  « 

909J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  195.0!  35.0!  1.9J 

t 

-  t 

909! 4441 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3 • NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

t 

-  i 

90214*40!  24S.0!  35. C!  11.0! 

- 

i 

2404! 

16.0! NONE 

i 

!  !  245.0!  35.0!  1.6! 

i 

-  t 

909J4A41!  195.0!  35. Zt  9.0! 

- 

i 

1442! 

20 . 3 ! NONE 

!  !  195.0!  75.0!  1.9* 

■ 

_  i 

i 

909*4*41!  135.0!  35. C!  9.0! 

- 

a 

1442* 

20. 3! NONE 

!  1  D5.0!  35.3!  1.9} 

• 

.  i 

9Q9 ! 4A41 !  195.0!  35.3!  9.0! 

- 

a 

1442! 

20. 3 ! NONE 

t 

!  !  195. C!  35.0!  1.9! 

i 

-  t 

90914*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20. 3 ! NONE 

i 

!  !  195.0!  35-0!  1.9! 

i 

-  i 

909! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3! NONE 

i 

!  !  1  =  5.0!  35.0!  1.9! 

i 

•  i 

909!  4*41  !  195..'*  35.0!  9.0* 

- 

i 

1442* 

20.3i.N0NE 

t 

!  i  1«5. J!  *5.0!  1.9! 

■ 

.  i 

909*4441!  195. 0!  35. C!  9.0! 

- 

t 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  1=5.0!  *5.0!  1.9! 

i 

_  i 

909! 4*41 !  1=5.0!  35.0!  9.0* 

- 

i 

1442! 

20.3! NONE 

!  !  195.0!  35. C!  1.9! 

■ 

—  t 

9C9J4A41  *  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

i 

_  1 

909! 4*41 !  1=5.0*  35.0!  9.0! 

- 

j 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  195.0!  35. 0!  1.9! 

» 

•  i 

907*4*40!  245.0!  35.0!  11.0! 

- 

i 

2404! 

16. P! NONE 

i 

!  !  245.0!  35.0!  1.6! 

i 

.  t 

909! 4*41 !  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3 'NONE 

t 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

i 

.  t 

909*4*41!  195.0!  35.0!  9.0* 

- 

! 

1442! 

20.3 ! NONE 

t 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

t 

-  ! 

909*4*41!  1=5.0*  75.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20. 3!N0NE 

i 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

t 

•  i 

90914*41!  195.0!  75. C!  9.0! 

- 

j 

1442! 

20.3! NONE 
» 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  ! 

90914*41!  195.0*  J5.0!  9.0! 

- 

! 

1442! 

20. 3! NONE 
! 

!  !  1=5.0!  35. C!  1.9! 

a 

•  t 

909!4»41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

a 

U42! 

20.3'NONE 

! 

!  !  1«5.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  t 

90914*41!  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20. 3! NONE 
! 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9* 

» 

-  ! 

909*4*41*  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1442! 

20. 3! NONE 

i 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

t 

-  i 

909J4A41!  1«5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442J* 

20.3! NONE 

t 

!  !  1=5.9!  35.0!  1.9! 

« 

-  f 

909 •  4441 !  I'D 5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20. 3 ! NONE 

t 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  ! 

902 ! 4A4Q!  245.0!  35.0!  11.0! 

- 

t 

2404! 

1 6.0! NONE 

t 

•  !  245.0!  35.0!  1.6! 

i 

-  t 

90*! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1*42! 

20.3 ! NONE 
» 

!  !  1=5.0!  75.0!  1.9! 

i 

-  i 

909I4A41*  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1442! 

CO. 3! NONE 
! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

•  1 

909J4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3!NONE 

t 

!  19  5.0!  35.0!  1.9! 

; 

-  ! 

909*4*41!  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

t 

1442! 

20.3 ! NONE 

« 

!  !  195.0!  T5.0!  1.9! 

i 

-  1 

909J4A41!  195.0!  35.0!  9. 95 

- 

• 

1442! 

20.3! NONE 

t 

!  !  19S.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  f 

909 ! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1442* 

20.3IN0NE 

! 

!  !  195.0!  35.0*  1.9! 

» 

-  t 

909 ! 4 A41 !  195.0!  35.0!  ).0! 

- 

i 

1442! 

2O.31N0NE 

t 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

j 

-  1 

909*4*41 !  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3SN0NE 

* 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

! 

-  t 

909! 4*41 !  195.0!  35.0!  9.9! 

- 

! 

1 44  2 1 

20. 3 ! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

t 

-  t 

=99! 4*41 !  1=5.0!  35.0!  9.0* 

- 

j 

1442! 

20.3! NONE 

t 

J  !  195.0!  35. C!  1.9! 

i 

-  1 

99214F40!  245.0!  *5.0!  9.0! 

- 

i 

1382! 

15.0! NONE 

!  !  245.0!  35.0!  1.6! 

t 

-  { 

90914*41 '  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

t 

1442! 

20.3! NONE 
! 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  t 

909! 4*41 !  195.0!  55.0!  9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3! NONE 
! 

•  !  195.0!  35.0!  1.9! 

! 

•  i 

909*4*41!  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1442! 

20. 3! NONE 

!  !  193.0!  35.0!  1.9! 

t 

-  t 

t 

9G9J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1442! 

20.3 ! NONE 

i 

!  !  195.0!  35. C!  1.9! 

i 

-  i 

90914*41 !  1=5.0!  35.0!  9.0! 

- 

I 

1442! 

20.3 {NONE 

t 

!  !  1=5.0!  35.0!  1.9! 

* 

*  * 

902*4*40!  245.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

13321 

1S.0IN0NE 

t 

!  !  243.0!  75.0!  1.6! 

t 

-  * 

91014*41!  1)5.0!  35.0!  9.01 

- 

i 

1446* 

20.3! NONE 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

I 

•  t 

910UA41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1446! 

20.3! NONE 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

1 

91014*41 !  195.0!  35.C!  9.0! 

- 

i 

1446! 

20. 3! NONE 
! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  ! 

910!4»41!  1 =5.0!  35.0!  9.0! 

- 

l 

1446! 

20. 3! NONE 
! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

j 

-  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 
J  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
JIN  JEFFEPSON-! 
!  VILLE  J 
JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!KT  PADUCAH  ! 


! 

! 

* 

1977  ! 

f 

1977  ! 

i 

1977  1 
f 

1977  ! 

i 

1977  ! 

i 

1977  • 

i 

1977  ! 

t 

1977  ! 

I 

1977  ! 
* 

1977  i 
1 

1971  ! 
« 


!IN  JEFFERSON-*  1977  ! 
!  VILLE  !  • 

SIN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

!IN  JEFFERSON-*  1977  * 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  I 

! IN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  1 

SIN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1977  ! 
!  VILLE  !  ! 

id  PADUCAH  !  1971  * 

!  !  ! 
SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 
!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  1 

!IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

•IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  I 
!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

!IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

!K7  PADUCAH  !  1971  ! 

J  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  1 
!  VILLE  !  ! 

!IN  JEFFERSON-*  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  • 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  I 
!  VILLE  !  ! 

! IN  JEFFERSON-!  1971  ! 

!  VILLE  !  I 

SIN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  I 

S IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  >  ! 

SIN  JEFFERSON-!  1978  1 
!  VILLE  !  I 

8 IN  JEFFERSON-!  1978  ! 

I  VILLE  !  ! 

UN  JEFFERSON-!  1978  ! 

!  VILLE  !  ! 

SIN  JEFFERSON-*  1977  ! 

!  VILLE  !  ! 

IKY  LOUISVILLE!  1980  ! 

•'  !  ! 

SKY  LOUISVILLE!  1980  I 

!  !  ! 

!KY  LOUISVILLE!  1980  ! 

!  !  1 

!RT  LOUISVILLE!  1980  ! 

»  1  ! 
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EHCR* 

DIST! 

OPERATOR 

! 

•  NET 

JVfCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
!CODE!LEN6TH!9RDTH!  ! 

! 

COAST 

*1  RtGI  S1 
!  TER 

“!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-! 

!  SEE!//////'/////!  ED  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  i 

! 

GUARD 

NUMBER 

!  TON- 
!  NF.6E 

‘PAGE!  OVEP-SOVER-! /////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

i  i 

i  j 


<18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL  9ARG ! E  LINES 

!  !  ! 

■ 

i 

» 

CO. 

i 

j  j  j 

j 

t 

* 

(CONTINUED)  ! 

i  i  i 

■ 

i 

ACBL 

3114 

! 61 4199 

!  91 oi 4A41 1 

195. oi 

35.0! 

9.0! 

; 

!  •  ‘ 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3115 

•614200 

1  910!4A4lj 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3116 

•614201 

!  910j4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3117 

S  614202 

!  910! 4A41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

i  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3118 

! o 1 4  203 

i  91 0! 4A41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3119 

‘614204 

!  9 1 0 !  4  A  41  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

| 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

ACBL 

31 IX 

•536057 

!  9C2J4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

i  i  t 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

3120 

1614205 

*  9 1 0  j  4  A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

AC8L 

31 2t 

•614206 

1  910S4A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3122 

•614207 

i  91 0! 4A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

i  i  i 

195.0! 

35.0i 

1.9! 

ACBL 

3123 

i 614208 

i  91 0! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

AC3L 

3124 

1 614209 

!  910! 4 A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3125 

S624072 

!  910! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

| 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

ACBL 

3126 

i 624073 

•  91 0! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

!  !  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.9! 

ACBL 

3127 

•624074 

!  794 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

j  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

3128 

!  624075 

•  910! 4A  41 5 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

\ 

j  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3129 

: 624076 

!  794j  4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

312X 

1543332 

1  902J4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

| 

!  !  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

ACeL 

3130 

! 624077 

!  910J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  •  • 

195.0! 

35.0! 

1.9‘ 

ACBL 

3131 

S624C73 

!  910J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

ACBL 

3132 

! 624079 

!  910J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3133 

! 624C80 

!  910S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3135 

! 630130 

!  1019 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

ACBL 

3136 

•630131 

!  1019J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3137 

'•630132 

!  101 9! 4441 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

I.*! 

ACBL 

3138 

! 630133 

!  1019J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3139 

1630134 

!  1019144  41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

313X 

i 543333 

!  902! 4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  1  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

3140 

1630135 

!  1019(44411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3141 

1630136 

1  101914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3142 

! 63C1 37 

•  1019J4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3143 

1630138 

•  1019!  4441  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9‘ 

ACBL 

3144 

1630139 

1  101914441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3145 

I63C711 

1  101914441  * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3146 

! 630712 

!  101 9 14441 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3147 

1630713 

1  101914441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

ACBL 

3148 

1630714 

1  1 01 9 ! 4441 | 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.  G! 

1.9! 

ACBL 

3149 

! 630715 

1  1019I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

V'5.0! 

•95-0! 

1.9! 

ACBL 

314X 

1543334 

1  902 1 4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

3150 

1630716 

!  10191 4  A  41 8 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

ACBL 

3151 

1630717 

1  1019*4441! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

! 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3152 

! 63C713 

!  1019*4441  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

{ 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3153 

1 630719 

!  1019 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3154 

!6?C?20 

1  101914441 J 

195.0! 

35.C! 

9.0| 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3155 

! 6X7477 

1  975! 4441 ! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3156 

J63747B 

!  975 ! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3157 

1637479 

1  975I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

AC3L 

3158 

1637480 

!  975*4441  • 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

| 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3159 

i 637431 

!  97514441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

315X 

1543335 

!  902! 4440 ! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

3160 

! 637482 

!  975! 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3161 

1637463 

1  975! 4441 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  1  1 

195,0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3162 

1637484 

!  9751  44  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

I 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

3163 

1637485 

•  97514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1  !  I  !  !  l 

!  !  !  !  !  ! 


•CAPACITY! 

HIGH¬ 

!  V  E  S  S  E  L 

!  ! 

■  ! 

EST 

CARGO  HANDLING 

!$  IOPERATING 

!  ! 

!  CARGO  ! 

FIXED 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR  ! 

!////////! 

POINT 

i 

LINE-1 

1  AO I  LXNE-1 

!  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT)!, 

uunuunnn 

!T0! //////////!  OP  i 

POWER !  EN36RS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

!*REBUILT! 

!  !  !  !  !  ! 

ill  !  !  ! 

!  !  !  !  !  I 

!  !  !  !  !  ! 

III  l  ! 


-  ; 
i 

1446! 

20.3! NONE 
« 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1980 

! 

* 

i 

1 44  6 1 

20.3 1  NONE 

i 

SKY 

louisvilleI 

1 

1980 

X 

* 

1 

-  i 

i 

1446 1 

20. 3! NONE 
■ 

ICY 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1980 

i 

« 

-  * 

i 

1 446! 

20. 3 ! NONE 

i 

IKY 

1 

LOUISVILLEI 

j 

1980 

! 

! 

-  ; 
i 

1446j 

20.3 {NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

! 

-  1 

t 

1446! 

20 • 3! NONE 

i 

IKY 

1 

louisvilleI 

1 

1980 

! 

! 

t 

—  1 

1882! 

IS. 0! NONE 

Iin 

JEFFERSON-!* 

1972 

s 

! 

1 

-  • 

! 

1 

VILLE  I 

! 

-  ! 

• 

1446! 

20. 3! NONE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

l 

1980 

! 

1 

-  i 

i 

1446* 

20. 3 ! NONE 

i 

X 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1980 

X 

1 

-  2 
i 

1446! 

20.3! NONE 

i 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

j 

1980 

j 

1 

-  ; 
i 

1 44  6 1 

20. 3 !  NONE 

i 

IKY 

LOUISVILLE! 

1 

1980 

X 

! 

i 

-  « 

i 

14461 

20.3! NONE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1980 

X 

1 

t 

-  ! 
i 

1446* 

20.3! NONE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

< 

1980 

x 

j 

i 

-  i 

i 

1446! 

20.3! NONE 

IKY 

X 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

-  i 

i 

14461 

2O.3!N0NE 

Iky 

■ 

LOUISVILLE! 

1 

1980 

! 

1 

-  i 

i 

1446! 

20. 3 i NONE 

Iky 

X 

LOUISVILLE! 

1980 

j 

-  i 

1446* 

22.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

! 

1 

.  i 

1862' 

15 .oj  NONE 

•IN 

! 

JEFFERSON-! 

1972 

i* 

-  ! 

i 

1 

VILLE  ! 

-  i 

i 

1446! 

20 • 3  !  NONE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1980 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

X 

SKY 

LOUISVILLE! 

1980 

-  i 
1 

1446! 

20.3iN0NE 

1 

IKY 

l 

LOUISVILLE! 

| 

1980 

-  i 
■ 

1446! 

20.31N0NE 

i 

Iky 

LOUISVILLE! 

j 

1980 

-  i 

i 

1 4  4  6  j 

20.3i NONE 

j 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1981 

-  i 
• 

1446! 

20.3‘NONE 

1 

SKY  LOUISVILLE! 

1  1 

1981 

i 

-  ! 
i 

1446! 

20.3! NONE 

i  KV 

1 

LOUISVILLE! 

1981 

• 

-  ! 
• 

1446! 

20.3‘NONE 

!  K  Y 

LOUISVILLEI 

1981 

s 

-  i 

■ 

1 446  i 

20.3i NONE 

1 

Iky 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1981 

i 

18-2! 

15.0! NONE 

!  ZN 

JEFFERSON-! 

1972 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

-  | 

1446! 

20.3‘NONE 

IKY 

| 

LOUISVILLE! 

1981 

-  ! 

1 

1446! 

*20.3!  NONE 

■ 

!KY 

j 

LOUISVILLE! 

j 

1981 

-  ! 
i 

1446! 

20.3‘NONE 

1 

SKY 

| 

LOUISVILLE! 

I 

1981 

-  i 

! 

1446! 

20. 3! NONE 

!<Y 

LOUISVILLE! 

t 

1981 

i 

1446! 

?0 • 3 1  NONE 

1 

IKY 

j 

X 

LOUISVILLE! 

| 

1981 

-  i 
■ 

1446! 

20. 3 ! NONE 

1 

IKY 

| 

LOUISVILLEI 

j 

1981 

X 

-  ! 
! 

1446! 

20.31N0NE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

j 

1981 

-  i 

■ 

1446! 

20.3! NONE 
■ 

!KT 

1 

LOUISVILLE! 

I 

1981 

-  ! 
i 

1446! 

20.3! NONE 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

1 

1981 

X 

! 

1446! 

20. 3! NONE 

!  KY 

X 

LOUISVILLE! 

1981 

X 

-  ! 

1882! 

15.01NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

-  j 

i 

1446! 

20.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

-  i 
■ 

1446! 

20.3! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1 

1981 

X 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

1 

Iky 

1 

X 

LOUISVILLE! 

| 

1981 

-  ! 

■ 

1446! 

20.3 !  NONE 

iky 

l 

LOUISVILLE! 

1981 

X 

1 

1446! 

20.3 ! NONE 

1 

Iky 

1 

LOUISVILLE! 

I 

1981 

-  i 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

-  i 

1446! 

20. 3i NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

{ 

! 

VILLE  ! 

-  ! 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

—  f 

! 

! 

VILLE  ! 

-  i 

1446! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  l 

-  ! 

1446! 

20.3! NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

-  J 

1 

! 

VILLE  ! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

-  ! 

1446! 

20.3  !NON€ 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

( 

! 

VILLE  ! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

-  ! 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

( 

*  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

!  !  !  !  I 

III  !  ! 


TABLE  2  -  INSCRIPTION  OF  VESSELS 


1.14 


ENGR ! 

OISTi 

OPERATOR 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! 

!  NET  !CCOE!L£NGTH!ePOTh| 

VESSEL  MAKE 

ANO  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARO 

!  NUMIEP 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

!  TON-  ! PAGE !  OVEP-'OVER-! 

!  NAG?  •  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

(Id)  AMERICAN 

COMMERCIAL  BA 

i 

1 

'G! E  LINES 

!  ii  li 

!  !  !  !  j 

!  j  j  i  i 

CO. 

i 

!  ti  ii 

(CO'.flNUEO)  ! 

■  i  i  it 

ACeL  3164 

•637436 

i 

!  97514A41!  185.0!  3S.0! 

!  !  !  195.0!  35.9! 

AC9L  3165 

!  637437 

i 

!  97514A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  33. C! 

AC3L  3166 

1637463 

» 

!  97514A41!  165.0!  3S.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

ACBL  3167 

1637489 

i 

!  975UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3168 

1637490 

i 

!  97514A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. 0! 

ACBL  3169 

1637491 

i 

!  975 ! 4 A 41 S  195.0!  3S.C! 

!  !  !  165.0!  35.0! 

ACdL  3170 

*637669 

i 

!  975 ! 4A41 !  165.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3171 

1637670 

t 

•  97514A41!  195.0!  35. C! 

!  !  !  165.0!  35.0! 

ACdL  3172 

1637671 

i 

!  975 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACdL  3173 

•637672 

i 

I  97514A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195. C!  35. C! 

ACBL  3174 

•617673 

i 

!  97514A41!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

ACBL  3175 

•637674 

i 

!  97 5 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3176 

! 637675 

t 

!  9?5! 4A41 •  175.0!  35.0! 

!  !  !  1?5.0!  35.0! 

ACeL  31? 7 

1637676 

l 

•  675J4A41!  175.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACeL  3176 

! 6  376  77 

i 

!  97SJ4A41!  165.0!  35-0! 

!  !  !  165*0*  TS-rO* 

ACBL  *1?9 

1637673 

■ 

!  97514A41  *  165.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  31 ?X 

! 543337 

i 

!  902*4*40!  245.0!  35.0! 

!  !  !  245.0!  *5.0! 

ACBL  3180 

!6376?9 

1 

!  97514A41!  165.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3U1 

1637680 

i 

!  67514*41;  16J.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  31*2 

! 6T76&1 
! 

!  073!4A41 •  165.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

AC3L  3183 

1637632 

• 

!  97 5 ! 4A41 !  175.0!  35.0! 

!  !  !  165.0!  35. C! 

ACBL  3184 

•657653 

• 

!  97554*41!  1 >5.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  31*X 

1543338 

! 

!  902J4A40!  245.0!  35. C! 

!  !  !  245.0!  J5.0! 

ACBL  319X 

•543339 

» 

!  $0214440 !  245.0!  35.0! 

!  !  !  245.0!  35.0! 

AC9L  3200 

! 604025 

i 

!  736! 4*41 !  1-5.0!  JS.G! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3201 

! 604026 

• 

!  9?6«4A41!  175.0!  35.0! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3202 

*604027 

i 

!  9<6!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  175.0!  35.0! 

ACBL  3203 

! 60402* 

» 

!  9 46!  4441  !  145.0!  35. C! 

!  !  !  !»5.0!  55.0! 

ACBL  3204 

1604029 

| 

!  ?#8!  4* 41  •  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

AC9L  3205 

1604030 

! 

!  9»6'4A41!  175.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  15.0! 

ACBL  3206 

1634031 

!  9«6!4A41!  165.0!  **.0! 

i  !  !  ns.O!  35.0! 

ACdL  3207 

! 604032 

i 

!  9*4UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3206 

'.604933 

i 

•  9f 6 J 4*41 •  165.0!  35.0! 

!  !  1  165.0!  *5.0! 

ACBL  7209 

!ol4C34 

} 

!  9S614A41!  175.0!  *5.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACU  *20x 

1543340 

i 

!  902*4*40!  245.0!  35.0! 

!  !  !  245.0!  35. C! 

ACrtL  3210 

1604035 

# 

!  6«6!4A41!  175.0!  35.0! 

!  !  !  1>5.0!  35.0! 

ACBL  7211 

!604036 

! 

•  9$6!4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  15.0! 

ACBL  3212 

•604057 

! 

!  9PSS4A41*  165.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACeL  7213 

160403? 

! 

!  998*4141!  16$. 0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3214 

! 694039 
! 

!  986! 4*41 !  165.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3215 

1604043 

| 

!  9*o!4*4l!  195.0*  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. :• 

ACBL  3216 

*!  604041 
! 

•  9*6!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3217 

! 604042 

1 

!  9«6!4*41!  165.0!  '5.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3218 

•604043 

! 

!  98o 54*41 !  195.0!  *5.3! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3219 

! 604044 
! 

•  »*6!4A41i  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACQL  321 X 

!  543341 

i 

I  902*4*40!  24J. 3*  35. 0! 

!  !  !  245.0!  *5.0! 

ACBL  7JJ0 

1604045 

! 

!  984,14**11  165.0!  35.0! 

!  !  2  165.0!  35.0! 

ACBL  3221 

1604046 

! 

!  98614A41!  195.0!  *5.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

ACBL  7222 

1604047 

!  >3ft!4U1!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

ACBL  3223 

i 60404 • 

i 

•  654J4A41!  195.0!  55.0! 

!  !  !  165.0!  35. C! 

ACBL  7224 

1604049 

! 

!  9|6!4A*1!  I65.O!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.3! 

ACBL  3225 

1696610 

i 

!  93ft*  4A41 •  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

AC3L  3226 

*1606811 

! 

!  9HJ4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.C! 

ACBL  3227 

*896612 

•  976! 4A41 !  195.0!  *5.0! 

2  !  !  195.0!  35.0* 

{  |  ;  it 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9' 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9? 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

11.0! 

1.6! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.6! 

7.0! 

I.o! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9,0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.7» 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7* 


capacity 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


FIXED 
POINT 
! (LIGHT) 
(FEET) 


HIGH-  «  !  V  E  S  S  6  L 

£$T  !  CARGO  HANDLING  !$  JOPERATING 


EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

!///////// ///////! TO !////////// 
LINE-2  JEE!  LINE-2 


- 

1446! 

20.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  J 

-  1 

1 

!  VXLLE  ! 

t 

- 

1446! 

20.3 1  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  1 

-  1 

j 

!  VILLE  ! 

! 

~ 

1 446! 

20. 3 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

14461 

20.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

J  VILLE  ! 

1 

“ 

1446.' 

20.3?  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

—  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1446*! 

20.3 ! NONE 

! IH  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

t 

“ 

1 446  j 

20.3 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

!  VILLE  • 

« 

- 

1446! 

20.3'NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  • 

-  1 

t 

I  VILLE  » 

1 

“ 

144(1 

20. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  • 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1446*! 

20.  3!  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  I 

-  1 

l 

!  VILLE  ! 

{ 

- 

1446! 

20. sInone 

!XN  JEFFERSON-! 

1981  i 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

” 

1446! 

20.3! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1446) 

20.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

t 

VILLE  ! 

t 

” 

1446! 

20. 3! NONE 

SIN  JEFFERSON-' 

1981  *! 

•  1 

« 

!  VILLE  ! 

j 

“ 

1446! 

20.31 NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  1 

-  1 

1 

*  VILLE  ! 

! 

“ 

1446! 

20.3 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

2404! 

1 5.0  j  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

-  1 

l 

!  VILLE  ! 

1 

- 

1446! 

20.3 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  J 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1 

“ 

1446* 

20.3'NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

i98i  i 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

! 

" 

1446! 

20.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1446! 

20. sInONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

“ 

1882! 

1 5. 0! NONE 

JIN  JEFFERSON-* 

1972  J 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1882! 

15*0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

“  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

- 

1477! 

20.51  NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1477! 

20.51N0NE 

JIN  JEFFERSON-' 

1979  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  J 

! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

-  ! 

1 

!  VILLE  • 

1 

- 

U77! 

20.5 'NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  • 

«  1 

! 

!  VILLE  ! 

1 

“ 

1477! 

20.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  J 

-  ! 

• 

!  VILLE  • 

! 

- 

1477! 

20,5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1976  ! 

-  ! 

♦ 

!  VILLE  ! 

! 

* 

1477! 

20.51  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  J 

-  1 

1 

!  VXLLE  ! 

! 

- 

1477*' 

20,5 ! NONE 

UN  JEFFERSON-' 

1979  1 

—  ■ 

j 

!  VXLLE  ! 

! 

“ 

1477! 

20.5 InONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  J 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1477! 

20.51NONF 

UN  JEFFERSON-! 

1976  | 

-  1 

1 

!  VXLLE  ! 

! 

- 

1 83  2 1 

1 5 .0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972  { 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1477! 

20. 5 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1979  J 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1477! 

20. 5! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

-  1 

j 

!  VILLE  1 

j 

" 

1477! 

20.5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  i 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1477! 

20, 5 'NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

-  ! 

i 

1  VILLE  ! 

! 

“ 

1 

1477! 

20,5! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

■  1 

1 

!  VILLE  ! 

! 

• 

j 

1477? 

20.5 iNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  | 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

1 

1477*! 

20 ,5! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1979  | 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

t 

i 

1477! 

20*5! NONE 

UN  .EFFIRSON-! 

1979  ! 

j 

•  1 

j 

!  VILLE  I 

J 

• 

j 

147?i 

20,5  j  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  J 

1 

-  ! 

J 

i  VILLE  I 

i 

- 

! 

*477! 

20,5!NO»jfc 

UN  JEFFERSON-! 

1679  J 

! 

•  1 

! 

I  VILLE  ! 

! 

1 

1652 ! 

1 5.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1972  ! 

i 

-  ! 

1 

!  VILLE  | 

! 

* 

! 

1477! 

20, 5 INONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  J 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

• 

! 

1477! 

2O.5IN0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

-  1 

1 

!  VILLE  I 

t 

” 

1 

1477! 

20. 5! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  * 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1 

1 

1477! 

20.5SN0NC 

SIN  JlfrCRSON-! 

1979  ! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

” 

i 

1477! 

20,5! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

•  1 

! 

1  VILLE  I 

! 

- 

i 

1477! 

20. 5 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

j 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

• 

1477! 

20,5! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

197V  J 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

- 

1 

1477! 

20,5!N3NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1 

-  ! 

! 

1 

; 

!  VILLE  ! 

!  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
'REBUILT! 


! 


VESScL  NAME  AND  NUMBER 


AC3L  3242 
AC3L  3243 
AC9L  3244 
AC8L  3245 
ACSL  3246 


AC9L  3254 
ACSL  '255 
AC JL  3256 
ACBL  3257 
ACBL  3256 
AC 01.  3259 
ACSL  325X 
ACSL  3260 
ACBL  3261 
AC3L  3262 
ACBL  3263 
ACBL  '264 
AC3L  326X 
ACdL  327X 
ACBL  32iX 
ACBL  329X 
ACBL  330X 


ACBL  33*X 
ACSL  335X 
ACSL  336X 
ACBL  337X 
ACBL  33?X 
ACSL  3J9X 
ACSL  340X 
AC3L  341 X 
AC6L  342X 


, 

1VTCC! 

JIMEN5I0NS  ! ORAFT ! 

{CAPACITY !  HIGH-  ! 

{VESSEL! 

« 

!  KET  ! CODE! LENGTH S9ROTHJ  ! 

t 

< 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

-»R£GIS“!****! 

REG.  1  PES. ! LOAD- ! 

i 

CARGO  !  FIXEO  1  EQUIPMENT 

JTC !  BASE  ! 

YEAR  ! 

•  TER  1  S£F !//////!/////!  ED  ! 

!///£////!  POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

!  TON-  !PA*e! 

0VtO-!0V£P-l /////!  HORSE 

i 

PASS-  ! (LIGHT) 1/.V/////////////ST0 !//////////! 

OR  ! 

|  NUMBER 

•  N*GE  1  IV  1 

ALL  !  ALL  '.LIGHT!  POWER 

•  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE8UILT ! 

jp  LINES 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

!  !  ! 

ii« 

i  i  i 

1  !  ! 

i 

i 

t 

i 

i 

1 

2 

2 

i  1 

i  ! 

i  ! 

i  ! 

! 

t 

! 

! 

j  60661 3 

i 

i 

i 

986 1 4*41 

i  !  • 

195.0*1  35-C!  9-0! 

_ 

1477! 

20.5 i NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.7! 

-  • 

! 

!  VILLE  ! 

! 

!o0o614 

i 

9*6 ! 4A  41 

19$.01  35.0!  9.0! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

t 

t 

195.0!  3S.G!  1.7! 

-  » 

!  VILLE  ! 

» 

1600615 

i 

93614*41 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1477! 

20.5 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

( 

195.0!  35.0!  1.7* 

-  ! 

! 

! 

i 

93614*41 

195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1477* 

20.5 ! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

i 

195.0!  35-0!  1.7! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

• 

160661 7 

i 

9S614A41 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1477! 

20.5! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1979  J 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.7! 

-  » 

!  VILLE  ! 

*160661  3 

i 

93614*41 

195. C!  35. C!  9.0! 

- 

1477! 

20. 5! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  » 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.7! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

• 

1 60661 3 

i 

98614*41 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1477! 

20. 5 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

i 

i 

193.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1 

1 o7730S 

i 

1491  14*41 

195.0!  35-0!  9.0! 

- 

1491! 

1 4. 7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

i 

i 

195.0!  35.0»  1.7! 

-  > 

!  VILLE  ! 

2 

1677306 

i 

1491 14A41 

195.0!  35.0!  9.01 

- 

1491! 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1984  ! 

i 

i 

195. v!  35.0!  1.7! 

-  » 

* 

1677307 

• 

1  491  2  4A41 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1491* 

14.7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1984  ! 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.7! 

-  * 

!  VILLE  ! 

• 

i 

149114441 

195.0!  35. Cl  9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1984  I 

i 

i 

195.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

16773(59 

i 

1491 >4441 

195.0!  35-C!  9.0! 

- 

1491! 

14.71N0NE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1984  ! 

i 

i 

195.0!  35. 0!  1.7! 

-  ! 

2 

»  6^731 0 

i 

1491  14*41 

19S.0!  35.0!  9.0! 

- 

1491* 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1984  ! 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.7! 

-  • 

!  VILLE  ! 

2 

1  677311 

i 

149114*41 

1V5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1491* 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1984  ! 

i 

i 

195.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1677312 

i 

1491  14*41 

195.0!  35.0!  10.0! 

- 

1650! 

14.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1984 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.9! 

-  ! 

•  VILLE  ! 

1677313 

i 

149114*41 

1>5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1491! 

19.7SN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1985 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.8 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

1677314 

i 

1491 14A41 

195.0!  35-0!  9.0! 

- 

1491* 

19.7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1985 

i 

i 

195. C!  35. C!  1.5! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1  677315 

< 

1491 14*41 

19>.0!  35. C!  9.0! 

- 

1491! 

1 9. 7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

196$ 

i 

i 

195.0!  35. C!  1.3! 

-  ! 

!o7??16 

i 

149114*41 

19$. C!  '5.0!  9.0! 

- 

1491! 

19.7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1985 

i 

i 

195.0!  35. C!  1.7! 

-  » 

•  VILLE  ! 

1677317 

• 

1491 «4A41 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1491! 

19. 7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-' 

1985 

i 

i 

l 

195.0!  25.0!  1.8! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1677318 

i 

1491  14*4 

195.0!  35. C!  9.0! 

- 

! 

1491! 

19. 71N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1985 

t 

i 

i 

195.0!  35.0!  1.3! 

! 

-  ! 

•  VILLE  2 

>677319 

■ 

149114*4 

t’5.0!  23.0!  9.0! 

- 

1 

1491! 

19.7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1985 

1 

t 

1  >5.0!  35.0!  1.3! 

i 

—  • 

! 

1677320 

« 

68714A4 

195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1491! 

17.05N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

i 

1 

195.0!  35.0!  1.7! 

• 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1677321 

1 

62714*4 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1491! 

17.0! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

i 

195.0!  '5.0!  1.7! 

j 

-  * 

!  VILLE  ! 

1677322 

i 

63714*4 

195.0!  35.o!  9.0! 

- 

! 

1491! 

17.01N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

l 

1 95.0!  35.0!  1.7! 

! 

—  ! 

! 

1677323 

• 

68714*4 

195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1491! 

17.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1966 

» 

i 

i 

19$.0!  35.0!  1.7> 

! 

—  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1677324 

i 

63714*41 1 

1>5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1491* 

1 6 .0 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

i  i 

195.0!  35.0!  1.7! 

! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

1601300 

1 

87614*405 

24J.0!  35.0!  9.0! 

- 

• 

1582! 

15.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-l 

1979 

i 

!  • 

245.0!  35.0!  I.e! 

• 

—  • 

! 

!  VILLE  ! 

1662769 

j 

68714*41 ! 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1491J 

16.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

i  i 

195.0!  35.0!  1.7! 

i 

-  • 

! 

•  VILLE  I 

1 632790 

i 

68714*^1! 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1491  ! 

1 6.0 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

1 

i  i 

195.0!  35. C!  1.7! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

1677326 

t 

667! 4A41 j 

195. C!  '5.0!  9.0! 

- 

i 

1491  ! 

16.0! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1936 

i 

i 

>  i 

195.0*  25.0!  1.7! 

» 

-  ! 

!  VILLE  1 

>677327 

i 

6*714*41! 

195. C!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1491! 

16.0 '.NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

1  1 

195.0!  35.0!  1.9* 

! 

!  VILLE  ! 

S677T2A 

i 

68714*41 J 

195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1491! 

16.0! NONE 

I  IN  JEFFERSON-! 

1986 

i 

i 

1  ! 

195.0!  35.0!  1.7! 

i 

! 

!  VILLE  ! 

•601301 

• 

67614*40! 

245.0!  35. C!  V.O* 

- 

i 

1882! 

1 5 • 0 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

• 

i  { 

245.0!  35.0!  1.6! 

! 

! 

!  VILLE  2 

1601302 

• 

37614*40! 

2*5.0!  '5.0!  ’.0! 

- 

1 

1B82i 

15.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-i 

1979 

• 

1 

245.0!  35.0*  1.6! 

» 

! 

!  VILLE  2 

i 601 303 

i 

37614*40 

245.0!  35.0!  9.0! 

- 

; 

1582! 

1 5. 0! NONE 

!  IN  JEFFERSON- 2 

1979 

• 

i 

245.0!  35.0!  1.6! 

i 

1601304 

i 

87614*40 

245. C!  3>.0!  9.0* 

- 

i 

1832! 

15.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-I 

1979 

i 

i 

i 

2*5.3!  35.0!  1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  2 

1601305 

■ 

37614*40! 

245.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1  582! 

15 .0! NONE 

! IN  JEFFERSON-2 

1979 

i 

i 

1 

245. C!  35.0!  1.6! 

i 

-  ! 

!  VILLE  2 

1601306 

{ 

37614*40! 

245.0!  '5.0!  9.0! 

- 

• 

1882! 

15-0! NOHC 

•IN  JEFFERSON-2 

i 

i 

» 

245.0!  35. C!  1.6! 

2 

1601306 

* 

676! 4*  40 ! 

245.0!  25. C!  9.0! 

- 

i 

1582! 

15.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-I 

1979 

i 

• 

• 

245.0!  25.0!  1.6! 

• 

!  VILLE  ! 

16*1309 

j 

37614*40 

245.0!  25.0!  9.3! 

- 

i 

1532i 

15.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-I 

1979 

1 

• 

! 

245.0!  35.0!  I.o! 

i 

!  VILLE  ! 

*1614165 

i 

95614*40 

245.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1872! 

15 .OINONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

i 

• 

• 

245.0!  35. *!  1.7! 

! 

-  ! 

! 

16U166 

i 

95614A4C 

245.0*  35. C!  9.0! 

- 

i 

1572! 

15. OINONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

i 

i 

245.0!  35. C!  1.7! 

■ 

! 

!  VILLE  ! 

1614167 

i 

956*4*40 

245.0!  35. C!  «.0! 

- 

i 

1  572! 

1 5. 0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

l 

• 

* 

245.0!  35.0!  1.7! 

! 

-  j 

!  VILLE  ! 

*1614165 

* 

95614*40 

245.0!  35. C!  9.0J 

- 

i 

1872! 

1$. OINONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

* 

t 

24S.0!  !5. C!  1.7! 

! 

-  1 

! 

!  VILLt  ! 

16U169 

■ 

>5614*40 

245.0!  25.0!  9.0! 

- 

• 

1872! 

15. 0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

< 

i 

! 

245.0!  35.0!  1.7! 

i 

! 

!  VILLE  ! 

16U170 

i 

95614*401  245.0!  35. S!  9.0! 

- 

j 

1872! 

15. OINONE 

UN  JEFFERSON-! 

• 

i 

t 

245.0!  35. C!  1.7! 

i 

!  VILLE  2 

1614171 

{ 

95614*40!  245.0!  35.0!  9.0! 

- 

1872! 

15-0! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1979 

i 

i 

i 

245.0!  35. C!  1.7! 

>614172 

t 

95614*40 

245.0!  35.0!  9.0! 

- 

1872! 

15. OINONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

i 

1 

245.0!  35. C!  1.7! 

i 

-  » 

! 

!  VILLE  ! 

•o141?3 

i 

95614*40 

245.0!  35.0!  9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

UN  JFFFERSON-1 

1979 

i 

i 

245.0!  35.0!  1.7! 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

I6U174 

95614*40!  245.0!  35.0!  9.01 

- 

1672i 

15. OINONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

i 

i 

245.0!  25. C!  1.7! 

! 

!  VILLE  2 

*1614175 

95614*40!  245.0!  35.0!  9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980 

i 

i 

245.0!  35.0!  1.7! 

! 

!  2 

! 614176 

95614*40!  245.0!  35.0!  9.0! 

- 

1872! 

15. OINONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1980 

i 

245.0!  35.0!  1.7! 

!  1 

! o14 177 

i 

95614*40!  245.0!  35.0!  9.0( 

- 

1872i 

IS. OINONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1980 

1 

i 

! 

245.0!  35.0!  1.7! 

>  1  ! 

i 

i 

2 

2  2 

!  2 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

EN6R1 

01 ST!  OPERATOR 

!  SVTCCi  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  1COOE1LENGTH18PDTH*  ! 

ICAPACITY!  HIGH-  ! 
!  !  EST  ! 

!  VSSSEL 
CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

!  ! 

!  ! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUN3ER  ! 

! 

COAST 

GUARD 

NUK3ER 

!  TER  !  SEE  1 //////! /////!  ED  ! 

!  TON-  '.PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT ! 

!////////•  POINT  2 
HORSc!  PASS-  ! (LIGHT)! 
°OWER !  EN6ERS  !  (FEET)! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

//////////////// !TD!////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

! ‘REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

1 

2 

COMMERCIAL  9ARG! E  LINES 

2  i 

1  2 

2  i 

t  i 

2 

2 

2 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

5 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

! 

* 

j 

i 

! 

# 

i 

| 

CO. 

(CONTINUED) ! 

2  i 

i 

i 

■ 

j 

i 

i 

j 

ACBL 

348X 

161*178 

95614A40! 

245. 0*! 

35.0! 

9.oi 

- 

1572! 

1 5. 0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

;  2 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

l 

i 

AC3L 

3*9X 

*61*179 

95  6 1*A*0 1 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1372* 

1 5 • 0! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1980 

l 

2  2 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

2 

! 

ACBL 

350X 

161*180 

956?  4A40l 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S72! 

15.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

2  2 

245.0! 

35.0! 

1.71 

.  i 

i 

t 

i 

ACBL 

351X 

•61*131 

95614*40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0 ! NONE 

Iky 

LOUISVILLE  *1 

1980 

i 

i  2 

245.0! 

25.0! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

j 

ACBL 

352X 

‘61*132 

956!4A*0! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

t 

i  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

j 

i 

! 

ACBL 

353X 

•614183 

956! *A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 57  2  j 

1 5 . 0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

J 

;  i 

245.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  » 

i 

i 

i 

ACBL 

3S4X 

•614184 

95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

1 S .0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

t 

2  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

2 

AC8L 

3S5X 

•644478 

956! 4A*oi 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1372! 

15.0! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1982 

t 

2  2 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

; 

1 

VILLE  ! 

ACSL 

356X 

•644479 

95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1982 

t 

<  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

i 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

357X 

‘•644480 

95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

IS  .0 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON -• 

1982 

2 

;  2 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

VILLE  ! 

AC3L 

358X 

•644431 

95614A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1982 

; 

i  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

359X 

1644482 

956! 4440! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

1 5 .0 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982 

■ 

i  2 

245.0! 

35. C! 

1.7! 

-  j 

i 

l 

VILLE  ! 

ACBL 

360X 

16*4433 

956! 4A 40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872*! 

15.oInone 

Iin 

JEFFERSON-! 

1982 

i 

i  i 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

1 

! 

VILLE  ! 

AC6L 

361X 

•.644434 

956 1 4  A 40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1372! 

15. 9! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1982 

2 

i  i 

245.0! 

25. C! 

1.7! 

-  i 

i 

i 

VILLE  • 

ACBL 

362X 

1644485 

956I4A40! 

245.0! 

35. C! 

9.9! 

- 

1372! 

15.0! NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1982 

i 

i  j 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

» 

; 

VILLE  ! 

ACBL 

363X 

1 644486 

95614A40! 

245.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1372! 

15.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1982 

2 

j  2 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

t 

> 

VILLE  ! 

ACBL 

364X 

1644457 

956S4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 87  2 1 

15. 0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1982 

j 

;  j 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

i 

; 

VILLE  1 

ACBL 

4000 

•630160 

629J4A41 1 

29C.0! 

35.3! 

9.C! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

i 

1  1 

2C0.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

j 

1 

ACBL 

4001 

1 630165 

679!4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.9! 

- 

1500! 

14.9'NONE 

ioE 

WILMINGTON! 

1981 

! 

;  ; 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

1 

1 

1 

ACBL 

4046 

J612422 

1 02o! 4A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644'! 

16.d!N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

j 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

• 

j 

VILLE  1 

ACBL 

4047 

1612428 

102014A41! 

200.0! 

25.0! 

9.0!* 

- 

1644! 

1 6. 6l NONE 

IN 

JEFFERSON-1 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

25.0! 

1.7! 

-  i 

■ 

VILLE  1 

ACBL 

4043 

1612429 

10205  4*41  * 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6! NONE 

ZN 

JEFFERSON-1 

1979 

! 

i  • 

200.0! 

25.0! 

1.7! 

-  1 

» 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4049 

•612430 

1020i4A41! 

200.0! 

35.9! 

9.0! 

- 

1644*1 

16.61N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

; 

1 

VILLE  1 

ACBL 

4050 

1612432 

102014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644* 

16.6  j  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

•  | 

i 

« 

VILLE  1 

ACBL 

4051 

1612433 

1020*4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.61N0NE 

iin 

JEFFERSON-! 

1079 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

• 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4052 

1612425 

1020 ! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*4! 

16.6'NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

4053 

1612426 

102014  441  » 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

16**1 

16.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1979 

2 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4054 

1607520 

o96!4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*5! 

18. 4! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4055 

1607521 

690*4441 ! 

2C0.0! 

35.9! 

9.0! 

- 

16*5! 

18.4! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4056 

1607522 

6  9  6 1  4  441  1 

200.0! 

35,  C! 

9.0! 

- 

16*5! 

18.41N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4057 

1607523 

69614A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16*5! 

1 8*41  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  1 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

-  1 

j 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

*058 

1607524 

6961 4 A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1645! 

1 8  •  4  j  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4059 

161242* 

102014A41! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4060 

1612*31 

1020144*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

lo.diNONE 

1IN 

JEFFERSON-1 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35,0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4061 

1612*23 

1 020 !  4  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 6.6 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4062 

1612*19 

102014*41 ! 

290.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

16.6‘NOWE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

2 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4063 

1612*20 

102014AA1 | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 6.6 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

*064 

1 60083? 

91714*41 ! 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9J  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  oi 

1.6! 

-  i 

j 

! 

VILLE  I 

ACBL 

4065 

1600838 

91714*411 

200.0! 

--  ! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9U0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

VILLE  ! 

ACSL 

4066 

I60C839 

91714*41 ! 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9'NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35. ci 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

4067 

16008*0 

91714A41  • 

200.0! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

1 *• 9 1N0NC 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1 

290.0! 

75. C! 

I.o! 

i 

j 

1 

VILLE  ! 

AC3L 

4068 

16008*1 

91714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9 i NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

!  1 

2*0.0! 

--  ! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4069 

1612*21 

102014*41  1 

200.0! 

55.0 ! 

9.0! 

- 

1644! 

16. 6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

203.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

4070 

1612*27 

102014441! 

230.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

164*! 

16.6! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

! 

t 

VILLE  * 

ACBL 

4071 

1605922 

696 1 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*3! 

22.O1N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  1 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

VILLE  I 

ACBL 

4072 

16151*7 

903144*11 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*7! 

16.9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

j 

!  1 

233.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4073 

1 615230 

93814*41 1 

200. G! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*7! 

16. 9! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

» 

i 

VILLE  I 

ACBL 

4074 

16151*8 

906I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16*7! 

1 6.9*  NONE 

iin 

JEFFERSON-! 

1979 

; 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

4075 

1 $9*56* 

90314*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

le*7! 

16.9 {NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1978 

i 

!  ! 

200.0! 

25.0! 

1.4! 

-  ! 

l 

! 

VILLE  1 

ACBL 

4076 

! 59*563 

70414*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1*00! 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSOH-l 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4077 

1576377 

7041**41 ! 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

(  1646! 

16. 9! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACBL 

*078 

1576378 

70414*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

20.5JN0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1977 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

ACBL 

*079 

1621722 

91 7 ! 4*46 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2500! 

—  1N0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1981 

1 

*  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

*080 

1621721 

91714*46! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1756! 

—  I  NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

200.01 

! 

i 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

j 

i 

-  1 
! 

! 

! 

1 

i 

! 

I 

! 

VILLE  1 

1 

1 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


111 


— - - - 

•  IVTCC!  DIMENSIONS  ! CRAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  ! 

1VESSEL! 

! 
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OPERATOR 

5  NET  • CODE5LEN6TH5BRDTH! 

t  t 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 
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- - - 
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!6E!  LINE-2  !*REBUILT! 

(19)  AMERICAN 

COMMERCIAL  8AR6 

E  LINES 

5  5  5  5  ! 

5  5  5  5  5 

i  ii  ii 

t  i 

i  i 

i  i 

i 

i 

j 

i 

! 

i 

i 

i 

2  J 

l  | 

2 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

5  !  5  5  5 

!  i 

i 

i 

Acat.  4081 

619380 

5  1051  5 4*41  5  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1650! 

16.6! NONE 

*!IN  JEFFERSON-! 

1977  1 

•  •  5  200.0!  35.0! 

1.0!  ! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4082 

619334 

5  105154*41!  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1650! 

16.6! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

J  !  5  200.0!  35.0! 

1.0!  ! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4083 

619335 

5  105154A41!  200.0!  35. C! 

9.0!  -  ! 

1650! 

16*4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

•  *  5  2O0.0!  35.0! 

1.0!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

• 

ACBL  4084 

619333 

5  105154*41!  200.0!  35. C! 

9.0!  -  ! 

1650! 

16.6 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1977  • 

5  •  5  200.0!  35.0! 

1.0!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

• 

ACBL  4085 

619382 

5  105154*41!  200.0!  35.0! 

9.0!  -  • 

1650! 

1  A.o ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1977  { 

!  •  •  200.0!  35.0! 

1.0!  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4086 

5979 33 

5  91754A46!  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1645! 

14.0! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

•  •  5  200.1!  35.0! 

5.0!  ! 

-  2 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4097 

598374 

!  917 ! 4A4R J  200. C!  35. C! 

12.0!  -  ! 

2000! 

18.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.9!  ! 

-  2 

!  VILLE  ! 

ACBL  4088 

603098 

•  696 J4A41 !  200.0!  35.9! 

9.0!  -  ! 

1643! 

14. 7! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5!  ! 

-  ; 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4099 

6C8C99 

•  5«6!4A41‘  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1643! 

14.7 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

*  !  !  200.0!  35.0! 

1.5!  ! 

-  1 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4090 

614426 

!  91 7! 4A41 !  200.0!  35.3! 

9.0!  -  • 

1647! 

17.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

•  •  !  230.0!  35.0! 

1.6!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4091 

597849 

!  91 7! 4 A41 !  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

164S! 

18.0 ! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1976 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5!  ! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4092 

597855 

1  91 7 ! 4A4* !  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1645! 

18.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1976 

!  »  !  200.0!  35.0! 

1.6!  ! 

-  i 

•  VILLE  ! 

ACBL  4100 

594063 

!  7i£! 4 A41 •  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1679! 

19.1 'NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1978 

!  !  •  200.0!  35.0! 

2.0!  ! 

-  j 

; 

!  VILLE  ! 

ACBL  4120 

639212 

!  1 065  *4A41 !  20C.0!  35.0! 

9.6!  -  ! 

1771! 

19.0! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

•  •  !  200.0!  35.0! 

1.4!  • 

-  i 

| 

!  VILLE  ! 

AC3L  4121 

639249 

•  1065! 4A41 !  230.0!  35.0! 

9.6!  -  • 

1771! 

1 9 .0 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

!  •  !  200.0!  35.0! 

1.4!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4122 

639211 

!  1065*4*41!  200.0!  35.0! 

9.6!  -  ! 

1771! 

19.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981 

•  •  !  203.0!  35.0! 

1.4!  • 

-  ! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4123 

633994 

>  964S4A41!  230. 0!  35.0! 

12.0!  -  ! 

1768! 

19 .0 !  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

•  !  !  239.0!  35.0! 

1.6!  ! 

!  VILLE  • 

AC8L  4124 

633995 

•  964 !4A41  *  209.0!  35.0! 

12.0!  -  ! 

1768! 

19.0'NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4125 

633996 

!  964! 4*48!  200.0!  35. C! 

12.0!  -  ! 

1768! 

19.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6!  ! 

•  2 

•  VILLE  ! 

ACBL  4126 

633997 

*  964J4A41!  230. C!  35.0! 

12.0!  -  ! 

1768! 

19.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC8L  4127 

612434 

!  912J4A41!  290.0!  35.0! 

9.0!*  -  ! 

1662! 

19.4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.4!  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4123 

!  61 2435 

!  912!4A41‘  200.0!  35. C! 

9.0!  -  ! 

1662! 

19.4JN0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

!  !  !  290.0!  35.0! 

1.4!  • 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

AC9L  41 29 

•612436 

J  912! 4A41 !  200. C!  35.0! 

9.0!  -  • 

1662! 

19.4! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979 

!  !  !  203.0!  35. C! 

1.4!  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4130 

!61 2437 

!  91 2! 4 A41 !  203.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1662! 

19.4!N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

•  •  !  20C.0!  35.0! 

1.4!  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4131 

•612439 

!  912J4A41!  209.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1662! 

19.4! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979 

!  !  !  200.0!  35.3! 

1.4!  ! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4132 

•631581 

!  94 6! 4A41 •  200.0!  35.3! 

10.8!  -  • 

1950! 

19.6SN0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981 

!  •  !  230.0!  35.3! 

1.3!  ! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACOL  4113 

1631582 

!  946! 4*41 !  203.9!  35.0! 

10.8!  -  ! 

195oi 

19.6! NONE 

SIN  JEffERSON-! 

1981 

!  !  •  200.0!  35.0! 

1.3!  ! 

-  I 

!  VILLE  ! 

ACBL  4134 

•632102 

!  957J4AA1!  209.0!  35.0! 

11.6!  -  ! 

2223! 

1 9.6! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

!  •  !  200.0!  35.0! 

1.4!  ! 

-  ! 

l 

!  VILLE  ! 

ACBL  4131 

!  649647 

!  922!4A43!  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1790! 

1 .7 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

!  •  !  200.0!  35.0! 

1.6!  ! 

.  i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4136 

!  593056 

!  104314*41!  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1644! 

19.0 ‘.NONE 

1 IN  JEFFERSON-! 

1978 

i 

!  !  •  200.3!  35.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

»  VILLE  ! 

ACBL  4137 

! 637649 

J  966 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0!  -  ! 

1659! 

19.3 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

!  !  200.0!  35.9! 

1.5!  ! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4138 

•639994 

!  1 065 !  (AM  !  200.0!  (5.0! 

9.0!  -  ! 

1664! 

19.1 (NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

t 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4139 

! 643444 

!  966J4A41!  230.0!  35.0! 

9.0!  - 

1659! 

19 , 3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

1  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4U0 

•643756 

•  9S0!4A41!  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1680! 

19. 4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

!  !  •  200.0!  35.0! 

1.4! 

—  J 

!  VILLE  ! 

ACdL  4141 

*1643757 

i  950J4A41!  200.01  35. C! 

9.0!  - 

1680! 

1 9 • 4 (NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  !  !  290.0!  35.0! 

1.5!  ! 

-  i 

!  VILLE  ! 

ACBL  4142 

! 643758 

!  9S0J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1680! 

19.4! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4143 

5643759 

!  950! 4*41 !  290.0!  35.0! 

9.0!  - 

1680! 

1 9. 4  J  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  •  !  20J.0!  35.0! 

1.5!  ! 

•  i 

!  VILLE  ! 

ACOL  4144 

•643760 

!  95054*41!  200.0!  25.0! 

9.0!  - 

1650! 

19.4U0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

!  •  !  200.0!  35.9! 

1.5!  ! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4145 

•643445 

!  966J4A41!  200.0!  35. C! 

9.0!  - 

1659! 

19.J! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4146 

5605763 

!  1C5254A41!  2CO.O!  35.0! 

10.8!  - 

1600! 

19.0! NONE 

JIN  JEFfERSON-J 

1979 

! 

!  •  !  200.9!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4147 

5631537 

•  947J4A46!  200.9!  35.0! 

9.0!  - 

1667! 

18.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

j 

•  !  !  200.0!  35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

t 

!  VILLE  I 

ACBL  4148 

5  631  588 

!  9A7J4A44!  290.0!  35.0! 

9.0!  - 

1667! 

18.0! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

!  !  !  2CO.O!  35.0! 

1.6! 

.  j 

!  VILLE  ! 

ACBL  4149 

5 831 590 

!  94714A41!  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1667! 

18.0 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981 

5 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4150 

5643831 

1  730*4*41!  230,0!  35, C! 

12.0!  - 

1775! 

1 9.0 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981 

i 

!  •  !  200.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4151 

5597534 

!  1043! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1644! 

1 9. 0 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1978 

i 

!  !  !  230.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4204 

5602372 

!  625 J4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0!  - 

1500! 

1 4. 9! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

t  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4205 

5602373 

!  625!4*41!  19*. 0!  35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 4. 9! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979 

5 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4206 

5602374 

I  625 14  441  J  195.0!  35.0! 

9.0!  “ 

isooi 

14.9! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1979 

• 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

•  J 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4209 

5621879 

!  676J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1500! 

16.4 ! NONE 

JIN  JFFFE5S0N-! 

1980 

1 

!  !  !  P5.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

!  VILLE  1 

ACBL  4210 

5621880 

I  676! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1500! 

16.4! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980 

5 

!  •  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  4211 

5621891 

•  676!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1500! 

16.4 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980 

5 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

AC8U  (212 

5621878 

!  6761**41 !  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1500! 

16.4 {NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  (213 

5598675 

I  625!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1486! 

17.0! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1977 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

ACBL  4214 

5600507 

!  676! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

1498! 

1 6 . 9 ! HONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1978 

i 

i 

!  !  !  195.0!  35.01 

!  !  !  !  i 

!  !  !  !  ! 

1.7! 

■ 

i 

-  ! 

! 

* 

! 

! 

!  VILLE  I 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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EN5R! 

OISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

5  5VTCC! 

5  NET  !COOS! 
•REGIS-!***** 
!  TER  !  S£c ! 
!  TON-  ! P A35! 

5  NASE  *  IV  5 

DIMENSIONS  ! ORAPT ! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  i  REG.5L0AD-! 
//////!/////!  ED  5 
GVER-50VER-! /////! 
*LL  5  *LL  ‘LIGHT! 

j 

i 

j 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HI6H-  !  !  V 

!  EST  !  CAR60  HANDLING  !S 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO 

PASS-  ! (LIGHT) J //////////////// !TD 
SNGSRS  !  (FEET)!  LINE-2  !££ 

E  S  S  E  L  !  I 

OPERATING  !  ! 

BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  !  BUILT  ! 

ttnm/ui  or  ! 

LINE-2  !**.:8UXLT! 

(13) 

AMERICAN 

i 

• 

COMMERCIAL  BA?G 1 E  LINES 

i  i 

t  j 

i 

i 

• 

i 

■ 

t 

i 

; 

j 

; 

i 

t 

i 

< 

i 

« 

! 

t 

{ 

j 

« 

(CONTINUED) » 

i  t 

■ 

i 

j 

i 

i 

; 

! 

! 

AC3L 

4215 

!oCQ503 

67654A41 * 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1498! 

1 6. 9 • NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

« 

i  i 

195.0! 

:s.o! 

1.7! 

■ 

-  i 

l 

VILLE  ! 

! 

AC3L 

4216 

!  600509 

65454A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  i 

1498* 

16.92  NONE 

!IN 

JEFFERSON-* 

1978 

i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

2 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

4217 

•600510 

65454A41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1493! 

16.9*  hone 

JIN 

JEFFERSON-! 

1978 

t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  i 

i 

VILLE  ! 

• 

AC8L 

4218 

! aOC51 1 

654*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

1493! 

16.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

• 

;  i 

195.0! 

35.0* 

1.7! 

t 

-  ; 

j 

l 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

4219 

! 602512 

57654A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1498! 

16.9*  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

VILLE  ! 

! 

AC0L 

4220 

*600513 

85454A41 • 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  | 

1493* 

16.9 J NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

« 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  i 

i 

VILLE  ! 

i 

AC0L 

4221 

! 600514 

654!4*41* 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1498* 

16. 9J  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978 

i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  * 

i 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

4222 

! 60051 5 

97654A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  2 

1498! 

1 6.9IN0NE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1978 

< 

i  i 

105.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ; 

• 

VILLE  2 

! 

AC3L 

4223 

!  603M  6 

67654*41 • 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  j 

1498* 

16.9! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1978 

t 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

; 

-  2 

i 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

4224 

JS92964 

825  ! 4 A 4 1  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  i 

15C0! 

14.9*  NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

i  i 

1)5.0! 

33.  C! 

1.6! 

< 

-  i 

; 

VILLE  ! 

• 

AC6L 

4225 

!5“7935 

62554A41 J 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

4226 

*5»79$6 

82554A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977 

t 

!  ! 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

i 

-  i 

t 

VILLE  ! 

t 

ACBL 

4227 

! 5*7987 

62554*41! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1500! 

1 4. 9 » NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1977 

i 

i  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

• 

-  i 

I 

VILLE  ! 

i 

ACBL 

4228 

!5?7«3? 

92554*41' 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  ; 

1500! 

14.91  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  » 

2 

VILLE  ! 

AC9L 

4229 

'.817  999 

676*  4*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1501 ! 

16.2 ‘NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  j 

i 

VILLE  ! 

AC3L 

4230 

! 8tc00l 

676*4*41 • 

195.0* 

35.0! 

9.0* 

-  i 

1501! 

16.2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-* 

1950 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  j 

1 

VILLE  • 

AC9L 

4231 

‘629668 

97854*41 ! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

15C1 ! 

16.2! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

195.0! 

"*5.0! 

1.6! 

! 

•  i 

t 

VILLE  ! 

ACBL 

4232 

•617998 

67654A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1501* 

16.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4233 

*605921 

67854*41! 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

-  J 

1493* 

14.9 'NONE 

•IN 

JEFFERSON-* 

1979 

!  ! 

195.0! 

T5.0! 

1.3! 

! 

-  i 

1 

VILLE  ! 

AC3L 

4234 

!60S920 

579 ! 4 • 41 ! 

195.0! 

75.  C! 

9.0! 

-  i 

1498! 

14. 9! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

» 

i  i 

198.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

-  ! 

■ 

VILLE  ! 

AC3L 

4235 

•617997 

676 ! 4 A41 • 

195.0! 

23.0! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

16. 2! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i  i 

195.0! 

:s.c! 

1.8! 

■ 

-  ! 

; 

VILLE  ! 

AC3L 

4236 

•629837 

676*4*41 • 

195.0* 

35.  C! 

9.0* 

-  i 

1501! 

16. 2! NONE 

UN 

JEFFERSON-* 

1980 

5  • 

135.0! 

35.0* 

1.6! 

; 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4237 

! 61 8000 

676 ! 4*41 • 

135.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  j 

1501! 

16. 2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

i  i 

195.0! 

■*  5 « C ! 

1.6! 

• 

-  ; 

2 

VILLE  ! 

ACBL 

4218 

•600738 

654  14*41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1493! 

1 6. 9 'NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1  7  5.0! 

35.0* 

1.7! 

j 

-  i 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4239 

! 619616 

07554*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

* 

1505! 

17.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-' 

1980 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACdL 

4240 

!  918063 

67954*41  • 

195.0! 

•5.0! 

3.6! 

-  i 

1501! 

1o. 6! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1980 

|  j 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4241 

•613*61 

67654*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1493! 

17.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

■  i 

195.0! 

^  5.0! 

1.7! 

i 

-  2 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4242 

•629465 

24254*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  ; 

1450! 

16.5!N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1680 

5  ! 

193.0! 

25.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

• 

VILLE  ! 

ACBL 

4243 

! 61 800? 

320!  4*4i  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1400! 

13.0!  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

.  i 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4244 

'.593534 

5  67814*41! 

195.0! 

■*5.0! 

9.0* 

-  i 

1505! 

16. 6! NOME 

i  in 

JEFFERSON-! 

1978 

135.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4246 

67654*41  5 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

16.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

> 

-  » 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4247 

! S74551 

63354A41! 

135.0* 

35.0! 

9.6! 

-  | 

1415! 

1 6 .0 ! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1978 

195.0! 

35,0! 

2.0! 

-  ; 

! 

VILLE  ! 

ACU 

4248 

•641605 

3*354*4*! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

i 

1707* 

19.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  j 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4249 

55*5842 

90254*46! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  j 

1497! 

14.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-* 

1977 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  2 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4250 

55*5*43 

90254*48! 

195.0! 

35. C« 

9.0! 

-  i 

1497! 

14.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

i  i 

195.1! 

3  5.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

2 

VILLE  ! 

*C3L 

4251 

5641803 

8*3  5  4*46  5 

135.0! 

35,0! 

9,0! 

i 

1707! 

19. 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1«81 

5 

5  5 

195. C! 

35,0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

AC3L 

4252 

5644245 

!  87654*4*! 

195.0! 

25,0* 

9.6! 

-  ! 

1597! 

19.0! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1981 

5 

j  j 

135.0! 

35.0* 

1.7! 

j 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4253 

5597874 

371 ! 4*41 • 

195.0! 

35,rt* 

9.0! 

.  2 

1450* 

16.  ol  NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1979 

i 

i  • 

1  9  5.0! 

35, C! 

1.7! 

J 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

4300 

5631669 

3435  4*41  • 

135.0! 

35,0! 

12.0! 

! 

1733! 

1 9. ol NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1960 

i  j 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4301 

5631670 

34354*41! 

195.0! 

3  3.2! 

12.0! 

i 

1733! 

19.0! NONE 

UN 

JFFFERSON-! 

1980 

i  i 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

1 

-  ! 

« 

VILLE  ! 

ACBL 

4302 

5631794 

34354*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

i 

1733! 

1 9.0 i NONE 

UN 

JEFFERSON-J 

I960 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  2 

J 

VILLE  ! 

ACBL 

4303 

5831795 

34354*41  • 

19  5.0* 

75.0! 

12.0! 

i 

1733! 

19.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

5  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

VILLE  ! 

ACBL 

4304 

5  8,3?64 

70054*41! 

195.0! 

75.0! 

12.0! 

.  t 

1730! 

19.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

195.0! 

35,0! 

1.5* 

i 

-  ! 

■ 

VILLE  ! 

ACBL 

4305 

5824341 

70054*41! 

D5.0! 

35,0! 

12.0! 

-  J 

1730! 

19. Oi NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

! 

-  2 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

4306 

5624403 

7C0! 4*41 ! 

195.0* 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1730! 

19 .02  NONE 

IIN 

JEFFERSON-J 

1980 

195.0! 

7S.0* 

1.5! 

; 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4307 

5824665 

700!  4A«.3 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  * 

1730! 

19.0IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

5 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  2 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4308 

5612337 

67654*41 j 

D5.0* 

35,0! 

9.C! 

-  i 

1520! 

19.22  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4309 

5812339 

67654*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ; 

1520! 

19.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

5  5 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

4310 

5612390 

!  67614*41! 

195.0! 

25,0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19. 22  none 

UK 

JEFFERSON-J 

1979 

5  1 

135.0! 

35,0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4311 

5612391 

!  67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1520! 

19.2JN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  • 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4312 

5612393 

67654*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

i5?oi 

19.2! NONE 

!XN 

JEFFERSON-J 

1979 

i 

5  J 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

4313 

5612397 

67654*41 l 

195.0! 

35, C! 

9.0! 

! 

1520! 

19. 2! NONE 

!1N 

JEFFERSON-J 

1979 

! 

5  ! 

195.0! 

25,0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

AC8L 

4314 

5612333 

67614*41! 

135.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  1 

1520! 

19.2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

I  ! 

D5.Q! 

35,0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

VILLE  | 

ACBL 

4315 

5612386 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19.2IN0NE 

UN 

JEFFERSON-J 

1979 

1 

i 

! 

t  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

j 

i 

35, C! 

I 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

1 

VILLE  I 

! 

1 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR* 

DIST*  OPERATOR 

| 

COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i 

i 

CUAPD 

(13)  AMERICAN 

COMMERCIAL  BARG'S  LINES 

CO. 

! 

(CONTINUED) ! 

AC3L  4316 

•612338 

AC9L  4317 

•612384 

AC3L  4318 

*612385 

AC8L  4319 

*6123*2 

AC8L  4320 

•612394 

AC9L  4321 

•612395 

AC3L  4322 

•612396 

AC0L  4323 

•600262 

AC8L  4324 

•600263 

AC61  4325 

! 630542 

AC3L  4326 

1631C41 

AC8L  4327 

•602523 

AC6L  4323 

1605701 

AC8L  4329 

1640823 

ACCl  4330 

•64C824 

AC3L  4331 

•614727 

ACfiL  4332 

5627*57 

AC3L  4333 

! 614730 

AC3L  433A 

•614728 

ACBl  4355 

j  614720 

AC3L  4336 

‘•613727 

*C0l  41 V 

i $*940? 

AC3L  4338 

1 622*54 

AC3L  4339 

1620315 

•cat  4340 

•64C825 

AC3L  4341 

•640826 

AC9L  4342 

•622461 

ACSL  4343 

1 631*58 

AC0L  4344 

j  6t1 R59 

AC3L  4345 

i  6  11555 

ACSL  4346 

•6M536 

4cet  4347 

! 631 5 8* 

AC9L  4348 

•61*566 

AC8L  4349 

! 623559 

AC3L  4350 

AC8L  4351 

•551792 

AUl  4352 

j  $9*194 

AC9L  4354 

1622*55 

AC3L  4356 

1602514 

AC3L  4400 

•60360* 

AC9L  4401 

1 51*  558 

AC3L  4402 

15781*6 

Atai  5000 

! 61 92S4 

AC3L  50C1 

161*259 

AC9L  5002 

■61*260 

ACdL  5003 

161*261 

ACdL  5004 

561*262 

ACdL  5005 

161*263 

AC0L  5006 

161*264 

AC8L  5007 

! 61 9265 

AC0L  5008 

!61 *266 

ACdL  5009 

1619267 

ACdL  5010 

•621119 

ACSL  SOU 

1621120 

1 

! 

I 


•  ■ VTCC !  DIMENSIONS  1DRAFT! 
!  NET  !CODE!L£NSTH‘8ROTH!  ! 
•RCGXS-!**** !  REG.  !  oEG.!LOAD-l 
!  TER  !  SEE*//////!/////!  ED  ! 


ICAPACITT*  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L 

*  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !$  SOPERATING 

j  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  STC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1 


I  TON-  !PAGeI  OVER-! OVER-1 /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! ////////// ! 
i  MAGE  I  IV  I  ALL  !  ALL  1LIGMT !  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  . 


!  !  1*5.0!  ?5.0! 

o76!4A41!  1*5.0!  55. C! 

»  !  1*5.0!  35.0! 

676S4A41!  1*5.0!  35. Ol 
!  !  1*5.0!  33.0! 

o76!4A41!  1*5. 0!  JS.C! 

*  !  1*5.0!  35. C! 

676!4A41!  1*5.0!  3>.C! 

»  !  1*5.0!  35. Ci 

676!4A41!  1*5.0!  35. Ci 
!  !  1*5.0!  *5.0! 

67414A41!  1*5.0!  35. C! 

•  !  1*5.0!  "*5.0! 


33 3 ! 4* 41 !  1*3.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

84314441 !  175.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

845J4A41!  1*5.0!  35.0! 


!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

333I4A43!  1*3.0!  35. C!  7.6!  - 

!  !  1*5.0!  35.0!  I.o! 

6*5!4A41!  135.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.3!  T5. 3!  1.6! 

6*5 54441 !  1*5.0!  '5.2!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.3!  1.6! 

'*43! 4A41  *  1*5.0!  35. C!  *.0! 

•  !  1*5.0!  35.0!  1.6! 

343J4A41J  1*5.0!  35. C!  9.0! 

•  !  195.0!  35.0!  1.6! 

o4^'4A4l!  1*5.0!  3*=  .0!  *.0! 

•  !  1*5.0!  35.0!  I.o! 

44 3 ! 4A41 !  1*5.0!  *5.0!  *.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1-6! 

33314441  !  1*5.0!  1 5-0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.6! 

44 £ {4A41 !  1*5.0!  35.0!  *.0! 

•  !  1*5.0*  35.0!  1.6* 

«j33!4A41!  1*5.0!  35.0!  *.0! 

!  !  1*5.0!  '5.C!  1.6! 

8«e!4A41!  1*5.0!  35.0!  *.0! 

•  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

700! 4*41 !  1*5.0'  1 5.C!  12.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

995J4A41!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0!  1.6! 

6*5!4A41!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

•  !  1*5.0!  J5.C!  1.6! 

907 ! 4A41 !  1*5.0!  35.0!  9.0! 

•  !  1*5.0!  35.0!  1.6! 

>0214446!  200.0!  35.0!  9.6! 

•  !  200.0!  T5.C!  1.6! 

902J4A46!  230.0!  35. C!  9.6! 

•  !  2CQ.0!  35.0!  1.6! 

3?3!4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.6! 

?®3!4A46!  1*5.0!  *5.0!  9.0! 

!  !  115.0!  35.0!  1.6! 

*3354441!  1*5.0!  33. C!  9.0! 

•  !  1*5.0!  35.0!  1.6! 

7C0 ! 4 A46 !  1*5.0!  ’5.C!  *.Q! 

!  !  115.0!  35.0!  1.6! 

843!4*41»  195.0!  ’5.0!  *.0! 

!  !  1*5.0!  '5.0!  1.6! 

700!4A<.A!  175.0!  35.0!  12.0! 

!  •  1*5.0!  35.0!  1.5! 

679J4A4*!  1*5.0!  35. C!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35. C!  1.6! 

o34»40«.5!  1*5.0!  35.0!  9.6! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

‘!R!4A4i!  1*5.1!  35.0!  10.6! 

!  !  1*5.1!  35.0!  1.5! 

4 j 4 a 41 !  1*5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  '5.0!  2.0! 

93954A41!  1*5.0!  35.0!  *.0! 

•  !  1*5.3!  '5.0!  2.0! 

703! «*4$ !  1*5.0!  35. C!  9.0! 

!  !  1*5.0!  T5.0!  1.6! 

679! 4F 4# !  1*5.0!  '5.0!  9.0! 

!  !  1*5.2!  35.0!  3.0! 

794S4A41!  2*0.0!  '5.0!  9.0! 

!  !  2r0.0!  !>.v!  1.6! 

794} 4 A41 !  200.0!  35. C!  *.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

794J4A41!  200.0!  35.0!  *.0! 

!  !  200.0!  '5.0!  1- o5 

7*4 J4 A41 !  200.3!  35.3!  *.0! 

!  !  203.3!  35. C!  1.6! 

794J4A41*  200. C!  '5.C!  7.0! 

•  !  20C.0!  35.0!  I.o! 

7*4*4441!  200.0!  35.0!  9.C! 

!  !  2*0.0!  35.0!  1.6! 

794I4A41!  200.0!  35. C!  *.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6) 

7 94! 4A41 !  2)0.0!  35.0!  *.0! 

!  !  2*3.0!  35.0!  1.6! 

7*4! 4A41 !  200.0!  35.0!  *.0! 

!  !  230. 0!  '5.0!  1.6! 

7*4 ! 4A41 )  230.3!  35.0!  *.0! 

!  \  230.01  35.01  1.6l 

794I4A41!  200.0!  35.0!  *.C! 

!  I  230.0!  35.0!  1.6! 

794I4A41!  200.0!  35. C!  *.0! 

)  I  200.3!  35.0!  1.6! 

!  !  1  !  ! 

!  !  !  !  ! 


1 

1 

1 

1 

9.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

2 

2 

1 

2 

1520! 

t 

1 

1 

1 

1 

19. 2?  NONE 

1.6! 

9.0! 

1 

1 

1520! 

1 

19.21 NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1520l 

1 

1*  .2 !  NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1520! 

1 

19.2 IhONE 

1.6! 

*.0! 

_ 

| 

1 

1520! 

1 

19.2! NONE 

1.6'. 

9.0! 

_ 

1 

1 

1520l 

1 

19.2SN0NE 

1.6! 

*.0! 

_ 

1 

1 

1520! 

1 

1*. 2! NONE 

1.6* 

9.0! 

_ 

1 

1 

15251 

19.0! NONE 

1.6! 

*.0! 

_ 

■ 

1 

15251 

1 

19. ol NONE 

1.6! 

*.0! 

_ 

1 

1 

1 500*! 

l 

1 4. *1  NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

; 

1 

1 500! 

< 

14.9! NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1510! 

1 

1 6. 2I NONE 

1.6! 

7.6! 

_ 

1 

1 

1626*! 

i?.o1none 

1 .  d! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1520! 

j 

20.0! NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1520! 

1 

20. Ol NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

; 

1 

1326! 

1 

19.2 !  NONE 

1.6! 

9.0! 

j 

1 

152  2*! 

1 

1*.2 ! NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1526* 

1 

19. 2 ! NONE 

I.o! 

9.0! 

_ 

j 

• 

15261 

1 

19.21N0NE 

1.6! 

9.0! 

2 

1 

1 5  2  4 1 

1 

19. 25N0NE 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

15261 

! 

19.2! NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

1 524! 

! 

19.2! NONE 

1.8! 

*.0! 

1 

1 

- 

1529! 

1 

?0.6'.NONE 

1.5! 

12.0! 

_ 

1 

1 

•  1 

1 730 1 

1 

19. oi NONE 

1.5! 

9.0! 

_ 

• 

1 

1520! 

1 

20.o1nONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

i 

1 

1570! 

! 

20.0! NONE 

1.6! 

9.0! 

i 

1 

15231 

! 

20.0! NONE 

1.6! 

9.6! 

t 

• 

-  ! 
1400! 

1 

19.4! NONE 

1.6! 

9.6! 

1 

1 

.  1 

1400! 

1 

19  .4 • NONE 

1.6* 

9.0! 

1 

1 

151  sl 

l 

13.0! NONE 

1.6! 

9.0! 

j 

1 

1518! 

» 

13.OSN0NF 

1.6! 

9.0! 

1 

1 

1518! 

1 

13.0JN0NE 

1.6! 

9.0! 

„ 

j 

1 

1616*! 

1 

1 *• 0! NONE 

1.6! 

9.0! 

2 

j 

1522*! 

1 

19.25NONE 

1.6! 

12.0! 

5 

i 

1730! 

l 

1 9.ol NONE 

1.5! 

9.0! 

2 

1 

1513! 

1 

16.01N0NE 

1.6! 

9.6! 

* 

» 

1 

16431 

» 

19. ol NONE 

1.5! 

10.3! 

1 

2 

1773! 

1 

1 6 .0! NONE 

1.5! 

9.0! 

1 

1 

1510! 

! 

21 .OlNONE 

2.0! 

*.0! 

* 

! 

2 

14*1! 

1 

1 7 • 3! NONE 

2.0! 

9.0! 

* 

1 

1 

1 500! 

1 

is.oInone 

1.6! 

9.0! 

1 

t 

1400! 

1 

20.3! NONE 

3.0! 

9.0! 

_ 

1 

1 

1625  ! 

1 

22.0! NONE 

1.6! 

9,01 

_ 

1 

1 

1623  ! 

1 

22.0'NONE 

1.6! 

9.0! 

2 

1 

1625! 

1 

22.o1nONE 

1.6* 

9.0! 

1 

t 

1625* 

1 

22.0LN0NE 

1.6! 

9.0! 

. 

1 

j 

1625! 

1 

22.o1nONE 

I.o! 

9.C! 

2 

i 

1625! 

1 

22.0! NONE 

1.6! 

9.0! 

_ 

■ 

j 

16251 

{ 

22. oInONE 

1.6! 

9.0! 

1 

1 

-  ! 
1625! 

1 

22. ol NONE 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1625! 

1 

22  .oInONE 

22.0! NONE 
I 

22.01  NONE 

» 

22.01  NONE 
! 

! 

1 


!IN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 
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!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 
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•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  * 
SIN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
•NO  ST.  LOUIS  • 
i  I 

ilN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

!  IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

JIN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

SIN  JEFFERSON-! 

•  VXLLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

2  VILLE  ! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!XH  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ( 

! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  J 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IH  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-! 
J  VILLE  ! 
{IN  JEFFERSON-1 

•  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-I 
!  VILLE  I 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 
! X N  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
! IN  JSFFERSON-I 
!  VILLE  I 
JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

•  VILLE 

I  IN  JEFFERSON- 
I  VILLE 
IIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
IIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
IIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
IIN  JEFFCRSON- 
!  VILLE 
! 

! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  • 
REBUILT! 


120 _ _  TABLE  2  -  DESCRIPTION 


OF  VESSELS 


ENGR* 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT* 
NET  ICODclLENGTH* BROTH!  » 

! REGIS-!**** !  REG.  !  PEG. 'LOAD-! 
TER  !  SEE!//////'/////*  ED  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER”! /////* 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT*. 


(18)  AMERICAN  COMMERCIAL  9AR6U  LINES 


AC8L  8007 


AC3L  6009 
ACBL  6010 
ACBL  6011 
AC3L  6012 
ACBL  6013 
ACBL  6014 
ACBL  6015 


! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  SOPERATINC 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////* TO !////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


ACBL 

CO. 

5012 

i 

(CONTINUED)! 

! 621121 

i  *  j  j 

■  j  *  j 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

1 

1 

9.oi 

ACBL 

5013 

i 

1621122 

!  i  200.0!  35.0! 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5014 

i 

•621123 

!  !  200.0!  35.0! 

79454A41!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5015 

! 

1621124 

!  !  200.0!  35.0! 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0} 

ACBL 

5016 

; 

.'621125 

!  !  200.0!  35. C! 

794*4A41*  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACBL 

5017 

i 

1*621126 

!  !  200.0!  35. C! 

794! 4A41 !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACBL 

5018 

2 

*•621127 

!  !  200.0!  35.0! 

794 ! 4A41 ■  200.3!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

AC8L 

5019 

i 

*621128 

!  !  200.0!  35.0! 

794* 4A41 !  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5020 

i 

1621129 

!  !  200.0!  35.0! 

794 J4A41  *  200.0!  '5.0! 

1.6! 

9.0* 

. 

ACBL 

5021 

j 

*!  621130 

!  !  200.0!  35.0! 

794* 4A41 !  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5022 

t 

1621131 

!  !  200.0!  35.0! 

794!4A41*  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0* 

ACBL 

5023 

i 

1*621132 

!  !  200.0!  35.0! 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0! 

ACBL 

5024 

i 

‘621133 

!  !  200.0!  35. C! 

794 !4A41 !  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0* 

. 

ACBL 

5025 

2 

1624057 

!  !  200.0!  35.0! 

794 ! 4 A41 *  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0* 

. 

ACBL 

5026 

j 

•624058 

!  !  200.0!  35.0! 

794J4A41!  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0! 

ACBL 

5027 

i 

1*624059 

!  !  200.0!  35.0! 

794* 4A41 !  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0* 

. 

ACBL 

5028 

! 

! 624060 

!  !  200.0!  35.0! 

794! 4 A41 !  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5029 

i 

1624061 

!  !  200.0!  35. C! 

794!4A41!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5030 

2 

•624062 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

794! 4A41 !  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0! 

. 

ACBL 

5031 

i 

1624063 

i 

t 

!  !  200.0!  35.0! 

794 * 4A41 *  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5032 

I 

•624064 

!  !  200.0!  35.0! 

794! 4A41 !  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5033 

! 

•624065 

!  !  200.0!  35.0! 

794J4A41!  200.0!  '5.0! 

1.6* 

9.0! 

_ 

ACBL 

5034 

! 

1624066 

!  !  200.0!  35.0! 

79* ! 4A41 !  200. 0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACBL 

5035 

! 

1624067 

!  !  20C. 0!  35.0! 

794*4441!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACBL 

5036 

! 

•624068 

!  !  2)0.0!  35.0! 

794*4*41 !  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5037 

! 

1624069 

!  !  200.0!  35.0! 

794 ! 44*1 j  205.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACBL 

5038 

! 

•.624070 

!  !  200.0!  35.0! 

794*4441*  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5039 

! 

! &24071 

!  !  20C. 0!  35. C! 

794J4A41*  200.0!  35.0* 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5040 

! 

•624185 

!  !  20C.O!  35.0! 

794S4A41!  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

ACBL 

5041 

! 

! 624186 

!  !  200.0!  35.0! 

794*4441*  200.0!  35. C! 

1.6* 

9.0! 

. 

ACBL 

50*2 

! 

!  624187 

!  !  200.0!  35.0! 

794 ! 4 A41 !  200. C!  35.0! 

1.6! 

9.0* 

_ 

ACBL 

50*3 

i 

1624188 

!  !  200.0!  35.0! 

794S4A41*  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0* 

. 

ACBL 

5044 

j 

1624189 

!  !  200.0!  35.0! 

794! 4A41 J  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

ACOL 

50*5 

j 

1624190 

!  !  2C0.0!  35.0! 

794S4A41*  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5046 

i 

•624191 

!  !  2^0.0!  35.0! 

79* !4A*1 !  200.0!  '5.0! 

1.6* 

9.0! 

. 

ACBL 

5047 

i 

1 624192 

!  !  200.0!  35.0! 

794J4A41*  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

5048 

! 

•624193 

!  !  200.0!  35.0! 

794*4441!  200.0!  35.0! 

1.6* 

9.0! 

ACBL 

5049 

! 

! 624194 

!  !  200.0!  35.0! 

794 ! 4A41 *  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

6000 

! 

S617398 

!  !  200. 0!  35.0! 

910J4A41!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

ACBL 

6001 

* 

I 617399 

!  !  195.0!  35.0! 

910S4A41!  195.0!  35.0! 

1.9! 

9.0! 

ACBL 

6002 

* 

1617400 

!  !  195.0!  35.0! 

910S4A41!  195.0!  35.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

ACBL 

6003 

■  ] 
1617401 

!  !  195.0!  35.0! 

91054A41!  195.0!  55.0! 

t.«! 

9.0! 

. 

ACBL 

6004 

! 

! 61 7402 

!  !  195.0!  35.0! 

91 0! 4*41 !  195.0!  35.0! 

1.9* 

9.0! 

ACBL 

6005 

i 

1617403 

!  !  195.0!  35.0! 

91054441!  195.0!  '5.0! 

1.9! 

9.0! 

1617*05 

{ 

! 617406 
! 

•617407 

1 

1617777 

! 

! 617778 
! 

! 617779 
! 

1617780 

l 

! 61 7781 
1 

J617782 

( 

i 


!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

910S4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

91 0! 4A41 !  195,0!  35.0!  9.0! 

!  !  1«5.0!  35.0!  1.9* 

91 0! 4A41 !  l^s.O!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

910!4A41*  175.0!  35.0!  9.0* 

!  !  175.0!  35.0!  1.9* 

910J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

910J4A41 !  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  195.0!  35.01  1.9* 

910S4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

910*4441!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

910!*A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  '$.0!  1.9| 

91054A41!  175.0!  15.0!  9.0* 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


1625! 

-  i 

1625 1 
.  < 

1625!* 

*  i 

1625! 

-  * 
1625  j 

-  i 

1625! 

-  i 

1625! 

-  ! 
1625! 

-  i 

1625! 

.  i 

1625! 

-  i 

1625! 

.  i 

1625 ! 

-  ! 
1625! 

-  j 

162$! 

-  t 

1625! 

-  i 

1625! 

-  ! 
1625! 

-  < 
1 6?  5 1 
-  ! 
1625! 

-  J 
1625! 

-  * 
1 625  i 

-  i 

1625! 

-  ! 
1625! 

-  ! 
1625! 
-  ! 
1625! 
-  ! 
1625! 
-  ! 
1625! 
-  ! 
1625! 
.  ; 
1625! 
-  ! 
1625! 

-  i 

1625! 

-  i 

1 625  j 

-  ! 

1625! 

-  ! 
1625! 
-  ! 
1625! 

-  i 

1625*! 

-  ! 
1625! 

-  ! 
1625  ! 

-  i 

1446! 

-  ! 
1446! 

-  i 

1446! 

•  j 

1446? 

-  i 

1446*! 

.  i 

14461 

-  ! 
1446! 

-  ! 
1446! 

.  j 

1446! 

*  i 

1446? 

-  ! 
14*6! 

-  ! 
1446! 

-  ! 
1446! 

-  ! 
1446! 

1446! 

.  j 

1 4  *  6  i 
-  ! 

! 

! 


22. 0 ! NONE 
! 

22.0! NONE 

i 

22.0 ! NONE 
* 

22.0! NONE 

; 

22 .oInONF 

i 

22.0! NONE 

i 

22.0! NONE 
< 

22 .0 ! NONE 

i 

22 .0 {NONE 

i 

22 .0 ! NONE 

i 

22.0! NONE 

i 

22.0! NONE 

t 

22. 0! NONE 

i 

22 • 0! NONE 

; 

22.0! NONE 

i 

22. 0! NONE 
! 

22.0! NONE 

■ 

22 .0 1  NONE 
* 

22.0! NONE 
! 

22.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 

i 

22.0! NONE 
! 

22 .0 ! NONE 
! 

22.0JNONE 

! 

22.0! NONE 
! 

22. 0! NONE 

i 

22. ol NONE 
! 

22.0! NONE 
! 

22. 0! NONE 

i 

22 .0! NONE 
i 

22.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 

i 

22.01N0NE 

! 

22.0! NONE 
! 

22 .0! NONE 
! 

22.0SNONE 

! 

22.0IN0NE 

! 

20.31NONE 

i 

20. 3! NONE 

j 

20. 3 InONE 
i 

20.3! NONE 
! 

20. 3IN0NE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3! NONE 
; 

20. 3i NONE 
! 

20.3! NONE 

j 

20.3 ! NONE 
I 

20.JSN0NE 

! 

20.3SN0NE 

! 

20.3JN0NE 

i 

20.  3*1  NONE 
! 

20.3] NONE 
! 

! 

! 


! IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

JIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IH  JEFFERSOK- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

! IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFEPSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!XN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  J6FFERS0N- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEfFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFEPSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

•IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE 

!  IN  JEFFCRSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFF  EPSON- 

!  VILLE 

SIN  JEfFERSON- 

!  VILLE 

!  IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFEPSON- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE 

JIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFEPSON- 

1  VILLE 

! IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

! IN  JCFFCRSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFF6RS0N- 

!  VILLE 

UN  JEFfERSON- 

!  VILLE 

! I N  JEfFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JEfFERSON- 

J  VILLE 

IIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

JIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

IIN  JEFFERSCN- 

!  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

( IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

! IN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

IIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

IIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

SIN  JCFFCRSON- 

?  VILLE 

IIN  JEFFERSON- 

!  VILLE 

!1N  JCFFCRSON- 

!  VILLE 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE 
( 

! 


! 
! 

YEAR  ! 
BUILT  * 
OR  ! 

!*RE8UXLT! 

! 

! 

! 

! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  { 
! 

1980  ! 
! 

1980  • 

i 

1980  1 
! 

1980  ! 
! 

1960  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 

t 

1980  ! 

1980  i 

I 

1980  ! 
! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  I 
! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1960  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 
i 

1980  ) 

! 

198C  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  J 
! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

I 

1980  ! 
i 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

I 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

1 

1980  ! 

! 

1980  } 

! 

1980  ! 

! 

1980  I 
! 

mo  ) 

! 

1980  ! 

! 

1980  1 
J 

1980  | 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

! 
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ENGR ! 

1VTCC 1 

DINENS: 

ONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

i 

DIST! 

OPERATOR 

NET  ICODElLEHGTHldROTH! 

i 

i 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

•$ 

OPERATING  ! 

2 

•REGIS-!****! 

REG.  1 

REG. SLOAD-* 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

■TCI 

BASE  ! 

YEAR 

2 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////*/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

TON-  1PA5E! 

OVER”! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT >!//////////////// 

•TD!//////////! 

OR 

i 

!  NUM8ER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  SLIGHT ! 

POWER! 

ENGEPS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE- 2  •* 

REBUILT! 

(18)  AMERICAN 

i 

l 

COMMERCIAL  BARG ! E  LINES 

i  i 

1  i  • 

j  «  i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

« 

2 

■ 

t 

i 

* 

; 

1 

2 
i 

* 

(CONTINUED) ! 

f 

i 

i 

i 

i 

2* 

{ 

* 

AC8L  6016 

•617733 

910:4AM' 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14*6! 

20.3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

j 

» 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ; 

2 

VILLE  ! 

AC8L  6018 

‘621134 

91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

14*6! 

20. 3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

• 

i 

1  1  1 

195. C! 

3S.C! 

1.9! 

i 

-  1 

i 

VILLE  ! 

! 

AC6L  6019 

*621135 

1  91014A41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1**6! 

23.3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

i 

-  j 

! 

VILLE  ! 

AC8L  6020 

1621136 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1**6! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

• 

i 

1  1 

195.0! 

75. C! 

1.9! 

2 

-  i 

i 

VILLE  ! 

ACDL  6021 

! 621 1 37 

1  91014A41* 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

i 

1**6! 

20.3! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  j 

i 

VILLE  * 

* 

AC3L  6022 

1621138 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1**6! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

j  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

« 

-  i 

i 

VILLE  • 

ACBL  6023 

•621139 

1  91014A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

2 

1**6' 

20.3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  » 

t 

VILLE  ! 

• 

AC8L  6024 

1621140 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14*6! 

20. 3 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

» 

-  j 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6025 

•621141 

1  91014A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i  i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

2 

VILLE  ! 

ACBL  6026 

•621142 

!  91014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

20. JlNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

j 

i  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  < 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6027 

1621143 

91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

14*6! 

20.3 ! NONE 

•IN 

J  Ei FERSON-! 

1980 

1 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

j 

-  i 

j 

VILLE  ! 

ACBL  6028 

•621144 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

14*6! 

20.3! NONE 

!  IN 

JFFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195. C! 

35. C! 

1.9! 

j 

-  ; 

i 

VILLE  ! 

AC3L  6029 

1621145 

1  91014A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

2 

14*6! 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  • 

» 

VILLE  ! 

ACBL  6030 

1621146 

1  910! 4A41  1 

19  5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*46! 

20.3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  • 

i 

VILLE  ! 

2 

ACBL  6031 

1621147 

!  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**6! 

20. 3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

■*5.0! 

1.9! 

i 

-  • 

• 

VILLE  ! 

ACBL  6032 

1621143 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1446! 

20. JlNONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  • 

195.0! 

35. C! 

1.9* 

i 

-  • 

! 

VILLE  ! 

AC3L  6033 

1621149 

1  91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  • 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6034 

1621150 

1  910*4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

2 

1446! 

20-JINONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

; 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

■ 

-  ! 

j 

VILLE  ! 

ACBL  6035 

1621151 

1  91 0! 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14*©! 

20 . 3! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

!  1  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  j 

» 

VILLE  ! 

ACBL  6036 

1621152 

1  910! 4*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

14*6! 

20.3! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6037 

1621153 

1  91014*41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

14*6! 

20.31N0NE 

•IN 

JEFFEPSCN-! 

1980 

; 

1  1  1 

19S.C! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  6038 

1621154 

1  91014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1**6! 

20.31N0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

; 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

AC9L  6039 

•621155 

1  910*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**6! 

20.3! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

•  ! 

■ 

VILLE  ! 

ACQl  6040 

1621156 

1  910! 4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1446! 

20. JlNONE 

sin 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  6041 

1621157 

1  91014*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14*6! 

20.3! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACOl  6042 

1 6211 S  8 

1  91014*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

• 

14*6! 

20.3JN0NE 

!IN 

JEFTERSON-* 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

*  ! 

i 

VILLE  • 

ACBL  6043 

1621159 

!  91 014A  41 ! 

U5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1**6! 

20. JlNONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

■ 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  6044 

1621160 

1  910!  4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

14*6! 

20. 3SN0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6045 

1621161 

1  91014*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14*6! 

20. JlNONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACOL  6046 

1621162 

1  91014*41! 

195.0! 

*5.01 

9.0! 

- 

1 

14*6! 

20. 3 ‘NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

VILLE  l 

ACBL  6047 

1621163 

1  91014AM! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

14*6! 

20. JlNONE 

!IN 

JEffERSON-! 

1980 

j 

1  !  1 

105.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ; 

! 

VILLE  ! 

ACBL  6043 

1621164 

1  91 01 4*41 ! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

i 

U46! 

20. JlNONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1980 

• 

1  l  1 

195.0! 

35.0! 

1.9} 

i 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL  6049 

•621165 

1  91014*41  ! 

195.0! 

7  5.0! 

9.0! 

* 

i 

1**8! 

20. 31N0NE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL  6050 

1624031 

1  91014AM  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1446! 

29.5! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

1  5  1 

195.0! 

75. C! 

1.9! 

i 

«  j 

2 

! 

CNA  112 

1524017 

I  691 14*41  • 

195.0! 

75.0! 

9,0! 

- 

i 

15001 

13.5IN0NE 

!IN 

JEFftft^ON-! 

1963 

! 

S  I  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

•  j 

! 

VILLE  ! 

EU  5 

1 524352 

1  69114AM! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.M  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1961 

1 

t  !  1 

195,0! 

75.0! 

1.8! 

! 

.  i 

! 

VILLE  I 

EU  13 

1238045 

1  691 14*41! 

H5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.SSN0NE 

|M0 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

FUJA  106 

1 524224 

1  69114AM! 

195.0! 

35. 01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.5! NONE 

UN 

JErFERSON-! 

1960 

» 

1  1  ! 

195.0! 

2S.G! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

KCT  1 

129Q635 

!  774! 4 A41 • 

1«5.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

! 

1297j 

17.5! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1963 

1 

1  1  1 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  i 

! 

VILLE  ! 

KCT  3 

1 290729 

1  774! 4*40! 

195.0! 

75.0! 

6.0! 

- 

i 

1297i 

17 .5! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1963 

1 

!  !  1 

195.01 

75.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

» 

VILLE  ! 

KCT  4 

i 290730 

1  774 !  4*  41  S 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1797! 

17.5!N0NE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1963 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  * 

• 

VILLE  ! 

KCT  10 

1291240 

•  774 ! 4*  41  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

j 

1 297! 

17.5! NONE 

£  II. 

JEFFERSON-! 

1963 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

■  • 

! 

VILLE  1 

MV  171 

1629922 

1  7Coi 4A48! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

i 

1730! 

I1.0INONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

VILLE  ! 

SCNO  1201 

1294425 

1  fi79 ! 4  *  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.J! 

- 

1200! 

18.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

SCNO  1202 

•294426 

{  379 1 4  A*6 1 

195.0! 

75.3! 

9.0! 

- 

1200! 

IS. JlNONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1964 

< 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  • 

2 

VILLE  ! 

SCNO  1203 

1295034 

!  37914AM! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1200! 

18.51N0NE 

UN 

JEFFERSON-1 

1964 

1 

•  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

! 

VILLE  ! 

SCNO  1204 

1295085 

1  879 14*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1200! 

18. 5 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1964 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  J 

SCNO  1413 

1277556 

1  89814*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*00! 

1 5 • 7 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1958 

i 

1  1  ! 

195.0! 

5  •  C ! 

1.5! 

! 

*  ! 

! 

VILLE  ! 

SCNO  1449 

•286328 

•  83314**6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1*00! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1961 

j 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

! 

VILLE  ! 

SCNO  1450 

5256329 

1  33314**6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.61  NONE 

£  IN 

JEFFERSON-! 

1961 

t 

1  t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

! 

VILLE  1 

SCNO  1451 

1287539 

1  322! 4A461 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1962 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  • 

j 

VILLE  ! 

SCNO  1454 

1287542 

1  6221**46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

13.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1962 

! 

!  !  1 

195.3! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

VILLE  ! 

SCNO  1456 

1287544 

!  32214**6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.5! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1962 

i 

1  1  1 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

2 

-  2 

i 

VILLE  1 

SCNO  1458 

j 287546 

i  3221***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1962 

i 

i 

! 

i  j  i 

i  i  i 

!  !  1 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

! 

i 

1.5! 

2 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 


!  !VTCC!  0 [PENSIONS  f DRAFT! 

!  NET  !COOE!LENSTH!EODTN!  i 

i^EGIS— ******  RED.  !  AcG.iLOAD-! 
COAST  *  TER  j  SEE !//////!/////>  £d  ! 
GUARD  !  TON-  (PAGE !  OVER-! OVER-! /////< 
NUMBER  !  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 


Karachi!  high-  >  (vessel*  ! 

!  !  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  • 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
!////////!  *>0INT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  3UILT  « 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// »TD !////////// *  OR  • 

°OW£R !  ENGESS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*>RE8UILT! 


(18)  AMERICAN 
CO. 


COMMERCIAL  RAR6 ! E  LINES 


SCNO 

1462 

! 290963 

*  *  *  11 
!  56014441!  195.0!  35. C! 

SCNO 

1465 

j 

•290966 

•'  !  !  US.O*  35.0! 

!  860! 4441 !  195.0!  35.0! 

SCNO 

1467 

i 

1290968 

!  1  195.0!  35. C! 

36014441!  195.0!  T5.G! 

SCNO 

1472 

1 292426 

!  !  195.0!  35.0! 

560*4441!  195.0!  35.0! 

SCNO 

1473 

t 

•292429 

!  !  195.0!  35.0! 

360! 4441  *  195.0!  35. qi 

SCNO 

1479 

i 

1292435 

!  !  19S.C!  35.0! 

86014441*  19$. j;  35.O! 

SCNO 

uei 

i 

1294019 

1  •  195.0!  35.0! 

860*4446*  1 9 5 . 0!  35.O! 

SCNO 

1467 

{ 

1297659 

!  »  195.0!  35.0! 

375*4446!  193.0!  35.C! 

SCNC 

I486 

1297660 

!  !  195.0!  35.0! 

335*4446*  195.0*  35. C! 

SCNO 

1490 

t 

1297662 

!  1*5.0!  35.0! 
32514446*  195.0*  3 $.0! 

SCNO 

1491 

i 

j  2976&3 

!  !  195.0!  35. C! 

33514446*  195.0*  15. 0! 

SCNO 

1 49S 

i 

1502009 

!  !  195.0!  35. C! 

3*5 1 4443!  195.0!  35.0! 

SCNC 

1531 

i 

1297694 

!  !  195.0*  3 5.C! 

351 !  4443 *  195.0!  35.0! 

SCNO 

1532 

l 

1297695 

!  1  195.0*  35.0* 

65114443*  PS.O!  35.0* 

SCNO 

1533 

i 

1297696 

!  !  195.0!  35.0! 

25 1 ! 4442!  195.0!  35.0! 

SCNO 

15  34 

i 

1297697 

!  !  1 9*5.0!  33.0! 

351*4448*  19$. 0!  » 5.0! 

SCNO 

1535 

•297693 

!  J  195.0*  ’5.01 

251 ! 4443*  195.0!  35.0! 

SCNO 

1526 

1297749 

!  !  195.0!  75.0! 

851*444®!  195.0!  35.0! 

SCNO 

1527 

i 

1297750 

!  !  195.0!  35.0! 

851 14443*  195.0*  35.0! 

SCNO 

1535 

1297751 

!  1  195.0!  35.0! 

85114443*  195.0*  35.C! 

SCNO 

1539 

! 

1297844 

!  !  195.0*  J5.C! 

851*444*!  195.0*  35.0* 

SCNO 

154C 

1297845 

!  !  1*5.0!  35.0! 

351 !4A43!  1*,.0!  35. C! 

SCNO 

2403 

1 

1502013 

!  !  1*5.0!  15.0! 

S!5!4A4»!  1*5.0!  TJ.C! 

SCNO 

2404 

! 

1502C14 

!  !  1 >  5 . 0 !  15.0! 

335!4A4<!  1*5.0!  *5.0! 

885 ! LA  A* !  10S.O!  J5.C! 

!  !  1’3.G!  55.0! 

4«5!4A40!  105.01  75.0! 

!  !  105.0!  5>.0* 

*43!4A4?!  105.0!  55.0! 

!  !  105.0!  75.0! 

645S4A40!  105. C!  75.0! 

!  !  !’5.0!  *5.0! 

o4 S • 4 A .0 !  105. 0!  *5.0! 

!  !  105.0!  *5.0! 

5*5! 4A4! !  200.0!  75.0! 

!  !  8rt0.0!  55.0! 

3!5!4A41!  200.0!  75.0* 
!  !  2CC.0!  35.0! 

5*5!4A41!  Jin.O!  *5.0! 

!  !  200.0!  75.0! 

385!4*41!  200.0!  35.0! 

!  !  2)0.0!  *5.0! 

38514A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  20.5.0!  *5.0! 

575S4A41*  2C0.0!  '5.0! 

!  !  200.0!  55.0! 

58514*41!  200.0!  75.0! 

!  !  200.0!  55.0! 

335 !4A41 !  200.0!  *5.0! 

!  !  200.0!  55.0! 

335!4A41!  200.0!  *5.0! 

!  !  2u 0.0!  35.0! 

«I4!4A,»*  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

*5)!**4!!  1 >5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

V3o! 4143!  1*5.0!  15.0! 

!  !  1*5.0!  15.0! 


*34!4A43!  i *5.0! 

!  !  1*3.0! 

*16!4A48!  1*5.0! 
!  !  1*5.0! 


35.0!  10.*! 
35.0!  1.3! 

15.0!  10.*! 
15.0!  1.3! 

*5.C!  10.4! 
15.0!  1.3! 

35.0!  10.*! 
33.0!  1.3! 


9.0! 

1.3! 

- 

1 

1400! 

15«0!nON£ 

SIN  JEFFERSON-! 

1963  ! 

"  ! 

i 

!  VILLE  • 

i 

9.0! 

1.3! 

“ 

1 

1400* 

is.oInone 

UN  JEFFERSON-* 

1963  i 

—  ! 

1 

!  VILLE  * 

; 

9.0! 

“ 

1 

1400! 

15.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-' 

1963  i 

1.3! 

-  ! 

i 

!  VILLE  | 

! 

9.0* 

“ 

I 

1400* 

15 .0! NONE 

JIN  JEFFERSON-* 

1963  J 

1.3! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

J 

9.0! 

1 

1400! 

1 5,0! NONE 

SIN  JEFFERSON-' 

1963  ! 

1.3! 

-  ! 

» 

!  VILLE  ! 

« 

9.0! 

1.3* 

- 

1 

1400! 

15,0! NONE 

!IN  JEFFERSON-* 

1963  ! 

—  ! 

i 

!  VILLE  * 

! 

9.0! 

1.3! 

1 

1400! 

15.0‘NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1964  J 

—  ! 

1 

!  v:lle  ! 

J 

9.0! 

1.3! 

” 

1 

UOO! 

1 5,0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

“  i 

j 

!  VILLE  ! 

{ 

9.0! 

i  ti 

- 

J 

UOO! 

is.oInone 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

i>3! 

"  ! 

! 

!  VILLE  • 

i 

9.0! 

* 

1 

1400! 

15,0! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1965  j 

1.3! 

—  ! 

i 

!  VILLE  ! 

i 

9.0! 

1-3! 

— 

1 

UOO! 

15, 0! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

19*5  i 

”  * 

i 

!  VILLE  ! 

.  « 

2.6! 

1.5! 

- 

I 

UOO! 

16,0! NONE 

SIN  JFFFERSON-! 

1966  i 

“  ! 

| 

!  VILLE  * 

j 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1?.6iN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1.3! 

—  ! 

! 

!  VILLE  ! 

{ 

J.C! 

“ 

1 

1500! 

17.6! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1965  j 

1.3! 

■  ! 

i 

!  VILLE  ! 

t 

9.0! 

* 

1 

1500! 

17 ,6 !N0NE 

!IN  JEFFERSON-* 

1965  ! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  VILLE  • 

2 

9.0! 

— 

1 

1500! 

17.6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1  •  J! 

-  ! 

f 

!  VILLE  ! 

i 

9.0! 

■ 

1 

1500! 

17 .6! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1.3! 

—  ! 

l 

!  VILLE  ! 

i 

9.C! 

“ 

1 

1500! 

17 .dj  NONE 

!IN  JEFFERSON-* 

1965  ! 

1*2! 

—  ! 

i 

!  VILLE  ! 

i 

9.C! 

1.3! 

1 

1500* 

17.6 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

-  ! 

i 

!  VILLE  • 

2 

9.0! 

• 

i 

1500! 

17.6'NONE 

•IN  JEFFERSON-* 

1965  ! 

1.3! 

—  ! 

J 

!  VILLE  ! 

2 

9.0! 

1.3! 

1 

1500! 

17.63N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1965  1 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

2 

9.0! 

1-3! 

J 

1500! 

17.6'NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  « 

! 

-  ! 

t 

!  VILLE  ! 

! 

1966  J 

8.6! 

t 

UOO! 

1 6. 0! NONE 

UN  JEFFERSON-* 

1  •  8 ! 

! 

“  ! 

j 

!  VILLE  • 

j 

3.6! 

1.2! 

! 

UCO! 

u.oinONE 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

! 

“  ! 

! 

!  VILLE  i 

J 

3-6! 

i 

UOO! 

16.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!•?! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

J 

9.0! 

1.5! 

j 

1698! 

16. 5!N0N£ 

JIN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  • 

2 

9.0! 

1.5! 

! 

1693! 

16.5! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

2 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

9.0* 

1.5! 

! 

1693* 

16.$  J  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  ! 

| 

9.0! 

1.5! 

! 

1693! 

1 6.5 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

-  ! 

f 

!  VXLLE  ! 

| 

9.6! 

1.9* 

! 

696! 

21. OlNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  ? 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

J 

9.6! 

1.9! 

! 

! 

696! 

-  ! 

21 .0! NONE 
j 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969  ! 

| 

9.6! 

1.9* 

! 

696! 

21 .0 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

( 

-  ! 

* 

!  VILLE  ! 

J 

9.5! 

1.9! 

t 

i 

696! 

21 .0! NONE 
l 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969  * 

1 

9.6! 

j 

696! 

21 . 0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969  J 

1.9f 

* 

—  ! 

j 

!  VILLE  ! 

J 

9.6! 

1.9! 

! 

696! 

21 . ol NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  J 

« 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

( 

9.6! 

1.9! 

j 

696! 

?1 .0! NONE 

UN  JFFFERSON- J 

1969  I 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  • 

| 

9.6! 

1.9! 

] 

696! 

21  .OlNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  ] 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

J 

9.6! 

1.9! 

■* 

j 

696! 

21. OlNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  1 

! 

“  ! 

i 

!  VILLE  ! 

j 

1C. 9! 
1.3! 

* 

* 

1871! 

14.7*1  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1973  ! 

“  ! 

! 

!  VILLE  t 

i 

1973  ! 

10.9! 

- 

j 

1831! 

14.7! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

*3*!4A»5 !  1*5.0!  IS.ci  10.*! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.3! 

*36!4A43!  1*5.0!  35. C!  10.*! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.3! 

*3»!4l*7!  1*5.0!  25. C!  10. «! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.3! 

V3&S4A43!  1*5.0!  35.0!  10.*! 

!  !  1*5.0!  *3.0!  1.3! 

*36 ! 4A43 !  1*5.0!  35.0!  10. »! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.3! 

*3&!4A43!  1*5.0!  35.0!  10. »! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.1! 

*34!4A43!  1*5.0!  35.0!  10.*! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.3! 

82S!4A4R j  200.0!  35.0!  *.0! 

!  !  200.0!  *5.0!  1.9! 

885! 4A48 !  200.0!  75.0!  *.0! 

!  !  203.0!  35.0!  1.*! 

38514A48!  2*0.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  75.0!  1.9! 

8tS!4143!  2)0.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  *5.0!  1.9! 

!  !  !  !  ! 


14.71NSNE 

! 

14.7!N0NE 

! 

14 .7! NONE 
I 

14.71N0NE 

I 

H.71N0NE 

! 

U.7JN0NE 

{ 

1 4.7! NONE 

i 

1 4. 7  j  NONE 

l 

H.71N0NE 

! 

14.7'NONE 

! 

19.31N0NE 

! 

19.3! NONE 
J 

19.3! NONE 
i 

1 9 . 3  j  NONE 
! 

1 

! 


!  VXLLE  1 
UN  jefferson-i 
!  VII IE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ] 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON*! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-1 
J  VILLE  J 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON*! 
I  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

!  ! 

I  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGK! 

0 1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  guard 

!  NUMBER 

!  5VTCC5  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  !CODE!L£NGTH'eROTM!  ! 

5 REGIS"!****!  REG-  •  PcG.lLOAD-5 
!  TER  ■  SEE!//////!/////!  ED  ■ 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-!/////' 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

HORSE! 

POWEP! 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  * 

PASS-  !<LI6HT) »/////// /////////!TD •//////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ! EC !  LINE-2  !* 

1 

! 

YEAR  • 
BUILT  • 
OR  • 

REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

i 

BARG ! E  LINES 

■  i  i 

i  i  ! 

!  !  5 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

; 

2 

2 

1 

2 

j  1 

!  { 

t 

1 

1 

(CONTINUED)! 

!  i  i 

i 

j 

i 

t 

1  i 

SCNO 

7905 

! 601 465 

■  285!4A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.5SN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  i  ■  200.' 

35-0! 

1.9! 

-  » 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCMO 

7906 

! 601466 

!  385!4A45!  20C.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19,3! NONE 

!JN  JEFFEESON-! 

1979  • 

!  !  !  200. ( 

35.0! 

1.9! 

-  * 

j 

!  VILLE  ! 

« 

SCNO 

7907 

‘601467 

*  685S4A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

14C0! 

19.3 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200.0 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

■ 

SCNO 

7903 

! 601468 

!  385  !4A48 !  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1979  * 

!  !  !  200.0 

35.0! 

1.9! 

-  » 

! 

!  VILLE  ! 

t 

SCNO 

7909 

! 601 469 

!  83514443!  200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-' 

1979  ! 

!  ■  !  200.0 

35.0! 

1.9* 

2 

i 

!  VILLE  ! 

* 

SCNO 

7910 

!  601470 

!  835 ! 4443 !  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1979  j 

!  !  !  200.0 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7911 

!  601 471 

•  385  !4A43 !  200. C 

3  5.C ! 

9.0! 

- 

1400! 

19. 3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  » 

!  !  ■  200.0 

35.0! 

1.9! 

-  ; 

t 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

7912 

! 601 472 

!  885S4A48!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3SN0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200.  C 

35.0! 

1.9! 

-  • 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7913 

•601473 

!  33514A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200. C 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

SCNO 

7914 

•601474 

5  3*S!4A4«!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3'NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

•  !  i  200.0 

35.  C! 

1.9! 

-  2 

i 

!  VILLE  ! 

t 

SCNO 

7915 

•601475 

i  33554A48!  20C.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200.0 

35.0! 

1.9* 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7916 

! 601476 

!  885! 4A43!  2CC.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200. C 

35.0! 

1.9! 

-  j 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7917 

! 601 477 

!  835! 4A43 !  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

1«.3!N0N£ 

!  IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200.0 

35.0! 

1.9! 

-  2 

1 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7918 

■601478 

!  38554*48!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200. C 

35.0! 

1.9! 

-  2 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

7919 

! 601479 

!  685S4A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200. C 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

!  VILLE  J 

! 

SCNO 

7920 

! 601480 

!  385UA43!  200.0 

35.  C! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3SN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  !  !  200. C 

35.0* 

1.9! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

t 

SCNO 

8001 

1615015 

!  971 ! 4A45  J  20u.G 

35.0* 

9.0! 

- 

1524! 

19.32N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  < 

!  •  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

• 

1 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8002 

! 615016 

!  971*4443!  200.0 

35.0! 

9.0» 

- 

1524! 

1  9. 3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  !  •  200.0 

35.  C! 

2.1! 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

3003 

■615017 

■  971 54443!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  !  !  200. C 

35.0! 

2.1! 

-  ; 

j 

!  VILLE  ! 

t 

SCNO 

8004 

! 61 5018 

•  971  !4A4* !  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19. 3JN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  !  !  200.0 

35. C! 

2.1! 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

3005 

■615019 

•  971J4A48!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.3 ! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.0 

35.0! 

2.1 ! 

-  » 

; 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8006 

! 61 5020 

•  971 ! 4A48 5  2C0.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  * 

!  !  !  200. C 

35.0! 

2.1! 

• 

-  ; 

; 

!  VILLE  • 

• 

SCNO 

8007 

! 615021 

5  971S4A48!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3!N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  • 

!  !  !  200.' 

35. C! 

2.1! 

i 

-  ; 

2 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8008 

1615022 

!  97114AM!  20C.0 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

■  !  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

; 

-  • 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8009 

■615023 

5  971*4443!  200.0 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1524! 

19.3SN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1980  ( 

! 

•  ■  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

j 

-  ; 

j 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8010 

•615024 

!  971 ! 4443!  200. 0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

W. 3!  NONE 

■IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

■  !  ■  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  • 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8011 

■615025 

5  971  ! 4A 43 !  200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.J!N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  5  !  2*0. 0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  2 

« 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8012 

■615026 

5  9/1J4A43!  200.0 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1524* 

19. 3  j  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

5  !  !  200.0 

35. C! 

2.1! 

! 

-  J 

i 

!  VILLE  • 

! 

SCNO 

3013 

! 615027 

!  971 ! 4A48 5  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3JN0NE 

■IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  •  ■  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

-  ; 

t 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

3014 

! 615028 

!  971*4448!  200.0 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1 S24  • 

19 . 3  !  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  5  i  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  j 

; 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

8015 

! 61 5029 

1  290.0 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1>24» 

19.31N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

5  !  !  200.0 

35.0! 

2.1 ! 

i 

-  • 

i 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8016 

!  61 5030 

5  971  54A48 5  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1524! 

19. 3! NONE 

■IN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

5  !  5  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8017 

!61 5031 

5  97154A4R*  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19. J! NONE 

•IN  JEFFERSON-J 

1980  ! 

! 

5  5  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

j 

-  • 

i 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8018 

•615032 

5  97154443!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19. 3!N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

5  5  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  * 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8019 

! 61 5033 

5  97154A4S!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

1 9 . 3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  5  •  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8020 

5615034 

5  971 5444*5  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3'NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1980  * 

!  1  5  200.0 

35.0! 

2.1! 

; 

-  ! 

2 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8021 

•615035 

5  97154A41!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19. 3l NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  !  5  200.0 

35.0! 

2.1! 

• 

-  ! 

5 

!  VILLE  ! 

« 

SCNO 

8022 

•615036 

5  97154A43!  200,0 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1524! 

19. sInONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  i 

i  !  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

t 

-  ! 

J 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8023 

•615037 

5  971  ! *443 J  200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19.3IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

5  !  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

.  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8024 

5615038 

971544485  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1524! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON"! 

1980  ! 

5  !  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

j 

«  • 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8025 

1 61 5039 

5  971  ! 4A43 5  200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

2 

1524! 

19.3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

-  » 

; 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

3026 

56  5C40 

97154A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

5  i  200.0 

'5.0! 

2.1! 

i 

-  ; 

! 

!  VILLE  ! 

J 

SCNO 

8027 

561*041 

5  97154A43!  200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1524  ! 

19.3!  NONE 

!IH  JEFFERSON-! 

1980  I 

5 

!  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

-  • 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8028 

5615042 

97154A43!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524* 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  5  200.0 

35.  C! 

2.1! 

* 

•  » 

1 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8029 

•615043 

971 ! 4443 5  200.0 

35.3! 

9.0! 

- 

2 

1524! 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

!  5  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

i 

.  j 

! 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

8030 

5615044 

971*4443!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19. 3! NONE 

■IN  JEFFERSON- ! 

1980  ! 

!  5  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  ( 

I 

!  VILLE  ! 

! 

SCNO 

5031 

•615045 

97154443!  200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19. 3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

!  ■  200.0 

55.0! 

2.1! 

* 

.  ; 

! 

!  VILLE  I 

SCNO 

8032 

i 615046 

97154A485  200.0 

35.0! 

9.01 

- 

i 

15?4! 

19. 3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

5  !  200.0 

35.0! 

2.1! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

1 

SCNO 

8033 

■615047 

38554A45!  200.0! 

<5.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19.3IN0NE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  i 

5 

!  !  200.0! 

35.0! 

2.1! 

i 

-  ! 

2 

!  VILLE  ! 

I 

SCNO 

8034 

5615048 

8ASI4A43!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

19. 3! NONE 

JIN  JEFFERSON-J 

1980  ! 

5 

5  !  200.05 

35.0! 

2.1! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

J 

SCNO 

8035 

•615049 

88354*43!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1V80  • 

! 

5  !  COO.O! 

35.0! 

2.1! 

i 

-  » 

! 

!  VILLE  I 

! 

SCNO 

8037 

■615051 

885 ! 4445!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

19.3SN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

5  !  200.0! 

75.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

SCNO 

8038 

5615052 

883! 4443!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  524! 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  i 

5  •  200.0! 

35.0! 

2.1! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  I 

! 

SCNO 

8039 

5615053 

8855444S!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524*! 

19.3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

5 

i 

!  !  2C0.0! 

!  I  ! 

35.0! 

i 

2.1! 

i 

i 

-  j 
i 

} 

!  VILLE  ! 

! 

TA5LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


124 

EN6R! 

DIST* 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  6UARD 
!  NUMBER 

(IS)  AMERICAN 
CO. 

SCNO  8040 

i 

i 

COMMERCIAL  BARG! £  LINES 

i 

(CONTINUED) i 

*615054 

SCNO  8041 

i 61 5055 

SCNO  8042 

1 615056 

SCNO  8043 

! 61  SOS? 

SCNO  8044 

1615058 

SCNO  8045 

•615059 

SCNO  8046 

!615CoO 

SCNO  8047 

!61 SG61 

SCNO  8048 

i 61 5062 

SCNO  8049 

i 61 5C63 

SCNO  6050 

'615064 

SCNO  3121 

i 633501 

SCNO  8122 

*633502 

SCNO  8123 

! 633503 

SCNO  8124 

•633504 

SCNO  8125 

!*  633505 

SCNO  8126 

i 633506 

SCNO  8127 

1633507 

SCNO  8123 

•633508 

SCNO  8129 

! 633509 

SCNO  3130 

1633510 

SCNO  3131 

! 633511 

SCNO  8132 

1631512 

SCNO  8133 

!6 3351 3 

SCNO  8134 

! 633514 

SCNO  3135 

S635S15 

SCNO  PI  36 

i 633516 

SCNO  6137 

56  3351 7 

SCNO  8138 

J633518 

SCNO  3139 

j  633519 

SCNO  3140 

i 633520 

SCNO  8141 

8633321 

SCNO  6142 

8633522 

SCNO  8143 

8633523 

SCNO  3144 

*8633524 

SCNO  8145 

8633525 

SCNO  8146 

8633526 

SCNO  3147 

8633527 

SCNO  8148 

*8633528 

SCNO  8149 

1633529 

SCNO  3150 

*8633530 

SCNO  3151 

8633531 

SCNO  3152 

8633532 

SCNO  8153 

8633533 

SCNO  3154 

8633534 

SCNO  8155 

1633535 

SCNO  8156 

8633536 

SCNO  8157 

8633537 

SCNO  8156 

8  633538 

SCNO  8159 

*8  633539 

SCNO  8160 

1633540 

SCNO  71018 

8536085 

SCNO  71028 

8536522 

SCNO  71038 

8536523 

1 


8VTCC  8  DIMENSIONS  8 
NET  8CODE8LENGTH8&ROTM! 
REGIS-*****!  REG.  8  &EG.8 
TER  8  SEE i //////! /////! 
TON-  {PAGE  8  OVER-JOVE?-! 
NA6E  !  IV  8  ALL  •  ALL  8 

DRAFT* 

i 

LOAD-! 

EO  ! 
/////! 
LIGHT* 

! CAPACITY! 
i  { 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER !  ENGERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIRNENT  ETC !  BASC  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  i 

(LIGHT)! ////////////////'TO !//////////! 
(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LIHE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

ii  it 

ii  i  j 

•  J  j  ; 

ii  •  j 

Ii  j  ( 

S3S84A4S!  200.0!  35.0*8 

i 

i 

i 

i 

t 

9.0! 

i  i 

i  i 

i  i 

i  i 

i  i 

1  1524* 

1 

1 

1 

1 

1 

19.31N0NE 

1  1 

1  ■ 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

•IN  JEFFERSON-* 

l 

1 

! 

! 

1980  • 

8  8  200.0!  35. C! 

2.1! 

!  -  » 

i 

!  VILLE  ! 

! 

38584A43!  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

1 9. 3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

8  !  200.0!  35.08 

2-1! 

j  —• 

i 

!  VILLE  ! 

{ 

d*S!4A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

1 9 . 3?  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

8  8  2)0.0!  35.08 

2.1! 

!  -  • 

i 

!  VILLE  ! 

! 

88S84A48!  230. C!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.31N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

•  •  !  23C.0!  35. C! 

2.1! 

!  -  * 

i 

!  VILLE  ! 

1 

38S84A43!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

8  8  200.0!  35. C! 

2.1! 

•  -  j 

t 

*  VILLE  ! 

J 

S9S84A43*  230.0!  35.08 

9.0! 

- 

!  1524* 

19.3  j  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

8  !  2?0.0!  35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

i 

!  VILLE  • 

1 

88S84A43!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1S24! 

19.31  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

8  «  200. 0!  35.0! 

2.1! 

!  ~  ! 

1 

!  VILLE  ! 

8E584A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1524! 

19.3iN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

8  8  200.0!  35. C! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

•  VILLE  ! 

1 

3*5!4A4s!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3‘NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1980  *! 

8  8  200.0!  35.0! 

2.1! 

»  -  j 

1 

!  VILLE  ! 

1 

33584A43!  2C0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1524* 

19.3! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

1980  ! 

8  !  20C.0!  35.0! 

2.1 ! 

»  -  i 

1 

!  VILLE  ! 

1 

8S584A488  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1524! 

19.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1980  j 

!  8  200.0!  35.0! 

2.1! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  | 

J 

93384A418  200.08  35.0! 

9.0! 

- 

!  HOO! 

1 9, 3JN0N6 

JIN  JEFFERSON-* 

1981  ! 

8  i  200-0!  35.0! 

1.9* 

i  —  i 

l 

!  VILLE  ! 

« 

93384A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1400! 

19. 3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

!  !  200.0!  35.08 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  • 

! 

93384A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19. 31N0NE 

JIN  JEFFERSON-2 

1981  ! 

•  !  20C.0!  35.0! 

1.9* 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1 

93384A41!  200.0!  25.0! 

9.0! 

- 

•  1400! 

19. 3?  NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.9! 

•  —  i 

1 

!  VILLE  J 

| 

93384A41!  2^0.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3?  NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  “  ! 

1 

!  VILLE  ! 

J 

*33!4A41!  200.0!  35. C! 

9.G! 

- 

•  1400! 

19. 3JN0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.9! 

i  -  i 

1 

1  VILLE  » 

2 

933! 4A41 !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  uooi 

19. 3! NONE 

! IN  JEFFERSON-* 

1981  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  “  J 

1 

!  VILLE  ! 

f 

933! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1400! 

19.3!N0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  8  200.0!  35.08 

1.9» 

!  -  j 

* 

!  VILLE  • 

! 

9338  4A41!  200-0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  20C.0!  3S-0! 

1.9* 

•  -  j 

! 

!  VILLE  ! 

! 

93384441 8  20C.0!  35.08 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19, 3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  20C.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  j 

! 

j  VILLE  ! 

! 

1 

93384*41!  200-0!  35-0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

•  -  i 

1 

!  VILLE  ! 

• 

933 ! 4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3!N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  200.0!  *5.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

1  VILLE  | 

• 

93384A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  UOO! 

19.3inONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  200.0!  35.08 

1.9* 

1 

!  VILLE  ! 

! 

1 

93354A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

1 9.3*!N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8 

8  8  200.0!  35. C! 

1.9! 

i  —  i 

1 

!  VILLE  J 

! 

8 

933 ! 4*41 8  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  UOO! 

1 9. 3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  J 

■ 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9* 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

| 

1 

93384A41!  200. 0!  35.08 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19. 3!N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

8  8  200.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ] 

J 

j 

933 !4 A41 !  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3'.N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1961  ! 

8 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9* 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

i 

93384*41 •  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

8  8  200.0*  35.0! 

1.98 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

| 

i 

93384A41!  20C.0!  25.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

1 9. 3! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

j 

f  VILLE  ! 

! 

8 

93384A41!  20C.0!  35.0! 

y.O! 

- 

!  1400! 

19. 3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

i 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

i  -  ! 

! 

(  VILLE  ! 

j 

1 

93384A41J  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3IN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

8  8  200.0!  ’5.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  i 

! 

8 

933 S 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19. 3! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

I 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

| 

! 

93384A418  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

!XN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

j 

8  1  200.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1 

93384A41J  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  uooi 

19.3IN0NE 

•IN  JEFFERSON-! 

1981  J 

j 

8  8  200. 0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  ! 

J 

i 

933*4441 !  200.0!  35.08 

9.0! 

- 

1  uooi 

19.3iN0NE 

! XN  JEFFERSON-! 

1961  ! 

i 

8  8  200.0!  35.01 

1.9* 

8  -  ! 

j 

!  VILLE  ! 

J 

i 

93384A41 8  200.0!  35.0! 

9.0J 

- 

!  1400! 

19.38N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  I 

i 

8  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

!  VILLE  2 

{ 

j 

933! 4A41 8  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

1 9.3JN0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

8  8  200.0!  55.0! 

1.9* 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

93384A41*  2"0.0!  35.0! 

9,0! 

- 

!  UOO! 

1 9. 3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  J 

8  8  200.0!  35. C! 

1.95 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

j 

93384A41!  200.0!  35.C! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19. 3!N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  200.0!  ’5.C! 

1.9' 

!  -  » 

1 

!  VILLE  ! 

! 

933J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3IN0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1961  ! 

! 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9* 

J 

J  VILLE  ! 

{ 

933 8 4 A 41  8  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1961  ! 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  “  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

93384A41!  200.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19. 3! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1961  ! 

•  i  200.0!  35.0! 

1.9! 

•  -  i 

i 

!  VILLE  ! 

j 

! 

93384A41*  20C.0!  35.CS 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  !  20C.0!  35.0! 

1.9! 

i  -  i 

1 

!  VILLE  ! 

| 

93384A41!  200.08  35.0! 

9.0! 

- 

!  uooi 

19. J  j  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  200.0!  35. C! 

1.9! 

!  "  ! 

! 

!  VILLE  ( 

J 

93384A41 !  200. C!  3S.G! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  200.0!  *5.08 

1.9! 

•  -  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

933! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  uooi 

19.38NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

1  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

<  VILLE  ! 

| 

93384A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  uooi 

19.3IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

8  8  200.0!  35.08 

1.9! 

1  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

93384*41 1  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

19.3! NONE 

1XN  JEFFERSON-! 

1961  1 

8  8  200.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

2 

93334*41 •  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1981  I 

!  8  200. 0!  35.08 

1.9J 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  ! 

f 

93384441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  UOO! 

19.3! NONE 

1 X N  JEFFERSON-! 

1981  1 

!  8  200.0!  35.0! 

1 «  9  f 

!  -  ! 

! 

!  VILLE  1 

f 

749J4A40!  200.0!  35.0! 

5,0! 

- 

!  1700! 

18.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1971  ! 

•  !  200.08  35.0! 

2.0! 

j  .  i 

J 

!  VILLE  ! 

j 

749J4441!  200.08  35.0! 

6.0! 

- 

1  1700! 

16. 0! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1971  ! 

8  !  200.0!  35.01 

2.0! 

!  -  ! 

! 

J  VILLE  ! 

! 

749*4*41  8  200-0!  35.0! 

8.0! 

- 

!  1700! 

1S.OJNONE 

UN  JEFFERSON-! 

1971  t 

8  8  200.0!  35.0! 

8  8  8  8 

8  1  8  ! 

2,0! 

» 

i 

;  -  j 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 
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ENGR! 

DIST! 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


JVTCC!  DIMENSIONS  SOPAFT! 
NET  !  C0DEILEN6TH* 3RDTH!  ! 
RESIS-!****!  REG.  !  PEG.1LOAD-* 
TER  !  SEE!//'///!/////!  ED  ! 


CAPCO 
!//////// 


TON-  ‘PAGE!  OVEP-!OVcP-! /////!  HORSE!  PASS"  ! 


HIGH-  i  'VESSEL 

EST  •  CARGO  HANDLING  !S  !OPERATINC 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 
(LIGHT) !////////////////'TD! ////////// 


j 

NUMBER 

NAGS  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER ! 

ENGERS  • 

(FEET)!  LINE-2 

•EE* 

LINE-2  ! •REBUILT! 

(18) 

AMERICAN  COMMERCIAL  QAQG 

E  LINES 

■  i 

j  i 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

! 

1 

< 

* 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

2 

(CONTINUED) 

i  i 

1 

1 

1 

1 

; 

t 

! 

SCNO 

710(0 

536524 

749S4A40! 

20c. oi 

35.0! 

8.0! 

-  ■ 

1700! 

18. ol NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1971  { 

i  i 

200.0! 

35-0! 

2.0! 

•  1 

! 

1 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

7201B 

537261 

696*4443! 

200.0! 

35. 0! 

9.6! 

-  * 

1 7001 

1 5.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  i 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

t 

1 

VELLE  ! 

• 

SCNO 

7202B 

537262 

696*!4A43! 

20C.O! 

35.0! 

9.6! 

-  • 

1700! 

15.9! NONE 

!in 

JEFFERSON-! 

1972  *! 

i  i 

200. 0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1 

* 

VELLE  ! 

! 

SCNO 

7203B 

537263 

696J4A48! 

200. 0! 

35.0* 

9.6! 

-  ! 

1700! 

15.9*  NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  i 

200,0! 

35.0! 

1.0! 

-  .  1 

1 

1 

VELLE  • 

1 

SCNO 

72040 

537264 

696  !4A43 ! 

290.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1700! 

15.9! NONE 

iin 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

•  j 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1 

t 

VELLE  ! 

! 

SCNO 

7205B 

537265 

696J4A43! 

290.0! 

35.0! 

9.6! 

-  • 

1700! 

1 5.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  « 

•  i 

200.0! 

35.0! 

1.C! 

-  1 

1 

1 

VELLE  ! 

j 

SCNO 

72063 

537266 

696 !4A49 ! 

200.0! 

35.0* 

9.6! 

-  ! 

1700! 

15.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1 

VELLE  • 

t 

SCNO 

72079 

537267 

696 !4A43 1 

2C0.0 ! 

35.0* 

9.6* 

-  J 

1700* 

IS. 9! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  i 

200. 0! 

35. C! 

1.0! 

-  1 

1 

1 

VELLE  • 

! 

SCNO 

72089 

537268 

696  !4  A43 ! 

290.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1700! 

1 5-9JN0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

j  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

2 

VELLE  ! 

• 

SCNO 

7209B 

537269 

6961444*1 

200.0! 

35.0! 

9.6* 

-  ! 

170oi 

15.91  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  t 

200.0! 

35.0* 

1.0! 

-  ! 

1 

2 

VELLE  ! 

! 

SCNO 

7210? 

537270 

69ol 4A43 1 

200.0! 

3S.0! 

9.6! 

-  • 

1700! 

15.9JN0NE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1972  ! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

•  1 

; 

1 

VELLE  ! 

! 

SCNO 

7313B 

552123 

9  3  3 1 4  A  43 1 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

-  j 

1400! 

15-9! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i  i 

200.0! 

3S.01 

1.3! 

-  1 

1 

1 

VILLE  • 

1 

SCNO 

7314B 

552124 

933! 4A4s! 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

-  ! 

1400! 

15.9'NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  *! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ; 

1 

• 

VILLE  • 

! 

SCNO 

7315B 

552125 

9331 4A  4  8 1 

2CO.O! 

35.0! 

10.9J 

-  J 

1400! 

15.91  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1  1 

200.0! 

35.0* 

1.3! 

-  1 

1 

l 

VILLE  • 

! 

SCNO 

73169 

552126 

93314449! 

200.0! 

35.0! 

10.9* 

-  1 

1400! 

1 5.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

1 

2 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

7317B 

552127 

933  !4 A  49 1 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

-  * 

1 400! 

15.9! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1  1 

200. 0! 

3S.0! 

1.3* 

_  < 

! 

• 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

73180 

552123 

933! 444*1 

200.0! 

35. C* 

10.9* 

-  j 

1400! 

15 .9 {NONE 

Ixn 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

•  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

2 

2 

VILLE  2 

j 

SCNO 

73199 

552129 

933S4A48! 

200.0! 

35.  C* 

10.9! 

-  J 

1400! 

15.9i NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973  i 

»  J 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

_  1 

j 

! 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

73208 

552130 

933! 4*43! 

200.0! 

35.0! 

10.9* 

-  j 

1400* 

1 5.9i NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  i 

1  < 

200.0! 

35.0! 

1.3* 

.  1 

{ 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73219 

552131 

9331444a ! 

200.0! 

35.0! 

10.9! 

i 

ucoi 

15.9.'N0NE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

7322B 

552132 

933*4443! 

200.0! 

35. C» 

10.91 

-  ! 

1400! 

15*  9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

• 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73239 

552133 

933  J4A43! 

23C.0! 

35.  C! 

10.9* 

-  ! 

1400! 

1 5.9!N0NE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  * 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

t 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73249 

552134 

93314A43! 

200.0! 

35.0! 

10.9* 

-  ! 

14C0! 

15.9! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73258 

553875 

933J4A48! 

200.0! 

35. C! 

10.9! 

-  ! 

1400! 

1 5. 9! NONE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

7326B 

553876 

!  933*4441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

15.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

VILLE  2 

! 

SCNO 

73279 

553377 

933! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

15.9'NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73288 

553878 

!  93354441! 

209.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

15.9! HONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  2 

! 

SCNO 

73298 

553679 

•  933! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.3! 

-  1 

1627! 

1 5.9! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

2C0.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

» 

VILLE  ! 

! 

SCNO  7330B 

553680 

!  9  33 ! 4441  ! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1627! 

15.9! NONE 

i  in 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

209.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73319 

553831 

i  93  3  i  4  A  41 1 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

15.9'NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

•  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  1 

! 

• 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73329 

553382 

!  93354441  ! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1627! 

15.91N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  • 

• 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

73339 

553883 

!  933J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  • 

1 6  2  7 1 

15.9SN0NE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

290.0! 

35. C! 

1.6! 

.  1 

! 

2 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

7334B 

553834 

1  93314441 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1627.* 

15.9'NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  1 

! 

2 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

7335B 

553885 

!  93314441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

15.91N0NE 

Iin 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

t  1  1 

200.0* 

35.3! 

1.6! 

! 

-  ! 

{ 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77019 

580204 

1  9671(4481 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12.o1nONE 

i  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ; 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77029 

530205 

1  94714448 1 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

i 

17651 

12.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

■  1 

1 

J 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77038 

530206 

j  967i4443! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1765! 

12.o1nONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77043 

530207 

!  987*4443! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1765*! 

12.0!N0NE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  1  1 

290.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77053 

590208 

1  96  7 1 4A  48 1 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12.0! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

-  { 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77069 

530209 

i  967S4A43! 

200.0! 

35.0* 

9.5! 

-  j 

1765! 

12.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  {  1 

203.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77079 

590210 

!  967! 4443  i 

20C.0* 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

17651 

12.o1none 

Iin 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  1 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77089 

S8021 1 

\  967! 444?* 

290.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

1 2 .oi NONE 

5  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

2 00.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77099 

530212 

1  96714443! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12 .0 {NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77109 

580213 

!  910*4443! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1765! 

12.0! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  { 

! 

SCNO 

77119 

58021 4 

!  910! 4448 ! 

20C. 0! 

35.0! 

9.5* 

_  j 

1765! 

1 2.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

233.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

SCNO 

77120 

!  58021 5 

!  910S4448 • 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1765! 

12.0IN0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.9! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77139 

•580216 

!  910*4448! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12. 0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-) 

1977  ! 

1  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77149 

1580217 

!  910*4448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

17651 

12.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77159 

{  580218 

!  93314448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1765! 

12.0! NONE 

!IN 

JEFFETSON-! 

1977  ! 

!  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77160 

.580219 

!  93314445! 

200.0J 

35.  C! 

9.5! 

- 

1765! 

12.0SN0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

77170 

580220 

!  93314448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

SCNO 

7718B 

53C221 

!  93314448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

1765! 

12.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1977 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

SCNO 

77190 

1  580222 

!  93314448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1765! 

12.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  | 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

77209 

1  580223 

!  93314448! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1765! 

12.01N0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

200.0* 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


ini£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRJ 

DIST!  OPERATOR 

i 

!  NET 

1 

COAST 

“!  REGIS- 

!  tep 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

i 

GUARD 

!  TON- 

I 

NUMBER 

!  NAGE 

VTCC!  DIMENSIONS  ! ORAFT!  ICAPACITY!  HI6H-  !  !  V  £  S  S  £  L 

!CCDE!LENSTH!9»DTH!  !  •  *  £ST  •  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATXNG 

!****!  REG.  !  R-G.'.LOAD-J  !  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!  S:?J//////!/////»  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  *AO!  LINE-1 

PAGE!  OVER-'OVcR-!/////!  HORSE!  RASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// *TD! ////////// 

!  IV  •  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER !  cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ; 


! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(13)  AMERICAN 

1 

1 

COMMERCIAL  flARG ! £  LINES 

CO. 

1 

(CONTINUED)* 

SCNO  79219 

‘601481 

SC NO  79229 

*601482 

SCNO  79239 

! 601483 

SCNO  792(3 

*601484 

SCNO  79259 

j  601485 

SCNO  79260 

1 601 428 

SCNO  79279 

‘601437 

SCNO  79259 

1401435 

SCNO  79299 

*601439 

SCNO  79309 

*1601490 

SCNO  79318 

1601491 

SCNO  79329 

•601492 

SCNO  7933B 

*601493 

SCNO  79349 

! 601 494 

SCNO  7935? 

■601495 

SCNO  79369 

•602336 

SCNO  7937a 

! 603337 

SCNO  79389 

•603338 

SCNO  7939° 

•603339 

SCNO  794GB 

5603340 

SCNO  01019 

1633481 

SCNO  £1023 

*5  633432 

SCNO  31C3? 

1633483 

SCNO  31040 

5633484 

SCNO  £1059 

5633485 

SCNO  £1063 

5633456 

SCNO  £1079 

1633467 

SCNO  81 030 

5633438 

SCNO  81099 

1633439 

SCNO  81103 

.'633490 

SCNO  81113 

1633491 

SCNO  81126 

*5633492 

SCNO  $1133 

•633493 

SCNO  Ml  1 49 

1633494 

SCNO  81159 

*5635495 

SCNO  51169 

5633496 

SCNO  81179 

*5  633497 

SCNO  S1 189 

5633498 

SCNO  8119? 

5833499 

SCNO  91203 

*5  623500 

TT8L  4002 

1 594435 

TT3L  4003 

5  $94436 

TT3L  4004 

5600832 

TTBL  4005 

1 600833 

TT6L  4006 

•600834 

TTBL  4007 

•600835 

TTBL  4008 

5600836 

TTBL  4009 

1611977 

TTBL  4010 

*1611978 

TTBL  4011 

! 611979 

TTBL  4012 

5611980 

TTBL  4013 

5611981 

TTBL  4014 

1 613735 

TTBL  4015 

5613736 

I 

I 

! 


1 

1 

1 

; 

1 

102014*45 

200. 0 

1 

• 

1 

1 

1 

35.05 

a 

1 

1 

1 

1 

9.0! 

j 

1 

t 

1 

• 

loCO! 

a 

« 

2 

1 

a 

19.3! NONE 

1 

2CC.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1 02ol 4a4$ 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3 1  NONE 

1 

290.0 

35.0! 

1.4* 

-  1 

a 

1 G20! 4446 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

1 

2C0.0 

35.0! 

1.4* 

“  ! 

a 

102054A46 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3*  NONE 

1 

2GC.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

102054A46 

200.0 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

a 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

a 

1020l AA44 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

I600l 

19.3 ! NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4* 

-  1 

j 

102014A46 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

16C01 

19 . 3  ! NONE 

a 

1 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

102C5  4A46 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1o00l 

1 9. 3! NONE 

« 

200.0 

35.0! 

1-4* 

1 

1 

1020! 4A46 

200.0 

3S.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 9. 3 ! NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4* 

-  1 

t 

1020'  U6 

200.0 

35.0! 

9.9! 

- 

IdOO! 

19. 3 ! NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

2 

102054A46 

290.0 

35.C! 

9.0* 

- 

1600! 

19. 3 ! NONE 

1 

200.0 

35. C! 

1.4! 

-  a 

1 

102054A46 

200. C 

M.C! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4* 

-  1 

1 

102054*46 

200.0 

35.3! 

9.0! 

- 

uool 

1 9. 3  1  NONE 

a 

1 

200.0 

35. C' 

1.4! 

-  1 

102054A48 

290.0 

35.C! 

9.0! 

- 

locoi 

1 9. 3 1  NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  2 

1020*4*46 

200.0 

35.0! 

9.0* 

- 

1600I 

19. 3 ‘NONE 

• 

2CC.C 

35.05 

1.4! 

-  1 

1 

1 0201 4A41 

200.0 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

■ 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

• 

102054A41 

200.0 

35.0! 

9.0* 

- 

1600! 

19. 3! NONE 

1 

200.0 

35. C! 

1.4! 

-  1 

a 

1  020*54441 

200.0 

35.3! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

1 

200.0 

35.3! 

1.4! 

-  1 

1 

102014*41 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

16005 

19.3  'NONE 

1 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  a 

* 

1 02054*41 

200.0 

35. C! 

9.0* 

- 

uool 

19.3 ! NONE 

« 

200-0 

35.0! 

1.4! 

.  1 

1 

966*4*41 

200.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 
! 

• 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  a 

96654441 

200.0 

35.0* 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3! NONE 
! 

5 

200.0 

3S.0! 

1.4! 

-  t 

96654A41 

290. 0 

35.0* 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3! NONE 
a 

t 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  1 

966 1( A41 

200.0 

35.3! 

9.0! 

- 

loool 

19. sInONE 

j 

200.0 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

« 

96654A41 

200.0 

3  5.9! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3! NONE 
} 

! 

200.0! 

“*  5.05 

1.4! 

-  1 

95654A41 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1600! 

19. 3!N0NE 
a 

1 

200.0! 

35.3! 

1.4! 

•  1 

9661(441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600!* 

19.3! NONE 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4* 

-  1 

2 

96614441 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1600l 

19. 3! NONE 

• 

1 

20C. 0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

96654A41 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

loOO! 

19.3! NONE 
a 

2 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

96654A41 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3l NONE 

5 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

-  • 

a 

96654441 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1600! 

19.3! NONE 

1 

20C.0! 

35.3! 

1.4! 

-  1 

1 

96654A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

! 

200-0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

96654441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19.35NONE 

j 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  • 

96 6 1 4 A41 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1600! 

19.3! NONE 

1 

290-0! 

35.0! 

1.4* 

-  1 

( 

96654*41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3! NONE 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  » 

a 

96654A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3i NONE 

1 

1 

200.0! 

75.C! 

1.4! 

-  » 

96654441 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

19. 3! NONE 

J 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  • 

f 

966UA41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

19.3! NONE 

1 

2C0.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

96654441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.3 ! NONE 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

a 

96654*41 

200.0! 

35.0* 

9.0* 

- 

1600!* 

19.3.' NONE 

1 

200.0! 

$5.0! 

1.4! 

.  1 

2 

10201 4441 

200.0! 

35.0' 

9.0! 

- 

1500! 

14.9  IhONE 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

10205*4441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 
! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

91754A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 • NONE 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

917  j  4A  41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9J  NONE 
! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

91754A41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9*  NONE 
a 

5  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

9175  4A41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14. 9l NONE 

2 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  2 

91754A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4*9! NONE 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  1 

J 

102054441 • 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

1 02054*41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9 J  NONE 
! 

1  5 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

102054A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

5  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

10205  4A41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9  J  NONE 
! 

5  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

1  0205  4441  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

} 

1500! 

1 4. 9! NONE 
! 

5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

69654A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91  NONE 

5  2 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

696! 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9  JNONE 
! 

f  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

I  1  !  !  I  1  )  !  ! 

I  !  !  1  !  !  !  !  1 


! 

! 

! 

! 


!  IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

t 

ilN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

iiN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

JIN 

JEFFERSON-* 

1979  I 

a 

VILLE  ! 

a 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979  1 

a 

VILLE  ! 

1 

iiN 

JEFFERSON-! 

1979  j 

a 

VILLE  • 

! 

■IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

a 

iiN 

JEFFERSON-* 

1979  1 

j 

VILLE  • 

! 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

; 

•IN 

JEFFERSON-* 

1979  j 

a 

VILLE  ! 

! 

IlN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

!  IN 

JEFFERSON-* 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

JIN 

JEFFERSON-* 

1979  ! 

a 

VILLE  ! 

a 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  i 

a 

VILLE  ! 

! 

‘IN 

JEFFERSON-* 

1979  • 

l 

VILLE  i 

} 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979  j 

1 

VILLE  i 

1 

Iin 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979  1 

a 

VILLE  ' 

t 

•IN 

JEFFER?rt*!“! 

1979  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

!IN 

JEFFERSON-* 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

IIN 

JF*rcK<'N-! 

1981  ! 

: 

VILLE  ! 

t 

SIN 

JEFF.RSON-! 

1981  ! 

! 

VI'  cE  J 

! 

SIN 

’cf PERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  1 

! 

*.N 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

2 

VILLE  ! 

! 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

VILLE  I 

| 

Iin 

JEFFERSON"! 

1981  ! 

VILLE  ! 

! 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

1 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

a 

VILLE  ! 

| 

•IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

SIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

» 

VILLE  ! 

! 

iiN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

•  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

Iin 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

VILLE  ! 

a 

Iin 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

a 

VILLE  J 

! 

Iin 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

j 

VILLE  J 

! 

i  in 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

a 

VILLE  ! 

! 

IlN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

f  IN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

1 

VILLE  ! 

! 

!DE 

t 

WILMINGTON! 

1979  ! 

!0E 

1 

WILMINGTON! 

1979  ! 

!DE 

a 

WUMINGTONt 

1 

1979  ! 

IDE 

a 

i 

WILMINGTON! 

| 

1979  ! 

!DE 

1 

WILMINGTON! 

1979  | 

IDE 

1 

WILMINGTON! 

1 

1979  | 

IDE 

a 

1 

WILMINGTON! 

j 

1979  I 

!DE 

a 

WILMINGTON! 

j 

1979  ! 

IDE 

a 

WILMINGTON! 

| 

1979  | 

IDE 

a 

WILMINGTON! 

| 

1979  ! 

!0E 

1 

WILMINGTON! 

1979  I 

JOE 

WILMINGTON! 

1979  ! 

I  J  i 

I  i  1 


I 


l 
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ENS3 

!  1VTCC* 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

1 

0  1ST! 

OPERATOR 

!  NET  'CODE' 

LENGTH! 

BROTH! 

i 

t 

CST  •  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

i 

— 

•REGIS-!*-**** 

REG.  ! 

REG.! 

LOAD-! 

CARGO  ! 

FIXEO  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  1  SEE! 

//////! 

/////! 

ED  ! 

////////• 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  • 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  iPAGE! 

OVEP-! 

OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !////////////////! TO !////////// ! 

OR  • 

!  NUMBER 

•  NA5E  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER ! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(15) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

i 

i 

BARG! E  LINES 

1  |i 

i  »  t 

1  !  1 

• 

i 

; 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

t 

; 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

i  i  i 

i 

i 

; 

i 

2 

1 

TTBL 

40H 

•613737 

•  69  o ! 4A41 ! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979  ! 

i 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  t 

i 

1 

1 

1 

TT3L 

4017 

1613738 

!  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9*  NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1979  ! 

( 

■  i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

; 

1 

1 

1 

TT8L 

4018 

1413739 

•  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9!  NONE 

!0£ 

WILMINGTON! 

1979  ! 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  2 

i 

1 

1 

1 

TTQL 

4019 

•618031 

•  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9 ! NONE 

!DE 

WILMINGTONi 

1980  i 

i 

■  i  i 

200.0! 

35.9! 

1.6! 

i 

—  i 

i 

j 

l 

! 

TTBL 

4020 

1618032 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9J  NONE 

!D£ 

WILMINGTON! 

1980  ! 

i 

{  i  < 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

i 

1 

i 

* 

T70L 

4021 

1618033 

!  69614A41! 

200.0' 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9*  NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1980  i 

i 

i  i  i 

200.0' 

35.0' 

1.6! 

i 

-  j 

i 

1 

1 

1 

TT3L 

4022 

•613034 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 4. 9! NONE 

!  D£ 

WILMINGTON! 

1980  1 

i 

i  i  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

; 

2 

1 

1 

TT8L 

4023 

•618035 

«  696  J4A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 4 • 9 ‘ NONE 

!  DE 

WILMINGTON! 

1980  ! 

i 

;  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

1 

< 

1 

TT8L 

4024 

1618036 

!  696 ! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

1980  ! 

1 

■  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

1 

1 

1 

TT3L 

4025 

1 618037 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

I960  ! 

i 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ; 

» 

1 

1 

1 

1 T3L 

4026 

1618038 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!  D  £ 

WILMINGTON! 

1980  ! 

{ 

i  j  i 

290.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  i 

! 

1 

1 

! 

TTBL 

4027 

1618039 

i  69614A41! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1980  ! 

1 

!  1  ! 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

l 

; 

t 

1 

TTBL 

4028 

•618040 

1  69614A41! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMXN6T0N! 

1980  i 

i 

»  i  i 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

i 

2 

! 

1 

TTBL 

4029 

1630140 

!  696! 4A41 ! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

• 

;  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

! 

1 

! 

1 

TTBL 

4030 

1630141 

•  69614A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14.9!  NONE 

I  DE 

WILMINGTON! 

1931  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  * 

l 

2 

I 

1 

TTBL 

4031 

1630142 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14.9!  NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

•  i 

• 

1 

1 

! 

TTBL 

4032 

1630143 

!  69o'4A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

i 

1 

1 

! 

TTBL 

4033 

•630144 

1  69614A41! 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 4. 9  !  NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

! 

1 

1 

! 

TT3L 

4034 

1630145 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  • 

i 

1  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

• 

1 

! 

1 

TT8L 

4035 

1630146 

1  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14. 9 {NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1981  1 

1 

!  •  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4036 

1630147 

•  69614A411 

290.0! 

35.0! 

9.0!' 

- 

t 

1500! 

1 5 . 0 ! NONE 

!D£ 

WILMINGTON! 

1981  1 

1 

!  •  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

; 

! 

! 

TTBL 

4037 

1630148 

«  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.vi NONE 

•DE 

WILMINGTON! 

1981  ! 

1 

•  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

TTBL 

4038 

1630149 

!  69614A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  i 

i 

1 

! 

1 

TTBL 

4039 

1630150 

1  696S4A411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

14.9! NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

1981  1 

! 

1  •  ! 

2OC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  ; 

■ 

! 

! 

! 

TTBL 

4040 

1630151 

!  95714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1500! 

1 4.9 'NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1981  t 

! 

1  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

“  1 

i 

1 

! 

1 

TTBL 

4041 

1630152 

•  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14 • 9i NONE 

!0C 

WILMINGTON! 

1981  1 

! 

1  1  1 

200. 0! 

35.0' 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TT3L 

4042 

1630153 

S  696J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9*  NOME 

!  IN 

JEFFERJON-! 

1981  ! 

i 

!  1  • 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1 

VILLE  ! 

1 

TTBL 

4043 

1630154 

l  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

TTBL 

4044 

1630155 

1  696 ! 4A41 1 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

‘ 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TTBL 

4045 

[ 6301 56 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9!N0NC 

IDE 

WILHIN6T0N! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4101 

1627179 

1  95254A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

1 4. 9J  NONE 

!  DE 

WILMINGTON! 

1980  1 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

J 

-  i 

! 

! 

! 

1 

TTBL 

4102 

! 6271 80 

!  952J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 500! 

14. 9*  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1930  1 

l 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4103 

1627181 

!  95214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1980  1 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

1 

TTBL 

4104 

•627182 

•  952I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1 500! 

1 4. 9 JNONE 

iOE 

WILMINGTON! 

1980  1 

! 

1  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4105 

1527183 

I  95214A411 

200.0! 

35.9! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

U.PiSONE 

!D£ 

WILMINGTON! 

1980  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  « 

! 

1 

! 

! 

TTBL 

4106 

!  62 M  84 

•  95  2  1  4 A  41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

isooi 

1 4.9| NONE 

iDE 

WILMINGTON! 

1980  1 

i 

!  1  ! 

200,0! 

35.0! 

1.6! 

) 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4107 

1627185 

*1  95  2  i  4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1500! 

14.9] NONE 

IDE 

WILMINGTONI 

1980  I 

1 

!  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

i 

! 

l 

! 

TTBL 

4108 

1634948 

1  1 0651 4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

( 

1500! 

1 4.9 {NONE 

IDE 

WILHIN6T0N! 

1981  1 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1 .6! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

! 

TTBL 

4109 

1634955 

i  106514A411 

299.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

U.PlNOKf 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

TT6L 

4110 

1634950 

1  1 065 ! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 500! 

1 4.9j  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  l 

1 

1  !  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

« 

! 

TTBL 

4111 

1634951 

!  I06514A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

U.9IN0NE 

!  DE 

WILMINGTON!* 

1981  1 

I 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TT8L 

4112 

1634952 

1  106514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

1981  1 

! 

1  !  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

t 

! 

! 

TTBL 

*113 

1634953 

1  1065 1*441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9JN0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

! 

TTBL 

411* 

! 634954 

1  106514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4. 9! NONE 

(DC 

WILMINGTON! 

1981  ! 

1 

4  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

TTBL 

4115 

1634960 

!  1 06514A41 ! 

209.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4. 9{ NONE 

IDE 

VILNIN6T0N! 

1981  1 

1 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

I.o! 

1 

.  » 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4116 

1634956 

1  106514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9| NONE 

!DC 

WILMINGTON! 

1931  1 

1 

1  !  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

TTBL 

4117 

1634957 

!  106514A41! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

isooi 

1 4 .9 ! NONE 

!  DC 

WILMINGTON! 

1981  i 

! 

!  '  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TT8L 

4118 

1634958 

1  1 065! 4A41 1 

290.01 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

i 

i  i  i 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

! 

t 

1 

TT6L 

4119 

1634961 

•  106S14A411 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9] NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981  1 

! 

1  1  i 

203.0! 

35.0! 

I.o! 

{ 

-  » 

! 

1 

I 

!' 

TTBL 

4202 

1534458 

1  106S14A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1544! 

14.0! KOXE 

UN 

JEFFERSON-! 

1971  1 

1 

1  !  1 

203.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

TTBL 

4203 

1534459 

1  106S14A41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1544! 

1 6 .0 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1971  | 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

1 

TTBL 

4207 

1602375 

1  62514A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

TTBL 

4203 

1692376 

1  62514A 401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1 4.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979  I 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

| 

UHltC 

U1 

1235136 

1  29914A46J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1500! 

13.51 KONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1961  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

1 

128  T*6L£  2  -  DESCRIPTION  OF 


SSELS 


ENGR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !CODE'LENGTH‘BPDTHI  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG. ! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !P*G£!  OVER-! OVER”! /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 


CARACITT!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  point  •  line-i 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


E  S  S  6  L  ! 
I  OPERATING  ! 
!  BASE  ! 
LINE-1  ! 
TD!//////////! 


AO! 


TEAR  ! 
3UILT  ! 
OR  ! 


LINE-2  !*REBUILT! 


(18) 

AMERICAN 

CO. 

! 

i 

COMMERCIAL  BARG! £  LINES 
l 

(CONTINUED) i 

»  i 

j  j 

j  i 

i  i 

*  i 

i 

; 

» 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

j 

; 

i 

; 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

i  i 

i  ! 

!  ! 

UC  622 

! 289808 
{ 

691 ! 4 *49 ! 

j  i 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

j 

i 

1500! 

-  i 

13. 5! NONE 

i 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  87 

i  ...... 

j 

56314*46! 

■  i 

195.0 

1*5.0 

35.0! 

?  5.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

j 

t 

1200! 

-  i 

8.6 1  NONE 

i 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  88 

i  ...... 

i 

563!4A43! 

i  i 

195.0 

195.0 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

- 

» 

» 

1200* 

-  » 

8.6! NONE 

t 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  69 

i  ...... 

i 

563S4A43! 

!  ! 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1200! 

-  ! 

3 • 6 ! NONE 

i 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  90 

i  - 

• 

25414*43! 

•  ! 

1*5.0 

195.0 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1200! 

-  ! 

16.0! NONE 
; 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  91 

■  ...... 

i 

254<4A43! 
i  ! 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

• 

i 

1200! 

•  i 

16.0 ! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

WF  94 

i  ...... 

254I4A43! 

!  ! 

1*5.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

» 

i 

1200! 

.  i 

16.0! NONE 

i 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

37 

! 2*3376 

i 

33815A70! 

i  i 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

2 

i 

1433i 
-  ! 

14.0! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

40 

! 295716 

t 

52215A70! 

!  ! 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

i 

1422! 

-  i 

14.0! NONE 

l 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEM 

60 

1296070 

i 

82255479! 

i  i 

195.0 

195.0 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

« 

1407! 

-  j 

14.0! NONE 
{ 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

CHEN 

61 

1296163 

822*5470! 

i  i 

1*5.0 

195.0 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

i 

i 

1407! 

-  i 

14.01  NONE 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

62 

! 296172 
; 

82255A70! 

!  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0. 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

{ 

1407! 

.  t 

14.0! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

70 

*12971 58 
! 

93315A79! 

!  ! 

1*5.0 

195.0 

3S.C! 

15.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

i 

1422! 

-  i 

14.0! NONE 

l 

SIN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

79 

!  298136 

i 

322!5A70! 

!  1 

195.0 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

t 

j 

1422! 

«  ; 

14.0! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  I 

CHEM 

80 

*298169 

! 

322  !5  A70  { 

!  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

! 

1 42  2  i 
-  ! 

1 4. 0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

81 

1298226 

! 

822! 5 A  70 ! 

!  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

t 

1422! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

CHEN 

32 

! 2*8871 

i 

35515A70! 

!  ! 

195.0 

1*5.0 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

t 

j 

1401! 

.  i 

14.0! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

CHEN 

83 

•298906 

! 

85515A70! 

!  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

! 

1401! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEM 

64 

! 295945 
! 

855*5470! 

!  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

j 

1401! 

.  i 

1 4 .0 ! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

66 

1507369 

! 

355! 5470! 

!  ! 

195.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

i 

i 

1401! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHE- 

87 

5507369 

! 

35515*70! 

!  I 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1401! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEM 

88 

1507370 

! 

!  35515470! 

!  1 

1*5.0 

1*5.0 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1401! 

-  I 

14.0! hONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

89 

1507371 

l 

!  85515470! 

!  1 

195.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1401! 

-  ! 

14 .0! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  l 

CHEN 

90 

1514788 

! 

!  31215A70! 

!  !  1 

1*5.0 

195.0 

35. C! 
35. C! 

9,0! 

2.1! 

! 

! 

1388! 

-  ! 

14 .0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  l 

CHEN 

91 

1514739 

! 

I  81215470! 
i  1  1 

1*5.0 

1*5.0 

25.C! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

! 

1 

1388! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

92 

1520084 

! 

1  812I5A70! 

I  1  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.91 

! 

1 

1432! 

-  ! 

14.2! NONE 

i 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  1 

CHEN 

93 

1520065 

1 

!  31213*70! 

i  :  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.9! 

! 

! 

1432! 

-  ! 

14. 2! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

CHEN 

94 

1520153 

! 

!  31215470! 

!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

<432! 

-  ! 

1 4. 2 ! NONE 

1 

tIN  JEFFE«SO«-| 

1  VILLE  1 

CHEN 

95 

!  520159 
! 

!  8121 5470! 

i  !  ! 

195.0 

1*5.0 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

1432! 

-  ! 

14.2! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

CH£N 

96 

152022” 

1 

!  81 2!  5 A 70 1 
!  !  t 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.91 

— 

! 

! 

1432! 

-  ! 

14.21  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-l 

1  VILLE  ! 

CHEN 

97 

!  520229 

I 

!  81215*70! 

!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.*! 

“ 

1 

! 

1432! 

-  ! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

100 

1555106 

! 

!  7661 5  A  70 1 

1  !  1 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

* 

! 

! 

1458! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  1 

CHEN 

101 

1555109 

1 

t  736! 5*70! 

!  t  I 

1*5.0 

1*5.0 

15.0! 

35.0! 

9,0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1456! 

13.0! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  1 

CHEN 

102 

1555110 

1 

!  76OI5A701 

!  1  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

“ 

! 

I 

14581 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

103 

1555111 

! 

!  7661 5 A  70 1 

!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35. C! 
’5.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

I 

1458! 

-  1 

13.0! NONE 

I 

!!«  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

104 

1555112 

l 

!  766! 5A7CI 

!  1  i 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.31 

“ 

! 

I 

14381 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CH£N 

105 

1555113 

i 

I  766ISA701 
!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9,0! 

1.8! 

- 

1 

1 

14581 
-  ! 

13.01  NONE 

IIN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

10A 

i 555114 
! 

!  1 25515*70! 

!  !  ! 

1*3.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

1 

I 

1458! 

-  ! 

13.01  NONE 

1 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CH?N 

107 

1555115 

1  76615*70! 

!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

1458! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  1 

CHEN 

108 

1555116 

I 

!  76615*70! 

!  !  I 

195.0 

1*5.0 

35.3! 

35.0! 

9.0! 

1.81 

- 

! 

! 

1438! 

-  I 

1 3.0! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

109 

1555117 

I 

!  76615*70! 

1  !  ! 

1*3. 

1*3.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1 

i 

1458! 

-  ! 

13. 0! NONE 

1 

(IN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  ! 

CHEN 

110 

1584490 

! 

!  83 115*70! 

!  !  1 

!*S.O 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

i 

! 

1426! 

-  ! 

13.6! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

111 

1584491 

! 

I  83515470! 

!  !  ! 

1*5. 

195.0 

35.0! 

35.0! 

9.01 

2.0! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

13. 6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

CH£N 

11! 

1594493 

! 

I  835! 5470! 
!  !  ! 

1*5.0 

1*5.0 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

I 

; 

1426! 

-  ! 

13.6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

114 

1554494 

* 

!  835154/0! 

!  1  ! 

193. 

1*5. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

i 

! 

1426! 

-  ( 

13.6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  ! 

CHEN 

115 

1584495 

1 

!  33515470! 

!  !  ! 

195. 

195. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.01 

! 

! 

1426! 

-  » 

13*6! NONE 
» 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

116 

1554496 

! 

1  $3515*70! 

!  !  1 

195. 

1*5. 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1426! 

-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-l 

1  VILLE  ! 

CHEN 

117 

1584497 

! 

l  83515*70! 
!  t  ! 

1*5. 

1 9  J. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1426! 

-  I 

1 3.6! NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

118 

! 534498 
! 

!  83515*70! 

!  !  ! 

195, 

195. 

35.01 

35.0! 

9.01 

2.0! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

1 3 .6 | NONE 
! 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

119 

1534499 

{ 

I  83515*70! 

!  !  ! 

195. 

1*5. 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1426! 

-  I 

13.6 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-l 
!  VILLE  \ 

CHEN 

120 

i  5930U 
! 

!  33515*70! 

!  !  ! 

195. 

195. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

1  3. 6 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

121 

•593015 

!  6J5!5*70! 

!  !  ! 

1*5. 

1*5. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1426! 

-  ! 

1 3.61  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

122 

1593016 

! 

!  33515*70! 

!  !  ! 

195. 

195. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1426! 

-  ! 

1 3.6!  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

CHEN 

123 

1593017 

! 

! 

!  33515*70! 

!  J  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195. 

195. 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

1426! 

•  i 

i 

! 

13.6 ! NONE 
! 

1 

( 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 
!  ! 

!  ! 

1962  ! 
1970  ! 


1978  ! 

! 

1975  ! 

! 

1 968  ! 

! 

1975  1 
! 

1963  ! 

1 

1964  ! 

! 

1964  ! 

! 

1964  ! 

! 

1964  ! 

! 

1964  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  I 

! 

1965  ! 

! 

1967  ! 

! 

1967  ! 

! 

1967  ! 

I 

1967  ! 

1 

1968  ! 

1 

1968  ! 

1 

1969  1 

I 

1969  ! 

1 

1969  1 
! 

1969  I 
t 

1969  ! 

! 

1969  I 
I 

1974  ! 

! 

1974  ! 

! 

1974  I 
I 

1974  | 
! 

1974  ! 
I 

1974  I 
I 

1974  l 
! 

1974  ! 

I 

1974  ! 
! 

1974  I 
! 

1977  ! 
I 

197*  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
1 

1978  ! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
J 

1978  I 
I 

1978  J 
! 

1978  ! 
I 
! 
! 


I 
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ENGRl 

. 

1VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

! CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

£  S  S  c  L  1 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  1  CODE  1LENGTH! RPDTH! 

j 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  JOPERATING  ! 

! 

— 

- - - - 

REGIS-!****! 

RES*  ! 

REG, ‘LOAD-* 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  J 

!  COAST 

TER  !  SEE  !//////!/////! 

£0  • 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER  !  GUARD 

TON-  !PAGE! 

OVER”  (OVER**!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

!TD! ////////// ! 

OR  1 

1  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT* 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

! 

i 

COMMERCIAL  BARG ! E  LINES 

i  j 

;  i 

i  i 

I 

i 

| 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

1 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

«. 

(CONTINUED)! 

i  ! 

i 

■ 

• 

i 

i 

! 

CHEN 

124 

1593018 

835 ! 5A70 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1426! 

13.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1978  I 

i 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

125 

S593019 

33515A70! 

1?5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1426* 

13.6! NONE 

SIN 

JEFFEPSON-J 

1978  ! 

; 

■  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  i 

; 

« 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

126 

!  593020 

33515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1426! 

13.6!N0N£ 

iiN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

t 

1 

VILLE  ! 

i 

CHEN 

127 

! 593021 

83515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3 .6  *  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

-  » 

; 

i 

VILLE  » 

! 

CHEN 

128 

i 593022 

835S5A70! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

13.6! NOME 

!  IN 

JEFFEPSON-J 

1978  ! 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  ; 

i 

» 

VILLE  • 

! 

CHEN 

12? 

! 593C23 

8351 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  • 

1426! 

13.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1978  ! 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

_  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

130 

! 593024 

83515A70! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  • 

1426! 

13.6! NONE 

!  I N 

JEFFERSON-! 

1978  1 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

131 

! 593025 

335S5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3*  6 ! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

i 

j  ■ 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  ; 

t 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

132 

! S93026 

3  3  5  •  5  A  70  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1978  I 

j 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

133 

! 593027 

33515A70! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1426! 

13.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

j 

i  * 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  i 

j 

j 

VILLE  ! 

2 

CHEN 

135 

‘615836 

635J5A70! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

13.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980  • 

! 

■  j 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

*  i 

« 

! 

! 

! 

CHEN 

136 

1616490 

835! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1434! 

13.6! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

j 

j  » 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

CHEN 

137 

1616491 

33515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1434* 

1 3.6 !  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

« 

•  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

CHEN 

138 

1618138 

335! 5  A  70 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1434! 

13.6! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

] 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

139 

1613139 

835 1 5470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1434* 

13.6! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980  • 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

_  i 

t 

l 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

140 

1613140 

835*5470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1434! 

1 3,6*1  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

i 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

**  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

145 

! 630*24 

74815470! 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

-  ! 

1749* 

22  *S  *  DIESEL 

PUNP 

!IL 

CAIRO  ! 

1981  1 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

_  i 

> 

i 

! 

; 

CHEN 

146 

*594478 

74315A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

17,6 ! DIESEL 

DRIVEN 

•IN 

JEFFERSON-! 

1978  i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  PUNP 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

147 

1562764 

77315471 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.6! GOULD 

DEEP  WELL 

SIN 

JEFFERSON-! 

1974  ! 

j 

j  » 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

•PUMP 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

148 

1562765 

77315470! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1811! 

18,0! DIESEL 

PUNP 

!  I 

JEFFERSON-! 

1975  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

149 

1562766 

77315471! 

195.0* 

35.0! 

9.03 

-  ! 

1500! 

18, 6! GOULD 

PUMP,  200 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  1 

!  GPN 

! 

! 

! 

CHEN 

150 

1562767 

77315A7U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1400! 

1 7,6!  GOULD 

DEEPWELL, 

!IN 

JEFFERSON” l 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 1800  661/HR. 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

200 

1500309 

891*5470* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1580! 

14.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 1 

1965  1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  * 

1 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

201 

1S00310 

891*5470! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1580! 

14,2! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965  1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

CHEN 

202 

1500311 

39115A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

14.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1065  ! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  » 

! 

CHEN 

203 

1500312 

39415470! 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1591! 

14.2 {NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1965  J 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

! 

VILLE  1 

1 

CHEN 

204 

1500313 

391*5470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1580! 

14.2! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1065  I 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

; 

! 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

205 

1500314 

89115470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1580! 

14.2*!  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1965  1 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

1 

-  ! 

I 

! 

VILLt  J 

! 

CHEN 

207 

1500316 

!  39415470! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  1 

1591! 

14  .EI  NONE 

!  IN 

■IEFfERSON-1 

1965  I 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

i 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

208 

1500317 

!  89115A70! 

200.0! 

15.0! 

9.0! 

-  1 

1580! 

14.2 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1065  1 

! 

!  1 

20C.O* 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

l 

VILLE  ! 

! 

CHEN 

209 

1507372 

!  894J5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1591 ! 

14.2  ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967  | 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

210 

1507373 

!  891154701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1580! 

14.21  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1967  1 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.)! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

211 

1507374 

1  39415470! 

20C.O! 

35.01 

9.01 

- 

1591! 

14.21  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1967  I 

1 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.91 

1 

-  1 

! 

1 

VILLE  J 

1 

CHEN 

212 

1507375 

1  89115A70! 

230.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

15301 

14.2! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

1967  | 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

I 

VILLE  I 

1 

CHEN 

213 

1512209 

1  39015470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

14.21  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1968  I 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

1 

vHCN 

214 

1512210 

1  89015470! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1590! 

14.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1968 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

: 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

1 

CHEN 

215 

1512211 

1  39015470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14.21  NONE 

IIN 

JEFFERSON” 1 

1968  1 

1 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

l 

1 

VILLE  ! 

I 

CHEN 

216 

1512871 

1  890154701 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1590! 

14.2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-i 

1968  1 

! 

I  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

I 

VILLt  1 

1 

CHEN 

217 

1512872 

1  890154701 

200.0! 

35.0! 

9.01 

“  ! 

1590! 

14.2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1968  ! 

! 

!  1  ! 

200. C! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

; 

1 

VILLE  1 

1 

CHEN 

218 

1512873 

1  89015470! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1590! 

14.2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1968  I 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

1 

VILLE  I 

1 

CHEN 

219 

1512874 

!  89015470! 

200.0 ! 

35.0! 

9.0! 

-  : 

1590! 

14,2! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  1 

1 

1 

VILLE  1 

1 

CHEN 

210 

1512875 

!  390S5A70! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1590! 

14.21  NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1968  1 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

j 

{ 

VILLE  1 

1 

CHEN 

221 

1512876 

1  390S5A7 0! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1590! 

14 .2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1968  1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  I 

I 

CHEN 

225 

1655924 

!  88615470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

. 

15361 

14.21  NONE 

(IN 

JEFFERSON-I 

1983  ! 

l 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9» 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

226 

1655925 

I  886 ! 5  A  70  E 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15861 

14.2!  NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1983  1 

I 

t  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

227 

1655926 

•  8P655A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1586! 

14. 21  NONE 

IIN 

JEf PERSON”! 

1983  1 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

t 

VILLE  1 

! 

CHEN 

228 

1655927 

!  09115470! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

15«oi 

14.2! NONE 

UN 

JEFFERSON- J 

1983  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9} 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

CHEN 

229 

1655928 

!  88615A701 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1586! 

12.51NOHE 

UN 

JEFFERSON-I 

1983  1 

1 

!  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

1 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

230 

1655929 

1  38615470! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1586! 

12.5 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1983  1 

I 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

1 

CHEN 

231 

1655930 

I  386! SA70  J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

1 2. 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1983  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

! 

CHEN 

232 

1655931 

I  386I5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

. 

1586! 

12.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1983  1 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  I 

t 

CHEN 

233 

1655932 

!  38615A70! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1586! 

12.5IN0NE 

1IN 

JEFFERSON-I 

1963  1 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

: 

-  ! 

l 

! 

VILLE  1 

1 

CHEN 

234 

1655933 

!  886S5A70! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1586! 

12.5! NONE 

1IN 

JEFFERSON- 1 

1983  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

CHEN 

235 

1655934 

!  386S5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1586! 

12.5! NONE 

IIN 

JEFFERSON- I 

1983  ! 

1 

! 

; 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

200.0! 

1 

i 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

t 

.  i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

VILLE  1 

1 

1 

1 
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ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUN0ER 

(13)  AMERICAN 
CO. 

CHEM  236 

i 

1 

COMMERCIAL  BARS ! E  LINES 

i 

(CONTINUED) ! 

! 6S5935 

CHEW  237 

! 655936 

CHEM  233 

i  $55937 

CHEN  239 

j 655038 

CHEM  241 

S953C59 

CHEM  300 

•511389 

CHEM  302 

j  51 1 291 

CHE*  303 

j  51 1 892 

CHEM  304 

!S2365« 

CH£w  305 

1523660 

CHE**  307 

i  553651 

CHEM  400 

j  522609 

CHEM  401 

!  5  2281 C 

CHEM  402 

j  531457 

CHEM  403 

5553952 

CHEM  404 

5553853 

CHEM  405 

1553354 

CHEM  406 

5553855 

CHEM  407 

5553856 

CHEM  408 

5553857 

CHEM  500 

5553358 

CHEM  501 

5553859 

SCNO  1101 

1293225 

SCNO  1102 

52)6226 

SCNO  1304 

5298165 

SCNO  1306 

i 299292 

SCNO  1307 

5503463 

SCNO  1308 

1503464 

SCNO  1309 

1 5Co322 

SCNO  1310 

5506321 

SCNO  1311 

5506324 

SCNO  1 312 

5506325 

SCNO  1313 

5508303 

SCNO  13t4 

5509304 

■ 

SCNO  1315 

A 

5509455 

SCNO  1316 

150946’ 

SCNO  1317 

*5  509  294 

SCNO  1313 

5509295 

SCNO  1319 

5509295 

SCNO  1320 

! 

1509297 

SCNO  1321 

5509293 

SCNO  1322 

5  509299 

SCNO  1323 

5523793 

SCNO  1324 

*5523794 

SCNO  1325 

5523795 

SCNO  1326 

*5523794 

SCNO  1602 

52*2482 

SCNO  13273 

5537364 

SCNO  1328B 

5597071 

SCNO  13290 

5599013 

SCNO  1330* 

! 

5600264 

2  i 

i  i 

I  ! 


5VTCC5  DIMENSIONS  5  09AFT ! 

(CAPACITY!  HIGH-  5 

5VESSELI 

{ 

NET 

! CODE ! LENGTH ! URDTHl  ! 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

! 

iREGIS- 

!•*••!  REG.  5  REG. '.LOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE  J 

TEAR  f 

TER 

5  SEE|//////!/////J  eo  i 

I////////!  POINT  ! 

LINE-1 

5  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

TON¬ 

5PAGE!  OVER-! OVER-! /////• 

HORSE!  PASS-  5  (LIGHT)' 

/////////////// /  !TD !////////// 1 

OR  ! 

NAGE 

!  IV  5  ALL  5  ALL  'LIGHT! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

5EE!  LINE-2  J 

•REBUILT! 

II  III 

I  *  III 


38655A70!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1566! 

1 2. 5! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1983  ! 

!  5  200.0!  35.0!  1.7! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ( 

33655A70!  200.0!  25.0!  9.0! 

- 

i 

1584! 

12.5  j  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1983  ! 

*  !  200.05  35.05  1.7! 

2 

-  ; 

i 

!  VILLE  ! 

83655A70!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1586! 

1 2.5! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1983  ! 

5  5  2CO.O!  35.0!  1.7! 

i 

-  i 

j 

!  VILLE  ! 

33655A7C!  2CO.O!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1586! 

12.5! NONE 

SIN  JEFFERSON"! 

1983  ! 

!  •  200.0!  35.0!  1.7! 

• 

-  ! 

2 

!  VILLE  * 

8?o'SA70!  -  5  -  5  9.0! 

- 

i 

-  i 

12.5! NONE 

5  IN  JEFFERSON-! 

1989  i 

!  5  200.0!  35.0!  1.7! 

i 

-  2 

! 

!  VILLE  ! 

1 21655*70!  195.0!  52.6!  9.0! 

- 

■ 

2161! 

14.2 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

5  •  195.0!  52.6!  1.9* 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 21655*70!  195.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2i6ii 

14.2*  NONE 

!IN  JEFFERSON-' 

1968  ! 

!  !  195.0!  52.6!  1.9* 

• 

-  1 

2 

!  VILLE  ! 

1 216! SA79!  195.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2161  j 

14.2!  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

!  !  195.0'  52.6!  1.9* 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  1 

11?8'5A70!  195.0!  52.6*  9.0! 

- 

i 

2075! 

14.3! NONE 

•IN  JEFFERSON-* 

1969  J 

!  !  195.0!  52.6!  2.0! 

i 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

112355*70!  195.0!  52. o!  9.0! 

- 

i 

2075! 

1 4. 3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-* 

1969  J 

!  !  195.0!  52.6!  2.0* 

i 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

1 1 1  o ! 5 A 70 !  195.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2071  i 

1 3. 8 ! NONE 

5  IN  JEFFERSON-' 

1974  * 

!  !  195.0!  52.6!  2.C! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 301 ! 5*70!  200.0!  <2.6!  o.O! 

- 

i 

2445! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-* 

1969  ! 

!  !  200.0!  52.6!  1.7! 

i 

—  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 3C1 ! 5*70!  200.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2445! 

1 4. 7 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969  * 

!  !  200.0!  52.6!  1.7! 

i 

-  i 

i 

!  VILLE  ! 

1 301 ! 5*70!  200. 0!  52.6!  9.0* 

- 

i 

2445'! 

14.7! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1971  j 

!  !  200.0!  <2.6!  1.7! 

i 

-  ; 

i 

!  VILLE  ! 

1353*5*70!  203.0!  52.4!  9.0! 

- 

t 

2396* 

U .0! NONE 

•IN  JEFFERSON-! 

1974  j 

!  !  200.0!  52.6!  1.3! 

i 

-  ; 

i 

!  VILLE  ! 

13835  5*70!  230.0!  52.6!  9.0! 

- 

t 

23*96  i 

14.0! NONE 

•IN  JEFFERSON-* 

1974  ! 

!  !  230.0!  52.4!  1.3! 

j 

-  i 

2 

!  VILLE  ! 

1  383! 5 A 70 !  200.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2396! 

14.0! OIESEL  PUMP 

! IN  JEFFERSON-* 

1974  j 

!  !  230.0!  52.4!  1.8! 

j 

-  i 

; 

!  VILLE  ! 

133355*70!  200.0!  52.6!  9.0! 

- 

2 

2396i 

14.0! DIESEL  PUMP 

! IN  JEFFERSON-! 

1974  j 

!  !  200.0!  52.6!  1.8! 

i 

-  j 

i 

.'  VILLE  » 

1 333! 5*70!  200.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2396*! 

14.0!0I£SEL  PUMP 

SIN  JEFFERSON-! 

1974  *• 

!  !  200.0!  52.6!  1.3! 

i 

-  ! 

• 

!  VILLE  J 

1 36355*70!  200.0!  52.6*  9.0! 

- 

J 

23*965 

U.0  JOIESEL  PUMP 

!IN  JEFFERSON-! 

1975  ! 

!  !  200. C!  52.6*  1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  • 

1503! 5A70!  225.0!  52.6!  0-0 ! 

- 

i 

2590! 

1 4.0! DIESEL  PUMP 

SIN  JEFFERSON-! 

1974  j 

!  !  225.0!  52.ei  1.3! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 503! 5*70!  225.0!  52.6!  9.0! 

- 

i 

2590! 

U.OSDtESEL  PUMP 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

!  !  225.0!  52.6!  1.3! 

! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

827*5*71!  195.0!  35.C!  o.O! 

- 

! 

1400! 

15. 8!?UMP#  STEAM 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  J 

i  !  195.0!  35.0!  1.3! 

i 

-  i 

!  COILS 

!  VILLE  ! 

827  ! 5 * 71  !  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

uooi 

1S.8!PUHp#  STEAM 

!  IN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

i 

-  ! 

{COILS 

!  VILLE  ! 

32215*71!  195.0!  ’5.0!  9.0! 

- 

i 

1400! 

17.8! NONE 

SIN  JEFFERSON-! 

1965  J 

!  !  195.0!  35.3!  1.3! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ] 

322I5A71!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1400! 

17.8*!N0NE 

SIN  JEFFERSON-! 

1965  J 

!  !  195.0!  75.0!  1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

80555*71 !  1)5.0!  ’5.0!  9.0! 

- 

! 

1580! 

16.6! PUMPS 

!IN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  !  195.3!  35.3!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ) 

805! 5*71 !  195.0!  35.0!  «.0! 

- 

! 

1590! 

16.6 (PUMPS 

JIN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  i  D5.0!  35.0!  2.0! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

835!  5*71 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1400! 

17.8! PUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ) 

!  !  D5.0!  J5.0!  1.3! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

835! 5*71 !  195.3!  33.0!  9.0! 

! 

1400! 

17. siPUMPS 

!IN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

83555*71!  195.0!  75.0!  9.0! 

- 

i 

1400! 

17.8! PUMPS 

!  IN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

I 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

33515*71 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

uooi 

17.8!PUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  !  195.3!  35.0!  1.3! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

82215*71!  195.0!  35.0!  9.3! 

- 

! 

1400! 

17. SIPUMPS 

SIN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

'.  9  D5.0!  35.0!  1.3! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

822! 5*71 !  195. 0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1400! 

1 7. SIPUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

196?  ! 

!  !  195.0!  ’5.0!  1.3! 

i 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

322! 5*71 !  195,0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1400! 

17. SIPUMPS 

!IN  JEFFERSON-! 

1967  | 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

82215*71!  195.0!  ’5.3!  9.0! 

- 

1 

1400! 

17. SIPUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  195.0!  35.3!  1.3! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

*2255*71!  195.3!  35.3!  9,0! 

- 

! 

1400! 

17. SIPUMPS 

SIN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  195.3!  15. C!  1.3! 

t 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

$2215*71 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1400! 

17.8SPUMPS 

!IN  JEFFERSON-J 

1967  | 

I  !  195.0!  35.0!  1.3! 

i 

-  ! 

J 

!  VILLE  1 

32215*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1400! 

17. SIPUMPS 

!IN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

! 

-  ! 

* 

!  VILLE  ! 

82215*71!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

* 

1400! 

17. SIPUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  !  1)5.01  35.0!  1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

8221  5*71  !  D5. 0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1400! 

17. SIPUMPS 

JIN  JEFFERSON-! 

1967  { 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

; 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

822!  S* 71 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

uooi 

17.8! PUMPS 

!IN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

I  t  195.0!  35.0!  1.3! 

i 

-  * 

! 

!  VILLE  1 

822! 5*71!  195.0!  15. C!  9.0! 

- 

i 

uooi 

17. SiPUMPS 

UN  JEFFERSON- 1 

1969  ( 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

■ 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

82  2  ! 5*71 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

« 

UOO! 

17,6! PUMPS 

! IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

!  !  D5.0!  35.0!  1.3! 

i 

.  j 

) 

!  VILLE  ! 

322! 5*71 !  195.0!  35.0!  9,0! 

- 

! 

uooi 

17.8 !  PUMPS 

UN  JEFFERSON-J 

1969  ) 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

j 

-  ! 

{ 

!  VILLE  ! 

32215*71!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

UOO! 

17.0 {PUMPS 

UN  JEFFERSON-! 

1969  { 

!  !  195.0!  15.C!  1.3! 

i 

•  i 

I 

!  VILLE  ! 

1001 ! 5*71 !  200.0!  40.C!  9.0! 

- 

! 

isooi 

14.3IPUMP*  STEAM 

UN  JEFFERSON-J 

I960  ! 

!  !  200.0!  40. C!  1.3! 

! 

-  i 

! COILS 

!  VILLE  ! 

759*5*71!  2C0.0!  35. C!  9.0! 

- 

! 

1600! 

16.4SPUMP,  STEAM 

UN  JEFFERSON-! 

1977  J 

!  !  20 3.0!  35.0!  1.9! 

j 

-  ! 

(COILS 

!  VILLE  ! 

74015F71!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1655! 

18.3 ! DIESEL  PUMP 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

!  !  200.0!  35. C!  1.9! 

! 

-  ( 

! 

!  VILLE  ! 

74055*71 !  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1655! 

18.3! PUMP#  STEAM 

UN  JEFFERSON-! 

1978  J 

•  !  200.0!  35.0!  1.8! 

! 

•  i 

(COILS 

!  VILLE  ! 

740! 5*71 i  200.0!  35.0!  9.C! 

- 

j 

uooi 

18. 3! PUMP#  STEAM 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ( 

!  •  200.0!  35.0!  1.8! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

i 

i 

-  ! 

I 

I 

(COILS 

! 

1 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 
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ENGRl 

1VTCC ! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  1 

DIST!  OPERATOR 

NET  KODElLENGTrt!  BROTH! 

! 

! 

EST  •  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

PEGIS-1****! 

RES.  1 

REG. ! LOAD”! 

i 

CARGO 

1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////' 

ED  • 

!//////// 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-10VER-1////7! 

HORSE! 

PASS- 

i 

(LIGHT)!//////////////// 

!TD!//////////I 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

i 

(FEET)!  l.INE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

CIS)  AMERICAN  COMMERCIAL  LINE 

is 

1  i 

1  i 

i  i 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

t 

i 

i 

• 

i 

t 

i 

i 

i 

! 

i 

1 

2 

j 

A.  C.  SHELTON 

!  561874 

14513A36! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

- 

41 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSOX-i 

1975 

i  j 

30.0! 

30.0! 

7.6! 

i 

- 

i 

i 

VILLE  • 

BIG  SALLEE 

•637394 

8713A35! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

1000! 

- 

39.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

i  t 

dO.O! 

24.0! 

5.S! 

i 

- 

i 

i 

VILLE  ! 

BILL  CARNEAL 

S  410971 

634 ! 3136! 

135.6! 

46.9! 

9.0! 

5600! 

- 

43.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979 

i  i 

14S.0! 

*3.0! 

8.0! 

i 

- 

i 

! 

VILLE  ! 

• 

BILL  ELMER 

•533705 

78513A351 

130.0! 

52.0! 

9.2! 

3400! 

- 

42.9IN0HE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1971 

* 

*  J 

130.0! 

52.0! 

8.6! 

i 

- 

1 

i 

VILLE  • 

BILL  FROREICH 

•570081 

14513A36! 

76.0! 

30.0! 

3.0! 

1800: 

- 

41.0!  NONE 

•LA 

NEW  ! 

1976 

!  i 

30.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

l 

i 

ORLEANS  ! 

BOB  KOCH 

! 598151 

43513A35! 

142.5! 

35.0! 

8.6! 

4200! 

- 

44.1! NONE 

!  IN 

JEFFERSON"! 

1978 

;  i 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

i 

- 

i 

i 

VILLE  ! 

BOB  STITH 

! 642652 

60913A36! 

135.6! 

47.2! 

9.8! 

6000! 

- 

17.9! NONE 

•NO 

ST.  LOUTS  ! 

1981 

!  j 

145.01 

43.0! 

9.0! 

i 

- 

« 

t 

! 

BONNET  CARRE 

.'621035 

14113A36! 

30.0! 

28. C! 

S.o! 

1300! 

- 

32 .0 1  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

j  ; 

*5.0! 

28.0! 

6.6! 

t 

- 

j 

VILLE  ! 

CARL  SHELTON 

‘550559 

64313A35! 

134.1! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1973 

1  1 

145.0! 

48.0! 

S.O! 

i 

- 

; 

i 

VILLE  ! 

CHARLES  E.  PETERS 

! S287A0 

45513A35! 

153.3! 

40.0! 

9.2! 

5600! 

- 

41 .0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1970 

j  j 

170.0! 

40.3! 

8.6! 

i 

- 

i 

i 

VILLE  ! 

CHARLES  F  DETMAR,  JR. 

1539034 

73513A35! 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42.9! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1972 

i  j 

130.0! 

52.0! 

3.6! 

i 

- 

i 

i 

VILLE  ! 

CHARLES  LEHMAN 

1545335 

64313A36 1 

134.1! 

4  S.O ! 

9.0! 

5600! 

- 

40. 0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973 

j  i 

145.0! 

43.0! 

3.0! 

i 

- 

« 

< 

VILLE  • 

CHERYL  A-  EYflARD 

1641865 

6113A36! 

57.2! 

22.2! 

8.0! 

1000! 

- 

40. 0 ! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1981 

■  i 

62.0! 

22.2! 

6.0! 

i 

- 

i 

J 

VILLE  ! 

J 

CHICAGO  TRADER 

1504892 

13013A35! 

34.0! 

32.0! 

7.6! 

1500! 

- 

24.0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1966 

j  i 

90.0! 

32.1! 

6.6! 

i 

- 

! 

VILLE  ! 

CLYDE  BUTCHER 

1293357 

27213A35! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

41.0!N0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1965 

■  i 

170.0! 

40.1! 

3.6! 

i 

- 

J 

VILLE  ! 

D.  0.  OONHAM 

•575251 

1 45 1 3A36! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

- 

41.0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1976 

i  t 

30.0! 

30.0! 

7.6! 

i 

- 

{ 

ORLEANS  • 

0.  RAY  MILLER 

1555425 

04313A35! 

134.1! 

43.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1974 

I  ; 

145.0* 

43.0! 

3.0! 

i 

- 

J 

VILLE  ! 

DAN  J  HOGAN 

1553903 

264! 3 A  35 ! 

94.0! 

35.0! 

9.0! 

2800! 

- 

43.7! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i  i 

100.0! 

35.1! 

3.0! 

i 

- 

! 

ORLEANS  ! 

DELL  BUTCHER 

1503877 

27213*35! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

41 .0! NONE 

IIN 

JEFFERSON"! 

1966 

1  1 

170.0! 

40.1! 

3.6! 

! 

- 

i 

VILLE  ! 

OELMAR  JAEGAR 

1582C87 

14513436! 

76.0! 

30.0! 

3.0! 

1800! 

- 

41.0! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1977 

j  ; 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

VILLE  ! 

06NNIS  HENDRIX 

1533466 

76513A36! 

130.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42.9 !NONE 

5  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1  1 

130.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

DENNIS  NEUMAN 

1231388 

34513*35  ! 

138.6! 

34.0! 

8.9!- 

3200! 

- 

35 . 0  !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1960 

1  1 

143.0! 

34.6! 

8.0! 

J 

• 

! 

VILLE  ! 

DON  STEPHENS 

1 619667 

11013*36! 

61.2! 

26.0! 

10.5! 

1200! 

- 

35.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  1 

65.0! 

26.1! 

9.0! 

; 

- 

! 

i 

! 

FLOYD  H.  BLASKE 

1503329 

27213*35! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

• 

41 .0! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1966 

1  1 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

! 

• 

! 

VILLE  ! 

FRANK  RAOER 

1535940 

735 ! 3  *  33  1 

130.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42*  9j  NONE 

5  IN 

JEFFERSON-! 

1971 

1  1 

180.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

2 

VILLE  ! 

GARY  GRAHAM 

1644041 

161 13*36! 

64.6! 

28.0! 

9.0! 

1500! 

- 

42*0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1981 

!  1 

64.6! 

28.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

GENE  HUFFTY 

1*633074 

11013*36! 

61.2! 

26.1! 

9.9! 

1560! 

- 

36.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

1  1 

61.2! 

26.1! 

7.0! 

J 

- 

! 

! 

VILLE  J 

HARRY  MACK 

1565154 

73  5! 3 A  36  1 

150.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42.9  J  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  1 

130.0* 

52.0! 

3.e! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

HU6H  C.  BLASKE 

1296245 

30513*35! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

40.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1964 

1  1 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VtLLE  ! 

J.  V.  HERSHEY 

150C160 

27213*55 ! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

41  .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1965 

1  1 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JACK  BULLARD 

1544058 

643! 3*36! 

134.1! 

43.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1972 

1  t 

145.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JAl  "*  0  WOFFORD 

1504813 

272! 3*35 1 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

41*01  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1966 

1  1 

170.0! 

40.1! 

3.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JAKE  HUFFTY 

•630290 

9313*  36  ! 

63.0! 

24.0! 

3.0! 

1400! 

- 

35.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1980 

!  1 

65.01 

24.1! 

7.5! 

! 

- 

! 

I 

VILL  ! 

JAMES  E.  NIVIN 

1564C06 

423! 3*  35 ! 

131.5! 

35.2! 

9.5! 

4200! 

- 

40.61N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1975 

!  1 

138.0! 

36.2! 

8.2! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  1 

JAMES  PHILPOTT 

1563630 

1 45 !  3 *  36 ! 

76.0* 

30.0! 

8.0! 

1300! 

- 

41 *0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1975 

!  1 

30.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  1 

JEFF80AT 

1640345 

634*3*36! 

145.0! 

43.0! 

9.0! 

6000! 

- 

43.6 1  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

1  1 

145.0! 

46.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

I 

! 

JOE  80BZIEN 

1  533466 

735 ! 3*35 ! 

13C.0! 

52. 0! 

9,2! 

8400! 

- 

42.9J  NOME 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978 

1  1 

130.0! 

52.0! 

6.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  I 

JOHN  MATHEWS 

1274720 

46213*35 ! 

133.21 

34.6! 

5.5! 

4200! 

- 

33. 5 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1957 

!  1 

143.0! 

34.7! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

LAURA  MCKINNEY 

1532933 

16713A36! 

79.7! 

32.0! 

7.9| 

1300! 

- 

31 • 5  !  NON  E 

!LA 

NEW  ! 

1977 

1  1 

3C.0! 

32.0! 

7.9* 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  1 

LENVARO  STEPHENS 

1577475 

145134361 

76.0! 

30.0! 

3.0! 

1300! 

- 

41*0! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1976 

1  1 

60.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  I 

LEWIS  A  ENLOU 

1561373 

14513436! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1600! 

- 

41  *  0 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1975 

1  1 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

< 

VILLE  I 

LOUIS  H.  NECee 

1  546633 

64313435! 

134.1! 

43.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

iiN 

JEFFERSON- ) 

1973 

!  1 

145.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

MIKE  BREEN 

U29000 

11013*36 ! 

61.2! 

24.0! 

8.5! 

1200! 

- 

35.0IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

1  1 

65.0! 

26.1! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

MIKE  CHARLEVILLE 

1631073 

69 ! 3*36! 

57.2! 

22.0! 

S.O! 

1000! 

- 

40.01  NONE 

!LA 

NEW  I 

1981 

1  1 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

PAT  BREEN 

1542536 

643! 3*  36! 

134.1! 

43. C! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-I 

1972 

!  1 

145.0! 

46.0! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

PHOENIX 

1659639 

60913*36! 

143.7! 

46.0! 

9.0! 

6000! 

- 

43.61  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1982 

•  1 

143.7! 

43.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

I 

R.  H.  O'NEIL 

1570554 

42313*36! 

131.5! 

35.0! 

9.0! 

3600! 

- 

40.5 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1976 

!  ! 

133.0! 

36.2! 

3.2! 

! 

- 

! 

! 

VtLLE  ! 

R.  U.  NAYE 

1518412 

455  !  3*  35 ! 

133.3! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

*1 .02  NOME 

IIN 

JEFFERSON-I 

1969 

!  1 

170.0! 

40.3! 

3.6! 

! 

- 

! 

1 

VILLE  I 

RICHARD  C.  YOUNG 

1553902 

64313435! 

134.11 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1974 

!  ! 

145.01 

43.0! 

3.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  1 

ROBERT  GREENE 

1619977 

634134361 

145.0! 

43.0! 

9.0! 

6C00! 

- 

4  3.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1980 

!  1 

145.0! 

48.0! 

8.02 

! 

- 

! 

! 

VILLE  | 

R03ERT  HARD 

1619976 

634J3A361 

145.0! 

48.0! 

9.0! 

6000! 

- 

43. 0! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1980 

1  ! 

145.0! 

*3.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  I 

ROBERT  LONG 

1644042 

161 13A36! 

64.6! 

23.0! 

9.0! 

1500! 

- 

42 .0 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1981 

!  ! 

64.6! 

28.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

l 

VILLE  1 

RUSTY  BAfttllLEAUX 

1566622 

145*3436! 

76.0! 

30.0! 

3.0! 

1600! 

- 

41.0! NONE 

iiA 

NEW  I 

1975 

!  1 

60.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

SONNY  IVEY 

1 572994 

41313AJ6! 

131.5! 

35.2! 

9.0! 

4200! 

- 

40. 6 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1976 

1  ! 

133.0! 

35.2! 

3.2! 

! 

- 

! 

I 

VILLE  ! 

THURSTON  8  MORTON 

1594624 

43513*351 

142.5! 

35.0! 

8.6! 

4200! 

• 

44.1! NONE 

IIN 

JEFFERSON-I 

1978 

!  1 

1  1 

!  ! 

150.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

6.01 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


C07)  AMERICAN  OREDGING  CO.  ! 

{CONTINUED) ! 


!  NET 

1  CODE! LENGTH} 9RDTH!  ! 

« 

i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  ! 

OPERATING  ! 

! 

-‘REGIS- 

!****!  REG.  !  REG. ‘LOAD-! 

! 

CARGO 

i 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINc-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

GUARD 

!  TON- 

!PAGE!  OVER-JOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS- 

!(LIGHT) !//////////////// 

!TD! 

//////////! 

OR  ! 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  *  ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

• 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

!VTCCi  DIMENSIONS  ‘DRAFT 


BARGE  363 

! 657661 

j 

232 ! 4  A  43 1 

120.0! 

40.  C! 

5.0! 

! 

500! 

7.0 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

!  1983 

! 

i 

i 

i  i 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  * 

2 

i 

i 

! 

BARGE  33b 

*927963 

< 

263!4A43! 

172.3! 

54.0! 

9.5! 

-  ! 

1955! 

40.0! NONE 

*!NJ 

CAMDEN 

!  1988 

! 

i 

j 

i  i 

172.8! 

54.0! 

3.0! 

* 

-  * 

i 

! 

! 

j 

NO  364 

1641933 

! 

202*4*431 

120.0* 

30.0! 

4.5* 

-  • 

500* 

6.6 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

!  1931 

« 

! 

2 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

< 

—  ! 

j 

| 

! 

i 

NO  363 

! 642852 

i 

202J4A43! 

120.0! 

30.0! 

4.5* 

-  • 

500! 

6.6! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

•  1981 

! 

t 

i 

i  2 

120.0! 

TO.C! 

2.0! 

■ 

-  J 

i 

! 

i 

i 

NO  366 

1643884 

i 

1 95 1 4*43 ! 

120.0! 

30.0* 

4.5! 

-  * 

500! 

6.6  ! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

!  1981 

i 

i 

2 

!  1 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

2 

i 

i 

OIL  BARGE  NO.  12 

SOC6411 

2 

2  3  2 !  5  A  20 ! 

93.0! 

31.0! 

8.0* 

-  j 

480! 

1 8. 2 1  NONE 

!nj 

CAMDEN 

i  1958 

« 

; 

< 

i  i 

98.0! 

31.0! 

3.0! 

i 

-  • 

! 

l 

i 

OIL  BARGE  NO.  28 

’*263371 

! 

77!5A20l 

70.0! 

19.3! 

5.6* 

-  ! 

128! 

9.5 !  NONE 

*!NJ 

CAMDEN 

*!  1952 

i 

{ 

i  i 

70.0! 

19.3! 

2.5! 

i 

-  * 

■ 

i 

! 

OU  BARGE  NO.  29 

*294064 

! 

614*5*20* 

175.0! 

35.  C! 

10.5! 

-  ; 

1491* 

25.0! NONE 

!nj 

CAMDEN 

!  1964 

j 

; 

! 

i  • 

175.0! 

35.0! 

3.0! 

i 

i 

» 

( 

CAPTAIN  PETE 

*!  640*76 

2 

1 6 !  6  C  02 1 

38.3! 

13.1! 

2.8! 

348! 

-  « 

12.0! NONE 

!  NJ 

CAMDEN 

!  1981 

« 

i 

! 

2 

2  i 

;  i 

42.0! 

| 

13.1! 

; 

2.3! 

t 

t 

i 

; 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC 

! 

POWER-! FUEL 

j 

1 

!  i 

!  2 

; 

2 

i 

• 

i 

i 

j 

t 

j 

; 

j 

i 

; 

i 

i 

i 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA ! ION 

2 

i  ; 

i 

2 

j 

t 

i 

i 

! 

» 

DIVISION 

! 

i 

j  i 

i 

2 

i 

i 

j 

i 

2 

! 

A.  N.  PRENTICE 

*575825 

i 

•433!  3A35 ! 

123*0! 

42. ol 

S  .  6 1 

5600 1 

45.2! NONE 

Iwv 

LAKXN 

•  1976 

! 

i 

i  i 

128.0! 

42.0! 

8.0! 

i 

-  | 

i 

i 

! 

300NES90R0 

•526809 

t 

169J3A35! 

74.7! 

26.0! 

7.9! 

1030! 

-  ! 

33. 5! NONE 

iwv 

LAKZN 

!  1970 

« 

j 

;  i 

74.7! 

26.0! 

7.3! 

« 

-  • 

i 

! 

! 

C.  J.  BRYAN 

1577  912 

< 

48313A351 

123.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

45.0! NONE 

!UV 

LAKXN 

!  1977 

{ 

i 

t  2 

128.0! 

42.0! 

3.0! 

i 

2 

! 

i 

C.  V.  SORENSON 

*581143 

t 

53053A35 ! 

127.7! 

44.0! 

8.6! 

S60o! 

-  ! 

45. 2* NONE 

!UV 

LAXIN 

*!  1977 

! 

i 

i  i 

127.7* 

44.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

2 

i 

! 

E.  GENE  FOURNACE 

•576108 

i 

58013A35! 

127.7! 

44.0! 

8.6! 

5600! 

45.2 1  NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1977 

! 

j 

i  i 

127.7! 

44.0! 

8.0! 

i 

! 

! 

i 

j 

EDWIN  A.  LEVIS 

! 534933 

! 

$8013435! 

127.7! 

42.0! 

3.6! 

5600! 

45.0! NONE 

IWV 

LAKIN 

*!  1977 

j 

i 

i 

!  ! 

127.7! 

42.0! 

3.0! 

i 

-  f 

! 

! 

j 

! 

F.  N.  BAKER 

1 575826 

i 

48313*35! 

123.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  • 

4S.2 ! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

j 

i 

i 

;  ; 

123.0! 

42.0! 

8.0! 

> 

! 

i 

! 

« 

G.  L.  FURR 

! 575824 

! 

48313A35! 

123.0! 

42.C! 

3.6! 

5600*! 

45.2! NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1976 

j 

! 

1 

•  ! 

128.0* 

42.0! 

3.0* 

! 

-  j 

! 

! 

j 

j 

JAMES  E.  WRIGHT 

! 581142 

1 

58013*35 ! 

128.0! 

42.0* 

8.6* 

5600! 

45.2 ! NONE 

IWV 

LAKXN 

i  1977 

j 

! 

! 

!  1 

123.0! 

42.0! 

8.0! 

i 

-  J 

! 

i 

j 

JAMES  Km  ELLIS 

! 539402 

1 

37413AJ5! 

115.7J 

30.0! 

3.  6!' 

2800 1 

-  J 

45.0! NONE 

•wv 

LAKIN 

!  1970 

! 

1 

;  ; 

115.7! 

30.0! 

8.0! 

l 

-  ! 

1 

i 

; 

JOE  P.  GILLS 

! 576107 

1 

58013*35 1 

127.7* 

44.0! 

3.6! 

5600! 

-  ! 

45.2! NONE 

iwv 

LAKIN 

i  1977 

! 

! 

!  ! 

127.7! 

44.0! 

8.0! 

! 

-  • 

! 

! 

JUANITA 

•268699 

J 

5813AJ5! 

64.0! 

16.6! 

3.9! 

120! 

-  ! 

22.0! NONE 

IWV 

LAKIN 

•  1954 

2 

! 

1 

!  1 

30.0! 

24.6! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

] 

ROBERT  M.  KOPPER 

1575823 

! 

48313*35! 

123.0! 

42.0! 

3.6! 

5600! 

45.2! NONE 

IWV 

LAKIN 

J  1976 

! 

! 

1  1 

123.0! 

42.  C! 

8.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

ROBERT  R.  JEWELL 

1554932 

J 

58013*35 1 

127.7! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  | 

45*01  NONE 

!WV 

LAKIN 

!  1977 

! 

! 

1  1 

127.7! 

42.0! 

8.0! 

1 

-  ! 

• 

! 

SHIRLEY 

1297553 

! 

1 12! 3*35! 

60.3! 

21.1! 

6.6! 

760! 

-  ! 

39.6iN0NE 

twv 

LAKIN 

!  1965 

! 

J 

!  1 

65.0! 

21.1! 

6.3! 

! 

-  j 

! 

! 

TANNERS  CREEK  III 

1297256 

1 

6  0 !  3  A  3  5 ! 

56.0! 

21.0! 

5.0! 

760! 

23.3! NONE 

!  X  N 

LAWRENCE- 

!  1964 

! 

1 

1  1 

56.0! 

21.0! 

4.6! 

1 

-  i 

! 

! 

BURG 

WILLIAM  J.  STEWART 

1576847 

! 

323 !  3  A  33 ! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

45.0! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1977 

! 

1 

!  ! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

! 

! 

I 

WINCHESTER 

!  528261 

! 

33913*35! 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

25001 

45.0IN0NE 

IWV 

LAKIN 

!  1970 

! 

1 

!  1 

115.7! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP  7 

! 570264 

1 

665J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

! 

AEP  8 

1570285 

1 

685! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

15001 

17.5JN0NE 

IWV 

LAKXN 

!  1976 

! 

1 

I  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP  9 

1570286 

1 

695!  4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKXN 

1  1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

I 

! 

AEP  10 

!  570237 

1 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1500! 

17.5 (NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

I 

1 

AEP  11 

1570286 

1 

695!  4 A  40 ! 

175.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKXN 

1  1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  J 

1 

! 

AEP  12 

!  570289 

1 

685  J  4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

1 

I 

I  1 

175.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

AEP  13 

1570290 

1 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17 .5! NONE 

!  WV 

LAKXN 

!  1976 

1 

I 

•  i 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

AEP  14 

1570291 

I 

685 ! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.51 

1500! 

17 .5 ! NONE 

IWV 

LAKXN 

!  1976 

I 

! 

1  1 

193.0* 

35.0! 

1.5! 

J 

! 

! 

AEP  1$ 

1570292 

! 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5 ! NONE 

!WV 

LAKXN 

!  1976 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

AEP  16 

1570293 

1 

685 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9,5! 

-  ! 

1500! 

17.5IN0NC 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

! 

1 

!  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

AEP  17 

I57C294 

1 

685)4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5! NONE 

!  WV 

LAKIN 

!  1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

1 

-  • 

! 

! 

AEP  1? 

1570295 

l 

685***40! 

195,0! 

35.0* 

9.5! 

-  ! 

1500! 

17. 5 JNONE 

IWV 

LAKIN 

I  1976 

! 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP  19 

1570296 

1 

68514*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.5! 

-  • 

1500! 

17. 5  JNONE 

!  WV 

LAKZN 

!  1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

AEP  20 

1570297 

1 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKXN 

!  1976 

! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

AEP  21 

1570298 

1 

63514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1500! 

17. 5 {NONE 

twv 

LAKIN 

!  1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

AEP  22 

1570299 

1 

66514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKXN 

J  1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

AEP  23 

!  570300 

! 

66514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5 {NONE 

iwv 

LAKXN 

J  1976 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

AEP  24 

1570301 

1 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

!WV 

LAKXN 

i  1976 

| 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

AEP  25 

1 S7C302 

i 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

IWV 

LAKXN 

!  1976 

i 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

AEP  26 

1 570303 

i 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1500! 

17.5 ! NONE 

IWV 

LAKIN 

!  1976 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

AEP  27 

157030* 

! 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17.5 ! NONE 

•WV 

LAKXN 

!  1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

AEP  28 

1570305 

! 

68514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  f 

1500! 

17.5 ! NONE 

iwv 

LAKIN 

!  1976 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

2 

AEP  29 

1570306 

1 

685 1 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

17. 5 ! NONE 

IWV 

LAKXN 

!  1976 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

; 

AEP  30 

1570307 

i 

63514*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

17.s1nON£ 

IWV 

LAKIN 

i  1976 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

AEP  31 

1570308 

i 

635*4*401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

"  ! 

1500! 

17. S! NONE 

iwv 

LAKXN 

!  1976 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VESSEL! 


TA3LE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR ! 

DIST* 

OPERATOR  ! 

1VTCC1  DIMENSIONS  1DRAFT! 
NET  !C 0 DEI  LENGTH! ORDTHl  ! 

!  CAPACITY! 
j  1 

HIGH-  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
iS  ! OPERATING 

2 

! 

VESSEL  NAME 

!  COAST  ! 

AMD  NUP3ER  !  GUARD  • 

!  NUMBER  ! 

TER  •  SEE!//////!/////!  ED  » 
TON-  • PAGE  1  OVER-! OVER”! /////  1 
N4GE  1  XV  1  ALL  !  ALL  ! LIGHT* 

!////////!  POINT  !  UN6-1  ! A 0 !  LINE-1  !  8UILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////ITD !//////////!  0» 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE3UILT 

i  i 

i  | 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  PCWER-'fUEL  ! 

SUPPLY  RIVE®  TRANSPOPTA! ION  ! 

DIVISION  !  ! 

(CONTINUED)!  ! 

t  i  2 

t  !  2 

it  i 

ii  * 

•  i  i 

i  i  i 

i 

< 

i 

i 

1 

2 

1 

« 

1 

; 

1 

* 

2 

■ 

1 

t 

1 

t 

2 

t 

2 

1 

1 

« 

1 

2 

1 

j 

« 

2 

! 

! 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

< 

AEP  32 

! 570309 

685*4*40!  195.0! 

1  !  195.0! 

35.0! 

25.0! 

9.5! 

1.5! 

2 

1500! 

17. 5! NONE 

1 

JUV  L AKIN 
! 

! 

» 

1976 

AEP  33 

! 570310 

68514A40!  195.0! 

•  •  135.0! 

35.3! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1 

1500* 

17.5! NONE 

J 

JUV  LAKXK 

1 

1 

1 

1976 

AEP  34 

5570311 

635*4*40!  195.0! 

1  •  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

2 

1500! 

1 7.5 ! NONE 

1 

!WV  L AKIN 

i 

1 

1976 

AEP  35 

*570312 

i 

6*$'4A40!  195.0! 

•  !  135.0! 

35.3! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

j 

1500! 

17.5! NONE 

2 

!WV  LAKXN 

1 

1 

2 

1976 

AEP  36 

*570313 

t 

68514*40!  195.0! 

!  1  195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.5! 

1.5! 

2 

15C0! 

17.5! NONE 

1 

!VV  LAKIN 

1 

2 

| 

1976 

AEP  37 

! 57C314 

t 

685S4A40*  195.0! 

!  1  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

2 

1500! 

17.51N0NE 

2 

!  V V  LAKIN 

j 

2 

1976 

AEP  38 

*570315 

i 

685*4*40!  195.0! 

!  !  195.3! 

35.3! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

i 

1500! 

17.5! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1 

j 

1976 

AEP  39 

S57G316 

* 

o85! 4*40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

17. 5 ! NONE 

2 

•UV  LAKIN 

1 

2 

« 

1976 

AEP  40 

! 57031 7 

635*4*40!  195.0! 

•  *  195.0! 

33.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

"  ! 

1500! 

17.5! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

2 

2 

2 

1976 

AEP  41 

! $7051 3 

i 

685*4*40!  195.0! 

•  •  195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

”  ! 

1500! 

17.5 !  NONE 

1 

!UV  LAKIN 

1 

1 

2 

1976 

AEP  42 

*570319 

i 

685!4*40!  135.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

■  ! 

1500! 

17.5! NONE 

2 

!UV  LAKXN 
! 

< 

i 

1976 

AFP  43 

! 570320 

i 

655*4*40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1S00* 

17.5! NONE 

1 

!WV  LAKIN 

1 

2 

1976 

AEP  44 

! $70321 

635*4*40!  19S.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

17.$ ! NONE 

t 

! VV  LAKIN 

1 

2 

1976 

AEP  45 

1570322 

i 

635S4A40!  195.0! 

!  !  135.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

17.5  !NONE 

1 

•UV  LAKIN 

1 

2 

2 

1976 

AEP  46 

J57C323 

i 

635J4A40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.S! 

“  ! 

1500! 

17.5 !  NONE 

1 

•UV  LAKIN 

1 

2 

! 

1976 

AEP  47 

157C324 

i 

635! 4A40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

1 7 . 5 ! NONE 
• 

!UV  LAKIN 
! 

1 

« 

1976 

AFP  4? 

5570325 

i 

6?5 ! 4*40!  135.0! 

!  !  195.0! 

75.3! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

■  ! 

1500! 

1 7. S! NONE 
t 

!UV  LAKIN 
! 

j 

i 

1976 

AFP  49 

! 57C326 

i 

6*5!4A40!  195.0! 

!  *  195.3! 

35.0! 

35.0! 

9,5! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

17. 5! NONE 

1 

*UV  LAKIN 

2 

! 

1 

1976 

AEP  50 

1570327 

! 

68SJ4A40!  195.0* 

!  »  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

2 

!UV  LAKIN 
! 

1 

2 

1976 

AEP  51 

1570323 

i 

635*4*40!  135.0! 

!  !  195.3! 

35.0! 
35. C* 

9.5! 

1.5! 

■  ! 

1500! 

17.5! NONE 

1 

•UV  LAKIN 

1 

2 

i 

1976 

AEP  52 

•57C329 

! 

655! 4 A40  !  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

i 

1500* 

17. 5 ! NONE 
! 

iwV  LAKIN 
; 

2 

1976 

AEP  53 

1570330 

1 

695!4A40*.  195.0! 

!  !  195.0! 

•*5-0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 
! 

1500! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

iw  LAKIN 
! 

! 

j 

1976 

AFP  54 

•570331 

6*5!4A40!  19>.0! 

!  •  19  3.3! 

35.0! 

7  5.0! 

9.5! 

1.5! 

-  2 
i 

1500! 
-  ! 

17. 5 ! NONE 
! 

!VV  LAKIN 
! 

i 

! 

1976 

AFP  55 

1570332 

685*4*40!  195.0! 

*  !  19S.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

0 

0 

1 

17.5! NONE 

1 

!UV  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AEP  56 

1570333 

1 

68514A40!  195. C! 

!  !  195.0! 

75. C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

-  1 

17.5! NONE 
« 

•UV  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AEP  57 

157C334 

! 

6«5!4A40!  1 >5.0! 

•  !  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

17. si  NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

I 

l 

1976 

AEP  58 

1570335 

6*5 ! 4 A40 !  105.3! 

!  !  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

-  1 

17,5! NONE 
• 

•UV  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AEP  59 

•570336 

dP5!4AO!  195.0! 

!  !  19S.0! 

•*5.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  • 

! 

1500! 

-  1 

17.5!  NONE 
! 

•UV  LAKIN 

1 

! 

! 

1976 

AEP  60 

! 57CT37 

1 

68514A40!  195.0* 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5* 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ! 

17. 5 ! NONE 
! 

!VV  LAKIN 

I 

! 

! 

1976 

AfP  61 

*570338 

! 

6*5!4A43!  195.0! 

!  !  195.0! 

35. C! 
*5.0! 

9.5! 

1.5! 

i 

1500* 
.  « 

17.5 ! NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AEP  62 

157C3J9 

i 

o85!4A40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

1500* 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

I 

! 

1976 

AEP  63 

1570340 

i 

685  S4U0!  195.0! 

!  •  195. C! 

35.0! 

78.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

1500! 
-  1 

17.5! NONE 

1 

!WV  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AFP  64 

•570341 

i 

68514*40!  195.0! 

»  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  2 

1 

1500! 

-  t 

17.5 ! NONE 
! 

•UV  LAKIN 

1 

! 

2 

1976 

AFP  65 

1570342 

i 

6,5!4A40!  195.0! 

!  !  193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

—  | 

1500*! 
-  2 

17.5! NONE 

1 

!UV  LAKIN 
! 

i 

! 

1976 

AFP  66 

•570343 

i 

6*5 ! 4A43!  195.0! 

!  !  135.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  1 

17.5i NONE 

!UV  LAKIN 
! 

2 

i 

1976 

AfP  67 

•570344 

i 

65514*40!  195.0! 

!  !  P5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

1500! 

-  1 

17.5 ! NONE 
! 

!VV  LAKIN 
j 

! 

! 

1976 

AEP  e« 

1570345 

! 

685 ! 4*40!  195.0! 

•  !  195.0! 

75. C! 
35.0! 

9.5! 

1.5* 

- 

! 

1500! 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

*!W  LAKIN 
; 

1 

! 

1976 

AEP 

1570346 

ofl5!4*40!  195.0! 

•  !  135.0! 

35.0! 
75.  C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  j 

17.5! NONE 

1 

iuy  LAKIN 
! 

! 

! 

1976 

AEP  70 

•57C347 

; 

685*4*40!  195.0! 

•  !  195.0! 

75.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

17,5  j  NONE 

1 

!UV  LAKXN 

1 

! 

! 

1976 

AEP  71 

•570348 

t 

68514*40!  195.0! 

!  !  195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  1 

17.5!  NONE 
• 

iw  LAKIN 

1 

! 

! 

1976 

AEP  72 

•570349 

i 

6?5*4A40!  195.0! 

•  !  195.0! 

75.  C! 
75.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

17,5 ! NONE 

1 

!W  LAKIN 
! 

! 

I 

1976 

AEP  73 

•577403 

j 

6*5 ! 4*40!  195.3! 

!  !  195.0! 

35.0* 
35. C* 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  1 

1 6. 5! NONE 
! 

|UV  LAKIN 
) 

! 

! 

1977 

AEP  74 

•677404 

t 

6*5  '.4*40!  195.0! 

!  *195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  1 

16.8! NONE 
! 

!UV  LAKIN 

1 

! 

! 

1977 

AEP  75 

15774)5 

! 

6*5 ! 4 *40 !  135.0! 

!  !  195.0! 

3  S.O ! 
35.0! 

9.5! 
1.  S! 

. 

1500! 
-  1 

16.8! NONE 
! 

iuv  LAKIN 
! 

2 

i 

1977 

AEP  76 

•577406 

i 

6*5  !4A40 !  135.0! 
!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

150oi 
-  ! 

16.8 ! NON  E 
! 

!VV  LAKIN 
! 

! 

\ 

1977 

AEP  77 

•577407 

i 

68514*40!  135.0! 

!  !  195.0! 

3S.C! 

35.0* 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 6.8! NONE 
! 

!UV  LAKIN 

I 

! 

1 

1977 

AEP  78 

i  577408 
i 

6*5! 4*40 !  195.0! 
•  !  195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.5! 

1.6! 

- 

1500! 
-  ! 

16.3! NONE 
! 

IUV  LAKIN 
! 

! 

! 

1977 

AFP  79 

1577409 

t 

6!$!4A43!  195.0! 

•  !  195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

16.8! NONE 
! 

!Utf  LAKIN 
! 

! 

! 

1977 

AEP  ac 

•577410 

l 

6*514*401  195.0! 
!  !  135.0* 

35.0! 
*5. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 

-  1 

16.8! NONE 
! 

!W  LAKIN 

2 

! 

! 

1977 

acp  ei 

•577411 

i 

6S5!4*40!  135.0! 
!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

16.3! NONE 
! 

JUV  LAKXN 
! 

! 

! 

1977 

AEP  32 

•577412 

68514*46!  195.0! 
•  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

16.5! NOME 
! 

!UV  LAKIN 
! 

! 

! 

1977 

AEP  83 

1577413 

i 

!  685 ! 4*46 !  195. 0! 

!  !  195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

16,8! NONE 
! 

IUV  LAKIN 
! 

! 

1 

1977 

AEP  34 

•577414 

1 

! 

f 

*  68514*46!  195.0! 

!  !  195.0! 

!  !  ! 

I  !  ! 

35. J! 
35.0! 

! 

I 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

- 

15001 
-  ! 
! 

16.8! NONE 
! 

! 

! 

JUV  LAKIN 
! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1977 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  135 


ENSR! 

•vtcc! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V  E  S  S  E  L 

j  i 

DIST!  OPERATOR 

NET  'CODE! LENGTH! ORDTH! 

■ 

; 

EST  •  CARGO  HANDLING 

•S  ‘OPERATING 

!  i 

REGIS-!****! 

RES*  ! 

REG.1L0AD-! 

CARGO  ! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  •  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NUH8ER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-lOVER”! /////! 

HORSE 

RASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// /! TP ! ////////// 

!  OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£!  LINE-2 

! *R£3UILT! 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER- 

j  FUEL 

i  i 

i  i 

!  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

< 

1 

2 

i  i 

i  ! 

;  i 

SUPPLY  RIVER 

TRANSPORTA* ION 

;  i 

i 

i 

! 

i 

i 

• 

j  ; 

DIVISION 

i 

■  i 

i 

i 

! 

■ 

j 

t 

•  j 

(CONTINUED)! 

j  i 

; 

! 

i 

i 

i 

« 

AEP  85 

! 577415 

68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 8! NONE 

!UV  LAKXN 

!  1977  » 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

j 

■ 

!  ! 

AEP  86 

! 577416 

63514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6.8! NONE 

•wv  LAKXN 

!  1977  ! 

! 

i  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

i 

i 

>  i 

AEP  87 

•577417 

68514A46! 

19S.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

t 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

t 

i 

{  i 

AEP  88 

157741  8 

66514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

10.8! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  i 

; 

i  i 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

_  i 

1 

« 

j  t 

AEP  89 

1577419 

68514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  i 

i 

i  i 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

■ 

!  1 

AEP  90 

! 577420 

63514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8'NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  1 

i 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

t 

; 

!  ! 

AEP  91 

1577421 

685 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.3! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

» 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

-  i 

i 

i 

{  2 

AEP  92 

1577422 

68514A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8‘NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  • 

i 

j  i 

195.0! 

3S.C! 

1.5! 

•  i 

; 

i 

!  ! 

AEP  93 

1579293 

685J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.3! NONE 

! WV  LAKIN 

!  1977  ! 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

j 

i 

!  ! 

AEP  94 

1579294 

63514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6 .8 ! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  1 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

!  ! 

AEP  95 

•579295 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.3 1  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  1 

t 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

_  i 

t 

i 

!  ! 

AEP  96 

1579296 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 8! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

{ 

i  i 

195.0! 

35. C* 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

j  ; 

AEP  97 

1579297 

685 ! 4A4?i 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 8 ! NONE 

! UV  LAKIN 

!  1977  • 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

_  t 

i 

i 

!  ! 

AEP  98 

1579298 

685  ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16-8JN0NE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

; 

J 

!  1 

AEP  99 

1579299 

©8514A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

16-8JN0NE 

! WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

I  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  * 

t 

i 

!  ! 

AEP  100 

1579300 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16«3i NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  1 

{ 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

.  i 

t 

{ 

!  ! 

AEP  101 

1579301 

68514A40! 

195.0! 

3S.C! 

9.5! 

- 

1500! 

16. 3!N0NE 

! WV  LAKIN 

1  1977  ! 

i 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

_  i 

; 

i 

!  ! 

AEP  102 

1579302 

o?5!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6.6! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

; 

i 

1  ! 

AEP  103 

1579303 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1O.8SN0NE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

; 

1  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

1 

; 

!  ! 

AEP  104 

1579304 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  105 

1579305 

685 1 4440! 

195.0! 

75.0! 

9.5! 

1500! 

1 6. 3 ! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  < 

1 

i 

!  ! 

AEP  106 

1579306 

68S14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

! WV  LAKIN 

!  1977  ! 

! 

■  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  107 

1579307 

6*514440! 

195.0! 

35.0! 

P.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

1  1 

AEP  108 

1579308 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  109 

1579309 

685 ! 4  A  401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8‘NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

(  1 

AEP  110 

1579310 

685J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8! NONE 

•WV  LAKIN 

1  19?/  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1  ! 

AEP  111 

1579311 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. 8 ! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  « 

! 

! 

!  1 

AEP  112 

1579312 

©3514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

isooi 

16. SlNONE 

!VV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

t  | 

AEP  113 

1579313 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.6! NONE 

•WV  LAKIN 

I  1977  1 

1 

1  1 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

!  1 

AEP  114 

1579314 

63514A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

I  1977  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  115 

1579315 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16. SlNONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  | 

■ 

•  i 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

!  1 

AEP  116 

1579316 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

isooi 

16. SlNONE 

!UV  LAKIN 

!  1977  ! 

! 

1  1 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

!  1 

AEP  117 

j  57931 7 

6*5!4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

16.8! NONE 

JVV  LAKIN 

1  1977  1 

i 

;  i 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  116 

1579318 

68514440! 

D5.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  119 

1579319 

©8514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6.d  I NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  120 

1579320 

685144401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15001 

1 6.8  I  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

• 

! 

!  ! 

AEP  121 

1 579321 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.MN0NE 

!VV  LAKIN 

!  1977  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

l 

!  ! 

AEP  122 

1579322 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15001 

1 6. SlNONE 

1  WV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

f 

! 

!  ! 

AEP  123 

1579323 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

1UV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

1  1 

195.9! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

i 

1  ! 

AEP  124 

1579324 

63514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16,6!  NONE 

1WV  LAKIN 

!  1977  : 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

AEP  125 

1579325 

68S14A401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 6! NONE 

JUV  LAKIN 

1  1977  1 

j 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  126 

! 579326 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15001 

16.8! NONE 

•UV  LAKIN 

!  1977  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

J  1 

AEP  127 

1579327 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 8! NONE 

1  WV  LAKIN 

1  1977 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  123 

•579328 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

SUV  LAKIN 

!  1977  ! 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

AEP  129 

1  579329 

685 1 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

16. SlNONE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

• 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

l  ! 

AEP  130 

i  579330 

68514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

1VV  LAKXN 

1  1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

J 

! 

AEP  131 

1579331 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

16.6! NONE 

•WV  LAKIN 

!  1977 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  132 

1579332 

68514440! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

luv  LAKIN 

!  1977 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  133 

i 579333 

68S14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.S! 

- 

1500! 

16.8 1  NONE 

SUV  LAKIN 

!  1977 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

l 

AEP  134 

1579334 

6JS  J4A4ftJ 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

16. SlNONE 

!WV  LAKIN 

1  1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

AEP  135 

1579335 

68514A40! 

195.0! 

35,0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

!UV  LAKIN 

I  1977 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

AEP  136 

1579336 

68S14A4C1 

195.0! 

75.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SlNONE 

luv  LAKIN 

I  1977 

1 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

l 

! 

1 

AEP  137 

1579337 

635144401 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

1 6. SlNONE 

!UV  LAKIN 

1  1977 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

t  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


- 

EN6R! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUHSER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DR AFT! 

NET  1C ODE! LENGTH! 9°DTHl  1 

PESIS-1****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

TER  1  SE £!//////!/////!  EO  * 

TON-  1  PAtjE  J  OVER-10VER-1/////1  HORSE 
NA6E  •  IV  !  ALL  1  ALL  1  LIGHT!  POWER 

1CRPACITF!  HI6K-  !  !  V  E  S  S  E  L 

1  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUTPHENT  ITC!  BASE 

\llllllll\  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

!  PASS-  ! (LI6HT) !///////////// ///!TD !////////// 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

HREBUILT! 

(23)  AMERICAN 

l 

i 

ELECTRIC  POWER”! FUEL 

11  1  1 

1  !  !  ! 

j  i  j  J 

i 

i 

| 

« 

; 

2 

; 

; 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 

1 

! 

DIVISION  ! 

1 

3 

(CONTINUED)! 

! 

! 

! 

AEP  138 

! 579333 

63514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8 ! NONE 

!VV  LAKIN 

197?  ! 

i 

•  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

AEP  139 

! 579339 

6SS14A40!  195. C!  15.0! 

9.5! 

- 

! 

15001 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

AEP  HO 

1579340 

68514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

1 6. 8  2  NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  HI 

!  579341 

68514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

AEP  H2 

•579342 

635HA40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. 8 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

! 

AEP  H3 

5579343 

635S4A40!  HS.O!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.3! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  !  H5.0!  35. C! 

1.5! 

! 

! 

AEP  144 

!  579344 

6S514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

1  1  105.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

AEP  145 

! 579345 

o85! 4A40 !  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

J 

1500! 

1 6. 8 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

2 

! 

! 

AEP  1 46 

5579346 

6S514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

•WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

; 

! 

! 

AEP  H7 

1579347 

6R5J4A40!  195.0!  *5.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6 .8 ! NONE 

!WV  LAXIN 

1977  ! 

i 

!  !  105.0!  35.0! 

1.5! 

! 

AEP  148 

1579348 

685 ! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

I 

! 

! 

AEP  149 

1579349 

685*4*40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8SN0NE 

•WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

1  •  S! 

-  i 

2 

! 

! 

AFP  150 

1579350 

685J4A40!  195.0!  35. C! 

9.5! 

- 

• 

1500! 

16. sj NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

AEP  151 

•579351 

68514A4C!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!VV  LAKIN 

1977  ! 

• 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

AEP  152 

1579352 

6?S!4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

* 

1500! 

1 6.8 !NONE 

!VV  LACI# 

1977  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  153 

•579353 

635 ! 4 A40 !  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

l 

•  !  1®5. C!  35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

1 

AEP  154 

1579354 

6*5 ! 4A40!  1  >5.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. 3! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  I 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

! 

AEP  155 

1579355 

o8S!4A40!  195.0!  35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 3 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

i 

!  !  H5.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  156 

1579356 

68514*40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6. 8 ! NONE 

!WV  LAKIN 

1977  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

I 

AEP  157 

•579357 

685! 4A40!  H5.0!  35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!UV  LAKIN 

1977  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

AEP  153 

1579358 

68514440!  1«5.0!  33.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8 !  NONE 

!UV  LAKIN 

1977  ! 

• 

!  •  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  159 

1579359 

6351**40!  I >5.0!  J5.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.3! NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

! 

!  •  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  160 

1575360 

6*514*40!  US. 01  55.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16. SHONE 

!WV  LAKIN 

1977 

1 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  161 

1579361 

685I4A40I  195.0!  35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

1 6.8! NONE 

! WV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  162 

1579302 

63514A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  163 

1579363 

O85UA40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

1 

1  1  195.0!  25.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  164 

1579364 

685HA40!  H5.0!  35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

16.8! NONE 

!  WV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

AEP  165 

1579365 

68514*40!  U5.0!  55.0! 

9.S! 

- 

1500! 

1 6.3  I  NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

t 

! 

AFP  166 

•579366 

96014A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8 !  NON  E 

!WV  LAKIN 

1977 

1 

!  i  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  187 

1579367 

96014A401  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6. 3! NONE 

!UV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  1 68 

1579368 

960J4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6. 8 ! NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  169 

1579369 

V6014A40!  195. C!  35.01 

9.5! 

- 

1650! 

16.8 l NONE 

|WV  LAKIN 

1977 

i 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

AEP  170 

i 579J70 

96014(40!  195.01  35.0! 

9.5! 

” 

1650! 

16.8! NONE 

JW  LAKIN 

1977 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

AEP  171 

1379371 

96014(40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

16501 

16.8! NONE 

1W  LAKIN 

1977 

!  !  195.01  35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

AFP  172 

1579372 

960I4A49!  H5.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

» 

!  !  195.01  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

AEP  173 

1 579375 

960I4A40!  H5.0!  35. Cl 

9.5! 

- 

1650! 

16.3! NONE 

(WV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  H5.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  174 

1579374 

96014440!  H5.0!  35.0! 

4.51 

- 

1650! 

1 6.8! NONE 

JWV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

AEP  175 

1579375 

960I4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16. 8 ! NONE 

|WV  LAKIN 

1977 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  176 

1579J76 

96014A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8! NONE 

! WV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

AEP  177 

1579377 

960I4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8! NONE 

!WV  LAKIN 

1977 

! 

1  I  145.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  178 

1574378 

960HA40!  19$. 0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8! NONE 

IWV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

.  2 

I 

AEP  179 

! 579379 

96014A40!  195.0!  35. C! 

9.5! 

- 

1650! 

1  6. SHONE 

!WV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

AEP  130 

1579380 

960S4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16. 8! NONE 

IWV  LAKIN 

1977 

i 

I  !  145.0!  35.0! 

1.5! 

! 

! 

AEP  181 

1579381 

960I4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16. 3! NONE 

IWV  LAKIN 

1977 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

AFP  132 

1579382 

96014A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6. 3 ! NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

! 

!  •  1>5.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AEP  183 

1579383 

960I4A40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8! NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

i 

1  !  195.01  35.0! 

1.5! 

! 

AEP  184 

1579384 

96014A40!  195.0!  *5.0! 

9.5! 

- 

16501 

16.5 ! NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

i 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

AEP  1 35 

1579385 

960! 4440!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6.3! NONE 

!WV  LAXIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AEP  186 

1579386 

96014(40!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8'NONE 

IWV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

! 

AEP  187 

1579387 

960J4440!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

16.8! NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

AEP  183 

1579388 

96014440!  195.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

U.si.NONC 

JWV  LAKIN 

1977 

| 

•  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

AEP  189 

1579359 

96014440!  145.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6.8! NONE 

! WV  LAKIN 

1977 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

AEP  190 

I57939C 

960UA40!  t95.0!  35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 6 .8  !  NONE 

!VV  LAKIN 

1977 

1 

1 

i 

!  1  195.0!  35.0! 

1  !  1  ! 

11  1  ! 

1.5! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPT  ION  OP  VESSELS 


VESSEL  WARE  AND  NUMBER 


!  COAST 
•  GUARD 
!  NUMBER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

*  NET  !C0DE !  LENGTH! PRDTH!  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!  TON-  !PAGE!  0VER-10VEP-! /////! 
!  NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT ! 


IONS  ! DRAFT!  1CAPACITY!  HIGH-  ! 

PRDTH!  !  !  !  EST  ! 

REG. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  ! 

/////!  ED  !  !////////!  POINT  ! 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)! 
ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!  V  E  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLING  IS  SOPERATING  ! 
EQUIPMENT  ! TC !  BASE  ! 
LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
////////////////1TD!//////////! 
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engr* 

OI ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARO 
!  NUMBER 

!  JVTCC!  DIMENSIONS  !ORAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! ERDTH!  ! 

-!REOIS-!**»»!  RES.  !  9EG.1L0AD-! 

!  TER  !  SEE !//////! /////  £0  ! 

!  TON-  !PASE!  0VEP-!0VEP -!/////! 

!  NAOE  !  TV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

HORSE! 

POWER* 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

•  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  • 

CARGO  !  FIXED  !  ERUIPNENT  !TC!  9ASE  !  TEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  8UILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///ITD! //////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2  5*RE8UILT! 

(23)  AMERICAN 

i 

ELECTRIC  POWER-! FUEL 

5  5  5 

5  5  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

» 

i 

1 

1 

I 

■ 

i 

1 

l 

i 

i 

i 

SUPPLY 

PIVER  TRANSPORTA ! ION 

5  !  ! 

i 

i 

t 

i 

I 

DIVISION 

i 

5  •  ! 

t 

■ 

(CONTINUED)! 

5  !  5 

i 

i 

t 

i 

i 

AEP  4C1 

*033342 

*  429*4*40!  175.05 

26.0! 

9.0* 

- 

900! 

12.0! NONE 

! WV  LAKXN 

i 

1981  ! 

! 

5  5  5  175.0! 

26. C! 

2.0* 

•  i 

i 

i 

i 

AEP  402 

•633343 

5  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0* 

- 

900* 

12.OJN0HE 

!WV  LAKXN 

i 

1981  ! 

! 

5  !  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

.  i 

1 

i 

i 

AEP  4C3 

•633344 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0* 

- 

900* 

1 2. 0 ! NONE 

!WV  LAKXN 

i 

1981  ! 

! 

5  5  5  175.0* 

26. C! 

2.0* 

-  i 

I 

i 

i 

AEP  404 

‘633345 

5  42954*40!  175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

900! 

12.01N0NE 

!WV  LAKXN 

5 

1981  ! 

! 

!  5  5  1  75.0! 

26.0! 

2.0! 

-  i 

1 

i 

■ 

AEP  405 

! 633346 

5  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0‘NONE 

!UV  LAKXN 

i 

1981  • 

! 

!  !  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

—  i 

1 

i 

i 

AEP  406 

•633347 

5  42954*40!  175.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

900* 

1 2-OJN0NE 

!UV  LAKXN 

i 

1981  ! 

! 

5  !  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

•  < 

1 

i 

i 

AEP  40? 

*633343 

!  42954A40!  175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

!UV  LAKIN 

i 

1981  j 

! 

!  5  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

AEP  403 

! 633349 

!  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

i 

1981  ! 

! 

!  5  5  175.0! 

2o.O! 

2.0! 

-  • 

i 

i 

i 

! 63  3350 

!  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0! HONE 

!WV  LAKXN 

< 

1981  ! 

! 

!  5  5  175.0! 

26. C! 

2.0! 

•  i 

1 

t 

i 

AE<»  410 

1633351 

5  42954A40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

i 

1981  * 

! 

5  5  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

—  i 

• 

i 

AEP  411 

! 43335? 

5  42954A40!  175.0! 

2o.O! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

!VV  LAKXN 

t 

1981  ! 

! 

5  5  5  175.0! 

26. C! 

2.0! 

_  i 

» 

i 

i 

AE?  412 

5633353 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

1 2 -0 ! NONE 

!VV  LAKXN 

i 

1981  j 

! 

5  5  5  175.0! 

?6.0! 

2.0* 

-  i 

! 

i 

AEP  413 

! 633354 

5  429*4*40!  175.0! 

26.0* 

R.O! 

- 

900* 

12.0! HDHE 

!HV  LAKIN 

i 

1981  ! 

! 

5  5  5  175.0! 

26.0! 

2.0! 

—  i 

1 

1 

i 

AEP  414 

163335$ 

5  429*4*405  1’5.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0! NONE 

!VV  LAKIN 

5 

1981  * 

! 

5  !  *  175.0! 

26.0! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

t 

AEP  415 

•633356 

!  4?9'4*,0!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0!N0HE 

!UV  LAKIN 

i 

1981  i 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

-  i 

1 

i 

AEP  416 

•633357 

!  42914*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0 ! NONE 

*WV  LAKIN 

! 

1981  j 

! 

!  !  !  173.0! 

26.0! 

2.0! 

.  i 

f 

i 

AEP  417 

5633353 

!  429 ! 4*40 !  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

! WV  LAKIN 

1981  J 

5 

!  !  !  175.0! 

2o.O! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

AEP  413 

5533359 

!  4?9 !  4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0* 

- 

900! 

1 2. 0! NONE 

•WV  LAKIN 

t 

1981  ! 

! 

!  !  !  W5.0! 

26. C! 

2.0! 

-  i 

J 

* 

AEP  419 

5633360 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

1 2 .0! NONE 

! WV  LAKIN 

1 

1981  ! 

5 

!  !  !  175.0! 

26.0* 

2.0! 

-  * 

* 

i 

• 

AEP  420 

5633361 

•  429 ! 4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

!UV  LAKIN 

5 

1981  ! 

5 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0* 

-  * 

i 

i 

AEP  421 

5633362 

*  429! 4*40!  175.0! 

26.0* 

9.0* 

- 

9C0* 

12.05N0NE 

ivv  LAKIN 

i 

1981  ! 

! 

!  !  !  175.0! 

?6.C! 

2.0! 

-  ! 

• 

t 

AEP  «22 

1633363 

!  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.0! HONE 

! WV  LAKXN 

5 

1981  j 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

-  i 

t 

J 

AEP  423 

5633364 

!  429! 4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

900* 

12.01N0NE 

!UV  LAKIN 

! 

1981  ! 

! 

!  !  !  175.0! 

26. C! 

2.0! 

—  i 

t 

* 

AEP  424 

5633365 

!  42914*40!  175.0! 

26.0* 

9.0! 

- 

5 

900! 

1  2 . 0  i  HONE 

!VV  LAKIN 

! 

1981  ! 

! 

!  !  !  17$. 0! 

26.0! 

2.0! 

-  » 

* 

! 

AEP  425 

5633366 

!  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

!Uy  LAKIN 

1981  ! 

! 

!  !  !  1 75.0! 

26.0* 

2.0! 

-  i 

i 

• 

AfP  426 

5633367 

!  429*4**0!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.O!N0NE 

!VV  LAKIN 

1981  | 

5 

!  !  !  175.0! 

26.0* 

2.0! 

• 

-  • 

! 

J 

AEP  4 2? 

! 63336? 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0!  NONE 

!WV  LAKIN 

1981  i 

! 

!  !  !  17$. 0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  3 

• 

J 

AfP  426 

5633369 

!  429*4*40!  175.0! 

2o. C! 

9.0! 

- 

900! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

1981  5 

5 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  i 

J 

J 

AEP  429 

5633370 

!  42954*40!  175.0! 

26.  C! 

9.0* 

- 

! 

900* 

1 2.0! NONE 

!WV  LAKXN 

1981  ! 

! 

!  !  1  175.0! 

26. C! 

2.0! 

j 

-  i 

1 

! 

AfP  4J0 

5633371 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

5 WV  LAKIN 

1981  5 

5 

!  !  !  1 75.0! 

26.0! 

2.0! 

5 

—  i 

! 

J 

AEP  431 

5633372 

!  429*4*40!  1?5.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

< 

900! 

12.0! NONE 

5WV  LAKXN 

1981  5 

5 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

AEP  432 

5633373 

!  42914*405  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

5 

900! 

1 2.0! NONE 

luv  LAKIN 

1981  5 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

t 

| 

AEP  433 

5633374 

5  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

5 

900! 

12.0!N0NE 

!uv  LAKIH 

1981  5 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

» 

! 

AEP  434 

5633375 

•  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! NONE 

5WV  LAKIN 

1981  ! 

5 

!  !  !  175.0! 

26.  C! 

2.0! 

• 

-  5 

i 

! 

A£P  435 

5633376 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! NONE 

!MV  LAKIN 

1981  | 

!  !  !  175.0! 

26. C! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

AFP  436 

5633377 

!  429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.01NONE 

1WV  LAKIN 

1981  * 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

5 

! 

AEP  437 

5633375 

42914*40!  175.0* 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! NONE 

!WV  LAKXN 

1981  ! 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

.  « 

5 

! 

AEP  433 

563337? 

429*4*40!  175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! NONE 

5WV  LAKIN 

1981  ! 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

! 

AEP  439 

5633330 

!  42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

I 

900! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

1981  ! 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  f 

i 

J 

AEP  440 

1633331 

429*4*40!  175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

J 

900* 

12 .0 ! NONE 

tWV  LAKIN 

1981  J 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

{ 

! 

AfP  441 

! 633382 

429J4A4C!  P5.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! HONE 

!WV  LAKIN 

1981  ! 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0* 

• 

-  ! 

! 

AEP  442 

5633333 

42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

» 

900* 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

1981  ! 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

1 

5 

AEP  443 

1633384 

429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

5 

900! 

12.0! NONE 

luv  LAKIH 

1981  ! 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

» 

! 

AEP  444 

5635335 

42914*40!  175.0* 

26.01 

9.0! 

- 

t 

900*5 

12.0! NONE 

!VV  LAKIN 

1981  J 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

5 

-  • 

5 

AEP  445 

5633356 

429J4A40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

* 

9001 

12.05NONE 

!VV  LAKIH 

1981  ! 

! 

!  !  175.0! 

26. S! 

2.0! 

i 

-  » 

1 

| 

AEP  44& 

•633387 

42914*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

900! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIH 

1981  ! 

! 

!  !  175. C* 

26.0! 

2.0! 

5 

—  i 

t 

! 

AEP  447 

1633388 

429*4*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

S 

900! 

1 2.01  NONE 

!VV  LAKXN 

1981  ! 

I 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0* 

i 

*  i 

i 

} 

AEP  445 

5633339 

42914*40!  175.0* 

26.0! 

9.0! 

- 

5 

900! 

1 2.oi NONE 

{WV  LAKIN 

1981  * 

5 

!  5  175.0* 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

| 

AEP  449 

!63J390 

42954*40!  175.0* 

26.0* 

9.0! 

- 

j 

900! 

12.05NONE 

!UV  LAKIN 

1961  | 

!  5  175.0! 

2o.O! 

2.0* 

5 

.  i 

! 

J 

AfP  A50 

5633391 

42954*40!  175.0! 

26.0! 

9.0* 

- 

! 

900! 

12.0! ROHE 

!WV  LAKIN 

1961  ! 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

.  i 

) 

i 

AEP  451 

5633392 

429*4440!  175. C! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0! NONE 

iwv  LAKIN 

1981  I 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

.  i 

i 

1 

AFP  452 

563339J 

429J4A40!  175.0! 

?6.C! 

9.0! 

- 

! 

900! 

12.0IHONE 

!W  LAKIN 

1981  | 

5 

!  !  175.0! 

26.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

i 

AEP  453 

5633394 

42914*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

12.0! HONE 

!UV  LAKIN 

1981  ! 

1 

!  5  175.0* 

26.0! 

2.05 

*5 

-  i 

1 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EXGRj  !  SVTCCJ  DIMENSIONS  ! DRAFT!  1CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  ! CODE ! LENGTH* 6PDTH!  I  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  ! 

- 1 REGIS-!**** *  REG.  !  REG. ILOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  !  TEAR  » 

!  COAST  I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  'PAGE!  OVEP-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS”  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// !  OR  ! 

!  NUMBER  !  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUlLT! 


a 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  P0VER-1FUEL 

a 

a 

i 

2  ; 

;  a 

a  a 

; 

a 

2 

a 

a 

a 

a 

! 

< 

i 

a 

! 

j 

a 

• 

{ 

a 

! 

! 

SUPPLY  RIVER 

TRANSPORTA! ION 

a 

a  i 

t 

a 

a 

i 

1 

a 

! 

J 

DIVISION 

i 

a 

;  2 

j 

a 

a 

a 

j 

a 

a 

(CONTINUED)! 

a 

2  j 

; 

a 

a 

j 

a 

a 

1 

AEP  505 

SS70350 

a 

960*!4A40i 

200.0! 

35.0! 

9. si 

-  * 

1650! 

13-5! NONE 

iw  LAKIN 

*  1976 

• 

i 

j 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

a 

a 

a 

• 

AEP  506 

! 570351 

a 

96014A40J 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1650! 

1 3. SJNONc 

!WV  LAKTN 

!  1976 

! 

a 

a 

2  a 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

a 

a 

• 

AEP  507 

•570352 

a 

96014A40! 

200.0! 

35. 0! 

9.5! 

-  » 

1650! 

13. sj  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1976 

! 

{ 

a 

a  2 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

j 

1 

! 

J 

AEP  508 

i 570353 

a 

96ol 4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ; 

1650! 

13.5! NONE 

!UV  LAKIN 

!  1976 

f 

■ 

a 

•  < 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

a 

J 

AEP  509 

j  S703S4 

a 

960  !-*A40! 

20C.0! 

35.C! 

9.5! 

-  i 

1650! 

13.  5  .'NONE 

!WV  LAKIN 

!  1976 

a 

a 

a  a 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

a 

t 

AEP  510 

"i  570355 

j 

96014A40* 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ; 

1650! 

13-5  j  NONE 

•WV  LAKIN 

*•  1 976 

< 

• 

a 

;  2 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  > 

i 

a 

a 

AEP  511 

1570356 

a 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13-5! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1976 

i 

a 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

a 

a 

a 

• 

AEP  512 

*570357 

a 

960*4440! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  a 

1650! 

13-5! NONE 

!UV  LAKIN 

2  1976 

j 

a 

a 

a  > 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

! 

* 

AEP  513 

! 570358 

a 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13.5! NONE 

!  WV  LAKIN 

!  1976 

• 

i 

t 

2  ; 

200.0! 

35.0* 

1.5! 

-  j 

a 

a 

1 

AEP  514 

! 570359 

a 

960 1 4440! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  * 

1650! 

13.5 i NONE 

! WV  LAKIN 

i  1976 

f 

a 

a 

;  a 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

a 

1 

a 

! 

AEP  515 

*1570360 

a 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  a 

1650! 

13.5 ! NONE 

*WV  LAKIN 

•  1976 

i 

a 

a  a 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

i 

a 

2 

AEP  516 

*1570361 

a 

9601 4A40l 

200.0! 

35.0! 

9.S* 

-  • 

1650! 

1 3. 5 {NONE 

•WV  LAKIN 

!  1976 

• 

1 

a 

■  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

a 

• 

AEP  517 

•570362 

a 

96054440! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  a 

1650! 

13.5! NONE 

! WV  LAKIN 

!  1976 

a 

j 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

a 

• 

AEP  S18 

1 570363 

a 

960*4440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

13.5! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1976 

a 

a 

;  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

2 

• 

AEP  519 

1570364 

; 

960!  4 440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13. 5! NONE 

! WV  LAKIN 

i  1976 

; 

a 

a  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

a 

1 

AEP  520 

1 570365 

a 

960! 4440! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  > 

1650! 

13.5! NONE 

!WV  LAKIN 

*!  1977 

• 

a 

a 

;  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

a 

a 

1 

AEP  521 

! 570366 

a 

960! 4440  j 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  a 

1650* 

13.5! NONE 

*wv  LAKIN 

i  1977 

j 

a 

a 

;  2 

200.0! 

35. C* 

1.5! 

-  ; 

a 

! 

j 

AEP  S22 

*1570367 

a 

960i4440! 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  J 

1650! 

1 3.5! NONE 

!UV  LAKIN 

!  1977 

a 

a 

;  a 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

2 

! 

AEP  523 

•570368 

a 

96014440*! 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  « 

1650! 

13.5! NONE 

!UV  LAKIN 

i  1977 

a 

a 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

a 

AEP  524 

•570369 

j 

960! 44  40! 

200. C! 

35. C! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13.5! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

! 

a 

a 

!  ! 

200.0* 

35.0! 

1.5!- 

-  ! 

a 

! 

2 

AEP  525 

•570370 

a 

960! 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13. 5! NONE 

!UV  LAKIN 

*!  1977 

a 

a 

•  ! 

200. C! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

a 

a 

a 

AEP  526 

1 570371 

i 

960 ! 4440! 

200.0* 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1650! 

1 3.5 i NONE 

iwv  LAKIN 

i  1977 

! 

i 

a  ; 

200.0* 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

a 

! 

AEP  527 

•570372 

i 

960*!  4440! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

13.5 !N0NE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

a 

a 

!  1 

20C.0* 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

; 

AEP  528 

•570373 

*! 

o- 

o 

** 

i- 

o 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  » 

1650! 

13.5! NONE 

!WV  LAKIN 

i  1977 

! 

1 

!  ! 

200.0* 

35.0* 

1.5! 

-  J 

! 

! 

! 

AEP  529 

! 570374 

1 

96014440! 

200.0! 

55.0! 

9.5! 

-  • 

1650! 

13.5!  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

! 

AEP  530 

•570375 

1 

96014440! 

200.0! 

3S.0! 

9.5! 

i 

1650! 

13.5SN0NE 

JWV  LAKIN 

!  1977 

i 

! 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  531 

•57C376 

1 

960*4440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1650* 

13. 5!N0NE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

! 

j 

;  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

l 

1 

AEP  532 

1570377 

a 

960  i  4  440  *! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1650! 

1 3. siNONE 

SUV  LAKIN 

•  1977 

! 

i 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

! 

AEP  533 

1570378 

i 

960! 4440! 

200.0! 

35.0* 

9.5! 

-  ! 

1650! 

13.5! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

1 

AEP  534 

! 57C379 

1 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1650! 

13.5 ! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

! 

! 

!  1 

200.0* 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

2 

AEP  535 

1570380 

! 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

i 

1650! 

13.5! NONE 

!UV  LAKIN 

i  1977 

» 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

a 

! 

AEP  536 

i 570381 

a 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5SN0NE 

!WV  LAKIN 

1  1977 

a 

1 

a  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

a 

1 

AEP  537 

*1570382 

1 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650* 

13.5! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

a 

1 

2  2 

20G.0! 

35.0* 

1.5! 

-  • 

! 

! 

1 

AEP  538 

157C383 

l 

96014440! 

200.0! 

35.0* 

9.5! 

- 

1650! 

13. SINONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

a 

1 

1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  • 

a 

a 

j 

AEP  539 

1570384 

a 

960*4440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5*  NONE 

! WV  LAKIN 

!  1977 

J 

a 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

! 

2 

AEP  540 

•570385 

a 

960*4440! 

200.0! 

35.0* 

9.5! 

- 

1650! 

13.5! NONE 

IWV  LAKIN 

*!  1977 

! 

a 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

AEP  541 

1570386 

i 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5 ! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

i 

1 

2  » 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  • 

! 

1 

1 

AEP  542 

i 570387 

1 

960! 4A4oj 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1977 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

! 

AEP  543 

1570388 

I 

96014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5! NONE 

IWV  LAKIN 

I  1977 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  a 

! 

1 

! 

AEP  544 

•570389 

a 

960 ! 4 A40 1 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 3. 3 ! NONE 

JWV  LAKIN 

1  1977 

a 

1 

a  ; 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

a 

1 

AEP  545 

1570390 

1 

960*!4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13. SiNONE 

iwv  LAKIN 

!  1977 

a 

! 

2  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

1 

! 

AEP  546 

1570391' 

! 

960l 444oi 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 3.5i NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

a 

a 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

! 

AEP  547 

i 570392 

i 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 3. SINONE 

!WV  LAKIN 

!  1977 

! 

1 

!  1 

200.0* 

35.0! 

1.5! 

-  { 

I 

! 

1 

AEP  548 

1570393 

1 

96014440! 

200.0! 

3S.0! 

9.5! 

-  i 

16S0! 

13.5! NONE 

•WV  LAKIN 

1  1977 

! 

a 

!  1 

2CO.O! 

35. OJ 

1.5! 

-  * 

a 

a 

l 

AEP  549 

1570394 

2 

96014440! 

200.0! 

3S.0! 

9.5! 

- 

1650! 

13. SiNONE 

iwv  LAKIN 

!  1977 

1 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  550 

1 570395 

! 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 3.5! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977 

! 

1 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

1 

! 

! 

AEP  551 

1570396 

! 

960i4A40l* 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1650! 

1 3.5i NONE 

•WV  LAKIN 

•  1977 

a 

| 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

a 

! 

AEP  552 

*1570397 

1 

96054440! 

200.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

1650! 

13. SINONE 

iwv  LAKIN 

!  1977 

a 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

AEP  553 

1370398 

1 

96014440! 

20C.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1650! 

13. SINONE 

! WV  LAKIN 

1  1977 

f 

! 

!  1 

200.0! 

35. 0l 

1.5! 

-  • 

1 

! 

1 

AEP  554 

1570399 

1 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1650! 

13. SINONE 

IWV  LAKIN 

1  1977 

| 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

| 

! 

1 

AEP  555 

1570400 

I 

96014440! 

200.0! 

35.3! 

9.5! 

-  < 

1650! 

13. SINONE 

JWV  LAKIN 

l  1977 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

1 

! 

AEP  556 

1570401 

1 

960144401 

200.0! 

3S.0! 

9.5! 

1650! 

13. SINONE 

IWV  LAKIN 

1  1977 

1 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

1 

! 

AEP  557 

1570402 

1 

96014440! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1650! 

13. SINONE 

!UV  LAKIN 

!  1977 

1 

1 

! 

1 

1  ! 

•  1 

200. C! 
» 

35. C 1 
! 

a 

! 

-  I 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

!!!!!!!  !  !  !  ! 


TA3LZ  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


140 


ENSR! 

01 ST  I  OPERAT  R 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCC»  DIMENSIONS  'DRAFT!  1CAPACITY!  HI6H-  !  -VESSEL! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! QRDYh!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  SOPERATXNG  ! 

- • R£6I$-t i  REG.  i  REG.SL0A0-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  EO  !  !////////■  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

GUARD  !  TON-  !PAGE!  OVER-! OVER- ! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// Z////////STD! ////////// ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


HUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)'  LINE-2 


!EE! 


LINE-2 


•REBUILT! 


(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER- 

FUEL 

i 

i 

{ 

i  i 

i  t 

2 

2 

1 

j 

; 

• 

2 

1 

; 

1 

1 

1 

1 

« 

2 

1 

1 

! 

2 

i 

SUPPLY  RIVEP  TRANSPORTA 

ION 

i 

2  i 

j 

2 

2 

1 

1 

2 

! 

DIVISION 

• 

2  i 

; 

2 

1 

1 

■ 

2 

! 

(CONTINUED) 

i 

*  ; 

2 

2 

t 

1 

1 

2 

! 

AEP 

558 

S7C403 

i 

96C! 4A40! 

200.0! 

35-3! 

9.5! 

- 

1650! 

13.5  j  NONE 

!WV  LAKIN 

2 

1977 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

• 

• 

2 

AEP 

652 

579392 

; 

960J4A4Q! 

1°5.0! 

35.0! 

9.S! 

- 

1o50! 

13.5! NONE 

!VV  LAKIN 

j 

1977 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

J 

2 

1 

AEP 

8801 

935356 

i 

687!4*40! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. S ! NONE 

!UV  LAKIN 

1 

1988 

i 

•  * 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

1 

AEP 

6802 

935357 

{ 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.5 1  NONE 

! WV  LAKIN 

2 

1988 

i 

i  i 

195.0! 

35- C! 

2.C! 

-  « 

• 

2 

1 

AEP 

3803 

93535S 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5! NONE 

!UV  LAKIN 

1 

1988 

• 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

2 

» 

AFP 

3804 

935359 

i 

627  J4A40 ! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5 ! NONE 

•VV  LAKIN 

1 

1988 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

J 

2 

t 

AEP 

3805 

935360 

i 

6S7S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

16.5! NONE 

!WV  LAKIN 

t 

1988 

| 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

j 

2 

! 

AEP 

6606 

935361 

j 

667!4A40! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. 5! NONE 

*!VV  LAKIN 

2 

1988 

i 

2  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

1 

* 

! 

AFP 

8307 

935362 

i 

O07|4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5i NONE 

!UV  LAKIN 

* 

1988 

2 

2  i 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

.  1 

» 

1 

2 

AFP 

3803 

935363 

! 

687! 4A4oj 

195.0! 

35-C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5SN0NF 

!UV  LAKIN 

i 

1988 

i 

«  i 

195.0! 

3S.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

1 

AEP 

8809 

935364 

2 

627  j  4A4c! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

16.5! NONE 

!VV  LAKIN 

• 

1988 

; 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

2 

1 

1 

AEP 

3810 

935365 

2 

697J4A40! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6.5 ! NONE 

SUV  LAKIN 

i 

1988 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

2 

1 

1 

AEP 

3811 

935366 

2 

6S7!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5! NONE 

! WV  LAKIN 

! 

1988 

2 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

2 

» 

1 

AEP 

3812 

935367 

2 

687!4A40! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. S • NONE 

! WV  LAKIN 

1 

1988 

< 

i  2 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  « 

; 

1 

t 

AEP 

8813 

935368 

i 

007  j  4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6-5 ! NONE 

SUV  LAKIN 

2 

1988 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

AEP 

8814 

935369 

i 

687!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. 5! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ; 

1 

1 

1 

AEP 

3815 

935370 

• 

6a7!4A4*)i 

1«5. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5iN0NE 

SUV  LAKIN 

1 

1988 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

2-0! 

-  | 

1 

1 

i 

AEP 

3816 

935371 

2 

687*!4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. 5! NONE 

SUV  LAKIN 

1 

1988 

{ 

«  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

1 

j 

1 

AEP 

3817 

935372 

2 

6?7!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

1 6. 5 ! NONE 

! WV  LAKIN 

j 

1988 

2 

»  i 

195.0! 

35. C! 

*..0! 

-  ; 

1 

; 

2 

AEP 

6813 

935373 

; 

6P7J4A40! 

195.0! 

ss.o* 

9.0! 

- 

1500! 

16.5 ! NONE 

SUV  LAKIN 

1 

1988 

j 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

-  1 

; 

! 

< 

AEP 

8819 

935374 

2 

687*4*40! 

195. C 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 5 JNONE 

SUV  LAKIN 

4 

1968 

j 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

! 

AEP 

8820 

935375 

2 

687! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.5! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

2 

i  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

1 

! 

! 

AEP 

3821 

935376 

2 

667! 4 A4oi 

195.0! 

35,  M 

9.0! 

- 

1500! 

16.5  JNONE 

JWV  LAKIN 

! 

1988 

i 

2  j 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  | 

2 

1 

! 

AEP 

3822 

935377 

j 

637 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1500! 

16.5?  NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1988 

! 

!  ! 

19$. 0* 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

! 

AEP 

8823 

935378 

i 

607S4A4O! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5!N0NE 

iHV  LAKIN 

! 

1988 

« 

i  i 

195.0! 

35-0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

AEP 

3824 

935379 

*! 

687*!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

16.5 i NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

.  1 

1 

! 

! 

AEP 

8325 

935380 

! 

637I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

16. 5!  NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1988 

! 

j  j 

195.0! 

35-0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

AFP 

3826 

935381 

i 

657*!4A4oi 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

16.5 ! NONE 

!WV  LAKIN 

! 

1989 

! 

\  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP 

8827 

935382 

! 

687UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 6.s  shone 

SUV  LAKIN 

! 

1989 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

j 

AEP 

8828 

935383 

i 

657 !  4A  40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

isooi 

16. 5 i NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1989 

« 

i  ■ 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

t 

! 

AEP 

8829 

935384 

2 

687!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16. 5! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1989 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

1 

! 

AFP 

8830 

935385 

! 

687J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.5SN0NE 

!WV  LAKIN 

! 

1989 

j 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

2 

1 

! 

AEP 

8831 

935386 

j 

637i4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5JN0NE 

!WV  LAKIN 

I 

1989 

2 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

J 

AEP 

8832 

935387 

i 

687J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16. 5  JNONE 

luV  LAKIN 

! 

1989 

i 

2  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

t 

! 

! 

AEP 

3833 

935388 

! 

687! 4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

16.5! NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1989 

2 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

1 

1 

j 

AEP 

8834 

935389 

i 

667UA40i 

19S.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5! NONE 

!VV  LAKIN 

i 

1989 

! 

j  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  » 

1 

1 

! 

AEP 

8335 

935390 

j 

667!4A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5! NONE 

SUV  LAKIN 

1 

1989 

; 

t  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  < 

1 

1 

1 

AEP 

3336 

935391 

i 

667! 4A  40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

16.5!N0NE 

SUV  LAKIN 

! 

1989 

[ 

2  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

; 

! 

! 

AEP 

3837 

935392 

i 

65754*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5! NONE 

! WV  LAKIN 

! 

1989 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

! 

AEP 

8838 

935393 

2 

65754*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5  j  NONE 

!WV  LAKIN 

! 

1989 

j 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

! 

AEP 

8839 

935394 

; 

687J4A40! 

195.0! 

5 .0 ! 

9.0! 

-  j 

1500! 

16.5! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1989 

i 

!  2 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

t 

j 

! 

AEP 

8840 

935395 

! 

65754340! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 6. 5  JNONE 

!UV  LAKIN 

! 

1989 

! 

2  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

1 

! 

AEP 

8841 

941059 

! 

65 7i 4*4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

1 6. 5  j  NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1988 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

1 

! 

* 

AEP 

8842 

941060 

i 

687!4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1500! 

16. 5! NONE 

SUV  LAKIN 

j 

1988 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

1 

2 

i 

AEP 

3843 

941061 

i 

667  54*40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5SN0NE 

!UV  LAKIN 

i 

1988 

g 

•  : 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

! 

AEP 

8644 

941062 

i 

687 ! 4*40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5 ! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

i 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

f 

• 

! 

AEP 

8845 

941063 

l 

657J4A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 6. 5! NONE 

!WV  LAKIN 

! 

1988 

! 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP 

8846 

941064 

t 

68714*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 6.5! NCNE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

! 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

« 

! 

AEP 

8047 

941065 

I 

687 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 6. 5 JNONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP 

8848 

941066 

i 

687! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5! NONE 

SUV  LAKIN 

2 

1988 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

{ 

-  1 

! 

! 

! 

AEP 

8849 

941067 

i 

68714*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5 ! NONE 

SUV  LAKIN 

! 

1988 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

AEP 

8850 

941068 

2 

687  j  4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

16.5 ! NONE 

!UV  LAKIN 

! 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

AEP 

8851 

9410*9 

i 

687*!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1500! 

16.5 {NONE 

1UV  LAKIN 

! 

1988 

i 

! 

! 

!  ! 

1  2 

!  ! 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

2.0! 

1 

i 

1 

« 

1 

-  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R 

i 

!  1 VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  C  S  S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1CODE1LENGTH10RDTH! 

! 

! 

| 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

!  COAST 

1  TER  5  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESS  thi 

'0  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PASE1 

0VEH-10VEP-! /////! 

HOSSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 

!  OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

! ‘REBUILT! 

(23) 

AMERICA 

E4.  POWER- 

S 

! 

•FUEL 

2  1  1 

1  1  2 

1  !  1 

| 

t 

i 

j 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SUPPLY 

RIVER  TR ANSPOftTAl ION 

i  i  i 

1 

; 

! 

< 

! 

! 

! 

DIVISION 

J 

1  2  1 

« 

j 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

1  1  1 

2 

i 

t 

! 

i 

; 

AEP 

6852 

! 941070 

!  68714A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

16. s  i  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1988  ! 

! 

2  !  1 

195.0! 

3S.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

*£P 

8853 

! 941071 

1  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 6. S ! NONE 

!  U V  LAKIN 

1  1988  ! 

j 

2  1  1 

195.0! 

75.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8854 

•941072 

1  O3714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.9! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1988  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

i  I 

AEP 

8855 

‘941073 

1  63714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9! NONE 

!UV  LAKIN 

i  1988  I 

i 

1  !  1 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

AEP 

8901 

•943779 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 . 2 1  NONE 

!VV  LAKIN 

2  1989  { 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8902 

•943780 

1  420UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.2 ! NONE 

!W  LAKIN 

!  1989  ! 

i 

1  1  • 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8903 

! 943781 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

900! 

11 *21  NONE 

!WV  LAKIN 

1  1989  ! 

i 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

( 

-  i 

! 

! 

AEP 

8904 

•943782 

•  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 .2! NONE 

!UV  LAKIN 

1  1989  1 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8905 

1943783 

1  4  20  !  4 A  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

900! 

11-2! NONE 

!UV  LAKIN 

!  1989  • 

j 

2  I  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8906 

j 943734 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 .2 {NONE 

!WV  LAKIN 

!  1989  ! 

i 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

•  i 

j 

! 

AEP 

8907 

1943785 

1  420 14A401 

175.0! 

2o.O! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11-21  NONE 

!UV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

*  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8908 

1943786 

!  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

900! 

11.2!  NONE 

!UV  LAKIN 

1  1989  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8909 

1943787 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 -21  NONE 

! WV  LAKIN 

!  1989  J 

; 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

] 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8910 

i  943738 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

1 1 • 2 • NONE 

!UV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8911 

1943739 

•  42014A401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11 • 2  !  NONE 

!WV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.C! 

i 

-  i 

! 

! 

AEP 

8912 

1943790 

1  42014A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.2! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

AEP 

8913 

1943791 

!  420! 4A40 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

t 

900! 

11.2!  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1989  | 

i 

!  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8914 

1 943792 

!  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.2! NONE 

!UV  LAKIN 

1  1989  f 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8915 

1943793 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11 .2  !  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

1  1  1 

173.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I  i 

AEP 

8916 

1943794 

1  4  20! 4 A  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.2! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1989  j 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0!* 

! 

-  ! 

! 

! 

AEP 

3917 

1943795 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.2! NONE 

!WV  LAKIN 

l  1989  ! 

1 

!  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

AEP 

8918 

1943796 

1  420UA40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

900! 

11.2! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1989  J 

1 

!  !  1 

175.0! 

?o.O! 

1.0! 

1 

-  I 

! 

! 

AEP 

8919 

1943797 

1  420! 4 A  40 ! 

175.0! 

26,0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

11.2!  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

AEP 

8920 

1943795 

1  42014A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.2!  NONE 

IWV  LAKIN 

!  1989  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.01 

{ 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8921 

1943799 

1  42014A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

• 

! 

900! 

1 1.21N0NE 

!VV  LAKIN 

1  1989  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.01 

1.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

AEP 

8922 

I943J00 

1  42014A40! 

175.01 

26.0! 

9,0! 

- 

! 

900! 

11.2!  NONE 

! WV  LAKIN 

1  1989  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

AEP 

8923 

{ 943801 

1  470UA40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

• 

1 

900! 

11.2! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1989  ! 

1 

1  1  ! 

175.01 

26.0! 

1.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

AEP 

8924 

194J802 

!  42014A40 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

| 

900! 

11 . 2  !  NONE 

IUV  L.KIN 

!  1989  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1,0! 

i 

-  ( 

! 

! 

OFS 

281 

1502372 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

s 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

l  1966  ! 

l 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

: 

-  ! 

! 

! 

OF  S 

284 

1502375 

!  42SUA40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

j 

1000! 

12. 0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1966  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OFS 

286 

1502377 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1966  1 

| 

!  !  I 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OFS 

287 

1502375 

1  42814*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

I 

1000! 

1 2 .0  ! NONE 

IWV  LAKIN 

I  1966  1 

! 

1  !  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

OFS 

288 

1502379 

1  42324A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

2 

10001 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

I  1966  t 

! 

1  t  1 

173.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

! 

OFS 

291 

IS1C190 

1  428UA401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.01  NONE 

JWV  LAKIN 

!  1967  ! 

j 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OFS 

292 

1  5 1  Cl  91 

!  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1967  ! 

I 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

OFS 

293 

1510192 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9,5! 

- 

1 

1000! 

12,0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1967  ! 

J 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

OFS 

295 

1510194 

!  42814A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1967  ! 

1 

t  1  1 

175.01 

26.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

OFS 

296 

1510195 

1  428 ! 4 A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

1 2.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1947  ! 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

OFS 

297 

1310196 

!  42614A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1967  | 

l 

1  1  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

I 

OFS 

298 

1510197 

1  423I4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12. 0! NONE 

|WV  LAKIN 

1  1967  ! 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

! 

OFS 

299 

1510198 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0IN0NE 

JWV  LAKIN 

1  1967  | 

l 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OFS 

300 

1510199 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1967  } 

1 

I  !  1 

175.0! 

26,0! 

1.5! 

2 

-  ! 

1 

! 

OFS 

301 

1511927 

1  425 14440 ! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12. 0! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1968  ! 

l 

1  (  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

OFS 

302 

1511923 

1  426I4A4C! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

] 

1000! 

12.0! NONE 

|WV  LAKIN 

1  1968  ! 

1 

1  !  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

| 

OFS 

303 

1511929 

i  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

12.0! NONE 

!VV  LAKIN 

!  1968  ! 

! 

1  !  1 

17$. Ot 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

OFS 

304 

1511930 

!  42514*401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

] 

10001 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968  ! 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

OFS 

305 

1511931 

1  42814*401 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

} 

1000! 

12.0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968  ! 

i 

1  1  2 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

OFS  306 

i 51 3773 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

1 2.0! NONE 

IWV  LAKIN 

1  1968  ! 

1 

1  I  ! 

1/5.01 

26.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

OFS 

307 

1513774 

!  428t4A40l 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

1 2.0 ! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1968  ! 

| 

1  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

( 

! 

OFS 

308 

1513775 

1  423  14*401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1963  ! 

j 

1  !  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

J 

-  ! 

i 

! 

OFS 

309 

1513776 

1  42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

} 

1000! 

12.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1968  ! 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

! 

OFS 

310 

1513777 

1  42814*401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

1  2.0 ! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1968  ! 

J 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

I.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

OFS 

311 

1513778 

1  428  14*40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

1 2.0! NONE 

!WV  LAKIN 

!  1948  ! 

1 

1  i  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  till!!!  !  !  1 

!  !  !  III  !  !  !  ! 


! 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
i  GUARD 
!  NUMBER 


(23)  AMERICAN  ELECTRIC  POWER-JFUEL 
SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 
DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 


CAPTAIN  BUD  WATSON 
GENERAL  WASHINGTON 


(32)  AMERICAN  CUlf  1/  INC. 
AMERICAN  SULf  I 


AMERICAN  GULF  II 


(32)  AMERICAN  GULF  SNIPPING  ! 
AMERICAN  GULF  III  1 


AMERICAN  CULf  IV 


NET  !C  OOc 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  ‘PAGE 
NAGE  !  IV 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 


LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REG.SLOAO-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVEP-! OVER"!/////!  HORSE 
ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER 


428*4*40 

! 

42SS4A40 


428! 4A40 
l 

425 ! 4A  40 


428 ! 4A40 
! 

429I4A40 


429‘4A40 

! 

429! 4A40 
! 

42914*40 

l 

429‘4A40 

! 

429! 4A  40 
! 

42*14*40 

I 

429  j  4A40 
! 

429J4A40 

! 

429I4A40 

! 

429S4A40 

! 

429I4A40 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

*  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

tt/Uiin  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITOI//////////I  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2  !*REBUILT! 


175.0!  26.0! 
175.0!  26. C! 
175.0!  26. C! 
175.0!  26.G! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26. C! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175. C!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 
175.0!  26.0! 


1533435 

1 

429J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

12.01  NONE 

! 

!  t 

t’5.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

1 

1533436 

1 

429! 4440 ! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

I 

10001 

12.01  NONE 

I 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

I 

1533437 

! 

42914*401 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

10001 

12.01  NONE 

1 

!  ! 

175.3! 

26.0! 

1.5! 

1 

—  I 

I 

1533438 

l 

429J4A40I 

175. Q! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

10001 

12-0! NONE 

I 

I 

!  I 

!  I 

175.0! 

1 

26.0! 

1 

1.5! 

! 

I 

I 

1 

I 

I 

1/  INC. 

I 

I 

!  I 

!  ! 

l 

t 

1 

! 

i 

1 

! 

1 

I 

•560594 

! 

1 94 ! 3A3S  J 

i 

! 

-  ! 

3600! 

-  I 

43.0! NONE 

! 

!  ! 

110.3! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1624349 

i 

13413A38! 

76.4! 

26.3! 

8.6! 

1410! 

-  ! 

41.0! NONE 

! 

1  ! 

73.4! 

23.5! 

6.6! 

! 

-  ! 

I 

I51C9S7 

! 

1  560!  5A70! 

240.0! 

50.0! 

9.5! 

- 

» 

2500! 

11 .OlDIESEL 

i 

I 

!  1 

240.3! 

50.0! 

1.5! 

! 

I 

i 510986 

! 

157415*73! 

240.0! 

50.0! 

9.5! 

- 

! 

2500! 

11. OlDIESEL 

1 

I 

I  ! 

I  f 

240.0! 

1 

50.0! 

1.5! 

i 

! 

j 

I 

1 

1 

1 

!  ! 
732314*46! 

I 

3*5.3! 

! 

65.0! 

27,0! 

m 

! 

! 

I 

15000! 

1 

40. 0 ! NONE 

I 

I 

I  i 

!  I 

365.8! 

! 

63.01 

l 

6.0! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1286160 

I 

I 

I  I 

5400I4A46J 

! 

350.3! 

! 

63.6! 

! 

19.3! 

m 

! 

! 

I 

1000! 

1 

30.0! NONE 

I 

I 

I  ! 

!  I 

35C.0! 

\ 

65.6! 

! 

4.6! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

I 

I  ! 

390614*461 

I 

302.3! 

I 

71.5! 

! 

19.7! 

. 

! 

! 

I 

SSOOl 

1 

23.0 ! NONE 

! 

!  1 

332.0! 

71.5! 

4.0! 

! 

1 

3906UA4S! 

302.0! 

71.5! 

19.7! 

- 

« 

85001 

28.01  NONE 

I 

1  ! 

502.0! 

71.5! 

4.0! 

i 

1 

12 .0! NONE 
! 

12.0! NONE 

i 

12.0! NONE 
! 

12.0! NONE 


12. 0! NONE 
! 

12.0! NONE 


12.0‘NONE 

! 

12. 0! NONE 

i 

12. oi NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12 . 0 ! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.OIN0NE 

! 

12 .0! NONE 
! 

12.0JNONE 

! 

12.0! NONE 
! 

12.0!  NONE 
! 

12.0! NONE 
I 

12.0! NONE 

12.0! NONE 
! 

12. 0! NONE 
! 

12 .0! NONE 
! 


!WV  LAKXN 
! 

!WV  LAKIN 

i 

!WV  LAKXN 
! 

!UV  LAKXN 
! 

!VV  LAKIN 


!WV  LAKIN 
! 

!UV  LAKIN 


! WV  LAKIN 
! 

SUV  LAKIN 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!WV  LAKXN 
! 

! WV  LAKXN 


!UV  LAKXN 
! 

!WV  LAKIN 
! 

! WV  LAKIN 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!VV  LAKIN 
! 

!WV  LAKIN 
! 

IWV  LAKIN 
! 

IWV  LAKIN 
I 

IWV  LAKIN 
I 

!VV  LAKIN 
! 

twv  LAKIN 
! 

IWV  LAKXN 

IWV  LAKIN 
I 

IWV  LAKIN 
I 

IWV  LAKXN 
I 

IWV  LAKIN 
I 

]WV  LAKIN 

IWV  LAKIN 

I 

I 

I 

I 

ML  MOBILE 
I 

IAL  MOBILE 
I 

ML  MOBILE 
I 

ML  MOBILE 

I 

I 

I 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 
I 
I 
I 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUHBEP 


(32)  AMERICAN 

GULF  TRANSPORT/!  INC. 

!  !  ! 

! 

! 

i 

!  ! 

i 

i 

! 

« 

FREEDOM 

! 268873 

!  103514*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.4?  - 

!  1300! 

17. oi NONE 

•LA 

NEW 

t 

1954  ! 

j 

!  !  * 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

• 

LIBERTY 

j  277122 

!  1035!4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.4!  - 

i  1300! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

2 

1954  ! 

i 

t  i  | 

195.0* 

35.0! 

2.21 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

NO  4806 

j  279679 

i  1035 !4A41 5 

195.0! 

35.0! 

9.4!  - 

•  1300! 

17 .0! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1954  ! 

t 

i  i  j 

195.0! 

35. C! 

2.2! 

!  -  ! 

; 

j 

ORLEANS 

! 

t 

(32)  AMERICAN  6ULF  V/  INC. 
AMERICAN  GULF  V 


(32)  AMERICAN  GULF  VI#  INC.  ! 


AMERICAN  GULF  VI 


(42)  AMERICAN  HAWAII  CRUISES  » 
CONSTITUTION  • 262027 


INDEPENDENCE 


(33)  AMERICAN  HEAVY  LIFT  SHIPjPING 
CO.  ! 


(03)  AMERICAN  MARITtNE  TRANSPORT 
GOLDEN  ENDEAVOR  15614 


(29)  AMERICAN  MILLING#-  INC.  ! 


VTCC!  DIMENSIONS 
CODE! LENGTH! BROTH 
***•!  REG.  !  PEC. 

SEE!//////!///// 
PAGE!  OVER-iOVER- 
IV  !  ALL  !  ALL 


KING 

5275193 

* 

!  1245422*20! 

!  !  ! 

632.0! 

661.9! 

90.0! 

90.0! 

35.6! 

20.0! 

13600* 

■ 

36890! 

11 8. 0! STEAM  PUMPS 
i 

Itx 

« 

HOUSTON 

i 

; 

1957 

KNIGHT 

1277183 

• 

1  12416*12*20 1 

2  2  ! 

632.0! 

661.0! 

90.0! 

90.0! 

35.6* 

20.0! 

13600! 

i 

38890! 

118.0! STEAM  PUMPS 

j 

!TX 

i 

HOUSTON 

2 

i 

1958 

SOLAR 

i 280223 
! 

i  12157! 2A  20 ! 

j  i  j 

617.7! 

644.7! 

*4.0! 

84.4! 

34.6! 

20.0! 

13600!* 

2 

345031 

102.0! STEAM  PUMPS/ 
•HEATING  COILS 

*!TX 

2 

HOUSTON 

! 

! 

1959 

SPRAY 

1282849 

2 

!  1 1 60S ! 2A20! 

i  j  i 

617.7! 

644.7* 

84.0! 

84.4! 

34.6! 

20.0! 

1 3600 1 

i 

M 
/* 
1  V* 

o 

w 

102.0!$T£AM  PUMPS# 
!NEATING  COILS 

Itx 

i 

HOUSTON 

2 

! 

1960 

361 .A! 103.6 
39*. 01105. 9! 
555.0*105.6 
5^2.5! 105.7 
655.01105.6 
892.51105.?' 


CECILIA  CAROL 
EMILY  SUSAN 


(16)  AMERICAN  OFFSHORE/  INC.  ! 

AMERICAN  ALLY  ! 551855 

! 

AMERICAN  EAGLE  ! 534939 

! 

AMERICAN  PATRIOT  J695781 

| 

AMERICAN  PRIDE  ! 562590 


(39)  AMERICAN  PRESIDENT  LINES! 
PRESIDENT  ADAMS  J9 


PRESIDENT  ARTHUR 


PRESIDENT  BUCHANAN 
PRESIDENT  CLEVELAND 


PRESIDENT  EISENHOWER 
PRESIDENT  FILLMORE 


PRESIDENT  GARFIELD 
PRESIDENT  GRANT 


PRESIDENT  HARDING 
PRESIDENT  HARRISON 


PRESIDENT  HOOVER 
PRESIDENT  JACKSON 


PRESIDENT  JEFFERSON 
PRESIDENT  JOHNSON 


PRESIDENT  KENNEDY 
PRESIDENT  LINCOLN 


PRESIDENT  MADISON 


!  ! 

8413*35! 

!  ! 

48253*36* 

!  ! 

336! 3*35! 

!  ! 

3*613*55! 
!  ! 

m!3A36! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

129! 3*36 ! 

!  ! 

177*3*36! 

!  ! 

13113*36! 

!  ! 

141 !3A36| 
!  ! 

13413*36! 

i  i 

190! 3 A  56 ! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

i  • 

361 92 ! 1 *07 i 
!  ! 

2411211*07! 
!  I 

241  1  2  1  1  *07  ! 
!  1 

1000211*12! 

!  ! 

2443011*07! 

!  ! 

1 1  504! 1  407  J 

!  ! 

2411211*071 

!  ! 

1*99611*07! 

!  ! 

2411211*07! 
!  ! 

2041311*0*! 
I  ! 

16996*1*071 
!  ! 

36192MA07! 
!  ! 

15360*1*07! 
!  1 

15351  !1 A  07 1 

!  ! 

3619211*07! 
!  ! 

31126(1*07! 

!  ! 

1536011*07! 
t  ! 

!  ! 

1  ! 


100.0!  34.0 
100.0!  -U.G; 
150.0!  34.0! 
150.0!  36.0 
140.0!  45. C 
140.0!  45.0! 
143.0!  36.0 
143.0!  36.0 
51.0!  30.0 
91.0!  30.0 


127.5!  30.2 
127.6!  30.2! 
102.3!  32.0 
102.5!  32.0 
131.3!  33.2 
131.3!  33.2 
90.0!  28.0 
°0.0!  23.0 
32.0!  76.0 
52.0!  26.0 
125.0!  *0.0 
125.0!  *0.0 


855.61129.2 
902.4M29.? 
803.5!  15.6 
349.7*1 JS. 6 
303.5(105.6 
549.71105.6 
5*4.3!  82.0 
605.0!  92.0! 
514.2!  1 05.8! 
861. 71105. 8! 
637.0!  92.0 
6^3.9!  92. 2' 
803.9!  105.6! 
849.7*105.6! 
737.1  MOO.  0 
787.6! 100. 2! 
503.  8!  1 05.6! 
649.71105.6! 
733. 5! 100.2 
820.01100.2! 
737.1*100.0 
787.6!  100.21 
855.61129.2! 
992.61129. 2| 
640.71  90.0! 
669.3!  90.0! 
640.7!  90.0! 
669.J!  90.0! 
855.61129.2! 
992.6!  1 29.2! 
820.9*106.0! 
660.0! 1 06.0! 
649.7!  9J.01 
669.3!  90.0! 
I  ! 

1  I 


LOAD-! 

EO  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT*  POWER 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////»  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


LA  NEW 
ORLEANS 


LA  NEW 

ORLEANS 


•HI  HONOLULU 

! 

*HX  HONOLULU 


91349! 

.  i 

150. 8! 2  10 

i 

TON 

BOOMS 

!NY 

TARRYTOWN 

1974 

82199! 

.  i 

ISO. 8 ! 2  10 

TON 

BOOHS 

!NY 

TARRYTOWN 

1973 

82120* 

-  2 
i 

150. 6!2  10 
! 

! 

TON 

800MS 

!  NY 
i 

i 

TARRYTOWN 

1974 

! 

! 

! 

! 

38.5 (NONE 

i 

! 

! 

1ZL 

i 

ALTON 

1966 

_  i 

40.0! NONE 

j 

tIL 

i 

ALTON 

•  1974 

42.01N0NE 

2 

iiL 

1 

ALTON 

1975 

-  j 

34.0IN0NE 

j 

ML 

1 

ALTON 

•  1969 

i 

38.01NONE 

! 

! 

!  IL 
! 

! 

ALTON 

•  1964 

! 

! 

! 

! 

52.3 ! NONE 

i 

! 

! 

!TX 

i 

HOUSTON 

1977 

-  ! 

42.0! NONE 

j 

X 

!TX 

i 

HOUSTON 

1977 

-  1 

65.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1944 

-  ! 

40. 0! NONE 
| 

Itx 

i 

HOUSTON 

1975 

35.0! HOME 

i 

!TX 

HOUSTON 

1982 

.  i 

! 

X 

49.31H0NC 

! 

! 

!TX 

j 

i 

HOUSTON 

1975 

! 

! 

59101! 

! 

! 

200.1 {NONE 

i 

j 

! 

!CA 

OAKLAND 

19J9 

44800! 

X 

1 1 4. 81  NONE 

j 

1C* 

OAKLAND 

1987 

44800! 

114.8!  NONE 

*!CA 

OAKLAND 

1987 

22870! 

1  26 .0! ELECTR2  C 

WINCHESICA 

OAKLAND 

1969 

JUMBO  HEAT  COILS 
NONE 


VESSEL 
S  (OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR  | 
BUILT  J 
OR  ! 
•REBUILT* 


•  1983  ! 

! 

•  1972  ! 

! 

1987  » 
! 

•  1975  ! 


•  1978  ! 

! 

*  1978  ! 

» 

1988  I 
! 

1973  ! 
! 

1974  | 
I 

1988  I 
I 

1982  ! 
! 

1973  ! 
! 
J 
) 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

i  NET  1  CODE  1 LENGTH! 6PDTH!  ! 

-1REGIS-!****!  REG.  1  RcG.lLOAD-1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  1  PAGE  1  OVER-! OVER-!/////! 

1  NASE  1  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT | 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  *  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

{VESSEL!  ! 

! S  'OPERATING  !  ! 

ITC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD!//////////!  OR  ! 

JEE!  LINE-2  1ME8UXLT! 

(39)  AMERICAN  PRESIDENT  LINES 

1  !  1 

!  !  • 

!  !  1 

1 

1 

» 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

j  i  i 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

PRESIDENT  MCKINLEY 

i 51 2593 

•  1150411A07! 

637.0! 

82.0! 

35.0! 

24000 1 

24984! 

137*7! NONE 

!  CA 

OAKLAND  ! 

• 

1972 

1  1  1 

643.9! 

$2.2! 

13.9! 

12! 

i 

! 

2 

PRESIDENT  MONROE 

1655397 

1  31 1 2  6 1 1  A  07  i 

82C.9! 

106.0! 

38.0! 

43200! 

33558! 

158*0! NONE 

!CA 

OAKLAND  • 

1983 

i 

1  •  • 

360.0! 

lOo.O! 

16.3! 

-  i 

! 

! 

! 

PRESIDENT  PIERCE 

•552108 

•  15381 11*07! 

640.7! 

90.0! 

36.5! 

23500! 

25540! 

142*8! NONE 

!  CA 

OAKLAND  ! 

1973 

1  1  1 

660.3! 

90.0! 

14.5! 

-  • 

i 

! 

! 

PRESIDENT  POLK 

1931612 

1  3619211*07' 

855.6! 

129.2! 

41.0! 

5  7000! 

591C1! 

200.1 ! NONE 

!  CA 

OAKLAND  ! 

1988 

!  t  j 

902.6! 

129.2! 

15.6! 

-  | 

! 

2 

! 

PRESIDENT  ROOSEVELT 

1674310 

!  2399211*07! 

314.2! 

105.8! 

41.1! 

43200! 

51368! 

149*0! NONE 

!CA 

OAKLAND  ! 

* 

1984 

1  !  1 

351.7! 

105.3! 

14.5! 

! 

-  i 

i 

i 

! 

PRESIDENT  TAFT 

•511653 

!  11504! 1 A  07 • 

637.0! 

82.2! 

35.0! 

24000! 

24984*! 

137*7 !NONE 

!CA 

OAKLAND  ! 

* 

1972 

1  1  1 

663.9! 

8  2.2! 

13.9! 

! 

12! 

! 

i 

! 

PRESIDENT  TRUMAN 

•928562 

!  36192 11*07 ! 

855.9! 

129.2! 

41.0! 

57000! 

59101! 

200.1 ‘NONE 

•CA 

OAKLAND  ! 

1988 

1  1  1 

902.9! 

129.2! 

15.6! 

J 

.  i 

f 

i 

1 

PPESIOcNT  TYLER 

1530140 

!  1  A 99 61 1  A 07 1 

737.1! 

ICO.O! 

40.6! 

32C90 • 

43451! 

1 31 .0 ! NONE 

•CA 

OAKLAND  ! 

* 

1978 

1  !  1 

737.6! 

100.2! 

15.1! 

-  ! 

! 

i 

! 

PRESIDENT  VAN  3UREN 

•509581 

1  1 1 504 ! 1 A07  * 

937.0! 

$2.0! 

35.0! 

24000! 

24984! 

137.7!N0NE 

!CA 

OAKLAND  ! 

* 

1972 

1  1  • 

643.9! 

.*2.2! 

13.9! 

J 

12! 

i 

! 

! 

PRESIDENT  WASHINGTON 

! 653424 

1  31 126J1  *07! 

320.9' 

1 C  6.0 ! 

35.0! 

43209! 

33558! 

153.0! NONE 

!C  A 

OAKLAND  ! 

1983 

1  »  1 

840.0! 

IC&.O! 

16.3! 

« 

-  i 

i 

2 

! 

PRESIDENT  WILSON 

•520392 

!  1000211*12! 

5**4. 3! 

82.0! 

35.0! 

24000! 

22370! 

126.0! ELECTRIC  WINCHESlCA 

OAKLAND  ! 

1969 

1  1  1 

605.0! 

82.0! 

12.5! 

12! 

! JUMBO  HEAT  COILS! 

i 

ALEUTIAN  EAGLE 

•51372? 

1  75514*46! 

150.0! 

42.0! 

10 

-  J 

1200! 

15.0! NONE 

!CA 

OAKLAND  i 

1968 

!  1  ! 

i  i  j 

150.0! 

42.0! 

t 

4.6! 

i 

; 

.  « 

» 

j 

; 

; 

(IS)  AMERICAN  RIVER  CRUISES/ 

!  INC. 

1  1  1 

i  i  i 

t 

; 

i 

i 

« 

i 

2 

i 

! 

ROMANCE 

!  5  5  6 1 7  A 

!  A7MC11! 

96.2! 

40. C! 

4.5! 

2000! 

-  1 

45 .0 ! NONE 

!FL 

SANFORD  ! 

1974 

l 

1  1  1 

1  !  1 

96.2! 

40.0! 

! 

4.5! 

i 

300! 

i 

2 

i 

; 

! 

| 

f* 

(31)  AMERICAN  RIVER  LINES 

•  j  » 

1  1  1 

j 

; 

j 

t 

j 

i 

i 

j 

; 

| 

2 

i 

i 

! 

ARL  103 

1295082 

1  724UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1460! 

16.4 ! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1963 

I 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

ARL  104 

1295C83 

1  72414*41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1460! 

16.41*  NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1963 

* 

1  !  ! 

195. C! 

35.0! 

1.3! 

-  i 

! 

! 

! 

ARL  1053 

•506871 

1  94514*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  * 

16C0! 

20.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1967 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.3! 

-  * 

2 

! 

! 

A°L  109? 

1529406 

1  94514*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  « 

1636! 

18.0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1970 

! 

1  1  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.8! 

.  i 

i 

! 

! 

A»L  1108 

1529407 

1  94514*4*1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1636! 

13.0! NONE 

SMS 

GREENVILLE! 

1970 

! 

1  1  1 

200.0! 

75.0! 

1.8! 

! 

-  i 

i 

2 

! 

ARL  1113 

1  72314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1635! 

16. 4! NONE 

!  MS 

Greenville! 

1972 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

* 

ARL  116? 

i 558947 

1  93314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1933! 

16.4 ’ NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

•  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

i 

i 

! 

ARL  1179 

1359946 

1  9 J J  14*41  1 

290.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1633! 

16.4  JNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

• 

! 

A»L  1199 

1559950 

1  93314A41! 

20C.0! 

T5.Q! 

9.0! 

-  • 

1633! 

16.4! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

!  !  1 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  1 21P 

1555952 

1  93314*41! 

233.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

1 6. 4 • NONE 

•MS 

6REFNVILLE! 

1974 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ARL  1229 

1555953 

!  93314*41! 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1633! 

16.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

NHXE  356 

16229&6 

!  77414*46! 

—  ! 

—  i 

10.7! 

-  ! 

866! 

17.5  JNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

..  i 

.  i 

l 

! 

! 

NHME  357 

1422967 

1  77414*44! 

• 

—  ! 

10-7! 

-  J 

866! 

1 7 • 5 $  NONE 

!MS 

GREENVILLE  J 

1981 

( 

1  1  1 

!  1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

—  ! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT 

SATION 

1  !  ! 

!  1  1 

{ 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  HERITAGE 

1573798 

1  112113*36! 

1 95.0! 

54.0! 

11.05 

10500! 

-  ! 

57.31N0NE 

!LA 

NEW  j 

1976 

! 

1  1  1 

195.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

1 

AMERICAN  PILLAR 

15779o1 

1  112113*34! 

195.0! 

54.0! 

11.0! 

10500! 

-  j 

57. J! NONE 

!LA 

NEW  I 

1976 

! 

1  1  ! 

195.01 

54.0! 

9.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  1 

1 

AROYCf  RANDALL 

1 5*0927 

1  93413*35!' 

145.0! 

48.0! 

11.0! 

5600! 

-  i 

42.6! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1976 

1 

1  1  1 

HS.O! 

43.0! 

9.0! 

! 

-  i 

J 

ORLEANS  ! 

! 

COOPERATIVE  AMBASSADOR 

1  o30  J04 

!  4*313*34! 

1M.G! 

40.0! 

3.9J 

4300! 

-  i 

41 .o! NONE 

i  LA 

NEW  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

14C.0! 

40.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

COOPERATIVE  ENTERPRISE 

1635122 

1  39013*35! 

1*5.5! 

54.0! 

10.0! 

9000! 

-  i 

55.0*1  NONE 

!LA 

NEW  I 

1981 

! 

1  1  l 

230.0! 

34.0! 

9.0! 

—  » 

! 

ORLEANS  ! 

I 

COOPERATIVE  MARINER 

j o2782« 

1  47113*35! 

155.7! 

40.01 

9.3! 

3700! 

-  i 

44.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

! 

!  !  1 

1M.0! 

40. C! 

7.3! 

-  * 

2 

ORLEANS  ! 

! 

COOPERATIVE  SPIRIT 

1569226 

1  89013*561 

2C0.0! 

34.0! 

10.0! 

10500! 

-  ! 

55 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

I 

j  i  ; 

200.0! 

*4.C! 

9.0! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

COOPERATIVE  VANGUARD 

1643110 

1  47113*36! 

155.7! 

40.0! 

9.3! 

3700! 

-  ! 

44.0! NONE 

!  L  * 

NEW  ! 

1982 

! 

1  !  1 

168.31 

40.0! 

7.3! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

I 

COOPERATIVE  VENTURE 

1 577609 

1  47113*36! 

155.71 

40. C! 

9.3! 

3700! 

-  ! 

44.0! NONE 

!L* 

NEW  ! 

1976 

1 

!  1  ! 

148.0! 

40. C! 

7.3! 

.  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

coral  DAWN 

151209? 

1  414*3*36! 

144.0! 

40.0! 

10.0! 

5000! 

.  i 

*4.2!  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1967 

1 

1  1  1 

144.0! 

40.  C! 

7.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  1 

! 

CRIMSON  GEM 

1 557019 

1  79313*36! 

195. C! 

54. C! 

10.6! 

8400! 

-  j 

57 . J! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

I 

1  1  1 

195.0! 

84.0! 

3.6! 

-  i 

i 

ORLEANS  ! 

! 

CRIMSON  GLORY 

i 513916 

1  59813*35! 

157.5! 

45.)! 

9.0! 

5000! 

.  i 

47 . 8  j  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1969 

1 

1  !  • 

190.0! 

45.0! 

7.4! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

‘3INNY  STONE 

•55*610 

1  52013*36} 

200.0! 

50.)! 

9.0! 

34001 

-  j 

52*0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1  1 

200.0! 

50.3! 

9.0! 

•  i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

GLADIATOR 

•  5*4949 

1  10213*36! 

AS. 5! 

26. C! 

7.4! 

1350! 

-  i 

40*5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

* 

1988 

! 

!  t  # 

65.5! 

26.0! 

5.5! 

-  ! 

j 

ORLEANS  ! 

1 

GOLD  STAR 

I5464J0 

•  69J3A361 

So. 8! 

22. C! 

7.0! 

$00! 

-  ! 

35.0  !NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

1 

1  !  1 

4C.C! 

22.0! 

9.0! 

.  i 

! 

ORLEANS  ! 

I 

INEZ  ANDREAS 

1 556415 

J  $2013*34! 

203.0! 

50.0! 

9.0! 

6400! 

-  ! 

52.01.10Nf 

II* 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1  1 

230.0! 

50. C! 

9.0! 

J 

•  • 

! 

ORLEANS  ! 

I 

JOHN  WALKER 

1570901 

!  12513*34! 

7C.0! 

26.0! 

8.0! 

1350! 

-  i 

39.6! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1976 

! 

!  1  1 

-0.0! 

?6.C! 

7.6! 

.  j 

! 

ORLEANS  ! 

) 

JOKE  MALE 

1679097 

1  52913*36! 

157.0! 

45.0! 

9.0! 

9000! 

-  ! 

55. 6! NONE 

!*LA 

NEW  ! 

1980 

I 

1  !  • 

2‘'0.0! 

00.0! 

9.0! 

-  ! 

2 

ORLEANS  ! 

f 

NEW  DAWN 

1561392 

•  36713*36! 

140.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

49.o1nONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

!  1  1 

14-3.0! 

42.0! 

8.6! 

-  i 

i 

ORLEANS  ! 

1 

Pim  ROSE 

j  54941 6 

!  7713*36! 

61.4! 

24.0! 

9.3! 

910! 

•  i 

35.2! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1973 

! 

i  1  • 

65.0! 

24.0! 

7.6! 

-  i 

j 

ORLEANS  ! 

! 

PRAIRIE  DAWN 

i 512342 

1  41413*36! 

164. 0! 

40. C! 

10.0! 

5000! 

-  i 

44.21N0HE 

!L  A 

NEW  ! 

1968 

! 

!  !  ! 

144.0! 

40.0! 

7.6! 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

1 

PROSPERITY 

1645129 

1  46013*34! 

148.0! 

41.0! 

9.3! 

3*30! 

_  ; 

46.6! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1982 

! 

1  •  1 

148.0! 

41.0! 

8.5! 

.  i 

; 

ORLEANS  ! 

I 

RELIANCE 

1254207 

•  42213*36! 

147.0! 

39.5! 

9o! 

2800! 

•  t 

49.6 !  NONE 

•LA 

NEW  ! 

1947 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  1 

147.0! 

! 

! 

*6.5! 

i 

i 

8.3! 

! 

i 

_  i 

j 

i 

1 

2 
i 

ORLEANS  ! 

! 

I 

I 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCftl 

DISTf 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  • 

1  NET  1C0DE1LEN6TH18R0TH! 
IRcGIS-!****!  REG.  1  REG.! 
i  TER  !  SEE!//////!/////! 
1  TON-  1  PAGE  1  OVER-!  OVER**! 
!  NA6E  1  IV  •  ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

• 

LOAD-j 
€0  ! 
/////! 
LIGHT! 

•CAPACITY*  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

unnun  point  !  line-i  saos  line-i  • 

HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !///////////// ///JTD !//////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  UNE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  AMERICAN 

i 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

# 

i 

i 

i 

t 

« 

i 

1 

| 

CO. 

(CONTINUED) j 

j  j  j 

i 

i 

t 

j 

I 

1 

ROBERTA 

TABOR 

•571076 

634I3A35!  145.0*1 

48.0! 

n.oi 

5600* 

-  i 

42  •  6  j  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

i 

1  1  145.0! 

43.0! 

9.0! 

j 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

SALLY  ARCHER 

*555147 

S2013A36!  200.0! 

30.0! 

9.0! 

940oi 

-  i 

52.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

• 

1  1  200.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

SCARLET 

GEM 

I 551553 

10413A36!  65.0! 

24.0! 

3 .  o ! 

1400! 

-  j 

37.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

t 

1  1  70.0! 

26.0! 

7.8! 

i 

-  i 

i 

I 

ORLEANS 

SCARLET 

KNIGHT 

! 549730 

344 ! 3 A  36 !  140.0! 

42.0! 

9.0! 

4200! 

-  ! 

44.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

I 

1  !  140.0! 

42.0! 

8.6! 

i 

-  i 

i 

< 

ORLEANS 

SIERRA 

DAWN 

•522413 

41413A36!  164.0! 

*0.0! 

10.0! 

5000! 

-  j 

44.2 ! NONE 

IUA 

NEW 

1969 

i 

1  •  164.0! 

40. C! 

7.6! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

STARFIRE 

1261413 

38813A36!  156.0! 

35.0! 

9.6! 

3200! 

-  i 

43.6! NONE 

ILA 

NEW 

1951 

i 

!  !  156.0! 

35.0! 

8.6! 

j 

-  i 

t 

i 

ORLEANS 

VIKING 

QUEEN 

! 562465 

69513A36!  195.0! 

54.9! 

11.0! 

losooi 

-  ! 

65.0! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

1  !  195.0! 

54.0! 

9.0! 

1 

-  i 

j 

! 

ORLEANS 

A8  61 

!  540291 

68514A41  •  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 9. oi N  ONE 

!LA 

NEW 

1972 

i 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

» 

! 

ORLEANS 

A9  62 

! 540292 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

19. ol NONE 

!LA 

NEW 

1972 

| 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

AB  63 

•540293 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 SOO! 

1 9. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

J 

1 

ORLEANS 

AB  64 

1540294 

68514A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19,0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

; 

!  1  195.0! 

3S.C! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

AB  65 

1540295 

63S14A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ■ 

1500! 

19.0 ! NONE 

!L* 

NEW 

1972 

i 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

i 

1 

ORLEANS 

AB  66 

1540296 

685I4A41 !  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1 500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

] 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AB  67 

j 540297 

68514A41!  19S.0! 

35.0! 

9.0! 

a  1 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

; 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

AB  68 

! 540298 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

Ila 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

j 

ORLEANS 

AB  69 

i 540299 

685!4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1500! 

19.0!  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

| 

!  !  195.0! 

35.0! 

1  .o ! 

■ 

-  i 

j 

j 

ORLEANS 

A8  70 

•540300 

685I4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

19.0! NONE 

.'LA 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

j 

2 

ORLEANS 

AB  71 

•54C301 

68514A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

19.0 ! NONE 

Ila 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.6! 

■ 

-  i 

1 

ORLEANS 

AB  72 

1540302 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

AB  73 

•540303 

685 !4 A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1500! 

19. 0! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

] 

ORLEANS 

AB  74 

1540304 

685  54A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

!  !  193.0* 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

A8  75 

1540305 

66514A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  76 

1540306 

665! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

19. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

25.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  77 

1540307 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  78 

j  540306 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  79 

1540309 

685 ! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

•  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  80 

1540310 

655 ! 4*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

l 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  81 

1540311 

685S4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  82 

1540312 

685 ! 4 A  41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01N0NE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  53 

1540313 

685I4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01NONC 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.01 

1.6! 

« 

-  » 

! 

1 

ORLEANS 

AB  84 

1540314 

69514A41!  195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

I 

1 

ORLEANS 

AB  83 

1540315 

68S14A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  86 

1 54C316 

68514*41'  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

!  !  195.0! 

35.9! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  87 

1540317 

685  S4A41 J  195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1500! 

1 9. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

!  !  195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  88 

1540318 

6«5I4A41!  195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

A9  89 

1540319 

68514*41 J  195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

15001 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  90 

1540320 

68514*41!  195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

19. OINONE 

SLA 

NEW 

1972 

l 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

I 

AB  91 

154C321 

66514*41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. OINONE 

!L* 

NEW 

1972 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

AB  92 

1540322 

68514AA1!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  93 

1540323 

685! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  94 

1540324 

635  14A41J  195.0! 

33.01 

9.0! 

! 

1500! 

19. OINONE 

!  LA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

.  ; 

! 

1 

ORLEANS 

AB  95 

1540325 

68514A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  96 

1S4C326 

66514*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

AB  97 

154C327 

6SSI4A4)!  195.0! 

33.08 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OINONE 

iiA 

NEW 

1972 

1 

I  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  98 

1540328 

63514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

AB  99 

1540329 

68514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  100 

1540330 

685 I4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

AB  121 

1546196 

685! 4A41 !  200.9! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  !  290.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AB  122 

1546197 

63514*41 1  290.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

!  !  290.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AB  123 

1546198 

685 ! 4 A 41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1 

1  !  209.0! 

35.0! 

1.SI 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

1 

AB  124 

1546199 

683I4A41!  290.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1550! 

IV. OINONE 

ILA 

NEW 

1973 

i 

!  !  290.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

AB  1 25 

!54o200 

6S514A41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

AB  126 

1546201 

68S!4A41!  200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973  1 

1 

!  !  290.0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

AB  127 

1546202 

685 !4A41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1550! 

19. OINONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

1  !  200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

1 

I  1  !  I  !  I  !  !  II  I 

I  I  I  !  !  I  1  !  I  I  ! 


TA3LS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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) 


ENGR! 

5  5VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  !C0DE!LENGTH!89DTH! 

* 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING 

! 

! 

! REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD”! 

i 

CA»GO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!1C!  BASE 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

!////////• 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  TON-  '.PAGE!  0VER-10VER”!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// !TD ! /////7//// ! 

OR  ! 

•  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLICNT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EC!  LINE-2 

i *RE8UILT! 

(32)  AMERICAN 

; 

i 

RIVER  TRANSPORTATION 

!  ;  j  2  ! 

i  ii  it 

1  1  5  ji 

i 

j 

i 

\ 

! 

2 

i 

t 

< 

2 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED)! 

!  !  !  !  ! 

i 

• 

i 

i 

! 

Ae  12? 

! 546203 

!  625 !4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

1973  ! 

t 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

J 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

AB  129 

•546204 

!  63554A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

! LA  NEW 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

* 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

i 

! 

AS  130 

•546205 

!  o?5 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 9 .0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

•  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

2 

•  ORLEANS 

! 

AS  131 

•546206 

!  685 i 4 A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1550! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

i 

1973  ! 

j 

!  !  !  200.0!  35. 0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  132 

! 546207 

!  635 ! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

AS  133 

‘546208 

!  o?5! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0 ! NONE 

•LA  NEW 

i 

1973  • 

i 

!  !  !  200.0!  '5.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

AB  134 

! 546209 

!  68554*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1550! 

1 9.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  • 

i 

!  !  !  200.0!  25.0! 

1.5! 

» 

.  2 

i 

•  ORLEANS 

i 

AS  135 

! 54621 0 

!  o85!4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

l 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

.  i 

i 

!  ORLEANS 

j 

AS  136 

! 546211 

!  685 !4a41 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

i 

1973  ! 

i 

!  !  •  230.0!  35.0! 

1.5! 

2 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

A8  137 

•546212 

!  685S4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1550! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

t 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

AS  138 

•546213 

!  665 ! 4 *41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  i 

; 

•  ORLEANS 

i 

AS  139 

! 54621 4 

!  o35 ! 4A41 !  230.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 9.0! NONE 

!L A  NEW 

i 

1973  • 

i 

!  !  !  230.0!  35.0! 

1.5! 

-  2 

2 

!  ORLEANS 

! 

AS  140 

•546215 

!  o85!4A41!  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

1 9 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

t 

!  ORLEANS 

! 

! 

A0  2110 

•546166 

!  71354A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19. 0 ! NONE 

SLA  NEW 

i 

1973  ! 

i 

!  !  !  20C.O!  25. C! 

1.2! 

• 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AP  2123 

•54o16? 

!  713J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

1 9.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  1 

i 

•  !  !  220.0!  35. C! 

1.2! 

-  ; 

i 

•  ORLEANS 

! 

! 

A9  2136 

•546165 

!  71 3 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

2 

1973  ! 

j 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

• 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  2143 

! S46169 

!  713J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  •  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

i 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

! 

AO  2153 

•546170 

!  71314*41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 9.0 ! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  •  !  200.0!  35. C! 

1.2! 

.  2 

i 

!  ORLEANS 

! 

» 

AB  2168 

•5461  71 

!  71 3! 4A41 !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1550! 

19.0 ! NONE 

•LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

* 

-  2 

; 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2173 

•546172 

!  71 3!4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

1 

1973  ! 

i 

!  •  !  200. 0!  35.0! 

1.2! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AP  2186 

•546173 

!  713*4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

t 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2199 

•546174 

!  71314*41 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

! 

AP  2203 

•546175 

!  71 3! 4*41 J  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 9 .0  ! NONE 

•LA  NEW 

I 

1973  ! 

i 

!  !  !  202.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

2 

»  ORLEANS 

! 

! 

AS  2218 

•546176 

!  713 I4A41 J  22C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19. ol NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  I 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

”  » 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  2226 

•546177 

!  713! 4*41 •  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1550! 

1 9.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

« 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

I 

AB  2230 

•54o17S 

!  713!4*41 •  220.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1973  ! 

! 

•  !  !  202.0!  35. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  2249 

•546179 

!  71 314*41  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  •  !  2*0.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

* 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2258 

! 546130 

!  71  3  54A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.QJN0NE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

•  ; 

! 

!  ORLEANS 

J 

! 

AP  2268 

•546181 

•  71 314*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

AB  2278 

•546182 

!  71 3! 4*41 •  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

! 

1550! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AP  2289 

•546183 

!  7 1 3!4*41 £  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  2293 

•546184 

!  713I4A41!  220. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1550! 

19. ol NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35.01 

1.2! 

2 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2303 

•546185 

!  71 3 ! 4 A 41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

19 .0! NONE 

SLA  NEW 

1 

1973  ! 

j 

!  !  !  20C.O!  35.0! 

1.2! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

Afi  2316 

j 546186 

•  71314*41!  23C.O!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  •  !  200.01  35.0! 

1.2! 

2 

-  ; 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2328 

•546187 

!  71 314*41 !  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

2 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AB  233d 

! 546185 

!  71 3 14*41 •  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

I 

1973  ! 

2 

!  !  !  200.2!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2348 

•546189 

!  713J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1550! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

A 9  2330 

5546190 

•  713! 4*41 3  220.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1550! 

1 9.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

2 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

I 

AS  2368 

•546191 

«  71 3! 4*41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

; 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

Ae  2378 

•546192 

!  71 3 ! 4*41 !  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 9. 0! NONE 

!LA  NEW 

I 

1973  1 

! 

!  !  !  220,0!  3S.0! 

1.2! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  23*8 

•546193 

!  713 ! 4 A 41 !  200.0!  H.C! 

9.0! 

- 

I 

1550! 

19.0!N0NC 

!LA  NEW 

! 

1973  I 

! 

!  !  !  220.0!  35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AP  2393 

5546194 

!  71314*41!  2*0.0!  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

2 

!  !  !  20C.0!  15.0! 

1.2! 

1 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AS  2403 

•545195 

•  71314*41!  220.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15S0! 

19.0 ! NONE 

SLA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

•  !  !  200.0!  35.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

ABC  901 

1632756 

!  88614***!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

i 

1500! 

14,9! NONE 

!LA  NEW 

I 

1981  ! 

i 

•  !  !  195.0!  *5. Cl 

2.0! 

! 

•  ; 

i 

!  ORLEANS 

1 

! 

ABC  902 

!  632757 

•  *SS!4*4?!  195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

1500! 

U.9JN0NE 

SLA  NEW 

! 

1981  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

J 

! 

ASC  903 

5632758 

!  385! 4*48!  195.0!  ’5.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

SLA  NEW 

I 

1981  ! 

< 

•  «  •  195.0!  35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

! 

ABC  904 

1632759 

•  888! 4*48!  H5.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

SLA  NEW 

! 

1981  1 

j 

!  •  •  1>5.3»  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

t 

ABC  90S 

•632760 

!  8*814*48!  195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

! 

1981  ! 

i 

!  •  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

» 

I  ORLEANS 

! 

1 

APC  «06 

•632701 

1  8!8!4*48!  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14.9*  NONE 

!LA  NEW 

! 

1981  ! 

5 

!  !  •  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

ABC  907 

•032762 

•  888  !4*4S !  195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14 .9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1981  ! 

j 

!  !  !  195.0!  35.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

ABC  908 

*032763 

!  388! 4*48 l  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1 

1981  ! 

) 

!  !  •  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

I 

! 

ABC  909 

5632764 

!  583 ! 4A 48 !  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

14. ?!  NONE 

!LA  NEW 

! 

1981  ! 

! 

!  !  *  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

I 

!  ORLEANS 

! 

! 

ABC  910 

•632765 

•  58814*48!  195.0!  35. C! 

12. C! 

- 

1500! 

14. 9 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1981  ! 

t 

•  !  •  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

ABC  911 

5632706 

!  888» 4*4*1  195.0!  35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

1 4 • 9 • NONE 

SLA  NEW 

1 

1981  ! 

; 

5* 

5 

•  !  !  195.0!  35.0! 

i  it  i  j 

i  i  !  !  ! 

2.0! 

« 

i 

] 

-  ! 
1 
2 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

I 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

TA3L6  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DZSTi 

VESSEL  NAN E 

OPERATOR 

!  COAST 

ANO  NUMBER  !  GUARD 

!  NUNBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFTI 

1  NET  1  CODE  1  LENGTH?  BR DTHl  ! 

1RESIS-!****!  REG-  •  REG. ! LOAD-! 

1  TER  •  SEE •//////!/////!  ED  1 

1  TON-  'PAGE!  0VER-10V6R-1///7/1 

1  MAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  SLIGHT ! 

! CAPACITY! 

;  j 

i  CARGO  i 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER*  ENGERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  I 
CLIGHT )!/////////////// 7 !TD! ////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LXNE-2  !*REBUILT2 

(32) 

ANE4I CAN 
CO- 

l 

; 

RIVER  TRANSPORT j AT ION 

i 

(CONTINUED) ! 

i  i  i 

i  •  j 

;  i  i 

!  1  ! 

i  i  i 

i 

; 

i 

i 

■ 

i 

• 

« 

1 

2 

i  2 

i  i 

i  j 

;  i 

i  i 

i 

i 

■ 

• 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

1 

2 

i 

i 

ABC 

912 

•632767 

i 

•  3*8!4A48! 

2  !  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35-0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

•  1500! 

!  -  2 

14.9! NONE 

2 

SLA 

i 

NEW  * 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

913 

•632768 

• 

•  38814A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35-0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

!  1500! 

2  -  i 

14.9! NONE 
; 

SLA 

i 

NEW  1 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

914 

•632769 

i 

1  88314A43* 

2  ;  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

!  1500! 

i  -  i 

14.9! NONE 

i 

SLA 

« 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

915 

•632770 

t 

•  38314A43! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

” 

!  1500! 

!  -  ! 

14.9! NONE 

2 

SLA 

j 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

916 

•632771 

i 

1  86814A48! 

i  !■ 

195.0! 
19$. 0! 

3S.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

•  1500! 

i  -  i 

14.9 ! NONE 

1 

•LA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

917 

! 632772 

t 

•  88814A43! 

•  ;  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0* 

2.0! 

“ 

*!  1500! 

!  “  ! 

1 4.9!N0NE 
! 

•LA 

j 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1981 

ABC 

913 

•632773 

• 

•  S8314A431 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

•  1500! 

!  -  ! 

14.9*  NONE 

2 

•LA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1981 

ABC 

919 

'.632774 

i 

1  2S814A48! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

!  1500! 

!  -  » 

14. 9! NONE 

j 

SLA 

i 

NEW  • 

ORLEANS  • 

1981 

ABC 

920 

•632775 

< 

•  38814A43! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

•  1500! 

i  -  i 

1 4. 9 ! NONE 

l 

SLA 

j 

NEW  • 

ORLEANS  • 

1981 

ABC 

921 

! 640333 
; 

!  93714446! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

•  1667! 

i  -  t 

15.9! NONE 
! 

SLA 

i 

NEW  •  * 

ORLEANS  • 

1985 

ABC 

922 

! 640334 

t 

1  93714A46! 

j  ;  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

•  1667! 

i  -  i 

1  5. 9 ! NONE 

i 

•LA 

i 

NEW  •  « 

ORLEANS  ! 

1985 

A8C 

923 

•640335 

i 

1  05714A46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

»  1667! 

i  .  j 

15.9! NONE 
| 

SLA 

i 

NEW  « 

ORLEANS  ! 

1985 

ABC 

924 

1640336 

< 

•  93714A46! 

1  1  1 

195.0! 
195. C! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

!  U67! 

;  —  i 

1 5 .9 • NONE 
; 

•LA 

i 

NEW  •  * 

ORLEANS  ! 

1985 

ABC 

925 

•640337 

i 

1  93714A46! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

~ 

!  1667! 

i  -  j 

1 S. 9! NONE 

i 

•LA 

i 

NEW  !  * 

ORLEANS  • 

1985 

ABC 

926 

! ©40338 

j 

!  93714A46! 

1®5. C! 
195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.6! 

•  1667! 

!  -  ! 

15.9! NONE 

i 

•LA 

l 

NEW  »  * 

ORLEANS  ! 

1985 

ACO 

1169 

•566368 

t 

1  94314A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 
i  .  i 

19.0! NONE 

i 

!LA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

117B 

1566360 

! 

1  94314441  ! 

t  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 

!  -  ! 

1 9  .0  !  NONE 

i 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1139 

1566370 

■ 

•  94314441! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 

19 .0 ! NONE 
• 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1198 

*1  566371 
; 

!  94314441  ! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.7! 

!  1620*! 

!  -  ! 

1 9. 0! NONE 
« 

!LA 

| 

NEW  • 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1208 

1560372 

2 

!  94314441  ! 

•  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

i  1620! 

i  .  ; 

19.0 ! NONE 
! 

2  LA 

2 

NEW  1 

ORLEANS  S 

1974 

ACO 

1219 

1560373 

i 

!  94314441! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

!  1620! 

!  “  ! 

1 9. 0*  NONE 
; 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1974 

ACO 

1 22B 

!56o374 

1 

•  94314A41! 

1  !  1 

1*5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.7! 

" 

•  1620! 

!  -  ! 

19.0! NONE 
! 

SLA 

i 

NEW  • 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1233 

•566375 

! 

1  94314A41! 

!  •  ! 

19$-0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 

!  -  ! 

19.0! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  • 

1974 

ACO 

1249 

•566376 

1 

1  9431  4441  * 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

!  1620! 

!  “  ! 

19. 0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1258 

•566377 

! 

1  94314A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

** 

!  1620! 

!  -  ! 

19.0! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1268 

1S66375 

! 

!  94314A41! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

!  1620! 

•  -  ! 

1 9 .0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1924 

ACO 

127B 

1566379 

! 

•  94314A41! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

~ 

!  1620! 

J  -  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1280 

1566360 

1  943J  4*41 ! 

!  !  ! 

195.0! 

1)5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

!  1620! 

1  -  ! 

19.0!N0NE 

! 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  I 

1974 

ACO 

1299 

•566381 

! 

!  94  J  J  44  41  ! 

1  t  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

!  1620! 

!  -  ! 

19.0! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  { 

ORLEANS  S 

1974 

ACO 

1300 

1566382 

1 

1  94314441! 

1  *  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

!  1620! 
i  -  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

ACO 

1 31  P 

•566383 

• 

1  94314441! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.7! 

~ 

!  1620! 

!  -  ! 

19.0 ! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  J 

1974 

ACO 

1  32B 

*1  566334 
t 

!  94314441  1 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

•  16205 

!  -  ! 

1 9.0 ! HONE 

t 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  i 

1974 

ACO 

1330 

1566385 

t 

1  94314441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

2  1620! 

!  -  ! 

1 9.0  j  NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW  J 

ORLEANS  I 

1974 

ACO 

134B 

•566386 

i 

!  94316441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

■R  5-0! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 

!  -  ! 

19.0! NONE 

i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  S 

1974 

ACO 

1350 

i 566387 

2 

•  943*4441  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1620! 

1  -  ! 

1 9.0 i NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  S 

1974 

AON 

101 

1508856 

! 

!  879*4441  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1455! 

!  ~  ! 

17.2! NONE 
! 

!LA 

! 

nrw  I 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

102 

1508857 

i 

1  879*4441! 

!  •  ! 

1«5.0! 

1«5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17. 2! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  1 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

103 

1508858 

! 

!  87914441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 

t 

!LA 

! 

NEW  J 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

104 

1508859 

! 

!  879*4441! 

!  •  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

1 7 . 2 1  NONE 
! 

SLA 

NEW  S 

ORLEANS  ( 

1967 

AON 

105 

1503860 

i 

!  87914441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

i  -  i 

17.2! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  s 

ORLEANS  S 

1967 

AON 

106 

1508861 

! 

!  87914441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

'5.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

!  1455! 

!  “  ! 

17. 3! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

107 

1508862 

! 

!  37914441 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

!  1455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 
! 

SLA 

« 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

109 

1508864 

! 

I  879 ! 4A41 ! 

!  •  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17 .2 ! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

110 

1503865 

2 

!  87914A41J 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  H55! 

J  -  ! 

17.2! NONE 
! 

ILA 

i 

NEW  S 

ORLEANS  t 

1967 

AON 

111 

•508366 

! 

I  87914A41! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

1 7.2!NONE 
! 

SLA 

i 

NEW  i 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

112 

1508867 

i 

1  87914441! 

!  1  ! 

195.0! 

1«5.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1455! 

!  -  I 

17.2! NONE 
i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

1967 

AON 

113 

1508868 

; 

!  379*4441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  *  ! 

17.2 ! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

114 

*1508869 

! 

•  87914441  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

•  1455! 

!  -  ! 

17. 2! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  2 

1967 

AON 

115 

•503870 

! 

!  379J4A41! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 

i 

SLA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

116 

1508871 

! 

2  379J4A41! 

!  •  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  *455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 
! 

SLA 

NEW  ! 

ORLEANS  S 

1967 

AON 

117 

1 508*72 
i 

!  87914441! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 
i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

118 

1503873 

! 

!  879! 4441 ! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

*!  14551 

l  -  ! 

17.2i.N0NE 

! 

!LA 

NEW  ] 

ORLEANS  S 

1967 

AON 

119 

1508874 

1 

1  37914441 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1455! 

!  -  ! 

17.2! NONE 
! 

ILA 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1967 

AON 

120 

1508875 

1 

1 

! 

I  87914441! 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

i 

35.0* 

35.0! 

! 

j 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1  1455! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

17.2! NONE 
! 

! 

{ 

SLA 

! 

! 

! 

NEW  S 

ORLEANS  1 

1 

! 

1967 
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ENG*! 

1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY!  HIGH-*  1 

{VESSEL 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NIT  1COOE1LENGTH16ROTH! 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANOLTNG 

!S  ‘OPERATING 

! 

SESIS— !•«•*!  R€G.  !  BcG.llOAO-! 

i 

CARGO  •  FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

•////////!  POINT  !  LINE-1 

! AO*  LXNE-1 

! 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  ! PAGE!  OVER-!OV€S-! /////!  HO»SE! 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

!TD !////////// 

OR  1 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  *  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2 

!  *  R  E  BUILT ! 

02)  AMERICAN 

RIVER  TRANSPORT 

l 

i 

! ATI  ON 

il  it 

j  ■  i  i 

i  i  il 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

i 

; 

CO. 

(CONTINUED)! 

j  j  j  i 

i 

i 

1 

j 

ADM  2019 

! 508*76 

98114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1600! 

17.2! NONE 

!LA  NEW 

1967  ! 

i 

!  1  200.0!  35. C! 

1.0! 

; 

-  ; 

i 

1  ORLEANS 

ADM  2029 

*503877 

98114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1600! 

17.2! NONE 

!LA  NEW 

! 

1967  • 

i 

•  1  2C0.0!  35.0! 

1.0! 

i 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

ADM  2039 

! 508878 

981 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

16001 

17.2! NONE 

!LA  NEW 

1967  ! 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

t 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

ADM  2049 

•503879 

981J4A41*  200.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.2! NONE 

•LA  NEW 

1967  ! 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

-  i 

; 

!  ORLEANS 

ADM  20S3 

*503880 

9A114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 ! NONE 

1LA  NEW 

1967  ! 

i 

»  !  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

ADM  2069 

! 503381 

93114A41!  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1600! 

17 .2 ! NONE 

•LA  NEW 

1967  • 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ADM  2079 

•508982 

9M14A41!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2! NONE 

•LA  NEW 

1967  ! 

• 

!  •  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

ADM  2089 

! 50888? 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 !  NONE 

•LA  NEW 

1967  ! 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

ADM  2099 

1503  884 

9M14A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7.2! NONE 

!LA  new 

1967  • 

i 

•  !  200.0!  35.0* 

1.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

AOM  2109 

•506835 

981 ! 4A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 ! NONE 

•LA  NEW 

1967  *! 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  ; 

i 

•  ORLEANS 

ADM  4*02 

1524034 

106314A48!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

; 

•  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  ! 

i 

(  ORLEANS 

ADM  4803 

•524035 

104314A43!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4 ! NONE 

1LA  NEW 

1970  ! 

i 

•  •  195.1!  35.1! 

2.2! 

.  i 

i 

!  ORLEANS 

ADM  4315 

1523500 

106854A48!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1321! 

23. 4 ! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

i 

•  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  i 

l 

•  ORLEANS 

ADH  4816 

•523501 

1068S4A4B!  1*5.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4! NONE 

•LA  NEW 

1970  • 

i 

!  1  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

AOM  4817 

•523502 

106S14A48!  195.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1321! 

23.4 ! NONE 

!IA  NEW 

1970  • 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

ADM  431  A 

1523503 

106854* 481  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.4 ! NONE 

•LA  NEW 

1970  ! 

• 

•  •  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  ! 

t 

•  ORLEANS 

AOM  4*20 

1530173 

1068J4A48!  1«5.1!  35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

1 6.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1977  ! 

! 

•  !  195.1!  35. C! 

1.5! 

-  i 

t 

•  ORLEANS 

APT  141 

1554815 

546 ! 4A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 SOO! 

19.0 ! NONE 

•LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1 .  o! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

APT  142 

1554816 

54614*41!  195.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

ART  143 

•554817 

54614*41  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

19.0 ! NONE 

•LA  NEW 

1974  j 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  144 

1554815 

•  546*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ART  145 

1554  819 

!  54614*41!  195.0!  T5.C! 

9.0! 

-  i 

isooi 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  *  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

ART  146 

•554820 

!  54614*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

ART  H7 

! 554821 

!  54614*41  •  195-0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  1 

! 

!  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

ART  148 

•554822 

1  546!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

• 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  149 

•554823 

1  546 ! 4 A41 1  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0!N0NE 

!LA  NEW 

1974  ! 

t 

!  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

ART  150 

*554824 

!  54o!4A41i  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500* 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  •  •  195.0!  35.01 

1.6* 

! 

-  i 

! 

•  ORLEANS 

APT  151 

1554825 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 500! 

19.01NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

•  1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  152 

1  554326 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

•  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

APT  153 

1554827 

1  54614A41!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  !  1  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  154 

1554823 

1  54614*411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19,0! NONE 

!IA  NEW 

1974  I 

! 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

) 

!  ORLEANS 

ART  155 

1554829 

1  546 ! 4 A 41 !  195.0!  T 5.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0JN0NE 

!LA  NEW 

1974  ! 

I 

!  •  1  19S.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  156 

1554830 

•  54o!4A4H  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

ART  157 

1554831 

1  546I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

1LA  NEW 

1974  1 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  153 

1554832 

!  $46 ! 4 A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0INONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  159 

1554333 

!  54614*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

•  1  !  195.0*  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  160 

1554334 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

•  !  »  195.0!  35.0! 

1.6! 

*  i 

! 

!  ORLEANS 

ART  161 

1554635 

!  54614*41!  19$.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 500! 

19.0! NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  142 

1554336 

!  54614*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

I 

!  !  !  105.0!  95.0! 

1.6! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

ART  163 

1 554837 

!  54614*41 !  19$.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ART  164 

1554838 

!  54614*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

isooi 

19.0 ! NONE 

! LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  165 

1554639 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ART  166 

1554840 

!  54614*41!  195.0!  35. 0! 

9,0! 

- 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

| 

!  ORLEANS 

ART  167 

1554841 

•  546 ! 4* 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  I 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  163 

1554842 

!  546! 4*41 !  195.0!  35. C! 

9.)! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  169 

1554343 

•  546*4*41!  195.0!  35.0! 

9,0! 

- 

1500! 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1974  ) 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

ART  170 

1554344 

•  54614*41*  19$. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!IA  NEW 

1974  ! 

l 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

.  i 

I 

I  ORLEANS 

ART  171 

1601204 

!  546 ! 4 * 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! LA  NEW 

1978  1 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

ART  172 

*601205 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

19. 0! NONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

! 

»  !  !  195.0!  35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  173 

1601205 

I  54614*41  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.01N0NE 

ILA  NEW 

1979  ! 

1 

•  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

ART  174 

1601207 

»  54614*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

1 

•  !  !  1«5.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  175 

1601209 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1979  1 

! 

*  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  176 

1601209 

!  546 J  4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART  177 

1601210 

1  54614*41!  195.0!  75.01 

9.0! 

- 

1500! 

18.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

1 

1 

1 

!  !  !  195.0!  $5.3! 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

2.0! 

i 

V  1 

i 

! 

! 

i 

! 

!  ORLEANS 
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ENfiR  J 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

DIST! 

OPERATOR 

I  NET  ! CODE  1  LENGTH  1 8RDTH 1 

< 

!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

JS  ! OPERATING 

—————— 

1R£GIS-!«***1 

REG.  ! 

REG.SLOAO-I 

!  CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE 

YEAR 

i  COAST 

•  TER  1  SEE  1 //////!/// // 1 

ED  • 

1////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ! PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE 

I  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////JTD!/// /////// 

OR 

1  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  2LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE  t 

LINE-2 

♦REBUILT 

(32)  AMERICAN 

1 

J 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  !  2 

2  1  2 

1  *2  ! 

! 

t 

t 

1 

1 

j 

l 

t 

; 

2  1 

1  i 

2  ■ 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

W. 

(CONTINUED)  ! 

2  !  2 

* 

1 

1 

i  i 

j 

2 

ART  178 

! 601 211 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

16.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979 

! 

1  2  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  * 

! 

! 

ORLEANS 

ART  179 

! 601212 

!  54614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  isooi 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979 

< 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  180 

! 601 21 3 

1  54624A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1979 

j 

1  •  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  -  2 

! 

! 

ORLEANS 

ART  181 

1601214 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  182 

! 601 21 5 

•  5461*4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 8.0! NONE 

1LA 

NEW 

1979 

! 

1  •  2 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2  -  1 

1 

1 

ORLEANS 

ART  183 

Jo0121 6 

1  54614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1SOO! 

18.0! NONE 

i  LA 

NEW 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35-0! 

2.0! 

1  -  1 

1 

! 

ORLEANS 

ART  184 

‘601217 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

; 

•  •  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

APT  185 

•601218 

1  54614*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0IN0NE 

!  LA 

NEW 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

! 

ORLEANS 

ART  186 

1601219 

1  54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

2 

! 

ORLEANS 

ART  187 

*1606198 

1  54614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

1 8.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

1 

2  !  2 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  .  1 

1 

! 

ORLEANS 

ART  188 

j  6061 99 

•  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1979 

t 

!  !  2 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

2  -  1 

1 

2 

ORLEANS 

ART  189 

1606200 

•  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0 !  NONE 

SLA 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

j  -  1 

1 

! 

ORLEANS 

ART  190 

1606701 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*!  1500! 

18.0! NONE 

1 L  A 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

;  -  ; 

; 

! 

ORLEANS 

ART  191 

1*606202 

•  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500i 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

;  .  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  192 

1622256 

•  90114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  1 

I 

! 

ORLEANS 

ART  193 

•622257 

•  90114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

1 9 .0  !  NONE 

!  LA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

1  -  t 

! 

! 

ORLEANS 

ART  194 

1622258 

1  90114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

105. 0! 

35.0! 

1.5! 

1  .  1 

1 

! 

ORLEANS 

ART  195 

i 622259 

1  90114*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1450! 

1 9.0! NONE 

•LA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

1 

2 

ORLEANS 

ART  196 

1622260 

i  9C1 1 4*41 i 

195.0! 

T  5.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.ol NONE 

1  LA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  197 

•622261 

1  901  24*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1980 

1 

1  1  ‘ 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  198 

1622262 

1  901  14A41  2 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

« 

!  1450! 

1 9. 0 1  NONE 

1  LA 

NEW 

1980 

1 

1  •  1 

19>.0! 

35.0! 

1.5! 

•  -  J 

! 

! 

ORLEANS 

ART  199 

i 622263 

1  90124*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  U50! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

l 

•  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

•  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  301 

1  5541  69 

•  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19. 0 {NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

i  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

S 

ORLEANS 

APT  302 

1554170 

1  54&14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

I  -  ! 

! 

l 

ORLEANS 

ART  303 

i 5541 71 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

19.0 INONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

2  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

J 

ORLEANS 

ART  304 

1  554172 

2  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

•  •  1 

195.0! 

3S.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

2 

ORLEANS 

ART  305 

1554173 

1  54614*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

it* 

NEW 

1974 

1 

1  2  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

!  “  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  306 

1554174 

1  54614*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

•  •  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  307 

1554175 

!  54614*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

1  ».0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  1 

! 

I 

ORLEANS 

ART  308 

1554176 

1  $4614*41! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

• 

!  1500! 

19.0JN0NE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  1  » 

195.0! 

3S.C! 

1.0! 

t  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  309 

1554177 

!  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1500! 

1 9. 0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1  .  1 

! 

s 

ORLEANS 

ART  310 

1554178 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  311 

1554179 

•  54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  312 

1554180 

!  54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9. 0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

; 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  313 

j  5  54181 

1  54614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

l 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  314 

1554132 

1  54614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  !  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  315 

1554183 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! HONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  !  2 

195.0! 

35. CJ 

1.0! 

!  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  316 

1554184 

•  5*614*41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

HA 

NEW 

1974 

1 

1  •  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  > 

1 

J 

ORLEANS 

ART  317 

1554135 

2  54614*412 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  isooi 

IQ.oi NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

1 

j 

ORLEANS 

ART  318 

j  55  41  56 

•  54614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  319 

1 554187 

1  54624*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  2  i 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  370 

1 554188 

•  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0( NONE 

SLA 

NEW 

1974 

l 

!  •  2 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1  -  1 

; 

! 

ORLEANS 

ART  371 

1554189 

•  546!4A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  2  1 

195.01 

35.02 

1.0! 

!  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ART  322 

1 554190 

!  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

19. DlNONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1  2 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

!  -  ! 

2 

s 

ORLEANS 

ART  323 

1554191 

!  546 1 4*41 j 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.o!nonc 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  324 

1554192 

!  54614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

I  LA 

NEW 

1974 

1 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  325 

1554193 

1  546!  4*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9. 0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  326 

1554194 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  2  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

S 

ORLEANS 

ART  327 

! 554195 

1  54614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  *  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  373 

1554196 

J  54624*41! 

195.0! 

'5.C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

2  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

t  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  329 

1554197 

2  54624*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

2  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  330 

1554198 

2  54624*412 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

J  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ART  331 

1554199 

2  54624*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1500! 

19,0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

!  -  ) 

1 

! 

ORLEANS 

ART  332 

1554200 

1  54624*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.01  NONE 

SLA 

NEW 

1974 

« 

i 

1 

!  !  2 

2  2  2 

!  !  ! 

195.01 

! 

2 

35. C! 

1 

1 

1.0! 

1 

1 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

{ 

! 

1 

! 

i 
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6N6R! 

•  8VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT 8 

! CAPACITY i  HIGH-  ! 

8  V  £  S  S  £  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

8  NET  JCCDElLENGTHlBPDTMl 

j 

1  1 

EST  8  CARGO  HANOLXNG 

!S  • OPERATING  ! 

! 

! REGIS- !****!  REG.  1  REG. 1  LOAD”! 

*  CARGO  ! 

JXED  8  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  8 

YEAR  8 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////•  POINT  !  LIKE-t 

•AO!  LINE-1  ! 

BUILT  f 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  i  GUARD 

8  TON-  ‘PAGE!  OVER-* OVER”! /////!  HORSE 

i  PASS-  ! (LI6HT )!//////////////// !TD !////////// * 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NA6E  8  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT  1  POWER !  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

8EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

l 

• 

RIVER  TRANSPOPTJATION 

8  *  8  8  ! 

i  it  ;i 

!  8  1  j  i 

i 

j 

1 

■  i 

j  i 

«  j 

i  i 

• 

i 

i 

i 

8  ! 

i  j 

! 

8  8 

8 

8 

! 

8 

(CONTINUED)! 

1  |  j  j  j 

» 

i  i 

i 

! 

ART  333 

•554201 

•  S4614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

8LA  NEW 

1974  ! 

i 

1  !  1  195.0!  35.0* 

1.0! 

i  -  ; 

t 

■  ORLEANS 

! 

ART  334 

•554202 

•  54614*41!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500* 

19.08H0NE 

!LA  NEK 

1974  1 

!  !  8  195.0!  75.3! 

1.0! 

i  -  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT  335 

*554703 

!  54o!4*4l!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500* 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

■ 

8  !  !  195.0!  35.0! 

1.0! 

!  -  | 

8 

•  ORLEANS 

! 

ART  336 

1554204 

!  546*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

i  -  i 

t 

8  ORLEANS 

! 

ART  337 

8554205 

•  546*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

< 

•  !  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

i  -  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

ART  333 

*554206 

!  $<6!4A41!  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

*  1500* 

19.O8N0NE 

•LA  NEW 

1974  8 

i 

*  !  !  195.0!  3S.0! 

1.0! 

i  -  i 

i 

•  ORLEANS 

! 

ART  33*9 

1554207 

•  546 ! 4A41 *  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.08  NONE 

!LA  new 

1974  1 

• 

8  !  !  195.0!  35.0! 

1.0* 

i  -  i 

i 

•  ORLEANS 

! 

ART  340 

•554205 

!  54614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  1500! 

19 .0! NONE 

8LA  NEW 

1974  8 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

!  -  • 

• 

•  ORLEANS 

8 

ART  341 

8554209 

!  546 ! 4A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.0! 

i  -  i 

i 

*  ORLEANS 

8 

ART  342 

•554210 

!  54614*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  1500* 

19.0!  NONE 

8LA  NEW 

1974  ! 

j 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.0! 

i  —  i 

i 

•  ORLEANS 

8 

ART  343 

•554211 

»  54654*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

• 

!  1S00! 

19. 0*8  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

•  •  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

i  -  i 

i 

8  ORLEANS 

ART  344 

8554212 

»  <4654*41!  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

•  •  *  195.0!  35.0! 

1.6! 

i  -  i 

< 

8  ORLEANS 

APT  345 

•554213 

•  546*4*41!  195. C!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

8LA  NEW 

1974  ! 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

t  -  i 

i 

8  ORLEANS 

! 

ART  346 

15542H 

8  54684A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

1974  { 

i 

•  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

!  “  8 

l 

•  ORLEANS 

8 

APT  347 

! 55-21 S 

!  54o!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  15008 

1 9 . 0 ! NONE 

8LA  NEW 

1974  8 

■ 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6* 

i  .  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

APT  343 

1554216 

!  54614*41!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

8LA  NEW 

1974  8 

t 

•  !  !  195.0!  T 5.0! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

!  ORLEANS 

ART  349 

1554217 

•  546 ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  15C0! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  • 

i 

8  *  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i  -  i 

8 

!  ORLEANS 

8 

APT  350 

•55421? 

•  546*4*41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

1974  8 

i 

8  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i  -  t 

l 

!  ORLEANS 

ART  351 

•554219 

•  54684*41!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19. oj  NONE 

8 LA  NEW 

1974  8 

i 

!  !  !  195.0!  M.C! 

1.6! 

!  -  8 

i 

8  ORLEANS 

8 

ART  352 

•554220 

*  54684*41  !  195.0!  33.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19. oi NONE 

!LA  NEW 

1974  8 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

•  ’  • 

! 

8  ORLEANS 

8 

APT  353 

•554221 

•  546*4*41!  195.0*  35.0! 

9.0 ! 

- 

!  1500! 

19.0*  NONE 

•LA  NEW 

1974  8 

i 

•  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

■  -  i 

8 

•  ORLEANS 

! 

APT  354 

1554222 

•  546*4*41*  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

!  LA  NEW 

1974  8 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

*  ~  • 

! 

8  ORLEANS 

8 

ART  355 

•554223 

!  546*4*41!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1500* 

19.08  NONE 

!LA  NEW 

1974  8 

• 

*  *  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

8  ORLEANS 

APT  356 

•554224 

!  54614*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

»  1500! 

19.0  8  NONE 

!LA  NEW 

1974  J 

*  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

8 

8  ORLEANS 

! 

ART  357 

•554225 

!  546! 4 *41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.08N0NE 

!LA  NEW 

1974  8 

i 

!  8  !  195.0!  75.0! 

1.6! 

!  -  ! 

8 

!  ORLEANS 

! 

ART  353 

1554226 

•  54684*41 8  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.08  NONE 

!LA  NEW 

1974  8 

! 

8  •  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

:  -  ! 

! 

8  ORLEANS 

! 

ART  359 

1554727 

8  54684*41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19. 01  NONE 

1LA  NEW 

1974  1 

i 

!  8  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

8 

!  ORLEANS 

I 

ART  360 

•554226 

8  54o!4*4l*  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  8 

1 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

1.6! 

i  -  t 

! 

8  ORLEANS 

8 

APT  361 

8554229 

8  54684441!  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

i  1500! 

19.08  NONE 

1LA  NEW 

1974  ! 

i 

!  8  !  1«5.0!  75.0! 

1.6! 

!  -  ! 

8 

8  ORLEANS 

! 

ART  362 

1  554230 

•  54684A4I!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0 ! NONE 

8LA  NEW 

1974  8 

8 

•  •  !  195.0!  75.08 

1.6* 

8  -  ! 

8 

8  ORLEANS 

l 

APT  363 

•554231 

•  546*4441*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1500! 

19.0! NONE 

8LA  NEW 

1974  ! 

t 

!  8  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i  •  i 

8 

8  ORLEANS 

! 

APT  364 

•554232 

8  546J4A41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

8  t 500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

8 

J  !  !  1>5.0!  35.0! 

1.6! 

i  -  » 

8 

1  ORLEANS 

8 

ART  365 

1554233 

8  546*4*41!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

i 

8  !  !  195.0!  35.0! 

1.61 

!  “  8 

8 

8  ORLEANS 

( 

ART  366 

8554234 

>  54a ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

8LA  NEW 

1974  8 

8 

•  •  1  195.0!  35.0* 

1.6! 

!  -  ! 

! 

8  ORLEANS 

! 

APT  367 

1534235 

8  54684**1!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

J  1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

i 

»  8  !  1 >5.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

8 

!  ORLEANS 

8 

A»T  363 

1 554236 

•  546 ! 4*41 !  1>5.0!  '5.0! 

9.01 

- 

•  15008 

19 .0 !  NONE 

ILA  NEW 

1974  8 

! 

!  !  5  195.0!  35.0! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

8  ORLEANS 

8 

ART  349 

8554237 

{  54684*41!  195.0!  35.0! 

9.08 

- 

•  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

i 

8  •  !  195.0!  *5.0! 

1.6! 

!  -  8 

8 

|  ORLEANS 

! 

APT  370 

•554233 

i  546  !  4 * ■«  1 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

8 

!  8  *  195.0!  35.0! 

1.6* 

8  -  ! 

| 

1  ORLEANS 

! 

APT  371 

8622764 

!  774  5  4*41  8  1  95.0!  M.C! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0! NONE 

8 LA  NEW 

1980  ! 

j 

i  8  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  8 

» 

8  ORLEANS 

! 

ART  372 

8622265 

•  77484*41!  195.0!  35.0! 

9.3! 

- 

!  1450! 

19.0*8  NONE 

ILA  NEW 

1980  8 

1 

8  8  I  195.0!  35.0! 

1.5! 

i  -  j 

! 

I  ORLEANS 

! 

ART  373 

•622266 

•  774*4*41  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

•  1450! 

1 9 . 0 l NONE 

ILA  NEW 

I960  I 

1 

!  8  8  195.0!  75.0! 

1.5! 

!  -  8 

t 

8  ORLEANS 

1 

ART  J74 

!o?2267 

8  77484A41S  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0! HONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

i 

!  !  !  195.0*  35.0! 

1.5! 

8  -  8 

8 

t  ORLEANS 

! 

ART  375 

! 022269 

•  77414*41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

i 

•  !  !  19J.0*  35. C! 

1.58 

!  -  ! 

! 

8  ORLEANS 

! 

ART  37ft 

i 622269 

!  774*4*41!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.08  NONE 

8LA  NEW 

1980  ! 

! 

8  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

8 

!  ORLEANS 

I 

ART  377 

8622270 

•  77484*41*  1)5.0!  35. C! 

9.0* 

- 

8  1450! 

19.0  8  NONE 

ILA  HEW 

1980  ! 

! 

J  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

8  -  ! 

8 

1  ORLEANS 

! 

ART  378 

8622271 

8  77484*41!  195.0!  35.08 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.0! NONE 

(LA  NEW 

1980  ! 

8 

8  !  !  195.0!  35.C8 

1.5! 

!  -  8 

1 

1  ORLEANS 

! 

ART  379 

*622272 

•  774*4*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I  1450! 

19.9! NONE 

ILA  NEW 

1980  1 

! 

!  !  1  1 9 5 . 0 !  35.0! 

1.51 

J  -  ! 

8 

8  ORLEANS 

! 

ART  3S0 

8622273 

J  77'.!4A41!  195.0!  ’5.0! 

9.0! 

- 

8  1450! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1980  8 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

•  “  8 

! 

8  ORLEANS 

! 

ART  381 

8  o22274 

!  77484*41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

8  1490! 

19 .0 l NONE 

ILA  NEW 

1980  t 

! 

!  !  i  195. C!  35. C* 

1.5! 

8  -  8 

! 

I  ORLEANS 

! 

APT  322 

8622275 

8  774 ! 4 *41 J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

8  U50! 

19.0  8  NONE 

(LA  NEW 

1980  ! 

! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  8 

8 

8  ORLEANS 

! 

AIT  323 

8622776 

!  774I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

8  U508 

1 9.0! NONE 

ILA  NEW 

1980  1 

i 

!  »  t  193.08  35. C! 

1.5! 

8  *  8 

t 

8  ORLEANS 

! 

ART  324 

*8622277 

•  77484*411  195.0!  35. C* 

9.0* 

- 

1  14508 

19.08N0NE 

ILA  NEW 

1980  I 

i 

!  !  8  195.0*  35.0! 

1.5! 

!  -  8 

8 

I  ORLEANS 

! 

APT  325 

i 62227P 

!  774 J 4 *41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J  1450! 

19. 08  NONE 

ILA  NEW 

1980  ) 

J 

{  8  8  195.0!  35.0* 

1.5! 

1  -  8 

! 

8  ORLEANS 

I 

ART  326 

8622279 

!  77484A41S  195.0!  35.  C! 

9.0! 

- 

!  1450! 

19.08N0NE 

ILA  NEW 

1980  ! 

! 

8 

8 

*  »  8  195.0!  35.0! 

!  8  !  !  ! 

i  1  8  !  8 

1.5! 

! 

! 

!  -  8 
8  8 

1  8 

8 

8 

8 

1  ORLEANS 

8 

8 

8 

I 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS  151 


ENGR ! 

DIST! 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUMBER 

•VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 
NET  1C00E1LENGTHS9PDTH!  * 

•REGIS-!****!  REG.  !  REG. 1  LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVcft-lOVER-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  KLIGHT )!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  €  S  S  E  L 
! S  {OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1 
!T0 !//////////! 
!EE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  j 
BUILT  | 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

l 

i 

RIVER  TRANSPORTATION 

i  i 

|  i 

i  j 

t 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

j 

i 

i 

j 

j 

i 

t 

j 

! 

! 

! 

c°# 

(CONTINUED)  ! 

;  i 

i 

2 

i 

t 

i 

ART  387 

1622280 

77414A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

ORLEANS 

! 

ART  388 

•622281 

77414*41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1 .  S! 

-  ! 

; 

ORLEANS  ! 

! 

ART  389 

! 622282 

77414A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

ORLEANS 

i 

ART  390 

•622283 

774 !4A41 1 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19.0 ‘NONE 

!  LA 

NEW 

1930  ! 

i 

«  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  < 

• 

ORLEANS 

« 

ART  391 

•622284 

77414A41 * 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0*  NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

;  « 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

» 

ORLEANS 

! 

ART  392 

! 622285 

77414A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 9.0! NONE 

!L* 

NEW* 

1980 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

! 

ORLEANS 

i 

ART  393 

‘622266 

77414*41  1 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  i 

1 

i  i 

19  5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

ORLEANS 

! 

ART  394 

•622287 

774  !4 A41 * 

19$. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.01N0NE 

SLA 

NEW 

1980  i 

; 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  * 

i 

ORLEANS 

! 

ART  395 

•622285 

77414A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

!  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

t 

ORLEANS 

1 

ART  396 

•622289 

774! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1980  ! 

j 

t  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

; 

ORLEANS 

! 

ART  397 

! 622290 

774S4A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 9. 0 ! NONE 

SLA 

NEW 

198C 

i 

;  i 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

ORLEANS 

1 

ART  398 

•.622291 

774*4*41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1980  ! 

; 

i  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

ORLEANS 

< 

ART  399 

•622292 

77414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1450! 

1 9 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

; 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

l 

ORLEANS 

! 

ART  400 

•622293 

774 ! 4A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1450! 

1 9.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1980 

i 

;  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

ART  401 

! 554735 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

t 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

ORLEANS 

ART  402 

*554736 

69814A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

t 

ORLEANS 

ART  403 

1554737 

69  8 1 4 A  41 ! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

13.0!  NONE 

*LA 

NEW 

1974  ! 

l 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

i 

ORLEANS 

! 

ART  404 

•554735 

698‘4A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

18 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  » 

i 

ORLEANS 

ART  403 

i 554739 

698!4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  i 

1500! 

1 8. 0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

ORLEANS 

ART  4C6 

*1554740 

69814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

13.0! NONE 

it* 

NEW 

1974 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

j 

ORLEANS 

ART  407 

•554741 

69814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

1 8. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

; 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

ORLEANS 

ART  408 

1554742 

69814A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500* 

1 3.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

j 

ORLEANS 

ART  409 

1554743 

69814A41; 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

» 

ORLEANS 

ART  410 

1554744 

69814A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

ORLEANS 

ART  411 

•554745 

09814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

ORLEANS 

ART  412 

1554746 

698!  4  A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

ORLEANS 

ART  413 

1554747 

698 ! 4*  41 • 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500* 

1 S.oj  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

^  5.0! 

1.6! 

-  ! 

« 

ORLEANS 

ART  414 

1554745 

©9814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  415 

1554749 

69814A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

ORLEANS 

ART  416 

! 554750 

6«8»4A41  1 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0| NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

J  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

“  ! 

! 

ORLEANS 

ART  417 

1554751 

690 ! 4 A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

1  J5.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  418 

1554752 

69814A41! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 8.0! NONE 

1 L  A 

NEW 

1974 

! 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  419 

•554753 

69814A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 8 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  420 

j  554754 

69814A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

ORLEANS 

ART  421 

1554755 

69814A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 8.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

1>5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

! 

ORLEANS 

ART  422 

1554756 

69  S ! 4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

» 

ORLEANS 

ART  423 

1554757 

69SI4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0SN0NE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  424 

1554758 

693! 4A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  425 

1554759 

698 1 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 8. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

I  i 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  426 

1554760 

69814*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1500! 

13.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  427 

1554761 

693 5  4 A 41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0 ! NONE 

Ila 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

! 

ORLEANS 

ART  428 

1554762 

69S14A41  • 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

.  i 

i 

ORLEANS 

ART  429 

1534763 

69314A41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0!  NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  430 

1554764 

69314*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0 !  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  431 

1554765 

69314*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 8. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  432 

1554766 

69314*41 ! 

WS.O! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  433 

1554767 

69314*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  • 

! 

ORLEANS 

ART  434 

1554768 

698(6*41  1 

195.0! 

?5.C* 

9.0! 

! 

1500! 

1 8 . 9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

ART  435 

1554769 

698UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

{ 

ORLEANS 

ART  436 

1554770 

69814*41  1 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  • 

! 

ORLEANS 

ART  437 

1554771 

69814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

! 

-  • 

! 

ORLEANS 

ART  438 

1554772 

69314*41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0 (NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

ORLEANS 

ART  439 

1554773 

69814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1500! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

ART  440 

1554774 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500' 

18.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1 

! 

!  ! 

I  t 

!  ! 

195.0! 

» 

i 

35.0! 

! 

i 

1.6! 

! 

i 

i 

i 

J 

i 

» 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


l  5VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I  NET  ! CODE! LENGTH ! BRDTH !  | 

- — -!« £Q is- !***•{  res.  *  REG.iLOAD-! 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
GUARD  !  TON-  fPAGf!  OVER”! OVER-! /////* 
NUNAER  !  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT* 


(32)  AMERICAN 
CO. 


RIVER  TRANSPORT ! AT I ON 


(CONTINUED)! 

•55*775 


69*!4A41{  173.0!  35. C! 

!  I  175.0!  35. C! 

69814*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

69814*41*  195.0!  35.0! 

!  !  1«5.0!  35.0! 

698I4A41!  195.0!  35.0! 

!  i  195.0!  35.0! 

698I4A41J  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

098UAMJ  195.0!  35. C! 

!  •  175.0!  35. C! 

693J4A41!  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

546! 4A41 *  175.0!  ’5.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

693 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  1 75.0!  35.0! 

69854A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

6  93*4*41  J  195.0!  35.0! 

!  !  1 >5.0!  35. C! 

698! 4*41 J  195.0!  35. C! 

!  !  175.0!  35.0! 

54o! 4*41  *  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

993*4*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

546! 4A41 •  195.0!  35.0! 

!  !  17J.0!  35.0! 

5*6! 4*41  *  195.0!  35-0! 

!  !  195.0!  ?5.C! 

5*6! 4A41 •  195.0!  35. 0! 

!  !  195.0!  35.0! 

54654A41*  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  ’5.0! 

6°8 ! 4A 41  *  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  33.0! 

95d!4*4l!  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  ’5.0! 

698J4A41*  195.0*  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

S46I4A41 |  195.0!  35. C! 

!  !  175.0!  35.0! 

695 *4*41  »  195. C!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

54654A41J  175.0*  35.0! 

!  !  175.0!  35. C! 

5*6! 4A41 J  175.0!  35. C! 

!  !  W5.0!  35.0! 

5*6! 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

5*6 ! 4* 41 !  195.0!  35.0! 

!  !  175. C!  35. C! 

546! 4*41 !  195.0!  ’S.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

54814*41!  175.3!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

546! 4*41 J  1 >5.0!  35.0! 

!  !  195.3!  35. C! 

5*6!4*41!  175.0!  35. C! 

!  !  195.3!  35.0! 

5*6! 44*1 !  195.0!  35.0! 

J  !  175.0!  35.0! 

546*4*41 •  195,0*  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

S46!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  17J.0!  35.0! 

546 !4* 41 J  195.3*  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

50A*4A41«  195.0!  35. C! 

!  !  175.0!  35. C! 

69514*41!  195.3!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

69S!*A41*  195.01  35.01 
!  !  195.01  ’5.05 

695! 4**1  *  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

8?1 ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  17J.0!  35.5! 

651 ! 4*41 !  19J.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

66114*41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

6*1 ! 4A41 !  1«5.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

651J4A41J  175.3!  35.T- 
!  !  1«5.0!  35.0! 

6*  1 ! 4*41  *  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

a*1  !**4l *  195.0!  35. C! 

!  !  175.0!  35.0! 

7*114*41!  l«5.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35. C! 

65114*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

6*1 !4A41 !  175.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35. C! 

66114A41J  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

8M14441!  195.0!  35.0! 

!  !  175.0!  35.0! 

66114*41!  195.0!  35. C! 

!  i  195.0!  35. C! 

6*1 ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

681 ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 


! CAPACITY !  HIGH-  •  !  V  E  S  S  £  L  I 

'  !  EST  !  CARGO  HANDLING  *S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LIME-1  !A0!  LINE-1  ! 

!  «»ASS-  !  (LIGHT)  J////////////////JTD!//////////! 

!  ENGERS  J  (FEET)!  UNE-2  SEE!  LINE-2  !* 


LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
NEU 

ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
A  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 


9.0! 

1.9* 

- 

1 

t 

1  SCO ! 
.  # 

18.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6* 

* 

l 

i 

1500! 

-  i 

IS.OiNONE 

! 

9.0! 

1.6! 

t 

i 

1500! 
•  i 

18.0! NONE 
; 

9.0! 

1.6* 

** 

i 

i 

1500* 

-  i 

16. 0 ! NONE 

t 

9.0! 

1.6! 

— 

» 

i 

1500*! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

9.0! 

1.0* 

- 

; 

! 

1500! 
-  2 

13 .0* NONE 
2 

9.0! 

1.6! 

2 

i 

1500! 

-  t 

18.0 ! NONE 

j 

9.0! 

1.6* 

“ 

2 

i 

1500! 

•  i 

13.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6* 

— 

; 

i 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

t 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

-  i 

18.0!  NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

isooi 

1 8. 0 i NONE 

2 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 

-  i 

18.0! NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

— 

j 

t 

1500! 

-  i 

IS.OiNONE 

2 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

isooi 

-  i 

13.0 ! NONE 

i 

9.0! 

1.6* 

“ 

2 

i 

isooi 

.  t 

18.0! NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

” 

; 

i 

1500! 

-  i 

1 3.0 ! NONE 

2 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  ! 

18.0! NONE 
; 

9.0! 

1.6* 

“ 

! 

i 

isooi 

-  i 

18.0! NONE 

2 

9.0! 

1.6* 

j 

2 

1500! 

-  2 

1 3 .0 • NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

2 

isooi 
-  ! 

18. oi NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

j 

1500! 

-  i 

1  8. 0! NONE 
t 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

isooi 
-  ! 

18.OIN0NE 

! 

9.0! 

1.61 

— 

! 

! 

1500! 

-  f 

18. 0!NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

— 

; 

i 

1500! 

-  i 

18.0 ! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

” 

2 

i 

isooi 
-  ! 

18.0! NONE 

t 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  f 

18. oi NONE 
{ 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  1 

18.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

— 

; 

! 

15C0! 

•  2 

18.0 ! NONE 
i 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1 500* 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

; 

1500! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

" 

i 

i 

1500! 

•  2 

18.0 ! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

1 

1500! 

-  t 

IS.OINONE 

! 

7.0! 

1.6! 

! 

! 

isooi 
-  ! 

IS.OINONE 

; 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

9.C! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

IS.OINONE 

; 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1500! 

-  i 

IS.OINONE 

! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

o 

o 

«  1 

IS.OINONE 

! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

15001 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

7.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

18.0! NONE 
; 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

2 

1500! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6* 

“ 

i 

* 

1530! 

-  i 

19.0 {NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

” 

i 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

7.0! 

r.6* 

- 

! 

! 

1500! 

.  i 

19.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

! 

150oi 
-  1 

19.0! NONE 

2 

9.0! 

1.6! 

t 

i 

1500! 

-  ! 

19 .0! NONE 

2 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

i 

1500! 

-  f 

19 ,0 ! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

t 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1500! 

-  ! 

19.oj  NONE 

2 

9.0! 

1.6! 

” 

i 

1 

1500! 

-  ! 

19. 0! NONE 
j 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 

•  j 

19.0iN0NE 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

isooi 
-  ! 

19,0! NONE 
t 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

i 

isooi 
-  ! 

19. 0 i NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

m 

I 

I 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 

i 

9.0! 

1.6* 

{ 

2 

! 

J 

1500! 

-  ! 

• 

1 9 . 0  j  NONE 
; 
i 
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£NGR!  !  ! VTCC i  DIMENSIONS  »D»AFT!  SCAPACITT!  HIGH-  •  !  V  £  S  S  £  L  !  ! 

DI$t«  OPERATOR  *  NET  !CODE!LENGTH! BROTH*  !  !  !  EST  !  CARCO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

_ 1 - ‘REGIS-!****!  REG.  !  RE6.ILOAD-!  !  CARGO  *  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  !  TEAR  ! 

!  COAST  *  TER  !  SEE!//////!/////!  £0  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  9UILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  !PAGE!  OVEP-I OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!T0 !//////////!  OR  ! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT*  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RE0UILT! 


(32)  AMERICAN 

I 

j 

RIVER  TRANSPORT! ATICN 

«  i 

i  2 

i  2 

i  ■ 

j  ! 

;  ! 

2 

2 

2 

! 

i 

i 

i 

« 

| 

j 

i 

!  * 

i  ! 

i  * 

i  • 

(CONTINUED) ! 

i  2 

i  2 

2 

i 

i 

j  i 

ART  496 

! S54260 

63114A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

! LA  NEW  ! 

1974 

i 

•  2 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  ! 

ART  497 

•554861 

69114A41* 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.0! HONE 

!LA  NEW  ! 

1974 

i 

i  ! 

195.0*  35.0! 

1.6! 

-  ! 

•  ORLEANS  ! 

ART  496 

! 554862 

6S114A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1974 

i 

;  i 

195.0!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

i 

•  ORLEANS  * 

ART  499 

5554863 

68114A41 • 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  « 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1974 

t 

i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  ORLEANS  ! 

ART  SOO 

! S54864 

63114A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 9.01NONE 

•LA  NEW  ! 

1974 

i 

i  i 

19S.0!  35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  * 

ART  SOI 

‘620345 

63114A41! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  DECATUR  ! 

1980 

• 

t  2 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

ART  502 

1620346 

631 14A41 • 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  DECATUR  • 

I960 

i 

t  2 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

ART  503 

! 620347 

681  14A41  1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0 ! NONE 

! IL  DECATUR  ! 

1980 

t 

!  • 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

ART  504 

! 620343 

63114A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0* NONE 

!IL  DECATUR  ! 

1980 

t 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

ART  505 

•620349 

68114*41  ! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  DECATUR  ! 

1980 

i 

«  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

ART  506 

•620350 

68114*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  OECATUR  • 

1980 

» 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

ART  507 

1620351 

69114*41* 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  » 

1450! 

19.0JN0NE 

•IL  DECATUR  ! 

1980 

t 

;  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  1 

ART  508 

1620352 

68114*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

!  IL  DECATUR  ! 

1980 

i 

i  ; 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  » 

ART  509 

! 620353 

63114A41! 

195.0!  35.0! 

9.0* 

-  ! 

1450! 

19*0! NONE 

!IL  DECATUR  ! 

1980 

i 

!  « 

195. C!  35.0! 

2.0! 

-  • 

ART  510 

1620354 

68114*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  DECATUR  ! 

680 

i 

j  i 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

!  ! 

ART  511 

1602355 

78314*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19 .0 !  NONE 

i IL  OECATUR  ! 

1980 

j 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

ART  512 

5620356 

753*4*41 1 

105.0!  35.0! 

9.0* 

-  * 

1450! 

19*0!N0N£ 

•IL  DECATUR  ! 

1980 

j 

2  t 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

ART  513 

! 42C357 

78314*41  * 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  OECATUR  * 

1980 

i 

i  i 

195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

t 

ART  514 

1620359 

78314*41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

2IL  DECATUR  ! 

1980 

! 

2  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  * 

! 

!  ! 

ART  515 

5620359 

78314*41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0!  NONE 

! XL  OECATUR  ! 

1980 

i 

!  ! 

195.0!  35.0! 

2.0* 

-  ! 

i 

ART  5l6 

1620360 

! 

78314*41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

1 9. 0! NONE 

! IL  DECATUR  ! 

1980 

t 

! 

!  i 

195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

ART  517 

1620361 

1 

783 ! 4A41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  DECATUR  ! 

1980 

1 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  1 

ART  518 

1620362 

! 

733S4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  OECATUR  ! 

1980 

1 

i 

I  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  ! 

ART  519 

1620363 

i 

78314*41! 

195.0!  3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  DECATUR  ! 

1980 

i 

i 

!  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

ART  520 

•620364 

* 

783! 4*41 ! 

105.0!  35.0! 

9.C! 

-  1 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  OECATUR  ! 

1980 

1 

i 

i  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

•  ! 

ART  521 

1622304 

• 

78314*41  ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

! IL  OECATUR  ! 

1980 

! 

1 

i  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

ART  522 

•622305 

! 

78314*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! HONE 

•IL  OECATUR  ! 

1980 

1 

! 

1  ! 

195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  * 

!  ! 

ART  523 

*622306 

1 

78314*41 ! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ; 

1450! 

19. oj  NONE 

! IL  OECATUR  ! 

1980 

1 

! 

!  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  ! 

ART  524 

1622307 

» 

78314A41  1 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19 .0 ! NONE 

•IL  OECATUR  ! 

1930 

1 

1 

!  ! 

195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

! 

!  1 

APT  525 

1622308 

« 

78314*41  • 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  DECATUR  ! 

1980 

! 

2 

1  1 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ART  526 

1622309 

j 

78314*41 1 

195.01  JS.O! 

9.0! 

•  i 

1450! 

19.0 ! NONE 

! XL  OECATUR  ! 

1980 

• 

; 

i  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  ! 

ART  527 

1622310 

i 

78314A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  { 

14S0! 

1 9 .0! NONE 

! X L  OECATUR  ! 

1980 

! 

j 

2  ; 

195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ART  528 

1622251 

i 

90114*41  • 

195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! NONE 

! XL  DECATUR  ! 

1980 

! 

! 

1  1 

195.0!  15.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1  ! 

ART  529 

162225 2 

1 

901 14A41  1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

1450! 

1 9.01N0NE 

!IL  OECATUR  ! 

1980 

i 

f 

2  j 

195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

l 

!  ! 

ART  530 

1622253 

i 

90li4A4li 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

1IL  DECATUR  ! 

1980 

! 

« 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

!  ! 

ART  531 

1622254 

i 

90114A41 1 

195.0!  35.0! 

9.0* 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

! IL  OECATUR  ! 

1980 

1 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  1 

ART  532 

1622255 

j 

90114*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19*0! NONE 

1IL  DECATUR  ! 

1980 

! 

j 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

ART  533 

1  - 

j 

80114*46! 

!  -  ! 

9.0! 

- 

2203! 

-  i 

!  ! 

1971 

1 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

!  ! 

ART  534 

1  . 

i 

30114*46! 

-  !  -  ! 

9.0! 

-  ! 

2203! 

i 

!  ! 

1971 

i 

2 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.3! 

1 

-  ; 

!  ! 

ART  535 

1  - 

j 

30114*46* 

-  !  -  * 

9.0! 

2203! 

! 

!  ! 

1971 

! 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

!  ! 

ART  536 

!  - 

j 

30114*46! 

!  -  ! 

9.0! 

2203* 

-  i 

!  ! 

1971 

! 

2 

j  ; 

195.0!  35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

!  J 

ART  537 

i  - 

i 

30114*46! 

-  !  -  ! 

9.0! 

- 

2203! 

! 

!  ! 

1971 

t 

i 

!  2 

195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

!  ! 

ART  921 

*1577743 

2 

107314*48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  400! 

18.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1976 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  OPLEANS  ! 

ART  924 

1577746 

i 

1078!  4*48 1 

195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1400! 

18.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1976 

j 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  ! 

ART  2419 

1595603 

! 

72714F41! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1978 

1 

1 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  ORLEANS  ! 

ART  2428 

159S604 

! 

72714F41 | 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

19. 0! NONE 

JLA  NEW  ! 

1978 

i 

! 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  1 

ART  2430 

*595605 

j 

72714F41  1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19. 0! NONE 

! L A  NEW  ! 

1978 

! 

i 

1  i 

200.0!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

{ 

!  ORLEANS  1 

ART  244a 

1595606 

i 

72714*411 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! L A  NEW  ! 

1978 

! 

1 

!  1 

200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  l 

ART  243B 

1595607 

i 

72714*41 

200.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1S00! 

19.01  NONE 

•LA  NEW  ! 

1978 

1 

i 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  ! 

ART  246B 

1595605 

i 

727J4A41 ! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1978 

1 

l 

!  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

ART  2478 

•595609 

i 

72714A41I 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1978 

! 

! 

1  i 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

ART  2468 

1595610 

1 

727! 4*41 S 

200.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

19.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1978 

• 

{ 

1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  ! 

ART  2498 

1595611 

i 

72714*41! 

2Q0.0 !  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

It A  NEW  1 

1978 

t 

i 

!  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

ART  2508 

•595612 

i 

72714*41 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1978 

< 

i 

i 

2 

i 

i 

1  1 
! 

1 

200.0*  35.0! 

i  2 

i  i 

1.6! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 
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ENSRS 

DIST* 

OPERATOR 

VESSEL  name 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(32)  AMERICAN 

> 

i 

RIVER  TRANSPORTS  ATI ON 

CO. 

i 

ART  2510 

(CONTINUED)! 

•595613 

ART  2520 

•595614 

ART  2539 

! 5«561 5 

ART  2 ste 

! 59561 6 

ART  2550 

! 595617 

ART  2563 

5595618 

ART  2579 

! 595619 

ART  2589 

!  595620 

ART  2599 

! 595621 

ART  2609 

i 5*5622 

ART  2619 

! 595623 

ART  262B 

! 595624 

ART  2639 

S595625 

APT  2649 

! 595626 

ART  2659 

8 595627 

ART  2663 

! 595628 

ART  2678 

! 595629 

ART  2689 

! 595630 

ART  2693 

1595631 

ART  270B 

! 595632 

ART  271 p 

1 595633 

ART  2728 

! 595634 

APT  273P 

! 595635 

APT  2743 

! 595636 

APT  2758 

! 595637 

APT  2763 

1595688 

APT  2779 

1 595689 

ART  2789 

1595690 

ART  279? 

•595691 

ART  2808 

1 595692 

ART  2818 

1595693 

APT  2829 

1595694 

ART  2839 

! 595695 

APT  2848 

5595696 

ART  2?5B 

! 595697 

ART  2868 

s 

5595698 

ART  2878 

S 

! 595699  ! 

ART  2888 

!  ! 

! 5*5700  ! 

ART  289B 

159S701  « 

ART  2908 

S  j 

! 595702  J 

ART  2919 

!  ! 

1595703  S 

ART  2920 

S  j 

S 595704  • 

ART  2938 

i 59J705  1 

ART  294B 

1595706  S 

ART  2953 

S  1 

!  595709  • 

ART  6008 

S  j 

! 620365  ! 

ART  6019 

1620366  S 

ART  6029 

i  l 

1620367  J 

ART  6039 

! 620363  • 

ART  6049 

•  ! 

! 620369  i 

ART  6059 

S  I 

S 620370  J 

ART  606P 

!  620371  j 

ART  6078 

S  ! 

So20372  ! 

ART  6088 

S  ! 

•620373  | 

1  ! 

I  > 

I  ! 
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AESIS-;"HiLD--TH!8«Il,;i„.»  i  !  !  6ST  •  HANDLE  IS  !OpI«UNS 

1EG1S  !***•!  »*«.  f  REG. ! LOAD-!  *  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC*  BASF 

«*  2  S£6!//////!/////l  £D  !  f////////f  POINT  !  LINE-1  fAO*  L«E-1 

TON-  I^AGE!  0VER-50VER-! /////•  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) • ////////////////|TO! ////////// 
ALL  !  ALL  ‘.LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  <fEET>!  LINE“2  !EE!  LINE-2 


NAGE  |  IV  ! 


! 
! 

TEAR  2 
BUILT  ! 
OR  I 
••REBUILT! 


•  J  iii 

■  !  {  j  j 

!  1  |ii 

•  S  •  i  j 

!  !  iii 

727S4A41!  200. 0!  35.0!  9.0! 

!  *  200.0!  33.0!  1.6! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1500l 
-  ♦ 

i 

t 

« 

i 

19. 0! NONE 

i 

727*4*41!  200. 0!  35.0!  9.0» 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

* 

i 

• 

o 

o 

1 

1 9.0 • NONE 
i 

727*4*41!  200.0!  3S.0*  9.0! 

!  !  2.90.0!  35.0*  1.6! 

- 

i 

« 

1500! 

19. oi NONE 

727*4*41 !  200. C!  35.0!  9.0! 

!  S  200.0!  35.0!  1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

i 

727!4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  20C.0!  35. C!  1.6! 

“ 

i 

t 

1500! 

19.0! NONE 
l 

72714A41!  200.0!  ‘•5.0!  9.0! 

!  !  200. C!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

i 

isooi 

19.0! HONE 

i 

727S4A41S  200.0!  35.0!  9.0! 

•  !  200. 0!  35.0!  1.6! 

“ 

j 

i 

1500! 

19.0! NONE 

i 

727*4*41!  200.0!  35. 0!  9.0* 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 

19.ol NONE 

2 

727S4A41!  20C.0!  3S.0!  9.0! 

!  S  200.0!  35.0!  1.6» 

- 

i 

i 

1500! 

19.0! NONE 

i 

727S4A41!  200. OS  35.0!  9. OS 

!  !  200.0*  35.0!  1.6! 

_ 

i 

i 

1500! 

19.O5N0NE 

i 

727*4*41 !  200.0!  35.0!  9.0* 

!  !  200.0!  3S.0!  1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

19.0'KONE 

i 

72/S4A41S  23C.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

19.0IN0NE 

i 

727 J4A41 J  200. 0!  35.0!  ?.0» 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

19.0! NONE 
; 

727J4A41!  200.0!  25.0!  9.0* 

!  !  2)0.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

j 

1500! 

19. 0! NONE 
; 

727!4A41!  200. 0!  35.0!  9.0! 

S  !  20C.0!  35. C!  I.e! 

- 

i 

i 

15Co! 

19.0JN0NE 

i 

727J4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.6! 

“ 

■ 

« 

1500! 

19.0! NONE 

i 

727! 4A41 !  20C.0!  3S.0!  9.0* 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 

19.0! NONE 

2 

727J4A41 !  20C.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.6! 

“ 

i 

i 

isooi 

19.0 ! NONE 

i 

727J4A41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  S  200.01  35.0!  1.6! 

- 

i 

i 

1500! 

19.0'NONE 

727S4A41!  20C.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.©! 

“ 

i 

i 

isooi 

19.0! NONE 

J 

727! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0' 

I  !  200.0!  35.0!  1.6! 

- 

t 

i 

1500! 

19,0! NONE 

f 

727*4441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  I.o! 

■ 

i 

i 

isooi 

19. ol NONE 

l 

727!4A41!  20C.0!  3S.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

i 

i 

isooi 

19 .0 !N0NE 

• 

727 ! 4A41 !  200.0!  35. Ci  9.0! 

!  !  2C0.0!  35.0!  1.6! 

* 

i 

! 

isooi 

19.0! NONE 

j 

727S4A41!  200.0!  35. C!  9.C! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

« 

1500! 

19.0!NONE 

2 

727 ! 4A41 •  200.0!  35.0!  9.0! 

!  •  200.0!  35.0!  1.6! 

- 

1 

i 

isooi 

19.0! NONE 
! 

727J4A41*  200.0!  35.0!  9.0! 

!  »  20C.0!  35.0!  1.6! 

” 

i 

i 

o 

o 

ir.  1 

19. 0! NONE 

i 

727J4A41!  200.0!  33. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

; 

! 

1500! 

19.o|noNE 

; 

727J4A41 !  200.0!  35.0!  *.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

! 

! 

isooi 

19.0! NONE 
! 

727J4A41!  20C.C!  3S.C!  9.0! 

!  !  200.0!  35. Cl  I.o! 

“ 

! 

! 

1500*! 

19. OJnONE 
a 

72754*41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19. oj  NONE 

i 

72714*41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  t.6f 

“ 

! 

{ 

i 

1500! 

1 9,oi NONE 
i 

727!4*41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

1500! 

19.0! NONE 

J 

727! 4*41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  I  200.0!  35.01  1.6! 

~ 

2 

i 

1500! 

19*oj  NONE 
• 

727*4*41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.6! 

“ 

j 

i 

isooi 

19.0!NONE 

! 

777*4*41!  200.0!  3S.C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  t.6f 

i 

« 

1500! 

19.0IN0NE 

727J4A41*  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  20C.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

i 

isooi 

19.0SNONE 

! 

72754*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

I  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

j 

i 

1500* 

19.0IN0NE 

i 

727J4A41!  200.0!  35. C!  9.0*. 

!  !  2CC.0!  35. C!  1.6! 

! 

i 

isooi 

19.0! NONE 
! 

727*4*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 

1 9. 0! NONE 
! 

727*4*41  *  200.0!  35.0!  9.0! 

!  1  200.0!  35. 0!  1.6! 

“ 

! 

* 

1500! 

19.0SN0NE 

j 

727*4*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2)0.0!  35.0!  1.6! 

" 

i 

! 

1500! 

19.0! NONE 
! 

727J4A41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.8! 

* 

! 

! 

! 

i 

isooi 

19.0!N0NE 

« 

727S4A41*  20C.0!  35. C!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

1500! 

19.0! NONE 
! 

72714*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

“ 

1 

! 

i 

! 

l 

j 

i 

( 

1500! 

19.0SN0NE 

! 

S46S4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  2.0! 

546*4*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

1  !  200.0!  35. C!  2.0! 

146*4*41!  200.0!  35.01  9.0! 

!  !  2)0.0!  35.0!  2.0! 

- 

1665 1 

1 66  5 
“  ! 
1665! 

-  ! 

19.0! NONE 
■ 

19.0JN0NE 

; 

19. oj NONE 

i 

546S4A4H  200.0!  35.0J  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  2.0! 

“ 

i 

! 

1450! 

-  ! 

19 .0! NONE 
! 

546*4*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  230.0!  35. C!  2.0! 

“ 

! 

i 

166$! 

•  < 

19.0 ! NONE 

f 

546*4*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  2.0! 

- 

i 

! 

1665! 

-  i 

1 9.0! NONE 

54624*41 !  200.0!  35.0!  9.0* 

!  !  200.0!  35.0!  2.0S 

' 

! 

! 

1665! 

•  j 

19. 0 ! NONE 
t 

546!4*41 *  200.0!  33.0!  9.0* 

!  !  200.0!  35.0!  2.0* 

• 

! 

! 

1665! 

19.0SN0NE 

( 

54654*41  !  200.0!  35.01  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  2.0! 

* 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

S  !  !  !  !  !  i 


! 

I 


t 

$ 

! 

! 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OPLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
l  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! 


1978  1 
S 

1978  ! 
S 

1979  ! 
! 

1979  ! 
S 

1979  ! 
I 

1979  S 
! 

1979  { 

1979  ! 
! 

1979  ! 

t 

1979  ! 
! 

1979  ! 
! 

1979  ! 
! 

1979  J 
! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  • 

t 

1979  i 
! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  } 

S 

1979  ! 

! 

1979  S 
1 

1979  S 
! 

1979  • 

! 

1979  { 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

S 

1979  ! 

! 

1979  ! 

S 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

S 

1979  ! 

! 

1979  ! 

» 

1979  ! 

! 

1979  f 
S 

1979  | 
1979  S 

j 

1979  j 

s 

1979  ! 

S 

1979  { 

! 

1980  J 
! 

1980  S 
! 

1980  ! 

S 

1980  t 
! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  J 
! 

1980  • 

! 

1980  S 
J 
S 
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!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS 
NET  UODE»LEN<STH!BPOT> 
REGIS-!****!  REG. 

TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  SPAGE!  0VER-!0VEP- 
NAGE  !  IV  !  ML  !  ALL 


<32>  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT ! ATION 


! DRAPT! 

S  CAPACITY 

HI6H-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

(i  i 

i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  'OPERATING  ! 

! 

, ! LOAD-! 

1  CARGO 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

’ ED  ! 

! //////// 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

! /////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) !//////////////// 

STD !//////////! 

OR  ! 

SLIGHT! 

POWER !  ENGERS 

! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

CO. 

i 

(CONTINUED)! 

5 

{ 

;  i 

j  j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

S 

1980  ! 

ART  609B 

•620376 

j 

546 ! 4*41 1 

200. ol 

35. ol 

9.o! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

i 

i 

i 

<  j 

20C. 0! 

35.0! 

2.0! 

.  | 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6100 

i 620375 

i 

78314*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9.0 1  NONE 

!LA  NEW 

! 

1980  ! 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

•  ORLEANS 

1 

! 

ART  6119 

1620376 

1 

783 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9 .0 1  NONE 

!LA  NEW 

i 

1980  ! 

i 

i 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

2 

! 

ART  6128 

1 620377 

• 

783S4A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

i 

1980  S 

! 

i 

i  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

2 

1 

ART  6130 

! 620378 

i 

78314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0  JNONE 

•LA  NEiJ 

i 

1980  ! 

• 

i 

j  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLCANS 

! 

! 

ART  6U9 

1620379 

■ 

78354A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9. 0! NONE 

!LA  HEW 

1 

1980  S 

i 

i 

!  j 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

S 

S 

ART  6159 

1620380 

* 

/S3S4A41 S 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665' 

19.0! NONE 

i LA  NEW 

! 

1980  ! 

i 

j 

i  j 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

—  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

S 

ART  6160 

1620331 

j 

703K  *41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665*! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

J 

1980  ! 

i 

« 

t  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6170 

'•620382 

j 

78314*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665*! 

1 9.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1980  ! 

| 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

.  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6180 

1620383 

j 

783?  4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9 .0 ! NONE 

•LA  NEW 

! 

1980  ! 

! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

2 

J 

ART  6198 

•620384 

2 

73314*41 1 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19. 0 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1960  S 

i 

2 

2  • 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

ART  620B 

•620385 

2 

783 1 4 *41 1 

20C. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  0  6  5 1 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

j 

1930  ! 

{ 

j 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

1 

•  ORLEANS 

2 

! 

ART  6219 

1620386 

! 

78  3!  4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1980  ! 

; 

t  1 

200.0! 

35.0! 

2.C! 

-  ! 

l 

•  ORLEANS 

j 

S 

ART  6228 

1620387 

; 

783!  4*41 ! 

200.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

16651 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

*! 

1980  • 

! 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

•  ORLEANS 

! 

! 

ART  6238 

•620388 

i 

733! 4A41 ! 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1665! 

1 9.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1980  S 

j 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

—  1 

! 

•  ORLEANS 

! 

1 

ART  6268 

*5620389 

; 

78354A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665  1 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

2 

1980  ! 

j 

1  1 

200.0! 

25.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

i 

1 

ART  6258 

1620390 

« 

783! 4A41 1 

200.  t 

35. C! 

9.0! 

- 

1665  ! 

19 .0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1980  i 

! 

2 

!  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

; 

1 

ART  626B 

!620391 

; 

783  !4A41 ! 

20C. 0! 

25.C! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0!  NONE 

SLA  NEW 

i 

1980  ! 

! 

! 

2  ; 

200.0! 

25.0! 

2.0! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

S 

! 

ART  627R 

! 620392 

! 

78314*41 1 

iOO.O' 

25. C! 

9.0! 

- 

1665*! 

1 9. 0! NONE 

!LA  NEW 

1 

I960  ! 

! 

i 

t  • 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6260 

5620393 

; 

783! 4*41 • 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1665*! 

19.0! NONE 

!  L*  NEW 

! 

1980  ! 

| 

! 

•  • 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

2 

ART  6299 

1620394 

1 

73314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19. 0! NONE 

!LA  NEW 

S 

I960  *} 

! 

5 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

•  ORLEANS 

s 

J 

ART  6300 

1620395 

J 

7  33 !  4  A  41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.01N0NE 

SLA  NEW 

! 

1980  J 

i 

! 

1  j 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6319 

1620396 

! 

783J4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.01  NONE 

SLA  NEW 

1 

1960  ! 

! 

5 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  5 

I 

!  ORLEANS 

I 

! 

ART  632B 

1620397 

S 

7?  3!4*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

I 

1980  ! 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S 

! 

ART  6333 

! 620398 

! 

783S4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16655 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

! 

1980  ! 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

S 

ART  6368 

1620399 

! 

783! 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.05N0NE 

!LA  NEW 

! 

1980  ! 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  5 

! 

!  ORLCANS 

! 

! 

ART  6359 

! 620400 

! 

78354A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1980  S 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  5 

! 

!  ORLEANS 

S 

! 

ART  d368 

5620401 

! 

! 

78314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.05N0NE 

SLA  NEW 

S 

1980  ! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

ART  6378 

!  620*02 

I 

78354*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19 .0! NONE 

! LA  NEW 

s 

1980  ! 

! 

I 

I  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

ART  6389 

! 620403 

5 

78354*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1980  ! 

! 

! 

5  5 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

ART  6390 

•620404 

5 

78354A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U65S 

19,0 (NONE 

!L*  NEW 

! 

1980  S 

t 

! 

5  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

•  ORLCANS 

1 

I 

AT  31 

5296933 

1 

885S4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492J 

1 5. 8! NONE 

SLA  NEW 

! 

1964  ! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLCANS 

1 

I 

AT  36 

5296936 

1 

88554*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

15.3 ! NONE 

!LA  NEW 

» 

1964  J 

| 

5 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

AT  35 

5296937 

! 

8?5!4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

15.6! NONE 

SLA  NEW 

J 

1964  1 

5 

5 

5  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

J 

1 

AT  36 

5296933 

1 

685(4*41 1 

195.05 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

15. SIMONE 

SLA  NEW 

1 

1964 

i 

! 

1  5 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

AT  60 

1 289480 

5 

1 

67754*41 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

I486! 

15.8! NONE 

!LA  NEW 

1 

1962 

1 

!  ! 

195.0! 

35,0! 

1.8! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

J 

AT  62 

1290488 

! 

66654*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 5.4! NONE 

SLA  NEW 

! 

1963 

5 

1 

5  ! 

1  >5.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

AT  63 

5  290489 

f 

86654*41! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4 ! NONE 

SLA  NEW 

J 

1963 

| 

5 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

-  » 

1 

!  ORLCANS 

J 

AT  66 

5290490 

j 

866! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 5.4  JNONE 

!LA  NEW 

I 

1963 

5 

i 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S 

AT  45 

5290491 

5 

86654*411 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4! NONE 

!LA  NEW 

! 

1963 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

•  ORLEANS 

I 

AT  67 

1292184 

I 

666! 4*41 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

IS.% ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1963 

I 

5 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  68 

5292185 

5 

06654*415 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1474! 

1 5.4 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1963 

5 

5 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

(  ORLEANS 

! 

AT  69 

5292186 

j 

86654*415 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.41  NOME 

!LA  NEW 

1 

1963  ! 

1 

i 

1  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLCANS 

1 

AT  51 

5  292188 

i 

86654A41J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1963 

| 

! 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1 

AT  52 

i 292515 

! 

566! 4*41 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4SN0ME 

!LA  NEW 

I 

1963 

5 

5 

5  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

J  ORLEANS 

1 

AT  54 

5292517 

1 

66654*41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15 .4 JNONE 

!LA  NEW 

! 

1963 

I 

5 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

S 

AT  55 

5292518 

1 

666 ! 4*41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4! NONE 

SLA  NEW 

I 

1963 

1 

1 

1  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLCANS 

1 

AT  56 

5292519 

5 

66654*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 5.4 (NONE 

1LA  NCU 

' 

1963 

5 

! 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

•  ORLCANS 

1 

AT  57 

5293961 

I 

66654*41 5 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4! NONE 

!LA  NEW 

» 

1964 

S 

! 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

AT  58 

1293962 

1 

86654*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

14741 

15. 4  JNONE 

!LA  NEW 

1 

1964 

5 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S 

AT  59 

5293943 

! 

3661 4*41  1 

19J.0! 

35.01 

9.05 

- 

1474! 

15.4 ! NONE 

! L A  NEW 

! 

1964 

5 

I 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

AT  61 

5293945 

! 

86614*41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4 JNONE 

!LA  NEW 

t 

1964 

5 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

l 

AT  62 

1293966 

I 

! 

86654*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1474! 

IS. 4! NONE 

!LA  NEW 

! 

1964 

! 

!  5 

195. C! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

S 

AT  63 

5294614 

! 

966! 4*41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

15.4 JNONE 

SLA  NEW 

I 

1964 

5 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLCANS 

1 

! 


! 


TA3Ls  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  6UARD 
!  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORTATION 
CO-  ! 

(CONTINUED) ! 


SVTCCI  DIMENSIONS  iORAFT! 

NET  !CODE!LENGTM!3RDTK!  ! 

REGIS-!****!  RES.  !  REG.iLOAO-* 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  ! PAGE !  OVER-!OVER-! /////!  HORSE 
NAGf  !  TV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT!  POWER 


£6o!4A41!  195.0!  35.0! 

!  |  195.0!  35.0! 

866S4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

£66! 4A41 !  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

86614*41!  195. 0!  3S.0! 

I  !  195.0!  35. C! 

646S4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  19S.0!  35.0! 

64£ ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

64814*41!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  2  LINE-1 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


1239256 

j* 

64854*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1480! 

14.9 ! NONE 

i 

i 

i  i 

195. 0! 

35.3! 

1.8! 

; 

-  i 

2 

*239257 

j 

o43! 4A41 ! 

1®5. C! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

usoi 

14. 9| NONE 

2 

2 

■  2 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

-  ! 

2 

j  239255 

i 

64314*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1480! 

14.9!  NONE 

i 

2 

i  ; 

195.0! 

35. 0! 

1.8! 

; 

.  i 

i 

!2*9259 

2 

64814A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1480i 

14.9!N0NE 

2 

• 

j  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  ! 

2 

j  239260 

i 

643! 4*41 ! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1480! 

14.9! NONE 

2 

j 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  2 

! 

! 289261 

■ 

6431 4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1480! 

14.9 ! NON  E 

j 

! 

t  ; 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

2 

.  j 

* 

'•291363 

2 

646 j  4A4l j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1480! 

14.9! NONE 

2 

2 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

i 

1 £91339 

; 

64  3 1 4*41 j 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

*  i 

1460! 

14 .9  j  NONE 

; 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

_  i 

l 

! 291 390 

2 

64314*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

14. ?i NONE 

; 

i 

2  ; 

195.0! 

25.0! 

1.3! 

i 

.  j 

! 

i 291391 

! 

64314*41 • 

195.0! 

33. 0! 

9.0! 

-  j 

1430! 

14.9! NONE 

2 

2 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

t 

•291392 

2 

64314*41  1 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  | 

15061 

17. $1  NONE 

2 

2 

j  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

2 

i 544101 

2 

68314*41 j 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  ; 

1483! 

1 8 .8 ! NONE 

i 

• 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ; 

! 

j 564102 

i 

08614*41  *! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1483  j 

16.8!N0NE 

j 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  2 

i 

i 544105 
; 

i 

63314*41 1 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1483  ! 

1 3.61N0NE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

2 

•564106 

! 

i 

68814*41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1433! 

ta.aiNONE 

I 

2  s 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  ! 

! 

1564107 

2 

69di4A4U 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1483*! 

1 8. 8 ! NONE 

; 

2 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564105 

! 

i 

68314*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

13.8!N0NE 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  2 

! 

•564109 

! 

! 

638! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 45  3  i 

18.8! NONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1544110 

! 

1 

6M14A.1 ! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1483! 

18.3JH0NE 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1594111 

! 

68314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

19.6! HONE 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

“  ! 

! 

•564112 

1 

68814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

16.61N0NE 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

•564113 

I 

! 

63314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.6! NONE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564114 

! 

68314*41! 

I9S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.8! NONE 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

•564115 

I 

6*314*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

16.6! NONE 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1544116 

I 

1 

68314*411 

19}. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14831 

18.8 ! NONE 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564117 

i 

63314*41  I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.8! NONE 

I 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564118 

I 

68814*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

1 8. 8 ! NONE 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1564119 

i 

68314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.3IN0NE 

I 

! 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

'.564129 

! 

63314*41! 

P5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.6! NONE 

1 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564121 

1 

63814*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U83! 

18.8INONE 

I 

i 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1564122 

i 

636I4A41! 

145.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1433! 

1 3.8! NONE 

1 

s 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

1564123 

1 

i 

688! 4*41 ! 

195.0! 

35.04 

9.0! 

- 

1483! 

1 8. 3 ! NONE 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1564124 

! 

68314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1453! 

16.8! NONE 

I 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564125 

1 

68314*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*3! 

1 8 .5 ! NONE 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

! 

I  5641 26 

I 

1 

6381 4A  41 1 

1 95.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

5483! 

16.8! NONE 

I 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1564127 

! 

6*314*411 

195.0! 

3S-0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.61N0NE 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1564126 

1 

1 

68314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

1 8.6 !  NONE 

I 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564129 

2 

63314*41! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1483! 

16.8IN0NE 

I 

I 

1  ! 

195.0! 

35. OJ 

1.7! 

-  ! 

! 

•564150 

I 

63314*41! 

195.')! 

35.0! 

9.0} 

* 

1483! 

1 8.6 ! NONE 

1 

1 

•  i 

1«5.0! 

35.0! 

1.7! 

.  j 

! 

1564131 

! 

68314*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1433! 

1 6.8] NONE 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

-  ! 

I 

•564132 

I 

68314*41 1 

195.0! 

35.  C! 

- 

1463! 

1 8.8! NONE 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1564133 

! 

68814*41! 

195.01 

*5.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.6! NONE 

1 

! 

1  1 

195.05 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564134 

! 

668(4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

16.SIN0NE 

I 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

1564135 

I 

688! 4*41 ! 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.3! NONE 

] 

! 

I 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1564136 

» 

68314*41 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1483! 

1 8.6! NONE 

I 

I 

(  ! 

195.01 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

l 

1564137 

! 

68814*411 

195. Q! 

35.0! 

9.0! 

- 

14831 

19.6! NONE 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

2 

1564138 

! 

68314**1! 

195.?! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

IS.s'lNONE 

1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

15 .4! HONE 
! 

1 5.4 ! NONE 


14. 9! HONE 
! 


VESSEL! 

S  ‘OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 

T D!//////////! 
EE!  LINE-2  l* 


LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
!LA  HEW 
:  ORLEANS 

1  LA  HEW 
!  ORLEANS 
!LA  HEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
•LA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NFW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  OCEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
\  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
tlA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 


I 


! 
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ENGRl 

DISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUM8ER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1CODE1LENSTH1BPOTH!  ‘ 

•REGIS-!****!  REG.  I  REG. ! LOAD- 1 
TER  !  SEE J//////!/////!  ED  ! 
TON-  lPAGc!  OVER-! OVER-!/////! 
NASE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT ! 

ICAPACITT!  HIGH-  !  !  VESS  El  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

1  CARGO  !  FXXEO  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////!TDl//////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE“2 

t 

1 

YEAR  I 
BUILT  I 
OR  1 

*RE8UILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

j 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

j 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

W. 

(CONTINUED)  ! 

i  i 

i 

i 

i 

! 

! 

AT  139 

•564139 

6 88J4A41! 

195. oi 

35.0! 

9.oi 

- 

1483! 

18.8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  140 

*564140 

68814A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*3! 

18.8! NONE 

!  LA 

NEW 

1975 

J 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

AT  U1 

•564141 

6S814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

1 8.3 !  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  142 

1564142 

688 1 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1403! 

18.8! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  143 

1544143 

688! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  483! 

1 8.31N0NE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

i  « 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  144 

1564144 

!  68814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1483! 

18.8!  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

AT  145 

! 5641 45 

!  68814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18*  8 !  HONE 

ILA 

NEW 

1975 

j 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  > 

! 

! 

ORLEANS 

AT  146 

1564146 

!  6  8  8 !  4  A  41  ■ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.8 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1975 

• 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  147 

1564147 

638! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

18.8! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  148 

1564148 

688! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

13. 8 ! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

l  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  149 

1564149 

1  ©8514441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1483! 

13.3! NONE 

!  LA 

NEW 

1975 

t 

i  ■  j 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

l 

ORLEANS 

AT  150 

1564150 

1  658! 4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1433! 

18.31N0NE 

iiA 

NEW 

1976 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  151 

1564151 

!  689 1  4A41  5 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

t  L  A 

NEW 

1976 

« 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  152 

J  564152 

689J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

1 8. 7! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

AT  153 

1564153 

68914A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

i 

1  1 

1 »5.0! 

35. C! 

1.8! 

-  i 

l 

! 

ORLEANS 

AT  154 

1 564154 

60914*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  155 

1544155 

©89  1  4  A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1446! 

18.71N0NE 

ILA 

NEW 

1976 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  156 

i 564 1 56 

68914A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7 {NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  157 

1564157 

68914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

!La 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  158 

1564158 

689*4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18. 7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

i 

>  < 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  15° 

5  5641  59 

6  89  j  4  A  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  448! 

1 8. 7!N0NE 

•LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

i 

! 

ORLEANS 

AT  < 

1564160 

6  39 1 4 A  41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1440i 

1 3.7 i NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  161 

1564161 

689*4*41  ! 

r  3.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1448! 

13.7JN0NE 

ILA 

NEW 

1«76 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  162 

‘.564162 

©8914A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

16.7! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  163 

1564163 

68914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1443! 

10.7 (NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  1  ©4 

1544164 

©39 1 4A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

1 

i  { 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  1©5 

15441©5 

od9  j  4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14435 

13.7! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  166 

1564146 

689I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

18.7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  | 

195.0! 

35. C! 

1.«! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  1  ©7 

1564167 

63914A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1443! 

1 8 .7  J  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

AT  168 

1564168 

©5914A41  1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1448! 

13.7!  NONE 

!L  A 

NCb 

1976 

1 

!  j 

195. C! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  169 

! 564169 

6*914*41  ! 

195.0! 

'5. Cl 

9.0! 

- 

1448! 

10.7! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

| 

ORLEANS 

AT  170 

1544170 

6*914*41 ! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

H.7IK0NE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  ( 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  171 

1564171 

659HA411 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U4M 

13.7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  172 

1564172 

689J4A41  | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

144$! 

18.71'IOME 

!LA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

19  5.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

AT  173 

1564173 

6S914A41 1 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1448! 

16.7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

I  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

| 

ORLEANS 

AT  174 

1564174 

©S9I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1448! 

1 3. 7! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  175 

1544175 

63914A41 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1445! 

16.71  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  176 

1544176 

63914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1950 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  177 

! 564177 

63914A46! 

195.0! 

t5.0! 

9.01 

- 

1470! 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

I960 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7| 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

AT  178 

J  564178 

6091 4A%4{ 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18. 3! NONE 

ILA 

NEW 

1960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  179 

1564179 

68914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

10.3!  NONE 

ILA 

NEW 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

) 

| 

ODLEANS 

AT  180 

1 464140 

6*914*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18.8  {NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

j  j 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

AT  161 

•564181 

68914446! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

18.3! NONE 

ILA 

NEW 

I960 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT  182 

1544182 

©S914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13. 8! NONE 

ILA 

NEW 

1900 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

I 

1 

ORLEANS 

AT  183 

1564183 

68914*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.8! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  184 

1564184 

6  89 1 4A46 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13. 3i NONE 

ILA 

NEW 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  185 

1564135 

68914*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 8 . 8 l NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

» 

ORLEANS 

AT  186 

1564136 

68914A46! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 8 . d ! NONE 

tLA 

NEW 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT  187 

1564187 

68914*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 0. 3  ! NONE 

ILA 

NEW 

1900 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT  188 

1564188 

689I4A46I 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1470! 

18a  El  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT  189 

1564139 

68914*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18.3 ! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  190 

1564190 

68914A46I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

i960 

l 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

AT  191 

1564191 

6391*4*46!* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.81  NONE 

ILA 

HEW 

1980 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  192 

1564192 

68914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18.S1NQKE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

! 

1 

1  1 
i  i 

i  i 

195. 0! 

! 

! 

35.0! 

i 

i 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

T ABIE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG®! 

1 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

ivtsmi 

! 

DIST! 

OPERATOR 

! 

NET  1C0DE1LENGTHJ3PDTH1 

| 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

- !  REGIS-  !**-*!  REG.  I  REG.ILOAO-I 

; 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!  T  C 1  9ASE  1 

YEAR  ! 

!  COAST 

! 

TER  !  SEE  1 //////! /////! 

ED  1 

!///////✓! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

PUILT  I 

VESSEL  NAHE 

AND  NUMBER  !  GUAPD 

TON-  ‘.PAGE!  0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT ) | //////////////// ITD !//////////! 

OR  ! 

!  NUN0EP 

NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

POWER 

! 

ENGERS  ! 

IfEET) !  LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! *RE80\LT! 

(32)  AMERICAN 

! 

« 

RIVER  T RAN SPORT ! AT ION 

li  ii 

i  i  i  i 

i  i  i  i 

l 

j 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

!  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

ii  ;i 

l 

* 

i 

i 

!  ! 

AT  193 

1564193 

63914*44!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

147C! 

18.8! NONE 

SLA  NEW  1 

1980  1 

! 

•  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

I  ORLEANS  t 

! 

AT  194 

*544194 

659J4A46!  1®5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 8.8 ! NONE 

1LA  NEW  I 

I960  ! 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ; 

i 

I  ORLEANS  1 

! 

AT  195 

*.544195 

6 39! 4A46 !  P5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

18.d! NONE 

II  *.  NEW  1 

1980  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7* 

**  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

AT  301 

1623811 

700 ! 4 A46 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

!  L A  NEW  ! 

1980  ! 

t 

•  !  1®5.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

•  ORLEANS  1 

! 

AT  102 

1623812 

700! 4A46 !  PS.O!  35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1980  1 

» 

1  •  195.0!  ’5.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS  ! 

t 

AT  303 

1623313 

700S4A44!  P5.0S  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

19.0!N0NE 

I  LA  NEU  I 

1980  I 

; 

*  !  195.01  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  3C4 

1423814 

700*4*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  1 

1980  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ■ 

t 

!  ORLEANS  ! 

I 

AT  305 

1423915 

700! 4A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

J 

1511! 

19.0! NONE 

1  LA  NEU  1 

1®80  ! 

i 

!  !  1®5.0!  ?5.G! 

1.6! 

~  ! 

i 

I  ORLEANS  1 

1 

AT  306 

1623816 

700J4A46!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

I  LA  NEU  1 

1980  ! 

! 

!  !  1®5.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  30? 

1623617 

70014*46!  1®5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

•LA  NEU  ! 

I960  1 

j 

!  1  1®5.C!  35.0! 

1.6* 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

! 

it  ice 

1623*18 

700*4*44!  1®S.O!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1980  ! 

{ 

!  *  193.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  309 

1423819 

700*4*46!  1® 5.0!  35.0* 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! HONE 

SLA  NEW  ! 

1980  1 

i 

»  !  145.0!  35.0* 

1.6! 

-  j 

! 

•  ORLEANS  ! 

! 

AT  310 

1623820 

700*4*46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1980  ! 

! 

!  1  1®5.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  1 

1 

AT  311 

1623821 

70014*46!  195. C!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0!  NONE 

SLA  NEW  • 

1980  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

f 

AT  312 

1623822 

700*4*46!  195.0!  35.0! 

®.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

|LA  NEU  1 

1980  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I  ORLEANS  1 

! 

AT  313 

1623323 

70014*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

! LA  NEW  ! 

1980  5 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

•  ORLEANS  ! 

1 

AT  3H 

1623824 

70054*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19 . 0 ! NONE 

•LA  NEW  1 

1980  1 

i 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  1 

I 

AT  315 

1623925 

7005  4*46!  m.O!  75.0! 

9.0! 

- 

• 

1511! 

19.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1930  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  t 

i 

•  ORLEANS  ! 

1 

AT  *14 

j A?61 77 

69814A46!  195.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1475! 

18.9!  NONE 

!LA  NEW  ! 

1980  ! 

i 

•  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

l 

!  ORLEANS  ! 

! 

AT  317 

1626178 

698*4444!  1®5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEU  1 

I960  I 

1 

1  1  195.0!  35. C* 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

AT  315 

1626179 

69814*46!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

13.9! NONE 

1  LA  NEU  1 

P80  1 

l 

1  !  195.0*  35.3* 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

AT  319 

1626130 

69814*46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

U75! 

13.9! NONE 

ILA  NEU  1 

1980  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1  ORLEANS  1 

t 

AT  320 

1626131 

693*4446!  145.0!  75.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEW  1 

P80  1 

1 

!  *  195.0!  35.0* 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS  ! 

i 

AT  321 

1 6?6l 82 

69314*46!  m.O!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18 .9! NONE 

ILA  NEU  I 

1980  1 

1 

1  !  195.0!  75.3! 

1.6! 

-  ! 

l 

1  ORLEANS  ! 

! 

AT  322 

1426133 

69814*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

ILA  NEU  1 

1980 

! 

1  !  195.0!  *5.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

AT  323 

1624184 

69814*441  145.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

ILA  NEU  I 

1980 

! 

!  J  ns. 3!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

AT  324 

1426185 

69814*46!  195.0!  75.0! 

4.0! 

- 

1475! 

18. 9! NONE 

SLA  NEW  ! 

1980 

1 

!  1  1 >5.0!  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

AT  325 

1626134 

69814*46!  145.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91N0NE 

ILA  NCU  1 

1980 

I 

!  1  195.0!  75. C! 

1.6! 

-  I 

! 

1  ORLEANS  ! 

AT  326 

1426187 

69814*46!  195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEU  1 

1980 

1 

!  1  195.0!  75.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS  1 

AT  327 

1626133 

69314*46!  195.01  35.0! 

4.01 

- 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEW  1 

1980 

1 

!  !  PS. 01  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS  1 

AT  325 

1626139 

89814*46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14751 

18.9! NONE 

ILA  NEW  ! 

1980 

j 

!  !  PS. 01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

AT  32® 

! 626190 

69814*461  P5.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

K75! 

18.9! NONE 

ILA  NEU  1 

1980 

« 

1  t  P5.31  35.31 

1.6! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS  1 

AT  330 

1624191 

69814*46!  P5.C!  35. Ct 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEU  i 

1980 

i 

!  1  P 5.0!  75.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1  ORLEANS  ! 

AT  331 

i 626192 

6® 8! 4*48 !  P5.01  75.0! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

ILA  NEW  I 

1980 

1 

1  1  PS.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

I  ORLEANS  1 

AT  332 

!6’619* 

69814A46!  PS. C!  75. Cl 

9.0! 

- 

1475! 

18.9J  NONE 

ILA  NEU  1 

1980 

1 

!  1  P5. 0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

AT  333 

1626194 

6®8!  4A46 1  P5.01  35.  C! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEU  1 

1930 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

AT  334 

1626193 

698 ! 4A46 1  P5.01  35.01 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

ILA  NEU  1 

P80 

| 

1  1  195.0!  35.0! 

1.61 

-  1 

! 

1  0R1  CANS  1 

AT  335 

1626196 

69814A44!  1 45,0!  35.01 

9.0! 

- 

1475! 

1 5.9! HONE 

ILA  NCU  1 

1980 

1 

I  1  P5.0!  35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS  | 

AT  336 

1 627987 

69814A461  P5.3!  35.0! 

9.0! 

- 

14751 

18.91  NONE 

ILA  NFU  1 

1980 

1 

1  1  1 ®5. 31  35.01 

1.6! 

-  I 

! 

1  ORLEANS  1 

AT  357 

1627988 

698 14*46 1  P5. 0)  35. C! 

9.0! 

- 

14751 

18. 9( NONE 

ILA  NEW  1 

1980 

! 

1  1  PS.Ot  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

|  ORLEANS  I 

AT  333 

1627939 

69814*461  1 >5.0!  35.0! 

9.01 

- 

1475! 

1 8. 9  IN  ONE 

ILA  NEU  1 

I960 

! 

1  1  PS.  01  35.01 

1.6| 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

AT  339 

1627990 

69814*46!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEW  ! 

1980 

1 

!  1  P5.0I  75.01 

1.61 

-  ! 

I 

1  ORLEANS  1 

AT  340 

1627991 

69614*461  195. 0!  75.0! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

ILA  NEW  1 

1980 

1 

!  1  P5.0!  75.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS  1 

AT  341 

1627992 

69814*461  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

1  8 . 9 1 NONE 

ILA  NEW  I 

1980 

| 

I  1  195.0!  75.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  1 

AT  34? 

1627993 

69814*461  P5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

U75! 

18.9! NONE 

ILA  NEW  1 

1980 

1 

1  1  1 95.0!  35.01 

1.6! 

-  1 

I 

1  ORLEANS  1 

AT  343 

1427994 

69J14A46!  P5.0!  35.01 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

I  1  195.3!  75.0! 

1.61 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

AT  344 

1427995 

69814*46!  P5.0I  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEW 

1980 

! 

!  1  PS. 01  33.01 

1 .  o! 

-  ! 

1 

1  CLEANS  1 

AT  345 

1627996 

69814446 J  P5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9 ) NONE 

ILA  NCU  1 

1980 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

AT  346 

1639621 

994J4A4A!  P6.01  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9 | NONE 

ILA  NEW 

1981 

1  t  P5.3I  35.01 

1.6| 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

AT  347 

1639622 

49414*45!  145.01  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91  NONE 

ILA  NEU 

1981 

1 

1  1  PJ.O!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

AT  343 

1639623 

99414*481  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.91  NONE 

ILA  NCU 

1981 

l 

1  1  P5.01  75.0! 

1.6! 

-  1 

l 

1  ORLEANS 

AT  349 

1639424 

99414*461  PS. 01  75.01 

9.0! 

- 

1475! 

18.91N0NE 

ILA  NEU  1 

1981 

1 

1  1  P5.0!  35.01 

1.6! 

•  ! 

1 

1  ORLEANS 

AT  350 

1639625 

99414*481  P5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14751 

18. 9} NONE 

ILA  NEW 

1981 

1 

1  1  P5. 0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

AT  351 

1639626 

99414*46!  PS. 01  35.0! 

9.CI 

- 

14751 

1 6.9 ! NONE 

ILA  NEU 

1981 

l 

I 

1 

1  1  135.0!  55.01 

I  !  II 

II  1  I 

1.61 

! 

1 

-  1 
! 
! 

! 

1 

1  ORLEANS 

1 

! 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR 1 

DXST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  !C0DE!LENGTH!8»DTM«  ! 

!  REGIS-! •*** !  REG.  1  REG.1LOAO-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PAGE!  OVER-IOVE®-! /////! 
NA6E  !  XV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY l  HIGH-  |  {VESSEL! 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  ! TCf  0ASE  I 

!////////!  POINT  !  LXNE-1  IAO!  LINE-1 

HORSE!  PASS"  ! (LIGHT) !//////////////// {TD{ ////////// 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EEl  LINE-2 

1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  1 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

1 

RIVER  TRANSPORT ! AT CON 

1  1 

1  1 

1  ! 

i 

i 

! 

1 

! 

i 

i 

i 

l 

! 

( 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

A 

(CONTINUED)! 

1  1 

« 

i 

; 

i 

! 

! 

AT  352 

•439627 

99* ! *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*75! 

13.9! NONE 

!  L 

NEW 

1981 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ■ 

! 

! 

ORLEANS 

AT  353 

!  639628 

99* 1 *A  ** 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1*75 ! 

16.9IN0NE 

!  LA 

NEW 

1981 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

AT  35* 

i  639629 

I  99*!*A*S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1475! 

1 8.9 J  NONE 

it* 

NEW 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  1 

! 

! 

ORLEANS 

AT  355 

1639630 

1  99* 1 *A*8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  j 

1*73! 

1 8.9' NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT  356 

•639631 

!  99*  1  * A*8 1 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1*75! 

18.9! NONE 

!  LA 

NEW 

1981 

! 

1  ! 

195.0! 

JS.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  357 

1639632 

99*1 *A*8j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*75! 

1 3.9! NONE 

f  LA 

NEW 

1981 

j 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  358 

1639633 

1  99 A ! * A  *3 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*75! 

13.9! NONE 

j  LA 

NEW 

1901 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

! 

ORLEANS 

AT  359 

1639634 

!  99414A431 

1«5.0! 

35.3! 

9.0! 

a.  1 

1*75! 

18.9! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

i 

■  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  « 

i 

! 

ORLEANS 

AT  360 

1639635 

!  99* !***• 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

2000! 

1 6 . 0 !  N  ONE 

!  LA 

NEW 

1901 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  j 

! 

J 

ORLEANS 

AT  361 

1639636 

t  99* 1 *A*S 1 

195.0! 

35.0! 

y.O! 

-  j 

U75! 

18.9! NONE 

!LA 

NEW 

1901 

1 

l  l  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

AT  362 

1639637 

!  99*1 *A*6 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*75! 

1 8. 9] NONE 

!  L  A 

NEW 

1901 

1 

1  1 

1 95.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT  363 

1639635 

1  99*  1  *  A  *6  *1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

m  1 

1*75! 

18.9! NONE 

!  LA 

NEW 

1901 

i 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

AT  36* 

1639639 

1  99*1 *A*8! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

2000! 

16. OlNONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  365 

16396*0 

99*1 *A*3 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

2000! 

18.9! NONE 

!LA 

NEW 

1901 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS 

AT  366 

16396*1 

99*1 *A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*75! 

1 8.9*  NONE 

!LA 

NEW 

1901 

1 

i  ] 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  367 

16396*2 

99*  1  *A*8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

2000! 

1 8. 9 ! NONE 

!LA 

NEW 

1901 

| 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  368 

16396*3 

99*1**481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1*75! 

18.9 {NONE 

RA 

NEW 

1901 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  369 

16396** 

99* ! * A*A  ! 

1 >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

2000! 

1 8. 9! NONE 

!  LA 

NEW 

1901 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  370 

16396*5 

99* 1 *A* A  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

2000! 

1 8. 9! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5013 

1503*23 

9451***1 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635! 

1 7.7! NONE 

!  LA 

NEW 

1966 

; 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

AT  5020 

i 503*33 

9*5 1* A*1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1635! 

17.7! NONE 

!LA 

NEW 

1966 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5038 

1503*5* 

960  1*  A*1  1 

200. C! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1635! 

17.7IN0NE 

RA 

NEW 

1966 

! 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  50*B 

15053*5 

9601***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

17.7! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

t  1 

202.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT  5058 

15053*6 

960! *A*t  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1635! 

17.7IK0NE 

ILA 

NEW 

1966 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5060 

15053*7 

94014**1  1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1635! 

17.7! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

AT  5070 

15053*8 

9601 *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1635 ! 

17.7 {NONE 

RA 

NEW 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5080 

15053*9 

9601***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1635! 

17.7! NONE 

RA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1  •  o! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5090 

1505350 

9601***11 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

16351 

17.7 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  5100 

1505351 

9601***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1635! 

17*7! NOHt 

*  LA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS 

AT  5110 

150535? 

«60!*A*11 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1635! 

17.7! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5120 

1505397 

9601***1  1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1615! 

17.7!N0,£ 

ILA 

NEW 

1966 

| 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.8! 

-  I 

1 

| 

ORLEANS 

AT  5133 

1505398 

9601***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1635! 

1 7.7 ! NONE 

RA 

NEW 

1966 

1 

1  t 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

AT  51*0 

1505399 

9601***11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1635! 

1 7. 7! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

I 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ) 

! 

! 

ORLEANS 

AT  5150 

1505*00 

9601***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1635! 

17.71N0NC 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5168 

1505*01 

9601***1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

«  j 

16351 

17.7 l NONE 

ILA 

NEW 

1964 

1 

1  1 

200.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  51 7d 

1505*02 

9601***1  1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

16351 

17.7| NONE 

ILA 

NEW 

1966 

I 

I  1 

200.0! 

33.01 

1.61 

-  I 

t 

1 

ORLEANS 

AT  5183 

1505*03 

9601***1  I 

200.0! 

35,01 

9.01 

-  j 

1635! 

17. 7  I  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.01 

15.01 

1.6J 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

AT  5198 

1505*0* 

9601***1 1 

200.01 

33.0! 

9.0! 

-  j 

16351 

17.71  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

!  1 

2)0.0! 

33.01 

1.6! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5208 

1505*46 

9601***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1633! 

17.7IN0NE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

I 

ORLEANS 

AT  5218 

1505*87 

9601***11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1615! 

17.7! NONE 

RA 

NEW 

I960 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

AT  5220 

! 505*88 

9601***11 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1635! 

17.71N0NC 

RA 

NEW 

1960 

l 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

| 

! 

ORLEANS 

AT  5230 

1505*89 

9601***1  ! 

200.0! 

35.01 

9.01 

-  i 

1633! 

17*7 l NONE 

ILA 

NEW 

1944 

1 

1  t 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

AT  52*9 

1  505*90 

9601***11 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1635! 

1 7 .7  l NONE 

ILA 

NEW 

1906 

i 

|  | 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  5250 

1505*91 

9601***1  1 

200.01 

35.01 

9.01 

-  i 

1635  ! 

17.71  NONE 

RA 

NEW 

1966 

I 

1  1 

200.01 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

AT  5268 

1505*92 

9601  ***1  1 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

16351 

17.7INCNE 

ILA 

NEW 

1900 

1 

l  J 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5278 

1505*95 

9601***1 1 

200.0! 

15.01 

9.01 

-  i 

1635! 

17. 7 (NONE 

RA 

NEW 

1960 

1 

1  J 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5288 

150*052 

9601***1! 

200.0! 

15.01 

9.0! 

-  i 

1625! 

17.01  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

] 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

AT  5290 

150*053 

9601***1  1 

200.0! 

’5.01 

9.0! 

-  i 

1625! 

17. OlNONE 

RA 

NEW 

I960 

l 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  5303 

150*05* 

9601***11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1625! 

17.0IN0NC 

!LA 

NEW 

1966 

I 

<  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

AT  5318 

150*05? 

9601***1 i 

200.0! 

35.0! 

9.0 } 

—  i 

1625! 

17.0! NONE 

ILA 

NEW 

1946 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.71 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

AT  5328 

150*056 

9601***1 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16251 

17.0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

1 

I 

ORLEANS 

AT  5338 

150*057 

9601***11 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  j 

1625! 

17.0! NOME 

ILA 

NEW 

I960 

| 

1  ! 

200.0! 

33.0! 

1.7! 

-  1 

| 

1 

ORLEANS 

AT  53*0 

150*058 

9601***11 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1625! 

17.01  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

! 

l  1 

200.01 

35.0! 

1.71 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

AT  5358 

150*059 

9601***1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1625! 

17.0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  i 

200.0! 

1 

1 

35.01 

! 

1 

1.71 

! 

! 

-  I 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMSER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

!  NET  lCOOE!L£NGTH!8ROTh!  1 

!REGXS-!»***i  REG.  !  PEG.lLOAD-1 

1  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  1 
!  TON-  'PAGE!  OVER-1  OVER-1 /////l 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$ 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !AOt 

HORSE!  PASS-  ! (L ICHT) 1 ////////// /////7!TD! 
POVEP!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  f EE! 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

!  YEAR 

!  BUILT 
!  OR 

I* REBUILT 

(32)  AMERICAN 

! 

t 

RIVER  TRANSPORT ! ATICN 

!  1  1 

1  !  ! 

i  t  i 

j 

! 

« 

; 

i 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  !  ! 

! 

; 

! 

! 

i 

! 

i 

AT  6010 

1544183 

1  931 1 4A41 1 

200.0! 

35.  f 

9.0! 

.  t 

1655! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

i 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6023 

*544184 

i  931UA411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

l 

1655! 

19.0IN0NE 

!LA 

NEW 

1972 

• 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

.  i 

i 

! 

ORLEANS 

AT  6033 

1544135 

1  93114A411 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1655! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1972 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  60(3 

1544186 

1  93114A41! 

20C.01 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1655! 

19.01  NONE 

!LA 

NEW 

1972 

■ 

!  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

•  « 

! 

I 

ORLEANS 

AT  6058 

1544187 

1  93114A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.C! 

•  i 

1655! 

19.0IN0NE 

!LA 

NEW 

1972 

1 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6063 

1544138 

*1  93114A41! 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

j 

1655! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1972 

« 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

l 

ORLEANS 

AT  6079 

*1  544139 

1  93114A41* 

290.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1655! 

19.0!  NONE 

!LA 

NEW 

1972 

i 

1  1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

1 

.  i 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6088 

1544190 

!  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

19. 01  NONE 

!  L  A 

NEW 

1972 

1 

i  !  I 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6099 

1544191 

*  931 i 4*41  ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1655! 

1 9 .0 1  NONE 

I  LA 

NEW 

1973 

! 

i  i  i 

200.0! 

33. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6101 

1544192 

!  931S4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1655! 

19.0!NON£ 

!LA 

NEW 

1973 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6119 

1544193 

*1  931  14  A  41  *1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1655! 

19.01NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

AT  6120 

1544194 

1  93114A41* 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

16551 

14.0! KONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  • 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6138 

1544195 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

16S5! 

19.0! NONE 

1LA 

NEW 

1973 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6148 

1544196 

1  93114*41! 

23C.G! 

35.  C! 

9.0! 

-  f 

1655! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

l 

1  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6158 

1544197 

t  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1655! 

19.0! NONE 

f  LA 

NEW 

1973 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

AT  6160 

1544198 

1  931  *4441  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1655! 

19.0! NONE 

(LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6188 

1544200 

1  93114A411 

200.0! 

35. ul 

9.0! 

-  j 

1655! 

19.01  NONE 

!LA 

NEW 

1973 

; 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6190 

*1  544201 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

19.01  NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6208 

1544202 

!  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1655  ! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  !  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6218 

1344203 

!  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“  1 

1655! 

19.0IKOHE 

I L  A 

NEW 

1973 

l 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1,5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6223 

1544204 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1655! 

19. 0*1  NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6238 

1544205 

!  93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1655! 

19.01  NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

! 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6243 

1544206 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1655! 

19. 0! NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6253 

1544207 

1  93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1655! 

19.01NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6263 

1544208 

1  931I4A41! 

200.01 

35.0! 

9.01 

•  j 

1655! 

19.01  HONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

AT  6279 

1544209 

1  93114A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

16551 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6288 

1544210 

1  9J1I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  629!/ 

1544211 

1  93114A411 

290.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1655! 

19.0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6303 

1544212 

1  931I4A411 

2CO.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6310 

1545346 

1  71714A41I 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

1662! 

19.1! KONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  !  1 

200.0! 

’5.0! 

1.4! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6323 

I545’47 

1  71714A41! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

16621 

19.1 INONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

t 

ORLEANS 

AT  6339 

1545348 

l  7171 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1662! 

19.1 INOKE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  I 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6348 

1545349 

!  717  *  4A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.01 

-  i 

1662! 

19.1 JNONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6350 

1545350 

1  71714A411 

290.01 

35.0! 

9.01 

-  i 

16621 

19.1! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

t  !  ! 

290.0! 

IS. Cl 

1.4| 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

AT  6363 

! 345351 

1  7 1 7 1  4A41 ! 

200.01 

75.01 

9.0! 

-  j 

1662! 

19.1!  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

| 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  ! 

l 

I 

ORLEANS 

AT  6378 

1145352 

1  71714A41! 

200,01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1662! 

19.1! NONE 

f  LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6380 

1545353 

1  71  71 4A  41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1662! 

19.11  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

i  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6398 

1545354 

1  71714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1662! 

19.1! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

| 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6403 

1545355 

!  717I4A41J 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1662! 

19. 1  |  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6413 

1545356 

1  71714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 0621 

19.1!N0Ne 

SLA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  6423 

1545357 

1  71714*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1662! 

19*1  (NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  1  1 

200.01 

35. C! 

1.4! 

-  I 

1 

( 

ORLEANS 

AT  6433 

1545269 

1  109914*411 

290.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

1661! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

l  I  1 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6448 

1545270 

1  109914*41* 

290.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  ! 

1661! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

! 

!  1  ! 

230.0! 

’5.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6453 

1545271 

1  1 099 |4A41 1 

2)0.31 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1661! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

20C.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT  646B 

1545272 

1  1099J4A41! 

290.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  j 

1661! 

19,0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6478 

1545773 

l  1 099 ! 4 *41 J 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1661! 

19.0 (NONE 

ILA  NCU 

1973 

| 

1  1  1 

2*0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6483 

1545274 

1  10991  4A41I 

290.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ! 

1661] 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6498 

1545275 

l  1099I4A41! 

2C0.0! 

15.0! 

9.0! 

-  1 

1661! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6508 

1545276 

1  1099J4A41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1661! 

19. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6519 

1545277 

1  109914*41  1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1661! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

l  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT  6528 

1545278 

1  109914*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1661! 

19.01  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

l  1  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

AT  6538 

1545279 

l  109914441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1661! 

1 9. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6540 

1545230 

!  1099J4A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1661! 

19*0! KONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

233.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  6558 

1  545281 

1  109914*41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1661! 

1 9.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

i 

i 

1  1  ! 

1  1  1 

1  !  1 

23C.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

t 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

0 1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  VTCC  1  DIMENSIONS  !  DRAFTf 

1  NET  !C00£!l£N6TH! BROTH!  * 

-1R6GIS-!****!  REG.  !  PEG.lLOAO-' 

1  TER  1  S  EC !✓///// !/////!  ED  1 

1  TON-  ! PAGE  1  OVER”! OVER"! /////I 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

J  CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

•  CARGO  !  flXEO  1  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!///////✓!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD!//////// 2/! 
POWER!  ENGERS  !  (fEET>!  LINE-2  JEE!  LIKE-2 

( 

! 

YEAR  1 
8UXLT  ! 
OR  I 

•REBUILT! 

<32>  AMERICAN 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! AT I ON 

1  1  1 

i  i  • 

!  !  1 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

!  ! 

1  ; 

!  i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

* 

(CONTINUED) « 

1  1  1 

i 

i 

i 

!  ! 

! 

! 

AT 

6569 

! 545252 

1  1 099 1 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

JLA 

NEW 

1975 

! 

•  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

I 

ORLEANS 

AT 

6579 

1545283 

1  1099J4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  t661! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

197  J 

j 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

t.S! 

!  -  ! 

l 

! 

ORLEANS 

AT 

6569 

1545264 

!  1 099  J  4 A 41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

!LA 

NSW 

1973 

j 

!  !  ! 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i 

ORLEANS 

AT 

65 

! 545265 

!  1099J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1973 

! 

•  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6609 

1545266 

1  1 099»  4A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0IH0NE 

!  L  A 

NEW 

1973 

! 

1  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  | 

1 

1 

ORLEANS 

AT 

6618 

•545287 

!  1C9914A41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

\  1661! 

19.0iN0N€ 

!LA 

NEW 

1973 

! 

1  !  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

i  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6629 

! 545208 

1  109914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19. OSNONE 

JLA 

NEW 

1973 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6639 

1545289 

1  109914A41! 

200. C! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6643 

1545290 

1  109914A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6658 

1545291 

1  1099J4A411 

200. C! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! NONE 

!  L 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6669 

5545292 

1  109914A41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

19.0! HONE 

(LA 

NEW 

1973 

! 

•  •  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6670 

1545293 

!  1099UA41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1661! 

1 9 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

ORLEANS 

AT 

6669 

1561530 

1  7  3  6  1 4  A  41  1 

200.0! 

!  5 . 0 ! 

9.0! 

- 

•  1654! 

18.7! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6690 

•561531 

1  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

!  1654! 

18.7! NONf 

t  L  A 

NEW 

1974 

1 

•  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6700 

1561532 

1  7  3©  1 4A41  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1654* 

13.7! NONE 

JLA 

NEW 

1974 

j 

•  1  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

i  -  i 

i 

! 

ORLEANS 

AT 

6718 

*1  561  533 

1  73© 1 4A41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1654*! 

18.7!  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. Ot 

1.5! 

J  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6720 

1561534 

1  73614A41S 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1  ©54 ! 

18.7! NONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

I 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6738 

1561535 

1  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5INONE 

I  LA 

NEW 

1975 

| 

1  !  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6740 

1561536 

1  73614A41! 

200. 0! 

35.3! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5! NONE 

t  LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6758 

1561557 

l  73614A411 

20C.0! 

7  5.0! 

9.0! 

- 

!  1©54! 

1S.SIN0NE 

(LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  • 

2C0.0! 

1 5 .0 ! 

1,5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6769 

1561538 

1  736J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1©54! 

18.51NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6778 

1561539 

1  73© 1 4A41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5! NONE 

JLA 

NEW 

1975 

1 

!  1  ! 

200.0! 

55.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6750 

1561540 

1  73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1654! 

1 8. 5 {NONE 

1LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6769 

1561541 

l  736I4A41I 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

1 8.5! NONE 

JLA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

2oo.ni 

35.9! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6608 

1561542 

1  73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1654! 

16.5 (NONE 

1  LA 

NEW 

1975 

I 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

! 

ORLEANS 

AT 

6610 

1561543 

!  736UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.51  NONE 

JLA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

6628 

1561544 

1  73614A411 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

!  165*1 

18.5! NONE 

!  L 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

i  -  ! 

1 

! 

ORLEANS 

AT 

6630 

1561545 

1  73©  J4A41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

16.51  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6848 

1561546 

1  73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5 {NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

6650 

1561547 

1  73614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

tS.SIHONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT 

6863 

1561540 

1  736I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1654  ! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

J  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

6670 

1561549 

1  73614A41I 

200.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1  1654! 

18.5! NONE 

ILA 

HEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

1  -  ! 

! 

| 

ORLEANS 

AT 

6060 

1561550 

1  73© 1 4»41 1 

200.01 

75.01 

9.0! 

- 

!  1654! 

18. 5  t  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

I 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

6590 

1561551 

l  73614A4H 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

1  -  1 

I 

1 

ORLEANS 

AT 

6900 

1561552 

1  73614A411 

200.0! 

75.01 

9.01 

- 

!  1654! 

18.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  ( 

203.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  I 

1 

1 

ORLEANS 

AT 

6910 

1561553 

•  736 1 4A41  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1654! 

18.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

6928 

1561554 

1  73o 14A41  1 

iOO.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

!  1  1 

20C.0I 

3  5.0! 

1.5! 

I  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

693B 

1561555 

1  736I4A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1  1654! 

18.5! NONE 

I  LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

2*0.01 

75. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT 

6948 

1561556 

1  73©»4A41| 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18. 5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.31 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AT 

CO 

** 

o 

•o 

1561557 

I  7^614*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.SINONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

l 

1 

ORLEANS 

AT 

6960 

1561558 

1  7S6I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1654! 

t8 • 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

| 

1  1  1 

203.01 

35.0! 

1.51 

1  -  * 

! 

l 

ORLEANS 

AT 

6970 

1561559 

1  73614*41  ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5!  NOME 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

200.0! 

15.01 

1.5! 

t  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

6980 

1561560 

1  73014441! 

200.01 

35.0! 

9.C! 

- 

1  1654! 

10.5!  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AT 

6990 

1561561 

1  736UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

7008 

1561562 

1  73614*41  1 

nc.oi 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

1 8 • 5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

I 

t  1  1 

210.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

7018 

1561563 

1  73d 14*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1654! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

| 

I  t  1 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

7020 

1561564 

1  73614441  1 

200.0! 

75,0! 

9.01 

- 

I  1654! 

1 8. 5 [NONE 

ILA 

NEW 

1975 

| 

1  1  1 

200.31 

35. Cl 

1.51 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

7030 

1561565 

I  73©}4A41  1 

210.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

14.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  J 

230.0! 

35.9! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

1 

ORLEANS 

AT 

7040 

1561566 

t  7  7  6  1  4*41  1 

230.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1654! 

1 8. 5  ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  I 

203.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  ! 

1 

1 

ORLEANS 

AT 

7058 

1561567 

1  73614*41  1 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18*5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT 

7060 

1561560 

1  736144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1654! 

18.51  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

!  I  1 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  1 

1 

! 

ORLEANS 

AT 

7070 

1561569 

1  73©!4441! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

!  1654! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

!  I  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

1 

ORLEANS 

AT 

7080 

1630768 

1  95714441! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

!  1665! 

1 3.61  NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

!  -  I 

1 

1 

ORLEANS 

AT 

7090 

1630769 

1  95714441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I  16651 

18.61  NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

1 

I 

1  1  1 

1  1  I 

i  !  ! 

200.0! 

! 

1 

35.01 

1 

! 

1.4! 

! 

1  -  ! 

!  ! 

I  1 

! 

! 

1 

1 

1 

ORLEANS 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


irw 


ENGP! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


I  JVTCCS  OIMf NS  IONS  !D*AfT! 

!  NET  !COOEUENGTM!0RDTH!  • 

‘REGIS-!**-*!  PEG.  !  REG. ! LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER-IOVEP-!/////!  HORSE 
•  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


CAPACITT!  HIGH-  !  I  VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  1  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 
PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// !TD ! ////////// I  OR  ! 


ENGIRS  !  (FEET)!  LINE- 2 


SEE! 


LINE-2 


! ‘REBUILT! 


! 


! 


(32)  AMERICAN 

RIVER  TRANSPORT! ATION 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

CO. 

i 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

!  ! 

■ 

■ 

; 

i 

! 

i 

i 

! 

AT  710B 

S63CT70 

i 

!  957S4A48! 

!  S  ! 

200.0! 

200.0! 

35. oi 
35.0* 

*.  0! 
1.4! 

— 

; 

i 

1665! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

AT  71 IB 

! 63077* 

i 

!  *5754*40! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

■ 

1665! 

.  i 

1 0.6 ! NONE 

i 

AT  7123 

S61C772 

l 

i  957S4A4F! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

1665! 

-  i 

18.6! NONE 

i 

AT  7138 

»6'C773 

! 

!  957S4A40S 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

V.O! 

1.4! 

- 

i 

* 

1665* 

-  ! 

1 8 . 6 ! NONE 

t 

AT  7149 

! 630774 

i 

•  757S4A43! 

i  i  j 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 
15. C! 

*.0! 

1.4* 

— 

i 

j 

1065! 

-  i 

18.6! NONE 

1 

AT  7153 

! $30775 

• 

!  9<7! 4*40! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

» 

i 

1665! 

-  i 

18.6 ! NONE 

i 

AT  7163 

*o?0776 

i 

»  95754*4!! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

| 

1665! 

-  ! 

1  S  .  6! NONE 
! 

AT  7179 

‘630777 

< 

!  *5  71 4A4  3 ! 

!  !  ! 

2"»0.0 ! 
200.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4* 

- 

i 

i 

1665! 

-  ! 

18.6SN0NE 

i 

AT  7103 

S65C77* 

i 

•  *5754*40! 

i  i  j 

200.0! 

2CC.0! 

25. C! 
25.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

j 

i 

1665! 

-  ! 

10.6! NONE 

i 

AT  7193 

*63077* 

i 

!  957*444'* ! 

J  !  ! 

2-90.0! 

290.0! 

25.0! 
3a .  0 ! 

9.0! 

1.4! 

— 

i 

• 

1665! 

-  i 

18.6! NONE 

i 

AT  7209 

! 630730 

i 

i  *57*4*40! 

!  !  S 

200.0! 

20C.O! 

25.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

< 

* 

1065! 

.  i 

10.6! NONE 

j 

AT  7216 

! 630731 
i 

!  957*4*45! 

!  !  ! 

200. C! 
200.0! 

35.0! 

■*  5  •  C ! 

9.0! 

1.4! 

- 

j 

i 

1665! 

-  i 

1 3. 6! NONE 
! 

AT  7220 

! 6307  82 
| 

•  957S4A4?! 

•  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

'5.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

1665! 

-  i 

18.6! NONE 
! 

AT  7233 

S6JO703 

t 

!  1O65S4A40! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1059! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

AT  7249 

1630704 

i 

S  106S!*A4»! 

■  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

*.0! 

1.5! 

- 

! 

i 

1659* 

•  i 

10. SSNONE 
! 

AT  7253 

! 630705 
! 

!  1O65S4A40! 

!  i  i 

200.0! 

2)0.0! 

25.  C! 
25.3! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1659! 

.  i 

18.5‘NONE 

i 

AT  7263 

‘630706 

i 

!  106514*44! 

i  ;  i 

200.0! 

200.0! 

25.0! 

35.3! 

9.u ! 
1.5! 

! 

1 

1059* 

-  i 

18. 5 ! NONE 
! 

AT  7273 

! 6  30*07 

1 

!  1065 !  4*4? { 

!  !  ! 

200.0! 

290.0! 

35.3! 

35.0! 

*.0! 

1.5! 

- 

i 

! 

1059! 

-  i 

18.5! NONE 

i 

AT  72«3 

S63O705 

i 

!  106554*48! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

25.0* 

'5.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

; 

1659* 

-  t 

18.51NONE 

j 

AT  7293 

•0*0709 

j 

1  1065*4*45! 

!  !  ! 

2  00.0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

t 

i 

1659! 

-  i 

13.5! NONE 
! 

AT  7303 

! 610790 
! 

!  106554*48! 

!  !  ! 

200.0! 

2)0.0! 

35.0! 
33. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

i 

1659! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

AT  7313 

! 630791 
! 

!  1065S4A4*! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

*.0! 

1.5! 

- 

; 

i 

1659! 

-  ! 

18.5 ! HONE 

i 

At  7323 

! 6307*2 

S 

j  1O65S4A40! 

S  !  ! 

200. 0! 
290.0! 

:s.os 

35.0! 

*.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1659! 

-  ! 

16. 5! NONE 
! 

n  7330 

S63C793 

i 

!  1065S4A48J 

!  !  ! 

800.0! 

200.0! 

35.0! 

25.0! 

*.0! 

1.5! 

" 

! 

j 

1059! 

-  ! 

18.5!  NONE 
! 

AT  7340 

j  6  307*4 
! 

S  1065S4A4*! 

!  !  ! 

200.0! 

2*0.0! 

35.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

! 

165*! 

10.55NONE 

! 

AT  7350 

S63C795 

t 

1  1065S4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

*.0« 

1.5! 

• 

• 

s 

1059* 

-  ! 

18.5SN0NE 

i 

AT  7366 

S63C796 

! 

!  1065S4A43! 

t  !  S 

200.0! 

2)0.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1659! 

-  ! 

10. Si  NONE 
! 

AT  T37B 

•630797 

! 

!  1O65S4A40J 

S  •  ! 

200.01 

2C0.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.5! 

! 

! 

1659! 

-  ! 

18.5SN0NE 

! 

AT  73*3 

*0*9(46 

! 

1  693S4A41! 

)  !  ! 

1*5. C! 
1*5.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

i 

! 

105*! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

AT  73*0 

1639047 

! 

i  1 OSat  4A40  J 
!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

'5.0! 

35.0* 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

7000! 

-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

AT  740'3 

163*648 

I 

!  1O56S4A40! 

!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

2000! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

AT  741B 

1639649 

! 

I  1O50I4A41! 

1  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

'5.  C ! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

165*! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

AT  7420 

S03965O 

I 

1  105o!4A411 

!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

35.0! 

'5.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1659! 

-  ! 

1 8 • St  NONE 

1 

AT  7438 

1 639051 
i 

1  1056S4A4*! 

t  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

20001 

16.0! NONE 
! 

AT  7443 

1639052 

I 

1  105014*401 

i  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

I 

2000! 

-  I 

16.0! NONE 

AT  7450 

1 639053 

t  1O50S4A40! 

1  !  ! 

1>5.0! 

1*5.0! 

35.0! 
35. Ot 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

2000! 

-  1 

16 .0! NONE 

I 

AT  7468 

! 639054 
! 

S  103614*411 
!  S  ! 

1*5.01 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.5! 

- 

I 

! 

16591 
-  t 

16 . 5 ! NONE 

S 

AT  7473 

1639055 

I 

!  1 05614*44! 

!  !  ! 

1*5.01 

1*5.0S 

35.)! 

35.0! 

*.0t 

1.5! 

- 

! 

! 

2000! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

1 

AT  7488 

S039650 

1 

1  105614*40! 

1  I  ! 

1*5.31 

1*5.01 

25.C! 

35.01 

9. OS 
1.51 

! 

I 

20001 
-  1 

16.01  NONE 

1 

AT  74*9 

16**657 

! 

1  1 050 14*40  S 

1  1  ! 

1*5. J! 
1*5.0! 

35.0! 

35.3! 

*.0! 

1.5! 

" 

! 

1 

2000! 

-  ! 

1 6. 0! NONE 
! 

AT  7503 

1039458 

! 

!  105614A4S! 

!  !  ! 

195.01 

1*0.3! 

55.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

2000! 

-  ! 

1 6 • 0|N  ONE 
! 

AT  7513 

! 03965* 

1 

1  10S6S4A4P] 

1  !  ! 

1*5.3! 

1*5.3! 

35.0! 
'5.  )l 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

2000! 

16.01  NONE 
! 

AT  7523 

! 63  7660 

I 

!  1056S4A4J! 

S  !  ! 

195.0! 

PS.j! 

35. C* 
'5.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1 

! 

20001 

-  S 

1 6. 0! NONE 
! 

ATM  1C059 

!  - 

1 

!  1065S4A48! 

!  1  ! 

200.01 

2)0.3! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

I 

16591 
-  ! 

19. 31  NONE 

S 

ATM  20170 

1606614 

S 

!  6*614*41 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

'5.0! 

35.01 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1454  1 
-  I 

15.5 ! NOME 

I 

ECF  227 

I 

1  7  70! 4*  46 ! 

!  1  ! 

1*5.0! 

1*5.01 

35.0! 

35.3! 

9,01 

1.5! 

1 

I 

1*00! 

-  ! 

19.3! NONE 

1 

SCF  225 

!  - 

I 

!  770S4A46! 

!  1  t 

PS. 3! 
1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

l 

1 

1400! 

-  1 

1 9. 3SN0NE 
! 

ECF  229 

!  - 

! 

I  77054*461 

S  !  t 

1*5.01 

1*5.0! 

'5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

I 

! 

1400! 

-  ! 

19.3IN0NF 

! 

EO  230 

j  . 

t 

!  77014*46! 

!  S  ! 

1*5.0! 
P5. 3! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

S 

* 

1400! 

-  1 

19.3 (NONE 

s 

ECF  231 

I  - - 

I 

1  77014*461 

1  !  I 

195.0! 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1400! 

-  ! 

19.3 1  NONE 

1 

ECF  232 

! 577742 
! 

1  1078*44401 

!  !  ! 

P5.0! 
P5. 0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

1 

1400! 

-  1 

1 0.C! NONE 

1 

ECF  2 JA 

1577744 

I 

!  107814*48! 

!  !  ! 

PS.O! 

1*5.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

I 

o 
o 
■+  % 

16.0! NONE 

1 

ECF  235 

1577745 

1 

1  1070 ! 4A4*  1 

!  !  ! 

1*5.01 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

1 

14001 

1 0. 0 ! NONE 

1 

JB  160 

1540331 

1 

1 

! 

1  1051 J4A41 ! 

S  !  ! 

1  !  1 

!  ! 

200.01 

203.0! 

1 

1 

35.0! 
35. Q! 

! 

! 

9.01 

1.0! 

! 

! 

1 

1 

1 

f 

1650! 

I 

! 

1 9. 0 JN  ONE 
» 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
*  ORLEANS 
LA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
(  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
»  ORLEANS 
1LA  NEW 
I  ORLEANS 
1LA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
l  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
! 
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ENG* ! 
OIST! 


VESSEL  NAftE  AND  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT 
CO. 

(CONTINUED) 


COAST 

GUARO 

NUMBER 


NET  ! 
REGIS¬ 
TER 
TON¬ 
NAGE 


VTCC!  DIMENSIONS 
COO£!LENGTN!BRDTH 
*♦**!  REG.  !  PEG.! 

SEE  !////// !///// 
PAGE!  OVEP-SOVEP-! 
IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT! 

LOAD¬ 

ED 

/////! 

LIGHT 


HORSE! 

POWER 


CAPACITY*  HI6N- 
*  EST 

CARGO  !  FIXED 
///✓////!  POINT  ! 
PASS-  * (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL 
S  I0PERATIN6 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


JB  170 
J  6  160 
J  6  19B 
JB  208 
JB  218 
40  22B 
JB  23P 
JB  249 
J 8  250 
JB  268 
JB  270 
J 9  288 
JB  296 
J8  300 
JB  318 
JB  323 
JP  338 
J8  340 
JB  35B 
JB  3 6 B 
JO  378 
J 9  380 
J8  399 
JB  40" 
J0  41  B 
JB  42R 
JB  433 
JB  44t 
Je  45B 
40  46B 
JP  479 
JB  439 
JB  499 
JB  50B 

je  si b 

JB  52B 
40  53B 
JB  549 
JB  55B 
J3  569 
JB  579 
JB  560 
JB  598 
JB  609 
JZL  IP 
JZL  29 
JZL  30 
JZL  4B 
JZL  SB 
JZL  60 
JZL  79 
JZL  68 
JZL  98 
JZL  10B 


540332 

!  1 051 ! 4441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540333 

!  10'1!4A4ll 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540334 

!  1051  !4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540335 

!  1051 !  4  A  41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j  i  t 

200.0* 

35.0! 

1.0! 

540336 

!  1 051 ! 4441 j 

200.0* 

75.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540337 

!  1 051  1 4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540338 

*!  105114441  ! 

230.0! 

35.0* 

9.0! 

200.3! 

35.0! 

1.0! 

540339 

!  1051 !  4  A41 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540340 

•  105114441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i  j  j 

20C.O! 

35.3! 

1.0! 

540341 

!  1051!  4  A  41 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0* 

35.0! 

1.0! 

540342 

I  1  051 !  4  A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.0! 

540343 

!  1051*4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

2*0.0! 

35.0! 

1.0! 

540544 

•  1051*4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i  |  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540345 

i  i 051 i 4A4i i 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540346 

*  1051 !  4  A  41  !* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

j  i  i 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

540347 

j  1051  *4441  '! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

;  i  t 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540349 

i  1051*4441! 

200,0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.0! 

540349 

!  1051 !4A41 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540350 

!  105114441! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540351 

!  105114441 ! 

230.0! 

15.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540352 

•  1 051 14441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i  ;  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540353 

!  1051  *14441  ! 

230,0! 

35.0' 

9.0! 

j  i  i 

200.0! 

33.0! 

1.0! 

540354 

i  1 051 !4441 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540355 

•  1 051 i 4441 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  2 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

540356 

!  105114441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540357 

!  105H4A41! 

200.0* 

35.0! 

9.01 

!  !  ! 

230.0! 

35.0* 

1.0! 

540358 

•  1051I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0* 

!  !  ! 

200.01 

35.  C! 

1.0! 

540359 

!  105114441! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.01 

540360 

!  1 05 1 14441 i 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

230.0! 

35.01 

1.0! 

540361 

I  105114441! 

230.0! 

35.01 

9.0! 

!  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.0! 

540362 

!  1051*4441! 

230.01 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540363 

!  1051  i  4A41 2 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

230.3! 

35.0! 

1.0! 

540364 

!  105li4A4l! 

203.0! 

35.01 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540365 

!  1051 14441 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.0! 

540366 

!  105114441  ! 

233.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1  1 

230.3! 

35. C! 

1.0! 

540367 

1  105114441] 

203.0! 

75.0! 

9.0! 

!  1  1 

230.0! 

35.0! 

1.01 

540368 

1  105114441! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

1  1  ! 

230.3! 

35.0! 

1.0! 

540369 

I  105114441 | 

230.0! 

35.01 

9.0! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540370 

!  105114441! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

540371 

1  105114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1  1  1 

230.31 

35.0! 

1.01 

540372 

1  105114441! 

200.0! 

35.01 

9.0J 

1  1  1 

230.0! 

"'5*0! 

1.0! 

540373 

!  1 051 1 4441 J 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

1  1  1 

200.0! 

'5.0! 

1.0! 

540374 

1  10511(4411 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

1  «  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540375 

1  105114441! 

230.0! 

35.0* 

9.0! 

!  1  1 

200.0! 

33.0! 

1.01 

540  376 

1  105114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.0! 

540377 

1  10511(4411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1  1  1 

200.0! 

35.  Ct 

1.0! 

540375 

1  1051  14441  * 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1  !  1 

200.0* 

35.0! 

1.0! 

1540379 

1  1051  14441  J 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

340360 

1  1051 14441 1 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

1  1  ! 

200.01 

35. C! 

1.0! 

540381 

1  105114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

i  1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.0! 

540362 

!  105114441! 

20G.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540383 

1  1051 14A41 1 

203.0! 

55. C! 

9.01 

1  1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

1  540384 

1  1 031 !  44  41  1 

230.0! 

55.0! 

9.0! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

540385 

!  1051 14441 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

!  I  I  !  ! 

!  .  S  >  ! 


1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

1972 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

; 

1650! 

19. oj  NONE 

•LA  NEW 

i 

1972 

-  t 

i 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ! NONE 

! LA  NEW 

! 

1972 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ■ NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

i 

«  ORLEANS 

i 

1650! 

19.0! NONE 

•LA  NEW 

i 

1972 

*  i 

! 

•  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ! NONE 

! LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19-0! NONE 

•LA  NEW 

i 

1972 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

J 

1650! 

19. 0 !NONE 

•LA  NEW 

! 

1972 

-  • 

l 

!  ORLEANS 

t 

1650! 

1 9 • 0  j NONE 

!LA  NEW 

*! 

1972 

-  j 

; 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19. 0! NONE 

!LA  NEW 

« 

1972 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

( 

1650! 

19. oi NONE 

!LA  NEW 

i 

1972 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

i 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

• 

1972 

-  ! 

| 

•  ORLEANS 

! 

1 6  5  0  j 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  • 

j 

•  ORLEANS 

! 

1650! 

19. oj  NONE 

SLA  NEW 

| 

1972 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

j 

1650! 

19.0! NONE 

! LA  NEW 

i 

1972 

-  ! 

i 

•  ORLEANS 

! 

1 65  0 1 

19.0 !  NONE 

!LA  NEW 

i 

1972 

*  i 

i 

*  ORLEANS 

; 

1650* 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

j 

1972 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

i 

1650! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ! NONE 

! LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19. 0! NONE 

•LA  NEW 

! 

1972 

*  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.OSN0NE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

*  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.O1N0NE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

»  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

*  ; 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650* 

19.0 ! NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLANS 

I 

1650*' 

19,0! NONE 

! LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19 ,0 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1972 

*  ; 

i 

!  ORLEANS 

! 

1650  i 

19.0 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

J  ORLEANS 

! 

1650! 

1 9*0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

*  « 

i 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19, oj  NONE 

!IA  NEW 

! 

1972 

*  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650*! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0IN0NE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

1 9. 0*  NONE 

!LA  NEW 

I 

1972 

*  i 

I 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1630! 

19.01  NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1650! 

19.0! NONE 

JLA  NEW 

1 

1972 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

1650! 

19.0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1972 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1630! 

19.3! NONE 

! LA  NEW 

! 

1972 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

1650! 

19.0 | NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1  o  5  0 ! 

19.0 ! NONE 

JLA  NEW 

! 

1«72 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

1650! 

1 9.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

1972 

*  i 

{ 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

1  LA  NEW 

1 

1972 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650* 

19.OSN0NE 

•LA  NEW 

! 

1972 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.01  NONE 

i L A  NEW 

» 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19*0! NONE 

SLA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0 (NONE 

! L A  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19,0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1972 

-  ! 
j 
! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1 

1 

! 

EN3R!  !  !VTCC!  OIHcNSIONS  !P»AfT! 

MST!  OPERATOR  !  N'T  ! COPE ! LENGTH ! BROTH!  > 


VESSEL  NAHE 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUH3E® 

“1RECIS”!**** • 
1  ter  ■  SEE* 

!  TON-  1  PACE  1 
!  WAGE  !  IV  1 

P:G.  1  peg.Iload-i 
//////!/////•  ED  1 
OVER-! OVER-! /////! 
ALL  1  ALL  1LIGHT! 

HORSE 

POWER 

(72)  AHER1 CAN 

1 

1 

RIVER  TRANSPORTATION 

i  i  t 

1  I  * 

;  i  j 

2 

; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CO. 

; 

i  ii 

1 

t 

1 

(CONTINUED) J 

i  i  ; 

1 

1 

t 

J2L  1 1 B 

•540396 

1  1051  U*41* 

200.0! 

55.  C! 

7.0! 

- 

i 

!  1  1 

200-0! 

35.0! 

1.0! 

JZL  123 

•540337 

1  105114A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

2ft0.0! 

35.0! 

1.0! 

JZL  13B 

1540338 

1  1051 14*47! 

20C. 0! 

35.3! 

7.0! 

- 

i 

i  t  i 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

JZL  U3 

1540337 

1  105114A47! 

20C. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

i  !  ! 

200.0! 

25.0! 

1.0! 

JZL  158 

154C390 

•  105114*471 

203.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

200.0! 

55.  C! 

1.0! 

RPL  224 

1540057 

1  $7414*41! 

175.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

H5.0! 

35. C! 

1.8! 

RPL  5Q6B 

1503608 

!  74514A41! 

2  DC- 0 ! 

■*5.0* 

9.0! 

- 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

RBL  5079 

1303609 

1  94514A411 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

SO  213 

1644677 

1  8»8!4A4?1 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

SO  214 

164467? 

1  8* i  14*4* 1 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  1  • 

195.1! 

55.0! 

1.6! 

SC  215 

•544679 

1  85*14*43! 

175.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

i 

i  2  i 

175.1  1 

35.0! 

I.o! 

SC  216 

•644630 

1  39814A45! 

195.0! 

25.  C! 

7.0! 

- 

; 

2  i  ; 

1  >5.1 1 

25. C! 

1.6! 

SC  217 

1644681 

1  8e6! 4A4R 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

i  i  i 

195.1! 

35.  C! 

1.6! 

SG  21? 

1a4463? 

1  9*81 4A411 

175.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1  1  1 

195.1! 

25.0! 

1.6! 

SG  210 

1644633 

1  3*3! 4A4® 1 

19  5.0! 

25. C! 

7.0! 

- 

i 

i  i  t 

195,1! 

23.0! 

1.6! 

SC  220 

•544684 

•  6 • *  1 4A  4* 1 

195.0! 

35.3! 

7.0! 

- 

j 

1  1  1 

115,1! 

25.3! 

1.6! 

SG  221 

164468* 

1  383!4*4»! 

1  >5,01 

55.0! 

9.C! 

- 

i 

1  1  1 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SC  222 

1644696 

1  988 14*4*  * 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

- 

i 

•  ;  « 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  223 

1644687 

!  3*814*431 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

i 

1  1  1 

195.1! 

35. C! 

1.5! 

S6  224 

1644635 

•  8P314A4*! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

j 

!  !  ! 

195,1! 

25.0! 

1.6! 

SG  225 

•644689 

1  3?S ! 4*4? ’ 

175.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1  ! 

175.11 

35. 3* 

1.6! 

SG  226 

•644670 

1  3*314*4*1 

US.  0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1  •  1 

H5.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  227 

1644691 

•  8*3 {4*4?  J 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

J 

1  1  ! 

1 >5. 1 S 

55.0! 

1.6! 

SG  341 

1635431 

*  49414*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  !  ! 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SS  342 

•635432 

1  67614A43! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1 

1  1  ! 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  343 

1635433 

1  67614*49! 

175.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

I  ■  ! 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  344 

1635434 

1  67614*43! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1 

!  1  1 

175.1! 

25.0! 

1.6! 

SG  345 

1635435 

!  67614***1 

I’S.JI 

35.0! 

9.3! 

• 

1 

1  •  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  346 

•435436 

!  67614*4?! 

175.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

!  !  ! 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  347 

1435437 

1  67614*4?! 

175.01 

35.0! 

7.0! 

- 

1 

!  !  I 

175.11 

35.0! 

1.6! 

SG  34f 

163543* 

1  67614*4*! 

175.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

1  1  1 

175.1! 

35.0! 

1.6! 

SG  340 

1  435437 

1  674 1 4*4*1 

175.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

1  !  1 

17$. 1! 

35.0! 

1.6! 

SC  33C 

1635440 

1  476 14*45  J 

175.0! 

35.0! 

7.01 

- 

1 

1  1  1 

175.1! 

$5.0! 

1.6! 

SG  5319 

164,007 

l  75014***1 

200.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

SG  5328 

164400? 

1  73014*4?! 

200.0! 

35. C! 

7.01 

- 

J 

1  1  1 

200.01 

9$. 3! 

1.6! 

SG  S33B 

*1444009 

t  95014*4*1 

200.0! 

35. C! 

7.0! 

- 

! 

1  1  t 

290.0! 

M.C! 

1.6! 

SC  5348 

164401? 

1  75014*41! 

200.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1 

1  1  1 

200.0! 

31.0! 

1.6! 

SG  53$B 

1646011 

!  >5014*4}! 

203. Ot 

3  $-0! 

9.0! 

- 

1 

1  !  1 

273.0! 

25. C! 

1.4! 

SG  5369 

1644672 

1  75014*4*1 

203.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

!  !  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  5378 

1444493 

1  75014*43! 

203.0! 

35. 0! 

7.3! 

- 

! 

!  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  3358 

•444674 

1  95014*41! 

20C.01 

35.0! 

7.0! 

W 

! 

1  1  t 

203.0! 

'5.3! 

1.4! 

SG  5308 

1644695 

1  75014*41! 

2)0.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

l 

1  ;  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

S6  5409 

j  644676 

1  7301**41! 

20C. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  !  1 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

SC  5410 

*6446)7 

1  95014*49 1 

290.3! 

35. C! 

7.3! 

- 

! 

1  !  1 

200.3! 

55.0! 

1.6! 

SC  5428 

164469? 

1  75014*4}! 

230.3! 

35. 3! 

7.0! 

- 

! 

!  !  ! 

2)0.0! 

35.0! 

1.91 

SC  543d 

1644699 

!  «50!4*43| 

203.0! 

25.0! 

7.0! 

- 

j 

1  1  1 

230.3! 

25.0! 

1.7! 

SC  544B 

1644700 

1  75014*411 

230.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

i 

!  !  1 

200.3! 

'5. C! 

1.7! 

SC  5459 

1444701 

!  14614*4!! 

230.0! 

35. C! 

7.3| 

- 

! 

!  1  1 

2CO.O! 

55.3! 

1.7! 

SC  5469 

•644702 

!  94614*43! 

2^3.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1  1  1 

233.0! 

35.0! 

1.7! 

SC  5478 

•64*703 

!  74614*49! 

230.0! 

25.0! 

7.0! 

- 

1  1  1 

233.0! 

35.0! 

1.7! 

SC  5489 

1644704 

!  7*6! 4*49! 

200. 0! 

35.0! 

7.0! 

- 

1 

1  1  1 

230.0! 

35.0! 

1.9! 

SC  5478 

1644705 

!  74614445! 

2)3.0! 

25.0! 

7.0* 

- 

i 

1  1  i 

2r0.Ql 

35.0! 

1.7! 

SC  5508 

1644706 

1  94614*43! 

20C. 0! 

35.0! 

7.0! 

- 

l 

1  ;  j 

2^0. 3! 

35.0! 

»  .7! 

SC  5518 

1644707 

!  9*6! 4*4$i 

2CC.0! 

*5.0! 

9.0* 

- 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  !!!!!! 

!  !!!!!! 


! CAPACITY ! 

HIGH-  » 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

l 

1 

EST  •  CARGO  HAN0UN6 

IS 

IOPERATING 

i 

j 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR 

! 

•////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT 

j 

PASS-  ! 

(LIGHT) !/////////////// /!T0 !////////// 

OR 

! 

EN5ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

{‘REBUILT! 

1 

1 

1 

1 

1650! 

1 

1 

1 

1 

1 

19.0! NONE 

j 

j 

! 

j 

i 

!LA 

NEW 

1 

1 

1772 

I 

! 

! 

! 

! 

-  « 

1 

2 

ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

iLA 

NEW 

1972 

! 

-  j 

1 

j 

ORLEANS 

! 

1650! 

19.0! NONE 

Ila 

NEW 

1972 

! 

-  1 

1 

j 

ORLEANS 

1 

! 

1650! 

19. oi NONE 

!LA 

NEW 

1972 

! 

-  1 

1 

! 

OPLEANS 

! 

usoi 

17. 0!*  NONE 

!LA 

NEW 

1972 

! 

-  1 

; 

! 

ORLEANS 

I 

1482! 

16 .9  ‘NONE 

!LA 

NEW 

1967 

! 

-  1 

2 

2 

ORLEANS 

I 

1635! 

17.5!  NONE 

iiA 

NEW 

1966 

! 

.  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1635  i 

17. 5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1966 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

1500! 

1 4 . 9 1 NONE 

!LA 

NEW 

1982 

i 

-  1 

2 

j 

ORLEANS 

1 

1500*! 

14.7*  NONE 

iiA 

NEW 

1982 

i 

-  1 

2 

; 

ORLEANS 

i 

1500*! 

1 4. oJnONE 

Ila 

NEW 

1982 

2 

-  1 

1 

2 

ORLEANS 

i 

1500! 

14.9! NONE 

i  L  A 

NEW 

1982 

! 

-  j 

; 

j 

ORLEANS 

1 

1500! 

14. 7*  NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

; 

1 

ORLCANS 

! 

1 500! 

14.91  NONE 

•LA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

! 

1  500! 

14 .9 {NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

-  j 

2 

j 

ORLEANS 

! 

1500! 

14.7! NONE 

1 L  A 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1500* 

14. ?i NONE 

iLA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

2 

• 

ORLEANS 

2 

1 500! 

14.9* NONE 

!LA 

NEW 

1982 

i 

-  ! 

2 

j 

ORLEANS 

! 

1500! 

14 .7 !  NONE 

*!LA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

2 

2 

ORLEANS 

! 

1500*! 

14 . 9! NONE 

it  a 

NEW 

1982 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500* 

14.9*  NOME 

!L  A 

NEW 

1982 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1500! 

1 4. 7*  NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

2 

! 

ORLEANS 

I 

1 500! 

14.7!N0NE 

!LA 

NEW 

1982 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1500! 

U.7*N0NC 

•LA 

NEW 

1981 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

isooi 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

1500! 

14. 9! NONE 

!  L  A 

NEW 

1981 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

1 4.7*  NONE 

!IA 

NEW 

1981 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

14.7*!N0NE 

ILA 

NEW 

1981 

! 

-  1 

! 

! 

ORLCANS 

! 

isooi 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

14.71N0NE 

ILA 

NEW 

1981 

* 

-  ! 

* 

! 

ORLEANS 

! 

1500! 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

-  1 

; 

I 

ORLEANS 

1 

isooi 

14,9 {NONE 

!IA 

NEW 

1981 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

14,9! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1500! 

14.9IN0NE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

-  ) 

! 

I 

ORLEANS 

! 

15001 

1 4. 9! NONE 

!IA 

NEW 

1981 

I 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

15001 

14. 7! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

I 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1500! 

14. 9! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1981 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

1500! 

14.7 JNONE 

ILA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

1500! 

14,7! NONE 

ILA 

NEW 

1782 

I 

-  1 

2 

! 

ORLEANS 

| 

1500! 

1 4 .9 1N0NC 

ILA 

NEW 

1982 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

1500! 

14.7! NONE 

!L,' 

NEW 

1782 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

1500! 

14 .9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

l 

1503! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1782 

! 

-  ! 

1 

t 

ORLEANS 

! 

1500! 

14 .9 J  NONE 

ILA 

NEW 

1782 

1 

-  » 

! 

1 

ORLEANS 

I 

15001 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1782 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

1500! 

U.  7  •  NONE 

!LA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

*  ! 

* 

ORLEANS 

$ 

1500! 

14.7 JNONE 

ILA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

! 

I 

OPLEANS 

1 

1500! 

14.7  INONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

-  » 

! 

1 

ORLEANS 

! 

1530! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

1 

-  ; 

! 

1 

ORLEANS  1 

| 

1500! 

14,9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

1 

-  | 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

1500*1 

14.7 (NONE 

ILA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

-  1 

1 

I 

ORLEANS  1 

I 

isooi 

14.9 ‘NONE 

!LA 

NEW 

1982 

I 

-  ! 

* 

! 

! 

! 

2 

I 

1 

1 

ORLEANS  ! 

! 

I 

I 

1 

! 
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ENGR ! 

1  ! VTCC 1 

DIMENSIONS  J  DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

I 

D  1ST! 

OPERATOR 

!  NET  JC0DE1LENGTH13RDTH! 

| 

! 

t 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S 

OPERATING 

! 

•  YEAR 

t  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  J 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

2A0! 

LINE-1 

I  0UILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUB8ER  !  GUARD 

1  TON-  'PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  !////////////////! TO! //////////!  OR 

!  NUH9ER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  !  LIGHT  J 

POWER! 

ENGERS  * 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE 

LINE-2 

J*ft£8UILT J 

(32)  AMERICAN 
CO* 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! AT ION 

1  !  ! 

5  !  ! 

!  !  1 

j 

t 

| 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

2 

2 

! 

; 

i 

! 

! 

1 

I 

I 

(CONTINUED) j 

1  1  ! 

! 

t 

! 

i 

! 

i 

i 

Sfi  552B 

S  644708 

1  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  LA 

NEW 

!  1982 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

SG  5539 

! 644709 

!  95014A43! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

tC.OSNORE 

Ila 

NEW 

I  1982 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

1 

I 

ORLEANS 

I 

SG  5548 

1644710 

1  95014A48! 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9!  NONE 

!LA 

NEW 

I  1982 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5558 

1644711 

1  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

I  1982 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

S6  5569 

1644712 

1  95014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEV 

!  1982 

i 

1  !  1 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

J 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

2 

SG  557B 

'1644713 

1  95014A45! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

14.9! NONE 

l  LA 

NEW 

!  1982 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5588 

1644714 

j  95014A43! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

1L* 

NEW 

I  1982 

; 

i  i  i 

200.1! 

35.0! 

1.9* 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  559B 

164471 5 

1  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 . 9 ! N  ONE 

!  L  A 

NEW 

!  1982 

1 

1  1  1 

20C.1! 

35.0! 

1.9| 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  5609 

1644716 

1  9S014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500!* 

1C.9U0H6 

ILA 

NEW 

!  1982 

! 

1  1  1 

2C0.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

I 

SG  5613 

•  644717 

1  95014A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9!N0NE 

SLA 

NEW 

!  1982 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

I 

SC  5628 

1644718 

1  95014*4*! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

JLA 

NEW 

!  1982 

1 

i  i  i 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  5638 

1644719 

!  95014A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

; 

1  !  1 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  5640 

1644720 

1  95014*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1982 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  j 

! 

] 

ORLEANS 

! 

SG  5653 

1644721 

1  95014*43! 

200.0! 

3S.0! 

9,0! 

•» 

i 

1500! 

14. 9 ! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

! 

1  1  1 

200.1! 

35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

SG  5669 

1644722 

!  95014*43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1C.91K0HE 

ILA 

NEW 

!  1982 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  < 

i 

1 

ORLEANS 

! 

SG  5678 

i 644723 

1  95014*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9!N0NE 

ILA 

NEW 

!  1982 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  566B 

1644724 

1  95014*43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

14,9! NONE 

ILA 

NEW 

1  1982 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  j 

! 

j 

ORLEANS 

I 

SG  5698 

1644725 

1  95014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

«• 

! 

1500! 

14.91N0NE 

!LA 

NEW 

I  1982 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  * 

i 

! 

ORLEANS 

l 

SC  5708 

1644726 

1  95014*43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  L* 

NEW 

!  1982 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

I 

ORLEANS 

! 

S6  5718 

1644727 

!  95014*451 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEV 

1  1982 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  5729 

1644728 

1  95014*431 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

j 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5739 

1644729 

1  95014*48! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

SG  5748 

1644730 

1  95014*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 4. 9  !  NONE 

!LA 

NEW 

I  1982 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5750 

1644731 

1  95014*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

1 

i  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

SG  5768 

1644732 

1  95014*431 

200.0! 

35.0! 

9.0) 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

1 

!  i  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5779 

1644733 

1  95014*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1  1982 

! 

1  1  t 

203.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

SC  5788 

1644734 

l  95014*481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1982 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

J 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

SG  579B 

1644735 

1  95014A43! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

] 

1500! 

1C.9IN0NE 

ILA 

NEW 

!  1982 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

SG  5803 

1644736 

1  95014*43! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 (NONE 

ILA 

NEW 

!  1982 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

SG  6210 

1635441 

1  73514*431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1500! 

1C .9 1  NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

SC  6223 

1635442 

1  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

1500! 

1 4. 9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

! 

1  !  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  6238 

1635443 

1  735I4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW 

I  1981 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

I 

SC  6240 

1633444 

1  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

! 

1  1  1 

200.1! 

35,0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

SG  6258 

1635445 

1  73514*431 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91N0NE 

ILA 

NEW 

!  1981 

I 

1  !  1 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

1 

ORLEANS 

! 

SC  6263 

1633446 

1  733I4A43I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9| NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

I 

1  1  1 

200.1! 

35.01 

1.6! 

] 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  6278 

1635447 

1  73514*431 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

ILA 

NEW 

J  1981 

! 

1  1  ! 

200.11 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

SG  6289 

1635448 

1  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

1 

(  1  1 

200.1! 

35.01 

1.6! 

! 

M  1 

! 

! 

ORLEANS 

l 

SC  6299 

1635449 

1  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14 .9| NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

! 

1  1  1 

230.1! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  6308 

1635450 

!  7J514A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

t.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  6310 

1635451 

1  73514*43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

t 

!  1  ! 

230.1! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  6323 

1635452 

1  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

1500! 

14*91  NONE 

SLA 

NEW 

t  1981 

1 

1  !  1 

200.1! 

75.0! 

1.6! 

] 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

SG  6339 

1635453 

1  73514*43! 

230.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

ILA 

NEW 

!  1981 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

SG  6348 

1635454 

!  73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.91N0NE 

ILA 

NEW 

!  1981 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.61 

] 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

SG  6358 

1635455 

1  735I4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

U.9JN0NE 

!  L  A 

NEW 

I  1981 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.61 

1 

.  j 

1 

1 

ORLEANS 

1 

SC  6369 

1635456 

1  73514*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

isooi 

14.9IN0NE 

ILA 

NEW 

1  1981 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SC  6379 

1635457 

J  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

| 

!  1  1 

200.1! 

35.0! 

1.6) 

! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

! 

SG  6388 

1635458 

!  73514*43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1  4 . 9 ! NONE 

ILA 

NEW 

I  1981 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

I 

ORLEANS 

! 

SG  6393 

1635459 

!  73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

1500! 

14.91  NONE 

ILA 

NEW 

1  1981 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

I 

SC  6403 

1635460 

1  73514*48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9J  NONE 

ILA 

NEW 

l  1981 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

SC  6418 

1635461 

!  73514*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

1 

(  !  ! 

200. 1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

I 

SC  6428 

1635462 

1  735HA48! 

230.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91  NONE 

ILA 

NEW 

1  1981 

J 

!  1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

2 

I 

ORLEANS 

! 

SC  6438 

1635463 

!  73514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4 .9! NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

! 

1  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

) 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

SC  6448 

1635464 

!  73514*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1  1981 

! 

1  1  ! 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

t 

SG  6458 

5635465 

1  73514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

!  1981 

1 

) 

! 

1  !  1 

!  !  ! 

!  !  1 

230.0! 

35.01 

! 

1.6! 

I 

! 

1 

l 

-  1 
! 

! 

! 

I 

! 

( 

( 

I 

ORLEANS 

I 

1 

I 

2 


ENGP! 

D  1ST! 

VESSEL  N*ME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUM9ER 

•  IVTCC!  DIMENSIONS  • DRAFT! 

!  NET  1C0DE1LENGTH1BPDTH!  • 

! PEGIS“ !**** !  REG.  !  REG.1L0A0-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

•  TON-  1PAGE*  0VER-10VER-1/////1  HORSE 
1  NAGF  •  IV  1  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 

! CAPACITY !  HIGH-  !  !  Hi  Ii  L 

!  >  EST  !  CARSO  HANDLINS  !  S'!  OPERATING 

!  CARSO  !  FIXED  !  EOUIPHEHT  !TC!  9ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

!  PASS-  iCLISHT) I////////////////! TO !////////// 
!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-S  !EE!  LINE-2 

!  ! 

•  ! 

!  YEAR  • 

!  BUILT  S 

!  OR  1 

••REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

i 

i 

RIVER  TRANSPORTATION 

t 

(CONTINUED) ! 

i  ii  II 

i  i  i  j  • 

1  j  j  •  i 

i  j  •  i  » 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

j 

1 

» 

1 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

2 

1 

j 

SG  6463 

•635466 

t 

•  73514A43!  195.0!  35.0! 

!  ■  1  2P0.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

14. 9! NONE 

: 

1981  ! 

1 

SG  6473 

•635467 

i 

•  735 !  AA4a !  19S.0!  35.0! 

•  j  •  2*0.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

« 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981  S 

j 

SG  64?S 

•635463 

» 

!  73514A48!  195.0!  75.0! 

•  !  •  230.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981  ! 
2 

SG  6490 

!©3S4o9 

i 

!  735! 4*4* •  19$. C!  35.0! 

!  !  i  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

1 4 . 9 ! NONE 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981  S 
S 

SG  6503 

1635470 

i 

•  735  '.4*48!  1>5.0!  35.0! 

1  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

14.9! NONE 

1 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981  ! 
! 

SG  6513 

•635471 

i 

!  735! 4A48!  195.0!  35.0! 

•  !  •  2CO.O!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1S00! 

14.9 'NONE 

J 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

* 

1981  ! 
J 

S6  6523 

•635472 

i 

•  73514A43*  195.0!  *35.0! 

»  •  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

1 

SG  6538 

•635473 

i 

!  735! 4A4*!  195.0!  35. C! 

•  '  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

15C0! 

14.9! NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1981  ! 
1 

SG  6543 

•635474 

• 

•  735!4A4»!  195.0!  75. C! 

!  !  !  200.0!  15. Ci 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

14.9*  NONE 

1 

SLA  NEW 
•  ORLEANS 

1981 

SG  6553 

•©3547S 

i 

!  73514A4R*  200.0!  35.0! 

‘  •  !  200.0!  25.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9 ! NONE 

1 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

j 

1981 

SG  6563 

•635476 

■ 

!  735!4A4»!  200.0!  25. C! 

•  !  «  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6578 

i©35477 

i 

!  73554*48!  200.0'  35. C! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

I.e! 

“ 

1500! 

1 4.9 'NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6556 

*©3547$ 

i 

•  73514A45*  200.0!  35.0! 

>  !  !  200.0*  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1S00! 

14.9JN0NE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  659 b 

! 635479 

i 

•  735S4A43!  290.0!  35.0! 

•  «  •  20C.0!  35. G! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1500! 

14. 9! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  660d 

•635460 

t 

•  71S14A45!  200.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9'NONE 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6613 

•640095 

i 

!  73S!4A4«!  200.0!  35.0! 

!  •  !  230. OS  35.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 

1 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1981 

SG  6623 

•64009© 

i 

•  7T5! 4  *43 !  290.0!  35.0! 

!  •  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1500! 

1 4. 9*  NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6633 

•©40C97 

i 

»  73514*4*!  200.0!  35.0! 

•  !  •  200.0!  35. 0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

14.9! NONE 

1 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1981 

SG  6646 

'.64CC9? 

i 

!  7?5!4»48!  293.0!  35. C! 

!  !  •  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

U.9!N0NE 

1 

!LA  NEW 

2  ORLEANS 

1981 

$6  6653 

•640099 

i 

!  735!4A4«!  200.0!  *5.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

14.9! NONE 
l 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6668 

•640100 

i 

•  735!4A4£!  200.0!  35. C! 

•  !  !  2)0.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

" 

1500! 

-  ! 

14. 9*  NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6673 

•64C101 

i 

•  735 !  4*4? !  200.0!  35.CS 

•  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

_ 

1500! 

-  1 

14.9! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1961 

SG  6653 

•640102 

• 

•  73514A4?!  2*0.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6* 

" 

! 

1500! 

.  1 

14.9| NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6e99 

!o4C103 

! 

•  72524*4* !  200.0!  25.0! 

•  !  !  20C.0!  35.0! 

9.C! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500* 

-  ! 

14*  9! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  67C0 

! 640104 

i 

!  7'5! 4A4F •  200.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

” 

1 

i 

1500* 

-  ! 

1 4. 9! NONE 

1 

SLA  NEW 
•  ORLEANS 

1981 

SG  6713 

•640105 

• 

•  735 ! 4A«.a !  200.0!  25. C! 

!  !  !  230.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1500! 

-  ! 

14. 9 ! NONE 

1 

! LA  NEW 
•  ORLEANS 

1981 

SG  6723 

! 640106 

S 

•  795 S4A4* !  29C.0!  T 5.0! 

!  •  !  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1500! 

1 4. 9! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6713 

•640107 

i 

•  735S4A48!  200.0!  35. C! 

!  !  !  2C0.3!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

” 

1 

! 

1500! 

14.95NONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6743 

!64C10e 

! 

•  735! 4A43!  230.0!  35.0! 

•  !  !  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

• 

1 

0 

0 

A/>  1 

14.9! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6753 

•64C109 

• 

•  73 5 ! 4A45 J  200.0!  35.0* 

•  •  !  2"G .0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

• 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9J  NONE 

1 

!LA  NEW 

2  ORLEANS 

1981 

SG  676B 

! 64401 2 
! 

!  7)©i4A48!  200.0!  35.0! 

•  !  •  2*0.0!  75.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

• 

! 

15001* 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  677? 

•644013 

l 

!  735I4A4M  200.0!  35.0* 

•  !  !  230.0!  75.0! 

9.0* 

1.6! 

” 

1 

1 

1500! 

-  ! 

14.9 ! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

SG  6798 

1644015 

i 

!  7J5!4A4«!  200.0!  35. C! 

•  !  !  20C. 0!  '5.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

j 

1500! 

.  1 

14.9! NONE 

1 

!LA  NEW 

1  OPLEANS 

1981 

SG  6803 

•6(4016 

i 

»  735J4A4*!  2*3.0!  35.0! 

•  •  !  2*0.0!  35,0! 

9.0! 

1.6* 

" 

; 

1 

1500i 

-  1 

14 .9! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

TC3  400 

! 595o3* 

i 

•  7C1J4A41*  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  75.C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

5 

» 

1505! 
-  1 

19.6! NONE 

1 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

TC3  401 

S595639 

! 

!  70154*41!  195.0!  35. 0! 

1  !  !  19$. 0!  75.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1 

i 

1503! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC3  402 

1595640 

i 

»  701UA41!  195.0!  35.0! 

•  •  *  195.0!  ’5.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

! 

! 

1508! 

.  1 

19.6! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC9  403 

•595641 

i 

!  701S4A4U  195.0!  35.0! 

•  !  !  135.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1508! 

-  1 

1 9.6! NONE 
l 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC3  404 

•595642 

! 

!  701 ! 4 A41 !  195.0!  35.0! 

•  !  !  135.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1503! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC3  405 

•595643 

• 

!  701*4*41!  195.0!  35.0! 

!  !  •  19>.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

; 

1508! 
•  1 

19. 6! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC8  406 

•595644 

! 

I  701S4A41!  195.0!  35.0! 

•  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

i 

! 

1508! 
-  5 

19.6IN0NE 

1 

!LA  NEW 

S  ORLEANS 

1978 

tea  407 

•595645 

i 

!  701 ! 4A41 !  194.0!  35.0! 

•  !  !  m.O!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

■ 

1 

i 

1508! 

-  ! 

19. 6i NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC8  408 

! 595646 

i 

»  701 ! 4*41 •  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

j 

1508! 
-  1 

1 9. 6! NONE 
! 

SLA  NEW 

2  ORLEANS 

1978 

TCd  409 

1595647 

i 

•  70114*41!  195.0!  35. C! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

• 

i 

! 

isoai 

_  1 

19.6! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC3  410 

•595648 

1 

!  701 ! 4**1 !  195.0!  35. C! 

•  •  •  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

{ 

1  soai 

-  1 

19.6! NONE 
! 

•LA  NEW 

S  ORLEANS 

1978 

TC8  411 

1595649 

i 

•  701 ! 4* 41 !  19  5.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

• 

1508! 
•  ! 

19.6! NONE 

l 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC0  412 

•595650 

1 

!  701 ! 4* 41 !  1*5.0!  35. t! 

!  !  «  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

j 

1506! 
-  ! 

1 9 . 6  j  NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

Tea  413 

1595651 

* 

•  701!4A41|  195.0!  35. C! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

i 

1  SOS! 
-  1 

19.6 ! NONE 

1 

SLA  NEW 

S  ORLEANS 

1978 

TC0  414 

•595652 

i 

»  701 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1508! 
.  1 

19. 6! NONE 
! 

SLA  NEW 

S  ORLEANS 

1978 

TC9  415 

1595653 

! 

•  70114A41!  195.0!  35.0! 

•  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1508! 
-  ! 

19.6 ! NONE 
l 

SLA  NEW 

S  ORLEANS 

1978 

TC3  416 

•595654 

i 

•  701 1 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

1508! 
*  1 

1 9.6*!  NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

Tea  417 

•595655 

! 

!  701*4*41!  195.0!  35. C! 

•  ■  •  195.0!  25.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

j 

1508! 
-  ! 

19.©! NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  418 

•595656 

i 

•  70154*41!  1*5.0!  35.0! 

•  •  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

1508! 
-  ! 

19. 6! NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

TCB  419 

1595657 

! 

i 

i 

•  701S4A41!  19  5.0!  T5. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

!  !  !  !  ! 

I  !  !  !  ! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

! 

1 

1508! 
-  ! 

! 

! 

19.6SN0NE 

! 

! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

167 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSR! 

1  ! VTCC 1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH**  • 

•VESSEL! 

i 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET  1CODE1LENGTH1BPDTH! 

i 

i 

£ST  !  CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

• 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  *  GUARD 

!  TON-  ! PAGE ! 

0VE9-10VER-! /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// ////// !T0| //////////! 

OR 

t 

!  NUH3ER 

!  NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE!  LINE-2  * 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO- 

; 

l 

RIVER  TRANSPORT ! ATI ON 

i  i  i 

i  i  i 

1  '  • 

{ 

i 

i 

l 

i 

i 

t 

i 

i 

j 

i 

« 

j 

2 

i 

!  ! 

!  ! 

2 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

* 

Tee  420 

1595658 

1  701  54A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

i 

i  ;  « 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

!  ORLEANS 

TCB  421 

•595659 

!  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  j 

2 

•  ORLEANS 

! 

TC9  422 

S595660 

1  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19*6! NONE 

Ha  heu 

1978 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  i 

1 

!  ORLEANS 

• 

TCB  423 

•595661 

•  70114A41! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6  SHONE 

•LA  NEW 

1978 

« 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

• 

TCB  424 

1595662 

!  70114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6JH0NE 

!LA  NEW 

1978 

• 

• 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

• 

TCB  425 

•595663 

•  701  54A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19. 6! NONE 

SLA  NEW 

1978 

• 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

i 

!  ORLEANS 

TCB  426 

.'595664 

1  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6IN0NE 

SLA  NEW 

1978 

i 

t  ;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

—  ! 

i 

!  ORLEANS 

* 

TCB  427 

! 595665 

1  701  54A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19. 6 ! NONE 

•LA  NEW 

1978 

! 

i 

i  i  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

2 

!  ORLEANS 

TC3  42S 

•595666 

1  701  54A41! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

1 9. 6 ! NONE 

SLA  NEW 

1978 

• 

« 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ; 

i 

!  ORLEANS 

TCB  429 

•595667 

1  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

t  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

2 

!  ORLEANS 

TCB  430 

•595668 

5  701  5  4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

1 9. 6 ! NONE 

•LA  NEW 

1978 

i 

1  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

2 

!  ORLEANS 

• 

TCB  431 

•595669 

•  701 f  4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

•LA  NEW 

1978 

i 

i  i  i 

195.0! 

3>.0! 

1.6! 

-  2 

j 

!  ORLEANS 

TCB  432 

‘595670 

•  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6 ‘NONE 

!LA  NEW 

1978 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

l 

!  ORLEANS 

TCB  433 

! 595671 

1  701S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

• 

i 

i  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS 

TCB  434 

■  595672 

•  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

■ 

1  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

j 

!  ORLEANS 

TCB  435 

j  595673 

1  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

!  ORLEANS 

TCB  436 

! 595674 

1  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1978 

; 

1  5  ! 

195.0! 

35. C! 

1  .o ! 

-  2 

; 

•  ORLEANS 

TCB  437 

! 595675 

•  701  54A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6!  NONE 

SLA  NEW 

1978 

! 

!  •  5 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  438 

1595676 

1  701 ! 4  A  41 3 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

•LA  NEW 

1978 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  2 

2 

!  ORLEANS 

» 

TCB  439 

1595677 

5  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6! NONE 

•LA  NEW 

1978 

! 

J  !  * 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

TCB  440 

•595678 

•  70154A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!* 

- 

1508! 

1 9. 6 ! NONE 

SLA  NEW 

1978 

j 

!  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

» 

!  ORLEANS 

TCB  441 

1595679 

5  701  14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

1 9. 6 !NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

i  j  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  2 

! 

!  ORLEANS 

TCB  442 

1595680 

•  701 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1978 

j 

5  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS 

TC8  443 

159S681 

1  701 ! 4A41 1 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6!N0NE 

!LA  NEW 

1978 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  444 

5595682 

1  701 ! 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6! NONE 

!LA  new 

1976 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  j 

! 

!  ORLEANS 

TCB  445 

•595683 

1  701S4A41! 

195.0! 

35.  G! 

9.0! 

- 

1508! 

19.6JN0NE 

!LA  NEW 

1978 

! 

1  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  » 

! 

!  ORLEANS 

TCB  446 

1595684 

1  701!4*4l! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6! NONE 

•LA  NEW 

1978 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

2 

1  ORLEANS 

TCB  447 

159568S 

1  701 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isosi 

19. 6i NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

!  J  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

TCB  446 

1595686 

1  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1978 

! 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

« 

*  ORLEANS 

TCB  449 

1595687 

5  7CU4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1503! 

19 .6 ! NONE 

SLA  NEW 

1978 

! 

5  *  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  2 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4509 

5595707 

1  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6!  NONE 

!LA  NEW 

1979 

5 

5  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ; 

! 

•  ORLEANS 

TCB  451 B 

1595708 

1  727!4A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6 ! NONE 

SLA  NEW 

1979 

5 

1  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4523 

1595710 

1  72714A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19*61  t^ONE 

!  LA  NEW 

1979 

> 

!  !  5 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4536 

j  595711 

5  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1979 

• 

i  1  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TC8  4548 

5595712 

!  72714441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  SCO! 

1 9 . 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1979 

5 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

TC3  4550 

•601155 

!  727J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

5 

!  i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  456B 

5601156 

5  7?7 1 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4578 

1601157 

1  72714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

TCB  4580 

1601158 

5  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6JN0NE 

!LA  NEW 

1979 

5 

5  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4598 

1601159 

1  72714A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

5 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

! 

i  ORLEANS 

TCB  4603 

1601160 

1  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

• 

•  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4610 

5601161 

5  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

I 

!  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I  ORLEANS 

TCB  4628 

1601162 

1  727! 4A41 1 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1979 

i 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4638 

i 601163 

1  72714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1500! 

19.6 ! NONE 

SLA  NEW 

1979 

1 

i  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

J  ORLEANS 

TCB  4649 

1601164 

1  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4659 

•601165 

1  72714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9 . 6 ! NONE 

SLA  NEW 

1979 

5 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4660 

1601166 

1  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6IN0NE 

SLA  NEW 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TC8  4679 

1601167 

1  72  754*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6JN0NE 

!LA  NEW 

1979 

! 

1  1  1 

105.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4683 

1601166 

1  72714A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

l 

5  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

TCB  4690 

1601169 

1  72714A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

1979 

t 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  4709 

1601170 

1  72714*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

SLA  NEW 

1979 

t 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

TCB  4719 

1601171 

!  72714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.61N0NE 

SLA  NEW 

1979 

i 

5  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

TCB  472B 

i 60117? 

1  72714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.6! NONE 

!LA  NEW 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

TCB  4730 

5601173 

1  72714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

19*6! NONE 

! L A  NEW 

1979 

l 

1 

1 

!  (  ! 

1  !  1 

!  1  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

j 

I  ORLEANS 
! 
i 

VESSEL  NAHE  AND  NUK3ER 


!VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

NET  »C0DE‘L£NCTH!3PDTH*  ! 

REGIS-!****!  PEG.  !  PEG.U.OAD-! 

COAST  !  TER  !  SSE 1 ////// 1 /// //!  ED  1 
GUARD  !  TON-  !®AGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NUNPER  !  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER 


CAPACITT!  high-  •  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// STD! /#//////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 

OR  ! 
REBUILT! 


I  ;  j  ! 


(32)  AMERICAN 

river  TRANSPO°T 2 ation 

i 

I  i  i  i  !  ! 

1 

i 

■ 

CO. 

! 

2 

"  *  ill  i 

J 

TCB  474B 

(CONTINUED) ! 

1601174 

i 

i 

7771**41 !  195.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

isooi 

19.6! NONE 

i 

2 

■  !  115.0!  35. C!  1.4!  ! 

—  ! 

19.6iN0NE 

TC6  4750 

1595509 

i 

74814441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

2 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.9!  ! 

—  ! 

19.6! NONE 

TC3  476B 

•595510 

i 

743! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

2 

i 

!  !  200.0!  55.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TC8  4770 

1595511 

i 

743! 4441 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6 ! NONE 

i 

2 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

19.6! NONE 

TC5  478P 

1595512 

i 

743*4441!  20C.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

i 

i 

!  !  200.0!  55.0!  1.6!  ! 

—  ! 

s 

TC9  4799 

1595513 

i 

74314441!  230.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19 .6 ! NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

19. 6 ! NONE 

TC3  A 803 

15955U 

i 

74314441 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

1642! 

« 

■ 

!  !  200.0!  35.3!  1.6!  ! 

—  S 

! 

TC8  431? 

1595515 

i 

74314441!  20C.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

1 9. 6! NONE 

i 

t 

!  !  200.3!  35.0!  1.6!  ! 

—  S 

• 

TCB  4823 

*1595516 

2 

74314441!  203.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19. 6! NONE 

; 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TC9  4838 

*1595317 

i 

74314441!  200.0!  25.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6! NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  S 

! 

TC3  4946 

*•595518 

2 

74 3 14441  !  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

1 9. 6! NONE 

i 

■ 

!  !  20C.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TC3  4853 

•595519 

2 

74314441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6! NONE 

2 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TCB  4863 

1595520 

> 

74314441!  230.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6SN0NE 

i 

i 

!  !  20C.0!  ’5.0!  1.6!  ! 

—  S 

19.6! NONE 

TCB  4873 

*1595521 

i 

748!4A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0!  I.e!  ! 

—  ! 

19. oj  NONE 

TCd  4883 

1595522 

• 

74314441!  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

16*2! 

2 

2 

!  !  230.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TC3  4893 

*1595523 

i 

74614441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*21 

19.6! NONE 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TCB  4908 

1595524 

■ 

74914441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6! NONE 

i 

t 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

19. 6j  NONE 

TCB  4919 

*!  595525 

; 

74314441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

i 

i 

!  !  200.0!  35. C!  1.6*.  ! 

—  ! 

! 

TCB  492e 

1595526 

2 

74814441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6!  NONE 

2 

2 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TCB  4933 

1595527 

i 

74314441!  200.0!  55. C!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6 | NONE 

i 

1 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

-  ! 

19.6! NONE 

TCB  4949 

i 595528 

i 

74314441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

; 

2 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

—  ! 

! 

TCB  4958 

1595529 

i 

74314441 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6! NONE 

i 

1 

!  !  200.0!  35.0!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

19.6! NONE 

TCd  4968 

•595530 

i 

748*4441!  200.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

1 

• 

!  !  200.0!  35. C!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

TCB  4978 

1595531 

s 

74314441 !  20C.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

19.6SN0NE 

1 

2 

!  !  230.0!  35.0!  1.6!  ! 

-  1 

! 

19.6! NONE 

TCO  4959 

1595532 

; 

74314441!  203.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

• 

• 

!  !  2CO.O!  35.0!  1.6!  ! 

-  ! 

i 

19.6'NONE 

T CO  499B 

S595533 

j 

74314441!  230.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16*2! 

1 

1 

!  !  290.0!  35.0!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  20 

•624438 

! 

2 

83314441!  195.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

1519! 

j 

•  !  195.0!  35.0!  1.5!  ! 

-  ! 

! 

18.7SN0NE 

TILC  21 

1624439 

! 

388! 4441 !  195.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

1519! 

J 

2 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  ! 

-  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  22 

1624440 

1 

i 

33814441 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

1519! 

• 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  ! 

-  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  23 

(624441 

J 

• 

83814441!  195.0!  15.0!  9.0!  -  ! 

1519! 

2 

!  !  195.0!  35.0!  1.5!  ! 

-  ! 

18.7 ! NONE 

TILC  24 

(024442 

» 

i 

33314441!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

{ 

!  195.0!  35.0!  1.5!  ! 

—  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  25 

J  624443 

j 

83314441 !  195.01  35.0!  9.0!  - 

1519! 

1 

2 

*  *  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

18.7 ! NONE 

TILC  26 

1624444 

i 

35314441!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

j 

j 

!  1  195.0!  35.0!  1.5! 

-  S 

! 

18.7! NONE 

TILC  27 

1624445 

< 

88314441!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

2 

i 

!  195.0!  35.0!  1.5! 

—  ! 

18.71  NONE 

TILC  28 

1624446 

2 

S2314141!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

1 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

—  ! 

! 

TILC  29 

! 624447 

s 

38314441!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

1 8. 7! NONE 

t 

• 

!  !  195.0!  35.01  1.5! 

-  ! 

! 

1S.71N0NE 

TILC  30 

1624448 

! 

38614441 !  195.0!  35.0!  9.0!  - 

15191 

| 

1 

!  •  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  31 

16244*9 

! 

68814441!  195.0!  35.01  9.0!  - 

1519! 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

18.7! NONE 

TILC  32 

! 624450 

j 

32314441!  195.01  35.0!  9.0!  - 

1519! 

2 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  s 

! 

TILC  33 

! 624451 

38814441!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

1519! 

18.7! NONE 

i 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

13.7  JNONE 

TILC  34 

1624452 

3831444I!  195.0!  35.5!  9.0!  - 

1519! 

! 

2 

!  •  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

18.9! NONE 

TILC  33 

1627535 

i 

38814443!  193.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

; 

s 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  36 

! 627536 

2 

6*1!444S!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

18.9! NONE 

! 

j 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

16.9J  NONE 

TILC  37 

1627537 

j 

38314443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

| 

j 

>  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  38 

1627533 

{ 

2 

33314443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

13.9 {NONE 

1 

•  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  39 

1627539 

2 

1 

33314448!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

15191 

18 . 9! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  1 

! 

TILC  40 

1627540 

! 

83814443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

1 8.9! NONE 

• 

1 

!  I  195.0!  35.01  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  41 

*1627541 

i 

83814448!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

1 8.9! NONE 

i 

i 

!  !  195.01  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  42 

1627542 

i 

52814443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519* 

13. 9! NONE 

i 

i 

*  *  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

18.9SN0NE 

TILC  43 

1627543 

i 

88814443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

1519! 

! 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

TILC  44 

*627544 

! 

83814446!  195.0!  35. 0!  9.0!  - 

1519! 

1 8.9 ! NONE 

2 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  -  ! 

! 

TILC  45 

16275*5 

! 

86814448!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  1519! 

1 8.9! NONE 

i 

>  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  -  ! 

18.9! NONE 

TILC  46 

1627546 

388*4443!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  1519! 

i 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  -  ! 

! 

18.9! NONE 

TILC  47 

1627547 

1 

88314448!  195.0!  35.0!  9.0!  - 

!  1519! 

*  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  —  i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
•  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
•  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
]  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  0  LEANS 

SLA  NEW 
{  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
)  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORELANS 
SLA  NEW 
t  ORELANS 
SLA  NEW 
s  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
ILA  NEW 
{  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
]  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
•  ORLEANS 
SLA  NEW 
J  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 


i  i 

!  ! 

S  1979  S 

i  i 

j  1978  i 

S  ! 

!  1978  ! 

i  2 

S  1978  ! 

i  i 

I  1978  '• 

i  i 

j  1978  S 

i  ; 

i  1978  ! 

!  ! 

!  1978  S 

!  ! 

S  1978  ! 

!  ! 

!  1978  ! 

!  Z 

!  1978  S 

!  ! 

!  1978  ! 

!  ! 

!  1978  ! 

!  S 

!  1978  ! 

i  2 

j  1978  ! 

:  ! 

!  1978  ! 

! 

1978  S 
! 

1978  S 
! 

1978  ! 

S 

1978  ! 
t 

1978  ! 

i 

1978  i 
S 

1978  ! 

S 

1978  S 
! 

1978  ! 
f 

1978  ! 

! 

1980  I 
S 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

! 

1980  t 
I 

1980  S 
! 

1980  ! 

1980  ! 

! 

1980  S 
!  S 

!  1980  S 

! 

1980  ! 

I 

v  80  ! 

S 

1980  ! 

I 

1980  I 
! 

198C  ! 

S 

1980  ! 
! 

1950  ! 
! 

1980  ! 

! 

1980  I 
! 

1980  1 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  S 
! 

1980  S 

s 

1980  ! 
! 

1980  ! 
S 

1980  I 
;  2 

i  s 
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ENG*  I 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

ICAPACITYJ 

HI6H-  j 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

D  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  *C0DE!LENGrH!8R0TH! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  10PERATIN6  1 

i 

-1PEGIS-!****! 

REG.  ! 

PEG. 1L0AD-! 

S 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC!  eASE  ! 

YEAR  ! 

!  C04ST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

£D  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1  1 

9UILT  ! 

VESSEL  MANE 

AND  NUMBER  !  GUARD 

1  TON-  1  PAGE! 

OVER"! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) l////////////////!TD!//////////i 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  HUE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

♦REBUILT! 

02)  AMERICAN 

! 

1 

RIVER  TRANSPORT! ATION 

1  »  J 

i  i  i 

1  !  ! 

1 

i 

j 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

! 

! 

; 

2 

i 

i 

I 

! 

! 

CO. 

(CONTINUED)  ! 

!  !  ! 

j 

t 

i 

j 

! 

i 

TILC  48 

! 631 562 

!  38S14A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1519! 

15.9 '.NONE 

!LA  NEU 

1980  ! 

! 

i  <  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TILC  49 

•  631563 

!  833*4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1519! 

18.9! NONE 

2  LA  NEU 

1980  ! 

! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

j 

TILC  50 

! 627533 

i  388 ! 4A4ii 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.9IN0NL* 

!L4  NEU 

1980  i 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

1  81  1 

! 636073 

1  33S4A43! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14. 9J  NONE 

!LA  NEU 

1981  » 

i 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  2 

» 

!  ORLEANS 

! 

TRI  3 

i  - 

!  383! 4448  S 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

** 

i 

1500! 

1 4.9! NONE 

!LA  NEW 

1982  • 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

| 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  5 

i  - 

1  338 ! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

iscoi 

1 4.9! NONE 

! LA  NEU 

1982  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  1 

! 

*  ORLEANS 

! 

TRI  7 

j  — — . 

1  333 14443  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

14. 9! NONE 

(LA  NEU 

1982  ! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

T»I  9 

!  - 

1  85814A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9IN0NE 

!LA  NEU 

1982  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

TAX  11 

!  - 

!  338! 4448! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

U.9IN0NE 

!LA  NEW 

1982  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  13 

j  - 

i  333! 4443  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14. 9! NONE 

!LA  NEU 

1982  ! 

! 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

1 

T*I  15 

j  - 

!  838 ! 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  17 

1  - 

1  333 1 4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.9JN0N6 

1LA  NEU 

1962  ! 

i 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  19 

i  ...... 

1  6AS14A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1982  1 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  21 

j  - 

1  458! 4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.91N0NE 

2 LA  NEW 

1982  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

TRI  23 

j  - 

!  883  *4448 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14*9! NONE 

1  LA  NEU 

1982  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TPI  25 

1  - 

1  353 ! 4448 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

H.9IK0NE 

ILA  NEW 

1962  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

TRI  27 

i  ...... 

1  536 14443 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

150oi 

14.9 1  NONE 

ILA  NEU 

1982  ! 

{ 

1  !  ! 

195.0! 

35.0* 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  29 

•627534 

1  888 ! 4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*001 

14.9JN0NE 

!LA  NEW 

1982  I 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  28 

•636074 

1  946*4443 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

~ 

2 

1500! 

14.9! NONE 

! L*  NEU 

1961  ! 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

TRI  49 

!  - 

1  750 14443  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9! NONE 

ILA  NEW 

1952  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  60 

!  - 

!  750  J4A45 ! 

200.0! 

33.0! 

9.0!- 

- 

t 

1500! 

U.9JN0NE 

!LA  NEW 

1982  ! 

J 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

TRI  30 

!  . 

1  750!4A4«! 

200.0! 

55. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

j 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  103 

.  - 

!  750*4443 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEU 

1982  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

TRI  120 

j  - 

!  750! 4443 ! 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NFV 

1982  ! 

! 

!  <  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

I 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

i 

TRI  901 

1677400 

1  08714443! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14.91NCNE 

!LA  NEW 

1985  ! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

i 

TRI  903 

1677401 

!  637J4A48! 

19>.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

14.9J  NONE 

!LA  NEU 

1985  t 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  905 

1677402 

1  637! 4A  4?  j 

195.0! 

35.0! 

*2.0! 

- 

i 

19001 

14.9 • NONE 

!LA  NEU 

1985  1 

i 

1  !  ! 

1«5. C! 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

TRI  9C7 

1677403 

1  68714443 ! 

195.0! 

35. Ot 

12.0! 

- 

i 

i:;oi 

1 4 .9  J  NONE 

ILA  NEU 

1985  I 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

l 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

i 

TRI  9C9 

1 6?7404 

!  8  8  7 ! 44  431 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

{ 

1500! 

14 .9  J  NONE 

!LA  NEW 

1985  1 

1 

1  1  1 

I’S.OI 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

! 

TRI  911 

1677405 

1  85714448 I 

195.0! 

35.01 

12.0! 

- 

| 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1955  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

TRI  913 

1677406 

1  6*714443! 

195.01 

35.0! 

12.01 

- 

| 

1500! 

14.91N0NE 

ILA  NEW 

1985  » 

1 

i  i  i 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

I 

•  | 

! 

I  ORLEANS 

i 

T»I  915 

167V407 

l  of 7 1 4*481 

195.01 

35. Cl 

12.0! 

- 

j 

1500! 

1 4. 9»  NONE 

! LA  NEW 

1965  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

1 

T  ,i  917 

1677408 

1  687  1 4A43  J 

1 9  J  «  0 1 

35. C! 

12.0! 

- 

1 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1985  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

TRI  919 

1677409 

1  65714440! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500? 

1 4. 9! NONE 

ILA  NEW 

1983  1 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

WCC  411 

1  - 

1  700! 4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1514! 

16 .0! NONE 

I 

1979  l 

| 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

t 

-  I 

! 

! 

! 

XH  5 

1290350 

1  742144401 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

- 

I 

1544! 

12. 6! NONE 

ILA  NEW 

1963  | 

1 

i  1  1 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XM  7 

129J363 

1  360! 44401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1530! 

12.6! NONE 

ILA  NEW 

1964  1 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

]  ORLEANS 

! 

XH  11 

1293P67 

1  660! *4401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1530! 

1 2.3 !NONE 

JLA  NEW 

1964  ! 

» 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

XH  30 

!2»9196 

1  335 1 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1530! 

12.6! NONE 

ILA  NEW 

1965  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  j 

! 

!  ORLEANS 

1 

XH  90 

1506994 

!  385144  40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1536! 

14.8! NONE 

ILA  NEW 

1967  ) 

1 

!  !  1 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

XH  91 

1506995 

1  65514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1556! 

U.SlHOHE 

ILA  NEW 

1967  ! 

» 

1  !  ! 

25C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

1 

!  ORLEANS 

! 

XH  92 

1506996 

!  38516440! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1558! 

14,8! NONE 

ILA  NEW 

1967  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

“  I 

! 

!  ORLEANS 

i 

XH  93 

1506997 

i  66554440! 

200. C< 

>5.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

14,5 ! NONE 

ILA  NEW 

1967  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

XH  94 

1506991 

1  635! 6440! 

2  3C.0! 

35.0! 

»,0! 

- 

! 

1533! 

1 4-6! NONE 

ILA  NEU 

1967  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

) 

-  I 

! 

!  OILCANS 

! 

XH  9J 

1507133 

1  55514440! 

203.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

15331 

14.6! NONE 

(LA  NEU 

1967  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

< 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XH  96 

1507134 

!  38514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1536! 

14. 6! NONE 

!LA  NEW 

1967  | 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

XH  97 

1507135 

1  36514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

14.6IN0NE 

!LA  NEU 

1967  ) 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

( 

!  ORLEANS 

| 

XH  98 

1507136 

1  58514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

14.6! MOKE 

ILA  NEU 

1967  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

] 

XH  99 

1507137 

1  38514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

} 

1538! 

14. 8 ! NONE 

ILA  NEU 

1967  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL  104 

1512806 

!  93414*41! 

195.05 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1481! 

17.il HONE 

ILA  NEW 

1968  ! 

! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

| 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL  105 

1512107 

1  93414*41! 

1~5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1451  ! 

17.6 ! NONE 

!LA  NEW 

1968  ! 

» 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

i -at 

! 

“  t 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL  106 

iiusoa 

I  934J4A41! 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

! 

1461! 

17.6! NONE 

!LA  NEW 

3966  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

XL  107 

1512809 

1  93414A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1461! 

17.61  NONE 

ILA  NEW 

1968  t 

I 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

xl  ioa 

1512810 

1  934J4*'' 1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1461! 

17.6 ! NONE 

JlA  NEW 

1968  i 

! 

! 

! 

J  !  } 

I  !  ! 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

I 

I 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

!  !  VTCC ! 

DIMENSIONS  !DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

! 

0 1ST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE {LENGTH! BOOTH! 

■ 

i 

i 

EST  !  CARSO  HANDLING 

! S  lOPERATIHG 

! 

! 

!  REGIS-!****! 

COAST 

!  TcR  !  SEE!  //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  • 

LINE-1 

•AO 

LINE-1 

!  BUILT 

5 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

GUARD 

!  TON-  !PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)*//////////////// 

!TD!//////////|  OR 

! 

NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLI6HT! 

POWER 

i 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

! t REBUILT! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT 
CO. 

(CONTINUEO) 

ATION 

!  i  i 

i  i  i 

i  t  i 

i  i  i 

i  t  i 

1 

j 

2 

i 

1 

• 

2 
i 

i 

2 

1 

2 
j 

i 

2 

1 

2 

2 

2 

; 

2 

; 

2 

i 

« 

i 

» 

i 

i 

1 

2 
j 

i 

! 

i 

i 

t 

S 

j 

; 

i 

! 

XL  109 

512811 

•  934 ! 4 A41 • 

1°5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1481! 

17. o ! NONE 

!  LA 

NEU 

!  1968 

! 

i  j  i 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

.  j 

i 

» 

ORLEANS 

I 

! 

XL  110 

512312 

!  934J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1481! 

1 7. 6  !  NONE 

!LA 

NEW 

!  1968 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

2 

-  ! 

1 

l 

ORLEANS 

! 

» 

XL  111 

512813 

!  934J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1431! 

17.6! NONE 

•LA 

NEW 

!  1968 

« 

!  !  ! 

DS.O! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  i 

t 

ORLEANS 

* 

i 

XL  112 

512514 

!  93454*41! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

2 

1481 ! 

17.6! NONE 

•LA 

NEW 

i  1968 

i 

!  !  * 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

* 

< 

XL  113 

523529 

!  9J3UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1471! 

17.6! NONE 

•LA 

NEW 

S  1970 

2 

■  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

2 

-  i 

2 

« 

ORLEANS 

i 

• 

XL  1U 

523530 

!  93314*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1471! 

17.6 ! NONE 

•LA 

NEW 

!  1970 

i 

t  i  i 

105.0! 

35.0! 

1.8! 

t 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

s 

XL  115 

523531 

!  933!4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

! 

;  i  i 

195.0! 

'5.0! 

1.3! 

; 

-  i 

2 

i 

ORLEANS 

I 

i 

XL  116 

526532 

!  935!  4*41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1471! 

17.6 ! NONE 

•LA 

NEW 

!  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

■ 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

2 

! 

XL  117 

523533 

!  9  *3!4A41 ! 

1)5.0! 

35.0! 

9.G! 

- 

2 

1471! 

17.0*  NONE 

•LA 

NEW 

i  1970 

S 

i  j  i 

195.0! 

'5.0! 

1.3! 

t 

-  i 

2 

2 

ORLEANS 

s 

S 

XL  113 

523534 

!  933!4a41! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1471! 

17.6  SHONE 

SLA 

NEW 

S  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

l 

ORLEANS 

! 

S 

XL  119 

523535 

!  9  J  3 !  4  A  41 ! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

i 

1471 ! 

17.6! NONE 

•LA 

NEW 

S  1970 

S 

!  !  ! 

195.0! 

3  S .  0 ! 

1.3! 

2 

-  2 

2 

i 

ORLEANS 

I 

i 

XL  120 

523534 

!  93314A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1471! 

1 7. 6 !  NONE 

•LA 

NEW 

l  1970 

i 

!  »  ! 

195. C! 

35.0! 

1.3! 

• 

-  2 

! 

2 

ORLEANS 

! 

i 

XL  121 

523537 

!  933! 4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1471* 

17.65N0NE 

•LA 

NEW 

!  1970 

s 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

2 

_  i 

; 

! 

ORLEANS 

! 

s 

XL  122 

528533 

*  933J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1471* 

17.6! NONE 

!LA 

NEU 

!  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

2 

-  2 

! 

i 

ORLEANS 

! 

! 

XL  123 

523539 

!  933*4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1471 1 

17.6! none 

!LA 

NEU 

!  1970 

s 

!  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.3! 

l 

-  2 

j 

j 

ORLEANS 

! 

1 

XL  124 

523540 

!  93514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

1 

<  i  i 

195.0! 

35.  C*. 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

! 

! 

XL  125 

526541 

!  933! 4  Ail ! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1471! 

17.6 !  NONE 

•LA 

NEU 

!  1970 

! 

j  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

t 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

l 

! 

XL  126 

526542 

!  933UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEU 

!  1970 

j 

!  J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

> 

.  i 

! 

» 

ORLEANS 

! 

i 

XL  127 

52354! 

!  933!  4  a*1  « 

19}.  0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1471! 

17.6 ! NONE 

!LA 

NEU 

r  1970 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

2 

_  i 

2 

j 

ORLEANS 

i 

! 

XL  128 

523544 

!  9  33!  4A«*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

; 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

! 

1 

XL  129 

523545 

!  933! 4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9,0! 

- 

J 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

J 

•  i  1 

195.0! 

35.0! 

1,3! 

i 

.  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

l 

XL  130 

528546 

‘  93314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

U71  *! 

17.6 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

| 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

I 

XL  131 

526547 

!  933!  4*41 ! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

I 

1  !  J 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS 

! 

i 

XL  132 

523543 

!  933UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17.6 ! HONE 

!LA 

NEW 

1  1970 

1 

\  \  ! 

195. C! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

S 

XL  133 

525549 

!  933J4A41! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

- 

! 

1471  ! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

1  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.3! 

1.8! 

j 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

1 

XL  134 

523550 

!  933J4A41! 

195.0* 

T  5.G! 

9.0! 

- 

i 

1471! 

17.61H0NE 

!LA 

NEW 

I  1470 

! 

\  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

XL  135 

525551 

!  9*3 J 4 Ail  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17. 6 ! NONE 

!LA 

NEW 

1  1970 

1 

!  !  ! 

195  0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

XL  136 

523552 

!  933I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•« 

! 

1471! 

1 7 . 6 ! N  ONE 

1LA 

NEW 

1  1970 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

! 

S 

XL  137 

526553 

!  933! 4 A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17 .6i HONE 

!LA 

NEW 

1  1970 

s 

!  !  ! 

1 9 J.O! 

35.01 

1.3! 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

! 

I 

XL  138 

523554 

\  9 3 3! 4 Ail ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

1 7. 6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

I 

XL  1l4 

523555 

!  93  3 !  4a  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471 1 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

S  1970 

J 

I  !  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

* 

XL  UO 

526556 

!  933UA41! 

t9  5. 01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17 .6 INONE 

SLA 

NEV 

1  1470 

1 

!  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.3! 

{ 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

! 

XL  141 

524457 

!  93314A4«J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14711 

17 . 6i NONE 

!LA 

NEW 

!  1970 

! 

I  i  ! 

195.0! 

75.0! 

1.3! 

] 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

S 

! 

XL  142 

528558 

1  93JUA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1471! 

17.61  NONE 

!  LA 

NEW 

!  1970 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

l 

S 

XL  UJ 

559174 

!  679UA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1417! 

17.6! NONE 

1  LA 

NEW 

1  1974 

! 

\  t  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

I 

XL  144 

559175 

!  67)14*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17 .6 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

I 

!  !  ! 

195.01 

T5.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

XL  145 

55)176 

!  079J4A41! 

193.0* 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1437! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

1  1974 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C* 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

I 

XL  146 

559177 

!  679UAO! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1487! 

1 7 . 6 ! NONE 

!LA 

NEW 

l  1974 

S 

!  !  t 

195.01 

35. Cl 

1  .e| 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

1 

I 

XL  147 

559176 

*  >79 ! 4  *  *  1 J 

W5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7 . 6 ! NONE 

SLA 

NEW 

!  1974 

s 

!  !  ! 

1«S.O! 

73.0! 

t.ol 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

XL  14* 

559179 

!  6T9 ! 4  A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17. 6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

\  t  ! 

195.01 

75.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

S 

S 

XL  149 

559130 

!  6  79  J4  A  41 ! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

14371 

17.6IN0NE 

SLA 

NEW 

S  1974 

J 

\  \  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

l 

I 

XL  150 

559131 

J  579J4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1437! 

17.6! NONE 

SLA 

NEW 

S  1974 

! 

l  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

S 

XL  151 

559132 

1  '>79*  4*41  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1437! 

1 7. 6 1  NONE 

SLA 

NEW 

S  1974 

1 

\  \  ! 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

XL  152 

559  1  53 

l  679 ! 4  A  41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1467! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

5  !  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

{ 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

t 

XL  153 

552137 

!  479J  4*41 1 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

( 

1487! 

14.5 !  NONE 

!LA 

NEW 

!  1975 

I 

!  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

l 

XL  154 

562133 

I  679*  4A41 J 

1«5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1437! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW 

S  1975 

S 

J  !  ! 

395.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

s 

XL  155 

542139 

1  679KA41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

| 

1437! 

14.5  J  NONE 

!LA 

NEW 

!  1975 

s 

»  i  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

s 

XL  156 

562190 

i  679KA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

H.SlNOXf 

ILA 

NEW 

!  1975 

I 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

XL  157 

562196 

!  679*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14371 

U.SIXOXt 

SLA 

NEW 

!  1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

S 

ORLEANS 

S 

1 

XL  15  2 

562192 

!  579J4441J 

195  0! 

35.0! 

9.01 

• 

i 

U37! 

u.Mhoxc 

ILA 

NEW 

!  W5 

I 

1  !  1 

195.4* 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i 

S 

XL  159 

562193 

l  >79J4A41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

• 

1487! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW 

S  1975 

s 

i  !  ! 

195.0! 

5.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

S 

s 

XL  160 

562194 

!  679*4*41! 

195.0! 

»  5.0i 

9.0! 

- 

! 

14871 

14.SIN0NE 

SLA 

NEW 

1  1975 

! 

!  !  ! 

1)5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1 

XL  161 

562195 

i  679I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1467! 

14.5! NONE 

SLA 

VW 

I  1975 

1 

!  !  ! 

1«5.0! 

35.  C! 

t  .7 ! 

! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

s 

XL  162 

641*73 

J  683*4*41! 

195.0! 

25.01 

9.0! 

- 

! 

1496! 

20.4 1  NONE 

SLA 

NEW 

!  1981 

! 

!  1  ! 

!  !  ( 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

! 

t 

! 

1 

I 

r*9L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  N4ME  «N0  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
!  NET  ! CODE! LENGTH t BROTH!  • 
-1  REGIS-!*****  AEG.  !  P£6.!LOAD-( 
!  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!  TON-  !PAGE!  OVER-! OVER”! /////! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


1CAPACITT!  HIGH-  !  |.y  £  s  S  E  L  !  > 

■  '■  6S7  !  CARGO  HANOLING  !S  10PERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE.  PASS-  !(LIGHT)!////////////////»td!//////////i  or  • 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2  i.REBUILTi 


(32)  AMERICAN 
CO. 


RIVER  TRANSPORT  I  AT  I  ON 

I 

(CONTINUED) ! 

•641679 


•296731 

! 

!  296794 

! 

! 296860 

i 

1299501 

! 

1299502 

! 

1299503 

1 

! 297481 

1 

1297365 

! 

1297598 

l 

1297599 

1 

1299799 

1 

1299800 


!  38314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

20. 4i HONE 

i 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7* 

—  i 

!  383*4*41  !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  496! 

20.4JNONE 

1  !  !  195. OS 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

!  883 !  4A41 *  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

20.4 ! HONE 

l 

1  !  !  195.0! 

35.0* 

1.7! 

-  ; 

!  883*4*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496*! 

20.4 !NOH£ 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

!  78714*41!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

18.9IN0NE 

1 

1  !  !  195.0* 

35.0! 

1.6! 

-  i 

!  767*4*41*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511  i 

1 8. 9( NONE 
{ 

1  !  !  195.0* 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

1  767 ! 4A41 !  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1511  • 

18.9*  NONE 

j 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

!  787 !4A41 *  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1S.9JN0NE 

i 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ; 

!  78714*41  !  195.0* 

35.0! 

9.0* 

- 

1  S1 1 ! 

16.9! NONE 

2 

I  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  787S4A41*  195.0! 

.5.0! 

9.0! 

- 

1511! 

18.9! NONE 

i 

I  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6* 

.  i 

!  787! 4A41 !  195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 8. 9 ! NONE 
; 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

!  78714*41!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1511 ! 

13.?i NONE 

i 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

!  787*4*41!  195.0! 

35.0* 

9.0* 

isi  i  i 

16.9*  NONE 

t 

1  1  !  195.0! 

35.0! 

l.o! 

-  ! 

!  78714A41!  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1511! 

18.9! NONE 
| 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  5 

!  7*7*4*41!  1«5.0! 

33.0! 

9.0! 

1511! 

18.9*  NONE 
] 

I  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

!  78754A41*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1511! 

1 8. VI  NONE 
; 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ; 

!  787J4A41 !  1 «5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  > 

1  S1 1 ! 

18.9! NONE 

t 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

!  78754*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1511  i 

18'.  9*  NONE 
; 

1  1  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  2 

!  787J4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

1 8.91N0NE 

1  !  !  195.0! 

1  78714A41!  195.0* 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

i 

-  i 

•  i 

1511! 

! 

1 8.9! NONE 

i 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  ( 

!  787*4*41!  195.0* 

35.0! 

9.0*. 

-  j 

1511! 

1 8, 9! NONE 
; 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

!  78714*41  !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

13.9iN0NE 

j 

1  !  !  195.0* 

35.0! 

1.6! 

! 

.  ; 

!  787*4*41!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

18.9! NONE 

1  1  !  195,0! 

!  78714*41*  195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

i 

-  i 

1 51 1  i 

! 

1 8.9 (NONE 
! 

1  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

1298309 

1 

1298310 

1 

1296J9? 

1 

1298393 

1 

1298605 

1 

1296606 

I 

1298762 

1 

1298733 

1 

1344216 


1344220  1 


78714*41!  195.01  35.01 
1  1  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35.01 
1  1  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35.0! 

1  1  195,0!  35. C! 

78714*41!  195.0!  35.01 
1  1  195.0!  35.0! 

73714*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

76714*41  !  195.0!  35.0! 

!  !  195. C!  35. OJ 

787 ! 4*41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

767 ! 4*41 l  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.0! 


13.9! NONE 
1 

13.9JN0NE 

j 

18.9! NONE 
! 

13.9J  NONE 
1 

18.9! NONE 
1 

18.9 1N0NE 
! 

18.91N0NE 


76714*41!  195. ot  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

73714*411  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.01  35.01 
1  1  195,0!  35.0! 

73714*41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

73714*41!  195.0!  35.0! 

I  I  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

73714*41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

73714*41 1  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

78714*41!  19J.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

78714*41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

7*7(4*41 !  195.0!  33.0! 

1  1  195.01  35.0! 

690U*41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

69016*61 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

69016*41  !  105,0!  35.01 
1  1  195.0!  35.0! 

69014*41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

69014*61 !  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

69014*41!  195.0!  35.0! 

!  i  195.0!  35.0! 

69014*41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  33.0! 

69014*41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

69014*41!  195.0!  35.0! 

I  1  195.0!  35.0! 

II  1  ! 

II  !  ! 


7*7(4*41 ! 
!  ! 
690U*41! 

!  I 

69014*41 ! 

!  ! 

690(4*41  ! 

!  1 

690*4*41! 
!  ! 

69014*41! 

!  ! 

690  *4*41 1 

!  1 

69014*41! 
!  ! 

69014*41! 

!  ! 

69014*41! 

I  ! 

!  ! 

1  ! 


9.0! 

.  j 

1511! 

1 8.9 J  NONE 
i 

l.o! 

! 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

13.9JN0NE 

l.o! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

1 8. 9) NONE 
! 

1.6! 

! 

-  ! 

9.0! 

! 

1511! 

18.9IN0NE 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

9.0! 

i 

1511! 

1  3.91N0NE 
; 

1.6! 

2 

-  2 

9.0! 

-  i 

1311! 

18.9 i NONE 
! 

1.6! 

i 

.  i 

9.0! 

-  ; 

1511! 

13.9! NONE 

1.6* 

i 

-  ! 

1 

9.0! 

-  ! 

1311! 

1  S. 9  2  NONE 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

9.01 

-  ! 

1511! 

18.9!  NONE 
! 

1.6! 

! 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

1 8. 9! NONE 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

9.01 

-  2 

1511! 

13.9| NONE 
! 

1.6! 

i 

-  i 

9.0! 

.  ; 

15111 

18.9J  NONE 
i 

1.6! 

i 

-  j 

9.0! 

-  ! 

151 1  i 

13. 9J  NONE 
! 

l.o! 

! 

-  ! 

9.0! 

**  ! 

1511! 

1 3.9! NONE 
* 

1.6! 

! 

.  i 

9.0! 

.  i 

1474  i 

17.6U0NE 

! 

1.8! 

» 

-  ! 

9.0! 

-  ; 

1474* 

17. 6! NONE 

1.8! 

i 

-  ! 

1 

9.0! 

-  2 

1414! 

1 7 .6 ! NONE 

1.8! 

i 

*  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

1474! 

1 7 .6 ! NONE 
! 

1.8! 

! 

•  i 

9.0! 

-  i 

1474i 

1 7. 6 ! NONE 
* 

1.8! 

] 

-  ! 

9.0! 

•  ; 

1474* 

17.6! NONE 
! 

1.8! 

i 

-  i 

9.0! 

-  2 

1474! 

ir.vlNONE 

1 

1.3! 

; 

-  ! 

9.0! 

-  i 

1474! 

1 7 .6! NONE 
! 

1.3! 

i 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

1474! 

1 7.6( NONE 
! 

1.8! 

! 

-  ! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
!L*  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OPLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!L*  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
1  LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
I L A  NEW 
!  0*4 „ANS 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

! 


1964  ! 

! 

1964  ! 
! 

1964  ! 
! 

1964  ) 

! 

1964  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1964  ! 

1 

1965  ! 

e 

1965  ! 

! 

1965  ! 

1 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  | 

( 

1965  ! 

! 

1965  ! 

1 

1965  ! 

! 

1965  l 
1 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  ! 

! 

1965  I 
! 

1965  $ 

1 

1955  ! 

! 

1965  1 

! 

1973  ! 

1 

1973  1 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

1 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  I 
1 
! 

! 
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ENGR ! 

! 

! VTCCt  DIMENSIONS  !  0»AFT! 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

•.VESSEL 

! 

! 

DIST! 

OPERATOR  ! 

NET  1C0DE 1LENSTM*  3R0TH ! 

i 

j 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

! 

! 

RSSIS- ! **** !  REG.  1  ®EG.!LOA0-! 

l 

CARSO  ! 

FIXED  !  EOUIPHENT 

!  TC !  BASE 

i 

YEAR  ! 

!  CO»ST  ! 

TER  1  SEE  1 //////! /////! 

ED  ! 

*////////! 

ROINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

*! 

BUILT  • 

VESSEL  NAME 

and  Nunaea  !  guaao 

TON-  IPAoE!  OVEa-IOVE"-!/////!  K0»SE! 

PASS-  !  (LIGHT) llt/ltfl/tllf/lit 

!TD| ////////// ! 

OR  ! 

!  Nunaei  ! 

SAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 

!  ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

1 

1 

RIVER  TRANSPORT! ATICN 

;i  ii 

j  i  ii 

1  !  j  i 

ii  ii 

i 

l 

i 

i 

; 

j 

i 

i 

j 

; 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

! 

CO. 

(CONTINUED) ! 

i  i  ii 

i 

! 

j 

i 

! 

XL  2S4 

! 544225 

69014A41*!  195. oi  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

17.6! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

< 

1  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

• 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  255 

i 544226 

69C14A41!  193.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

147*i 

17.6'NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

1  1  195.0!  75.0! 

1.8! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  256 

i 544227 

69014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1474 1 

17.6! NONE 

•LA  NEW 

* 

1973  ! 

i 

1  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

l 

!  ORLEANS 

i 

! 

XL  257 

•544228 

69014A41!  195.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1474! 

17. 6 ! NONE 

!  L A  NEW 

i 

1973  ! 

i 

1  1  195.0!  35. C! 

1.3! 

• 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  2SJ 

!544?29 

69014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

17.6  j  NONE 

! LA  NEW 

« 

1973  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  i 

t 

•  ORLEANS 

* 

! 

XL  259 

i 544230 

69054A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1474*! 

17.6'NONE 

•LA  NEW 

i 

1973  ! 

j 

•  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

• 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

i 

! 

XL  260 

•544231 

69014A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

• 

1474*! 

17.6 ! NONE 

•LA  NEW 

i 

1973  ! 

i 

!  !  195. C!  35.0! 

1.8! 

• 

-  ! 

l 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  262 

i 544233 

69014A41!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1474! 

1  7. ©INONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

j 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

<  ORLEANS 

! 

! 

XL  263 

*!  544234 

&9014A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

• 

147*j 

17.6SN0NE 

•LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  195.0!  75.3! 

1.8! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  264 

j  544235 

690*4X41!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17. 6 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  ! 

J 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  i 

| 

!  ORLEANS 

i 

! 

XL  265 

1544236 

69014A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7. 6 InONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  J  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  266 

1544237 

6901*441 !  195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

1474! 

17,6! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  ! 

1 

!  1  105.0!  35.0! 

1.6! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  267 

1544238 

69C14A41!  195.0!  75. C! 

9.0! 

- 

147*j 

17. 6! NONE 

•LA  NEW 

! 

1973  ! 

1 

!  !  1«5.0!  75. C! 

1.3! 

-  ! 

{ 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  268 

1544239 

69014A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6!*  NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  I 

1 

1  !  1 *5.0!  35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  269 

1544240 

69014A411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1474! 

17.6! NONE 

•la  new 

! 

1973  ! 

i 

!  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

* 

XL  270 

1544241 

©9014A41!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

1474! 

1 7 • 6 i NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  *1 

j 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

t 

! 

XL  271 

! 544242 

69014A41*  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

17.6! NONE 

•LA  NEW 

i 

1973  1 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

1.3! 

• 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

! 

XL  272 

1544243 

690S4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1474*! 

17. 6l NONE 

!LA  NEW 

i 

1973  ! 

j 

*  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

•  ORLEANS 

i 

! 

XL  273 

1544244 

690S4A41!  195.0!  '«5.C! 

9.0! 

- 

1*74*1 

17.6! NONE 

•LA  NEW 

! 

1973  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

XL  274 

1544245 

690!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1474  j 

17.6! NONE 

•LA  NEW 

{ 

1973  ! 

; 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

.  i 

! 

2  ORLEANS 

! 

! 

XL  275 

1555228 

676 ! *4*1 !  193.0!  33. C! 

9.0! 

- 

1522! 

13.9!N0NE 

SLA  NEW 

! 

1974  ! 

i 

•  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  276 

1555229 

676 ! 4A*1 •  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1522! 

13.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  277 

!5?5230 

67614I41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9! NONE 

SLA  NEW 

1 

1974  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  278 

*1555231 

67©!4A41!  19$.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

16.91N0NE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  P5.0!  35.0! 

t.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  279 

1555232 

676!4A*1!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1522! 

16.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1 

XL  280 

1555233 

67614A411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

18.91N0ME 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

J 

XL  281 

1 55523* 

6761*441!  195,0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.©! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

t 

XL  282 

1555235 

©76 ! 4 A41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1522! 

18.9! NONE 

SLA  NEW 

1 

1974  ! 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

! 

t 

XL  283 

1555236 

©7614X41 1  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1522! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  1 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  284 

1555237 

©76 ! 4X41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

16.9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1974  1 

! 

1  1  195,01  75.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  285 

1555239 

67o ! 4*41 1  1 95.0!  35.0! 

9.01 

- 

1522! 

13.91N0NE 

1LA  NEW 

1 

1974  ! 

! 

1  1  1«5.0!  33.0! 

1.6! 

-  1 

» 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  286 

1555239 

6761**41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1522! 

18.91  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

I 

!  !  195.0!  ’5.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

XL  287 

1555240 

67© | 4A41 !  1J5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

1 8 • 9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1974  I 

I 

!  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  288 

1555241 

©7©14A41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

18.9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1974  ] 

I 

!  !  195.0!  33. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

! 

XL  269 

1555242 

67© ] 4X41 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

16.9IN0NE 

!LA  NFV 

1 

1974  I 

1 

!  I  195.0!  33. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

XL  290 

1555243 

©7© ! 4X41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

16.9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1974  1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

! 

XL  29' 

1555244 

©7© J 4X41 1  195.0!  35. C! 

o.O! 

- 

1522! 

18.9IN0NE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  292 

1555245 

©76! 4441 !  195.0!  35.0! 

o.O! 

- 

1522! 

16.9! NONE 

ILA  NEW 

1 

197*  ! 

1 

!  !  195.0!  75.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  293 

1555246 

67©! 4X41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

1 8. 9 1  NONE 

!LA  NEW 

1 

1974  ! 

! 

!  !  195.01  35.0! 

1.A1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1 

XL  294 

1555247 

6,6 1  4*41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

1 6.9  j  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  | 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.©! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  295 

1555332 

70014X41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  296 

1555333 

700!4X*1!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

!LA  NEW 

J 

1974  ! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

XL  297 

1 555533 

70314X41!  1J5. C!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

(LA  HEW 

! 

1974  ! 

r 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  299 

1 55553* 

70014X41!  19J.0!  ’5.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

! 

197*  ! 

1 

!  !  19S.3!  '5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  299 

1555535 

70014X41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19 .3 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  300 

1555536 

700!*»41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  301 

1 555*37 

730! 4441 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.31N0NE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  *  195.0!  35.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  702 

1555539 

70014X41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.31  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

i 

!  !  195.0!  35, C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

I 

! 

XL  303 

1555539 

760*4X41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

SLA  NEW 

! 

1974  I 

j 

!  !  195.0!  33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  304 

1 555540 

70014X41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3!N0NE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

!  !  195.3!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

i 

! 

XL  305 

15555*1 

70014X41!  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

1 

197*  I 

! 

!  !  195.3!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

! 

XL  306 

! 555542 

70014*41!  19$. 0!  35.0! 

9.01 

- 

1533* 

19. 3 INONE 

•LA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  307 

15555*3 

70014X41!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

! 

197*  ! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

XL  30? 

1555544 

70024X41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

197*  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

”  * 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 
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CO. 
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! 
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XL  309 

•555545 

!  700!  4*  41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1533! 

19.3! NONE 

•LA  NEU 

2  1974 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.52 

! 

-  i 

J 

!  ORLEANS 

1 

XL  310 

! 555546 

*  700! 4 A 41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  a 

1533! 

19.3 • NONE 

!LA  NEW 

2  1974 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

l 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

XL  311 

•555547 

!  700J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1533! 

19 .3 ! NONE 

!LA  NEW 

2  1974 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

2 

XL  312 

•555548 

!  70084*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

15338 

19.3 ! NONE 

!LA  NEW 

!  1974 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

{ 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL  314 

5  S  S  5  550 

i  700i 4*41 f 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  a 

1533! 

1 9. 3! NONE 

•LA  NEW 

!  1974 

i 

<  II 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  i 

2 

2  ORLEANS 

2 

XL  315 

•555551 

!  70054*41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 5  3  3  i 

19,3 1  NONE 

!LA  NEW 

1  1974 

i 

i  j  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

•  ORLEANS 

i 

XL  316 

•555552 

1  70GJ4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1533! 

1 9. 3! NONE 

•LA  NEW 

i  1974 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

< 

•  ORLEANS 

1 

XL  317 

2555553 

!  700  84*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1533! 

19.32NONE 

2 LA  NEW 

2  1974 

; 

i  i  i 

1 95.08 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

J 

2  ORLEANS 

1 

XL  318 

! 555554 

1  70054*41  * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1533! 

19.3! NONE 

•LA  NEW 

•  1974 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

XL  319 

2555555 

•  700! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1533! 

19.32N9NE 

•LA  NEW 

!  1974 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

'  i 

2  ORLEANS 

2 

XL  320 

2555556 

!  700i 4*41 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1S33i 

19. 3i NONE 

!LA  NEW 

!  1974 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  t 

2 

!  ORLEANS 

2 

XL  321 

1555557 

!  70oi 4*41 j 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1533! 

19.32N0NE 

2LA  NEW 

2  1974 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

•  ORLEANS 

2 

XL  322 

2555558 

!  70084*41 8 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

.533! 

19.3! NONE 

2LA  NEW 

2  1974 

2 

!  !  ! 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

2 

XL  323 

2555559 

!  70ol 4A41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1533! 

19.32  NONE 

2LA  NEW 

1  1974 

! 

I  j  { 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

2 

XL  324 

2555560 

!  7C0 1 4*  41 2 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  2 

1533! 

19.3 ! NONE 

8  LA  NEW 

2  1974 

! 

2  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

2  ORLEANS 

1 

XL  325 

! 60596* 

!  100984*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1572! 

20.0 ! NONE 

2LA  NEW 

1  1979 

j 

•  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

2  ORLEANS 

1 

XL  326 

i 605970 

!  1009  84*41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.0! NONE 

•LA  NEW 

2  1979 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

i 

2  ORLEANS 

2 

XL  327 

2605971 

!  1 009!  4*41 8 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  2 

1522! 

20. 0! NONE 

1LA  NEW 

1  1979 

« 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

« 

2  ORLEANS 

| 

XL  328 

2605972 

!  1 00924*41 8 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.0! NONE 

2  LA  NEW 

2  1979 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2  ORLEANS 

2 

XL  329 

2605973 

!  1009  84*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1522! 

20.0 ! NONE 

2LA  NEW 

J  1979 

! 

!  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

2 

•  ORLEANS 

I 

XL  330 

2605974 

•  1 00954*41  f 

195.0! 

35.0! 

9.0!. 

-  2 

1522! 

20.02NONE 

2LA  NEW 

!  1979 

! 

1  1  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

2  ORLEANS 

1 

XL  331 

2605975 

!  100954*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.0! NONE 

2LA  NEW 

2  1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

}  ORLEANS 

! 

XL  332 

2605976 

2  100914*41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

2O.02NONE 

!LA  NEW 

J  1979 

! 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

1 

2  ORLEANS 

I 

XL  333 

2605977 

2  100914*41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.0! NONE 

2LA  NEW 

1  1979 

2 

2  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  1 

j 

1  ORLEANS 

! 

XL  334 

2605*78 

1  1009! 4*41 f 

195.0! 

35- C! 

9.01 

-  2 

1522! 

20 .0 ! NONE 

1LA  NEW 

1  1979 

2 

!  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

•  * 

! 

2  ORLEANS 

1 

XL  335 

2605979 

2  10098  4*41  1 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

-  I 

1522! 

20.0! NONE 

lLA  NEW 

2  1979 

2 

2  2  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

2 

XL  336 

2605960 

2  100914*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.0! NONE 

2LA  NEW 

2  1979 

! 

!  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

< 

2  ORLEANS 

! 

XL  337 

2505931 

1  1009 (4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1522! 

20.0! NONE 

2LA  NEW 

2  1979 

I 

1  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

2 

XL  338 

1605982 

2  100984*41 J 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1522! 

20.02N0NE 

lLA  NEW 

2  1979 

2 

2  t  2 

195.0! 

35.0! 

1 .6  2 

! 

-  ! 

2 

2  ORLEANS 

1 

XL  339 

1605933 

2  1 009(4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

15222 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

I  1979 

1 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

! 

2  ORLEANS 

I 

XL  340 

2605964 

1  100924*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1522! 

20 .0! NONE 

lLA  NEW 

l  1979 

i 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

1 

!  ORLEANS 

2 

XL  341 

2605965 

1  100914*41! 

193.0! 

35.0! 

9.01 

1 

1522! 

20.0! NONE 

(LA  NEW 

1  1979 

I 

1  !  2 

195.01 

35. C! 

1.4! 

J 

-  2 

I 

2  ORLEANS 

1 

XL  342 

1605986 

2  1009(4*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  2 

1522! 

20. 0 ! NONE 

2LA  NEW 

2  1979 

I 

2  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  2 

| 

2  ORLEANS 

I 

XL  343 

2605987 

1  100914*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1522! 

20.0! NONE 

JLA  NEW 

J  1979 

1 

!  2  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

1 

2  ORLEANS 

I 

XL  344 

(605988 

1  100914*41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

15221 

20.02  NONE 

2LA  NEW 

1  1979 

! 

1  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  t 

I 

1  ORLEANS 

! 

XL  343 

1605969 

!  1 009 !  4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1522! 

20.0! NONE 

JLA  NEW 

1  1979 

I 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  2 

2 

1  ORLEANS 

! 

XL  346 

2605990 

2  1009  2  4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  2 

1522! 

20.0»N0NC 

1LA  NEW 

1  1979 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

l.o! 

! 

-  1 

I 

2  ORLEANS 

! 

XL  347 

1605991 

1  1 009! 4*41 ! 

195.0! 

35.02 

9.0! 

-  2 

1522! 

20.01  NONE 

1L*  NEW 

1  1979 

2 

!  2  2 

195.02 

35.0! 

1.6! 

2 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

I 

XL  348 

1605992 

2  1009(4*41 1 

195.0! 

35.02 

9.01 

-  I 

15222 

20.02  NONE 

!LA  NEW 

1  1979 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

! 

2  ORLEANS 

! 

XL  349 

2605993 

2  1009(4*41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1522! 

20.02  NONE 

ILA  NEW 

I  1979 

2 

1  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

1 

XL  330 

1605994 

2  1009(4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2 

1522! 

20.02  NONE 

ILA  NEW 

2  1979 

2 

!  2  2 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  2 

| 

2  ORLEANS 

J 

XL  351 

2605995 

!  1009(4*41 f 

195.02 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1522! 

20.0IN0HE 

2LA  NEW 

1  1979 

1 

2  2  2 

195.0! 

35.02 

1.61 

1 

-  ! 

! 

2  ORLEANS 

| 

XL  352 

2362191 

!  <676  84*41  ( 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

15111 

14.5! NONE 

lLA  NEU 

1  1975 

2 

1  2  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.61 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

J 

XL  353 

2651801 

!  70314*41 t 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

-  2 

1S04 ! 

20.6! NONE 

(LA  NEW 

1  1981 

! 

2  2  ! 

195.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

-  1 

2 

!  ORLEANS 

I 

XL  354 

2651802 

2  70024*41 | 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  2 

1504! 

20. 62  NONE 

2 LA  NEW 

I  1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

2 

-  2 

I 

2  ORLEANS 

2 

XL  33$ 

2631803 

2  700 (4*41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1504! 

20.62NONE 

ILA  NEW 

l  1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL  356 

2631804 

J  700  54*41  8 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15041 

20.61N0NE 

lLA  NEW 

I  1981 

2 

2  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

“  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

XL  357 

2631805 

1  7001 4*41 ( 

195.01 

35.02 

9.0! 

-  1 

1504! 

20.6IN0NE 

ILA  NEW 

1  1981 

! 

2  2  2 

195.02 

35.01 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

2  ORLEANS 

2 

XL  358 

2631806 

2  7902  4AM! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  I 

15C4I 

20.62NONE 

ILA  NEW 

2  1981 

2 

!  1  2 

195.02 

35.0! 

1.61 

2 

-  1 

2 

2  ORLEANS 

1 

XL  359 

2631807 

!  70054*41 8 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1504! 

20.61  NONE 

ILA  NEW 

2  1981 

» 

!  !  ! 

19J. 0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

i 

2  ORLEANS 

2 

XL  360 

2631808 

1  7  00 1 4  AM  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

15041 

20.62N0NE 

JLA  NEW 

2  1981 

1 

!  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.62 

2 

-  I 

2 

1  ORLEANS 

1 

XL  361 

2631809 

2  70054*41 f 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  2 

1504! 

20.6! NONE 

2LA  NEW 

!  1981 

1 

2  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.61 

2 

-  ! 

1 

2  ORLEANS 

2 

XL  362 

2631810 

!  70084*41 ! 

195.02 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1504! 

20.6  2  NONE 

ILA  NEW 

2  1981 

1 

2  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

2 

XL  363 

1631811 

!  70054*41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1504! 

20.6! NONE 

(LA  NEU 

!  1981 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

2 CAPACITY f  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  2 
!  2  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  2 
2  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  2 


!////////!  POINT  ! 


!  AO!  LINE-1 


HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 2TO !////////// f 


POWER!  ENGERS  2  (FEET) 2 


266!  LINE-2  !*R£8UILT2 


2 

! 


! 

2 


2 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


174 _ 

ENG»! 

0 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


•  COAST 
!  GUARD 

•  NUMBER 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  ! OP A  FT •  ‘CAPACITY!  HI6H-  ! 
*  NET  !COOE!LENGTH!SPDTH!  !  !  !  EST  ! 
■! REGIS" !***•!  REG.  !  'EG.SLOAO-!  !  CAR60  !  FIXED  ! 
■  TcR  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  ! 
i  f ON-  'PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  i(LIGHT)! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  !AO!  LINE-1 

////////////////!TD!////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  i 
!  ! 
{  YEAR  ! 
!  BUILT  ! 
!  OR  ! 
{•REBUILT! 


(32)  AMERICAN 

« 

i 

RIVER  TRANSPORT! ATION 

i 

i 

« 

2  I  j  <  • 

!  1  *  {  { 

jj  i  !  ! 

I 

I 

1 

i 

i 

< 

i 

I 

CO. 

! 

1  !  *  5  s 

XL  364 

(CONTINUED)  ! 

!63U12 

790!«A4li  175.0!  35.0!  7.0!  - 

1504! 

20.6! NONE 

i 

i 

«  !  195.0!  35.0!  I.o! 

—  ! 

20.6! NONE 

XL  365 

1631*13 

70014441!  175.0!  35.0!  9.0!  - 

i 

1504! 

i 

!  •  195.0!  35. C!  1-©! 

! 

—  ! 

20.6! NONE 

XL  366 

»6'i?u 

i 

703!4A41!  175.0!  35.0!  «.0!  - 

i 

1504! 

!  !  1)5.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

20.6! NONE 

XL  367 

{631815 

i 

70014A41 !  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1504! 

*  '  195.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

20.4! NONE 

XL  363 

i 616283 

7C0! 4441 !  1)5.0!  35.0!  7.0!  - 

t 

1511! 

« 

!  «  195.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

20.4 ‘NONE 

•616284 

700! 4441 !  175.0!  35.0!  «.0!  - 

i 

1511! 

*  {  195.0!  35. C!  1.6! 

—  • 

20.4! NONE 

XL  370 

‘616255 

700!4441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1511! 

i 

!  ‘  195.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

! 

XL  371 

1616286 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1511! 

20. 4 ! NONE 

i 

!  1  195.0!  35. C!  1.6! 

—  ! 

! 

XL  372 

! 616287 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1511! 

20.4 ! NONE 

i 

»  1  195.0!  35. C!  1.6! 

i 

—  ! 

20.4 {NONE 

XL  373 

•  616285 

70014441!  175.0!  35. C!  7.0!  - 

i 

1511! 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

i 

—  ! 

! 

XL  374 

•616259 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1511! 

20.4 ! NONE 

i 

•  !  175.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

2O.4!N0N£ 

XL  373 

•616290 

i 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

• 

1511! 

!  ‘  195.0!  35.0!  I.o! 

—  ! 

20.4! NONE 

XL  376 

1616291 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1511! 

i 

!  «  195.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

20. 4 1  NONE 

XL  377 

•616292 

70014441!  175.0!  35.0!  7.0!  - 

• 

1511! 

i 

»  •  195.0!  35. C!  1.6! 

—  ! 

XL  373 

j  513773 

i 

361 [4441 !  175.0!  35.0!  7.0!  - 

; 

1475! 

17.5!N0NE 

•  •  195.0!  35. C!  1.6! 

! 

—  ! 

17.6! NONE 

XL  6018 

• 51C444 

1 0)614441 !  200.0!  35.0!  7.01  - 

i 

1  o  5  4 ! 

i 

!  •  200.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

XL  6020 

! 510442 

100o!4441 !  200.0!  35. 0!  9.0!  - 

i 

1654! 

16. 0! NONE 

t 

!  •  20C.0!  35.0!  1.6! 

! 

—  ! 

17.6! NONE 

XL  6038 

•510445 

1006)4441!  230.0!  35.0!  7.0!  - 

j 

16341 

!  ‘  200.0!  35.0!  1.6! 

—  ! 

! 

XL  6043 

151C446 

100614441!  270.0!  35.0!  «.0!  - 

; 

1  ©34  * 

17.61N0NE 

!  !  230.0!  35.0!  1.6! 

! 

—  ! 

17.6! NONE 

XL  6056 

5510447 

100614441!  200.0!  35.0!  7.0!  - 

1 

16341 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

! 

-  ! 

XL  6068 

1510448 

1 006! 4441 !  200.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

16341 

1 7.6! NONE 

J  •  20G.C!  35.0!  1.6! 

! 

-  I 

17.6 ! NONE 

XL  6088 

S51C450 

100614441!  200.0!  35.0!  9.0!  - 

1 

1634! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

! 

-  I 

17.6! NONE 

XL  6099 

! 510451 

100614441!  200.0!  35.0!  9.0!  - 

! 

1634! 

!  1  230.0!  35. C!  1.6! 

! 

-  ! 

! 

XL  6108 

151C452 

100614441!  200.0!  35.0!  9.0!  - 

! 

1634! 

17.6 ! NONE 

1  !  200.0!  35.0!  1.6! 

1 

-  1 

17.6IN0NE 

XL  6118 

1510453 

100614441!  200.0!  35.01  9.0!  - 

! 

1634! 

!  I  200.0!  35.0!  1.6! 

1 

-  ! 

17.6! NONE 

XL  6128 

! St  0454 

100o!4A41 !  200.01  35.0!  9.0!  - 

1 

1©S2! 

!  !  200.01  '5.0!  1.5! 

! 

-  ! 

17.61N0NE 

! 

XI  613S 

551C455 

100614441 !  200.01  35.01  9.0!  - 

!  !  200.0!  35.01  1.61 

! 

1 

1634! 

-  I 

XL  6U9 

! $10456 

1006144411  210.0!  55.0!  9.0!  - 

l 

1o34! 

17.6IN0NE 

!  !  200.0!  35.0!  t.o! 

I 

—  ! 

XL  «153 

•510457 

100614441!  200.0!  35. C!  9.0!  - 

1 

1©34! 

17.6! HONE 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

1 

-  I 

17.6!N0NC 

XL  6168 

1510458 

1006144411  200.01  35.0!  7.01  - 

I 

16341 

!  !  230.0!  35.0!  1.6! 

! 

-  t 

XL  6178 

1510459 

100614441!  200.0!  '5.01  7.01  - 

• 

1634! 

17.6! NONE 

1  I  270.0!  75.01  1.6! 

1 

-  I 

! 

17.61N0NE 

XL  6118 

•510460 

1 006! 4441 !  200.0!  35.01  7.01  - 

1 

1634! 

|  !  200.0!  35.01  1  - ol 

1 

-  ! 

! 

1 7 .6! NONE 

XL  6191 

1510461 

100614441!  200.0!  33.0!  7.0!  - 

1 

1634! 

!  !  200.0!  35.0!  1.61 

1 

-  I 

! 

17.4! NONE 
! 

XL  6209 

151046? 

• 

1006144411  270.01  35.0!  7.0!  - 

!  I  230.0!  35.01  1.6! 

1 

1 

1o34! 

-  ! 

XL  6213 

•510463 

100614441 !  200.0!  35. C!  7.0!  - 

1 

1634! 

17.6! NONE 

1  1  200.01  35. S!  1.6! 

1 

1 7 .6! NONE 

XL  6228 

1 510464 

100614441!  2CC.0!  35.0!  7.01  - 

1 

1©34! 

1  1  200.0!  35.0!  1.61 

1 

! 

17.6! NONE 

XL  6248 

1510466 

100614441!  230.0!  35.0!  7.01  - 

l 

1634! 

I  !  200.0!  35.01  1.©! 

1 7. 6! NONE 

XL  6253 

1510467 

109614441!  200.0!  35.0!  7.0!  - 

i 

1634! 

!  1  200.01  35.0!  1.61 

! 

-  ! 

I 

1 7.©! NONE 

U  6268 

1510468 

1006144411  233.01  >5.01  7.01  - 

1 

1634! 

I  !  200.01  35.0!  I.o! 

l 

-  ! 

! 

XL  6278 

1513732 

73114441!  200.01  35.0!  7.01  - 

1 

1651! 

17.6IN0NE 

!  I  200.0!  35.01  1.51 

1 

-  1 

17.61N0NE 

XL  6290 

1513734 

7J1 14441!  230.0!  35.01  7.01  - 

1 

1651! 

•  1  200.0!  75.01  1.5! 

1 

! 

17.6! NONE 

XL  6303 

1513735 

71114441!  230.01  35.0!  7.0!  - 

1 

1651! 

!  !  270.0!  35.01  1.51 

1 

-  ! 

1 7. 61  NONE 

XL  6313 

•513736 

731144411  200.01  35.01  7.01  - 

1 

1651! 

!  !  200.0!  35.0!  1.51 

! 

-  ! 

17.61  NONE 

XL  6328 

{513737 

> 

73114441!  200.01  35.01  7.01  - 

1 

1651! 

!  !  230.0!  35.0!  1.5! 

1 

-  ! 

! 

XL  6338 

j  51 S73S 

93MAAA1!  200.0!  35.0!  9.0!  - 

1  1  200.0!  35.0!  1.5! 

i 

I 

1651! 
-  ( 

17.6! NONE 

XL  6348 

1513739 

731 14441 !  200.01  55.0!  7.0!  - 

! 

1651! 

17.6! NONE 

•  1  200.3!  35.0!  1.51 

1 

-  ! 

XL  6313 

•513740 

731144411  20C.31  35.0!  7.01  - 

1 

1651! 

17.6SN0NE 

t  1  200.0!  33.0!  1.51 

I 

-  ! 

17.61  NONE 

XL  6368 

1513741 

! 

731 14441  !  200.01  35.01  7.0!  - 

1 

1651! 

!  !  200.0!  35.01  1.5! 

1 

-  ! 

! 

XL  6373 

{513742 

i 

1 

731 ! 4441 1  200.0!  35. Cl  7.0!  - 

l 

1651! 

17.6 ( NONE 

I 

I  !  200.0!  35.0!  1.5! 

1 

17 .6  SHONE 

XL  63E3 

1513743 

1 

9311.441!  203.0!  35.0!  7.0!  - 

l 

1651! 

! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

l 

-  ! 

17.6IN0NE 

XL  6398 

1513744 

• 

1 

73114441!  230.3!  35.0!  7.8!  - 

1 

1951! 

1 

!  1  239.0!  35.0!  1.5! 

! 

-  ! 

17.6'POME 

XL  6409 

1513745 

! 

931 346 41 3  230.0!  35.3!  7.0!  - 

1 

1651! 

{ 

!  !  230.0!  35.0!  1.5! 

1 

-  1 

XL  6413 

1513746 

! 

731)4441!  203.0!  35.0!  7.0!  - 

1 

1651! 

17. 6 ! HONE 

2 

!  1  200.0!  35.0!  1.5! 

1 

-  ! 

1 7. 6 ! NONE 
! 

XL  6428 

{513747 

! 

1 

! 

73114441!  230.0!  35. Cl  7.0!  - 

!  !  230.0!  35.0!  1.5! 

1 

1651! 
-  1 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 
•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

*  ORLEANS 
•LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

*  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
I LA  NEW 
!  ORLEANS 
{LA  NEW 
{  ORLEANS 
{LA  NEW 
{  ORLEANS 
SLA  NEW 
{  ORLEANS 
!LA  NEW 
{  ORLEANS 
SLA  NEW 
|  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
{  ORLEANS 
{LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
t  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  “EW 
|  ORLEANS 
ILA  NtW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
{LA  NEW 
{  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
{  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


C32>  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT! AT  ION 
CO.  I 

(CONTINUED) ! 


! VTCC !  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  !  CODE {LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG. 'LOAD-' 
TER  !  S6S!//////!/////>  ED  ! 
TON-  !PASC!  OVEP-!OV£»-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 


!  !  !  ! 

!  i  !  ! 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

931!4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35-0! 

931I4A41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

931 ! 4A 41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

931 J4A41 J  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

93U4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

93114A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

931 ! 4 A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

931J4A41J  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

696J4A41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

696! 4A41 !  200.0!  35.C! 

!  !  200.0!  35.0! 

696S4A4U  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

e>96!4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

696J4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

696! 4441 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

696J4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 


*613719 

!  69614A41. 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1643*! 

19.2! NONE 
j 

! 

i  ] 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

!61 3720 

69614441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 64  3  j 

19 .2 ! NONE 

j 

! 

j  | 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1613721 

696 1  4  A 41 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

19.2JN0NF 

; 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

S616790 

696 ! 4441 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1643! 

19. 2i NONE 

i 

! 

1616791 

!  I 

200.0; 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

69014441 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1643! 

19. 2! NONE 
{ 

! 

!  616792 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

69614A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

1 9. 2 ! NONE 
! 

! 

1616793 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

696! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

19.2!  NONE 

l 

! 

! 616794 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

696! 4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1643! 

19.2IN0NE 

! 

! 

! 616795 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1643! 

19, 2! NONE 
| 

! 

! 616796 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

19.2IN0NS 

! 

! 

1616797 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

696S4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

19.2! NONE 
| 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 616798 

696144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

19.21  NONE 
! 

! 

1616799 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

696144411 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1645: 

19.2! NONE 
( 

! 

1544246 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

73614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.61NONE 

| 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1544247 

73614441 | 

200.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.6 ! NONE 

j 544248 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

736! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1638) 

1 7 • 6! NONE 

J 

! 

! 544250 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

73614441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.6! NONE 

J 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

1544751 

736(4441! 

200.0! 

35.31 

9.0! 

- 

i 

1638! 

17.6IN0NE 

! 

1  ! 

250.0! 

35.01 

1.6! 

i 

-  j 

1544252 

73614441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1638! 

1 7.6 ! NONE 

1 

1544253 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1,6! 

! 

-  ( 

736I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1638! 

17 .6! NONE 
! 

! 

!  1 

200.0! 

’S.O! 

1.6! 

! 

-  ! 

1544254 

73614441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1638! 

1 7.6 ! NONE 
i 

1 

!  1 

20C.0! 

■*5.0! 

1.6{ 

! 

-  ! 

15(4255 

73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1638! 

1 7.6! NONE 
) 

! 

!  544257 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

73614441! 

250.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.6(N0NE 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1544255 

736144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1638! 

17,6! NONE 

I 

1 

1544259 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

73614441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.6! NONE 
| 

! 

!  544260 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

736144411 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1638! 

17.6! NONE 
| 

! 

1544262 

1  1 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

736144411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1633! 

17.6|  NONE 
! 

I 

!  1 

200.0! 

35.  G! 

1.6! 

! 

-  ! 

1544263 

73614441  ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

J 

1638! 

17 .6 {NONE 
! 

! 

1544264 

!  1 

200.01 

35.0* 

1.6! 

! 

-  ! 

73614441! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1638! 

17.6! NONE 
! 

1 

1544265 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

73614441! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1638! 

17.6! NONE 
{ 

1 

1  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1555561 

1009J4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19. 3 ! NONE 
! 

! 

1555362 

1  1 

203.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  1 

100914441  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19.31NONI5 

! 

1 

1555563 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.2! 

1 

.  j 

1009144411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19.3! NONE 

I 

1 

1 535564 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

100914441! 

250.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1663! 

19. JlNONt 

J 

1 

15SSS6S 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

100914441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19.3! NONE 
| 

I 

1SS5S66 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.21 

! 

-  ! 

1 009! 4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

19,3 ! NONE 

! 

1555567 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

I 

-  ! 

100914441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19.3! NONE 
| 

1 

*  555568 

1  1 

200.0! 

33.01 

1.2! 

J 

-  | 

1009144411 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1683! 

19.31  NONE 

I 

1 

I 

1 

I  1 

200.01 

1 

35.0! 

1 

1.2! 

! 

1 

! 

-  1 
! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  £$T  !  CAR60  HANDLING  IS  'OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
////////!  POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// jtd !////////// f 
ENGERS  !  (FEET)'  LINE-2  'EE!  LINE-2  \* 


1 7.6 ! NONE 
! 

17.6! NONE 
! 

17.6! NONE 

i 

17.6'NONE 

! 

17.6 ! NONE 

i 

17.6 ! NONE 
! 

17.6SN0NE 

i 

17.6'NONE 

! 

17.6! NONE 
! 

19.2! NONE 

i 

1 9. 2 ! NONE 

l 

19.2! NONE 

i 

19.2 !  NONE 
• 

19.2! NONE 
! 

19. 2! NONE 

i 

19.21N0NF 


YEAR  ! 
BUILT  J 
OR  I 
REBUILT! 


LA  HEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 

LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

0RLE1NS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 

LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 

a  n;* 
(RLEANS 
A  »EW 
ORLEANS 
A  HEW 
ORLEANS 
NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 


I 


I 
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ENGR! 

01  ST! 

VESSEL  NAHE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUN0ER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!d»OTH*  • 

!  TEP  •  SEE1//////1////7!  EO  • 

!  TON*  ! PAGE !  OVEP-!OVE*>-! /////! 

!  NASE  !  IV  •  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

HORSE 

POWER 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

•  !  SST  •  CARGO  HANDLING 

•  CARGO  !  FIXED  »  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  »  LINE-1 

!  PASS-  ! (LIGHT) !//7 ///////////// 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  !  ! 
!S  {OPERATING  •  ! 
!TC!  8ASE  !  YEAR  ! 

S AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TDi //////////!  OP  ! 
!EEf  LINE-2  !*REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

| 

| 

RIVER  TRANSPORTATION 

i  i  i 

i  2  ! 

!  !  ! 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

f 

1 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

; 

j 

t 

CO. 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

2 

j 

I 

J 

j 

i 

i 

] 

* 

XL  7290 

1555569 

1  100914*41! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1683! 

19*3! NONE 

Ila 

NEW  ! 

1974  ! 

i 

i  i  { 

200.0! 

*5.0! 

1.2! 

J 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

» 

XL  7303 

1555570 

1  100914A41J 

200.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3!N0NE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

XL  7318 

! 555571 

1  100914A41! 

200.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

1 9. 3 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974  • 

i 

i  t  i 

200.0! 

*5.0! 

1.2! 

* 

-  » 

i 

! 

ORLEANS 

! 

XL  7323 

! 555572 

1  1009*4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1633* 

1 9. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

i  !  i 

200. Cl 

35.0! 

1.2! 

! 

-  t 

i 

i 

ORLEANS  1 

! 

XL  7339 

1555573 

!  100914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1683! 

19.3!N0N£ 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

i 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

—  j 

1 

i 

ORLEANS  ! 

! 

XL  7348 

•555574 

!  100914A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3!N0NS 

■LA 

NEW 

1974  ! 

i 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

-  t 

1 

i 

ORLEANS 

« 

XL  7359 

•555575 

•  10Q9J4A41! 

2H0.0! 

t*.G ! 

9.0! 

- 

1633! 

1>,3!H0NE 

SLA 

NEW 

1974  • 

i 

i  i  i 

2C0.0! 

35.0! 

1.2! 

• 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

XL  7363 

1555576 

1  10C914A41! 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19.3!  HONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

i 

<  t  i 

200.0! 

*5.0! 

1.2! 

-  i 

t 

i 

ORLEANS 

» 

XL  737b 

1555577 

1  100914A41! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

* 

1633* 

19.3!N0NE 

•LA 

NEW  ! 

1974  j 

• 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

-  » 

j 

2 

ORLEANS 

! 

XL  7383 

1555573 

1  100914A41! 

200.0! 

*5.0! 

9.0* 

- 

1633! 

19.3! NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

» 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

2 

XL  73*33 

•555579 

•  100914A41! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

! 

1683! 

19. 3!N0NE 

!LA 

NEW 

1974  • 

} 

1  1  1 

2C0.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ; 

; 

i 

ORLEANS 

i 

XL  740o 

5555530 

!  10C914A41* 

200.0! 

*5.0* 

9.0! 

- 

* 

1683! 

19.3! NONE 

•LA 

NEW 

1974  i 

i 

i  j  i 

200.0! 

35.0! 

1.. ! 

• 

-  i 

1 

« 

ORLEANS 

i 

XL  7413 

1555531 

1  100914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3JN0NE 

SLA 

NEW 

1974  J 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

J 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

XL  7428 

1555532 

•  100914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1683* 

19.3! NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

i 

i  t  i 

200. C! 

35. C! 

1.2! 

• 

-  • 

i 

2 

ORLEANS 

! 

XL  7438 

1555533 

1  100914A41! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1683! 

19.31N0NE 

•LA 

NEW 

1974  • 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

» 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

XL  7448 

•555534 

•  100914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1683* 

19.3! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

t 

1  1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

2 

XL  7453 

1555535 

*  100914441! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

• 

1683! 

19.31N0NE 

SLA 

NEW 

1974  j 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

j 

-  i 

i 

t 

ORLEANS 

! 

XL  7468 

1555536 

1  100914441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1633! 

19.3! NONE 

•LA 

NEW 

1974  | 

» 

1  1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.2! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL  7478 

i 555587 

1  100914*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

« 

1683! 

19.31N0NE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

f 

! 

ORLEANS 

! 

XL  74 ?9 

1555533 

•  100914441! 

200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

1633* 

19.3!N0NE 

•LA 

NEW 

1974  « 

• 

!  1  1 

200. C! 

35.  C! 

1.2! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

t 

XL  7498 

155S539 

•  100914441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1633! 

1 9. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1974  j 

• 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.2! 

• 

.  i 

» 

! 

ORLEANS 

t 

XL  7503 

1555590 

1  10C914A41! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

1 9 . 3! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

i 

t 

ORLEANS 

» 

XL  7510 

1537937 

1  9J114441J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1669! 

1 6. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

XL  7J2J 

1632*37 

!  69614441  ! 

200.0! 

35.  C! 

o.O! 

- 

t 

U6S! 

19.2IN0NE 

•LA 

NEW 

1981 

! 

1  1  1 

200.0! 

*5.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7533 

1632*33 

•  69614441! 

200.0! 

*S.C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.'! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS 

XL  7545 

1637339 

!  69614441! 

200.0! 

35.9! 

9.0! 

- 

1 

1665! 

19.21N0NE 

!LA 

NEW 

1981 

• 

!  !  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.5! 

> 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7553 

1 632*90 

!  69614441! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

i 

U65! 

19.2*  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

!  !  ! 

200. J! 

*5.0! 

1.51 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

XL  7550 

•632*91 

1  69614A41! 

200.01 

*5.3! 

9.01 

- 

« 

1665* 

19.2JN0NE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35. Q! 

1.51 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

XL  7S73 

1632892 

!  69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  •  1 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7558 

U32893 

•  696*4441! 

2CO.O* 

35.3! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.21N0NE 

1LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

200.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7593 

1  6328H 

1  696144411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16651 

19.2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  1  1 

2*0.0! 

*5.2? 

1.5! 

i 

-  1 

! 

2 

ORLEANS 

XL  7603 

! 6*2*95 

!  69614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

16651 

19 .2 !N0NE 

!LA 

NEW 

1981 

j 

1  1  1 

200.0! 

*S.C! 

1.5! 

! 

-  1 

t 

! 

ORLEANS 

XL  7613 

j  832396 

!  69614*41! 

20C.0! 

36-0! 

9.0! 

- 

1 

16651 

19.21KOKF 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  !  1 

200.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7623 

1612897 

1  69614*41! 

200.0! 

*5.0! 

9.31 

- 

! 

16(5! 

1 9. 2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7630 

1632*93 

1  696 ! 4441 ! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

j 

1  1  1 

203.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

XL  7640 

1632399 

1  69614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1665! 

19. 2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

!  1  ! 

203.0! 

35. C! 

1.5* 

j 

-  t 

! 

I 

ORLEANS 

XL  7659 

1632900 

!  698J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1665! 

19.21N0NE 

!LA 

NEW 

1981 

i 

1  !  ! 

230.01 

35. C! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7668 

i  632  901 

!  69614*41! 

200.01 

35. L! 

9.0! 

- 

! 

1 665 1 

19.3IN0KC 

SLA 

NEW 

1981 

1 

!  !  ! 

20C.C! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7673 

163290? 

1  69614A41! 

200.0! 

*5.0! 

9.5! 

- 

1 

1665! 

19.2JN0NE 

!LA 

HEW 

1981 

1 

1  1  1 

200.0! 

*5.C! 

1.5! 

1 

-  i 

» 

1 

ORLEANS 

XL  7659 

l 632903 

!  69fc!4*41! 

230.3! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1645! 

19 • 2  j  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

j 

1  !  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  I 

i 

! 

ORLEANS 

XL  7693 

1632904 

1  69614441! 

200. 0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

i 

H65! 

19 • 2  1  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

i 

!  !  1 

200.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

2 

ORLEANS 

XL  7709 

1632905 

1  69614*411 

23v. 0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

i 

1665! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  ! 

700.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7713 

•632)06 

1  69614441! 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1665! 

19.21N0NE 

SLA 

NEW 

1981 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

XL  7723 

1632907 

1  69614*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1665! 

1..2! NONE 

SLA 

NEW 

1981 

1 

!  1  ! 

200.9! 

35.3! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7730 

1632903 

1  69614*41! 

200.9! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1665! 

19.2 {NONE 

!LA 

NEW 

1981 

l 

I  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

j 

i 

ORLEANS 

XL  7748 

1637909 

!  69614*^11 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

164'! 

19.2!N0NE 

SLA 

NEW 

1981 

1 

1  1  ! 

200.0! 

25.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

XL  7759 

S  632910 

1  696*4*41 ! 

200.0! 

T5.C! 

9.0* 

- 

i 

1665! 

19.2JN0NE 

!LA 

NEW 

1981 

i 

!  !  • 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

XL  7763 

16*2911 

1  69614*41! 

233.3! 

*5.0! 

9.01 

- 

! 

1665! 

19.21N0NE 

i  LA 

NEW 

1981 

i 

!  1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7776 

*644441 

1  90314*41! 

233.0! 

*5.01 

9.0! 

- 

• 

1654! 

20>  4 ! NONE 

SLA 

NEW 

1982 

1 

1  !  • 

200.9! 

35.3! 

1.4! 

i 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

XL  7753 

1644442 

!  90314*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1654! 

20. 4 1  NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7798 

164444J 

1  90314*41! 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1654! 

20.4! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

l 

1  *  1 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7803 

1644444 

1  90314*41} 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1 

1654! 

20. 4 ! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

1 

!  1  ! 

200.0! 

*5.0! 

1.4! 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

XL  7318 

1644445 

1  90814*41! 

203.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1654! 

20.4! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

{ 

1  *  ! 

293.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

XL  7879 

1644446 

1  908! 4441 ! 

203.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

2O.4!N0NE 

Ila 

NEW 

1982 

l 

! 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

*  !  ! 

200.0! 

i 

i 

75. C! 

i 

i 

1.4! 

i 

i 

! 

i 

! 

-  i 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

t»ISTJ  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  *  GUARD 
!  NUMBER 


i 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT! AT I ON 
CO.  I 

(CONTINUED)! 

XL  7838  '644447 

i 

XL  7843  j  844446 

I 

XL  7858  i 644449 

l 

XL  7860  ! 644450 

XL  7870  *644451 

i 

XL  7880  1644452 

{ 

XL  7893  i(S44453 

I 

XL  7909  J644444 

i 

XL  7919  ! 644455 

XL  7920  1644456 

j 

XL  7939  1644457 

XL  7940  1644458 

i 

XL  7958  j 844459 

I 

XL  7968  1644460 

i 

XL  7973  1444461 

I 

XL  7909  ! 644462 

! 

XL  7990  1644463 

! 

XL  8000  1644464 

X*  *2  *1518772 

i 

XR  3<  1518774 

1 

X«  35  1518775 

1 

X*  36  1518776 

X«  37  i 518777 

I 

*«  38  1518773 

*►  39  1518779 

1 

X«  *0  1518780 

I 

X»  *5  1518781 

XI  42  1518737 

I 

X"  **  1518784 

1 

*“  *5  1518735 

I 

*«  <4  1571791 

X*  *7  157179? 

X«  49  IS77074 

I 

X«  50  1577075 

X»  51  1577076 

I 

x*  52  i 522325 

1 

XR  53  1522326 

1 

XR  54  1522327 

X*  55  I522J28 

1 

X*  5016  ! 5057*8 

I 

x>  5029  1505769 

! 

X*  5038  1505770 

1 

X*  5040  1505771 

I 

Xt  5050  1505772 

1 

Xt  5060  1506208 

1 

Xt  5079  I  50620® 

1 

Xt  5083  1506291 

1 

Xt  5099  1506292 

I 

Xt  5100  1 50642“ 

1 

X*  5118  1506430 

1 

Xt  5120  1506592 

1 

Xt  5138  1506692 

1 

Xt  5148  1507281 

! 

Xt  5158  { 507232 

! 


!  ! 


!  1VTCC!  DIMENSIONS  J  DRAFT! 

!  NET  1CODE1LENGTH10RDTH!  * 
1RESIS-!****!  REG.  1  PE6.1L0AD-! 

!  TER  1  SEE!//////!/////'  ED  ! 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LI6HT!  POWER 


1  CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
1  *  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
1  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD !//////////* 
!  ANGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE!  LINE-2  1 


»|  I  i  ; 

•  *  ««• 

»  •  ii; 

!  *  •  j  j 

11  iij 

903J4A411  200.0!  75.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4* 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

j 

j 

j 

1 

2 

i 

1654! 

-  j 

1 

2 
! 
j 
j 

20.4 i NONE 

j 

90814A41!  2QC.3!  75. C!  9.0! 

1  1  200.0!  35. 0!  1.4! 

“ 

i 

i 

1654! 

-  1 

20.4! NONE 
; 

90314441!  200.0!  35.0!  9.0! 

1  1  700.0!  35.0!  1.4! 

“ 

■ 

i 

1654  j 
-  ! 

20.4 • NONE 

2 

908J4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

i 

i 

1654 ! 

-  i 

20.4 ! NONE 

i 

903!4*41!  2C0.0!  35.0!  9.0! 

!  !  20C.0!  35.0!  1.4! 

i 

■ 

1654*! 

-  i 

20.4! NONE 

i 

903!4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

“ 

t 

| 

1o54! 

-  ! 

20.4  j  NONE 

i 

903!4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

“ 

i 

! 

1654! 

•»  i 

20.4 ! NONE 

i 

908J4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

* 

i 

« 

1654!* 

-  i 

20.4!hONE 

i 

90814441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

1 

i 

1654! 

-  ! 

20.4 ! NONE 

i 

908! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

_ 

i 

j 

1654! 

-  » 

20. 4! NONE 
; 

90814A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

* 

i 

i 

1654! 

-  2 

20.4! NONE 

i 

90314A41!  200.0!  J5.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.4! 

_ 

i 

! 

1*54!* 

-  1 

20.4 i NONE 

90314A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

- 

1 

2 

1654! 

m  1 

20.4! NONE 

i 

90814441!  210.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

“ 

i 

t 

1654! 

•  2 

20.4! NONE 

i 

90314A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

i 

i 

1  ©54 1 
-  • 

20.4! NONE 

j 

90314A41!  200.0!  35.0!  7.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

i 

! 

1654! 

20.4 ! NONE 
{ 

9C3!4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

* 

! 

j 

1654! 

-  ! 

20.4 ! NONE 

2 

908S4A4I!  200.0!  35.0!  9.0* 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

* 

1 

2 

1654! 

-  ■ 

20 . 4 ! NONE 

• 

881  !4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

“ 

2 

! 

IASS! 

-  i 

17. 5! NONE 

j 

84I14A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

“ 

j 

! 

1458! 

■  i 

17.5! NONE 
! 

8611444!!  I9S.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.3! 

- 

2 

2 

ussi 
-  ; 

17.5 {NONE 
! 

361I4A41!  195.0!  J5.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.3! 

“ 

i 

! 

U5di 
-  1 

17.5! NONE 
! 

86I14A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

“ 

1 

! 

1458! 

-  ! 

17.5JNONE 

* 

351 14A41 I  193.0!  35.01  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

“ 

1 

! 

1458! 

-  1 

1 7.5! NONE 

I 

S61I4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. 0!  1.81 

* 

i 

! 

1458! 

-  1 

17.5! NONE 
| 

88114A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

! 

! 

U58! 

-  | 

17.5! NONE 

j 

36114A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  1.41 

" 

I 

! 

1458! 

-  1 

17.5  J  NONE 

861 14A41 !  195.0!  35.01  9.01 

!  1  195.0!  35.0!  1.8! 

“ 

1 

! 

14581 

17.5 ! NONE 

361 ! 4A41 !  195.01  35.0!  9.01 

!  I  195.01  35.0!  1.8! 

1 

1 

14581 
-  1 

17 .5  JNONE 
! 

861I4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.8! 

" 

! 

1 

14581 
-  1 

17.51  NONE 
! 

861S4A41!  195.0!  35.01  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.3! 

* 

! 

1 

14581 
-  1 

17.51N0NE 

! 

861144411  195.01  35.0!  9.0! 

!  1  195.01  35.01  1.81 

“ 

1 

! 

14581 
-  1 

17.5! NONE 

>61144*1'  i’S.OI  35.01  9.0! 

!  I  195.0!  35.01  1.81 

1 

1 

14581 
-  1 

17. 5 (NONE 
! 

861 14441 1  195.01  35.0!  9.01 

1  1  195.0!  35.0!  1.81 

* 

! 

1 

1458! 

-  1 

1 7. 5 ! NONE 
! 

88114441!  195.0!  35.01  9.0! 

!  !  195.01  35.01  1.11 

1 

1 

14581 
-  1 

17.51  NONE 
! 

661144411  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.01  35.0!  1.81 

l 

1 

1458! 

-  1 

17.5! NONE 
! 

361 144411  195.0!  35.01  9.01 

!  !  195.0!  35.01  1.(1 

1 

1 

1458! 

-  1 

17.5! NONE 
! 

36114441!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.(1 

“ 

1 

1 

1458! 

-  1 

17.5 ! NONE 

I 

361144411  19S.0I  35.01  9.01 

!  1  195.0!  35.0!  1.8! 

1 

1 

1458! 

-  1 

17.5! NONE 
! 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  1  200.0!  35.0!  1.5! 

" 

1 

1 

1641! 

-  I 

1 7 • 6! NONE 
! 

93114441!  200.0!  35.01  9.0! 

!  !  200.01  35.0!  1.5! 

* 

1 

1 

1641! 

-  1 

17.5  I  NONE 
! 

93114441!  200.01  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.01  1.5! 

“ 

1 

1 

1641! 

-  1 

17.61N0NE 

! 

93114441)  200.0!  35.01  9.0| 

1  !  200.0!  55.0!  1.5! 

* 

1 

2 

1641! 

-  1 

17.5 ! HONE 
! 

951)4441!  200.0!  35. C!  9.0| 

!  !  200,0!  35.0!  1.5! 

” 

i 

1 

1641! 

-  ! 

1 7. 5 JNONE 
! 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  209.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1 

1 

1641! 

-  ! 

1 7.6! NONE 
! 

931 !4A41 !  200.0!  35.0!  9.0! 

!  t  200.0!  35.0!  1.5! 

* 

i 

i 

1641! 

-  i 

1 7. 6! NONE 
! 

93114441!  200.01  35.0!  9.0! 

!  1  200.0!  35. C!  1.5! 

" 

! 

! 

1641! 

-  | 

1 7 • 6] NONE 
! 

931 14441  i  200.01  35.0!  9.01 

1  1  200.01  35.0!  1.5! 

* 

! 

1 

1641! 

-  ! 

1 7.6! NONE 
! 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

* 

• 

i 

1641! 

-  ! 

17. 6! NONE 

I 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  230.0!  35.0!  1.5! 

” 

1 

I 

1641! 

-  i 

17.6! NONE 

2 

93114441!  200.01  35.0!  9.0! 

!  1  200.0!  35.0!  1.5! 

“ 

! 

1 

1641! 

-  ! 

1 7.6] NONE 
! 

931144411  230.9!  35.0!  9.0! 

1  !  200.0!  35.0!  1.51 

“ 

1 

1 

1641! 

-  1 

17 .6! NONE 
! 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

! 

1 

1641! 

-  ! 

17.6! NONE 

1 

93114441!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  i  200.0!  35.0!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

1 

1 

1641! 

-  ! 

! 

i 

17. d! NONE 
! 

! 

j 

1 


1  J 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  { 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ] 

ILA  NEW  J 

!  ORLEANS  1 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

!LA  NEW  { 

!  ORLEANS  ! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

ILA  NEW  * 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  I 

!LA  NEW  1 

1  ORLEANS  | 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1  LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  ] 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  ] 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

ILA  NEW  | 

!  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

ILA  NEW  | 

1  ORLEANS  | 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  | 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  I 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

ILA  HEW  1 

I  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  I 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

I  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  | 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

SLA  NEW  1 

t  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  I 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1  LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

!  I 

1  « 
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1 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

! 

1 

! 

! 

1982  ! 

! 

1982  I 
! 

1982  ! 

1 

1982  ! 

1 

1982  1 
1 

1982  1 
1 

1982  1 
1 

1982  1 

1982  j 
1 

1982  1 
1 

1982  1 
1 

1982  1 
1 

1982  1 
! 

1982  ! 

! 

1982  1 
1 

1982  ! 

1 

1982  l 
1 

1982  ! 

I 

1969  ! 

1 

1969  1 
1 

1969  1 
1 

1969  1 
1 

1969  ! 

1 

1969  1 
! 

1969  1 
1 

1969  1 
1 

1969  1 
1 

1969  1 
1 

1969  l 
1 

1969  I 
1 

1969  1 
1 

1969  | 

1 

1969  1 
1 

1969  1 

1969  1 
1 

19o9  1 
1 

1969  | 

1 

1969  1 
! 

1969  t 
1 

1966  1 
1 

1966  1 
1 

1966  1 
1 

1966  1 

I 

1966  1 
I 

1966  1 
1 

1966  1 
! 

1966  1 
I 

1966  | 

! 

1966  1 
1 

1966  I 
1 

1966  I 
I 

1966  ! 

! 

1967  J 
! 

1967  ! 

1 

t 

1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  AMERICAN 
CO. 


RIVER  TRANSPORTATION 

i 

(CONTINUED)! 


!  ! 

93124441! 
!  ! 

931 ! 4 A  41 ■ 

!  ! 

931*4441* 
!  ! 

931 !  4*41 1 
1  ! 

931 !  4A41 J 
!  ! 

93124441* 
!  I 

931  !4A41  • 

!  ! 

931 24**1 ! 

!  ! 

93124441 « 
i  i 

931 24*41 j 

I  ! 

93124*41! 

1  i 
931 !4A4li 

!  ! 

931I4A41! 
1  ! 

931 24*41 ! 

2  ! 

93114*41 < 

5  ! 

931 *4*41 ! 

!  I 

9?1 <4*41 ! 
!  ! 

931 !4A41  • 
!  ! 

93114441! 
1  ! 

931  !4A%1 ! 
1  ! 

931!4A41! 

!  ! 

93114*41! 


931 ! 4A.1 J 

!  ! 

931  14441  ! 
!  ! 

93114441! 

!  ! 

931 ! 4441 ! 

!  ! 

931 ! 4A41 ! 

i  i 

931 14*411 
!  ! 

93124441  ! 

!  i 

931 ! 4A41 j 
!  ! 

931*4*41! 

•  i 

7  83  S  5*70  S 
!  ! 


1 7 .0  J  NONE 


!VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  2CAPACITY!  HIGH"  !  !  V  E  S  S  E  L 

!C0DE!LENGTH‘9RDTrt!  !  2  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

***** •  R=3.  !  PEG. ‘LOAD-!  !  CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

•  SEE!//////*/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

!PA3E!  OVEp“!OVtR“ !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD !////////// 
!  IV  »  ALL  •  ALL  ILISHT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
2  ORLEANS 
!la  new 
!  ORLEANS 
U.A  NEW 
!  ORLEANS 
!la  new 
2  ORLEANS 
2 LA  NEW 
2  ORLEANS 
2LA  new 
!  ORLEANS 
ILA  NE'J 
2  ORLEANS 
2LA  NEW 
2  ORLEANS 
ILA  NEW 
2  ORLEANS 
lLA  NEW 
2  ORLEANS 
2 LA  NEW 
2  ORLEANS 
ILA  NEW 
2  ORLEANS 
!la  new 
2  ORLEANS 

2  LA  NEW 

!  ORLEANS 

(LA  NEW 

2  ORLEANS 
ILA  NEW 
2  ORLEANS 
ILA  NEW 
2  ORLEANS 
ILA  NEW 
2  ORLEANS 
lLA  NEW 
2  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
l  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

!LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
l  ORLEANS 
ILA  NEW 

1  ORLEANS 
ILA  NEW 

2  ORLEANS 
ILA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 


17.6! NONE 

! 

1 7. 6 ! NONE 


1 7.62  NONE 
2 

17.6! NONE 
! 

17.6!  NONE 

1 

17.MN0NE 

2 

17.62N0NE 

! 

17 .62  NONE 

t 

17.62NONC 

1 

17.62NONE 

! 

1 7.6! NONE 

! 

16.02K0NE 

2 

16.0! NONE 

i 

l6.o! NONE 

I 

1 6.0! NONE 

! 

16.0! NONE 

i 

16.0! NONE 

1 

16 .0! NONE 

1 

1 6.0 ! NONE 

! 

1 6.0! NONE 

! 

16*0! NONE 

! 

16. 0! NONE 

! 

16. 0! NONE 

2 

16.0! NONE 

! 

16. C! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0JNONE 

2 

1 6 .0! NONE 

! 

16.0! NONE 

! 

16.0! NONE 

i 

16 .0 {NONE 


1 6 • 0 { NONE 

! 

16*0! NONE 

! 

16. 0! NONE 

1 

19.0IN0NE 

2 
I 
I 


! 

I 

YEAR  J 
BUILT  ! 
OR  ! 
‘REBUILT! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT 
CO. 

(CONTINUED) 

ART  901 


(03)  AMERICAN  TRADIN6  TRANSPO! STATION 
COMPANY#  INC.  ! 

AMERICAN  TRADER  I523E45 

i 

BALTIMORE  TRADER  1270179 

j 

CHESAPEAKE  TRADER  *65046$ 

! 

DELAWARE  TRADER  ! 652547 

( 

PENNSYLVANIA  TRADER  1219072 

! 

POTOMAC  TPADE*  1655201 


(15)  AMERICAN  TRANSPORT  LINES!#  INC. 
AMBASSADOR  1625493 

! 

AMERICAN  CONDOR  *676364 

! 

ArLAICAN  FALCON  J697J93 


(42)  AMERICAN  WORKdOATS 
AMERICAN  CONTENDER 


EL  GRECO 
GULF  EMERALD 


(21)  ANCHOR  ENERGY 

ANCHOR  RAIL  t  RIVER 
KELLY  MARIE 


TER! INAL 
•506741 
1 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ’DRAFT!  ’CAPACITY 

*  NET  ! COOS! LENGTH! 0PDTHJ  !  * 

-•PEGIS-*****!  RE t.  !  »ES.!LOAD-!  J  CARGO 

!  TER  •  SEE!//////*/////*  EO  !  !//////// 

!  TON-  'PAGE!  OVEfi-!OV£P “!/////!  HORSE!  PASS- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  *  ALL  ‘LIGHT!  POWER*  ENGERS 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  *  ! 

EST  {  CARGO  HANDLING  !S  !OP£RATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  3ASE  *  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !//////////////// !TD !////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE»  LINE-2  !*RE3UILT! 


(36)  ANCHOR  EXCURSION#  INC. 
SNOW  GOOSE 


i  » 

i  j 

j  i 

j  ; 

7*3! 5A7oi 

i 

1 

■ 

2 
i 

195.0! 

j 

2 

1 

1 

« 

35.  oi 

; 

1 

1 

« 

9.o! 

2 

1 

j 

« 

« 

j 

j 

» 

j 

1 

1450! 

; 

1 

1 

j 

i 

19.0! DIESEL  PUMP 

2 

! 

2 

! 

1 

ILA 

; 

2 

1 

2 

NEW  ! 

1980 

j  « 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  * 

783?  5 A 70 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19.05DIESEL  PUMP 

Ila 

NEW  * 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  * 

753!5A70* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.oiDieS£L  PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

! 

ORLEANS  ! 

78  3  j 5  A  70 i 

105.0* 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19 .0* OIESEL  PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1960 

i  i 

195.0! 

35.0* 

2.0! 

» 

-  ! 

1 

2 

ORLEANS  ! 

7fi3!5A7o! 

1®5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0* DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW  ! 

I960 

t  i 

195.0* 

35.0! 

2.C! 

1 

-  • 

1 

! 

ORLEANS  ! 

783! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 9.0! DIESEL  PUMP 

SLA 

NEW  • 

1980 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

j 

ORLEANS  ! 

783!5A70i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

1  LA 

NEW  ! 

1980 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0* 

1 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  ! 

'•3J5A70! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. 0! DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

1 

j 

ORLEANS  ! 

7831 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

•LA 

NEW  ! 

I960 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  ! 

741*5A70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1530* 

17.05975  GPH 

•LA 

NEW  ! 

1961 

t  i 

1®5. 0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  • 

724! 5A70 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  » 

1456! 

17.0l975  GPH 

•LA 

NEW  ! 

1961 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ; 

1 

1 

ORLEANS  ! 

72  4  j  5 A70 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  * 

1458! 

17.05975  GPH 

5  LA 

NEW  ! 

1961 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  • 

741  *  5A79! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  * 

1530! 

17.0*1975  GPH 

i  LA 

NEW  ! 

1961 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

j 

j 

ORLEANS  ! 

724*!  5  A  70! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  * 

1458! 

17.0! 975  GPH 

ILA 

NEW  * 

1961 

j  i 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

1 

-  1 

1 

1 

ORLEANS  • 

914! 5470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.6!pUNP 

!LA 

NEW  * 

1979 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  ! 

misA70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.61PUHP 

ILA 

NEW  ! 

1979 

1  1 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

1 

•  * 

1 

1 

ORLEANS  ! 

9 1 4 « S  •  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

17.6JPUHP 

2  LA 

NEW  * 

1979 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

1 

* 

ORLEANS  * 

914 « 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.6! PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1979 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

t 

ORLEANS  * 

9uisA7oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400* 

1 7.61PUMP 

ILA 

NEW  * 

1979 

I  ! 

1  J 

i  ! 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

1 

! 

1.6* 

{ 

! 

2 

1 

1 

i* 

t 

1 

1 

1 

2 

j 

i 

ORLEANS  ! 

2 

i 

j  « 

i  ! 

2665712A22! 

j 

1 

774.12 

j 

1 

1 75*02 

• 

f 

43.6! 

1 

1 

24000! 

1 

j 

91874i 

i 

! 

135.0! STEAM  TURBINE 

! 

1 

!NY 

« 

NEW  YORK  *! 

1969 

!  ! 

613.0! 

175.22 

14.3! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

1 

! 

25266! 2A20! 

770.6* 

102.2! 

39.9! 

13000! 

63318! 

117.0! STEAM  PUMPS# 

•NY 

NEW  YORK  ! 

•  1971 

«  j 

SOO.O! 

102.2! 

8.0! 

! 

-  ! 

! FULLY  COILED 

l 

1 

181 36! 2*20! 

630.0! 

105.9* 

39.7! 

11244! 

56130! 

153. S!PUMP$#  COILS 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1982 

!  ! 

6S3.6! 

1C5.9* 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

H13612A20! 

630.0! 

105.9! 

39.7* 

11244* 

56130* 

153.5! PUMPS#  COILS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1962 

i  i 

658.6! 

105.9* 

6.0! 

1 

.  1 

1 

1 

! 

137»7!2A20! 

643.6! 

82.7! 

36.2! 

12500! 

38219! 

124.0!STEAH  PUMPS 

*!NY 

NEW  YORK  ! 

1962 

!  ! 

669.5* 

•2.7» 

9.4* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

131 36! 2A  20! 

630.0*105.9! 

39.7! 

11244! 

56130! 

153.5! PUMPS#  COILS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

!  • 

!  ! 

■  « 

653.6*105.9! 

!  ! 

•  1 

8.0! 

» 

1 

1 

j 

1 

•  1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

■ 

I  ! 

!  1 
10512MA09! 

! 

533.4! 

70.9* 

• 

j 

21.2! 

1 

10000! 

■ 

* 

8995i 

X 

! 

140.251  STERN  RAMP 

2 

!  FL 

X 

! 

PORT  EVER-! 

1981 

!  ! 

553.3! 

70.9! 

9.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

GLADES  ! 

8850! 1 A09 ! 

610.3! 

91.9! 

30.2! 

21600! 

20701! 

137. 0!1  25T  HYDRO 

!FL 

JACKSON-  ! 

1981 

!  ! 

635.3! 

91.9! 

13.5! 

2 

-  1 

lCRANE/2  RAMPS 

1 

VILLE  ! 

8850! 1A09« 

610.3! 

91.9! 

30.2! 

21600! 

20701! 

137.0! 1  25T  HYDRO 

!  FL 

JACKSON-  ! 

1981 

!  ! 

635.3! 

91.9! 

13.5! 

! 

-  1 

! CRANE/2  RAMPS 

j 

VILLE  ! 

22666MA09* 

633. 55105.7! 

36.1! 

23040* 

33625! 

157.5J2-40T  HYDPO 

!fl 

JACKSON-  • 

1985 

i  i 

652.31105.7! 

13.1! 

1 

-  ! 

JGANTRY/1  RAMP 

2 

VILLE  ! 

27666 ! 1 A  09 i 

633.52 

105.7! 

36.1! 

23040! 

33625! 

157.512  40T  HYOR 

*!FL 

JACKSON-  1 

1965 

I  i 

652.3! 

105.7! 

13.1! 

1 

.  1 

! GANTRY/1  RAMP 

! 

VILLE  * 

776661 1 AQ9 ! 

633.55105.7! 

36.1! 

23040! 

33625! 

157.3! 7  40T  HYDR 

!FL 

JACKSON-  ! 

1985 

!  ! 

652.3! 

105.7* 

13.1! 

1 

-  1 

JGANTRY/1  RAMP 

! 

VILLE  ! 

1051 7 !1 A09 ! 

533.4! 

70.9! 

21.2! 

10000! 

8995! 

140. 2!1  STERN  RAMP 

!FL 

PORT  EVER-! 

1980 

*  ! 

;  i 

i  i 

553.6! 

» 

1 

70.9! 

1 

< 

9.3! 

! 

1 

1 

1 

1 

-  1 

* 

1 

9 

! 

1 

1 

; 

< 

GLADES  ! 

! 

X  ! 

j  ! 

99  J 1A  J6! 

» 

-  1 

1 

1 

I 

1 

9.1! 

t 

2000! 

i 

.  1 

1 

!  NONE 

! 

!  CA 

i 

TERMINAL  ! 

1966 

!  ! 

•6.0! 

27.0! 

-  1 

1 

-  ! 

1 

« 

ISLAND  ! 

4  5 !  3  A  36 ! 

55.5! 

10.22 

7. si 

600i 

-  1 

iNONE 

*!HI 

HONOLULU  * 

1970 

!  ! 

55.5! 

19.2! 

6.0! 

« 

-  ! 

1 

1 

1 

43! 3A36! 

57.4! 

16.0! 

7.0! 

600! 

.  1 

!  NONE 

•Ml 

HONOLULU  2 

1966 

i  j 

60.0! 

15.5! 

6.8! 

1 

-  1 

1 

; 

! 

83! 3*34! 

63.7* 

23.5! 

7.0! 

2400! 

.  1 

20.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1973 

!  ! 

64.0! 

24.0! 

5.6* 

1 

.  ; 

j 

! 

CITY  ! 

49*34  56! 

67.0! 

19.0! 

8.8: 

600! 

-  1 

!NONE 

!  HI 

HONOLULU  ! 

1968 

t  ; 

70. 0! 

19.0! 

6.0* 

1 

-  ; 

1 

! 

t 

1 9  J  3  a  36 ! 

52.6! 

14.2! 

5.6! 

600  i 

-  « 

•none 

•HI 

HONOLULU  *! 

1943 

i  j 

55.0! 

14.2! 

5.6*. 

2 

-  i 

I 

I 

1 

1 35 ! 3 a  36 ! 

100.2! 

31.2! 

12.0! 

2250! 

-  1 

—  ! NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1970 

!  ! 

100.2! 

31.2! 

12.0! 

t 

.  j 

1 

; 

1 

371UA45! 

110.0! 

45. C! 

7.5! 

-  * 

371! 

32.oihOhE 

!HI 

HONOLULU  i 

1965 

i  i 

i  ! 

i  i 

110.0! 

1 

1 

45.3! 

1 

i 

7.5! 

• 

! 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

1 

; 

» 

; 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

i  j 

i  i 

5213*36! 

1 

1 

62.12 

2 

1 

16.1! 

1 

1 

4.3! 

j 

t 

500! 

1 

i 

1 

i 

30.0INONE 

; 

i 

!wv 

! 

! 

MAIDSVILLE! 

1968 

i  t 

!  ! 

•  i 

62.1* 

1 

16.1! 

! 

1 

4.3! 

; 

1 

! 

1 

1 

2 

1 

! 

1 

! 

30.0 ! CARGO  BOOM 

! 

! 

1 

! 

! 

|  J 

6711A11 ! 

» 

64.6! 

; 

18.01 

i 

7.9* 

i 

400* 

2 

X 

! 

!UA 

! 

SEATTLE  ! 

1973 

i  j 

i  j 

i  i 

65.0! 

t 

j 

1 3.C! 

1 

2 

6.4! 

1 

1 

! 

1 

1 

49j 

1 

! 

1 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENG*! 

01  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

»  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

!  NET  1C0DE1LENGTH1BP0TH!  ! 

-•REGIS-! **** !  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

!  TER  !  $«!//////!/////!  EO  ! 

!  TON-  !pa«3E!  OVSP-! OVER*! /////! 

!  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  ! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

umu/n  point  ! 

HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 
POWER !  ENGERS  !  (FEET)! 

•VESSEL 
CARGO  HANDLING  IS  20PERATXN6 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LIHE-1 

//////////////// !TD! ////////// 
LINE-2  SEE!  LINE-2 

!  ! 

1  ! 

!  YEAR  ! 

»  BUILT  ! 

!  OR  ! 

{•REBUILT! 

(??)  ANCHORAGE 

i 

l 

LAUNCH  SERVICE! 

!  !  ! 

i  i  i 

i  i  j 

i 

; 

i 

1 

2 
t 

i 

1 

2 

1 

2 

i 

! 

i 

i 

TRIUMPH 

1574987 

•  1211011 ! 

'1.5! 

11.0! 

5.0! 

250! 

-  j 

10.0 

40NE 

•OR  PORTLAND 

i 

1976  ! 

; 

i  i  i 

34.0! 

11.0! 

4.9! 

12! 

1 

i 

TRIUMPH  II 

! 520731 

!  36S1C02! 

59.0! 

1  o.  C! 

3.4! 

1C50! 

-  j 

19.6 

NONE 

!0R  PORTLAND 

i 

1971  ! 

i 

i 

!  !  ! 

;  i  i 

55.0! 

i 

16. C! 

! 

3.0* 

43! 

i 

i 

i 

j 

(13)  ANDERSON 

8ARGE 

• 

COHPANT  ! 

i  i  ! 

i  i  i 

i 

i 

« 

; 

i 

» 

i 

t 

! 

COOSNOR 

! 227320 

!  38!  35  36! 

46. C* 

17.0! 

10.0! 

330! 

-  • 

25.0 

10NE 

! AK  JUNEAU 

! 

1928  i 

i 

!  !  ! 

66.0! 

13.5! 

10.0! 

-  j 

; 

! 

J  S  POLWc**U$ 

1506030 

i  61*3*36! 

73.6! 

21.4! 

7.3! 

600* 

-  ! 

40.0 

NONE 

!AK  JUNEAU 

i 

1939  ! 

i 

!  i  i 

34.0! 

23.0! 

7.3! 

-  * 

« 

! 

NLC  994 

! 343409 

!  336 ! 4A46 ! 

11C.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

336* 

13.0 

NONE 

! AK  JUNEAU 

i 

1944  ! 

l 

i  t  ; 

110.0! 

34.0* 

1.6! 

-  • 

« 

i 

2 

ZP  12 

•50C905 

•  4R9J4A46! 

132.3! 

39.3 ! 

7.0* 

-  » 

499! 

12.0 

NONE 

•AK  JUNEAU 

! 

1963  ! 

i 

» 

i  ;  i 

i  ;  i 

152.2! 

i 

39.5! 

2.0! 

; 

—  ! 

i 

j 

i 

i 

j 

(38)  ANDERSON 

TUG  t 

; 

BARGE  CO.  • 

2  {  ■ 

!  !  ! 

i 

i 

; 

i 

! 

; 

i 

j 

t 

i 

GALE  VINO 

! SRI  400 

!  R3! 3436! 

69.2! 

24.1! 

10.5! 

2400! 

-  ! 

35.0 

NONE 

•AK  SEWARD 

j 

1978  ! 

i 

;  i  ! 

75.0! 

?4.6: 

10.5! 

-  • 

2 

< 

2 

JUNIOR 

J2S7903 

!  19*3*36! 

53.0* 

20.0! 

8.0! 

1170! 

-  • 

36.0 

NONE 

•AK  SEWARD 

i 

1949  • 

; 

!  !  ! 

53.0! 

20.  C! 

7.0! 

-  • 

! 

i 

kari  a 

5447237 

!  101*3*36! 

69.2! 

27.5! 

10.5! 

2400! 

-  ! 

37.0 

NONE 

!AK  SEWARD 

j 

1983  ! 

i 

!  !  ! 

75.0! 

28.0! 

10.5! 

-  ! 

l 

t 

AT  &  230 

‘640561 

!  1 767 !  4A43! 

230.0! 

60.  C! 

12.0! 

-  ‘ 

3500! 

26.0 

NONE 

! AK  SEWARD 

j 

•  1901  2 

i 

i 

2  *2 

;  ;  ; 

2*0.0! 

i 

60. C! 

i 

2.0! 

i 

—  ! 

i 

i 

{ 

i 

(30)  ANOEOSON/ 

i 

RALPH  LUMBER  C!0./ 

;  !  ; 

2  t  ; 

2 

1 

2 

i 

i 

i 

t 

1 

2 

INC. 

i 

;  i  ; 

{ 

j 

i 

i 

M.  S.  ANDERSON 

!  255923 

!  11  !  3A35 ! 

45.0! 

U.O! 

3.5* 

100! 

-  ! 

14.0 

NONE 

•MO  NEW  MADRID! 

1 94 A  J 

; 

2  i  ! 

45.0! 

14.0! 

3.5! 

-  • 

i 

! 

VICTOR  4A*E$ 

! 264(67 

!  J1!3A55! 

47.  ?! 

16.0! 

6.0! 

330! 

-  * 

24.0 

NONE 

•MO  NEW  MADRXO! 

1952  ! 

i 

;  2  i 

47. 9> 

le.O! 

6.0! 

! 

-  ! 

j 

i 

CBC  305 

•265773 

!  14  9 ! 4 A46 ! 

10C.1! 

26.0* 

6.3! 

-  i 

365! 

5.0 

NONE 

•«0  NEW  MADRID! 

1953  ! 

i 

2  ;  2 

100.1! 

26. C* 

1.5! 

t 

-  J 

i 

i 

! 

C9C  307 

S26578C 

i  14924*46! 

100.1* 

26.0* 

6.3* 

-  i 

365! 

5.0 

NONE 

!M0  NEW  MADRID! 

1953  ! 

• 

i 

!  !  ! 

t  !  ; 

IOC. 1 ! 

i 

26.0* 

; 

1.5! 

a 

—  ! 

j 

j 

2 

j 

<31 )  ANDERSON- 

TULLY 

j 

co.  i 

•  !  ! 

!  !  ! 

j 

i 

i 

; 

■ 

! 

! 

« 

i 

NO.  i 

!  - 

!  309! 4A  43! 

1 50. 0! 

32.0! 

3.0* 

-  i 

600! 

10.0 

NONE 

•MS  VICKS8URG 

j 

1968  ! 

• 

j 

;  ;  i 

i  2  ! 

150.0! 

i 

■*2.0! 

i 

1.5! 

i 

! 

! 

•  ; 

2 

! 

1 

i 

! 

(23)  ANDRIE/  INC. 

! 

! 

1  t  2 

2  ;  i 

i 

j 

! 

; 

« 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

8 ARaAP A  ANDRIE 

! 24C025 

!  15213A36! 

115.5! 

29.5! 

14.6! 

2C00! 

-  i 

62.5! NONE 

!MX 

MUSKEGON 

! 

* 

1981 

! 

!  !  ! 

1 22.0! 

31.0! 

13.3! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

JOHN  PURVES 

!  216244 

!  296 !  3*36 ! 

142.0! 

27.7! 

16.0! 

1800! 

-  ; 

52 .0! NONE 

•HI 

MUSKEGON 

! 

* 

1958 

! 

!  !  ! 

150.0! 

28.  C! 

13.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

MARI  SETH  ANDRIE 

1287250 

!  9913A36! 

i0.4» 

24. C! 

12.0! 

2000! 

-  i 

45 .0 ! NONE 

SMI 

MUSKEGON 

! 

* 

1976 

! 

!  !  ! 

35.0! 

24.0! 

11.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

MUSKEGON 

!  546729 

!  109*3436! 

67.5! 

24.  C! 

11.0! 

1200! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

!MI 

MUSKEGON 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

73.0! 

24. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

d  7 

! 57J333 

!  o70!4A43! 

163. C! 

42.5! 

8.4! 

1400! 

1 2.QJN0NE 

!HI 

MUSKEGON 

! 

1976 

! 

!  !  ! 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

I 

3  16 

•573249 

*!  ©70!  44 43 i 

165.0! 

42.5! 

0.4! 

-  J 

HOO! 

12.0! NONE 

!MI 

MUSKEGON 

1 

1976 

! 

!  !  ! 

163.0! 

42.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CANDACE  ANDRIE 

1277402 

!  68414446! 

15C.0! 

52  .C! 

7.3! 

-  ! 

2500! 

60.01100  TON 

CRANE 

!MI 

MUSKEGON 

! 

1958 

i 

!  !  ! 

150.0! 

52. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

CANON!!  50 

*!  299305 

!  379315470! 

3T5.0! 

$4.0! 

16.8! 

5700! 

42.5*2  0IC5EL 

PUMPS/ 

!HX 

MUSKEGON 

! 

• 

1978 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  i  i 

!  t  ! 

3'5.0! 

; 

2 

54.0! 

! 

{ 

3.5! 

t 

« 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1  HEATER 

i 

j 

W/COIL 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

(16)  ANNA  OFFSHORE/  INC. 

i 

!  •  ! 

!  a 

! 

! 

! 

! 

l 

NICOP  ANNA 

1627141 

!  1 3511*01 ! 

!  -  i 

11.0! 

1800! 

90! 

60.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

! 

I  !  ! 

!  !  ! 

166.0!  38.0! 

i  ! 

5.5! 

a 

! 

a 

) 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(33)  4 NR  PIPELINE  COMPANY 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  i 

a  t 

j 

i 

! 

» 

! 

■ 

i 

! 

! 

FORCE  FIVE 

1623437 

!  15811402! 

155.71  3*.0! 

ii.  ai 

18001 

728! 

63.0! NONE 

!TX 

SABINE 

1980 

! 

!  !  ! 

161.81  33.0! 

4.0! 

! 

-  t 

! 

! 

PASS 

PARTNERS  FIVE 

1643161 

!  6051*02! 

110.5!  32.0! 

3.4! 

1500! 

5«! 

40.0! NONE 

!TX 

SA8INE 

1982 

j 

i 

;  ;  i 

i  i  i 

125.0!  32.0! 

!  ! 

6.0! 

! 

! 

1 

> 

! 

! 

! 

! 

PASS 

(11)  ANTAPES  CORP. 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

a  * 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ANTARES 

•  647556 

!  6513A36! 

61.0!  22.1! 

3.0! 

1200! 

-  ! 

32.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1982 

! 

! 

i  t  ! 

i  i  i 

65.0*  24. C! 

!  ! 

7.0! 

; 

a 

i 

i 

a 

i 

a 

i 

(32)  ANTHONY/  RON/  INC. 

j 

i 

!  !  ! 

i  i  i 

j  i 

i  ; 

» 

a 

i 

! 

J 

I 

! 

! 

! 

RON  ANTHONY 

2595137 

*!  199J3A36! 

!  -  ! 

10.0! 

2400! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

! 

1978 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

90.0*  ’0.0! 

•  ! 

10.0! 

a 

! 

1 

! 

2 

j 

! 

! 

(32)  ANTILL  PIPELINE  CONSTRUCTION 

!  !  ! 

!  !  ! 

a  j 

i  t 

a 

2 

! 

a 

a 

i 

a 

i 

! 

a 

CO./  INC. 

j 

!  !  ! 

i  i 

j 

a 

i 

! 

MOHAWK 

1641248 

!  17*3*36! 

42.0!  U.O! 

1.6! 

300! 

-  ! 

10.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1984 

! 

!  !  ! 

42.0!  14.0! 

1.0! 

i 

-  * 

! 

! 

30) 

i  ...... 

!  17  3!  4443! 

110.0!  26.0! 

6.0! 

-  J 

150! 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

— 

i 

t  2  j 

110.0!  26.0! 

5.0! 

< 

! 

a 

EAST  CAPROLL 

j  - 

•  3C0i 4*43l 

134.0!  32.0! 

5.5! 

-  J 

300! 

7.5! NONE 

!  LA 

NEW  IBERIA 

1950 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1*4.0!  32.0! 

!  ! 

1.0* 

; 

a 

i 

a 

! 

! 

! 

! 

(03)  APEX  MARINE  CO*P. 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

a  j 

i  ! 

i 

! 

a 

i 

a 

1 

a 

i 

! 

! 

AMERICAN  HERITAGE 

i 577343 

!  35072*2422! 

85  5 .0 !  1 05 . 3! 

49.0! 

2450Q! 

95200! 

160.712-10  TON  BOOMS/ 

!NY 

LAKE 

1977 

! 

!  !  ! 

394.CMC3.9! 

20.0! 

! 

-  ! 

! HEATING 

COILS 

! 

SUCCESS 

BALTIMORE 

*654194 

!  22947*2422! 

691.2!  95. C! 

40.7! 

13200! 

5C234* 

134.512-4  TON 

BOOMS/ 

!NY 

LAKE 

1983 

i 

!  !  ! 

755.7!  «5.1! 

7.5! 

a 

-  ! 

! HEATIN6 

COILS 

» 

SUCCESS 

CHARLESTON 

1626561 

•  1521212*22! 

618.7M02.0! 

36.2! 

15000!* 

43000! 

141.0! 2“5  TON 

BOOMS/ 

!NY 

LAKE 

*  1980 

! 

i  !  ! 

645.41102.1! 

18.0! 

1 

-  J 

! HEATING 

COILS 

! 

SUCCESS 

GOLDEN  "0NA9CH 

! 566090 

!  35076! 2A22! 

355.0*105.3! 

50.0! 

24500! 

95200! 

160.712-10  TON  BOOMS/ 

!NY 

LAKE 

1975 

! 

!  !  ! 

594.0* 105.9* 

25.0! 

! 

-  | 

SHEATING 

COILS 

a 

SUCCESS 

GROTON 

! 632263 

!  22947! 2422 ! 

6>1.2!  95.0! 

40.7! 

ie200! 

50284! 

134.512-4  TON 

BOOMS/ 

inr 

LAKE 

1982 

! 

!  !  ! 

755.7!  «5.1! 

7.5! 

! 

SHEATING 

COILS 

a 

SUCCESS 

I  TO  MOBILE 

! 654 1 93 

!  22947*2*22! 

691.2*  95.0! 

40.7! 

18200! 

50284! 

134,512-4  TON 

eoons/ 

!  NY 

LAXE 

1984 

i 

! 

i 

i  i  a 

i  i  i 

i  a  ! 

755.7!  95.1! 
a  ; 

a  j 

7.5! 

i 

a 

! 

a 

2 

2 

SHEATING 

! 

! 

COILS 

i 

! 

SUCCESS 
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ENGR ! 

DISTS  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

i  guard 
»  NUMBER 

!  1VTCC1  DIMENSIONS  ! ORAf T! 

!  NET  1C00E 1  LENGTH! 6RDTH!  • 

REGIS- ! »*•* 2  REG.  !  REG. 'LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  • 

!  TON-  'PAGE!  OVER-!  OVER-!/////! 

!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

1 

1 

1 

1 

HORSE! 

POWER* 

CAPACITY ! 

1 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CAR60  HANDLING 
FIXED  •  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LXNE-2 

5  V 
!S 

!TC! 

1A0! 

STD 

SEE! 

£  S  S  E  L  S 
OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINE-1  S 
//////////! 
LINE-2  !« 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  S 
OR 

REBUILT! 

(03)  APEX  NARINE 

CORP. 

< 

i 

j 

j  ji  2 

!  i  i  i 

i  II  j 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

1 

2 

! 

1 

(CONTINUED) ‘ 

2  ;  j  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

*! 

JACKSONVILLE 

•631738 

1  22947*2*22!  691.2! 

95.0! 

40.7! 

18200! 

50234! 

134.5*2-4  TON  DOOMS# 

*!NY 

LAKE  ! 

1982  ! 

; 

•  !  !  755.7! 

95.1! 

7.5! 

1 

-  1 

!  HEATING  COILS 

SUCCESS  t 

NEW  YORK 

<643934 

!  2294712A22!  691.2! 

95. 0! 

40.7! 

16200! 

50284! 

134.552-4  TON  BOONS# 

•NY 

LAKE  ! 

1983  ! 

; 

!  !  !  755.7! 

95.1! 

7.5! 

1 

-  » 

1HSATXN6  COILS 

! 

SUCCESS  ! 

! 

PHILADELPHIA 

J654192 

!  22947! 2*22!  d»1,2! 

95.0! 

40.7! 

13200! 

50284! 

134.512-4  TON  DOOMS# 

!NY 

LAKE  ! 

1984 

i 

i 

!  !  !  755.7! 

i  ;i  2 

95.1! 

1 

7.5! 

1 

1 

1 

1 

•HEATING  COILS 

1 

SUCCESS  ! 

t 

(29)  APEX  TOWING 

CO. 

j 

i 

2  ;  i  ; 

i  •  i  ! 

« 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

< 

CAROL  6. 

! 568965 

!  1 41 • 3*36!  1 3C.2! 

40.0! 

8.0! 

4400! 

-  ! 

15.6 !  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1973 

i 

!  !  !  140.0! 

4C.0! 

7.0! 

I 

-  • 

! 

| 

1 

! 

CHANDY  N 

!  614503 

•  1 J3J3A36!  71.0! 

28.0! 

8.0! 

2200* 

-  * 

37.3SN0HE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

i 

•  !  !  75.0! 

23.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

f 

! 

GIRARD-LEVIS 

<516539 

!  309! 3  A  36 !  124.5! 

34.3* 

7.5! 

3200! 

-  1 

37.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1969  i 

{ 

!  !  !  133.0! 

35.0! 

7.5! 

1 

-  » 

1 

1 

GLORIA  G. 

1552824 

!  36013*36!  127.7! 

44.0! 

9.0! 

5600! 

-  J 

43.0SN0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

1973  i 

i 

‘  !  1  133.0! 

44.0! 

3.0! 

1 

-  • 

j 

1 

JOAN  V 

1240458 

•  17113*36!  110.0! 

25.0! 

5.0! 

2400! 

-  1 

3*. 0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1941  ! 

j 

!  !  !  110.0! 

25.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

KARHAN  P 

1556957 

•  476S3A36!  140.0! 

*8.0 ! 

8.6! 

4400* 

-  * 

41 . ft ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1974  ! 

i 

•  !  !  140.0! 

33.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

i 

KATHIE  G 

1539839 

!  523 ! 3*36 !  1o5.0! 

45.0! 

9.6! 

7000*. 

-  * 

41.5! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

i 

!  !  1 66.0! 

45. C! 

3.9! 

1 

-  1 

1 

s 

! 

KATHY  N 

1558932 

!  367*3*36!  123.0! 

42.0! 

8.3! 

5600! 

-  « 

4  2. 4 • NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

•  •  «  UO.O! 

42.0! 

8.3! 

1 

-  • 

l 

1 

! 

LINDA  A 

1647864 

!  6613*36!  63.0! 

24.0! 

6.6! 

1200! 

-  J 

36.6! NONE 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

i 

!  !  !  65.0! 

?4.0! 

6.6! 

! 

-  • 

1 

1 

: 

HARY  LOU  $. 

1554261 

!  39913*36!  129.0! 

40.0! 

3.6! 

3800! 

-  » 

l6.$!N0HE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  !  !  136.0' 

40.0! 

7.6' 

1 

-  » 

i 

1 

MAYA 

1633603 

!  76! 5*  36!  73.0! 

23.0! 

10.5! 

2200! 

-  • 

30.0! NONE 

•LA 

BATON  ! 

1981 

i 

!  !  !  75. C! 

23.0! 

10.5! 

j 

-  • 

1 

ROUGE  ! 

! 

SONORA  0 

1515423 

!  3631  3*36!  UO.O! 

38. Cl 

6.6! 

3900! 

-  • 

43.5 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

i 

•  »  !  140.2! 

33.0! 

6.9* 

1 

-  • 

1 

! 

U.  P.  JACKSON 

1542521 

!  397*3*36!  126.5! 

40.2! 

8.6! 

3200! 

-  j 

41 .O'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

| 

!  *  !  116. 0! 

40.2! 

7.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

APEX  101 

1533610 

!  1  379!5A71!  264.0! 

50.0! 

3.6! 

•  1 

2400! 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

*!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

; 

!  !  !  264.0! 

50.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

J 

APEX  102 

153429? 

!  156215A71!  264.0! 

5C.C! 

3.o! 

•  1 

2400! 

13.0SDIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

2 

•  !  !  264.0! 

50.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

! 

APEX  103 

1535727 

!  120915*21!  U5.0! 

50.0! 

8.6! 

_  1 

1650* 

15.0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  J 

1971 

! 

!  !  !  195.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

I 

APEX  10* 

1534209 

•  1 463  !  5  A  71  ‘  264.0! 

50.0! 

8.6!" 

-  1 

2400! 

17.0! DIESEL  PUMP 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

i 

!  !  »  2o«.. 0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

APEX  1101 

553S1S9 

!  53415A71!  97.0! 

54.01 

3.6! 

.  1 

1129* 

15.2'OIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

; 

i  1  !  97.5! 

54.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

! 

APEX  1103 

1533723 

!  55415A71!  97.0! 

54.0! 

8.6* 

. 

1129! 

15. 210IESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

•  •  !  97. S! 

S/.C! 

1.6! 

1 

•  1 

i 

! 

APEX  1301 

1516936 

1  63915*71!  113.0! 

54.0! 

0.6* 

•  j 

1306! 

18.4*  DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  • 

1968 

1 

!  !  •  113.3! 

54.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

I 

APEX  1303 

1516937 

I  639*  5*71  !  115.0! 

54.C! 

3.6! 

1306! 

18.4  >  DIESEL  PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

i 

•  !  •  118.0! 

54.0! 

1.9! 

« 

.  1 

! 

! 

APEX  1305 

1516933 

1  639!  5*71 1  113.0! 

54.0! 

8.6! 

! 

1306* 

18.4!  DIESEL  *»UMP 

SMO 

ST.  LOUIS  J 

1968 

{ 

!  !  !  IIS. 0! 

54.0! 

1.9* 

1 

-  ! 

I 

! 

APEX  1402 

1533729 

!  32915*71!  143.0! 

34.01 

3.6! 

! 

1447* 

15. 3! DIESEL  PUMP 

•MO 

sr.  louis  ! 

1972 

! 

!  !  !  143.0! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

APEX  1 5C1 

S531C62 

!  306! 5*71 !  130.0! 

54.0! 

6.5! 

-  • 

1520! 

16.4! DIESEL  PUHP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  !  130.0! 

5*.  C! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

! 

APEX  1503 

1S31C63 

1  30255A71!  130.0! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

1520! 

16.4!  DIESEL  PUMP 

ino 

ST.  LOUIS  S 

1971 

j 

!  !  !  130.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

APEX  1602 

1517290 

!  380!  5*71 !  137.0! 

54.0! 

3.6! 

. 

1600! 

14.0SDIESEL  PUMP 

J  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

2 

i  !  !  137.0! 

54.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

J 

i 

APEX  1701 

155C125 

!  796S5A71!  U7. 0! 

54.0! 

3. a! 

1732! 

1 6. 9! OIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

•  *  !  147.6! 

54. v! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

APEX  1702 

1517244 

!  116215*71!  131.0! 

54. C! 

3.6! 

- 

1750* 

14.5! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

* 

!  •  !  131.0! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

1 

1 

APEX  1703 

! $57584 

!  82515*71 !  147. ft! 

54.0! 

3.6! 

! 

1707! 

17.4! DIESEL  PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

; 

!  •  !  147.6! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

J 

! 

APEX  1302 

1553259 

!  82515*71!  147.6! 

54.1! 

9.0! 

. 

1800! 

13.5!  DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  •  !  147. 0! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  t 

; 

! 

APEX  1306 

1547134 

!  825! 5*71 •  147,6! 

54.1! 

9.0! 

• 

181 4*1 

17.0! DIESEL  PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  !  !  147. 6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

APEX  1318 

j 558337 

!  dl 2! 5A71 1  1*7.61 

54.0! 

8.6! 

- 

1703* 

17.4 ! DIEStL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

j 

!  •  •  U7.6! 

54.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

APEX  1902 

•517243 

!  1 1 50! 5*71 1  195.0! 

54.0! 

3.6! 

-  | 

1990! 

14. O'DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  J 

1968 

! 

!  •  1  195.  C! 

54.  C! 

3.5! 

! 

-  » 

! 

1 

APEX  1904 

<533190 

!  1 1 3615*71 1  200. ft! 

54.0! 

3.6! 

- 

1962! 

1S.3IDIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

!  •  !  200. ft! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

APEX  2002 

1536331 

1  1  1  235  5*71  !  210.0! 

54.0! 

3.6! 

- 

2085! 

15.5! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  \ 

1971 

1 

1  !  •  210.0! 

54.0! 

1.0! 

1 

.  1 

• 

\ 

APEX  2003 

1527404 

1  1 091 ! 5*  71 1  1*0.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

2067! 

20.0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  J 

1970 

i 

1  !  •  1*0.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

APEX  2100 

j  517289 

•  115355*71!  179.0! 

54.0! 

3.6! 

! 

2130! 

14.0! OIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

2 

1  !  !  179.0! 

54.0! 

3.5! 

1 

-  1 

1 

! 

APEX  2101 

•530991 

!  1092J5A71!  174.0! 

54.01 

3.5! 

.  1 

2100! 

15.0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

j 

!  !  !  175.0! 

54.0! 

1.3! 

1 

-  » 

! 

! 

APEX  2305 

1 553153 

1  119115*71!  235.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

2900! 

17 .6  !  D! ESEL  PUHP 

SMO 

ST.  LOUIS  { 

1974 

i 

!  •  !  285.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

APEX  2306 

•555904 

!  119115*71!  2*5.01 

50.0! 

3.6! 

• 

2  COO! 

1 7. 1 ! DIESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

!  f  •  235.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

APEX  2902 

•513025 

!  1o34!5A71!  290.0! 

52.0! 

3.6! 

-  i 

2929! 

20.0! DIESEL  PUMP 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

; 

!  !  !  290.0! 

52. ft! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

APEX  3002 

1534762 

!  166215*71!  297.0! 

54.0! 

3,6! 

-  ! 

3163! 

16. 4! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  *! 

1971 

; 

!  !  !  297.5! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

APEX  3101 

1 513634 

1  1 74 3 !S A 71 !  290.0! 

52.0! 

3.65 

- 

3365! 

20.0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  i 

1969 

! 

!  !  !  290.9! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

APEX  3401 

•553260 

!  1707S5A71!  297.6! 

54.1! 

9.0! 

- 

3400*! 

17.0IDIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  !  !  297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

J 

APEX  3405 

i  566651 

!  1 797! 5*71 !  297.6! 

54.1* 

9.0! 

• 

3464! 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

S 

!  1  !  297.6! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

APEX  3409 

•557531 

!  164115*71!  297.6! 

54.0! 

8.6! 

- 

3119! 

17.4SDIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  { 

1974 

1 

!  !  !  297.6! 

54.0! 

2.0! 

t 

-  1 

! 

i 

APEX  3503 

•553261 

!  172415*71!  297.0* 

54.1! 

9.0! 

- 

3500! 

17 • 0 ! D I ESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

i 

1  !  !  297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

APEX  3504 

1553262 

!  171615*71!  207.6! 

54.1! 

9.0! 

. 

3500! 

17 .0! DIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

* 

!  !  *  297.6! 

54.1! 

2.0! 

•  1 

! 

! 

APEX  3506 

1550127 

!  1 71 2! 5*  71 •  297.6! 

54.0! 

3.6! 

-  ! 

3157! 

17.5SPUMR 

SMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

•  •  i  297.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

•  1 

1 

! 

APEX  3507 

1567135 

!  1724*5*71!  297.6! 

54.1! 

9.0! 

- 

3732! 

17.0! OIESEL  PUMP 

SMO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

! 

; 

! 

1  !  !  297.6! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

54.1! 

1 

1 

2.0! 

1 

1 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT*  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  i 

!  SET  ! CODE ! LENGTH ! 5PDTH!  !  !  !  EST  !  CAtGO  HANDLING  ! 

"! REGIS- !*•** !  R-G*  !  PEG.1LCAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPH6NT 

!  TER  !  SEE!//////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1 

!  TON-  ‘PAGE!  OVEP-iOVEP-*/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
!  NAGE  •  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT!  ROVER*  ENG6RS  !  (FEET)!  LINE-2  ! 


(29)  APEX  TOVING 


CO. 

(CONTINUED) 


APEX 

3503 

156713J, 

APEX 

3509 

1 550126 

t 

APEX 

3510 

155C124 

APEX 

3511 

1 570572 

APEX 

3512 

1557583 

APEX 

3519 

•553336 

APEX 

3520 

•558J33 

APEX 

3603 

*557552 

APEX 

CHICAGO 

1635724 

CHESLET  ISLAND  1 

•280359 

FOREST  VIEW  I 

1279274 

GUG 

203 

1 297538 

3  VS 

2C4 

•554073 

GUG 

205 

1554079 

SVG 

206 

•514775 

GVG 

207 

•525533 

H  13 

1 274C67 

OCEAN  TRADER 

1293348 

(24)  apsctle  islands  cruise  s 
LTD. 

CHIPPEWA 
ISLAND  PRINCESS 
SEA  GUEEN  II 


(03)  AOUA  1  ANKERS*  INC. 
AQUA  1 


(37)  AQUA-XAAINE  CONSTRUCT  OPS ! /  INC. 
MX  ?42  5509479 


(32)  AQUARIUS  OFFSHORE  LOGIST'.ICS/ 
INC.  ! 

SONIA  MARIA  !c00737 

! 


(32)  ARANSAS  DRILLING  V0RK0VE1R/  INC. 
AOUI  1  ! 547341 


ADWI 

5 

1175454 

ADUl 

S 

15*6345 

! 

i 

(32) 

3PAD 

ARC  CREUOOATS/  INC. 

C. 

2 

i 

!6237o1 

TRAVIS  HENRY 

1 402230 

1 

i 

(41) 

ARCO 

ARCO  MARINE/  INC. 
ALASKA 

j 

i 

1  cl  4544 

AP  CO 

ANCHORAGE 

1544424 

2 

ARCO 

CALIFORNIA 

1&23291 

ARCO 

FAIRBANKS 

1555400 

i 

ARCO 

INDEPENDENCE 

151&633 

2 

ARCO 

JUNEAU 

1556666 

ARCO 

PRUDHOE  BAY 

1538496 

j 

ARCO 

SAG  RIVER 

1539313 

1 

ARCO 

SPIRIT 

1580245 

2 

ARCO 

TEXAS 

1549197 

2  2 

1  2 

|  i 

2  i 

1 5A  71 i 

2 

1 

2 

29’.oi 

2 

i 

54.1! 

2 

j 

i 

9.oi 

i  j 

297.6! 

54.1! 

2.3! 

! 5*71 ! 

2*7.4 ! 

54.0! 

8.6! 

-  J 

i  2 

2*7.6* 

54. Cl 

2.0! 

! 5*71 j 

2*7.6! 

54. C! 

4.6! 

-  « 

i  2 

297.6! 

54. C! 

2.0! 

isA7ii 

297.5! 

54. C! 

9.0! 

-  J 

i  i 

2*7.5! 

54. Cl 

2.0! 

!5A7t! 

2*7.o! 

54. C! 

8.6! 

-  • 

i  i 

2*7.6! 

54. C! 

2.0! 

!5A7li 

297.0! 

54.0! 

4.6! 

-  £ 

2  i 

2*7.6! 

54.0! 

2.0! 

15*71 ! 

2*7.0! 

54.0! 

8.6! 

-  £ 

i  i 

2*7.6! 

54.  C! 

2.0! 

15*71*! 

2*7.6! 

54.  0! 

3.6! 

-  ! 

•  i 

297.4! 

54.0! 

2- Cl 

15*71  i 

233.0! 

40. C! 

16.0! 

-  £ 

■  2 

238. C! 

60.0! 

2.9! 

1 5A71 ! 

1*5.0! 

35.0! 

3.6! 

-  £ 

t  2 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

5  5*71 ! 

165.0! 

50.0! 

3.6! 

-  £ 

i  i 

IcS.O! 

50.  C  t 

2.0! 

5  5*71 ! 

244.0! 

<0.0! 

9.2) 

-  £ 

j  « 

264.0! 

50. C! 

1.2! 

! 5*71 j 

1*9.7* 

50. C! 

o.9» 

-  J 

i  2 

179.7* 

50. C! 

1.2! 

! 5*  71 ! 

179.7! 

50. C! 

8.9! 

-  ! 

t  i 

179.7! 

50.3! 

1.2* 

!  5*71 1 

150.0! 

53.0! 

4.*! 

-  J 

i  ; 

130.0! 

53.0! 

1.2! 

•5*71  S 

264.0! 

53.3! 

4.5! 

-  £ 

i  2 

264.0! 

<0.0! 

1.5! 

! 5*71 j 

1*5.0! 

35.0! 

3.5! 

-  £ 

i  i 

1*5.0! 

3S.C! 

1.0! 

! 5*71 1 

255.0! 

52.3! 

16.4! 

-  J 

i  i 

i  2 

•  2 

235.0! 

i 

i 

52.0! 

2 

< 

3.0! 

2 

t 

i  i 

!  2 

iiAiii 

2 

; 

41.5! 

; 

; 

17.  si 

; 

j 

9.5! 

?soi 

1  1 

65.0! 

19.C! 

7.5! 

; 

iicl2! 

47.0! 

20-C! 

6.0! 

1165! 

2  2 

-3.0! 

21. C! 

5.0! 

! 

!1 All ! 

39.5! 

12.0! 

2.7! 

240! 

1  ! 

i  t 

42.0! 

; 

14.0! 

j 

2.1! 

2 

i 

! 

1 

i  j 

12*23! 

i 

37.7! 

2 

13.0! 

; 

6.0! 

; 

90! 

1  ! 

40.0! 

14. C! 

3.9! 

! 5*70 ! 

70. C! 

23.2! 

4.6! 

-  ! 

!  1 

;  i 

i  i 

70.0! 

! 

i 

20.  C! 

i 

i 

2.3! 

2 

i 

!  ! 
14*46 1 

j 

240. C! 

; 

60. ci 

j 

T  2-01 

i 

-  i 

•  1 

1  1 

i  i 

240.0! 

! 

i 

63.  C! 

1 

j 

3.0! 

t 

» 

!  i 

i  I 

i?*o?i 

1 

1 

137.0! 

i 

j 

2c. oi 

11.3! 

i 

• 

1200i 

•  ; 

i  ; 

i  i 

112. 0! 

; 

1 

73. C! 

; 

i 

6.0! 

2 

i 

J  i 

i  i 

14A45! 

; 

151.0! 

; 

33.0! 

; 

1C.0! 

.  | 

!  ! 

151.0! 

35.0! 

-  ! 

i 

! 4A  44 • 

145.0! 

40.0! 

9.5! 

-  i 

i  j 

145.0! 

40.3! 

-  » 

* 

14A46! 

185-0! 

45.01 

12.1! 

i 

i  i 

j  i 

1*5.3! 

i 

i 

45. C! 

2 

3.0! 

i 

i  i 

13*33! 

j 

—  ! 

» 

; 

5-0! 

i 

400! 

t  2 

al.oi 

1  o  •  3 ! 

3.5! 

1 

i  3*34! 

-.7.4! 

14.05 

5.0! 

400! 

t  i 

50.0! 

1  A.O! 

4.0! 

1 

!  73114*2*2')!  925. 

!  !  !  952. 

I  4*407*  2*2)!  S<3. 
!  !  !  343. 

!  73114! 2420!  925. 

!  !  !  952. 

!  4980712*23!  *33. 

!  I  \ 

! 105*95! 2A20I 1057. 

!  !  lllOO.i 

!  49607!/A20!  45 J. 
!  !  I  843. 

!  2947512*20!  79C. 
!  !  !  410. 

!  29500! 2A20!  790. 
1  !  !  MO. 

! 105 893! 2* 20 11 04 7. 

!  1  11100. i 

1  3240012*20!  832. 

!  !  !  899.1 

!  !  ! 

!  !  ! 


9!  186.2! 
7! 186.4! 
01134.0! 
0*133.2! 
91166.2! 
7*156.4* 
61138.0! 
01133.2! 
01173.2! 
0*173.2! 
q!13».0! 
3!  1 3a.  2! 
1*105.21 
0! ICS.?! 
1*10>.2! 
OMOS. 2! 
0*174.2! 
01174.2! 
21105. 7! 
0*105.31 
!  ! 

1  I 


17.0! DIESEL  PUMP 

i 

17.1 j DIESEL  PUMP 

i 

17.4! DIESEL  PUMP 

i 

15.0!oiESEL  PUMP 

i 

17.4! DIESEL  PUMP 

i 

1 7. 4! DIESEL  PUMP 

i 

17.4! DIESEL  PUMP 
17. 4*  DIESEL  PUMP 

i 

36.9 ! DIESEL  PUMP 
1 6 .0 1 D I ESEL  PUMP 

i 

16.4».0IcScL  PUMP 

i 

15.6! DIESEL  PUMP 

i 

15.6! DIESEL  PUMP 

i 

15.6! DIESEL  PUMP 

i 

15.6! DIES  EL  =»UNP 

j 

15.o! DIESEL  PUM? 

i 

U.S'DIEScL  PUMP 

i 

35.0 ! OIESEL  PUMP 

! 


1 4.0! NONE 

! 

! 


7 .0 ! DIESEL  PUMP 

12.oi 2  OIESEL  PUMPS 

! 

! 


20.0'NONE 

! 


35.01  NONE 
! 

! 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD !//////////! 
EE!  LINE-2  ! 


HO  ST.  LOUIS 
MO  ST.  LOUIS 


!H0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
! MO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
! MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

FL  PENSACOLA  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

j 

MO  ST.  LOUIS  ! 

2 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

2 

NO  ST.  LOUIS  ! 

i 

MO  ST.  LOUIS  ! 


MO  ST.  LOUIS 


VI  STURGEON 
BAT 

VI  3AYFIELD 
VI  BAYFIELD 


MO  BALTIMORE 
MD  BALTIMORE 


50.0*25  TON  CRANE 


24.01N0NE 

! 

26.0! NONE 


161.613  STEAM  TURBINE 
•PUMPS 

160.014  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

161.613  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

160.014  STEAM  TURBINE 
IPUSPS 

\ 85 .3! 5  STEAM  TURBINE 
1PUMPS 

160.014  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

132.013  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

132.013  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

185.213  STEAM  TURBINE 
! PUMPS 

1 57.013  STEAM  TURBINE 
1  PUMPS 
1 


LA  BELLE 
CHASSE 
LA  BELLE 
CHASSE 
LA  BELLE 
CHASSE 


LA  GALLIANO 
LA  GALLIANO 


CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 
ANGELES 
CA  LOS 
ANGELES 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  LOS 
AN6ELES 
CA  LOS 

ANGELES 


! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
♦REBUILT! 


! 

1 

! 

1972  ! 

1 

1941  1 

1 

1978  I 
! 
! 
1 
1 

*  1982  ! 

1 

1979  1 
! 
! 
1 
! 

1979  1 
! 

1973  ! 
1 

1980  ! 
1 

1974  1 

t 

1977  1 
! 

1974  ! 
1 

1971  ! 
1 

1972  ! 

1 

1977  1 
! 

*  1981  ! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC1  DIMENSIONS  *0?AFT! 

!  NET  1  CODE  1 LENGTH 1  BROTH  1  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  REG. ILOAD-! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  '.PAGE!  OVER-!  OVER-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT’ 

•CAPACITY!  HIGH-  • 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 
POWER !  ENGERS  !  (FEET)*  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

! S  JOPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

1*0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!T 0!//////////!  OR  ! 

•EE!  LINE-2  !*RE9UILT! 

(32)  ARGOSY  OFfSHORE/  LTD. 

i  i  l 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

; 

■ 

i 

i 

■ 

i 

t 

j 

i 

; 

t 

i 

j 

i 

l 

i 

S 

i 

i 

c 

t 

i 

ARGOSY  AOMIRAL 

1663404 

!  196MA02! 

166.0! 

40.0! 

14.0! 

1300! 

550! 

38.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  • 

1984  ! 

■  i  i 

131.0! 

40.0! 

12.0! 

i 

3! 

i 

1 

1 

t 

ARGOSY  ADVENTURER 

1606730 

!  571U02! 

106.9! 

26.0! 

S.6! 

1200! 

eo! 

32 . 0 ! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  < 

1979  ! 

!  !  ! 

120.0! 

26.0! 

o.O! 

i 

16! 

j 

! 

l 

i 

ARGOSY  CAPTAIN 

1663403 

!  196 ! 1 A02 ! 

156.0! 

40.0! 

14.0! 

1800! 

550! 

38.0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  ! 

1984  ! 

i  i  j 

181.0! 

40. C! 

12.0! 

i 

8! 

i 

« 

! 

j 

ARGOSY  CHALLEN6ER 

1636209 

•  67*1402! 

107.0! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

80! 

32 . OJNONE 

•LA 

LAFAYETTE  ! 

1981  ! 

!  !  1 

120.0! 

26.0! 

6.0! 

t 

16! 

1 

i 

J 

i 

ARGOSY  CHIEF 

1663407 

!  6111*02! 

126.9! 

32.0! 

11.0! 

1200! 

248* 

43.01N0N6 

•LA 

LAFAYETTE  • 

1984  ! 

•  i  i 

140.0! 

32.0! 

10.0! 

i 

10! 

! 

* 

j 

t 

ARGOSY  COHMANOER 

! 663405 

!  1 96 ! 1 AC?! 

166.0! 

40. C! 

14.0! 

1300! 

550! 

38.0!NONE 

•LA 

LAFAYETTE  • 

1984  * 

!  j  i 

131.0! 

40.0! 

12.0! 

i 

10! 

1 

j 

i 

i 

ARGOSY  CONQUERER 

1635693 

!  65 !1 AC2  ! 

106.0! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

30! 

32 . 0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  • 

1981  ! 

!  !  ! 

120.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

16! 

i 

i 

i 

! 

ARGOSY  CRUSADER 

1613095 

!  61MA02! 

106.9! 

26.0! 

3.6! 

1200! 

80! 

32. 0! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  • 

1979  ! 

i  i  i 

120.0! 

26.0! 

6.0! 

t 

16! 

j 

i 

l 

t 

AP60SY  DISCOVERER 

164C022 

!  67  !1  A02 ! 

106.9! 

76.0! 

6.6! 

1200! 

80! 

32 . 0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  ! 

1981  ! 

i  t  i 

1 ?0.0! 

26.3! 

6.0! 

i 

16! 

t 

i 

* 

! 

ARGOSY  ENDEAVOR 

1633621 

!  67S1A02! 

106.9! 

2o.O! 

3.6! 

1200! 

80! 

32.0!NONE 

•LA 

LAFAYETTE  • 

1981  ! 

i  j  i 

120.0! 

2o.  Ci 

6.0! 

■ 

16! 

1 

i 

j 

; 

ARGOSY  EXPLORES 

164071 2 

!  6711A02! 

106.9* 

26.0! 

S.o! 

1200! 

30! 

32.0 ! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1981  ! 

i  i  i 

120.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

16! 

J 

i 

i 

i 

ARGOSY  HUNTER 

1&05365 

!  57! 1  a  02 ! 

106.9! 

26.0! 

S.o! 

1200! 

80! 

32.0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  • 

1979  ! 

«  i  i 

190.0! 

?6.0! 

6.0! 

i 

16! 

J 

j 

i 

; 

ARGOSY  MATE 

1  o  6  3  4  0  6 

!  611U02! 

176.3! 

32. C! 

11.0! 

1200! 

243! 

45 .0 ! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1984  ! 

•  j  » 

140.0! 

32.  C! 

10.0! 

■ 

10! 

i 

i 

i 

2 

ARGOSY  NAVIGATOR 

1674633 

!  1 9  5 !  1 A  02 1 

1*6.0! 

40.  C! 

U.O! 

2400! 

630! 

38-0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  J 

1984  ! 

!  •  ! 

181.0! 

40.0* 

12.0! 

, 

3! 

« 

i 

i 

i 

ARGOSY  PILOT 

1674684 

1  195I1A02! 

16o.C! 

40.0! 

14.0! 

2400! 

630! 

33. C ! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1984  ! 

!  !  ! 

181.0! 

40.0! 

12.0! 

• 

3! 

i 

i 

i 

« 

ARGOSY  PRESIDENT 

•677C79 

!  ?0 ! 1 A02 ! 

131.0! 

40.0! 

U.O! 

2400! 

650! 

33.0! NOSE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1984  ! 

•  i  < 

131.3! 

40.0! 

12.0! 

i 

12! 

1 

l 

i 

i 

ARGOSY  SAILOR 

1676805 

1  61*1*32! 

m.9i 

32.0! 

11.0! 

1200! 

243! 

43 . 0  *  NONE 

SLA 

LAFAYETTE  • 

1984  ! 

*  ;  i 

140.0! 

32.0! 

10.0! 

• 

9* 

i 

j 

« 

{ 

ARGOSY  SEARCHER 

1623633 

!  65J1A02! 

106.0! 

28.0! 

3.6! 

1200! 

80! 

32 .0 !  NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1980  ! 

!  !  1 

120.0! 

26.0! 

o.O! 

i 

16! 

■ 

i 

i 

« 

ARGOSY  SEEKER 

1617320 

!  61 !  1 A  02 ! 

136.9! 

26.0! 

3.6! 

1200! 

80! 

32.0 !  NONE 

•LA 

LAFAYETTE  * 

1980  ! 

!  j  ; 

12C.0! 

26. C! 

6.0! 

■ 

16! 

; 

t 

; 

i 

ARGOSY  VOYAGER 

1634734 

!  65  11  402  ! 

106.9! 

26.0! 

3.6! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  ! 

1931  ! 

! 

!  !  ! 

•  !  ! 

170.0! 

26.0! 

j 

6.0! 

i 

i 

i 

16! 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

i 

2 

i 

(32)  ARIES  BOAT  CO. 

STATION 

!  !  ! 

•  «  i 

j 

{ 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

j 

! 

i 

! 

j 

! 

i 

CAPT.  C  R  HONTEIRO 

1626770 

!  3713A36! 

--  1 

—  * 

6.6! 

600! 

-  ; 

35.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1980  ! 

!  •  • 

!  !  1 

50.0! 

20.0! 

i 

5.0! 

1 

i 

j 

-  i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

; 

(32)  ARKANSAS  BARGE 

CO. 

j  ;  | 

i  i  i 

! 

i 

j 

» 

j 

j 

I 

i 

f 

j 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

ABC  1 

•269846 

1  1100!  5471  ! 

195.0! 

50.0! 

7.5! 

-  j 

1550! 

15.0! DEEPWELL 

PUMP 

SLA 

SUNSHINE  ! 

1955  ! 

•  !  ! 

195. C! 

50.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

1 

i 

2 

; 

ARC  2 

•269492 

i  1096! 5A 71! 

195.0! 

50.0! 

7.5! 

-  j 

1550! 

1 5  -  0 ! DEEPWELL 

PUMP 

!LA 

SUNSHINE  • 

1955  *! 

1  1  ! 

195.0! 

50.0! 

1.0! 

j 

-  i 

l 

i 

! 

! 

ABC  3 

*1269707 

•  11  20!  5*71 1 

1  *5.0! 

53.0! 

7.5! 

-  j 

1550! 

1 5 .0! DEEPWELL 

PUMP 

!LA 

SUNSHINE  ! 

1  955  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

195.0! 

50.0! 

i 

1.0! 

; 

i 

i 

-  ! 
i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(31)  ARKANSAS  RIVER 

CO. 

i 

!  !  ! 

1  !  ! 

i 

j 

! 

! 

! 

t 

j 

j 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

ANN  MURDOCK 

•260029 

1  344*34361 

113.0! 

45.0! 

9.0! 

3200! 

-  i 

37.6! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1950  ! 

1 

1  1  1 

119.0! 

4S.0! 

6.0! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

; 

DICK  H ARBI  SON 

1531541 

•  37413A38! 

139.7* 

45.C! 

10.0! 

4300! 

_  i 

48.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1971  ! 

1 

1  1  1 

139.7* 

43.0! 

3.0! 

i 

-  1 

; 

• 

! 

! 

GREENVILLE 

1553844 

1  39613A36! 

131.0! 

35. C! 

10.0! 

3800! 

_  * 

43.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

U74  ! 

j 

!  !  • 

131.0! 

33.0! 

8.0! 

j 

-  t 

i 

1 

! 

! 

■JOHNNY  MURDOCK 

1  523424 

!  9713A36! 

62.3! 

25.0! 

9.0! 

125oi 

-  i 

33.01N0NE 

•MS 

6REENVILLE! 

1969  • 

» 

1  1  ! 

62.3! 

28.0! 

6.5! 

« 

-  i 

i 

i 

! 

( 

NARTHA-AHEE 

i 554585 

!  50134361 

56.2! 

22.0! 

6.9} 

•50! 

-  i 

23.0! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1974  i 

! 

1  1  1 

56.2! 

22. C! 

6.0! 

! 

_  i 

J 

i 

i 

! 

MARY  ANN  H ARBI  SON 

1618877 

1  £ 3 1 3 A  38! 

64.8! 

26.3! 

3.6! 

1200! 

.  i 

38.0! NONE 

!MS 

GREENVILLE  j 

1980  ! 

| 

1  *  l 

64.6! 

25.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MARY  READ  MAR8XS0N 

*1622175 

1  39*3436! 

o4.5! 

23. C! 

6.5! 

750! 

-  j 

34.0! NONE 

'  M$ 

GREENVILLE! 

1930  ! 

l 

1 

;  i  i 

i  j 

44.3! 

23.0! 

i 

5.0! 

i 

■ 

i 

-  i 
• 

i 

i 

! 

» 

! 

! 

1 

i 

(34)  ARKANSAS  RIVERBOAT  CO., 

j 

•INC. 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

• 

; 

• 

i 

■ 

i 

! 

j 

j 

i 

2 

i 

i 

! 

SPIRIT 

1635266 

•  3511411! 

65.0! 

2  0.0! 

2.5! 

UO! 

.  i 

30. oi NONE 

!  AR 

LITTLE  ! 

1981  ! 

j 

| 

!  1  ! 

«  i  ; 

IOC. 3! 

21.0* 

i 

2.0! 

• 

i 

150! 

i 

i 

i 

! 

i 

ROCK  ! 

i 

! 

(31)  ARKANSAS  VAIL  El 

! 

DREDGING!  CO. 

!  •  ! 

!  !  ! 

i 

♦ 

« 

i 

! 

i 

i 

i 

■ 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

BOOBY  J 

1294059 

!  1813436! 

37.0! 

14.2! 

4.0! 

700! 

.  » 

17. 5!N0NE 

i  AR 

BENTON  ! 

1963  ! 

i 

1  i  j 

37.3! 

U.2! 

3.5! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

i 

MCBRIDE 

•249699 

1  19*3*36! 

45.0! 

12.5! 

6.0! 

365! 

-  i 

12.01N0NE 

JAR 

PENTON  ] 

*  1970  !* 

i 

<  i  j 

45.0! 

12.5! 

5.5! 

; 

-  i 

i 

! 

! 

; 

MC  9 

;  - -- - 

1  4014446! 

50.3! 

20.0! 

5.0! 

! 

125! 

5.0! NONE 

Jar 

BENTON  ! 

1967  » 

!  i  i 

53.0! 

20.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

! 

MV  206 

1  55614448! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1290! 

15.0! NONE 

!  AR 

BENTON  j 

1937  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

HV  364 

!  40414445! 

175.0! 

25.0! 

8.7! 

! 

550! 

22.0! NONE 

•AR 

BENTON  ! 

1945  ! 

l 

1  !  1 

!  !  ! 

175.0! 

28.0! 

i 

7.2! 

{ 

! 

! 

-  i 

• 

l 

i 

« 

i 

s 

! 

i 

i 

(34)  ARKHOLA  SAND  AND  GRAVEL 

!  COMPANY 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

MUSTANG 

1279251 

1  34S3A35! 

47.2* 

U.1! 

6.0! 

600! 

-  j 

23.4 ! NONE 

!  AR 

VAN  6UREN  ! 

1959  ! 

1  !  1 

47.2* 

18.1! 

5.5! 

-  i 

■ 

j 

! 

! 

SENATOR  JOHN 

1292453 

!  27!3*35! 

55.0! 

18.0! 

4.5! 

650! 

-  i 

24.21N0NE 

Iar 

VAN  BUAEN  ! 

1962  ! 

i 

1  !  ! 

55.0! 

U.O! 

4.0! 

-  t 

! 

1 

! 

! 

ASG  101 

•  2*0! 4*47 ! 

140.0! 

30.0! 

6.0! 

-  J 

600! 

9.0! NONE 

!  AS 

VAN  0UREN  | 

1963  ! 

1  !  ! 

140.0* 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ASG  102 

!  240! 4A47 ! 

UO.O! 

30.0! 

6.0! 

-  • 

600! 

9.01N0NE 

!  AR 

VAN  SUREN  ! 

1963  ! 

!  !  ! 

140.0! 

30.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

| 

ASG  103 

1  240J4A47! 

140.0! 

30.0! 

6.0! 

-  J 

600! 

9.0! NONE 

!  AR 

VAN  OUREN  ! 

1973  ! 

!  !  • 

UO.O! 

30.0! 

1.2! 

] 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

DC  50 

1296931 

!  2  3 1 !  4  A  47 1 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

9 • C ! NONE 

!  AR 

VAN  0UREN  I 

1963  ! 

1  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

DC  51 

!2969i 

!  23U4A47! 

12C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

9,0! NONE 

!  AR 

VAN  8UREN  ! 

1963  ! 

I  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.2! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

GO  108 

1  SOI  567 

!  2 1 7 !  4  A  47 1 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

8.0! NONE 

!AR 

VAN  SUREN  ! 

1965  ! 

!  !  ! 

120.0! 

70.0! 

1.2! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

! 

GO  109 

1501851 

I  217I4A47! 

120.0! 

30*0! 

6.0! 

-  » 

5Q0i 

9.0! NONE 

!  AR 

VAN  BUREN  ! 

1963  ! 

1  !  ! 

1  !  I 

1  !  1 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

i 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

« 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

I 

I 

! 

! 

TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT 
NET  !CODE*LENGTH!BROTH! 
REGIS-!*****  REG.  !  REG.! LOAD-. 
TER  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 
TON-  !PAS£!  OVE0-! OVER- !///// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT 


1 

1 

(23)  ARNOLD  TRANSIT  COMPANY  \ 

!  i 

i  j 

j  2 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

t 

| 

t 

i 

j 

i 

• 

i 

! 

2 

2 

t 

ALGOMAH 

!  236075 

55  !1  A12 ! 

34.4! 

31.0! 

7.5! 

920! 

-  j 

35.OIN0NE 

i 

!  2 

95.0! 

31.0! 

7.0! 

i 

600! 

2 

CHIPPEWA 

!  238925 

55 ! 1 A12 ! 

a4.4! 

29.3! 

7.5! 

300! 

-  » 

35. 0! NONE 

■ 

2  ; 

91.0! 

29.8! 

7.0! 

j 

600! 

» 

CORSAIR 

*269660 

6o ! 1 A47 ! 

91.0! 

33.0! 

6.5! 

225! 

100! 

32.O1N0HE 

i 

;  ; 

91.0! 

33. G! 

6.5! 

< 

122! 

i 

HURON 

!  269835 

63!1A12! 

>5.6! 

25.0! 

9.0! 

715! 

70! 

35.0! NONE 

j 

t  i 

91.3! 

25.0! 

7.5! 

i 

400! 

i 

ISLAND  EXPRESS 

•931459 

61J1C11! 

*2.5 ! 

25.5! 

6.5! 

3423! 

-  » 

36.9! NONE 

■  j 

32.5! 

23.5! 

5.5! 

i 

380! 

i 

MACKINAC  EXPRESS 

•  >5735 

61 !  1C  1 1 ! 

?  2.5! 

23.5! 

6.5! 

2292! 

-  « 

36.0! NONE 

i 

j  t 

*7.5! 

23.5! 

5.5! 

i 

350! 

i 

HACKINAC  ISLANDER 

! 276*09 

6311*12! 

>6.4! 

25.0! 

3.0! 

715! 

70! 

35.0! NONE 

i 

j  i 

97.9! 

25.0! 

7.0! 

j 

400! 

! 

•OHAWK 

! 27131 1 

63! 1 A  1 2! 

*9.4! 

25.0! 

3.0! 

730! 

70! 

35.0! NONE 

i 

i  i 

97.9' 

25.0! 

7.0! 

i 

400! 

i 

OTTAWA 

! 273360 

55S1A12! 

3-. 4! 

31.0! 

8.0 ! 

540! 

-  • 

35.0! NONE 

i 

i  i 

95.0! 

31.0! 

7.0! 

j 

600! 

; 

STRAITS  OF  MACKINAC  II 

! 521 407 

64!1»12! 

70.3! 

27.0! 

5.6! 

960! 

32.0! NONE 

i 

■  i 

>9.9! 

27. C! 

5.0! 

2 

446! 

2 

SHAMROCK 

! 253629 

46J4A47J 

56.6! 

20.2! 

7.1! 

.  t 

50! 

6  .0 !  NONE 

i 

i 

;  i 

i  i 

60.0! 

i 

21.2! 

i 

5.1! 

i 

i 

! 

i 

; 

■ 

(32)  ARNOLD,  CHARLES  L. 

i 

i 

;  i 

i  j 

i 

j 

j 

t 

i 

i 

i 

j 

t 

2 

i 

i 

MOOSE 

! 643881 

7713*35! 

56.0! 

24.0! 

9.1! 

1000! 

•  j 

36.0 ! NONE 

i 

i 

2  i 

;  2 

60.0! 

24.0! 

i 

6.0! 

t 

t 

2 

i 

! 

2 

(32)  ARNOLO,  CHARLES  L. 

| 

i  LE8JLANC, 

i  i 

j  i 

j 

i 

j 

i 

; 

i 

i 

! 

2 

i 

i 

i 

ELOUISE  A. 

i 

i  i 

; 

i 

■ 

i 

2 

i 

HIAWATHA 

! 544695 

69 !  3  A  35 ! 

55.2! 

22.0! 

3.0! 

630! 

-  • 

36.0! NONE 

i 

i 

i  ; 

j  j 

60.  *  ! 

; 

22.0! 

j 

6.5! 

i 

i 

; 

2 

1 

2 

(32)  ARNOLO,  DUDLEY  M, 

i 

1 

i  ; 

i  i 

« 

i 

i 

i 

» 

j 

2 

! 

2 

» 

JENNIFER 

•567431 

7613*36! 

S4.3! 

24.  C! 

9.0! 

955! 

-  i 

34.0! NONE 

» 

j 

!  i 

j  i 

60.0! 

; 

24.3! 

• 

7.0! 

• 

i 

; 

i 

t 

2 

<17)  «RBCW  TRANSFER  AND 

j 

storaIge  CO. 

;  i 

j  i 

i 

■ 

; 

i 

2 

j 

i 

i 

j 

j 

j 

2 

JOANN  H 

•651C72 

54 ! 3*35  ! 

42.5! 

22.0! 

6.0! 

1200! 

23. 0! NONE 

i 

;  » 

42.5! 

22.9! 

6.0! 

! 

-  j 

» 

LITTLE  RILL 

i  ...... 

1 1  !3A35! 

22.0! 

12.0! 

3.0! 

360! 

-  j 

10.4 ! NONE 

! 

■  j 

2  2.0! 

12.0! 

3.0! 

; 

-  • 

! 

NO.  2 

i  ...... 

12714A40! 

150.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

6.6! NONE 

i 

!  ! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

(20)  ASHLAND  OIL/  INC. 
ASHLAND 


PAUL  6.  3LAZER 
SUPERAHERICA 
TAX-STATE 
VALVOLINE 
AO  tOt 
AO  102 


•CAPACITY!  HI6H- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  .'(LIGHT) 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


CAR60  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


(23)  ASHER  MARINE  RENTALS 
JOHN  R.  ASHER 

! 

! 243573 

2  i 

63! JA  36! 

t 

69.0! 

i 

19.5! 

i 

9.oi 

! 

750! 

; 

-  ! 

2 

35 .0! NONE 

1 

!VX 

STURGEON 

! 

! 

1943 

! 

t  i 

■>5.0! 

20. C! 

8.0! 

• 

-  • 

! 

I 

BAY 

! 

STEPHAN  M.  ASHER 

<267002 

41  ! 3  A  3  4 ! 

©3.0! 

19.0! 

7.0! 

650! 

-  ! 

35.01N0NE 

!VI 

STURGEON 

! 

1954 

j 

!  1 

66.0! 

19.5! 

5.5! 

! 

-  » 

! 

! 

BAT 

! 

AMR  2J 

! 168967 

6?9!4A46l 

1S0.0! 

44.0! 

8.5! 

-  * 

700! 

30.0165  SON  CRANE 

•ui 

STURGEON 

! 

1924 

i 

!  ! 

15C.0! 

44.9! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY 

! 

AMI  73 

•269127 

394I4A46! 

110.0! 

40.0! 

7.9! 

2C0! 

30.01100  TON  CRANE 

luz 

STURGEON 

! 

1972 

i 

i  i 

11C. 0! 

40.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

BAY 

! 

48423135! 

139.5! 

44.0! 

8.8! 

5100! 

-  ! 

42.0! NONE 

i  i 

15C.0* 

44.0! 

5.0! 

! 

•  i 

i 

76!3A35i 

43.0! 

2<..0! 

6.5! 

943! 

-  ) 

26.0! NONE 

j  i 

oC.O! 

74.0! 

6.0* 

i 

-  i 

i 

477 i 5  H  35 1 

137.5! 

45.0! 

6.6! 

42Coi 

-  i 

39.5!N0‘»E 

i  t 

13C.0! 

45.0! 

8.0! 

j 

-  i 

2 

499|3A35 ! 

1T7.5 ! 

45.C! 

5.9* 

420oi 

-  2 

39. 5! NONE 

i  i 

160.0! 

*5.0! 

i.9» 

i 

-  i 

2 

336«3*3M 

123.0! 

34,7! 

8.6! 

38031 

-  i 

38.0! NONE 

i  i 

123.1! 

34. 7* 

7.vl 

! 

-  i 

« 

49753A35! 

137.5! 

45.3! 

8.8! 

4200! 

-  j 

39.5 ! NONE 

i  ; 

150.3! 

45.0! 

3.0! 

! 

-  ; 

i 

600 ! 5A7ol 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1450! 

17.6'PUHP 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  • 

! 

60015*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

17.6! PUMP 

i  ; 

195.3! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  2 

; 

6C0! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

17.6,'PUHP 

!  ! 

195.0! 

35.C* 

1.5! 

-  j 

! 

6C015A79! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

17.6! PUMP 

i  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

-  ! 

2 

1673! 5A70! 

297.5! 

57.3! 

9.0! 

-  2 

1673! 

18.5JPUNP 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

•  2 

• 

166215*70! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

-  ! 

168  ?i 

18.5! PUMP 

•  > 

2«7. S! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

1 61 4 ! 5*70! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

1614! 

19. si  PUMP 

i  i 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  i 

; 

1673! 5  A  70 ! 

297.5! 

52.3! 

9.0* 

-  i 

1 673  i 

1S.5JPUMP 

!  ! 

297.5! 

52.0* 

1.0! 

2 

-  ! 

; 

16*2*5*70! 

297.5! 

52.0* 

9.5* 

-  i 

1682* 

15.5! PUMP 

!  ! 

297.5! 

57.0! 

1.0! 

! 

-  j 

i 

79715*70! 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

-  ; 

173  jj 

13.3! DEEp 

j  i 

147.0* 

52.5* 

2.0! 

i 

-  i 

! 

1 61 4 i 5*70 ! 

297.5! 

52.0* 

9.0! 

-  1 

1614! 

19.5JPUMP 

!  j 

297.5! 

52. C! 

1.0! 

{ 

-  ! 

! 

1 67  3 ! 5  A  70 ! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  < 

1673! 

13.5!PU1P 

i  * 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  ; 

i 

1682! 5 A  70 ! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

! 

1682! 

18.5! PUMP 

i  i 

297.5! 

62.0! 

1.0! 

• 

-  ! 

i 

1 67  ji 5*79* 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  i 

1673! 

18.5!PUHP 

i  ; 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

168215*70! 

297.5! 

52. C! 

9.5* 

-  ! 

1dP2i 

18.5! PUMP 

2  j 

297.5! 

52. C! 

1.0! 

2 

-  ! 

! 

797!5A79i 

14*. 5! 

52. C* 

9.0! 

-  i 

797! 

19.5 !PUHP 

i  i 

147.5! 

52.0* 

1.0! 

! 

-  t 

! 

797*5*70* 

147.0! 

52.5* 

9.0! 

.  j 

1753! 

13.3! DEEP 

!  ! 

147.0* 

52.5! 

2.0! 

; 

-  ! 

• 

161455*70! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

1614! 

19. 5! PUMP 

!  ! 

297.5! 

52. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

VESSEL!  ! 

S  ! OPERATING  !  ! 

TC!  BASE  !  TEAR'! 

AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

td  ununt/n  or  i 

EE!  LINE-2  J*RE8UILT! 


HI  MACKINAC 
ISLAND 
HI  MACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  MACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  MACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 
HI  HACKINAC 
ISLAND 


LA  NEU 

ORLEANS 


LA  NEW 
ORLEANS 


LA  NEU 

ORLEANS 


TN  CHATTA¬ 
NOOGA 

TN  CHATTA¬ 
NOOGA 

TN  CHATTA¬ 
NOOGA 


!  *  1967  ! 
!  ! 
!  ♦  1974  ! 
!  I 

!  *  1989  ! 
!  ! 
!  •  1972  ! 
!  ! 
!  1988  ! 

!  ! 
!  1987  ! 

!  ! 
!  *  1969  ! 
!  ! 
!  •  1970  ! 

i  « 

1  •  1968  ! 


KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 


KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 


KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 


KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 
KY  ASHLAND 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


185 


ENGR! 

OISTI  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1C0DE!LENGTH!5RDTM*  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG. '.LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ‘PAGE*  OVER-! OVER-!/////! 
NAGE  !  IV  »  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER' 

CAPACITY! 

i 

CARGO  j 
////////! 
PASS-  ! 
SN3ERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT)!//////////////// 
(FEET)*  LINE-2 

!  V 
!S 

!TC! 

•AO* 

•TO* 

!€£! 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

j 

i 

YEAR  • 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(20)  ASHLAND 

i 

i 

OIL#  INC.  i 

<  i 

i  i 

1  i 

! 

i 

! 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

; 

2 

2 

t 

(CONTINUED) i 

2  i 

■ 

■ 

■ 

i 

AO  345 

•019521 

797J5A70! 

147.0* 

52.5! 

9.0! 

-  * 

1733! 

13.3!0EED  WELL  PUMP 

!PA 

FREEDOM 

1973 

i 

i 

i  j 

147.0! 

<2-5* 

2.0! 

-  » 

! 

i 

AO  354 

i  - - 

79715A70! 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

-  • 

1783! 

1 3.3! DEEP  WELL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

i 

i 

*  2 

147.0! 

52.5! 

2.0* 

-  ! 

; 

t 

AO  355 

i  - - 

7971SA70! 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

-  » 

1783! 

13-3! DEEP  WELL  PUMP 

»KY 

ASHLAND 

1973 

2 

i 

!  i 

147.0! 

52.5! 

2.0! 

-  j 

i 

« 

AO  371 

i  - 

161425A70! 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

-  > 

32*9! 

13. 3! DEEP  WELL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1973 

i 

i 

!  I 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

-  i 

2 

2 

AO  372 

1019778 

1673*5470! 

297.5* 

52.5! 

9.0* 

-  j 

3484! 

13. 3! DEEP  WELL  PUMP 

SPA 

FREEDOM 

1973 

2 

i 

■  i 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

-  • 

2 

t 

AO  381 

i  - 

161415A70! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

1614! 

19.5SDEEP  WELL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

i 

( 

;  # 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

-  • 

! 

i 

AO  365 

i  ...... 

797’ 5A?9 1 

147.5! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

797* 

19. 5! DEEP  WELL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1973 

t 

2 

;  i 

147.5! 

52.0! 

1.0! 

-  * 

i 

i 

AO  421 

•533991 

191115A70! 

297.0* 

54.0! 

9.0! 

-  * 

3110! 

1 7. 3! DIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1971 

2 

i 

;  i 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

-  • 

2 

i 

AO  422 

*533108 

1 938! 5*70! 

297.0! 

54.0* 

9.0! 

-  * 

3390! 

13.2  ’DIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1972 

2 

j 

i  t 

297.0! 

54.0* 

2.0! 

-  • 

i 

t 

AO  424 

1535674 

97515*70! 

149.0! 

54. C! 

9.0! 

-  ! 

1310! 

17.3! DIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1971 

{ 

i 

i  i 

149.0* 

54.0! 

1.9! 

-  * 

i 

; 

AO  425 

1542333 

1 1 ?4 1 5*70! 

149.0! 

54.0* 

9.0! 

-  ! 

1381! 

13.3! DIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1972 

i 

i 

i  i 

149.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

• 

i 

AO  431 

1557743 

1 659 • 5*70 1 

297.6* 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3357! 

13*4! DIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1974 

« 

i 

i  i 

297.6! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

< 

AO  432 

1557742 

1635! SA  70! 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  | 

3603! 

1 3 .6  !  DIES  EL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1974 

i 

i 

i  i 

297.6* 

54.3! 

1.7! 

-  2 

! 

2 

AO  441 

1562C21 

18?8 15*70! 

26*. 0! 

54.0* 

9.0* 

-  * 

3090! 

23. OSDIESEL  POMP 

!KY 

ASHLAND 

197S 

i 

i 

;  i 

264.0! 

54.0! 

2.2! 

-  * 

1 

{ 

AO  801 

i  ...... 

1 604! 5*70! 

295.0* 

5  2.5! 

9.0! 

-  ! 

3099! 

1 7.0! DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1978 

i 

i 

i  i 

295.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

!HEATIH6  COILS 

i 

AO  502 

i  ...... 

1o71 15A70! 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

-  • 

3170! 

17.0!DIESEL  PUMP# 

!  KY 

ASHLAND 

1978 

i 

i 

*  J 

2«5.0! 

52.5! 

1.5! 

-  » 

! HEATING  COILS 

2 

AO  303 

»  ...... 

1 73515*70! 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

-  ! 

3628! 

17.0!0IE$£L  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1978 

2 

i 

i  i 

295.0! 

52.5! 

1.5! 

-  • 

'.HEATING  COILS 

j* 

AO  804 

i  ...... 

90515A70! 

155.0! 

52.5! 

9.0* 

-  ! 

1663! 

17.0! DIESEL  PUMP, 

SKY 

ASHLAND 

197  8 

2 

; 

•  i 

155.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

Iheating  coils 

j 

AOR  15 

1 

53215*70! 

195.0! 

T5.C! 

3.0! 

-  ! 

1350* 

1S.OIDIESEL  PIMP 

!KY 

ASHLAND 

1940 

2 

2 

;  i 

195. C! 

3S.C* 

1.0! 

-  • 

2 

! 

AOR  16 

i  ...... 

532  1 5*  70  1 

1«5.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

1350! 

1 5.0! DIESEL  PUMP 

•KY 

ASHLAND 

1940 

2 

i 

;  i 

195. C! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! 

j 

AOR  27 

i  ...... 

5981  5*70! 

195. C! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1150! 

15.0SDIESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1941 

i 

i 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.0!- 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

AOR  29 

i  ...... 

625! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1425! 

IS.O'OIEScL  PUMP# 

!  KY 

ASHLAND 

1941 

j 

• 

2  i 

195.0! 

33.0! 

1.0! 

-  ! 

!HEATXNG  COILS 

2 

AOR  33 

i  ...... 

65415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1942 

! 

! 

2  ; 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  » 

!HEATING  COILS 

! 

AOR  35 

!  - 

65455*70! 

195.0! 

35. C! 

S.O! 

-  ! 

1450! 

IS. OSDIESEL  PUMP# 

•KY 

AShLAHD 

1942 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

; 

! 

AOR  36 

i  ...... 

593!  5*70! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1150! 

1 5 .0! DIESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1941 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

!  HEATING  COILS 

! 

! 

AOR  33 

1  ...... 

593! 5*  70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  « 

1150* 

15.0»HEATING  COILS 

SKY 

ASHLAND 

1941 

! 

| 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  * 

i 

! 

2 

AOR  42 

!  - - 

603 !  5*73* 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

1400! 

15.0! HEATING  COILS 

•KY 

ASHLAND 

1942 

! 

! 

•  • 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

; 

2 

! 

AOR  90 

i  ...... 

822! 5*70! 

1»5. C! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

1500* 

16.0!0IESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1965 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

'.HEATING  COILS 

l 

! 

AOR  91 

i  ...... 

322*5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

1500* 

16.0! DI ESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1965 

i 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  * 

! HEATING  COILS 

• 

! 

AOR  92 

i  - 

3?2 ! 5*70! 

195.0! 

3S.0! 

8.0! 

- 

1500* 

16.0! DIESEL  BUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1965 

! 

! 

i  ; 

195.0! 

35.  C! 

2.5! 

-  ! 

SWEATING  COILS 

! 

2 

AOR  93 

i  ...... 

657*5*70! 

20C.0! 

35. C! 

6.0* 

- 

1300! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

SKY 

ASKLANO 

1967 

i 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

-  t 

'.HEATING  COILS 

! 

! 

AOR  94 

!  . 

35755*70! 

200.0! 

35. C* 

8.0! 

- 

1300! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

•KY 

ASHLAND 

1967 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

•  i 

SWEATING  COILS 

! 

! 

AOR  95 

i  ...... 

857 !  5*70! 

200.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

1300! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1967 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

SWEATING  COILS 

! 

! 

AOR  99 

1  ...... 

75015*70! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1377! 

16.0!0Xc$£L  RUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1958 

! 

! 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

SCOILS 

j 

! 

AOR  100 

j  - 

864*5*70! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

1000! 

1 7.0 ! NONE 

•KY 

ASHLAND 

1958 

! 

! 

•  i 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  » 

i 

j 

! 

AOR  108 

•514791 

81 2! S*70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1614! 

IS.OiOIESEL  PUMP 

I  PA 

FREEDOM 

1968 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

2 

I 

AOR  223 

i  ...... 

90215*70! 

145.0* 

50.0! 

3.0! 

- 

1500! 

18.5! DIESEL  PUMP# 

5ky 

ASHLAND 

1959 

! 

i 

!  ! 

145.0! 

50. C! 

1.0! 

1 

-  • 

!HEATIN6  COILS 

! 

I 

AOR  229 

i  ...... 

90215*70! 

145.0! 

50.0! 

3.0! 

- 

1500! 

18.5ISIESEI  PUMP/ 

!  KY 

ASHLAND 

1959 

! 

| 

!  j 

145.0! 

50.  C! 

1.0! 

-  ! 

! HEAT ING  COILS 

! 

! 

AOR  B  53 

!  - 

61 5! 5*70! 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

- 

1425! 

15.0! DIESEL  PUMP 

JKY 

ASHLAND 

1948 

! 

j 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

; 

! 

AOR  9  56 

;  ...... 

61555*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1425! 

15. O'DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1948 

! 

i 

j  i 

195.0* 

35.0! 

1.0! 

! 

-  » 

SHEATING  COILS 

! 

! 

AOR  9  59 

!  - 

61515*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1425* 

15. OSDIESEL  PUHP/ 

!KY 

ASHLAND 

1948 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  t 

SHEATING  COILS 

i 

! 

AOR  8  61 

j  ...... 

615*5*70! 

195.0! 

35.0* 

8.0! 

- 

1425! 

15.05DIESEL  PUMP 

!  KY 

ASHLANO 

1948 

! 

j 

j  i 

195.0! 

35.0! 

t.O! 

-  1 

2 

i 

! 

AOR  0  63 

;  ...... 

61555*70* 

195.0! 

'5.0! 

8.0! 

i 

1425! 

15. OSDIESEL  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

1948 

! 

! 

2  ; 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  i 

2 

! 

! 

AOR  9  30 

61  S  *5*70! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

1425! 

15. OSDIESEL  PUMPS 

•KY 

ASHLAND 

1949 

! 

; 

2  j 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

AOR  8  83 

2  ...... 

61555*70! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

1425! 

15. OSDIESEL  PUMPS 

!Kr 

ASHLAND 

1949 

! 

j 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

i 

i 

! 

AOR  9  86 

;  ...... 

61515*70! 

195.0! 

35.0* 

3.0! 

- 

1425! 

15. OSDIESEL  PUMPS 

•KY 

ASHLAND 

1949 

! 

; 

;  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! 

( 

! 

AOR  6  200 

i  ...... 

1500*5*70! 

290.0! 

50.0! 

3.0! 

- 

3080! 

15.0IDIESEL  PUMP 

SKY 

ASHLAND 

1949 

! 

!  1 

290.0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

AOR  6  203 

137015*70! 

290.0! 

52.5* 

3.0! 

- 

3700! 

20. OSDIESEL  PUMp# 

SKY 

ASHLAND 

1952 

! 

; 

!  i 

290.0! 

52.5! 

1.0! 

-  ; 

(HEATING  COILS 

! 

! 

AOR  6  206 

j  - 

1 37oi 5*70! 

290.0! 

52.5! 

6.0! 

- 

3700! 

20.0! DIESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1952 

< 

l 

!  • 

290.0! 

52.5! 

1.0! 

! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

i 

AOR  e  209 

;  ...... 

1  3705  5*70! 

290.0! 

52.5* 

8.0! 

- 

3700! 

20.0! DIESEL  PUMP# 

!KY 

ASHLAND 

1952 

! 

i 

2  » 

293.0! 

52.5! 

1.0! 

-  • 

(HEATING  COILS 

! 

! 

AOR  8  212 

j  ...... 

1 37oj  5*70 ! 

290.0* 

52.5! 

3.0! 

- 

3700! 

20.01DIESEL  PUHP/ 

IKY 

ASHLAND 

1952 

! 

!  ! 

290.0! 

52.5! 

1.0! 

-  » 

Sweating  coils 

! 

1 

AOR  0  230 

|  - 

1752*5*70! 

295.0! 

52. S' 

3.0* 

- 

4100! 

1 9.0  !  DI ESEL  PUMP# 

IKY 

ASHLAND 

1960 

! 

!  1 

295.0! 

52.5! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  coils 

! 

! 

AOR  6  234 

;  ...... 

1807*5*70* 

295.0* 

52.5* 

8.0* 

! 

4100! 

19.0! DIESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1960 

! 

j 

1  ! 

295.0! 

52.5* 

1.0! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

AOK  8  238 

i  ...... 

1307*5*70! 

295.0! 

52.5! 

3.0! 

- 

4100! 

19. OSDIESEL  PUMP# 

SKY 

ASHLAND 

1960 

1 

; 

i 

i 

*  i 

;  i 

!  1 

295.0! 

i 

t 

52.5! 

i 

i 

1.0! 

i 

i 

* 

-  ! 
i 

! 

SHEATIN6  COILS 
! 

! 

2 

; 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN5R ! 

01  ST !  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT • 
NET  1C0DEILENGTH19RDTHI  • 

REGIS-!»**«1  REG.  1  PES.ILOAD-! 
TER  •  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  !?A<.E  1  0VtP-!0V:P-!/////1 
NAGS  1  IV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT* 

HORS! 1 
POWER! 

CAPACITY! 

J 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  • 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  »  LINE-1 

(LIGHT)! //////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

•VESSEL! 
•S  ! OPERATING 
!TC!  BASE 

! AO!  LXNE-1 

STD ! ////////// 
!EE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(20)  Ai»  *VAND 

OIL*  Zi<» 

(CONTINUED) 

t  2 

j  2 

2  j 

2  j 

i 

i 

■ 

■ 

i 

■ 

■ 

i 

i 

i 

i 

S 

j 

| 

AOR  3 

242 

16?4!SA70! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5* 

6.0! 

1.0! 

“  ! 

4100! 

20-0! OIESEL  PUMP' 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1963 

AOR  6 

243 

167415A70* 

t  t 

295.0! 
295. C! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1-0! 

—  ! 

4100! 

20.0IDIESEL  PIMP, 

! HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1963 

AOP  B 

244 

i 

1890*5*70! 

i  i 

295.0! 

295.0! 

54. C! 
54.0* 

8.0! 

1.0! 

“  ! 

4300! 

20.0! DIESEL  PUMP' 
•HEATING  COILS 

•KY 

ASHLAND 

1967 

| 

AOR  3 

248 

1c90!5A7C» 

2  i 

295. C! 
295.0* 

54. G! 
54.0! 

3.0! 

1.0! 

“  ! 

4309! 

2C.0! DIcScL  PUMP' 

! HEATING  COILS 

•KY 

ASHLAND 

1967 

j 

AOR  C 

51 

672*5*70! 

■  i 

1 >5.0! 
195.0! 

35.0* 

35.0* 

3.0! 

1.0! 

’  ! 

1450! 

IS. 0! DIESEL  PUMP 

t 

•KY 

ASHLAND 

1949 

AOR  C 

54 

67215A70J 

2  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.0! 

—  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUMP 
« 

•KY 

ASHLAND 

1949 

; 

AOR  C 

84 

67215A70! 

i  i 

195.0! 

195.0* 

35.0* 

35.0! 

E.O! 

1.0! 

*  ! 

1450! 

15.0*  DIESEL  PUNP 

i 

•KY 

ASHLAND 

1949 

AOR  C 

87 

67215*70! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

*5.0! 

35.0! 

3.C! 

1.0! 

“  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUNP 

i 

IKY 

ASHLAND 

1949 

| 

AOR  C 

2  Cl 

1700 ISA  70! 

i  i 

29C.0! 

290.0! 

50. C* 
50.0! 

8.0! 

1.0* 

’  i 

3500! 

15.020IESEL  PUNPS 

i 

•KY 

ASHLAND 

1949 

AOR  C 

204 

1370J5A70! 

j  i 

290.0* 

290.0! 

*2.5 ! 
52.5! 

3.0! 

1.0! 

-  ! 

3700! 

20.0 ! DIESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 

!KY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

207 

1370*5470! 

;  i 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5* 

8.0! 

1.0! 

“  ! 

3700! 

23.0IDIESEL  PUN P/ 
•HEATING  COILS 

•KY 

ASHLAND 

1951 

* 

ACR  C 

21G 

1  370 !  5*  70 ! 

i  i 

290. C! 
290.0* 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

”  ! 

3700! 

20.0! DIESEL  PUNP' 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

213 

1 J70!SA70! 

2  i 

290. C! 
290.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“  ! 

3700* 

20.0! DIESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

215 

945!5A70! 

j  j 

150.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“  ! 

1530! 

20.0!  DIESEL  *»UMP/ 
•HEATING  COILS 

!KY 

ASHLAND 

1952 

ACR  C 

216 

945J5A70! 

i  i 

150.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

—  ! 

1850! 

20.0 ! DIESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

217 

945 ! 5470 ! 

1*0.0* 

150.0! 

52.5* 

52.5! 

8.0! 

1.0* 

“  ! 

1330! 

20.0!DIESEL  PUNP/ 

! HEATING  COILS 

!  KY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

2H 

7C0! 5*70! 

i  i 

15C.0! 

150.0! 

'2.5! 

52.5* 

S.C! 

1.0! 

“  ! 

1*50! 

20.0! D IESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

226 

756! 5*70! 

1 *0.0! 

1 JC.O! 

54. C! 
54.0! 

3.0* 

1.0! 

•  ! 

2000* 

16.5‘DIESEl  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1952 

AOR  C 

231 

1953154  70! 

•  * 

2)5.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0* 

1.0! 

” 

2900! 

19.0! DIESEL  PUNP/ 

•  KEATING  COILS 

•KY 

ASHLAND 

I960 

AOR  C 

232 

1033!  5*73! 

i  i 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

3.C! 

1.0! 

"  ! 

2400* 

19.0!0I£SEL  «»UNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

1960 

ACR  C 

236 

t  - 

993J5A70! 

t  2 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

$.0! 

1.0! 

■  ! 

2400! 

19.0! DIESEL  PUNP/ 

! HEATING  COILS 

IKY 

ASHLAND 

I960 

AOR  C 

239 

1900! 5*70! 

!  « 

295.0* 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

“  ! 

2900! 

17 .6! 01 ESEL  PUNP/ 
{HEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

I960 

AOR  C 

240 

1924J5A70! 

!  j 

155.0! 

1*5.0! 

52.5* 

52.5! 

3.0* 

1.0! 

! 

! 

2400! 

19.C!DI£SEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

•KY 

! 

ASHLANO 

1960 

AOR  C 

245 

i 

2040! 5470! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

6.0! 

1.0! 

*  ! 

4650! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 

•KY 

i 

ASHLAND 

1967 

AOR  C 

246 

i  ------ 

i 

1023!  5a 70 ! 

i  i 

15C.0* 

15C.0! 

54. C! 
<4.0* 

6.0* 

1.0! 

~  ! 

2250! 

17.5SDIES6L  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1967 

AOR  C 

249 

i  ------ 

! 

2040! 5A70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 
54. C! 

3.0! 

1.0! 

! 

4650! 

17.4J0IESEL  PUNP/ 

! HEATING  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR  C 

250 

i  ------ 

i 

1028! 5*70! 

i  ! 

15  3.0* 
150.0! 

54.0! 
54. C! 

3.0! 

1.0! 

■  • 

2250! 

16.9! DIESEL  PUMP/ 

! HEATING  COILS 

IKY 

j 

ASHLAND 

1967 

AOR  C 

252 

,  - 

! 

1 81  3!  5 A 70 ! 

!  ! 

275.0* 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

! 

4200! 

20.0 ! DIESEL  PUNP' 
•HEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLANO 

1967 

AOR  C 

253 

i  ------ 

i 

76755A7D! 

2  j 

150.0! 

IfO.O! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

j 

2400! 

20.0! DIESEL  PUNP 

i 

!KY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR  S 

52 

i  ...... 

| 

635*5*70! 

j  i 

19$. C! 
195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.0! 

-  ! 

1450! 

15. O'DIESEL  PUNP 

i 

IKY 

! 

ASHLAND 

1948 

AOR  S 

55 

i  ...... 

j 

63555*70! 

i  i 

195.0! 

105.0! 

35.0! 
75. C! 

6.0! 

1.0! 

■  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUNP 

i 

•KY 

! 

ASHLANO 

1948 

AOR  S 

5? 

j  ...... 

i 

635 !  5*  7C! 

!  i 

195.3! 

195.0! 

35. C! 
35.0* 

3.0! 

1.0! 

”  ! 

1459! 

1 5 .0! DIESEL  PUMP 
; 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1948 

AOR  S 

60 

1  ...... 

1 

63SS5A70! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

25.  C! 
7i.C! 

S.C! 

1.0! 

“  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUMP 

i 

SKY 

i 

ASHLANO 

1948 

AOR  S 

62 

1  ...... 

2 

635S5A70! 

j  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

3.0* 

1.0! 

-  ! 

1450! 

1 5.0! DIESEL  PUNP 

i 

IKY 

! 

ASHLAND 

1948 

AOR  S 

64 

i  ...... 

635*3*70! 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

*5.0! 

3.0! 

1.0! 

i 

1450! 

1 5 .0! 01 ESEL  PUNP 
| 

IKY 

i 

ASHLANO 

1948 

AOR  S 

32 

i  ...... 

* 

6  3  5 !  5  A  70  * 

195.0* 

1  >5.0* 

35.0! 

75.0! 

3.0! 

1.0! 

“  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUMPS 
! 

!  KY 

j 

ASHLAND 

1«49 

AOR  $ 

35 

j  ...... 

6  T  5 ! 5A70! 

i  « 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3w! 

1.0! 

-  ! 

1450* 

15.0! DIESEL  PUNPS 
t 

iicv 

! 

ASHLAND 

1949 

AOR  S 

85 

i  ...... 

635 ! 5*70! 

;  ; 

195.0! 

195.3! 

35.0! 

75.0! 

3.0! 

1.0! 

“  ! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUNPS 

i 

SKY 

i 

ASHLAND 

1949 

AOR  * 

205 

i  ...... 

1370*5470! 

j  i 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

■  ! 

3700* 

1 7. 5 ! DIESEL  PUNP/ 
•KEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1951 

A0«  S 

203 

i  ------ 

i 

1  370 !  5  A  70 ! 

290.0! 

290.0! 

*2.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0* 

■  ! 

3700! 

20.0JDIESEL  PUNP/ 

! HEATING  COILS 

!  KY 

i 

ASHLAND 

1952 

AOR  S 

211 

;  ...... 

j 

1 37015*70! 

!  ! 

29G.0* 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

■  ! 

3700! 

20.0! DIESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

i 

ASHLAND 

1952 

AOR  S 

214 

!  . - 

2 

1370! 5*70* 

!  j 

290.0! 

29C.0* 

*2.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

-  ! 

3700! 

-  ; 

20.0! DIESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

!KY 

! 

ASHLAND 

1952 

AOR  S 

235 

1  ...... 

2 

17M5SA70! 

!  \ 

2)5.0! 
29$. 0! 

52.5! 

52.5! 

3.0* 

1.C! 

"  • 

4100! 
-  ! 

1 9.0! D IE SEL  PUNP/ 
SHEATIN6  COILS 

SKY 

! 

ASHLANO 

1960 

AOR  S 

237 

i  ...... 

i 

1  353!  5 A 70 ! 

!  ! 

29J.0! 

295.0* 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

*  ! 

4100! 

-  i 

1 9.0! DI ES EL  PUNP/ 
!HEATIN6  COILS 

!KV 

! 

ASHLAND 

I960 

AOR  S 

241 

1  - 

2 

1 353! 5A70! 

•  ; 

295.0* 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

3.0! 

1.0! 

i 

! 

4103! 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLANO 

1960 

AOR  S 

247 

i  ...... 

! 

1 929 i 5*70! 

j  j 

295.0! 

295.0! 

54. G! 
54.0! 

5.0! 

1.C! 

! 

j 

4300! 

20.0! OIESEL  PUMP/ 

! HEATI NG  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1967 

AOR  $ 

251 

i  ...... 

« 

1929!  5*70* 

i  j 

295.0* 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

3.0! 

1.0! 

i 

! 

4300! 

20.0! DIESEL  PUNP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

i 

ASHLAND 

1967 

AOS  254 

! 563939 

2 

1  339J  5 A 70 ! 

!  ! 

248.1! 

246.1* 

54.0! 

54.0* 

9.0! 

1.6! 

j 

3299* 

17.9! DIESEL  PUNP 

i 

!KY 

! 

ASHLAND 

1975 

CHE* 

42 

•296265 

! 

?33!5*70! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0* 

2.0! 

-  1 

i 

1422! 

17. O'DIESEL  PUNP/ 
{HEATING  COILS 

IKY 

! 

ASHLAND 

1964 

CHEN 

73 

! 297267 
! 

33355A70! 

!  ! 

1  >5.0! 
19J.0! 

*5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

i 

1422! 

1 6.0! DIESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 

IKY 

i 

ASHLAND 

1964 

CHEN 

75 

1297297 

1 

333J5A70! 

i  2 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  j 

1422! 

•  l 

18.0! DIESEL  PUNP/ 

! HEATING  COILS 

iKY 

! 

ASHLAND 

1964 

CHEN 

76 

»  . 

j 

U33S5A7)! 

2  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

*  ! 

1422! 

16. O'DIESEL  PUMP/ 
IHEATING  COILS 

!KY 

i 

ASHLAND 

1964 

FOSTI 

115 

1635409 

• 

1361*5*70! 

!  ! 

219.0! 

219.0! 

50.0! 

50.0! 

9.5! 

5.0! 

•  ■ 

3523! 

20.0! PUNP 

2 

!  KY 
! 

ASHLAND 

1981 

HRL  HOI 

•545070 

1 

2 
! 

747! 5*70! 

2  i 

!  ! 

!  ! 

137.6* 

132.6! 

t 

52.1! 

52.1! 

i 

i 

9.9* 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1655! 

15.6 ! DIESEL  PUNP/ 
IHEATING  COILS 
i 

i 

!KY 

i 

i 

i 

ASHLAND 

1972 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  ! VTCC 1 

!  NET  'CODE! 

RcGIS-S **•*! 
!  TER  *  SEE! 
!  TON-  ‘PAGE! 
!  NAGE  I  IV  ! 


DIMENSIONS  'DRAFT! 
LENGTH! 5PDTH!  I 

Rs«.  !  e  EG. 1LOAO-! 
//////!/////!  ED  ! 


!  CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  J0P6RATINS  • 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  ! 
*mUUi\  POINT  !  LINE-1  !  AO!  LINE“1  ! 


OVER-!OVcR-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! ///////// F! 


ALL  !  ALL  SLIGHT!  :»OVcR!  eNGERS  !  (FEET)! 


LINE-2  ‘‘REBUILT! 


TA3L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


!  ! VTCC !  DIPENSIONS  iOR AFT !  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  NET  !CODE!L£NGTM!£RDTH!  !  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !OP£RATING  !  ! 

-JPEGIS-!****!  Re—  !  PEG.ILOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  «TC!  8ASE  !  TEAR  ! 

!  TER  •  SEE! //////!  mm  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AOJ  LINE-1  !  BUILT  ! 

»  TON-  IPA5E!  OVER-! OV 2 ?-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////!  OR  ! 

!  NAGF  !  IV  !  all  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE0UILT! 


(41)  ATKINSON*  GUT  F. r  CCNSTR 
CO* 


NO  44304 
NO  44421 


(01)  ATLANTIC  3ARGE  CONTROL  C 
GEO°SINA  A. 


< 2 7 >  ATLANTIC  CO.*  LTD.*  °ART 
SEA  VENTURE 


(13)  ATLANTIC  MARINE  CONST. 
PECALIN 


(32)  ATLAS  MARINE  SERVICE/  LT 
E»NETT  «Y«ARO 


(20)  ATLAS  TOWING  CO. 
H/V  DUTCH 


i  « 

i  i 

i  ■ 

■  i 

«  t 

123*4*47! 

2  > 

32.  oi 

26.0! 

123i4A43i 

—  i 

—  2 

i  i 

32.9! 

?6.C! 

09514543! 

—  2 

! 

i  i 

147.6! 

76.1! 

607!4A43! 

—  * 

--  j 

■  i 

150.3! 

42.1! 

434*4443 ! 

130.0! 

50.0! 

i  2 

130.0! 

50.0! 

434J4A43! 

14C.1! 

39.1! 

2  2 

■  i 

14C.1! 

29.1! 

t  2 

144*3*56! 

nc.«i 

24.7! 

i  « 

i  t 

100.9! 

<5.0! 

■  i 

3315!  2A21 £ 

569.0! 

67.0! 

i  i 

i  i 

i  i 

569.4* 

67.0! 

i  i 

1 2  £  5  A  36  £ 

43.6! 

is.ci 

■  i 

■  i 

i  ■ 

46.6! 

15. C! 

i  i 

61 ! 3*36! 

61.4* 

21-1! 

j  i 

i  i 

65.0! 

22.C! 

i  i 

3 9* 3 A 36! 

>4.7* 

13.6! 

2  • 

53.6! 

20.01 

10l 3A36! 

17.3! 

11.9! 

•  j 

40.9! 

12.0! 

323!4A40 ! 

175.0* 

26. C! 

i  2 

17S.0! 

26.0! 

3  2  3  j  4  a  4C  £ 

175.0! 

26.0! 

2  2 

175.0! 

76. C! 

3?di4A4)! 

175.0! 

26. C! 

i  j 

1*5.0! 

26.0! 

32si 4A40! 

175.0! 

26. C! 

j  i 

175.0! 

26.0! 

323?  4A40! 

175.0! 

26.0! 

i  ! 

175.0! 

26.0! 

323*54440! 

175.0! 

26.0! 

i  > 

175.0! 

26.0! 

323*4*40! 

175.0! 

26.0! 

j  i 

175.0! 

26.0! 

323!4A4C! 

175. C! 

26. C» 

!  ! 

1 75.0! 

26.0! 

323!  4A*»0! 

175.0! 

26.0! 

i  ; 

175.0! 

26.  C! 

323  j  4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

i  j 

175.0! 

2o.O! 

322 !4a40! 

175.0! 

?o.O! 

i  » 

175.0! 

26. C! 

326!4A40! 

175.0! 

26.0! 

2  ! 

175.0! 

26.0! 

332 ! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

■  2 

175.0! 

26.0! 

3221 4A40! 

175. C! 

26.0! 

i  ■ 

175.0! 

26.0! 

332!4A40! 

175.0! 

26.0! 

i  < 

1*5.0! 

26.0! 

422 ! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

;  • 

175.0! 

26.0! 

(07)  ATOCHEM  NORTH  AMERICA/  I*NC. 


PSC 

304 

! 002667 

j 

860 13a  70  * 

1R5.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1400! 

i 

i 

j  • 

105.0! 

75.0! 

2.5! 

!  -  ! 

PSC 

305 

! 505848 

j 

716! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

3.5!  - 

!  1450! 

j 

i 

i  2 

105.0! 

35.0! 

2.7* 

!  -  ! 

PSC 

306 

! 505849 

! 

71 6! SA71  ! 

105.0! 

35. C! 

3.5!  - 

!  1450! 

i 

i 

2  * 

195.0! 

35. C! 

2.7! 

!  -  ! 

PSC 

307 

! 505350 

i 

71 6 ! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5!  - 

!  1450! 

i 

j 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.7! 

!  -  ! 

PSC 

305 

*029520 

i 

723S5A71! 

195.0! 

35.0! 

9. 3!  - 

!  1535* 

j 

i 

j 

! 

i  j 

195.0! 

i 

35.0! 

• 

1.6! 

i 

•  ~  ! 

(30) 

AUGUSTA  6ARGF  CO. 

i 

j 

j 

j 

;  i 

i  j 

; 

2 

2 

; 

2 

■ 

HURRAY  L  il 

*606075 

! 

35 ! 3 A  36  5 

60.3! 

26.0! 

3.6! 

; 

i 

a  ; 

44.6! 

2o.O! 

3.6! 

VANCE  M.  THOMPSON 

*545437 

; 

27! 3A  3A! 

64.5! 

24.0! 

6.0! 

; 

i 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

5.5* 

T9L  106 

j  583038 

j 

906J4A41! 

200.0! 

35.0! 

10.3! 

! 

> 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

T9L  110 

!  583042 

« 

903 1 4A41 ! 

2CC.0! 

35.0! 

10.3! 

! 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

T0L  111 

*533043 

2 

903! 4A41 ! 

2^0.0! 

35. C! 

10.8! 

! 

a 

|  * 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

TBL  112 

! 601 607 

! 

333S4A41  • 

195.0! 

3S.0! 

10.7! 

; 

! 

a  2 

195.0* 

75.0* 

1.5! 

T9L  115 

i 601639 

! 

333! 4A41 1 

1«5.0! 

35.0! 

10.7! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

T8L  120 

{601694 

! 

835 !  4A41  • 

19S.0! 

35.0! 

10.7! 

i 

i 

*  ! 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

WfLT  1 

! 279765 

! 

31 4! 4A41 j 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

2 

j 

;  a 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l  T  J 

! 290C52 

J 

901 I4A41 ! 

195.01 

35.05 

9.0! 

i 

! 

a 

i 

! 

! 

2  t 
j  i 

i  i 

195.0* 

2 

2 

35.0! 

2 

j 

1.5! 

! 

! 

1 6.0! NONE 

i 

16.0! NONE 

i 

1 6.0! NONE 

i 

16.0! NONE 
• 

16.0! NONE 

i 

16.0! NONE 


1 1 6. 0 ! PUMPS 


!CA  SAN  PEDRO  ! 

i  i 

Ica  SAN  PEDRO  ! 

i  i 

ICA  S»N  PEDRO  ! 
!  ! 
ICA  SAN  PEDRO  ! 

!CA  SAN  PEDRO  ! 

i  i 

!CA  SAN  PEDRO  2 


!VA  NORFOLK 


JSC  BEAUFORT 


26. OINONE 

!wv 

PARKERS-  ! 

1977 

; 

j 

BURG  ! 

15-5!  NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1959 

2 

! 

BURG  ! 

1 1 .0! NONE 

!  wv 

PARKERS-  ! 

1949 

2 

2 

BURG  ! 

10.7! NONE 

•WV 

PARKERS-  ! 

1949 

a 

2 

BURG  * 

10.7i NONE 

•WV 

PARKEPS-  ! 

1951 

; 

a 

BURG  ! 

10.7! NONE 

•WV 

PARKERS-  ! 

1954 

; 

a 

BURG  ! 

io.71none 

!wv 

PARKERS-  ! 

1953 

! 

! 

BURG  ! 

10.7 ! NONE 

•wv 

PARKERS-  ! 

1953 

2 

2 

BURG  ! 

1O.7JN0NE 

iwv 

PARKERS-  ! 

1957 

; 

! 

BURG  ! 

10.7‘NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1957 

1 

; 

BURG  ! 

10.7 ! NONE 

iwv 

PARKERS-  ! 

1937 

1 

< 

BURG  ! 

14. OiNONE 

iwv 

PARKERS-  ! 

1930 

! 

! 

BURG  • 

10.7! NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1938 

! 

! 

BURG  ! 

10. 7!N0NE 

IWV 

PARKERS-  ! 

1938 

! 

2 

BURG  I 

10.7! NONE 

!UV 

PARKERS-  ! 

1955 

1 

! 

SURG  ! 

10. 7! NONE 

•WV  PARKERS-  ! 

1957 

j 

1 

BURG 

10.7! NONE 

iwv 

PARKERS¬ 

1957 

a 

! 

BURG 

11 .o! NONE 

IWV 

PARKERS¬ 

1950 

2 

i 

! 

j 

BURG 

1 

15.0! DEEP  WELL 

2 

Iky 

PADUCAH 

1965 

!  ELECTRIC  PUMP 

! 

14.5 ! DEEP  WELL 

»<r 

PAOUCAH 

1966 

!  ELECTRIC  PUHP 

j 

14.5!0EEP  WELL 

IKY 

PADUCAH 

1966 

{ELECTRIC  PUMP 

; 

1 4.S ! DEEP  WELL 

!KY 

PADUCAH 

1967 

!  ELECTRIC  PUMP 

! 

15.6! DEEP  WELL 

!KY 

PADUCAH 

1977 

!  ELECTRIC  PUMP 
! 

! 

! 

; 

36. OINONE 

! 

!  A  R 

AUGUSTA 

1979 

36.0! NONE 

1 

!  AR 

2 

AUGUSTA 

1973 

22. OINONE 

JAR 

I 

AUGUSTA 

1977 

22. 01  NONE 
a 

!  AR 

AUGUSTA 

1977 

22. OiNONE 

j 

I A  R 

1 

AUGUSTA 

1977 

22. OINONE 

1 

•AR 

AUGUSTA 

1978 

& 

22. OINONE 

j 

!  AR 
| 

AUGUSTA 

1978 

22.0! NONE 

!  AR 

AUGUSTA 

1978 

Id. OINONE 
| 

JAR 

AUGUSTA 

1959 

18. OINONE 

!  AR 

AUGUSTA 

1962 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(30)  AU6USTA  BARGE  CO. 

(CONTINUED) 

WELT  A 
WELT  5 

(11)  AU6USTA  TOWING  CO.,  INC. 
CHEMVOY 

EVELYN  DORIS 

KISS  OPAL 

CNC  1«5 

CNC  167 

sei  S2i 

(32)  AUSTRALIA  POINT  FLEETING 
AP  1 

HENRY  CLAY 
MISS  IDA 
SHANTY  FRANK 

(32)  AVA'S  BOAT  RENTALS,  INC. 
JOLIE  HOE 


(32)  AVE  LIMITED 
ANGELICA  E. 

(30  AYEPS  DcCATUP  INVESTMENT 
ADI  1 

ADI  2 

(30)  AYERS,  JANES 
C68  118 

JWA  3 

RL  2083 

(33)  3  t  f  TOVING  CO. 

CHARLES  3  UOONE 

CPAIG  BOONE 

(55)  0  t  8  TOVING,  INC. 

CATHY  BOONE 

(11)  0  l  9  TUGS,  INC. 

CAPT.  FRANK 

CITTIE  POINT 

VIRGINIA  0 

(32)  etC  BOAT  RENTALS 
RON  MARC 

WEBER  C 

(32)  0  t  C  OIL  CO. 

KAY 


(32)  8  l  5  MARINE  SERVICE,  IN 
TIM  0 

(37)  846  NAVIGATION,  INC. 
BLANCO 

JOANIC  P 

JUDY  0 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  iORAFT! 

!  NET  !CCDE!L£N6THI9»0TH!  ! 

- 1  REGIS- ******  REG.  !  REG. ! LOAD- ! 

COAST  !  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 


GUARD 

NUMBER 


•CAPACITY*  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ‘OPERATING  ! 

*  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASt  ! 
!////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
!  TON-  !PA6E!  OVER-!OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////! 


!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


LINE-2 


TEAR 
BUILT 
OR 

!EE!  LINE-2  !»RESUtLT: 


290053 

901 1 4A41 1 

1«5.1! 

35.0! 

10.8! 

-  i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

505946 

S14J4A41! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  J 

t  i 

i  i 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

1.5! 

« 

i 

i 

250969 

j  i 

47l3A3o! 

i 

66-5! 

i 

70.  si 

7.oi 

i 

900! 

<  i 

66.5! 

20.5! 

6.0* 

i 

274942 

1 25! 3A36 ! 

55.0! 

22.0! 

8.0! 

900! 

j  i 

<55.0! 

22. C! 

6.0! 

i 

258967 

37 ■ 3 A  36  5 

65.0! 

22.0! 

8.0* 

900! 

i  i 

65.0! 

22.0* 

6.0! 

i 

857*4441! 

1°S.C! 

35.0! 

8.5* 

-  » 

i  i 

195.0* 

35.0! 

2.0* 

» 

857! 4A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

e.5» 

-  • 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

277613 

36714A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  » 

i  i 

i  i 

195.0* 

35. C! 

i 

2.2! 

« 

2 

2 

,  INC. 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

2 

j 

504705 

31 ! 3  A  36 ! 

47.0! 

16.0! 

7.0! 

300! 

t  i 

47.0! 

13.0! 

6.0! 

■ 

555451 

66*3435! 

60.0! 

24.1! 

3.2* 

1130! 

■  i 

60.0! 

24.1! 

6.0! 

i 

573015 

34J3A35! 

44.3! 

19.0! 

5.7! 

600! 

■  i 

44.3! 

1 9. Cl 

5.7! 

2 

567930 

1 0?!  3* 36 ! 

-to.  4! 

24.0! 

10.2! 

1350! 

t  j 

i  i 

66.4! 

> 

24.0! 

i 

6.  o! 

i 

j 

i 

577188 

«  i 

1 6 !  1 C 1 2 ! 

33.0! 

i 

14.0! 

i 

5.0! 

2 

670l 

i  i 

i  i 

40. 0! 

{ 

14. C! 

• 

5.0! 

i 

t 

2 

539661 

i  i 

92! 3A  36! 

i 

o2.7* 

i 

26.0! 

8.0! 

i 

1200! 

i  ; 

i  i 

70.U! 

i 

?o.O! 

; 

6.6! 

i 

! 

j 

S 

i  i 

j  | 

i 

» 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

619462 

38S!4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

■  i 

195.0! 

3S.C! 

1.9! 

626279 

3?3 ! 4441  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

i  i 

j  t 

195.0! 

35. C! 

! 

1.9! 

1 

605270 

!  ! 
939  *  4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

j 

9.0! 

_  j 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!c18834 

333! 4441 • 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•61S627 

91 7 ! 4A  41  • 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

i  j 

j  i 

200. C! 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

j  623613 

!  ! 
44! 3A36! 

54. oi 

i 

22.0! 

i 

7.0! 

8ooi 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

7.0! 

•  648817 

95!  3438 ! 

56.6! 

26.1 ! 

9.3* 

1200! 

i  i 

i  i 

56.6* 

26.1! 

i 

9.3! 

1542601 

1  1 
15  •  3a36! 

36.0! 

< 

15.0! 

i 

4.0! 

230! 

i  i 

i  i 

16.0! 

15.0! 

i 

3.0! 

i 

1 772684 

!  1  ! 

!  40J3A36! 

72.0! 

| 

17.0! 

i 

a.  a  j 

700! 

!  !  ! 

72.0! 

17.0! 

3.8! 

•265053 

!  65 !  3*  36 ! 

82.2! 

25.0! 

11.2! 

900! 

i  i  i 

32.2! 

25. C! 

11.0! 

! 2(9922 

!  44*3436! 

74.0! 

20.1! 

9.0! 

600! 

!  !  ! 

i  i  i 

74.0* 

20.1! 

i 

9.0! 

i 

i 

! 544947 

i  i  ! 

•  51HA03! 

.  j 

i 

i 

3.0! 

i 

1200! 

•  ! 

100.0! 

25.0! 

6.0* 

i 

!  63291 3 

66! 1 A02 ! 

• 

-  • 

9.0! 

1 330 1 

!  !  ! 

i  i  1 

110.0! 

26.0! 

i 

7.0! 

i 

{ 

i 

i  | 

7! 1 C11 ! 

32.0! 

i 

10.0! 

i 

4.7 ! 

• 

22  5  ! 

i  ; 

i  i  i 

32.0* 

10.1  • 

• 

3.0! 

i 

! 

!  C. 

t  i 

!  i 

; 

i 

i 

5645071 

61*1411* 

33.0! 

25.7! 

7.6! 

800! 

! 

i  j 

i  i  i 

90.0! 

26.6! 

i 

3.0! 

i 

i 

i 

i  ...... 

1  !  ! 

!  5 !  3 A  36 ! 

35.0! 

i 

12.0* 

4.0! 

! 

300! 

i 

!  !  ! 

35.0! 

12.0! 

4.0! 

! 

1280502 

5! 3A3&! 

33.3* 

10.1! 

4.2! 

387! 

! 

!  ! 

35.3! 

10.8! 

3.6! 

j 

!  - 

5  *  3 A 36  ! 

24.0! 

6.C! 

2.0! 

165! 

! 

!  !  ! 

’4.0! 

o.O! 

2.0! 

j 

< 

j 

!  ! 

150oi 

1 8.ol NONE 

JAR  AUGUSTA  ! 

1962 

isooi 

2 

13.0! NONE 

2 

i 

!AR  AUGUSTA  ! 

2  • 

!  ! 

1966 

2 

2 

t 

« 

35.0! NONE 

i 

!  ! 

2  t 

!VA  NORFOLK  ! 

i  i 

1950 

-  i 

35.0! NONE 

!VA  NORFOLK  ! 

1957 

.  j 

35. ol NONE 

IvA  NORFOLK  j 

1962 

-  • 

t 

!  ! 

1250! 

16.0* NONE 

!VA  NORFOLK  * 

i  l 

1961 

1250! 

16.0! NONE 

!VA  NORFOLK  ! 

1960 

17471 

i 

17.5!N0NE 

1 

2 

IVA  NORFOLK  1 

;  i 

2  2 

1954 

j 

2 

2 

2 

33.0! NONE 

2  i 

j  j 

Ila  plaquehzneI 

1966 

-  i 

3S.0! NONE 

•la  plaquehine! 

1974 

-  1 

22-0! NONE 

i 

!la  PLAQUEMINE! 

1  1 

1976 

■ 

35. 0! NONE 

■ 

■ 

!LA  PLAQUEMINE! 

2  i 

i  i 

*  1986 

* 

i 

17! 

i 

i 

15.0! NONE 

1  2 

2  i 

!LA  VENICE  ! 

1976 

21! 

i 

i 

i 

! 

i 

i  i 

i  i 

i  i 

2 

-  ! 

; 

t 

32 .0 ! NONE 

i 

■ 

1  2 

•LA  HARVEY  1 

2  ; 

1978 

t 

j 

1448! 

i 

! 

17.0! NONE 

i 

2  2 

<  i 

!H0  ST.  LOUIS  1 

i  i 

1980 

1448! 

; 

17.0! NONE 

2 

i 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!  ! 

1980 

1 

2 

1491! 

j 

i 

17.sl NONE 

i  i 

i  « 

Imo  ST.  LOUIS  • 

i  ■ 

1979 

1452*! 

-  ! 

17.3*!N0NE 

i 

•  « 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

i  l 

1980 

1505! 

-  i 

i 

17. si  NONE 
; 
i 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

«  i 

i  i 

1979 

! 

2 

■ 

• 

50. oi NONE 

i 

!  ! 

!  ! 

!TX  HOUSTON  ! 

i  • 

1980 

i 

55.0JNONE 

i 

j 

X  X 

!  TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

2  i 

198? 

1 

2 

-  i 

i 

i 

j 

42.ol NONE 
! 
i 

1  i 

i  i 

ItX  HOUSTON  i 

i  2 

i  i 

1972 

t 

i 

» 

i 

40 .0 ! NONE 

i  i 

i  1 

!VA  HOPEWELL  j 

*  1968 

-  1 

29.0! NONE 

»VA  HOPEWELL  • 

1953 

j 

31.0JNONE 

! 

! 

! VA  HOPEWELL  ! 

2  i 

1  i 

1943 

i 

■ 

33! 

! 

! 

!  NONE 

!  ! 

!  ! 

SLA  GOLDEN  ! 

1972 

-  ! 

! 

!  MEADOW  ! 

2 

-  !NONE 

! 
j 

ILA  VENICE  • 

i  i 

1981 

» 

t 

• 

« 

9. sInONE 

i  i 

i  1 

!LA  LAKE  ! 

1972 

6! 

j 

i 

i 

i 

* 

!  SALVADOR  • 

!  i 

i 

74 1 

X 

1 

31 .ol NONE 

i  i 

Ila  Venice  i 

1982 

1o! 

! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i  ■ 

X 

! 

-  ! 

•  i 

X 

! 

9.6! NONE 

X  X 

2  2 

! OR  COOS  BAY  ! 

i  j 

*  1957 

i 

9. 6l NONE 

j 

ioR  COOS  BAY  ! 

1956 

-  i 

7.0! NONE 

•  X 

!0R  COOS  BAY  ! 

1954 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

J 

! 
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19ft _ 


EHGP!  !  ! VTCC!  DIMtftSICNS  ! DRAFT!  ‘CAPACITY!  MICH-  !  (VESSEL!  1 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !CCDS {LENGTH* B»0TH!  !  !  !  6ST  !  CARGO  HANDLING  !S  10PGRATING  !  ! 

- !RESIS-i**Mi  RSG.  !  P£G.!LOAD-J  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTCl  BASE  !  YEjCR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////*  EO  !  !////////!  POINT  *  lXKE-1  !AOJ  LINE-1  i  8UILT  ! 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  ! PAGE !  OVER-! OVER-* ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// !  OR  ! 

NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE0UILT! 


(32)  3  A  P  BOAT#  INC- 

a 

2 

i 

i  if  i 

;  ;  ;  ; 
i  ii  t 

i 

i 

» 

AN0»EA 

i 613265 

•  8713F36!  61. S! 

25.9! 

1 

2 

!  !  !  65.0! 

i  a  i  i 

?6.0! 

a 

(32)  R  T  MARINE#  INC. 

■ 

i 

•  ji  ; 

f  2  !  ! 

i 

! 

AVERT  DEAN 

*252356 

!  4713A36!  —  1 

—  ! 

i 

1  !  *  01.2* 

22.01 

SASSY  QUEEN 

1593903 

!  30! 3*35!  43.4* 

<0.1! 

i 

i 

1  f  !  43.4! 

i  ii  a 

20.11 

» 

(32)  0-53  BOAT  RENTALS 

« 

i 

1  i  i  i 

i  it  i 

i 

i 

LIL  SC'lMLL 

!5?S455 

•  3V11C02!  65.0! 

lc.5! 

i 

i 

!  !  !  65.0! 

■  «i  i 

1ft. 5! 

i 

(38)  BSP  MARINE  TRANSPORTATION#  INC- 

i  ii  i 

i  ii  i 

j 

i 

EPIC 

! 50761 5 

!  23*3*36!  53.2* 

14.1! 

i 

!  !  •  <3.2! 

14.1! 

RUBY  XIV 

*274837 

!  3213*36!  61.4! 

17.1! 

i 

!  !  !  61.4! 

17.1! 

KODIAK  PRINCESS 

! 651700 

!  2414*46!  24.0! 

16.0! 

; 

< 

!  !  *  24.0! 

!  !  !  * 

1ft.  C! 

i 

(11)  BSD  EQUIPMENT  CO- 

i 

a 

;  aj  i 

i  i  ;  i 

i 

i 

CAPT.  BUfPY 

! $73111 

!  27*3*36*  —  ! 

—  ! 

; 

i 

!  !  »  49.1! 

;  2  !  * 

14.0! 

i 

(13)  F.  $.  RIVE0  BOATS 

i 

a 

i  e  ■  i 

;  aj  j 

i 

< 

SFCKY  THATCHER 

! 510560 

!  67!1*11!  *5.0! 

27. 2! 

i 

!  *  *  t?9.0! 

32.0! 

BUCKEYE 

*270963 

!  9!1A»1!  >o.O! 

9.8! 

i 

!  !  !  Ao.O! 

9.-! 

KON  TIKI 

*25633! 

!  6911*1* !  o2.5! 

15.0! 

» 

!  !  !  5! 

15. C! 

MARK  TWAIN 

! 2*9167 

!  78*1*11!  54.o! 

16.0! 

a 

!  !  !  o8. o! 

1ft. C! 

CAPTAIN  BEN 

! 251 396 

!  50 !  3*  38 •  ?5.0! 

75.0! 

i 

!  !  !  *5.0! 

?  5.C! 

SHI°LEY  6 

*278241 

*  33! 3 A  36!  53. C! 

14.2! 

« 

*  !  !  <8.0* 

14.2! 

CINCIN-COVING  fUNLINER 

I263F94 

!  8714*11!  136-0! 

65.0! 

a 

!  '  !  1 5o. 0! 

40. C! 

NO  3 

•267960 

!  SI  2  4*11 !  9C.0! 

55.0! 

a 

; 

1  !  !  100.0! 

1  !  !  ! 

35. C! 

■ 

(32)  e.  P.  TOWING  CO.# 

a 

INC.  ! 

;  j  i  i 

2  j  ;  < 

i 

■ 

STACEY  ANN 

! 605696 

!  71 ! 3*35!  60. 0! 

?4.0! 

; 

i 

!  1  •  60.0! 

2  ii  ! 

?4.C! 

i 

(32)  BABCOCK  e  WILCOX 

a 

COMPANY! 

!  !  !  ! 

i  2  2  ! 

i 

i 

JARAMAt  6P 

*692639 

!  29911AJ2!  1*6.2! 

42.0! 

2 

!  !  !  205.0! 

42.1! 

J  AP  AM AC  69 

•692690 

!  29911*02!  1*9.2! 

42.0! 

i 

!  !  1  205.5! 

42.1! 

J  ARAM  AC  7? 

! 503381 

•  18711*02!  163.8! 

35.0! 

; 

!  !  1  163.51 

>5.0! 

JARAMAC  6? 

•659964 

!  196*3*36!  117.5! 

37.0! 

; 

!  *  !  1?o.O! 

57.1! 

J  ARAM AC  63 

! 66CC22 

!  1961  3*35!  117.5! 

57. C! 

< 

!  !  !  126.0! 

37.1! 

INTERMAC  404 

! 573463 

!  2925*4143!  300.1! 

90.1! 

2 

!  !  !  303.1 ! 

90.1! 

L3R  140A 

•507122 

!  454!4*%3!  U0.0! 

3  P-0! 

• 

!  !  I  140.0! 

39.0! 

MCDERMOTT  1 6 1 

•52061? 

»  941J4A4T'  160.0! 

*4.0! 

j 

!  !  !  160.0! 

<4.0! 

MCOFRMOTT  162 

•52132< 

!  941J4A-.3!  1*0.0! 

5%.0! 

! 

!  !  !  160.0! 

<4.0! 

HCOERMOTT  163 

1522449 

•  941*4*43!  loO.O! 

54. C! 

2 

!  !  !  10.0! 

54.0! 

MCDERMOTT  164 

•523340 

!  94114*43!  1  6'3.w! 

<4.0! 

| 

!  !  J  160.0! 

<4.0! 

MCDERMOTT  165 

•523402 

!  941*4*43!  loO.O! 

54.0! 

i 

!  !  !  160.3! 

54.  C! 

MCDERMOTT  166 

•523699 

•  941*4*4**  160.0! 

54.0! 

2 

!  »  •  1*0.0! 

54.0! 

MCDERMOTT  201 

•  278394 

•  1351*4*43!  200.0! 

60.0! 

j 

!  !  !  2 ■'0.0! 

60.0! 

OCEANIC  91 

•296967 

!  6713!  4A431  46?. 

93.0! 

2 

!  !  !  402.0! 

93.0! 

TIOELANO  10 

•507294 

!  250954*43*  240.0! 

72.0! 

a 

!  *  J  2*0.0! 

72.0! 

TIDELAND  11 

! 50374? 

1  2545*4*43!  240. 0! 

72. C! 

t 

!  !  !  240.0! 

72.0* 

TIOCLANO  12 

i  55  3579 

»  2570*4*4 J !  240.0! 

72.0! 

; 

»  !  !  240.0! 

72.0! 

TIDELAND  14 

1553530 

!  2570*4*43!  240.0! 

72.3! 

i 

i  !  !  240.0! 

72.01 

TIDELAND  15 

•57)547 

!  2576I4A4?'  240.0! 

72.0! 

» 

!  !  !  240.0! 

72.0! 

TIDELAND  16 

•532103 

!  2576*4*4*!  240.0! 

72.0! 

< 

1  !  !  240.0! 

72.0! 

TIDELAND  17 

15*2649 

!  2576 J4A43 {  240.0! 

72 .0! 

i 

!  !  !  24C.0! 

72.0! 

TlOf LAND  18 

1615665 

1  2564*4*43!  2>0.0! 

72. r* 

1 

1  1  !  250.0! 

72.0! 

TIOELAND  19 

•617C04 

!  2564S4A43!  250.0! 

72.0! 

a 

1  !  !  250.0! 

72.0! 

TIDELAND  20 

1627240 

1  249514A43!  240.0! 

72.C! 

! 

!  !  *  250.0! 

72.0! 

TIDELAND  21 

1630703 

1  251714*431  24C.0! 

72.0! 

! 

J  !  !  250.0! 

72.0! 

!  II!!! 

!  !  t  !  I  I 


a 

a 

0.5* 

a 

a 

600! 

a 

a 

a 

i 

22.0! NONE 

i 

a 

!LA 

LOCKPORT 

j 

a 

j 

1979 

4-5! 

i 

i 

a 

» 

i 

j 

i 

J 

2 

! 

! 

; 

7.0! 

a 

900! 

85! 

a 

25 .0! NONE 

j 

it* 

MORGAN 

1961 

o.5! 

a 

-  * 

a 

• 

CITY 

i 

3.81 

600! 

-  J 

35.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

J 

1978 

! 

3.S! 

a 

i 

i 

a 

i 

a 

J 

CITY 

• 

i 

; 

i 

< 

j 

a 

i 

» 

< 

; 

a 

! 

a 

i 

4.0! 

1060! 

-  j 

1 5. 0 ! NONE 

LA 

VENICE 

i 

1970 

3.0! 

t 

i 

i 

j 

i 

35* 

a 

i 

i 

i 

t 

I 

a 

i 

! 

a 

a 

4.0*! 

« 

440! 

i 

i 

13.0! NONE 

!AK 

KODIAK 

» 

! 

« 

1967 

| 

3-0! 

i 

-  • 

i 

i 

< 

9.5! 

300! 

-  » 

25.0! NONE 

!AK 

KODIAK 

i 

« 

1957 

6.0! 

-  » 

t 

j 

a 

8.0! 

—  » 

220! 

6.0!N0NE 

•AK 

KODIAK 

i 

1979 

2.51 

i 

i 

i 

a 

i 

i 

a 

i 

» 

i 

i 

i 

a 

i 

; 

f 

i 

5.1! 

i 

340! 

a 

i 

33.9*  NONE 

*!VA 

i 

PORTSMOUTH! 

• 

1976 

—  ! 
j 

t 

j 

i 

i 

a 

! 

i 

i 

1 

1 

« 

i 

» 

5.2! 

i 

420! 

i 

i 

40.S!N0N£ 

!ky 

C0VIN6T0N 

1967 

4.9J 

i 

339! 

1 

• 

j 

3.7! 

115! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 

!KY 

COVINGTON 

1956 

3.3! 

i 

40! 

i 

i 

3.5! 

230! 

-  • 

30.0! NONE 

!KY 

COVINGTON 

» 

1948 

J 

3.0! 

a 

47! 

i 

l 

4.0! 

13oi 

-  • 

27.OJ.NONE 

!KY 

COVINGTON 

1962 

3-ft! 

1 

ISO! 

i 

» 

5.0! 

900! 

-  ! 

49.0! NONE 

»KY 

COVINGTON 

1954 

• 

5.0! 

-  ! 

! 

j 

5.4' 

300! 

-  ! 

52-O'nOnE 

■  ICY 

COVINGTON 

! 

1940 

5.4! 

i 

-  ! 

» 

i 

3.7! 

-  j 

-  ; 

44.0! NOME 

Iky 

C0VIN6T0N 

♦ 

1955 

3.3! 

i 

oOO! 

i 

! 

4.1! 

-  » 

-  ! 

25. 0! NONE 

•KV 

COVINGTON 

1954 

! 

4.0* 

* 

• 

i 

220! 

! 

i 

i 

! 

i 

r.si 

; 

300! 

j 

i 

31 .OiNONE 

a 

•LA 

HARVEY 

1979 

ft.G! 

i 

i 

i 

t 

a 

i 

i 

i 

i 

■ 

; 

i 

16.0! 

; 

ftuoi 

i 

800! 

i 

55.0! NONE 

i 

•LA 

MORGAN 

1985 

11. Cl 

i 

-  • 

i 

! 

CITY 

Ift.O! 

6140! 

300! 

55. OINONE 

•LA 

MORGAN 

1985 

11.0! 

i 

-  ! 

• 

i 

CITY 

14.1! 

1700! 

400! 

50. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1966 

9.0! 

i 

-  J 

i 

j 

CITY 

1o. 1! 

6140! 

-  • 

53-0! NONE 

Jla 

MORGAN 

1983 

16.0! 

1 

-  J 

i 

i 

CITY 

! 

18.1! 

6uoi 

-  ! 

53. OiNONE 

!LA 

MORGAN 

1983 

1o. 0! 

i 

-  • 

i 

i 

city 

14.4* 

-  j 

50C0* 

20.0! LAUNCHING 

DEVI CE !LA 

MORGAN 

1976 

3.5* 

i 

-  * 

! 

« 

CITY 

5.5! 

-  J 

500! 

ft.OSNONE 

JLA 

M0R6AN 

1967 

2.0! 

i 

-  • 

i 

l 

CITY 

10.5! 

-  ! 

2400! 

13.5! NONE 

i  LA 

MORGAN 

1969 

2.5! 

! 

-  • 

a 

j 

CITY 

10.5! 

-  J 

2400! 

1 3. 5 ! NONE 

Ila 

MORGAN 

1969 

2.5! 

i 

-  ! 

■ 

i 

CITY 

10.5! 

-  • 

24001 

1 3.$1 NONE 

!LA 

MORGAN 

1969 

2.5! 

• 

-  ! 

• 

! 

CITY 

10.5! 

-  » 

2400! 

13.5! NONE 

!LA 

MORGAN 

1969 

2.5! 

i 

-  • 

j 

i 

CITY 

10.5! 

-  • 

2400* 

13.5! NONE 

!l* 

MORGAN 

1969 

k.5! 

a 

-  • 

i 

• 

CITY 

10.5! 

i 

2400! 

13.5! NONE 

!LA 

HORGAH 

1970 

2.5! 

i 

-  i 

i 

i 

CITY 

).  5 ! 

i 

2307! 

9. 2  'NONE 

•LA 

MORGAN 

1974 

3.0! 

i 

-  • 

! 

! 

CITY 

16.5! 

i 

5000! 

20.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1964 

4.0! 

j 

-  i 

a 

! 

CITY 

14.0! 

-  • 

4COoi 

23. oInone 

JLA 

MORGAN 

1967 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

CITY 

! 

14.0! 

-  • 

4000! 

23.0! NONE 

JLA 

MORGAN 

1967 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

* 

14.0* 

-  ! 

4000! 

23. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1973 

3.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

CITY 

14.0! 

-  • 

4000! 

23. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1973 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

• 

CITY 

14.0* 

-  • 

4000! 

23. OINONE 

SLA 

MORGAN 

1977 

3.0! 

! 

-  i 

i 

! 

CITY 

1  **.0! 

-  < 

4000! 

23 .0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

3.0! 

! 

-  • 

! 

• 

CITY 

14.0! 

-  ! 

40C0! 

23.0! NONE 

5  LA 

MORGAN 

1977 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY 

12.4! 

-  ! 

4500! 

14.8IN0NE 

JLA 

MORGAN 

1979 

2.0! 

i 

-  S 

! 

! 

CITY 

1 2.**! 

i 

450C* 

14.8! NONE 

ILA 

MORGAN 

1980 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CITY 

12.4* 

-  ! 

4500! 

14.8 {NONE 

ILA 

MORGAN 

1980 

2.0! 

i 

“  ! 

! 

! 

CITY 

12.4! 

! 

4500! 

14.3! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

j 

CITY 

!  !  !  !  !  I 

111!  !  S 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  191 


ENGRi 

DISTL  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  !CO»>E! 

TEN  1  SEE! 
TOH-  1PAGS! 
NAGE  1  IV  • 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! QRDTHl 
REG.  1  REG.! 
//////!/////! 
0VER-10VER-! 
ALL  1  ALL  ! 

DRAFT! 

; 

LOAD-! 
ED  » 

nun 

LIGHT! 

<ORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  I 
////////• 
PASS-  ! 
ENSERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V 
!  S 
!TC 

•AO 

!TD 

•EE 

E  S  S  E  L  !  ! 

OPERATING  !  ! 

BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  i  BUILT  ! 
//////////!  OR  ! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

CIS)  BACKUS,  HOWARO, 

TOWING, 

!  INC. 

i  i 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

• 

• 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

ANITA  BACKUS 

! 575575 

3413A36! 

49.4! 

13. G! 

3.0! 

680! 

-  i 

17.6! NONE 

!FL 

MIAMI 

1976 

t 

i  i 

53.0! 

13. C! 

7.0! 

-  « 

i 

i 

ATLAS 

! 682459 

3513*36! 

50.0! 

13. C! 

3.3! 

680! 

-  ; 

16.5!  NONE 

!FL 

MIAMI 

1985 

t 

■  i 

54.2! 

16.0! 

7.0! 

-  j 

i 

i 

FREDERICK  II 

! 503923 

913*36! 

35.2! 

12.8! 

6.0! 

335! 

-  • 

13.0! HONE 

!FL 

MIAMI 

1967 

i 

1  1 

33.0! 

13.  C! 

6.0! 

-  ! 

i 

2 

HOWARD  V. 

1520058 

1413A36! 

43.6! 

15. C! 

5.5! 

380! 

-  ; 

17.0 i NONE 

!FL 

MIAMI 

1969 

* 

i  i 

46.0! 

15.01 

5.5! 

-  j 

i 

• 

WRESTLER  II 

1500321 

1313A36! 

37.7! 

1  3.6! 

5-0! 

335! 

-  | 

26.0! HONE 

!FL 

MIAMI 

1965 

i 

■  i 

»  i 

44.0! 

14.0! 

; 

5.0! 

i 

—  ! 

1 

2 

i 

(33)  eACON  TOW  INC  CO 

.,  INC. 

t  i 

i  i 

i 

i 

2 

t 

t 

; 

i 

t 

DUROC 

1500240 

2713A36! 

41.3! 

16.8! 

7.5! 

440! 

-  | 

22.9! NONE 

«TX 

HOUSTON 

1965 

• 

i  ; 

45.0! 

17.0! 

6.5! 

-  i 

; 

i 

HAMPSHIRE 

1625320 

5313A36! 

46.0! 

20.0! 

6.7! 

600! 

-  » 

28. 01N0NE 

!TX 

HOUSTON 

I960 

i 

1  • 

53.0! 

26.0! 

5.3! 

-  j 

J 

! 

JAVELIWA 

1290278 

4913A36! 

51.9' 

20.0! 

7.9! 

740! 

-  * 

28.5!  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1964 

« 

i  2 

55.0! 

20.3! 

6.5! 

-  J 

i 

! 

RAZORBACK 

! 291 167 

2113A361 

42.1! 

1 6 .0 ! 

6.5! 

330! 

-  » 

21.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

I960 

i 

■  i 

45.0! 

16.0! 

6.0! 

-  ; 

i 

« 

SHOAT 

1296909 

2713A36* 

41.3! 

16.3! 

7.5! 

440! 

-  | 

22.9J NONE 

!TX 

HOUSTON 

1964 

i 

i  i 

45.3! 

17.0! 

6.5! 

-  2 

2 

i 

YORKSHIRE 

1515647 

27 1  3A  36! 

41.3! 

16.31 

7.5! 

440! 

-  » 

22. 9*  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1968 

i 

i  i 

45.0! 

17.0! 

i 

6.5! 

t 

-  ! 

2 

2 

i 

(32)  0A6ALA  OFFSHORE 

BOATS, 

INC. 

!  * 

i 

; 

i 

i 

i 

• 

i 

REGGIE  BAGALA 

1621264 

8411*03* 

78.9! 

26.0! 

7.3! 

1200! 

220! 

22. 0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

I960 

2 

i  i 

*6.0! 

26.0! 

i 

~  ! 

2 

; 

j 

(36)  BAIN9RIPSE  NARINE  SERV., 

!  INC. 

i  i 

1 

2 

« 

i 

2 

i 

j 

« 

CROWLEY  23 

•227452 

25  13036! 

39.2! 

17.5! 

6.0! 

500! 

-  i 

27.0! NONE 

•VA 

WINSLOW 

1926 

i 

i  i 

75.0! 

1  3.0! 

6.0! 

-  j 

i 

2 

IBIS 

1257466 

1613B36! 

47.0! 

14.4! 

7.2! 

200! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 

•UA 

WINSLOW 

*  1967 

t 

i  i 

47.0! 

14.4* 

7.2! 

-  • 

i 

! 

2 

JANES  a 

•250908 

3113A36! 

61.3! 

1  7.1! 

6.1! 

700! 

-  • 

24.0!N0NE 

SWA 

WINSLOW 

1945 

i 

1  1 

65.0! 

17.1! 

6.1! 

-  2 

; 

2 

axs  1 

•165549 

10414P43! 

31.0! 

26.0! 

o.C! 

-  • 

200! 

9.0! CRANE 

•WA 

WINSLOW 

1913 

i 

1  • 

81.0! 

26.0! 

2.C! 

! 

-  j 

• 

• 

6N$  2 

1165340 

17014343! 

93.0! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

300! 

9. 0! NONE 

•UA 

WINSLOW 

1913 

! 

i  ! 

90.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

< 

! 

! 

BNS  3 

i 165360 

1 

17014843! 

9C.0! 

32.0! 

8.0! 

-  • 

300! 

9.0! NONE 

•WA 

WINSLOW  ! 

J 

2 

i 

« 

1  1 

90.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

! 

i 

3NS  S 

.  - 

1 

1 46 1 434J1 

AO.  0! 

30. C! 

6.0! 

-  ! 

200! 

8.0JN0NE 

•UA 

WINSLOW  ! 

1943 

i 

i 

1 

■  ! 

30.0! 

30. C! 

2.0! 

-  • 

• 

! 

1 

BNS  6 

1175271 

i 

32714A431 

130.3! 

32.4! 

7.5! 

! 

327! 

11.0! NONE 

•WA 

WINSLOW  • 

*  1973 

i 

1 

t  t 

1T4.0! 

32.4* 

2.5! 

i 

-  » 

! 

! 

! 

PNS  7 

•268415 

34614946! 

110.6! 

3  3.0! 

9.0! 

-  ! 

800! 

13.0! NONE 

•UA 

WINSLOW  ! 

1943 

t 

1  1 

119.6! 

T9. 5! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

; 

! 

BNS  8 

1226071 

48314*43! 

163.8! 

33.0! 

9.3! 

-  ; 

1000! 

12.0! NONE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

*  1974 

t 

1 

i  i 

1o3.«! 

33.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

ex$  9 

1220920 

! 

53714*46! 

122.1! 

34.1! 

11.0! 

-  2 

1000! 

13  .0! NONE 

SWA 

WINSLOW  ! 

1948 

! 

1 

1 

■  i 

122.1! 

34.1! 

3.0! 

-  • 

2 

! 

• 

i 

BPS  10 

1250522 

1 

39014*43! 

110.0! 

34.0! 

9.5! 

-  ! 

450* 

12.S!hONE 

•VA 

WINSLOW  • 

1913 

! 

i 

1  J 

11C.0! 

34.0! 

3.5! 

! 

-  * 

! 

2 

! 

! 

8HS  11 

1259051 

•4314A43! 

100.0! 

32.0! 

7.0! 

-  J 

3000! 

5.0! NONE 

•WA 

WINSLOW  ! 

1951 

{ 

;  i 

100.0! 

32.0! 

2.0! 

-  • 

; 

! 

! 

! 

BNS  12 

1254733 

43214843! 

130.0! 

38.0! 

6.0! 

-  J 

500! 

12.8! NONE 

•WA 

WINSLOW  ! 

1943 

i 

1 

1  1 
2 

130.0! 

78.0! 

3.0! 

i 

“  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

{ 

! 

(38)  BAINTER  TOWING 

COMPANY 

i 

; 

; 

i 

j 

i 

2 

i 

i 

j 

! 

2 

! 

{ 

CHIPPEWA 

1234392 

6313*36 

76.9} 

20.0! 

13.0! 

400! 

-  • 

46.0! NONE 

!  AK 

JUNEAU  1 

1943 

! 

i 

; 

3 

83.0! 

20.0! 

11.0! 

; 

2 

i 

“  ! 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

(09)  BAKER-WHITELEY 

T0WIN6  CO 

{ HP ANY , 

j 

! 

i 

• 

; 

« 

i 

i 

i 

2 

i 

THE 

i 

2 

2 

! 

* 

AMERICA 

1245931 

15813*38 

96.9! 

27.0! 

13.0! 

2360! 

-  • 

32 .0! NONE 

!  NO 

BALTIMORE  ! 

*  1970 

i 

i 

104.0! 

25.  C» 

11.5! 

-  • 

! 

2 

! 

! 

BRITANNIA 

•241922 

151 13A36 

96.9! 

27.2! 

12.2! 

1760! 

-  • 

3o .0! NONE 

!M0 

BALTIMORE 

*  1965 

! 

2 

105.0! 

27.2! 

12.2! 

-  • 

j 

! 

1 

HOLLAND 

127037? 

127!3A3a 

95.1 ! 

2  5.8! 

10.7! 

1800! 

•  • 

41.0! NONE 

•HD 

BALTIMORE 

1955 

i 

■ 

100. C! 

27.0! 

10.7! 

! 

-  • 

2 

j 

i 

J.  P.  MCALLISTER 

•294919 

13313*36 

104.5! 

30.  C! 

16.5! 

3200! 

-  ‘ 

47.0JNONE 

!  HD 

BALTIMORE  i 

1964 

! 

i 

i 

110.0! 

70.1! 

15.1! 

i 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

2 

(16)  BALDWIN  NARINE 

BROKERAGE 

!  / 

i 

j 

» 

i 

2 

i 

2 

; 

2 

i 

i 

! 

BALDWIN  SERVICE 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

CT  5 

1620132 

; 

77415*70 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  ! 

1 S 1 1 ! 

1 7. 6 ! D IE  SEL 

PUMP, 

!TN 

NASHVILLE  ! 

'*980 

! 

• 

! 

j 

2 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

i 

“  ! 

! STEAM 
; 

COILED 

! 

2 

! 

! 

(13)  BALDWIN,  JERRY 

1 

2 

!  1 

2 

! 

; 

i 

j 

; 

i 

1 

i 

! 

I 

CHEHAW  CHARGER 

1535032 

7011C43! 

—  • 

—  2 

4.0! 

671! 

35! 

10. 0! NONE 

isc 

BENNETTS  ! 

1971 

! 

! 

i  i 

i  2 

70.0! 

30.0! 

; 

! 

“  ! 

i 

i 

2 

i 

POINT  ! 

1 

! 

! 

(32)  PALEHI  MARINE, 

INC. 

i 

! 

i 

i  j 

i  i 

i 

! 

» 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

ENILY  80UR6 

1538043 

i 

5313*35! 

46.0! 

20.0! 

5.0! 

800! 

-  * 

31  .0 ! NONE 

SLA 

LAC0M9E  ! 

1977 

! 

i 

•  i 

5C.0! 

20.0! 

4.5! 

-  • 

i 

i 

! 

! 

HISS  NELOVAE 

•604219 

; 

3713*35 1 

46.0! 

19.0! 

5.0! 

400! 

-  ! 

31 .0! NONE 

it* 

LAC0MB6  ! 

1979 

! 

! 

t  2 

48.0! 

19. C! 

4.5! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

SUSAN  30UR6 

1536978 

i 

53! 3A35i 

46.0! 

20.0! 

5.0! 

600! 

-  • 

31 .Of  NONE 

SLA 

LAC0M8E  ! 

1977 

! 

« 

i 

i 

i 

«  » 

i  ; 

5C.0! 

20.0! 

4.5! 

; 

! 

! 

•  ! 

! 

; 

! 

i 

! 

2 

! 

! 

U2>  BALLEHGER,  PATRICK  J- 

i 

! 

j 

i 

!  i 

i  i 

i 

« 

2 

! 

i 

; 

i 

t 

i 

i 

! 

! 

F  L  FULTON 

1269899 

s 

481 3R  36! 

66.2! 

19.5! 

9.0! 

400! 

-  • 

30.0! NONE 

ioR 

PORTLAND  ! 

1955 

! 

i 

! 

! 

2 

i 

i  i 

i  i 

t  j 

66.2! 

19.5! 

; 

j 

7.0! 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

t 

; 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

J 

! 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(09)  BALTIMORE  GAS  AHO  ELECTS 
COMPANY 

GE  3 


(05)  BALTIMORE  LAUNCH  AND  MAR 
SERVICES,  INC. 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH J3RDTH!  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  PEG.! LOAD”! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !?ASE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE 
!  NAGS  !  IV  !  ALL  !  all  !LIGHT!  POWER 


HARBOR  PRIDE  I 

•635939 

3!1°12! 

30.3! 

1C.’'! 

4.0! 

108! 

8! 

12.0'NONE 

•MD 

BALTIMORE  ! 

1981 

i 

i  i 

52.0! 

11.6! 

3.0! 

j 

6! 

1 

1 

j 

HARBOR  PRI OF  II 

!606d7 

7!  1C  1 2! 

32.1! 

3.5! 

4.G! 

108! 

7! 

1 2 .0 ■ NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1958 

• 

;  t 

!o.O! 

a.o! 

3.0! 

i 

6! 

! 

1 

i 

PINNER'S  POINT 

•150551 

45  !3 *36 ! 

72.4! 

16.7! 

1C.0! 

750! 

45! 

33.0! NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1896 

i 

■  i 

74.C! 

12.0! 

6.5! 

i 

6! 

i 

• 

2 

PL  1-C230 

;  ...... 

40054*70! 

61.6! 

31.0! 

11.0! 

-  • 

400! 

10. 0 ! WATER  PUMPS 

•MO 

BALTIMORE  ! 

1953 

; 

i 

i  i 

i  ! 

64.  C! 

i 

34.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

• 

-  i 

; 

; 

i 

1 

2 

i 

i 

(33)  3ANEY  70VIN6 

« 

4  SALVAGE  CIO. 

i  J 

■  t 

i 

{ 

i 

i 

■ 

■ 

i 

j 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

CANDACE 

!  - 

5!3P36! 

34.0! 

9.0! 

2.5! 

170! 

-  i 

9.0! NONE 

•AK 

KETCHIKAN  ! 

1941 

j 

■  i 

34.0! 

9.0! 

2.5! 

! 

-  i 

i 

2 

! 

GRANT  DIXON  I 

'.263365 

?0 ! 3*  36 ! 

4o.3! 

15.1! 

6.5! 

545! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

; 

! 

1950 

i 

!  ! 

50.0! 

1  o.C! 

6.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

DOUGLAS 

! 265408 

6214*43! 

0  6. 0! 

22.0! 

4.0! 

-  ! 

125! 

6.0! NONE 

!  AK 

WARD  COVE  ! 

1963 

! 

! 

t  i 

i  i 

36.0! 

i 

22.  C! 

i 

1.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

i 

! 

» 

i 

1 

! 

J 

! 

(01)  BANG  CORPORATION  ! 

i  i 

j 

i 

■ 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

j 

t 

i 

! 

i 

ENDEAVOR 

! 530743 

36! 3®  36 • 

60.0! 

16.0! 

7.0! 

250! 

-  ! 

20. 0*!  NONE 

•HA 

BOSTON  1 

1943 

! 

!  ! 

64.0! 

13.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TOGUS 

! 279647 

6 ! 3336 ! 

43.1! 

10.5! 

4.C! 

225! 

-  i 

13.0! NONE 

•MA 

BOSTON  1 

1944 

i 

j 

t  i 

i  i 

45.0! 

i 

11.0! 

! 

4.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

l 

j 

! 

! 

! 

! 

(32)  BANTA,  J.  W. 

! 

TOWING,  INC!. 

!  ! 

!  ! 

j 

j 

i 

i 

» 

i 

! 

i 

! 

j 

! 

i 

! 

i 

! 

) 

CAPT.  J.  U.  SANTA 

!23o007 

414!3*35! 

136.0! 

35.5! 

7.0! 

1300! 

-  i 

54.0'NONE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

*  1951 

! 

!  ! 

145.0! 

35.5! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

FRANK  SANTA  JR 

1263160 

9013*36 ! 

35.0! 

26.0! 

3.6! 

2400! 

-  • 

40.0 ! NONE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

1952 

i 

!  ! 

«5.0! 

26.0! 

7.5! 

i 

-  J 

i 

! 

i 

KISHVAUKEE 

! 261 329 

101 !3A  36! 

79.1! 

24.0! 

8.7! 

1600! 

-  | 

35.0! NONE 

!LA 

SUNSHINE  ! 

*  1965 

! 

i  i 

84.0! 

24.1! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  ‘VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  **0!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// !TD* ////////// 
( FEE i )!  LINE-2  *EE!  LINE-2 


!HD  8ALT2H0AE 


23.2*1600  GPM  DIESEL 
JPUMPS,  COILS 
23.2*1600  GPM  DIESEL 
•PUMPS,  COILS 
23.211600  GPH  DIESEL 
•PUMPS,  COILS 


•MD  BALTIMORE 
I 

•MD  BALTIMORE 

j 

j  MD  BALTIMORE 

i 

!MD  BALTIMORE 

j 

!MD  BALTIMORE 

i 

!HD  BALTIMORE 

i 

Imd  BALTIMORE 
!MD  BALTIMORE 

i 

1 MD  BALTIMORE 

i 

•MO  BALTIMORE 

i 

Imd  BALTIMORE 


(32)  BARAB9AS,  INC. 
BARAB3AS 


(30)  BARFIELD  HARBOR  SERVICE/! 
DORTHA  STONE  ! 


110.01  ?4.0i 
1 1C.G!  24.0 


ELMER  STONE 


(03)  PARSE  BULK  T R ANS PORT AT  10 
EL  RENO  GRANDE 


MARIA  TERESA 


(32)  BARGE  HM  115  CO. 
HM  115 


(29)  BARGE  MANAGEMENT/  INC. 
3MI  28 


18.0! NONE 
! 


SLA  INTRACOAS- 
!  TAL  CITY 


1617700 

!  9713*36! 

61.0! 

26.  C! 

3.2! 

1200! 

.  j 

28.0 ! NONE 

JAR 

ARMORcL  ! 

1980 

; 

;  2  ! 

«  • 

—  ! 

8.2! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 545775 

!  5913*36! 

51.5! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  j 

25. oi NONE 

!AR 

APMOREL  ! 

1973 

i 

!  !  ! 

-  J 

-  i 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

j  262885 

!  113615*71! 

259.7! 

50.0! 

10.4! 

! 

3043! 

18. 0! CRANE 

!  AR 

ARMOREL  ! 

1951 

; 

i 

!  !  1 

;  i  j 

i 

50.0! 

2 

1.5! 

! 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

2 

2 

i 

! 

! 

!N 

! 505956 

!  •  ! 

!  147*3*36! 

; 

93. 21 

i 

27.5! 

i 

1 2.5! 

i 

isooi 

! 

•  i 

! 

55 .2 ! NONE 

! 

!PR 

! 

SAN  JUAN  ! 

1966 

j 

!  !  • 

93.2! 

27.5! 

10.3! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

j  625263 

!  15713*36! 

100.0! 

30.0! 

15.0! 

2250! 

-  ! 

62.5 {NONE 

!PR 

SAN  JUAN  I 

1980 

I 

!  !  ! 

100.0! 

30. C! 

9.C! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

1  50911  3 

!  264315*70! 

264.0! 

53.0! 

1  «.>! 

-  i 

5200! 

23. 6 {DIESEL/ ELECTRIC 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1967 

j 

•  i  « 

264.9* 

53.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

!  PUMPS 

! 

! 

•653002 

!  2893!5*70i 

294.0! 

53.0! 

20.0! 

-  ! 

5700! 

25.8!DI6ScL/ELECTRIC 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1983 

i 

! 

i  i  i 

;  i  i 

294.0! 

! 

53.0! 

i 

4.6* 

; 

1 

2 

-  ! 

! 

•PUMPS 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 615691 

!  !  ! 

!  69014*41! 

; 

195. oi 

• 

35.0! 

i 

9.0! 

! 

-  2 

i 

1470! 

i 

1 4. 6! NONE 

! 

!LA 

! 

BATON  ! 

1979 

! 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

; 

35.0! 

i 

1.8! 

2 

1 

2 

-  i 

! 

t 

2 

! 

! 

ROUGE  1 

! 

i 

i  - - - 

!  !  ! 

!  68115*70! 

; 

200.0! 

i 

35. oi 

i 

10.0! 

2 

-  i 

i 

1727! 

! 

16.5 {ELECTRIC  PUMPS 

! 

!  MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

i 

i  !  i 

200.0! 

^5.G! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

1019588 

!  843J5A70! 

105.0! 

35.1! 

e.7« 

-  i 

1200! 

1 5 .8  i  ELECTRIC  PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

! 630476 

!  35515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

H70! 

1 7.0! DIESEL  PUMP/ 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

•STEAM  COILS 

! 

2 

1630477 

!  35515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  2 

1470! 

17 .0! DIESEL  PUMP, 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! STEAM  COILS 

! 

! 

! 612614 

•  774! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1425! 

24.0! DIESEL  PUMP, 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35. G! 

1-5! 

; 

•  2 

! STEAK  COILS 

! 

! 

!  612615 

i  774! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1425! 

24 .0! DIESEL  PUMP/ 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  !  • 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

t 

! 

! 51 6168 

!  780! 5*70! 

200.0! 

35.1! 

3.7! 

! 

1400! 

28.0 ! OI ESEL  PUMP, 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

i 

!  !  ! 

200.0! 

M.1! 

1.8! 

2 

-  i 

{STEAM  COILS 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
-REBUILT! 


*  1973  ! 

! 

1972  ! 


TA5LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


193 


EXfift! 

OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NDM8ER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

i  .NET  !C0DE!LSNGTh!3RDTH!  ! 

- 1 p£^is-« «.**!  Reg.  i  PEO.ILOAO-! 

COAST  !  TER  !  S£6!//////!/////»  ED 


'CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  'OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


SUARD  !  TON-  ‘PAGE!  OVcR-!OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD!  //////////! 
NUMBER  !  NA6S  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LlNE-2  !EE!  LINE-2  ! 


TEAR 

BUILT 

OR 

•RE3UILT 


(29)  9AR6E  MANAGEMENT/  INC. 

(CONTINUED) 


BMI  909 

1516169 

1  780! 5*70! 

2CC.0! 

35.1! 

3.7! 

i 

1  1  1 

200.0* 

35.1! 

1.9! 

M  27 

1519350 

1  6*115*70! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

RIVERSIDE  3 

1531261 

1  33715A71! 

195.1* 

35.1! 

10.0! 

i 

1  1  1 

195-1! 

7S.1! 

1-0! 

RIVERSIDE  4 

! 514792 

1  3121SA71! 

1°5. 1 ! 

35.1! 

1C.  3! 

i 

■  i  i 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

RIVERSIDE  6 

‘514793 

!  81215A71! 

195.1! 

35.1! 

10.3‘ 

i 

i 

i  i  i 

1  if 

195.1! 

i 

35.1! 

i 

2.0! 

i 

(13)  PAR6E  RENTAL  t  SALES 

C0-* 

i  i  i 

i  i  j 

i 

i 

■ 

i 

i 

< 

BH  292 

‘521702 

*  62314*40! 

195.0! 

>5.0* 

9.0! 

i 

1  1  1 

195. C! 

35.3! 

1.5! 

BH  293 

! 521 703 

•  62314A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

i 

1  !  1 

1  1  1 

193.0! 

i 

35.0! 

i 

1.5! 

i 

(33)  BARGE  TRANSPORT  CO- 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

i 

i 

t 

i 

i 

SLACK  8AY 

! 297923 

!  4113A36! 

S2.9J 

19.0! 

5.5! 

i 

i  j  i 

55.0! 

19. C! 

5.5! 

C.  V.  BYRNE  JR. 

•236500 

1  3313A36! 

50.5! 

17.5! 

5.0! 

i 

1  1  1 

54.0! 

17.5! 

5.0! 

CHRISTINE 

1274605 

1  37! 3*36! 

51.2! 

1c.  C! 

5.6! 

i 

1  1  1 

55.0! 

13. C! 

4.5! 

CLARK  EDVARDS 

! 515853 

!  6213*36* 

63.0! 

22.1! 

6.8! 

; 

1  1  1 

63.0! 

22.1! 

6.3! 

DANI  MAYES 

‘634102 

1  12413*36! 

66.4! 

25. 0! 

9.4! 

i 

i  i  i 

72.0! 

2 1.0! 

9.4! 

DIXON  8 AY 

‘276776 

1  3713*36! 

51.  S! 

18.1! 

5.5* 

i 

1  1  1 

53.0! 

15.1! 

5.5! 

EVAN  EDVARDS 

1568090 

!  44 1 3 A  36 ! 

45.5! 

20.0! 

7.7! 

i 

1  1  1 

45.5! 

20.0! 

5.0! 

G.  C-  LINSMIER 

! 236887 

1  3313*36! 

50.5! 

17.5! 

5.0! 

■ 

!  1  1 

54.0! 

17.5! 

5.0! 

JEAN  0  EDWARDS 

1625971 

1  5513*35! 

55.0* 

20.0! 

8.0! 

i 

1  1  1 

55.0! 

20. 0! 

5.0* 

JO  ANN  EDWARDS 

1630572 

1  87! 3*36! 

55.8! 

24.0! 

10.0! 

i 

1  !  1 

60.0! 

24.1! 

9.6! 

L.  Z-  WALKER 

!  237074 

!  3313A36! 

50.5! 

17.5! 

5.0! 

j 

•  i  i 

54.0! 

17.5! 

5.C! 

LETHA  C  EO WARDS 

1275606 

1  181 13*36! 

95.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

95.0! 

30. C! 

7.0! 

MARY  EDVARDS 

•296334 

!  3913*36! 

71.2! 

26.1! 

9.0! 

; 

i  i  i 

71.2! 

26.1! 

5.0! 

TONI  ANN 

1275515 

!  37! 3A36 ! 

51.0! 

15.0! 

5.5! 

i 

i  t  t 

51.0! 

13.0! 

4.5! 

VOYAGER 

1506327 

!  98! 3*36 1 

7^.7! 

24. C! 

9.5! 

; 

1  !  ! 

65.0! 

24.0! 

9.5! 

WEST  BAY 

■  297924 

1  4113*36! 

42.9! 

19.0! 

5.5! 

» 

j  t  j 

S5.0! 

19.0! 

5.5! 

T  50 

!  - 

*  561*4*43! 

1o5.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

1  !  ! 

165. C! 

40.0! 

I.o! 

APACHE 

1000265 

!  482*  5*71  ! 

1 65. 0! 

36.0! 

10.6! 

! 

1  !  ! 

185.0! 

36.0! 

1.8* 

CAPE  CHARLES 

1017160 

!  432 ! 5*71 ! 

165.0! 

36.0! 

9.5! 

■ 

1  !  ! 

165.0! 

36. C! 

1.5! 

CAPE  COO 

•002659 

1  51315A71! 

165.0! 

36.0! 

S.5 ! 

1 

!  !  ! 

165.0! 

36.0! 

1.5! 

CAPE  HENRY 

1002709 

1  48215*71! 

165.0! 

36.  C! 

9.5! 

1 

!  1  1 

165.0! 

36. C! 

1.5! 

CHEROKEE 

1003251 

J  482 15*71  ! 

165.0! 

36. C! 

10.5! 

i 

1  !  ! 

165.0! 

36.0! 

1.2! 

CHOCTAW 

•003350 

1  432! 5A71 1 

185.0! 

38.0! 

10.5! 

1 

1  1  1 

165.0! 

36.0! 

6.0! 

COMANCHE 

1008177 

•  48215A71! 

13o.O! 

36.0! 

10.5! 

! 

1  !  1 

115.0! 

36.0! 

2.0! 

COURTNEY 

1270190 

!  76115*71! 

15C.0! 

50.0! 

12.0! 

i 

1  1  ! 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

DANIELLE 

1502869 

1  1  37715*71  ! 

285.0! 

50.  C! 

12.0! 

t 

!  1  1 

265.0! 

50.0! 

1.5! 

EV 

1000269 

•  76615*71! 

192.0! 

42.0! 

10.0! 

; 

1  1  1 

192.0! 

42.0! 

2.0! 

EVAN 

1522860 

*  1  59315*71  ! 

293.0! 

54.0! 

12.0! 

j 

1  1  1 

293.0! 

54.0! 

1.3! 

FRIO 

1007880 

1  57415*71! 

185.0! 

38.0! 

9.5! 

l 

1  1  1 

135.0! 

38.0! 

1.3! 

GEORGE  E 

1001339 

1  50015*71! 

U7. 0! 

36.0! 

8.0! 

i 

i  i  i 

147.0! 

35.0! 

1.5! 

GRAND  BAY 

100C401 

!  1514!  SA  71  ! 

295.0! 

50.0! 

10.5! 

i 

i  i  i 

295.0! 

50.0! 

2.0! 

HURON 

1003087 

!  560!5A71» 

1&5.0! 

36.0! 

9.0! 

■ 

i  i  > 

165.0! 

76.0! 

1.5! 

JACK 

1272267 

1  78615*71! 

192.0! 

4  2.0! 

10.0! 

i 

1  !  1 

192.0! 

42.0* 

2.0! 

JOEL 

1274640 

1  162315*71! 

2*0.0! 

50.0! 

12.0! 

1 

i  i  i 

280.0! 

80.0! 

1.5! 

KEY  LARGO 

*019067 

1  51815*71 1 

1*5.0! 

36.0! 

8.5! 

i 

1  !  ! 

185.0! 

36.0! 

1.5! 

KEY  WEST 

1019117 

1  51315*71! 

1 6$. 0! 

36.0! 

3.5! 

i 

!  !  ! 

165.0! 

36.0! 

1.5! 

MISS  LOYE 

1029363 

•  1464*5*71! 

2  *0.0! 

50.0! 

13.0! 

i 

1  !  ! 

290.0! 

50.0! 

11.0! 

MR.  FRANK 

1029624 

1  145615*71! 

290.0! 

50.0! 

13.0! 

i 

!  !  1 

290.0! 

50.0! 

11.6! 

NAPTHA 

1007849 

!  U5015A71! 

253.0! 

50.0! 

11.0! 

1 

i  1  1 

253.0! 

50.0! 

1.5! 

NAVIOAO 

1007898 

1  56015*71! 

165. C! 

36.0! 

3.5! 

! 

•  |  i 

165.0! 

38.0! 

1.5! 

NUECES 

1C02675 

!  57415*71! 

185.0! 

33.0! 

9.5! 

i 

1  !  1 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

PANAMA 

1001263 

1  100015*71! 

240. 0! 

44.0! 

11.0! 

j 

!  1  1 

240.0! 

44.0! 

1.6! 

RAINIER 

1002766 

1  100015A71! 

240.0! 

44.0! 

11.0! 

i 

i  i  j 

240.0! 

44.0! 

1.5! 

SALLY 

1500203 

1  1359*15*71  ! 

264.1! 

50.1! 

9.0! 

1 

! 

! 

!  1  ! 

!  i  i 

264.1! 

i 

t 

50.1! 

i 

i 

1.5! 

i 

! 

; 

1 

2 

1 

2 

t 

1 

1 

1 

1400! 

2 

1 

2 

1 

22.C1DIESEL  PUMP* 

! STEAM  COILS 

!PA 

1 

1 

1 

i 

philadel-  ! 

PHIA  ! 

1969 

i 

17271 

16.5! ELECTRIC  PUMP 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

2 

1600! 

12.61PUMP/  STEAM 
! KEATING  COILS 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

f 

1965 

i 

uooi 

12.6! PUMP*  STEAM 
•HEATING  COILS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1968 

2 

• 

j 

1980! 

2 

1 

12.o!?UMP*  STEAM 
SWEATING  COILS 

1 

1 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

t 

t 

1965 

2 

i 

2 

1500! 

2 

13.01NONE 

!kt 

1 

PAOUCAH  I 

t 

1969 

i 

i 

1500! 

1 

13.0! NONE 

1 

2 

!KT 

PADUCAH  ! 

1 

i 

1969 

355! 

2 

1 

1 

1 

24.0! NONE 

!TX 

2 

• 

HOUSTON  ! 

1965 

335! 

1 

-  i 

23.0iH0NE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1961 

?3si 

-  i 

23. Ol NONE 

*!TX 

HOUSTON  j 

1957 

loooi 

1 

j  ! 

42 .9! NONE 

1 

!TX 

HOUSTON  1 

t 

1968 

nooi 

t 

-  ! 

45-7! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1981 

220* 

1 

-  i 

23.0! NONE 

Itx 

HOUSTON  ! 

1959 

50oi 

-  ! 

40.0! NONE 

1 

1975 

20oi 

1 

-  ! 

23 .0! NONE 

1 

!TX 

HOUSTON  ! 

) 

1961 

800  i 

-  i 

40.0  'NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1 

1980 

890! 

-  ! 

44.0!NONE 

!TX 

x 

HOUSTON  I 

1980 

?soi 

-  j 

23.01N0NE 

Itx 

HOUSTON  ! 

1961 

uooi 

-  I 

35.0!  NONE 

Stx 

HOUSTON  j 

■ 

1957 

«ooi 

■ 

47.6SN0NE 

1 

Itx 

1 

X 

HOUSTON  ! 

l 

1978 

220! 

1 

70.0! NONE 

1 

!TX 

1 

HOUSTON  I 

1957 

900*! 

1 

.  1 

JO. 0! NONE 

• 

*!TX 

HOUSTON  i 

1967 

220! 

t 

1 

-  1 

.  j 

24.0! NONE 
• 

!TX 

1 

HOUSTON  *! 

l 

1965 

1 

! 

1 

1320! 

_  1 

10.01NONE 

t 

5 

j 

1 

1 

! 

1 

1960 

-  ! 

1 

1160! 

•  j 

16.0! DIESEL  PUMP 

1 

STX 

1 

HOUSTON  * 

t 

1960 

-  i 
■ 

1160! 

•  1 

15.01PUMP 

t 

ITX 

1 

HOUSTON  I 

1 

1961 

* 

! 

j 

1180! 
m  1 

17.0! PUMP 

1 

STX 

1 

HOUSTON  ! 

1961 

1180! 

15 .0 ! PUMP 

ITX 

HOUSTON  1 

1961 

-  1 

1 

1160! 

.  j 

16.0! DX ESEL  PUMP 

1 

Itx 

1 

HOUSTON  ! 

1960 

i 

■ 

1160! 

X 

16.01DI6SEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

I960 

_  1 

1 

1160! 

16.0! DIESEL  PUMP 

Itx 

HOUSTON  ! 

1960 

-  ! 

1 

2700! 

18. OtDIESEL  PUMP 

iTX 

f 

HOUSTON  l 

1 

1955 

X 

2700! 

18  0! 01 ESEL  PUMP 

1 

ITX 

HOUSTON  1 

1 

1966 

1 

17741 

1 6.0! DIESEL  PUMP 

Itx 

HOUSTON  1 

1956 

1 

3240! 

18.512  DIESEL  PUMPS/ 
•COILED 

!TX 

j 

HOUSTON  1 

I 

1969 

1 

1433! 

13.0! DIESEL  PUMP 

1 

!  TX 

1 

HOUSTON  1 

1966 

1 

1411! 

10.0 ! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1 

1937 

X 

! 

1 

3139* 

1 5.0! DIESEL  PUMP 

!TX 

1 

HOUSTON  ! 

1964 

! 

1 

1092! 

14 .0 ! DIES £L  PUMP 

!TX 

1 

HOUSTON  ! 

1958 

X 

! 

1 

1774  j 

15.0! DIESEL  PUMP 

Itx 

HOUSTON  ! 

1 

1956 

1 

1874! 

18.0SOIESEL  PUMP 

ITX 

X 

HOUSTON  ! 

1957 

1 

1180! 

17.9!  PUMP 

1 

Itx 

1 

HOUSTON  ! 

1961 

i 

• 

1160! 

17.0! PUMP 

i  TX 

HOUSTON  ! 

1961 

-  2 

i 

3412i 

13.9i DIESEL  PUMPS 
*3000  6PM 

Itx 

! 

HOUSTON  ! 

! 

1978 

■  1 

1 

3412! 

-  ! 

1 8. 9! DIESEL  PUMP  3000!TX 
!  6PM  ! 

HOUSTON  ! 

1 

1978 

i 

3139! 

17. 0! DX  ESEL  PUMP 

STX 

HOUSTON  1 

1958 

! 

1002  i 

15*0! DIESEL  PUMP 

Itx 

HOUSTON  1 

t 

1958 

! 

1 

1433! 

1 S.O! OIESEL  PUMP 

iix 

1 

! 

HOUSTON  J 

1966 

.  1 

! 

2320! 

18.01PUMP 

1 

!TX 

HOUSTON  ! 

■ 

1960 

1 

2320! 

•  1 

• 

1d.0!PUKP 

1 

Itx 

■ 

X 

HOUSTON  ! 

l 

I960 

• 

1 

2800! 

-  ! 

16.5! PUMPS 

2 

i 

ITX 

! 

1 

HOUSTON  I 

1 

! 

1965 

:  s  i  i  i 

!  1  !  !  ! 
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TML£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNGM 

5VTCC  5 

DIMENSIONS  5  DRAFT! 

•CAPACITY* 

KZ6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

1 

0 1ST*  OPERATOR 

NET  5CODE5L 

ENGTH5&R0TH! 

a 

a 

a 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! 

OPERATING 

! 

YEAR  1 

!  COAST 

TER  5  SEE! //////5 /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  *  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  6UAR0 

TON-  !PA6=» 

Ov£R~! OVER-J /////! 

HO°SE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !  ///// /////////7/  !T*>! 

///////.// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAG?  «  IV  ! 

*LL  5 

ALL  '.LIGHT! 

POWER* 

EKCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

(33)  PARSE  TRANSPORT  CO- 

I  i 

i  i 

»  i 

a 

a 

2 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

i  i 

• 

a 

a 

a 

a 

SCOTT 

5270636 

127555A71! 

240.0! 

50. C! 

12.0! 

-  • 

3200! 

18.01DIESEL  PUMP 

•TX 

HOUSTON 

1955  1 

i  i 

243.0! 

50.0! 

1.5! 

a 

-  • 

2 

! 

SHASTA 

5033111 

10DC55A715 

240. j! 

44. C! 

10.6! 

-  » 

2320! 

13-OJPUNP 

!TX 

HOUSTON 

1960  ! 

i  j 

243.3! 

44. C! 

1.5! 

a 

-  | 

2 

! 

SHAVANO 

5317C79 

84455A71  • 

19^.0! 

44. C! 

10.6! 

-  * 

2252! 

1 6.0! 01 ESEL  PU"P 

!TX 

HOUSTON 

1967  ! 

i  i 

196.0! 

44. C! 

1.5! 

2 

-  * 

i 

! 

SUEZ 

5034353 

1C0055A71! 

240. C! 

44.0! 

11.0! 

-  i 

2320! 

18.0SPUMP 

!TX 

HOUSTON 

1960  ! 

i  i 

2*0.0! 

44.0! 

1.6! 

2 

-  J 

a 

! 

TRENT 

5522E55 

159355*71 • 

292.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ‘ 

32*0! 

13.5! 2  DIESEL  PUMPS/ 

•TX 

HOUSTON 

1969  J 

;  i 

292.0! 

54. C! 

1.6! 

a 

-  J 

!  COILED 

! 

TRINITY 

*00379? 

52055A71 5 

165.0! 

33-0! 

6.0! 

-  a 

1092! 

10.0! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1937  1 

i  i 

165.0! 

36.0! 

1.5! 

2 

-  • 

a 

! 

WOLVERINE 

50CCC31 

74455A71! 

192. C! 

42. C! 

10.0! 

-  ! 

1774! 

1 3.0! DIESEL  PU HP 

!TX 

HOUSTON 

1956  ! 

■  « 

;  i 

192.0! 

a 

42. C! 

a 

1.8! 

a 

a 

a 

"  ! 

a 

2 

2 

a 

(33)  BARKER/  RICHARD 

CLIPPER  WESTWARD  HO 

! o31 C54 

1  i 

2  i 

C651A125 

i 

t 

111.6! 

a 

a 

33.0! 

i 

a 

9.6! 

a 

a 

120oi 

a 

■ 

35.6 ! NONE 

•AX 

AXUTAN 

! 

! 

1980  ! 

2  2 

2  ; 

iro.o! 

; 

30.0! 

6.0! 

■ 

a 

■ 

12! 

2 

a 

! 

! 

(13)  BARLEYCORN*  S  RIVRR20ATS/ 

!  INC. 

i  2 

i  i 

1 

2 

a 

a 

a 

j 

a 

2 

a 

2 

a 

C*°TAIN  DAVE 

5227187 

15253A3&! 

?3.C! 

23. c! 

3.3! 

AGO! 

-  ! 

23 . 0 ! NONE 

!KY 

LUDLOW 

•  1964  • 

i  i 

30.0! 

23.3! 

3.8! 

a 

-  • 

; 

a 

JANET  c 

5636195 

3753K36! 

46.0! 

19.0! 

6.o! 

400! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!  KY 

LUDLOW 

1979  • 

j  2 

4  6.0! 

19. C! 

6.6! 

j 

• 

2 

a 

-IklfPEO 

5230153 

32!  34  36! 

72.2! 

lo.O! 

4.0! 

210! 

-  » 

24.0!  NONE 

•KY 

LUDLOW 

1930  ! 

i  ! 

-2.2! 

16.0! 

4.0! 

2 

-  ! 

; 

! 

CD  651 

5299231 

164*4*46! 

150.0! 

32. C! 

3.0! 

-  a 

750! 

3.0!N0N£ 

•KY 

LUDLOW 

1965  ! 

■  i 

150.0! 

22. C! 

1.6! 

a 

-  ! 

a 

a 

PRINCESS 

5264372 

6156411! 

67. C! 

23. C! 

2.2! 

-  J 

-  ! 

26.0! NONE 

!XY 

LUOLOW 

1952  ! 

i  ; 

67.0! 

2d  C! 

2.2! 

a 

225! 

2 

! 

3UEEN 

5696276 

;7!6A11 » 

95.0! 

25. C: 

2.o! 

-  • 

-  • 

22.0!N0NE 

!  XT 

LUDLOW 

1986  ! 

2  i 

i  i 

95.0! 

a 

25. C! 

a 

2.6! 

2 

2 

j 

430! 

a 

t 

a 

a 

(32)  5AROID  CORR. 

3  126 

<  2 

■  • 

234  j  4A06  j 

a 

a 

i?:.0! 

2 

50.0! 

a 

i 

7.5! 

2 

j 

300! 

; 

j 

8.0'NONE 

Ila 

BERWICK 

a 

1958  ! 

i  2 

I’C.O! 

33. C! 

2.5! 

j 

-  ■ 

1 

a 

;  i 

110.0! 

30.0! 

1.2! 

a 

-  • 

1 

ORLEANS 

TA3  1 

37654*46! 

140.3! 

35. C! 

5.0! 

-  « 

oCO! 

o.OiNONS 

!LA 

LAX? 

1978  ! 

;  ; 

140.0! 

75.0! 

2.0! 

j 

-  • 

2 

! 

CHARLES 

TAd  14 

J7654A46! 

140.3! 

35.2! 

5.0! 

-  ! 

600! 

o.O! NONE 

•LA 

LAKE 

0060  ! 

i  i 

•  ; 

143.0! 

a 

35.0! 

2.0! 

a 

; 

i 

-  ! 

a 

a 

a 

a 

CHARLES 

(32)  BAROIO  DIVISION 

j  i 

i  i 

a 

a 

a 

a 

a 

; 

! 

a 

a 

j 

a 

I 

N.  L.  INDUSTRIES,  INC- 

5 

i  2 

; 

i 

i 

; 

2 

a 

! 

BAROIO  110 

5512635 

5053*36! 

52.5! 

19.3! 

6.0! 

600! 

-  • 

46. 0! NONE 

!L* 

NEW 

1968  I 

t 

i  « 

55.0! 

20.0! 

4.8! 

2 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS 

BAROID  T  111 

5632777 

®3 ! 3A  36 ! 

56.0! 

?  3-0! 

6.0! 

*00! 

-  • 

56.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

» 

i  2 

! 

--  ■ 

6.0! 

i 

-  1 

i 

a 

ORLEANS 

3  41 

5603446 

37654*46! 

-•  » 

35.  C! 

5.0! 

-  • 

600! 

6. 0! NONE 

iLA 

NEW 

1979  ! 

5 

2  • 

140.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  • 

; 

! 

ORLEANS 

8  42 

5603447 

37654A46! 

—  ! 

35.3! 

5.0! 

-  ! 

600! 

6.0! NONE 

!L* 

NEW 

1979  I 

» 

2  j 

140.0! 

35. C! 

2.0! 

2 

-  ; 

a 

! 

ORLEANS 

! 

B  13? 

5006494 

21054*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

420! 

8.5! PUD  PUNP 

!LA 

BERWICK 

1967  ! 

i 

•  ; 

1 30.0! 

30.0! 

2.5! 

i 

-  • 

i 

! 

! 

0  1 39 

5001354 

21054*43! 

120.0! 

70.0! 

6.0! 

-  ! 

420! 

3.6! HUD  PUMP 

!LA 

VENICE 

1967  ! 

i 

2  ; 

120.0! 

•0.0! 

2.5! 

a 

-  • 

a 

2 

! 

8  150 

i  - 

5  7?7!4A43! 

196.0! 

42.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

28.5JPNEUHATIC  PUHP 

•LA 

INTRACOAS- 

1955  ! 

j 

5  5  5 

196.0! 

42. C! 

5.0! 

i 

-  ! 

; 

a 

TAL  CITY 

KPL  1J0 

j  62331  1 

5  41754*46! 

—  ! 

!5.0! 

6.5! 

-  • 

750! 

3.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i 

2  2  ■ 

150.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

<PL  1?1 

•633197 

5  41754446! 

! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

750! 

8.6JPNEUMATIC  PUMP 

!LA 

NEW 

1981  ! 

i 

i  it 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  • 

a 

a 

ORLEANS 

! 

KPL  481 

5642299 

•  41754*46! 

—  • 

35.0! 

6.5! 

-  • 

750! 

6. 0! MUD  PUMP 

!LA 

VENICE 

1981  ! 

i 

i  «  t 

150.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

t 

a 

1 

KPLK  251 

5  6331  98 

5  41754*44! 

—  ! 

35.0! 

6.5! 

-  • 

750! 

6.0! HUD  PUMP 

!LA 

VENICE 

1981  ! 

! 

i  ;  j 

150.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  J 

! 

a 

I 

MS  3?1 

•  ...... 

5  41754A46! 

—  • 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

750! 

3.0! NONE 

!*  LA 

NEW 

1981  ! 

» 

; 

5  5  5 

«  !  j 

150.0! 

2 

35.0! 

2.0! 

i 

2 

j 

“  « 

i 

i 

! 

a 

ORLEANS 

! 

<32>  BARRIOS/  JAY  J./  BOAT  P 

j 

5NTALS/ 

1  i  t 

2  2  i 

a 

» 

t 

; 

1 

2 

■ 

a 

! 

j 

! 

! 

INC. 

J 

5  5  • 

a 

j 

i 

a 

! 

! 

NESSA  JAY 

5616510 

5  3953*36! 

57.0! 

22.0! 

6.0! 

*00! 

75! 

20. ol NONE 

!LA 

8URAS 

1980  ! 

! 

5 

!  2  5 

60.0! 

a 

22.0! 

5.0! 

a 

i 

a 

-  ! 

J 

a 

! 

2 

1 

! 

<23)  BASIC  MARINE 

L.  E.  CLOCK 

i 

i 

*5  226374 

i  i  t 

*5  5  1 

5  496751A03! 

i 

a 

604.2*! 

64. C! 

a 

j 

22.9! 

i 

i 

45001 

17100! 

i 

• 

31  .2  !  NONE 

i 

! 

SMI 

ESC  ANAS* 

1 

! 

*  1953  ! 

i 

t  i  i 

691.0! 

64.2! 

16.2! 

i 

-  * 

! 

i 

1 

ERIKA  K09ASIC 

5654765 

5  15353*36! 

1CJ.6! 

25.1! 

U.  3! 

2050! 

-  j 

32.0!NONE 

SMI 

ESCANASA 

1939  ! 

{ 

j 

5  5  1 

5*  5  I 

113.0! 

a 

75.1! 

a 

14.3! 

; 

a 

j 

-  ! 

j 

t 

! 

» 

! 

(32)  BASIN  NARINE/  INC. 

3ASIN  PPIOE 

j 

t 

*5  596343 

5  5  1 

5  5  1 

*5  ?5!  3*  36*5 

a 

a 

62.0! 

2 

i 

24. C! 

i 

a 

10.0! 

2 

a 

1!30*! 

■ 

i 

24.0! NONE 

i 

a 

!LA 

BERWICK 

! 

1978  ! 

i 

5  5  5 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

a 

-  ! 

a 

! 

2 

DURDY  DUDLEY 

5629534 

5  805  3A35! 

59.0! 

24.1! 

8.5! 

1200! 

-  • 

22 .0! NONE 

SLA 

BERWICK 

1980  ! 

! 

5  5  5 

*0.0! 

24.1* 

6.5! 

a 

-  • 

a 

! 

! 

HISS  B0P8Y  HAY 

S5S7410 

5  6453A36! 

5  C.9  J 

24.0! 

9.2! 

i?ooi 

-  ! 

27.0! NONE 

ILA 

BERWICK 

1977  1 

; 

5  *  i 

*0.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

a 

a 

! 

BISTER  WAYNE 

5565631 

5  4053A36! 

48.0! 

15.  C! 

6.0! 

600! 

-  • 

22. C! NONE 

!LA 

BERWICK 

1975  1 

5 

5  5  5 

46.0! 

la.O! 

4.0! 

i 

-  • 

! 

! 

1 

RICOHOC 

5553476 

5  5253*36! 

52.0! 

22.3! 

6.5! 

900! 

-  • 

32.01NON6 

!LA 

BERWICK 

1973  ! 

i 

5  5  ! 

5  5  5 

52.0! 

; 

22.0! 

i 

5.0! 

a 

a 

a 

-  ! 
a 

t 

a 

a 

a 

I 

! 

(32)  BATEMAN  CLEANING 

HELEN  S  2 

i 

; 

i  ...... 

5  5  5 

i  i  i 

5  320!5A70i 

; 

; 

j 

a 

a 

a 

6.5 ! 

! 

a 

•  i 

a 

a 

a 

! 

—  ! DIESEL  ENGINE  £ 

iLA 

MORGAN 

! 

I 

1982  ! 

• 

! 

! 

t  i  t 

i  i  ! 

!  5  5 

130.0! 

a 

■ 

32.0! 

a 

2 

1.5! 

a 

a 

i 

4 

i 

a 

a 

•MAGNUM  PUMP 
j 

a 

! 

! 

CITY 

! 

1 

1 
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VrSiEL  NAME  AND  NUMBER 


<31 )  PATEY/  CARL  DINK/  INC. 
SCRAP  IRON 


(26)  BAXTER/  R ■  R.  AND  BAXTER 
JAMESON 


ATM 

10018 

•  61 1  <274 

t 

!  95714A4?! 

i  i  i 

200. C! 
20C.O* 

35.0! 

35.0! 

■9.0!  - 

1.5! 

!  1644! 

17.0SN0NE 

i 

!  MS 

» 

GREENVILLE! 

! 

1979 

ATM 

1  C02d 

j  61 1975 
i 

!  696!4A48*! 

t  l  ■ 

200.0! 

20C.C! 

35.0! 
35. C! 

9.0!  - 

1.5! 

!  1644! 

17.0! NONE 

i  " 

ins 

i 

GREENVILLE! 

i 

1979 

ATM 

10038 

S  633748 

2 

!  106si<.A4S! 

J  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1.5! 

•  1444! 

1 9. 0 ! NONE 

i 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  j 

i 

1981 

ATM 

10048 

1633749 

j 

i  1065i4A4«i 
!  !  ! 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

75.0! 

9.0!  - 

1.5! 

I  1644! 

19.0! NONE 

i 

Imo 

i 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

(26)  BAXTER/  R.  R.  AND  BAXTER 
JAMESON 
CIA  147 


(01)  BAY  LADY  CRUISES 


1 

! VTCC ! 

DIMENSIONS  JORAFT! 

iCAPACITY! 

HIGH¬ 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

i 

*!  NET 

!CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 

!  ! 

EST 

CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

! 

-!  R£GI$- 

■****! 

REG.  »  REG.JLOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXEO 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

COAST 

!  TER 

!  ScS !////// !/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

GUARD 

!  TON- 

•page! 

OVER-! 0VE»-!///7/* 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 

!//////////////// !TD ! ////////// ! 

OR  ! 

NUMBER 

!  NA5E 

!  IV  ! 

ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER !  cNGERS  ! 

(FEET) 

j 

LINE-2 

!6E!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

(39)  BAY  A  DELTA  TOWING  CO. 

| 

i 

i  i 

j 

! 

! 

; 

2 

| 

i 

CAPT.  JACK 

1 577873 

2 

?0!3A36! 

30.0! 

24. C! 

13.0!  4000 

i  - 

26.0 '.NONE 

icA 

SAN 

i 

* 

1977 

i 

j 

i  i 

<5.0! 

24. C! 

13.0! 

i  - 

! 

! 

FRANCISCO 

2 

DOHA 8  COMMANDER 

•5039C1 

i 

102!3A36! 

90.0! 

2o.C! 

10. C!  1700 

i  . 

29.0 ! NONE 

ICA 

SAN 

i 

• 

1984 

j 

i 

i  i 

■>0.0! 

26.0! 

8.0! 

! 

j 

! 

FRANCISCO 

2 

MAGGIE 

! 272680 

i 

149‘!3A36i 

1C7.0! 

23.0! 

14.0!  4000 

j 

35.0! NONE 

!  C  A 

SAN 

; 

* 

1988 

2 

i 

i  i 

107.0! 

23.0! 

10.0! 

i  - 

i 

i 

FRANCISCO 

j 

SCNJA  V. 

•238401 

2 

40J3A36*! 

93.0! 

23.0! 

10.0!  2500 

! 

28.0 '.NONE 

!  CA 

SAN 

2 

* 

1984 

i 

i 

i  i 

93.0! 

23.0! 

8.6! 

i 

1 

j 

FRANCISCO 

i 

(25)  JAY  SHIPBUILDING  COR*.  ! 

(SUBSIDIARY  OF  MANITOWO!  CO./ 


1o!3*35!  35. 

!  !  40. 


67o!4A48»  1>$. 
!  !  1«5. 


BAY  LADY 

•405435 

j 

6  16011  ! 

74.3! 

10.8! 

5.1! 

50! 

•  i 

40.0 ! NONE 

!ME 

800TH8AY  ! 

1979 

; 

i 

!  • 

44.0* 

10.8! 

5.1! 

* 

15! 

2 

! 

HARBOR  ! 

LADYSHIP 

1473274 

i 

6*6011  • 

2o.3! 

10.3! 

5.1! 

SO! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  HE 

800TH8AY  ! 

1981 

i 

i 

j 

j 

;  | 

44.0! 

! 

10.6! 

i 

S.1! 

j 

i 

i 

12! 

j 

! 

i 

l 

! 

HARBOR  ! 

(01)  BAY  LADY  CRUISES 
ACADIAN 

j 

i 

1525499 

i 

! 

i 

i  i 

!  ! 

40*1416! 

! 

; 

60.  si 

i 

20.0! 

1 

2 

5.0! 

! 

j 

360 ! 

2 

i 

67! 

i 

• 

23.0!N0N£ 

j 

i 

!H£ 

BAR  HARBOR! 

1970 

! 

i 

!  ! 

44.1! 

20. C! 

4.6! 

207! 

! 

BAY  LAOY 

!  929145 

* 

3-.!1F1&! 

! 

-  ! 

6.5! 

210! 

-  ! 

£2.ol NONE 

!  HE 

BAR  HARBOR! 

1988 

i 

! 

!  • 

64.9J 

13.2! 

6.0! 

! 

76! 

! 

I 

DOLPHIN 

*503217 

! 

12!  1*316! 

47.0! 

13.6! 

5.0! 

325! 

22! 

15 .01N0NE 

!ME 

BAR  MAR30R ! 

1966 

! 

t 

!  ! 

50.3! 

lo.O! 

4.5! 

! 

47! 

! 

! 

FRENCHMANS  BAY 

•249960 

*! 

25 !1916 ! 

52.7! 

U.4! 

5-0! 

216! 

32! 

25.01N0NE 

!ME 

BAR  HARBOR! 

1946 

j 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

i 

U.O! 

; 

4.5! 

! 

! 

! 

115! 

! 

! 

I 

! 

! 

(03)  BAY  LINE  TOURS/  INC. 
MOON  CHASER 

i 

! 

! 2*3079 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

64 ! 1 A  11 1 

i 

5  9.9! 

i 

! 

26.9! 

! 

! 

7.6! 

! 

! 

240! 

! 

» 

2oi 

! 

! 

40.0! NONE 

! 

! 

!NY 

CAPTREE  ! 

1962 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

i 

23.0! 

! 

5.0! 

i 

i 

i 

263! 

! 

! 

! 

! 

! 

BOAT  BASIN! 

(03)  PAY  POINT  NAVIGATION 

! 

COR !P. 

! 

! 

!  ! 

«  i 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

POINT  O’WOODS  VI 

•521423 

! 

49*1A12i 

60.6! 

17.5! 

4.5! 

1000! 

-  i 

24.0! NONE 

!  NY 

POINT  ! 

1969 

! 

1 

i  j 

42.0! 

13.6! 

—  ! 

! 

1 49 1 

! 

I 

O’WOODS  I 

8AYSHIP 

•244075 

1323436! 

41.6! 

12.4J 

6.0! 

120! 

-  ! 

12.0! NONE 

!  VI 

STURGEON 

1943 

i 

j 

j  i 

i  i 

45.0! 

12.5! 

i 

5.0! 

i 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

BAT 

(CJ)  BAY  TANKERS/  INC. 
BAY  RIDGE 

i 

! 

!  ©30  25 

!  ! 

!  ! 

9074312*28! 

j 

1046.6! 

i 

i 

143.5! 

• 

i 

70.3! 

! 

! 

50000! 

! 

! 

244428! 

! 

! 

182.2115  TON  BOOM 

! 

! 

!NJ 

ENGLEWOOD 

1979 

l 

! 

!  ! 

!  ! 

1098.91143.5! 
t  ! 

37.3! 

! 

! 

.  | 

! 

! 

! 

1 

CLIFFS 

(11)  BAY  TOWING  CORP. 
BAY  31  AD 

! 

! 

1279709 

!  ! 

!  ! 

65  !  3 A  36 ! 

J 

i 

72.3! 

t 

i 

22. C! 

! 

i 

9.7'l 

! 

! 

300! 

! 

! 

-  ! 

! 

31 .0! NONE 

! 

! 

!  VA 

NORFOLK 

•  1975 

! 

!  ! 

70.3! 

22.0! 

9.0! 

f 

-  ! 

! 

! 

BAY  BOYS 

1240855 

43  J  3*36! 

64.8! 

IV. 0! 

3.5! 

850! 

-  i 

31 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1941 

! 

!  ! 

64.)) 

19. C! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

BAY  GIRLS 

•249026 

69J 3*34! 

73.5! 

21.7! 

3.5! 

850! 

•  i 

35 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1955 

! 

!  ! 

7  9.0) 

22.5! 

3.0! 

* 

.  < 

! 

! 

BAY  KING 

•556927 

12©!3*36! 

103.01 

23.2! 

12.0! 

1U0! 

-  | 

35 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1942 

! 

i  i 

103.0) 

25.2! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY  PRINCE 

1647773 

3013*36 ! 

72.01 

26. C I 

1C. 7! 

2000! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1982 

i 

!  ! 

•0.01 

26. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

BAy  QUEEN 

1251602 

4o!  3*  Jo! 

68.3! 

20.1! 

10.0! 

800! 

-  | 

30.Q1N0NE 

!VA 

NORFOLK 

1941 

! 

1  ! 

73.01 

21.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

OELIL AH 

1244342 

99! 3A36! 

41.1) 

24.0! 

9.8! 

1  COO ! 

-  ( 

40.0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1943 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

a5.0! 

! 

24. C! 

! 

9.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(15)  BAY  TRANSPORTATION 

! 

CORP.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

D/d/A  ST.  PHILIP 

TOWING! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

A.  P.  ST.  PHILIP 

! 2  7977A 

90! 3*74 | 

*"•).»! 

24.2! 

13.4! 

3300! 

.  i 

30. 0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1940 

! 

!  ! 

95.0) 

26.0! 

13.4! 

■ 

-  i 

I 

! 

ANNIE  ST.  PHILIP 

I421513 

6313*36! 

31. C! 

28. C! 

10.0! 

5000! 

-  ! 

37.0!N0NE 

!  FL 

TAMPA 

1«80 

! 

!  ! 

95.0! 

2  J.C! 

10.2! 

! 

-  1 

j 

! 

ANTHONY  ST  PHILIP 

1297521 

69)3*36! 

91.8) 

26. C! 

1©  .3! 

1600! 

-  i 

51 .oi NONE 

!FL 

TAMPA 

1965 

! 

!  ! 

1?4.3! 

27.2! 

14.0! 

i 

.  i 

! 

! 

AVON 

! 1 15833 

39! 3*34 ! 

57.2) 

IS. 6! 

9.1! 

1225! 

.  i 

25.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1882 

I 

!  ! 

43.0! 

U.O! 

9.1! 

i 

.  ; 

1 

! 

BRADENTON 

1273567 

171(3*36! 

93.41 

26.0! 

13.7’ 

3300) 

-  i 

37.0! NONE 

!FL  TAM** 

1957 

! 

!  ! 

105.0! 

76.2! 

13.  J: 

i 

-  ! 

! 

! 

GLORIA  ST  PHILIP 

1632981 

9713*36! 

9*1.1 ! 

25.0! 

S.~! 

3300! 

-  1 

35.0! NONE 

!Fl 

TAMPA 

1945 

! 

!  ! 

133.0! 

26.0! 

5.7* 

i 

-  i 

! 

i 

harbor  island 

1506909 

53)3*36! 

59.4! 

19.5! 

3.9! 

1 000! 

•  j 

25.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1967 

! 

!  t 

65.0! 

19.5! 

5.7! 

! 

-  • 

! 

! 

KINSMAN  CAGLE 

j  - 

1SI3A36! 

92.71 

38.2! 

U.O! 

4200! 

-  i 

45.0! NONE 

!  Ft 

TAMPA 

1988 

! 

!  ! 

93.0! 

39.0! 

12.6! 

! 

•  2 

2 

! 

LAURA 

I21C743 

75)3*36! 

*6.7! 

21.5! 

11.4! 

2250! 

-  i 

21 .cl  NONE 

!FL 

TAMPA 

1912 

I 

!  ! 

94.7! 

22.0! 

11. w! 

! 

-  i 

! 

» 

OH  CLEVELAND 


! 


! 
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ENSR! 

!  5VTCC* 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

‘CAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V 

£  S  S  £  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

*  NET  5CODE5LENGTM50ROTH! 

i 

i 

EST  •  CARGO 

HANDLING 

IS  lOPERAT’M'  ! 

1 1 AK 

*  COAST 

5  TER  5  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO* 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  Na«E  AND  NUMBER 

!  GUARD 

*  TON-  ! PAGE 5 

OVER”! OVER”! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

!TD *//////////! 

OR 

i 

!  NUM8ER 

5  NAGE  5  IV  5 

ALL  * 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

c  C  C  "  5  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

SEE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

< 1 5)  SAY  TRANSPORTATION  CORP. 

l 

5  1  1 

i  j  i 

5  5  5 

< 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

■ 

1 

i 

; 

» 

i 

i 

i 

D/e/A  ST*  PHILIP  TOWING* 

i  *  i 

i 

i 

j 

j 

i 

j 

! 

(CONTINUED) 

i 

5  !  5 

i 

» 

t 

« 

! 

j 

MONTCLAIR 

•93378 

5  10153A36! 

80. 0* 

21.6! 

11.4! 

1600! 

.  i 

32 . 0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1903 

i 

i  |  j 

95.0! 

24.0! 

11.4* 

« 

-  2 

i 

! 

ORANGE 

*155466 

•  10053A36! 

80.0! 

21.6! 

11.2! 

2000! 

.  i 

35.0 ! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1903 

i 

93.0! 

2o.O! 

11.2! 

i 

-  2 

i 

PALMETTO 

! 274005 

5  1 71  5  3A  36  5 

98.4* 

26.0! 

13.3! 

3300! 

-  i 

37.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1957 

i 

i  i  i 

105.0! 

26.2! 

13.3! 

i 

—  i 

i 

TAMPA 

•6898o0 

5  12953A36! 

94.4* 

30.0! 

11.9! 

6000! 

-  j 

23. 0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1985 

* 

i 

i  !  i 

100.0! 

30.  C! 

11.9* 

i 

-  i 

* 

TAMPA  3AY 

*297136 

•  64  5  3*36  5 

5  9.7! 

22.  C! 

6.9! 

1000! 

-  i 

30.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1964 

i 

■  t  ; 

55.0! 

?  2.0! 

3.7! 

» 

-  > 

; 

• 

* 

THUNDER  BAY 

*293925 

i  3353F56! 

109.7! 

26.7! 

15.0! 

2460! 

-  i 

49.0!N0Ki 

!FL 

TAMPA  ! 

1965 

j 

i  i  ; 

116.0! 

26.7! 

12.5! 

i 

-  ; 

! 

TROOPER 

*294049 

!  5553*36! 

62.7! 

20.0! 

3.7! 

650! 

-  j 

38.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1964 

J 

■  i  j 

62.7! 

20.0! 

3.7! 

j 

-  2 

2 

YVONNE  ST.  PHILIP 

! 2°220S 

5  1  36  5  3*  36! 

93.5! 

25.0! 

11.1 ! 

3300! 

-  i 

35.0JNONE 

•FL 

TAMPA  j 

1940 

i 

i 

5  !  5 

;  j  ! 

101.0! 

i 

25.0! 

i 

11.1! 

i 

■ 

i 

-  i 

; 

2 

2 

< 33)  SAY*  INC. 

LAUPA  3 

i 

i 

*530608 

i  i  ; 

i  i  i 

*5  76  5  3*36! 

j 

60.5! 

i 

t 

24.0! 

i 

8.6! 

i 

j 

1000! 

i 

i 

-  i 

1 

42.0! NONE 

!TX 

CORPUS  ! 

1971 

! 

*  i  i 

60.5! 

24.  C! 

6.6! 

i 

-  ! 

i 

CHRISTI  ! 

VALTEP  B 

•275603 

!  7053*36! 

60.2! 

20.2! 

3.1! 

3000! 

-  i 

34.0! NONE 

!TX 

CORPUS  ! 

*  1962 

i 

i  t  j 

60.2! 

20.2! 

7.1 ! 

i 

-  i 

i 

CHRISTI  ! 

D I AHONDHEAO  1 

! 536792 

5  169854*40! 

320.0! 

55.0! 

11.0! 

-  * 

3600! 

14.4  *  DIESEL 

PUMP 

!TX 

CORPUS  ! 

1970 

i 

t 

5  5  5 

5  5  ! 

320.0! 

■ 

55.0! 

i 

2.5! 

i 

i 

« 

i 

j 

l 

CHRISTI  ! 

(33)  9AY-HOUSTON  TOWING  CO. 
3AR8ARA  GEORGE 

2 

t 

!  273945 

5  5  5 

j  •  < 

*!  134  53*36* 

j 

i 

ioo. i i 

i 

i 

27.1! 

i 

i 

14.0! 

j 

IOO! 

i 

i 

-  i 

i 

i 

43 . 0 ! N  ONE 

5  TX 

GALVESTON  ! 

1957 

i 

!  !  5 

105. C! 

27.1! 

1C.0! 

i 

•  j 

; 

9AR9APA  H.  NEUHAUS 

*617115 

!  11753*36! 

100.1! 

16.4! 

10.1! 

3070! 

_  t 

44.4! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1980 

i 

5  5  5 

10S.0! 

16.4! 

10.1! 

i 

-  i 

i 

C.  R.  HADEN 

•579656 

5  15453A36! 

37.5! 

72.1  ! 

12.6! 

3900! 

-  2 

43.0!N0NE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1977 

j 

i  j  i 

96. C! 

32.1! 

12.6! 

j 

-  2 

2 

CAPTAIN  W.  0.  HADEN 

5620777 

!  12753*36! 

106.0! 

34.0! 

17.0! 

39001* 

-  i 

41.0! NONE 

•TX 

GALVESTON  • 

1980 

2 

5  5  5 

106.0! 

34. 0! 

17.0! 

■ 

-  i 

i 

FRANCES  E.  HADEN 

! 509067 

1  94*3*36! 

82.3! 

2o.J! 

10.5! 

1700! 

-  2 

33.4 ! NONE 

•TX 

GALVESTON  ! 

1967 

i 

■  i  i 

90.0! 

?6. 3! 

10.5! 

i 

-  2 

i 

J.  HARRIS  MASTERSON 

5275236 

!  1335  3*  36* 

96  ! 

25.2! 

10.8! 

1700! 

-  ! 

42.6! NONE 

•TX 

GALVESTON  ! 

•  1976 

• 

5  5  5 

103.0! 

25.2! 

10.8! 

! 

•  ! 

i 

LAURA  HADEN 

5606343 

•  117*3*36! 

38.7! 

32.0! 

16.4 1 

3070! 

-  ! 

44.6! NONE 

Itx 

GALVESTON  ! 

1979 

; 

5  5  5 

95.0! 

32.0! 

16.4! 

1 

-  ! 

! 

MARK  K 

5620534 

5  117*3*36! 

•?.7* 

32.0! 

16.4* 

2800! 

-  ; 

44.OSN0NC 

!TX 

GALVESTON  ! 

1980 

5 

5  5  ! 

95.0! 

32.0! 

16.4* 

i 

-  i 

! 

PHILIP  K 

*573557 

5  13453*36! 

87.5! 

32.1! 

12.6! 

3900! 

-  ; 

43 .0 ! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1976 

! 

5  5  ! 

96.0* 

32.1! 

12.6! 

! 

-  ! 

■ 

W.  0.  HADEN  II 

5523709 

!  171 53*36! 

•3.7! 

32.0! 

16.4* 

3070! 

.  2 

44.0  !NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1980 

i 

5  5  5 

05.0! 

32.0! 

16.4! 

• 

-  ! 

! 

V.  DOUGLAS  MASTERSON 

*5  511829 

J  9453*36! 

32.3! 

26.3! 

10.5! 

1950! 

-  i 

33.4 • NONE 

it*: 

GALVESTON  • 

1987 

! 

! 

5  !  5 

!  5  1 

90.0! 

! 

26.8! 

j 

10.5 ! 

j 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

(32)  BAYOU  FLEET 

BAYOU  BLACK 

1 

! 

1560660 

5  !  ! 

1  1  ! 

!  P153AJ6! 

! 

i 

62.0! 

i 

! 

2o.O! 

! 

■ 

3.0! 

i 

1 

1000! 

! 

! 

-  I 

! 

! 

26.0! NONE 

!LA 

NEW  1 

1974 

5 

!  !  5 

62.0! 

26.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS  I 

BAYOU  PIQUANT 

5565147 

!  17113*36! 

60.0! 

31. C* 

9.0! 

1000! 

-  ! 

27.0! NONE 

i  L  A 

NEW  ! 

1975 

! 

! 

1  !  1 

1  !  1 

6C.01 

1 

31.0! 

1 

6.0! 

1 

1 

; 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(32)  BAYOU  RAPINE  CORP. 

E  TALBOT  2 

! 

1 

1644147 

1  1  1 

!  1  1 

1  24114*46! 

t 

i 

130.0! 

! 

I 

34.0! 

i 

; 

7.oi 

i 

! 

i 

! 

560! 

I 

! 

7 .01  DIESEL 

PUMP 

!LA 

HOU*»A  ! 

1982 

I 

1 

1  !  ! 

1  1  ! 

130.0! 

< 

34.01 

! 

1.5! 

! 

1 

I 

-  1 

I 

! 

j 

(01)  BEAL  t  BUNKER*  INC. 
DOUBLE  B 

! 

1 

1666527 

1  1  ! 

1  >  1 

l  1111811! 

1 

2 

T6.5 ! 

! 

i 

u. oi 

j 

i 

4.5! 

1 

1 

1501 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

9.01  NONE 

!ME 

cranberry  ! 

1983 

1 

1  !  1 

33.0! 

13.0! 

4.0! 

1 

491 

! 

ISLES  1 

HALESCA 

1627441 

1  611R111 

35.01 

9.8! 

4.0! 

30! 

-  ! 

3. 0! NONE 

!  HE 

CRANBERRY  1 

1946 

I 

1  1  ! 

36.0! 

10.0! 

3.7! 

1 

25! 

! 

ISLES  ! 

SEA  QUEEN 

1539513 

!  2311811! 

39.9J 

12.7! 

5.2! 

150! 

-  ! 

12.0! NONE 

!HE 

CRANBERRY  ! 

1972 

I 

! 

1  1  1 

1  !  1 

44.0! 

! 

13.0! 

1 

4.9| 

! 

2 

1 

63! 

I 

1 

I 

ISLES  ! 

<40  BEAHER'S  LANDING 

8CA  I 

1 

l 

j  - 

1  !  1 

1  1  ! 

1  35001K11! 

i 

i 

24.0! 

j 

! 

7.0! 

j 

i 

.5! 

1 

1 

260! 

t 

-  i 

! 

6 .0 ! NONE 

!  10 

LEWISTON  ! 

1987 

! 

1  1  1 

24.0! 

3.0! 

.51 

1 

6! 

2 

UFA  II 

!  . 

1  3500!  1 Ctl ! 

24.0! 

6.0! 

.51 

260! 

-  ! 

6.0 ! NONE 

!  ID 

LEWISTON  ! 

1975 

i 

1  1  5 

24.0! 

7.0! 

.5! 

! 

6! 

! 

HYRNA  9EA  I 

1  ...... 

1  5600! 1  Cl 1 1 

27.0! 

7.0! 

2.0! 

640! 

-  ! 

7. 0! NONE 

*!ID 

LEWISTON  ! 

1975 

1 

1  5  t 

27.0! 

3.C! 

1.0! 

i 

18! 

; 

HYRNA  BFA  II 

i  ------ 

•  3S0051C11! 

22.0! 

6.0! 

.5! 

'20! 

-  • 

6. 0!*N0NE 

no 

LEWISTON  ! 

1989 

i 

!  5  ! 

22.0! 

7.0! 

.5! 

i 

6! 

! 

Ml  ANA  3IA  III 

1930312 

!  9  5 1C  11 1 

30.0! 

9.0! 

2.0! 

uoi 

-  ! 

10.5! NONE 

no 

LEWISTON  I 

1988 

1 

1  5  ! 

30.0! 

11.0! 

1.0! 

2 

30! 

! 

HYRNA  BE  A  IV 

1930377 

1  9J1C11! 

10.0! 

4.0! 

2.0! 

64  oi 

-  * 

9,5 ! NONE 

!  X  D 

LEWISTON  { 

1981 

! 

1  !  5 

'0.0! 

10.0! 

1.0! 

1 

29! 

i 

HYRNA  BEA  V 

•933378 

!  9 1 1  c  1 1 5 

40.0! 

10.0! 

2.0! 

1000! 

-  ! 

10. 5i NONE 

no 

LEWISTON  ! 

1986 

; 

!  5  ! 

40.0! 

12.0! 

1 .0! 

t 

48! 

> 

HYRNA  BEA  VI 

1930379 

1  12  5 1C  11 1 

42.0! 

10.0! 

2.0! 

1000! 

-  ! 

11.0! NOME 

!ID 

LEWISTON  i 

1985 

1 

i 

!  !  1 

1  !  1 

42.0! 

i 

12.0! 

! 

1.0! 

S 

! 

2 

48! 

i 

l 

(32)  BEAN*  C.  f •  CORPORATION 
C.  W.  9EAN 

i 

! 

12P3195 

i  !  ! 

!  5  ! 

!  42914*46! 

i 

i 

! 

! 

.  j 

j 

» 

5.0! 

i 

i 

.  i 

i 

420! 

i 

! 

37.0! 

ILA 

BELLE  i 

I960 

1 

1 

1  !  1 

!  !  1 

155.0! 

50.  ci 

1 

5.0! 

1 

i 

i 

! 

! 

CHASSE  ! 

(01)  BEAR  MARINE  SERVICE 

BAY  MARINER 

1 

1 

5653661 

!  1  1 

1  !  ! 

!  3613*361 

i 

! 

50.0! 

i 

• 

16.7! 

1 

■ 

6.5! 

! 

I 

400! 

! 

! 

-  j 

! 

i 

18.0 ! NONE 

!MA 

f AIRHAVCN  1 

1983 

! 

1 

1  1  t 

1  1  1 

50.01 

17.0! 

1 

6.01 

1 

I 

! 

•  i 

i 

! 

! 

(18)  BEATTY*  INC. 

BEN  FRANKLIN 

! 

I 

I264C61 

i  i  j 

5  i  i 

1  11913*36! 

115.0! 

1 

! 

27.0! 

i 

! 

5.8! 

! 

2 

1230i 

• 

i 

-  i 

! 

! 

33.0! NONE 

IKY 

WARSAW  ! 

1952 

! 

i  *  ; 

115.0! 

27.0! 

5.6! 

i 

-  ! 

I 

CLARE  E  BEATTY 

1 2*0171 

i  137*3*36! 

135.0! 

?7.0! 

6.2! 

ieooi 

-  ! 

38.0! NONE 

1 KY 

WARSAW  ! 

•  1982 

1 

1 

!  !  i 

!  !  1 

!  !  1 

135.0! 

1 

! 

27.0! 

1 

i 

6.0! 

i 

i 

■ 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGP  ! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANO  HUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

•  NET  1C00E1LENGTH19RDTH!  1 

“1RE6IS-*****!  REG.  !  PEG. ‘LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PAGE!  OVcP-1 OVER-* /////» 

•  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

! CAPACITY! 
j  a 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  1 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC J 

POINT  !  LINE-1  ! AO 

(LIGHT) !//////////////// !TD 
(FEET)!  LINE-2  !E€ 

E  S  S  £  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

a 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(23)  BEAVER  ISLAND 

BOAT  CO. 

a 

i 

a 

a  a  i 

a  a  a 

i  i  i 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

! 

a 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

; 

a 

BEAVER  ISLANDER 

1289010 

!  64MA12! 

87.2! 

27.5! 

3.0! 

1350! 

40! 

25.0! 2  LOAOERS 

!KI 

CHARLEVOIX 

1962  ! 

a 

a  i  i 

95.0! 

27.5! 

7.0! 

200! 

a 

i 

a 

SOUTH  SHORE 

1247657 

!  24J1A12! 

60.0! 

24.0! 

3.5! 

500! 

40! 

20.0! NONE 

!MI 

CHARLEVOIX 

1945  ! 

a 

a 

i  a  t 

i  «  a 

60.0! 

24.0! 

i 

6.5! 

a 

120! 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

(13)  BEERHAN  CONTRACTING 

a 

i 

!  !  ! 

•  j  i 

* 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

t 

SPIOER 

1255472 

!  13S3A36! 

35.5! 

13. C! 

5.0! 

300! 

-  ■ 

26.5! NONE 

t 

1944  * 

a 

a 

!  !  ! 

!  !  ! 

33.0! 

14.5! 

a 

4.5! 

a 

“  ! 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

(15)  BELCHER  MARINE 

i 

SALES/  IN! C. 

;  |  i 

a  i  i 

i 

a 

t 

a 

• 

t 

a 

a 

a 

a 

a 

PAR  165 

1656163 

!  982! 5A71 ! 

195.0! 

52.6! 

9.9! 

-  ! 

2437! 

18.0SPUMP 

!FL 

MIAMI 

1964  ! 

!  i  i 

195.0! 

52.6! 

1.0! 

-  a 

i 

a 

! 

PAR  183 

1504473 

!  977S5A71! 

198.0! 

46. C! 

12.0! 

-  j 

2140! 

18.0SPUMP 

!  FL 

MIAMI 

1966  ! 

i  t  t 

a  j  ; 

198.0! 

46.0! 

a 

1.0! 

a 

“  ! 

i 

a 

a 

a 

I 

a 

(15)  BELCHER  TOWING 

CO. 

i  i  i 

i  i  i 

| 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

i 

i 

3ELCHER  MIAMI 

1641333 

•  122S3A36! 

79.5! 

33.0! 

14.9! 

3000! 

-  • 

45.0! NONE 

•FL 

MIAMI 

1981  ! 

!  !  ! 

79.5! 

33.0! 

12.0! 

-  j 

a 

a 

i 

BELCHER  PENSACOLA 

1615594 

!  65I3A36! 

64.7! 

24.0! 

9.1 ! 

1200! 

-  a 

34.1*  NONE 

•FL 

MIAMI 

1979  ! 

!  !  ! 

64.7! 

24.0! 

5.0! 

-  • 

a 

a 

a 

BELCHER  PORT  EVER6LA0E 

1636207 

!  19113A36! 

152.3! 

53.0! 

28.0! 

15200! 

-  j 

IS .0! HONE 

!  FL 

MIAMI 

1981  ! 

!  !  ! 

167.0! 

53.0! 

22.3! 

-  j 

a 

■ 

a 

COASTAL  FORT  MYERS 

1623157 

!  65 ! 3  A  36 ! 

64.7! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  a 

34.1  !  NONE 

!FL 

PORT 

1981  ! 

!  !  ! 

64.7! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

a 

a 

MANATEE 

! 

E.  N.  BELCHER  JR 

1553517 

!  101J3A35! 

70.0! 

23.0! 

6.3! 

1200! 

-  • 

42.0! NONE 

!  FL 

BOCA 

1973  ! 

!  !  ! 

70.0! 

23.0! 

6.0! 

-  » 

a 

a 

6PANDE 

a 

EDVZN  N.  BELCHER 

1254957 

!  1  30! 3A  361 

84.5! 

28.0! 

10.6! 

1800! 

-  • 

40 . 0 !  NONE 

!FL 

MIAMI 

1961  ! 

1  !  ! 

34.5! 

23.0! 

10.6! 

-  j 

l 

a 

a 

I.  E.  SCHILLING 

1505676 

!  90I3A35! 

66.7! 

24.0! 

3.0! 

1200! 

-  ! 

34.0! NONE 

!FL 

MIAMI 

1966  ! 

!  !  ! 

66.7! 

24.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

a 

a 

! 

4.  A.  BELCHER  SR. 

1589286 

1  130!3A36! 

11C.0! 

34.0! 

13.5! 

4200! 

-  ; 

70.  0*!  NONE 

•FL 

PORT 

1977  ! 

!  !  ! 

110.0! 

34.0! 

11.0! 

-  • 

t 

a 

MANATEE 

a 

NARY  BELCHER 

j  569354 

!  10313A36! 

38.3! 

27.5! 

13.6! 

3000! 

-  I 

43 . 0! NONE 

!  FL 

MIAMI 

1975  ! 

i  a  i 

33.3! 

27.5! 

12.0! 

-  j 

! 

a 

! 

MRS.  MAC 

1530795 

!  54*3*35! 

54.5! 

20.0! 

5.0! 

800! 

-  ! 

32.0! NONE 

2  FL 

PORT 

1974  ! 

!  !  ! 

54.5! 

20.0! 

5.0! 

•  ! 

! 

a 

MANATEE 

! 

VICTORIA  BELCHER 

1522678 

!  114!  3  A  35  • 

76.8! 

27.6! 

1  C.O ! 

1350! 

-  • 

31 .6! TWO  40  TON  DECK 

•FL 

CAPE 

1969  ! 

1  !  ! 

76.8! 

27.6! 

5.8! 

-  • 

[WINCHES  FWO. 

! 

CANAVERAL 

! 

V.  C.  SMITH 

•292153 

!  121*3*36! 

84.5! 

23. C! 

10.3! 

1800! 

-  • 

40.0! NONE 

!FL 

MIAMI 

1963  ! 

!  !  ! 

34.5! 

23.0! 

10.3! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

BELCHER  101 

! 604601 

!  17634J5A70! 

537.01 

92.0! 

35.0! 

-  ! 

41268! 

90.0  IDIES EL/ ELECTRIC 

!  FL 

MIAMI 

1979  ! 

!  !  1 

537.4! 

92.5! 

14.0! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

! 

• 

NO  1 

1006296 

1  500! 5A70! 

175.0! 

40.0! 

3.6! 

-  ! 

1400! 

16.611000  9PH  DIESEL 

2  FL 

PORT 

1958  ! 

*  1  1 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

MANATEE 

! 

NO  4 

1283805 

1  50015A70! 

175.0! 

40.0! 

3.6! 

! 

1400! 

16.611500  BPH  DIESEL 

!  FL 

PORT 

1958  ! 

!  !  1 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

MANATEE 

! 

NO  10 

1505353 

!  3C315A70! 

225.0! 

45. C! 

9.5! 

•  ! 

2500! 

20.0! NONE 

!FL 

MIAMI 

1966  ! 

1  !  ! 

225.0! 

45.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

NO  11 

1505354 

!  808 ! 5*70! 

225.0! 

45.0! 

9.5! 

-  ! 

2500! 

20.0M000  b.p.h 

J  FL 

MIAMI 

1966  ! 

•  !  ! 

225.01 

45.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

{DIESEL  PUMP 

! 

! 

NO  15 

1279913 

1  85415A701 

190. 0! 

40.0! 

11.1! 

.  i 

23C0! 

20.0 1  KOO  BPH  DIESEL 

!  FL 

MIAMI 

1959  ] 

!  1  ! 

190.0! 

40.0! 

2.2! 

! 

-  ! 

!  DE6PWELL  PUMP 

! 

! 

NO  16 

1006247 

1  51 4! 5*70! 

192.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1200! 

7.011000  BPH  DIESEL 

!  FL 

MIAMI 

1953  ! 

1  !  ! 

192.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

SPUMP 

! 

! 

NO  18 

1279361 

!  75915A70! 

210.0! 

39.0! 

10.4! 

! 

1982! 

20.011500  BPH  OXESEL 

!FL 

MIAMI 

1959  ! 

1  !  1 

210.0! 

39. C! 

1.0! 

» 

-  ! 

! DEEP  WELL  PUMP 

! 

! 

NO  19 

1521173 

1  73615A701 

210.0! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

2000! 

26.011500  BPH  OIESEL 

!FL 

PORT 

1969  ! 

!  !  ! 

210.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

MANATEE 

! 

NO  20 

1521174 

1  73$!5A70! 

210.0! 

40.0! 

10.5! 

! 

2000! 

26.0! 1500  BPH  DIESEL 

t  FL 

MIAMI 

1969  ! 

1  !  ! 

210.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! DEEP  WELL  PUMP 

! 

! 

NO  21 

1521175 

!  73615*70! 

210.0! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

2000! 

26.012500  BPH  DIESEL 

•FL 

MIAMI 

1969  ! 

!  1  1 

210.01 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

NO  23 

1535146 

!  6231 !  5  A  70 ! 

362.3! 

74.0! 

25.3! 

! 

150C0! 

32.012  3300  BPH 

IFL 

PORT 

1971  ! 

!  1  ! 

362.31 

74. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

IDIESEL  PUMPS 

! 

manatee 

! 

NO  24 

1176592 

1  620! 5*701 

195.01 

35. C! 

11.0! 

-  j 

1550! 

26.011500  6PH  DIESEL 

!  FL 

CAPE 

1945  ! 

1  1  1 

195.01 

85.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  PUMP 

! 

CANAVERAL 

! 

NO  25 

1553406 

!  731 15*70! 

210.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

16.012500  BPH  DIESEL 

!FL 

MIAMI 

1973  ! 

1  !  1 

210.01 

40.0! 

1.0! 

a 

-  ! 

!DE£P  WELL  PUMP 

! 

I 

NO  26 

1553467 

1  73115A7C! 

210.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

16.012500  9PH  DIESEL 

IFL 

MIAMI 

1973  1 

1  1  1 

210.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1  DEEP  WELL  PUMP 

a 

l 

NO  32 

1274649 

1  1049J5A70! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

2500! 

12.0SDIESEL  PUMP/ 

!6A 

SAVANNAH 

1957  ! 

1  1  1 

240.2! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

{WINCHES/  COILED 

I 

! 

NO  34 

1298440 

1  59315*70! 

13C.0! 

40.0! 

9.6! 

-  ! 

1449! 

25.01DEEP  WELL  PUWP 

IFL 

MIAMI 

1965  ! 

1  1  1 

180.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  i 

J 

! 

! 

NO  35 

1512345 

1  167015*70! 

293.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3900 ! 

16 .0! DIESEL  PUMP* 

!  FL 

MIAMI 

1968  1 

!  !  ! 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

! 

! 

NO  36 

1512982 

1  120315A70! 

298.0! 

52.6! 

10.6! 

! 

3500! 

16.0IDIESEL  PUNP. 

IFL 

CAPE 

«?:•  ! 

1  1  ! 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

.  { 

! STEAM  COILS 

a 

CANAVERAL 

! 

NO  37 

1599134 

1  185215*70! 

360.0! 

54.0! 

11.0! 

! 

4450*! 

26.412600  BPH  OIESEL 

!  V I 

ST.  CROIX 

1978  ! 

1  1  ! 

1  1  ! 

360.0! 

! 

54. C! 

! 

6.0! 

1 

! 

a 

-  a 

i 

!  PUMP 
! 

! 

! 

! 

! 

(39)  BELL  MARINE  CO 

•  /  INC. 

!  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

; 

a 

! 

! 

! 

! 

a 

a 

I 

! 

i 

! 

! 

MARSHALL 

1206568 

1  1713*35! 

54.7! 

14.8! 

5.3! 

495! 

-  i 

20.0! NONE 

!CA 

REDWOOD 

1909  J 

1  !  ! 

54.7! 

14.5! 

5.3! 

i 

-  ! 

| 

! 

CITY 

! 

MATTOLE 

1282796 

1  1413*35! 

60.0! 

13. C! 

6.0! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  CA 

REDWOOD 

1951  ! 

1  !  ! 

60. 0! 

13.0! 

6.0! 

a 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

YAKIMA 

1239201 

1  11213*35! 

90.5! 

25.5! 

6.2! 

2500! 

-  ! 

60.0! NONE 

!  CA 

REDWOOD 

1939  ! 

1  1  ! 

90.5! 

?5  •  5 ! 

6.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

BELL  157 

1280702 

1  94514A40! 

205.7! 

?4.0! 

10.0! 

I 

1300! 

U.OID»»SLINE  AND 

!  CA 

REDWOOD 

1945  ! 

1  1  1 

205.71 

34.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

!  CONVEYOR 

! 

CITY 

! 

MODOC 

1174948 

1  57514A40! 

195.1! 

35.1! 

9.9! 

-  ! 

1400! 

16.01N0NE 

!CA 

REDWOOD 

1940  ! 

1  1  ! 

1  !  1 

195.1! 

a 

35.1! 

a 

1.5! 

a 

! 

! 

-  a 

i 

! 

( 

! 

I 

CITY 

! 

! 

(32)  BELLANGER/  LUKE*  INC. 

!  1  1 

1  !  ! 

i 

i 

a 

{ 

i 

! 

! 

i 

j 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

PEARL  BELL  ANGER 

1533234 

!  10413*36! 

90.7! 

23.5! 

13.5! 

3600! 

-  a 

45 • 0 ! NONE 

2LA 

60L0CK 

1971  ! 

1  !  1 

1  1  ! 

100.0! 

! 

29.0! 

a 

11.0! 

a 

! 

! 

-  ! 
a 

1 

! 

i 

i 

MEADOW 

! 

! 

(17)  BELLE  CAROL  OF 

THE  CUHeE 

1  RL AND 

1  !  ! 

1  1  ! 

! 

a 

a 

i 

i 

a 

! 

! 

! 

a 

a 

| 

! 

a 

! 

! 

EXCURSION  CO. 

1  1  1 

j 

a 

a 

j 

a 

i 

! 

! 

CAPTAIN  ANN 

1527679 

1  5411*11 J 

60.0! 

21.  oi 

3.5! 

200! 

.  i 

32.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1970  ! 

1  1  ! 

91.0! 

23.0! 

3.0! 

i 

243! 

! 

! 

! 

MUSIC  CITY  QUEEN 

1669238 

1  59! 1  All  1 

•5.0! 

27.3! 

5.6! 

470! 

-  a 

45.0 !  NONE 

!TH 

NASHVILLE 

1984  ! 

1  !  ! 

1  1  ! 

1  !  * 

125.0! 

a 

i 

32.6! 

a 

a 

5.0! 

! 

! 

! 

a 

a 

380! 

a 

a 

! 

! 

a 

a 

i 

» 

! 

! 

TA3LS  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NANS  AND  NUMBER 


IVTCC : 
NET  {CODE 
REGIS-!**** 
TeR  !  ScE 
TON-  JPAGE 
WAGE  !  IV 


(18) 

9ELLE  OF 

l 

l 

LOUISVILLE— OPE!  RATING 

i 

i 

i 

t  t 

i  i 

j  ■ 

i 

t 

t 

j 

i 

i 

i  i 

j  i 

i  i 

2 

j 

2 

j 

» 

2 

! 

! 

! 

BELL 

OF  LOUISVILLE  J212M3 

350! 1  All !  170.1! 

41. C! 

5.2!  40 

!  -  ! 

58.0 ! NOME 

!KY 

LOUISVILLE! 

*  1968 

j 

• 

!  1*1.5! 

■  i 

46. C! 

t 

4.0! 

i 

!  1048! 

i  ; 

j 

* 

i 

1 

l 

(21) 

BELMONT 

; 

MARINE  SERVICE  ! 

■  i 

■  t 

i 

i 

» 

i 

2  ; 

;  j 

t 

j 

t 

2 

2 

i 

MACK 

GAMBLE 

■51 182? 

50S3A35!  54.5! 

20.0! 

6.2!  730!  -  ! 

24.0 ! NONE 

!0H 

3ELLAIRE  ! 

1967 

> 

i 

!  54.5! 

20.0! 

6.2! 

2  -  2 

i 

2 

2 

RUSS 

NOPLEY 

!  567<5o5 

!  ROS3A36!  52.1! 

22.4» 

6.0!  260!  -  ! 

22.0! NONE 

!0H 

8ELLAIRE  ! 

1975 

i 

i 

!  60.0! 

24.0! 

4.5 ! 

!  -  ! 

• 

2 

j 

STORMY  II 

•271365 

1 6 ! 3*  35 !  46.0! 

13.5! 

5.6!  600!  -  ! 

21.0! NONE 

!  OH 

3ELLAIRE  ! 

1956 

t 

■ 

!  46.0! 

13.5! 

5.3! 

i  -  i 

2 

* 

! 

(36)  PENDIKSEN/  E.  H.  CO. 
DOROTHEA 


E»LIN6  JR 
UNIMAK 


(32)  ?£°GERON/  fAPL 
LITTLE  TI« 


(36)  9£<>ING  MARINE  CORP. 
ARCTIC  SCOUT 

KUSKO  SCOUT 

BELUGA 

(03)  nE»HAN  ENTERPRISES/  INC. 
JANE  FRANK 

OPAGON  LADY 

enjly  s 

EVELYN 

KATE 

PAMELA  II 
ANNE  LOUISE  II 
ANNIE  3ERMAN 
3UNKCP  NEW  YORK 
J00I6  < 

JONATHAN  * 

LAUR Ic  a 
LINDSAY  F»AN<  II 
MORRIS  J  BERMAN 
NATHAN  6£RNIN 
NfW  YCRK 
N{ A  YCRK  30 
PfTER  M.  FRANK 
RICHARD  < 

SARAH  FRANK 


(3 7)  PE»NERT  PARSE  LINES 
KATHRYN  d. 


SCAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  »TC!  BASE 
!////////»  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)! ////////////////JTD !////////// 
POWER!  sNGSRS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2 


249559 

167 

•1803! 

17.0! 

26.6! 

8.5! 

33ci 

130! 

40. oj  NONE 

!VA 

SEATTLE 

1945 

1 _ 1 

’7.0! 

26.6! 

6.0! 

2 

-  J 

2 

1 

239749 

39 

!  1  *03 ! 

72.8! 

24.1! 

3.5! 

230! 

130! 

40 .0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1940 

1 _ 1 

72.3! 

24.1! 

6.5! 

1 

-  • 

* 

1 

261503 

1  53 

! 1 30? ! 

’6.0! 

26.6! 

3.7! 

330! 

100! 

40. 0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1945 

1  1 

j  1 

*6.3! 

1 

26.6! 

2 

6.2! 

1 

2 

2 

2 

2 

; 

2 

2 

2*239? 

29 

1  1 

!3A3M 

1 

47.0! 

1 

17. oi 

1 

7.oi 

1 

400! 

1 

j 

22. oi 

t 

!LA 

HOUMA 

I960 

1  1 

1  1 

2 

1 

6.0! 

1 

2 

t 

2 

2 

j 

1 

645701 

97 

1  1 

•3*36! 

49.0! 

2 

76.  oi 

9.1* 

2 

1040! 

2 

2 

18.0! NONE 

2 

!  AK 

JUNEAU 

1981 

j _ 1 

69.0! 

26.0! 

9.1! 

; 

-  * 

2 

2 

671796 

10 

!  3*  36! 

42.0! 

23.0! 

4.0! 

90C! 

-  ; 

1 3.0! NONE 

•AK 

JUNEAU 

1980 

1 _ 1 

45.0! 

26.0! 

4.0! 

1 

-  * 

1 

j 

5?6036 

1774 

•4*46! 

250.0! 

60.0! 

15.0! 

-  ; 

4000! 

32.0! NONE 

•AK 

JUNEAU 

1977 

1  2 

1  1 

230.0! 

1 

60.0! 

; 

2.5! 

2 

2 

j 

2 

1 

; 

2 

2 

2t6981 

158 

1  1 

i  2*  20 i 

1 

94.  oi 

26.  oi 

i 

9.oi 

2 

240! 

344j 

j 

25 .0! PUMPS 

2 

•NY 

NEW 

YORK 

1940 

1  * 

°*.0! 

26.0! 

0. 0! 

1 

-  * 

; 

2 

65C298 

61 

!  3  F 36 ! 

--  ! 

..  1 

11.0! 

2200! 

-  j 

33.0!PUHP$ 

•NY 

NEW 

YORK 

1982 

1 _ 1 

r>.0! 

2  6 . 0  * 

--  * 

2 

-  * 

j 

! 

654353 

5* 

•SF36! 

M.C! 

28. C! 

11.5! 

2200! 

-  ! 

33.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1984 

1 _ 1 

*1.0! 

25. C! 

7.C! 

t 

-  * 

2 

; 

244295 

99 

•3*36! 

<*1.1! 

24.0! 

9.8! 

700! 

-  * 

35 .0 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1943 

1 _ 1 

>9.o» 

24.0! 

9.3! 

; 

-  J 

; 

2 

664425 

135 

! 3*  34 ! 

95. J! 

29.0! 

12.9! 

3000! 

-  * 

45.0JN0NE 

inY 

NEW 

YORK 

1933 

t _ 1 

95. 0! 

29.0! 

9.0! 

2 

-  * 

2 

* 

244032 

56 

! 3*36! 

*0.0! 

24.0! 

9.4! 

700! 

1 6. 0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1943 

1 _ 1 

80.0! 

24.0! 

9.4! 

; 

-  ! 

! 

2 

27221  5 

1262 

!  5*71  • 

2*7.6! 

43.-! 

15.0! 

-  * 

3016! 

15.5!PUMPS 

•NY 

NEW 

YORK 

1956 

* _ 1 

237.6! 

43.4* 

2.o! 

1 

-  ! 

1 

t 

243850 

3$5 

!  5  A  7 1  ! 

160.2! 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

625! 

35. 0! PUMPS/ 

BOILER 

!NY 

NEW 

YORK 

1913 

1 _ 1 

140.2* 

25.0! 

2.0! 

; 

-  * 

; 

! 

274656 

12*1  *5 ATS  ! 

2  ?  C- 0 ! 

43. C! 

14.5! 

-  J 

3250! 

1 5.0! 2  DIESEL  PUMPS/ 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

2 _ ! 

210.0! 

43. 0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! HEATING 

COILS 

! 

223675 

1176 

!  5  A  7 1 ! 

259.4! 

40.1! 

12.3! 

-  ! 

2302! 

15. O'DIESEL 

PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1924 

2 _ 1 

2<9.<,! 

40.1! 

3.0! 

1 

-  ! 

; 

j 

173721 

1190 

!  5*71  • 

215.1! 

42.1! 

12.3! 

-  ! 

1134! 

ii.oipuHPs 

iNY 

NEW 

YORK 

1937 

•  ! 

215.1! 

42.1! 

3.5! 

* 

-  ! 

* 

! 

25212* 

t 1 66*5*71 ! 

219.6! 

42.2! 

14.9* 

J 

3316! 

11.5! PUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEW 

YORK 

1947 

!  ! 

219.6! 

42. S! 

2.0! 

1 

-  ! 

; 

2 

252977 

1  4  95 ! 5*71 ! 

274.0! 

4?.0! 

11.5! 

-  1 

3768! 

is.oia  pumps 

inr 

NEW 

YORK 

*  1965 

1 _ * 

294.0! 

42.1! 

3.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

569655 

*  377  J  5 A  71 ! 

3)2o! 

90.0! 

21.4* 

-  • 

12909J 

"  !OEtP  WELL  PUHPS 

•NY 

NEW 

YORK 

1976 

* _ j 

3  -•  2  •  4 ! 

9).0! 

6.0! 

* 

-  • 

* 

! 

256*31 

1052 

J5A71! 

1  4  >.  7* 

15. 0! 

16.0! 

-  ! 

2210! 

27 .0! DIESEL 

PUMP 

JNY 

NEW 

YORK 

1948 

1 _ 1 

14*.. 0! 

38.0! 

4.0! 

■ 

-  • 

; 

1 

127168 

o3?!5A71  • 

H9. 5! 

29.1! 

n.O! 

-  ! 

65997! 

30.0! PUMPS/ 

STEAM 

JNY 

NSW 

YORK 

1896 

* _ * 

169. S* 

J9.U 

4.0! 

* 

-  • 

» 

! 

2*7303 

1664 

•5*71! 

250.5! 

41.4! 

l-.O! 

-  • 

3563! 

46.0*2  DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1962 

1  1 

240. M 

41.5! 

2.3! 

; 

-  ! 

! 

! 

169601 

793*5*71  • 

1SC.1! 

4  0.?! 

12.5! 

-  * 

646! 

12.0! PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1926 

1 _ * 

1*0.1 ! 

40.2! 

3.0! 

j 

-  • 

1 

t 

294756 

1 J3! 

!5*7''! 

264.0! 

! 

12.0! 

-  J 

1333! 

1 5.0! PUMPS 

iNY 

NEW 

YORK 

1964 

1  ; 

244.0* 

50.0! 

6.C! 

1 

-  j 

! 

j 

1716*5 

1460 

! 5*  71  • 

312.7! 

'9.0! 

11.1! 

-  * 

3560! 

27 .0 ! PUMPS/ 

COILED 

JNY 

NEW 

YORK 

•  1960 

;  * 

1  « 

312.7! 

< 

'9.3* 

1 

3.0! 

t 

; 

j 

-  ! 
j 

1 

i 

i 

563536 

106 

j  2 

! 3*  36! 

; 

99,2* 

1 

22.1! 

* 

3.0! 

» 

1700! 

1 

2 

52.0! NONE 

; 

*!0R 

RAINIER 

1975 

* _ 2 

108.0! 

22.1! 

3.0! 

! 

-  • 

* 

! 

273466 

47 

•3*36* 

57.3! 

31.  C! 

12. C! 

2000! 

-  * 

50.0JN0NE 

!  OR 

RAINIER 

1987 

* _ j 

57.3! 

M.O! 

12.0! 

2 

-  • 

1 

2 

SS3C36! 

42.0! 

12. C! 

4.0! 

sooi 

-  ! 

15.0! NONE 

!  OR 

RAINIER 

1963 

_ | 

•  2.0! 

12.0! 

4.0! 

j 

-  ! 

! 

j 

516064 

5  4!  3  A  3*  ! 

41.4* 

21.1! 

5.6! 

U20! 

-  * 

49.0! NONE 

!0R 

RAINIER 

1968 

1  * 

44.0! 

21.3! 

5.6! 

• 

-  • 

; 

! 

140014*47* 

173.0! 

42.0! 

3.0! 

-  • 

1300* 

24.0! NONE 

1  OR 

RAINIER 

1968 

t _ 2 

17o. 0! 

42.  C! 

2.0* 

2 

-  J 

! 

1 

1400*  4*47! 

1 70.0! 

42.0! 

3.0! 

-  • 

1300! 

?4 .0 ! NONE 

•OR 

RAINIER 

1968 

; _ » 

173.0! 

42. C! 

2.0! 

1 

-  • 

« 

1 

1 QPO! 4447! 

170. Of 

To.  0! 

e.O! 

-  ! 

900! 

20.0! NONE 

!0R 

RAINIER 

1968 

!  ! 

1 7f .0! 

36,0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

« 

1000J4A4"*! 

r :.)! 

4  2.0! 

?.0! 

-  • 

1400! 

20 . 0 ! NONE 

ioR 

RAINIER 

1974 

1  » 

1 *0.0! 

42.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

! 

200! 4*^6 ! 

HO.O! 

46. C! 

10.0! 

-  » 

3300! 

24 . oi NONE 

!  OR 

RAINIER 

1978 

! 

1*0.0! 

43.0! 

2.0! 

! 

-  • 

1 

; 

109214*44! 

240.0! 

42.0! 

13.0! 

-  • 

3000! 

30 .0  !  NONE 

!0R 

RAINIER 

1981 

_ * 

240. C! 

42.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

1 

721 

4*46! 

230.0! 

43. C! 

3.0! 

-  • 

2000! 

?t.0!XONE 

•OR 

RAINIER 

1981 

1 

250.0! 

43.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

1092! 4 A46 ! 

262.3! 

4>.C! 

13.0! 

-  • 

3000! 

30.0! NONE 

IOR 

RAINIER 

•  1978 

1  1 

24,:. 0! 

49.0! 

3.0! 

; 

-  * 

! 

; 

1092*4*46! 

24S.0! 

42. C! 

13.0! 

-  ! 

3000! 

'0 .0 ! NONE 

so* 

RAINIER 

1985 

_ ; 

240.)! 

42.0! 

2.0! 

j 

-  • 

1 

! 

. 

1JOOJ4A47J 

170.0! 

'6.0! 

6.0! 

! 

900! 

20. 0 ! NONE 

!  OR 

RAINIER 

I960 

* 

17C.0! 

'6.0! 

1.5! 

< 

•  » 

1 

! 

1000 

4*47! 

1 96.0! 

42.0! 

10.0! 

-  * 

1950! 

20.0 i NONE 

IOR 

RAINIER 

1987 

j 

196.0! 

42. C! 

2.0! 

* 

-  ! 

1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 

OR 

•REBUILT 
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EN6R ! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

•  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  i 
NET  1C0DE1LEN6TM18RDTH! 
iREGIS-!****!  Rc5-  j  pEG. » 
TER  »  SEE!//////!/////! 
TON-  'PAGE!  0VER-10VER-! 
NAGE  !  IV  !  .ALL  !  ALL  1 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

EO  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER* 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
(FEET) !  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(37)  9ERNERT  8AR6E  LINES 

l 

i 

i  i 

*  i 

i  i 

2  i 

i  i 

i  i 

i 

« 

i 

2 

; 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

{ 

(CONTINUED)! 

i  i 

i  i 

i 

t 

i 

i 

8  26 

t  - - 

23014A47* 

196.0!  42. C! 

10.0! 

-  ! 

1950! 

20 .0! NONE 

!  OR 

RAINIER  ! 

*  1984 

1  1 

196.0!  42.0! 

2.0! 

-  * 

i 

1 

i 

8  27 

i  - 

100014A47! 

17C.0!  36.0! 

D.C! 

-  » 

900! 

16.0! NONE 

!0R 

RAINIER  ! 

1965 

1  ! 

170.0!  36.0! 

1.5! 

-  ; 

l 

i 

i 

YR  61 

i  ...... 

100014A46! 

-  1  -  ! 

12.0! 

-  ! 

1000! 

-  2 

!  OR 

RAINIER  i 

1943 

» 

j 

i  j 

150.0!  34. C! 

i  t 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

i 

! 

(37)  PERNERT,  JOE,  TOWING 

i 

com! pany. 

i  i 

i  j 

■  i 

i  t 

2 

t 

■ 

i 

4 

j 

i 

| 

INC. 

1 

j  i 

i  ; 

i 

i 

1 

4 

DUCHESS  3 

! 51 5510 

2913A36! 

37.7!  20.5! 

4.5! 

SCO! 

-  ! 

22.0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1968 

j 

<  ■ 

40.01  20.5! 

4.0! 

i 

i 

i 

IRIS  3 

j  - 

513A36! 

36.0!  9.C! 

3.0! 

100! 

-  j 

1 4 .0  !  NONE 

!  OR 

WILLAMETTE! 

1954 

j 

i  i 

36.0!  9.0! 

3.0! 

-  • 

t 

i 

i 

LADY  3 

i  ...... 

513A36! 

36. C!  9.0! 

4.0! 

165! 

-  • 

14.0! NONE 

!0R 

WILLAMETTE! 

1949 

36.0!  9.0! 

4.0! 

-  » 

i 

i 

i 

LTC  2 

!  — 

513A36! 

32.0!  9.0! 

3.5! 

165! 

-  j 

13.0! NONE 

!  OR 

WILLAMETTE! 

1953 

i 

i  j 

32.0!  9.0! 

3.5! 

-  * 

; 

2 

« 

PRINCESS  3 

1255125 

913A36! 

4C.0!  10.0! 

3.5! 

150! 

-  « 

24.0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1947 

i  i 

40.0!  10.0! 

3.5! 

-  ; 

i 

! 

i 

RAIN0OW  8 

1273772 

813A36! 

34.8!  12.0! 

3.5! 

330! 

-  * 

10.0 {NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1957 

42.0!  12.0! 

3.5! 

-  j 

i 

i 

i 

RUTH 

1244694 

2213A36! 

51.6!  16.0! 

5.9! 

600! 

-  | 

24 .0! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1952 

i 

j  i 

54.0!  16.0! 

5.9! 

-  • 

i 

l 

i 

J3T  3 

i  ...... 

328 ! 4A46 1 

150.0!  36. C! 

3.0! 

-  • 

1000! 

10.0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1964 

i  j 

15C.0!  36. G! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

4 

JBT  4 

i  ...... 

32814A46! 

1*0.0!  36.0! 

3.0! 

-  • 

1000! 

1 0.0 ! NONE 

!  OR 

WILLAMETTE* 

1966 

i  i 

150.0!  3d. 0! 

1  •  S ! 

-  * 

i 

i 

! 

JBT  5 

1515291 

32814A46! 

150.0!  36.5! 

S.O! 

-  « 

1000! 

10.0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1967 

i 

i  i 

150.0!  36.5! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

i 

JBT  6 

1510753 

32814A46! 

150.0!  3d. 5! 

8.0! 

-  • 

1000! 

10.0 ! NONE 

!  OR 

WILLAMETTE! 

1968 

!  • 

150. G!  3o.5! 

1.5! 

-  » 

i 

i 

i 

JPT  8 

1515623 

32314A46! 

150.0!  76.5! 

8.0! 

-  • 

1000! 

10.0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE! 

1968 

i 

i  i 

150.0!  36.5! 

1.5! 

-  t 

; 

i 

! 

JBT  9 

1 529029 

3  So! 4A46 1 

150.0!  3D. 5! 

3.0! 

-  j 

1000! 

1 0. 0 ! NONE 

•OR 

WILLAMETTE: 

1970 

i  » 

150.0!  3d. 5! 

1.5! 

-  i 

; 

i 

i 

JBT  10 

1545714 

38614A46! 

150.0!  36.5! 

8.0! 

-  * 

1000! 

10.3! NONE 

•OR 

WILSON-  ! 

1970 

; 

;  j 

150.0!  3d. 5! 

1.5! 

•  i 

i 

i 

VILLE  ! 

JBT  12 

20014A46! 

134.0!  36. C! 

7.0! 

-  • 

600! 

3 .0! NONE 

•OR 

WILLAMETTE* 

1933 

1 

■  ! 

135.0!  36.6! 

1.5! 

-  i 

■ 

i 

! 

JPT  13 

i  ...... 

29514A46! 

174.0!  36.0! 

6.5! 

-  • 

SCO! 

8.0! NONE 

!0R 

WILSON-  ! 

*  1951 

; 

!  1 

135.3!  37.1! 

1.5!- 

-  ! 

t 

! 

VILLE  ! 

JBT  15 

•609959 

42014A46! 

150.0!  36.0! 

S.O! 

-  • 

1000! 

10.0! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1979 

j 

!  ! 

150.0!  36.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

i 

! 

V0  3 F 

1020330 

3615A71 ! 

43.0!  16.0! 

5.5! 

-  ! 

53! 

12.0! FUEL  PUMPS 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1974 

! 

!  1 

1  1 

48.0!  16. C! 

;  ; 

1.0! 

; 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

» 

! 

; 

i 

(37)  BERNERT,  WILLIAM 

! 

! 

1  1 

2  ! 

2  • 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

DIAN  MARIE 

1630427 

S3! 3A55! 

40.0!  15.0! 

5.0! 

750! 

.  I 

28.0! NONE 

!0R 

OREGON  • 

1982 

! 

i  i 

40.0!  15.0! 

S.O! 

! 

.  2 

t 

i 

CITY  ! 

LISA  0 

1697126 

1413A35! 

33.0!  17. C! 

4.d! 

950! 

-  ! 

26. 4  j  NONE 

!0R 

OREGON  * 

1985 

! 

•  • 

33.0!  17. G! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

RAMONA  III 

•206185 

1613A36! 

45.0!  14. C! 

5.0! 

640! 

-  • 

30.0! NONE 

!0R 

OREGON  ! 

1963 

1  ! 

45.0!  14.0! 

4.5! 

! 

-  • 

! 

! 

CITY  ! 

VICKI  B 

•666124 

38131 55! 

48.0!  22. G! 

5.0! 

1320! 

-  » 

37.0! NONE 

!0R 

OREGON  ! 

1984 

! 

•  1 

1  1 

43.0!  22.0! 

!  ! 

5.0! 

! 

! 

S 

-  ! 

! 

! 

j 

• 

2 

CITY  ! 

! 

! 

(32)  BERNIE  BOAT  RENTAL,  INC.'. 

•  1 

•  • 

;  ! 

;  j 

i 

j 

! 

! 

t 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

BERNIE 

1512796 

711C02! 

—  1  —  1 

5.7! 

390! 

-  ! 

11 «  0! NONE 

!LA 

CUT  OFF  ! 

1968 

! 

j 

i  i 

i  i 

31.8!  10.3! 

;  i 

5.0! 

i 

1 

j 

5! 

! 

! 

t 

! 

i 

4 

i 

(32)  PERRY,  BRIAN 

i 

i 

i  i 

i  i 

j 

i 

i 

! 

i 

j 

! 

! 

I 

i 

2 

i 

D /0/A  0RI-LI  CO. 

i 

!  1 

•  i 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

HISS  L 

1299756 

2413A36! 

47. 4i  17.0! 

5.0! 

400! 

-  * 

25.0U0NE 

!LA 

LAROSE  ! 

1965 

j 

!  1 

50.0!  17.0! 

i  ; 

4.0! 

! 

i 

i 

i 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  8ERTUCCX,  ANTHONY  J., 

! 

CO ! NS  T. 

i  i 
•  1 

!  2 

!  i 

i 

» 

i 

2 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

CO.,  INC. 

i 

1  1 

i  ; 

i 

! 

! 

i 

8URRU00D  BUGGY 

1592009 

1311C02I 

33.4!  14.0! 

5.6! 

430! 

-  ! 

20 . 0 ! NONE 

!LA 

NEW  j 

1978 

! 

!  ! 

38.3!  14.0! 

S.d! 

2 

18! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CAPT.  ANTHONY 

•562584 

10013*36! 

D6.4!  26.0! 

9.6J 

1600! 

-  ! 

36 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1  1 

56.4!  26.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  ! 

CAPT.  DANNY 

1566751 

1  31 ! 3*  36! 

70.5!  23.1! 

10.5! 

1800! 

-  t 

39. 0! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1975 

1 

1  1 

70.5!  25.1! 

10.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

MISS  MARGARFT 

1646702 

14813*36! 

7c,3!  30.0! 

11.6! 

2100! 

-  • 

39.0! NONE 

I  LA 

NEW  ! 

1982 

1 

!  | 

76.3!  30.0! 

11.6! 

! 

-  » 

i 

! 

ORLEANS  1 

HISS  NYDA 

163574/ 

11413A36! 

75.0!  70.0! 

10.7! 

1800! 

-  ! 

42. oj  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

! 

! 

i  i 

j  i 

75.0!  70.0! 

i  i 

10.7! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

! 

! 

(32)  BERWICK  OAY  TRANSPORT  ATI ! ON  CO. 

i  i 

•  l 

i  ! 

1  1 

i 

• 

i 

i 

» 

! 

! 

t 

! 

! 

2 

i 

SCA  ROSE 

1643146 

11713*36! 

91.0!  30. G! 

11.0! 

mm  1 

-  ! 

35 .0! NONE 

1LA 

MORGAN  i 

_ 

1 

! 

i  ; 

i  i 

119.0!  30.0! 

i  • 

9.0! 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

i 

(22)  PETNLEHEH  STEEL  CORP. 

1 

(61REAT 

1  ! 

i  j 

i  i 

i  i 

■ 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

LAKES  STEAMSHIP  DIVISIO!) 

!  1 

!  i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

BURNS  HAR90R 

1618479 

3326311  *06! 

9)0.01105 .0! 

27.6! 

14400! 

68540! 

132.3! SINGLE  BELT 

250* 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1980 

1 

1  11000.01105.0! 

22.0! 

! 

-  i 

i  BOOM 

! 

! 

LEWIS  WILSON  FOY 

1592377 

3326311*06! 

990.0 ! 1 C  5.0 ! 

27.6! 

1*400! 

68540! 

127.0! SINGLE  BELT 

250* 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1978 

1 

!  M090.0M05.0! 

22.0! 

! 

-  ! 

!  BOOM 

! 

I 

SPARROWS  POINT 

1264391 

7321 11 *36! 

633.0!  70.2! 

26.9! 

77001 

24800! 

109.0! SINGLE  BELT 

250* 

(OH 

CLEVELAND  ! 

*  1980 

t 

•  1 

698.0!  70.2! 

18.5! 

! 

-  ! 

!  BOOM 

! 

| 

STEWART  J.  CORT 

1532272 

2991811*06! 

939.31105.0! 

27.9! 

14400! 

64000! 

129.2! SELf-UNLOAOER 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

1971 

! 

! 

1  11030.0! 105.0! 

!  !  1  S 

19.1! 

i 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(09)  BETHLEHEM  STEEL  CORPORA?! ION 

•  1 

1  1 

!  j 

i  i 

[ 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(COKE  OVEN  OfcPT . ) 

1 

•  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

BETHCOAL  3 

1288534 

2364! 4A43! 

271.6!  52.1! 

15.3! 

-  ! 

5320! 

24 .0! NONE 

!HD 

SPARROWS  ! 

1962 

1 

1 

1 

!  1 

t  ! 

1  1 

2*1.4!  52.2! 

!  ! 

!  ! 

4.6! 

! 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

POINT  ! 

! 

! 
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ENGR'. 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUM3ED 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBED 

S  !VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  'CODE'LENGTHiaoDTH!  * 

-!®£GIS-!****!  REG.  !  PEG. ‘LOAD-! 

•  TER  !  SEE *//////!/////>  ED  • 

•  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NAGE  •  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6HT! 

SCAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

•  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  !  ! 
!S  JOPERATING  i  ! 
!TC!  SASE  !  YEAR  ! 

! AOS  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD| ////////// !  OR  ! 
!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(33)  2IEHL  OFFSHORE 

i 

l 

j 

j  i» 

i  >  ! 

j  2  ! 

■ 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

• 

2 

2 

i 

< 

i 

2 

j 

i 

8IEHL  TRADER 

!  5  3  2  A  5 1 

!  484MA02! 

-  \ 

-  i 

1 0.8 ! 

7500! 

1000! 

-  ‘NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1977 

{ 

i 

i  i  i 

209.3! 

42.7! 

11.1! 

i 

-  » 

• 

I 

! 

3IEHL  TRAVELER 

‘5*4627 

*  484MA0?! 

-  ! 

-  i 

16.8! 

7500! 

1000! 

!  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1977 

i 

i 

2  i  i 

■  t  2 

20-3.3! 

• 

42.7! 

i 

11.1! 

i 

■ 

■ 

i 

1 

2 

! 

! 

; 

(13)  BIEPWOSTH,  MELBERN  DEE 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

2 

2 

i 

; 

■ 

i 

t 

i 

■ 

i 

2 

! 

I 

• 

NARY  0  III 

•529S7B 

•  J6S1C11! 

52.9! 

13.0! 

4.2! 

224! 

-  » 

22.0! NONE 

!NC 

CALABASH  • 

1978 

i 

i 

i  i  i 

i  i  ! 

52.9! 

» 

1 3.C! 

; 

4.0! 

i 

i 

i 

48! 

i 

i 

i 

! 

! 

(01)  61G  BEAR  TRUCKING 

i 

i 

t  ii 

2  ;  2 

i 

i 

■ 

■ 

t 

t 

j 

i 

t 

» 

2 

; 

; 

! 

! 

| 

SEA  WIND 

1239145 

!  2 J ! 3336! 

44.4! 

15.1! 

6.1! 

330! 

10! 

1 o .0 ! NONE 

2 

1937 

• 

i 

i 

i  j  ■ 

;  j  i 

44.4! 

« 

15.1! 

6.1! 

i 

i 

t 

i 

j 

2 

| 

2 

i 

(32)  BIG  OAK  TOWING 

i 

* 

!  !  ! 

i  i  2 

2 

2 

; 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

■ 

t 

2 

i 

LOIS  3 

‘524641 

•  128! 3 A  3  5 ! 

’0.0! 

2E.0! 

3.0! 

1300! 

-  ! 

38.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  !  * 

1989 

2 

t 

!  !  ! 

i  t  i 

«0.0! 

2 

23.0! 

i 

7.0! 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

I 

! 

(31)  BIG  RIVER  BARGES*  INC- 

i 

i 

i  ;  t 

i  ii 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

j 

i 

i 

2 

i 

2 

i 

3R  2 

! 6229o1 

•  o66!4A41» 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1503! 

19.1 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

198C 

* 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  * 

i 

; 

Bfl  3 

!o22962 

!  866! 4 A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1503! 

19.1 ! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1980 

2 

i 

■  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  < 

i 

i 

CG3  225B 

!37752A 

!  736! 4A40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1667! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

i 

i 

i  i  i 

1  i  ; 

200.0! 

; 

35.0! 

t 

1.5! 

i 

i 

i 

; 

2 

2 

2 

2 

(33)  BIG  STAR  BARGE  K  BOAT 

COS. 

2  2  I 

i  ■« 

t 

j 

; 

; 

i 

t 

■ 

i 

» 

i 

; 

2 

2 

I 

STAR  ? 

! 229  3 1  5 

!  8 1  3 !  5  A  70  ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1340! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON  I  * 

1985 

; 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

» 

-  • 

i 

t 

STAR  5 

!  295642 

!  32255A70! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ; 

1340! 

15. 0! DIESEL 

PUMP 

•TX 

HOUSTON  !  * 

1984 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

I 

STAR  6 

J2R7126 

!  522 ! 5  A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

f 

1340! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

iix 

HOUSTON  !  • 

1985 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

2 

STAR  7 

•591611 

!  932! 5A70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

1600! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  !  * 

1988 

i 

2  i  i 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

i 

-  • 

• 

! 

! 

STAR  ? 

!5«9690 

•  9*2! 5 A70 ! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ; 

1600! 

14.0! DIESEL 

•»UHP 

!TX 

HOUSTON  I  * 

1988 

i 

!  !  • 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  » 

i 

I 

STAR  DIAMOND 

‘576333 

•  950! 5A70! 

194.6! 

50.0! 

9.0! 

-  1 

1750! 

15.012  OEEP 

WELL 

i  T  X 

HOUSTON  ! 

1960 

; 

i  2  i 

194. o! 

50.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

!  PUMPS 

« 

I 

STAR  X 

i  - - - 

!  775 ! 5 A  70! 

119.0! 

52.5! 

9.0! 

! 

1450! 

1 4 .0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  I  • 

1988 

; 

i 

!  •  i 

i  i  i 

119.0! 

i 

52.5! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(26)  BIGANE  VESSEL  FUELIN6 

2 

CO ! H® AN Y 

i  i  i 

;  ;  ; 

; 

t 

; 

i 

i 

! 

! 

« 

\ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

Of  CHICAGO 

i 

i  t  ! 

> 

; 

• 

i 

2 

! 

! 

I 

JOS.  f.  BIGANE 

•545832 

!  334 !  IA03! 

1 3C.0! 

40. C! 

13.0! 

400! 

551! 

4.0! NONE 

!IL 

CHICAGO  I 

1973 

i 

i 

•  !  ! 

!  t  ! 

140.0! 

i 

40.0! 

j 

6.0! 

; 

j 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

J 

i 

I 

I 

i 

(16)  BILOXI  PPESTRESS  CONCRET • £/  INC. 

!  I  ! 

i  2  i 

i 

; 

i 

; 

i 

j 

! 

i 

> 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

I 

MARY  E. 

•505822 

•  40.3*35! 

44.4! 

20.0! 

7.3! 

iooi 

-  ! 

30.0! NONE 

!H$ 

BILOXI  I 

1966 

» 

* 

!  !  ! 

«  !  ! 

50.0! 

i 

20.0! 

i 

6.0! 

j 

1 

i 

j 

! 

! 

! 

2 

I 

I 

(32)  BILUFCO  BOAT*  INC. 

! 

• 

!  !  ! 

•  !  ! 

; 

i 

; 

■ 

i 

» 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

I 

I 

MISS  LUCIFER 

•573496 

!  61 ! 3  A  3  6 J 

56.0! 

19.0! 

3.0! 

40oi 

40! 

20. 0! 2  TON 

ELECTRIC 

ilA 

8URAS  ! 

1976 

; 

i 

!  !  ! 

I  !  ! 

56.0! 

t 

19.0! 

i 

2.C! 

! 

! 

j 

-  ! 
i 

!  SOON 
! 

! 

! 

I 

(11)  BIRSCH*  WILLIAM  L. 

2 

i 

i  !  i 

l 

! 

; 

i 

; 

j 

i 

! 

1 

2 

2 

i 

I 

1 

I 

! 

3IRGIT  ANN 

•241201 

!  41 ! 3 A  3  5 1 

6B.9! 

20.1! 

8.6' 

400! 

-  ! 

35.0INONE 

! 

I 

1941 

i 

I 

!  J  i 

!  !  ! 

49.9* 

; 

21.1! 

i 

3.6! 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

I 

1 

! 

! 

(32)  BISSO  MARINE  CO. 

! 

i 

<  i  < 

I  •  i 

• 

i 

2 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

) 

! 

I 

1 

I 

3FAU  BISSO 

•269879 

!  66!3A36! 

74.2! 

22.3! 

3.0! 

1200! 

-  ; 

30.01  NONE 

)LA 

NEW  !  * 

1973 

i 

!  !  ! 

*0.0! 

23. C! 

5.0! 

! 

-  • 

! 

1 

ORLEANS  I 

RIPTIDE 

! 270048 

!  148! 3*35! 

119.0! 

32.0! 

7.0! 

1200! 

-  i 

35 . 0! NONE 

ILA 

NEW  I  * 

1973 

; 

•  !  ! 

119.0! 

32.0! 

4.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

OPLFAHS  I 

TYLER 

•574676 

!  60S3A55! 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

35 .0! NONE 

IlA 

NEW  !  * 

1986 

! 

2 

<  2  ! 

!  !  ! 

60.0! 

« 

22.0! 

i 

5.0! 

i 

t 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  I 

I 

(32)  BISSO  TOWBOAT  CO./  INC 

» 

•  !  ! 

i  j  i 

2 

2 

; 

i 

! 

i 

i 

2 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

I 

GEMINI 

■  - 

!  25! 1 C02! 

46.0! 

19.0! 

2.5! 

400! 

20! 

25.0!NONE 

ILA 

NEW  ! 

1979 

i 

•  !  j 

50.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS  I 

ALMA  S 

! 25069? 

•  A5«3A36i 

93.3! 

22.7! 

10.6* 

2400! 

-  ; 

35.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1946 

i 

•  !  ! 

no.o! 

24.0! 

9.0! 

! 

.  j 

; 

I 

ORLEANS  I 

3AR0N 

! 57915 1 

!  67*3*36! 

39.1! 

27.2! 

13.0! 

3000! 

-  ! 

35.0  j  NONE 

ILA 

NEW  I 

1977 

i 

!  !  ! 

94.0! 

26.0! 

11.0! 

j 

-  J 

! 

t 

ORLEANS  I 

BILL  S. 

I 526609 

!  177S3A36! 

9  3.5! 

28.4! 

13.6* 

5600! 

-  • 

37 .0! NONE 

ILA 

NEW  I 

1970 

i 

!  !  ! 

105.0! 

29.0! 

10.3! 

j 

-  • 

! 

I 

ORLEANS  I 

CAPT.  BILLY  SLATTEN 

•003314 

!  68J3A36! 

115.5! 

23.4} 

10.4! 

3400! 

-  • 

40 .0! NONE 

ILA 

NEW  I  * 

1974 

! 

i  i  ! 

125.0! 

25.0! 

B.o! 

! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS  I 

CAPT.  JOE  tfISSO 

•535*88 

•  12313*36! 

92.  8* 

23. C! 

12.0! 

4200! 

-  • 

40.0! NONE 

ILA 

NEW  I 

1971 

i 

!  >  ! 

92.3! 

28.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS  ! 

CECILIA  3  SLmi • €N 

•504991 

!  34*3*38! 

96.6! 

27.0! 

12.6! 

2750! 

-  » 

35.0! NONE 

ILA 

NEW  !  • 

1966 

i 

2  j  i 

105.0! 

26.0! 

S.6! 

! 

-  » 

i 

I 

ORLEANS  ! 

COURTNEY  S 

•209386 

!  20113A36! 

93.0! 

23.6! 

12.0! 

2400! 

-  J 

40. oi PUMPS 

ILA 

NEW  I  * 

1966 

i 

t  j  2 

112,0! 

30.0! 

10.0! 

j 

-  ! 

2 

I 

ORLEANS  I 

cLI? APETH  S 

S  238543 

!  52! 3 A  36! 

73.9! 

23.2! 

9.5! 

1300! 

-  • 

34.0! NONE 

ILA 

NEW  I 

1944 

j 

!  !  ! 

55.5! 

23.2! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  t 

INDEPENDENT 

•270234 

!  33 !  3*36 ! 

1.94.0! 

26.5! 

12.0! 

2750! 

-  ! 

30.0! NONE 

ILA 

NEW  I  * 

1963 

i 

•  •  ! 

112.0! 

27.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

LEO 

1500335 

*  70*3*35! 

75.0! 

25.0! 

10.6! 

220oi 

-  • 

35. 0! NONE 

•LA 

NEW  ] 

1965 

i 

!  !  ! 

35.0! 

26.0! 

9.0! 

; 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

MARY  $ 

S645188 

!  127*3*36! 

93.6! 

25.0* 

13.6! 

2750! 

-  • 

30. 0 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1945 

! 

!  !  ! 

101.0! 

26.0! 

12.8! 

t 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

SANDRA  KAY 

•532006 

•  105!3A36! 

35.6! 

23.05 

12.5! 

2400! 

-  • 

35.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1972 

i 

t  i  j 

9  5.0! 

28.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS  ! 

SCOTT  S 

•256700 

•  1 25! 3*36 ♦ 

3  3.2! 

25.0! 

11.6! 

2240! 

-  ! 

35. 0! NONE 

ILA 

NEW  I 

1948 

| 

!  !  ! 

96.0! 

25.0! 

9.0! 

! 

-  » 

! 

{ 

ORLEANS  • 

TRIUMPH 

! 210643 

!  19913*38! 

93.2! 

23.6! 

15.0! 

2600! 

-  ! 

15.0! NONE 

•LA 

NEW  l  * 

1964 

■ 

i  i  ; 

110.0! 

30.0! 

11.0! 

i 

-  • 

j 

i 

ORLEANS  I 

W.  A.  BISSO 

•287240 

!  TOO! 3A36 ! 

91.0! 

26.0* 

12.1! 

2500! 

-  • 

40.0 !  HONE 

ILA 

NFW  ! 

1961 

i 

i 

i 

i  i  i 

!  !  i 

95.1* 

i 

! 

23.2! 

i 

i 

10.5! 

i 

i 

! 

I 

i 

i 

; 

i 

! 

1 

j 

2 

ORLEANS  I 

I 

I 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


2Q1 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  8ISS0  TOWBOAT  CO./  INC. 

(CONTINUED) 

0ISSO  10 


STAR  BLUE  JAY 


(32)  eisso,  £.  N.  t  SON/ 
A.  T.  HIGGINS 


C.  D.  WHITE 
CAPTAIN  BUD 
EDWIN  N  8ISS0 


ELIZABETH  d 


J.  A.  9ISS0  II 


PEGGY  H 
S AH  LEBLANC 


JOSEPHINE 
NO  505 


(33)  9J-TITAN  SERVICES  COMPAN 
JUNE  J 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  !C0Dc!LENGTH!9RDTH!  * 

“!REGIS- ! ***♦ *  REG.  !  PEG.lLOAD-* 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 


(36)  BLACK  BALL  TRANSPORT/  INK. 


(26)  BLACK  MARINE/  INC. 
BAYOU  LADY 


CHARLFS  BLACK  JR 
CHARLES  BLACK  SR 


(33)  BLACK  NAVIGATION  COMPANY! 


KANT1SHNA 

PASTOLXK 


(31)  BLACK  RICE  COMPANY 
HWP  5 


!  TON-  ! PAGE!  OVEP-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 
•  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 


SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 


1  I 

i  i 

t  i 

i  j 

143*!4A43i 

i 

1 

2 

2 

100.0! 

2 

; 

2 

; 

30. oi 

2 

i 

i 

i 

5.4! 

i  t 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

50014A46! 

200.0! 

36.0* 

10.0! 

!  » 

200.0! 

36.0! 

2.0! 

S50*  5*71 ! 

175-0! 

26.0! 

9.0! 

j  j 

175.0! 

26.0* 

3.0! 

74*! $471! 

175.0* 

35.0! 

9.0! 

!  j 

175.0! 

35.0! 

3.0! 

54815A70! 

1«5.0! 

35.0! 

7.0! 

i  2 

i  i 

195.0! 

2 

■ 

35.0! 

■ 

1-5! 

t 

119 ! 3*36  * 

i 

1 05 .0! 

■ 

32.0! 

i 

14. oi 

i  j 

105. 0! 

32.0! 

10.0* 

100 !3 A3>! 

104.0! 

26.0! 

13.5! 

!  * 

110.0! 

26.1! 

11.3! 

10913A36! 

100.0! 

27. C! 

14.0! 

;  i 

100.0! 

27.0! 

10.0! 

99! 3*35 ! 

31.0! 

24.0! 

10.0! 

«  j 

•1.1! 

24.0! 

9.8* 

1 55 1 3*  36 ! 

100.2! 

31.2! 

16.0! 

i  i 

109.0! 

33.0! 

14.0! 

4413A36! 

104. S! 

24.62 

12.9! 

i  i 

114.0* 

?4. 6! 

9.0! 

122!3A36i 

102.8! 

23.G! 

14.5! 

•  * 

110.0! 

23.1! 

13.6! 

7S!3A36! 

109.8* 

29.5! 

12.0! 

i  t 

109.3! 

?9.5! 

12.0! 

118*3436! 

94.0! 

25. C! 

12.5! 

i  i 

94.1! 

23.1! 

9.2! 

1 27*!  3*36? 

102.0! 

25.C! 

14.5! 

•  • 

110.0! 

28.1! 

13.6! 

115*3*3-5! 

94.0! 

25.0! 

12.5! 

i  i 

94.1! 

25.1! 

9.2! 

93!*  3  *  36! 

93.7! 

24. C! 

13.0! 

i  2 

94.0! 

24.0! 

11.1! 

114*3*36! 

88.0! 

26.6* 

12.0! 

!  • 

97.0! 

23.0! 

3.5! 

255 !4A43 ! 

11C.0! 

40.0! 

7.0! 

i  j 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

760  !4  A  43*! 

155.0! 

51.0! 

11.3!. 

;  i 

155.0* 

51.0! 

3.0! 

793j  4*43 ! 

155.0! 

51.0! 

11.3! 

i  i 

150.0! 

51. C! 

3.0! 

1100*4443! 

240.0* 

50.0! 

9.5! 

i  ■ 

{  j 

240.0! 

2 

i 

50.0! 

! 

i 

1.5! 

t 

*  i 

50*!3*36« 

j 

i 

; 

6.oi 

j  i 

47.0! 

20.0! 

2.5! 

50*3436! 

-  ! 

-  ; 

6.0! 

!  ! 

47.0! 

20.0! 

2.5! 

279*4446! 

—  J 

—  ! 

6.0! 

i  i 

130.0! 

34. ci 

3.0! 

3001 4A46! 

--  ! 

--  ! 

3.0! 

;  i 

130.0! 

34. 0!* 

2.1! 

300! 4*46 ! 

—  • 

—  ! 

3.0! 

i  i 

130.0! 

34. C! 

2.1! 

300  j  4*46 ! 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

!  ! 

i  i 

130.0! 

; 

i 

34.  C! 

• 

3.0! 

2 

i  i 

3346! 1*13! 

t 

310.3! 

68. Oi 

2 

12.6! 

i  » 

i  i 

i  i 

341.6! 

j 

72.0! 

! 

10.0! 

• 

t  2 

J5*!3A3si 

i 

40.5! 

i 

16. C! 

; 

6.0! 

i  ; 

40.5! 

16.0! 

6.0! 

53! 3*35 ! 

53.5! 

18.0! 

8.0! 

i  j 

53.5! 

13.0! 

3.0! 

56! 3*35 ! 

52.0! 

21.5! 

7.2! 

!  ! 

52.0! 

21.5! 

7.2! 

31 ! 3*35! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

2  j 

;  ; 

60.0! 

j 

i 

20.0! 

; 

o.O! 

2 

;  j 

40! Y *03 1 

• 

47. oi 

j 

14.0! 

; 

5.0! 

!  ; 

50.0! 

14.0! 

2.5! 

35!  3*  35! 

4o.  0! 

23.0! 

3.0! 

i  i 

46.0* 

23. C! 

3.0! 

21  '*34  35*! 

43.5! 

14.0! 

3.5! 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

3.5! 

89*3435! 

73.0! 

22.0! 

6.0* 

!  ! 

73.0! 

22.0! 

3.7! 

129*4443! 

110.0! 

26.0! 

4.7! 

2  ; 

110.0* 

26.0! 

1.5* 

61 14443! 

60.2* 

24.6* 

4.7! 

;  i 

60.2! 

24.6! 

1.5! 

319!5*70* 

150.0! 

40.0! 

5.7! 

•  • 

150.0! 

40.0! 

1.6* 

319 ! 5*70! 

150.0! 

40. C! 

5.0! 

;  ! 

150.0! 

40. C! 

1.0! 

454! 5*70! 

150.1! 

33.0! 

10.3! 

!  ! 

150.1! 

33.0! 

1.5! 

353! 5 A  70! 

149.0! 

50.0! 

4.7! 

2  i 

■  i 

i  t 

149.0! 

t 

i 

50.0! 

i 

1.6! 

! 

i  ! 

922*4446! 

i 

195.0! 

2 

35.0! 

j 

9.oi 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

922J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

40. 0! NONE 

i 

40.0IN0NE 


35.0! NONE 

i 

40.0! NONE 


40.0! NONE 

i 

40.0 ! NONE 


40.OSN0NE 

! 

50.0125  TON  CRAWLER 
•OECK  CRANE 
65.0! 100  TON  DECK 
! STEAM  DERRICK 
65.0*100  TON  DECK 
•STEAM  DERRICK 
13. 31N0NE 
! 


23-OSNONE 

i 

28. 0! NONE 

i 

s.oInone 

! 

6.0!  NONE 

i 

6. oi NONE 
! 

8.0! NONE 


23.0! NONE 
! 

23.0 ! NONE 
! 

?9.0! NONE 
! 

31.0! NONE 


20.0! NONE 
! 

22.0! NONE 


5.0! PUMP 
! 

5. 0! NONE 


5.0! DIESEL  WINCH/ 
!  PUMP 
11. OIK.1"* 


12.0(2  PUMPS  ANO  2 
{WINCHES 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

! 


!LA  HOUMA 
! 

!LA  HOUMA 
! 

!LA  HOUMA 
! 

!LA  HOUMA 


! WA  PORT 
!  ANGELES 
! 
i 
! 

! IL  SENECA 
1 

IIL  SENECA 
( 

!IL  SENECA 


19.1 (NONE 
! 

! 

! 


ft  VEHICLIES  ! 


!AK  NENANA 
! 

! AK  NENANA 
{ 

! AK  NENANA 
! 

! AK  NENANA 
! 

!AK  NENANA 

1 

1 AK  YUKON 
!  RIVER 
! AK  YUKON 
!  RIVER 
! AK  YUKON 

2  RIVER 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 


YEAR  • 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


1939  ! 
*  1984  ! 


•  1982  ! 

1 

•  1930  ! 

i 

1965  • 
! 

•  1980  2 

l 

•  1982  2 


•  1959  J 

1 

1963  ! 

2 


1982  ! 
J 

*  1957  2 
! 

1950  ! 
! 

1964  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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cNG9! 

D’STI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

1ND  N0H3ER 

!  COAST 
!  GUARD 
•  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  10RAFT! 
NET  ! CO DE 1 LENGTH*  OR DTH!  • 

!RcGIS“!****l  REG.  !  REf..lLOAD-' 
Tf*  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1PAGE!  OVER-! OVEP- !///// ! 
MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT 1 

‘CAPACITY! 

i  i 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGEftS  ! 

HIGH-  *.  !  V 

EST  *.  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TCI 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

LIGHT) !////////////////!TD! 
(FEET) !  LINE-2  SEE! 

E  S  S  £  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

! *RE8UILT! 

(31)  “LACK  RICE 

COHPANY 

i  1 

i  i 

l  t 

i 

i 

t 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

■ 

!  ! 

2  * 

!  ! 

(continued: 

!  ! 

j 

■ 

i 

i 

i 

i 

2 

HHP  7 

92214A46! 

1*35.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1681* 

1 9.1 ! NONE 

i 

•  1982  ! 

i  ; 

i  i 

195.0! 

35. C! 

i 

1.6! 

i 

t 

■ 

i 

i 

i 

■ 

i 

2  t 

i  j 

(31)  BLACK,  INC 

i  j 

;  i 

■ 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

2 

2  2 

i  i 

NKP  2 

‘622963 

36614A41 1 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  J 

1503! 

19.11N0NE 

•AR 

N.  LITTLE 

!  1930  *. 

i  i 

195. G! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ; 

1 

2 

ROCK 

j  t 

HHP  3 

!6229o9 

36o! 4A41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1503! 

19.1 !NONE 

•AR 

N.  LITTLE 

!  1980  ! 

i  i 

i  i 

1*35.0! 

35.0! 

; 

1.6! 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

2 

ROCK 

2  * 

j  « 

(2d)  black HAWK 

fleets 

INC. 

i  i 

i  ; 

j 

i 

t 

i 

■ 

; 

t 

i 

1 

1 

i 

t 

2  j 

2  ! 

ELLEN 

•233125 

50  13  A3' 1 

47.2! 

13. C! 

6.0! 

330! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

!  ZA 

DAVENPORT 

!  1960  ! 

;  2 

47-2! 

13. C! 

5.5* 

i 

-  • 

i 

j 

i  • 

EMILY  K 

*605506 

S713A361 

54.31 

22.0! 

7.o! 

940! 

-  • 

34.0! NONE 

!1A 

DAVENPORT 

!  1979  ! 

i  i 

54.3! 

22.0! 

7.o! 

i 

“  ! 

! 

i 

i  ! 

JOSHUA 

•634805 

9013*36! 

60.0! 

22. C! 

7.6! 

730! 

-  • 

34. 0 ! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

!  1981  ! 

*  i 

60.01 

22. C! 

7.6! 

i 

-  • 

i 

2 

;  i 

LADY  LONE  STAR 

•510596 

9013A35! 

75.0* 

24.0! 

5.2! 

763! 

-  • 

29.0! NONE 

!  I 

OAVENPORT 

!  1967  » 

i  • 

73.0! 

24.0! 

5.2! 

i 

-  | 

» 

2 

i  i 

H  ARC 

•617311 

37*  3*36  ! 

6  0.0! 

22.0! 

7.6! 

940! 

-  • 

34.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

!  1980  ! 

i  i 

60.0! 

72.0! 

7.6! 

■ 

-  ! 

i 

j 

i  i 

MICHAEL 

•646664 

9013A36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

730! 

-  • 

34.0! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

!  1982  ! 

1  1 

54.3! 

22.C! 

7.6! 

> 

-  • 

i 

i 

i  i 

NATHAN 

•623257 

S713A36* 

54.3! 

22.0! 

7.6* 

940! 

-  • 

34.0 ! NONE 

!IA 

DAVENPORT 

!  1980  ! 

<  i 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

i 

-  • 

i 

« 

i  i 

SAMANTHA 

16079-7 

8713A36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

940! 

-  * 

34.0! NONE 

•IA 

DAVENPORT 

!  1979  • 

!  1 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

i 

-  ! 

i 

« 

2  i 

3S  G  1 

90! 4A  47! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  • 

350! 

3.0! NONE 

»IA 

DAVENPORT 

!  1950  ! 

i  i 

130.0! 

26.0! 

.5! 

i 

-  • 

! 

i 

;  ; 

8SG  2 

9014IL7! 

100.0* 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

3.0! NONE 

!  I 

DAVENPORT 

!  1950  ! 

;  • 

100.0! 

26.0! 

.5! 

j 

-  • 

i 

2 

i  • 

■?$G  1 

90 1 4A47 • 

1CC.0! 

26.0! 

6.S! 

-  * 

350! 

3.0! NONE 

!!A 

OAVENPORT 

!  1950  ! 

•  * 

100.0! 

26.0! 

.5! 

i 

-  | 

i 

i 

;  ! 

y$G  A 

9014A47! 

100.0! 

26. C! 

6.5! 

-  • 

350! 

3.0! NONE 

!  IA 

DAVENPORT 

!  1950  ! 

1  1 

no.os 

2c. 0! 

.5! 

i 

-  ! 

t 

1 

i  i 

3SG  5 

9014A47! 

1 30. 0! 

?o.C! 

6.5! 

-  ! 

350! 

3.0*  NONE 

•IA 

OAVENPORT 

•  1958  i 

•  1 

100.0! 

26.0! 

.5! 

i 

-  ; 

i 

2 

2  t 

3SG  7 

«  - 

0014A47! 

nc.oi 

26.0! 

6.5! 

-  j 

350! 

3.01N0NE 

*IA 

OAVENPORT 

!  1955  • 

• 

;  » 

100.0! 

26.0! 

.5! 

» 

-  » 

! 

i 

•  ! 

9SG  t 

i  ...... 

9014A47! 

100.0* 

26.0! 

6.5! 

! 

350! 

8. 0! NONE 

!  I A 

OAVENPORT 

!  1971  • 

i 

!  1 

100.0! 

26. C! 

.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

JAMES  6903 

;  - - 

2C014A47! 

150.0! 

32. C! 

8.0! 

-  ! 

1090! 

1 1 . 0 ! NONE 

S  IA 

DAVENPORT 

!  1966  ! 

! 

<  i 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

l 

2 

!  ! 

3UILDERS  OR  EDGE 

3ARGE 

6 

!  - 

14016A99* 

100.0! 

26.0! 

6.3! 

-  • 

-  -  • 

37.0! D IESEL  SAND  PUMPlIA 

DAVENPORT 

!  1961  ! 

!  1 

t  ! 

100.0! 

26. C! 

j 

6.5! 

* 

j 

< 

i 

i 

i 

• 

2 

!  ! 

!  ! 

(32)  3LANCHARD 

T0VIN6 

CO. 

i  i 

1  i 

i 

! 

i 

« 

■ 

i 

! 

• 

j 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

CORPORATION 

i  i 

! 

! 

! 

J 

i 

! 

!  ! 

HP.  N.  BLANCHARD 

1614248 

5413A35! 

45.0! 

19.0! 

7.0! 

600! 

35! 

3o  .  0  !  HAND  WINCH 

!LA 

HOUMA 

!  1979  • 

1  ! 

i  i 

45.0! 

19.0! 

; 

5.5! 

j 

j 

i 

; 

» 

j 

! 

!  ! 

!  ! 

(29)  9LASKE  NARINE*  INC. 

1  1  • 

•  1  • 

i 

• 

■ 

i 

; 

j 

j 

j 

j 

| 

i 

j 

!  ! 

!  ! 

0 AN  C.  PURNETT 

1269437 

1  46613A36! 

154.5! 

45. C! 

8.0! 

5600! 

-  • 

33.0SN0NE 

!  IL 

ALTON 

!  1954  ! 

1  1  ! 

154.5! 

45. C! 

7.0* 

! 

-  ! 

j 

! 

j  ! 

OMAHA 

1266505 

1  97*  3*36l 

1*0.0! 

34. C! 

5.5! 

1300! 

.  i 

37 .ol NONE 

!  IL 

ALTON 

•  1953  ! 

1  1  1 

130.0! 

34.0! 

5.0! 

! 

“  ! 

i 

! 

!  ! 

APS  1452 

1602446 

!  93614A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

USO! 

16.05N0N6 

!  IL 

ALTON 

!  1979  J 

1  1  1 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

1  ! 

ARS  1451 

•602447 

1  98614A4*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1450! 

1 o . 0 ! NONE 

!IL 

ALTON 

•  1979  ! 

!  !  ! 

1  95.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

I  ! 

A9S  14440 

1594607 

1  97914443! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1600! 

16.0 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

I  1973  ! 

;  i  < 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

j 

!  ! 

A8S  14453 

•593227 

•  97914A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

uooi 

16.0!  NON'c 

!IL 

ALTON 

!  1973  l 

1  !  1 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

APS  14483 

1593617 

1  93714446! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

i  IL 

ALTON 

!  1978  ! 

1  1  1 

290.0! 

85.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

A9S  U49B 

159361* 

1  9371444*1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1600! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

1  1978  ! 

•  i  i 

200.0! 

15. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

< 

!  1 

APS  14703 

*602446 

1  1052  !  4*4*3 ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0*  NONE 

ilL 

ALTON 

!  1979  ! 

1  1  1 

2)0.0! 

85.0! 

1.6* 

i 

-  ! 

! 

! 

1  2 

ABS  14718 

1602449 

■  105214A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1600! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1979  ! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

i 

!  ! 

ALICE  104? 

1613676 

1  105214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1600! 

1 6.0! NONE 

ia 

ALTON 

1  1979  ! 

! 

!  i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

1 

!  ! 

ANDY  S  206 

1633639 

!  77214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

1 8.0! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1981  ! 

i 

2  i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

i 

2 

!  ! 

ANNE  M  214 

1633843 

1  77214A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

18.0! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1981  ! 

i 

j  ;  « 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  • 

J 

! 

!  I 

AV  56P 

•632970 

•  9C614A4*! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  * 

1600! 

1 6. 0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981  ! 

i 

i  !  j 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

!  ! 

BILLY  203 

1619097 

!  90714443! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

•  ! 

1450! 

15.0! NONE 

!  XL 

ALTON 

1  1980  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  * 

l 

! 

!  t 

303E TTc  8  203 

1633851 

1  772! 4A43  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

13.0! NONE 

ia 

ALTON 

I  1981  1 

! 

!  t  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

i 

!  ! 

CG8  221 R 

•577309 

•  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1667! 

19.1 ! NONE 

ia 

ALTON 

!  1976  ! 

| 

<  i  i 

2,,Q.  0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

!  ! 

CG8  222n 

1577310 

!  73614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1667! 

19.1 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1976  ! 

i 

i  i  i 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

t 

2 

!  ! 

CGB  2233 

1577311 

1  73614441! 

200.0! 

?  5  -  0 ! 

9.0! 

-  • 

1667! 

i9.iixone 

in 

ALTON 

!  1976  • 

j 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5* 

i 

-  ! 

! 

i 

!  * 

CG3  2303 

1577913 

•  73614441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1664! 

19.1! NONE 

ia 

ALTON 

!  1976  ! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

1 

!  ! 

CG3  2318 

1577914 

!  78614441! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1664! 

19.1! NONE 

!  XL 

ALTON 

!  1976  ! 

i 

2  i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

2 

!  ! 

DE  301 

'1641640 

1  6  9  5 1 4  A  4  3 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450* 

16 .0 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1981  ! 

i 

1  !  1 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

\ 

! 

!  ! 

OE  302 

1641*41 

!  6951444*1 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

16.0! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1981  • 

I 

j  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

i 

!  ! 

DF  303 

1641842 

1  6951444*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1450! 

16.0 ! NONE 

•IL 

ALTON 

•  1981  ! 

t 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

i 

-  i 

i 

i 

!  • 

DE  304 

•641  843 

!  6951444*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 6. 0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1961  • 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. Ct 

1.5! 

j 

-  i 

! 

! 

!  ! 

OE  305 

1641844 

!  695144431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1  6. 0 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1981  1 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

•  i 

t 

! 

I  ! 

OE  306 

•641845 

1  695 14*4*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1450! 

1 6 . 0! NON  E 

•IL 

ALTON 

!  1961  ! 

i 

i 

i 

1  1  ! 

1  !  ! 

*  1  ! 

195.0! 

i 

i 

35. C! 

i 

i 

1.5! 

i 

i 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

{ 

i 

i 

! 

i  ! 

!  ! 

!  1 
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ENG*! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

(29)  BLASKE  NARINE#  INC. 

(CONT 

DE  307 
DE  308 
DE  309 
DE  310 
DE  8215 
DE  8219 
DE  8220 
DE  8221 
OE  8222 
DE  8223 
OE  8224 
DE  8225 
OE  8226 
DE  8227 
OE  8228 
DE  8229 
DE  8230 
DEE  J  215 

ELEANOR  CANNON  216 
GALE  HOLLY  1078 
JAN  ELLEN  207 
JILL  EVELYN  209 
JOE  III  213 
JOHN  III  205 
KAREN  9  211 
KRISTEN  202 
HARGE  T  210 
HARIA  204 
NBC  7801B 
NBC  7804B 
NBC  7805B 
NBC  7A108 
MEGAN  201 
MITZI  1059 
RITA  ROSE  1028 
ROSALIE  1069 
ROSE  BUD  1033 
ROSEMARY  1019 
STERLING  C  212 
YOLANDA  CLAIRE  108B 

(32)  BLESSEY  ENTERPRISES# 
ANN  BLESSEY 

RUTH  BLESSEY 

WEB  9019 

WEB  103 

WEB  111 

WEB  112 

WEB  113 

WEB  114 

WEB  115 

WEB  116 

WEB  117 

WEB  118 

WEB  119 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUN BE R 


(32)  9LESSET  ENTERPRISES/  INC 
(CONTINUED) 

WEB  120 


(2?)  PLOCX/  V.  G.  CO. 
WG3  1 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  * 

NET  ! CODE! LENGTH  *  gRDTH*  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 

TON-  '.PAGE!  OVEB“! OVER-!  /////!  HORSE! 
NASH  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER! 


637997 

!  774 1 5A71 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

_ 

UOO! 

13.0! PUMP 

!LA 

NEW 

! 

1981 

i 

!  »  i 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

i 

632738 

!  774 !  5A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0IPUKP 

•LA 

NEW 

i 

1081 

! 

i  ii 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

i 

« 

628503 

!  359i5A7li 

195.0! 

3  5.0! 

9.3! 

- 

1400! 

15.0jpU*P 

!LA 

NEW 

* 

1980 

i 

i  ti 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

; 

623504 

i  ?59isA7ii 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

1400! 

1 5.0! PUNP 

i  LA 

NEW 

i 

1980 

i 

i  ii 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

i 

62934? 

I  659*5471! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

1400! 

15.0! PUMP 

!LA 

HEW 

j 

1980 

i 

i  it 

1«5.0! 

35. C! 

1.6! 

-  • 

t 

i 

ORLEANS 

2 

i 

624209 

i  18C3! 5*71 ! 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

- 

3300! 

18.0! PUMP 

•LA 

NEW 

i 

1980 

! 

t  ;  i 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  J 

i 

i 

ORLEANS 

i 

i 

624210 

1  1 3C3! 5A/1 j 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

- 

3300! 

18.0! PUMP 

!LA 

NEW 

i 

1980 

; 

;  ii 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  * 

t 

■ 

ORLEANS 

! 

i 

632C74 

!  1 303!SA71 j 

297.5! 

54.0! 

13.0! 

- 

3300! 

13.0! PUMP 

!LA 

NEW 

j 

1980 

t 

i  *  i 

297.5! 

54.ni 

2.0! 

-  ! 

» 

i 

ORLEANS 

i 

i 

632075 

i  i so ii 5*7i i 

2  97.5! 

54. C! 

1 0.  C! 

- 

3300! 

13.01PUMP 

!LA 

NEW 

t 

1980 

i 

!  !  ! 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

ORLEANS 

! 

2 

(33)  PLUDCO  BARGE  AND  T0WIN6/'  INC. 
ORION  '25173 


(39)  BLUE  l  GOLD  FLEET 
GOLDEN  BEAR 


(32)  SLESSEY/  WALTER  E./  JR. 
WALTER  BLCSSEY 

643443 

i 

j 

!  !  ! 
140!3A36l  Rl.oi 

i 

2  9.cl 

i 

5.0! 

1300 

i 

i 

36.0! NONE 

i 

1 L* 

8ELLE 

1 

2 

1981 

i 

i 

i 

!  •  *5.0! 

29.0! 

7.6! 

-  ! 

i 

! 

CHASSE 

2 

2 

WEB  1C1 

605735 

2 

774J5A71!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

13.0! TOGO 

9PH 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

2 

1979 

• 

i 

•  !  195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  • 

i 

! 

2 

2 

WEB  102 

606450 

< 

774 ! 5 A71 !  195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.oil000 

SPH 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

2 

1979 

1 

■ 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

i 

i 

! 

VE3  104 

613257 

i 

774 ! 5A71 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

16. 0*1003 

9PH 

PUMP 

iTX 

HOUSTON 

2 

1979 

j 

2 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

» 

! 

{ 

! 

VE3  105 

617162 

j 

774! 5*71 !  195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

UOO! 

18.0*1000 

BPK 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

i 

1980 

1 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

1 

2 

i 

WEB  106 

617163 

i 

774*  5A71 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

UOO! 

13.011000 

9PH 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

i 

1980 

2 

i 

!  •  195.0! 

15.0! 

1.6! 

-  • 

i 

i 

2 

t 

WEe  1C7 

617392 

i 

77455A71J  195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0! PUMP 

Itk 

HOUSTON 

» 

1980 

i 

■ 

!  !  195.0! 

35.  C! 

I.o! 

-  • 

i 

1 

! 

j 

WEB  103 

617*93 

• 

774*5*71 !  105.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

UOO! 

i 8. oi PUMP 

1tx 

HOUSTON 

i 

1980 

2 

2 

!  •  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

2 

2 

■ 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  iTC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


GOLDEN  SUNSET 


(03)  BLUE  CIRCLE-ATLANTIC 
ADELAIOE 


(03)  BLUE  LINES*  INC. 
PYX  3LEU  I! 


(13)  “LUEGRASS  NARINE 
ANY  OKEY 


CINDY  L  £B ICKSON 
GERTRUDE  L  »EF$*CKIP 


K.  L.  J.  ERICKSON 


(13)  BOAT  BARN 
3EAVCA  ISLAND 


VIRGIN  »EP  TVA  499696 


INC. 

i  i  i 

i 

• 

* 

i 

! 

i 

251737 

!  172*3*36! 

14  5.0! 

33.2! 

20.0! 

7000 

-  ! 

45.0SNONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1943 

!  !  ! 

H5. 0* 

33.2! 

14.0! 

-  i 

! 

i 

611637 

!  156*3*36! 

93.0! 

35.0! 

17.7! 

5000 

-  i 

40-0! NONE 

iTX 

HOUSTON  ! 

1979 

!  !  ! 

93.0* 

35. C! 

12.0* 

-  i 

! 

i 

221812 

!  66! 3A36 ! 

115.4! 

28.2! 

13.5! 

1900 

-  ! 

40.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  l 

*  1958 

!  !  ! 

i  i  i 

123.0! 

j 

30.  C! 

i 

10. Q* 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

515355 

!  !  ! 

!  60*1*16* 

j 

*7.oi 

24.0! 

i 

7.5! 

650 

! 

-  ! 

; 

35.9! NONE 

! 

!CA 

SAN  ) 

1979 

l  !  • 

17.0! 

24.0! 

6.0! 

396! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

912972 

•  61 ! 1016 ! 

66. »! 

21.4! 

6.0* 

*00 

-  ! 

25. 0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1987 

!  !  ! 

76.0! 

21.4! 

5.5! 

151! 

i 

* 

FPAHCISCO  ! 

607794 

!  60MA16! 

37. C! 

24.0! 

7.5! 

630 

-  ! 

35. o! NONE 

icA 

SAN  ! 

1979 

!  !  ! 

87.0! 

24.  C! 

6.0! 

396! 

i 

! 

F°ANC  XSCO  ! 

603966 

!  60!1A16! 

37.0! 

24.0! 

7.5! 

680 

.  i 

35 .oi NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1979 

!  !  ! 

*7.0! 

24. C* 

6.0! 

396! 

! 

! 

FRANCISCO  J 

. 

!  50*4*46! 

60.0! 

24.0! 

4.5! 

- 

35! 

6.0! NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1960 

1  •  ! 

!  !  ! 

60.0* 

t 

74. C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  I 

292097 

i  i  i 

!  3512*4443! 

j 

420.0! 

i 

?o.ci 

i 

24.0! 

! 

17000! 

! 

63.6! ELECTRIC 

CEMENT 

i 

!HY 

j 

RAVEN*  ! 

1963 

i  i  i 

420.0! 

80.03 

5.6! 

-  ! 

ipumps;  BOOMS 

! 

290273 

2  3312!4*43! 

420.0* 

80.01 

24.0! 

- 

17000! 

63.6! ELECTRIC 

CEMENT 

!MY 

RAVEN*  ! 

1963 

!  !  ! 

420.0! 

80.0! 

5.6! 

-  i 

'PUMPS?  BOOMS 

! 

291691 

!  3577  •  4*4.3  • 

290.0! 

*  5.  C! 

17.5! 

- 

6500! 

52.1  !£LCCTRIC 

CEMENT 

!NY 

RAVIN*  ! 

1963 

!  !  ! 

290.0! 

35. C! 

3.1! 

-  ! 

!pump;  boom;  hose! 

238249 

!  521*4*^?! 

130.0! 

38.0! 

6.5! 

- 

600! 

24.012  STAGE 

510WER- 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1961 

!  !  ! 

1 30.0! 

38. Q* 

3.0! 

.  i 

IGAS  ENGINE 

! 

PHIA  ! 

649301 

!  3665! 4*48  J 

420.0! 

FO.O* 

27.6! 

- 

20363! 

63.6! ELECTRIC 

CEMENT 

!NY 

RAVEN*  ! 

1982 

!  •  ! 

!  •  ! 

42C.0* 

i 

80. 0! 
i 

5,7! 

t 

-  ! 

! 

IPUMPS?  BOOMS 
! 

! 

! 

645221 

!  !  ! 

!  63  !1  A  50 ! 

i 

74.0! 

i 

26.0! 

t 

6.4! 

700 

i 

soi 

! 

26.0! NONE 

! 

!  VI 

» 

CRUZ  BAY/  i 

1982 

!  !  ! 

!  j  ! 

*3.0! 

i 

26.0* 

i 

5.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ST.  JOHN  | 

2*4132 

i  i  i 

!  223  !3*3*i 

i 

104.8* 

i 

30.  C! 

i 

ii.  7i 

2800 

! 

-  ! 

• 

32.oi.N0NE 

i 

i<Y 

PADUCAH  ! 

*  1973 

1  !  » 

110.0! 

30.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

i 

292936 

!  2*0*3*36! 

120.0! 

33.0* 

7.5! 

3200 

-  ! 

36.5! NONE 

»KY 

PADUCAH  ! 

I960 

!  !  ! 

120.0! 

3i.O! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

272*7? 

!  744  !  3*36* 

164.0! 

44.0! 

8.0! 

3240 

-  ! 

42.0IN0NE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1957 

!  !  ! 

1 64. v! 

44. C! 

7.6* 

-  ! 

! 

i 

26&905 

!  310! 3*!5 ! 

131.0! 

35. C! 

7.0! 

2160 

-  ! 

76*  3! NONE 

!KY 

PADUCAH  • 

1954 

!  !  ! 

UO.O! 

35.0! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

i 

50495  6 

!  169*3*36! 

»4.$! 

20.0! 

8.6! 

2*00 

-  i 

35.0! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

*  1973 

!  !  ! 

!  !  ! 

P4.5! 

« 

’O.C! 

! 

7.5* 

j 

_  i 

i 

i 

! 

« 

i 

292?95 

!  !  ! 

•  ?0!3*36| 

i 

60, ci 

! 

20.0! 

i 

5 .6 1 

730 

! 

-  ! 

■ 

32.0! NONE 

! 

SIN 

TELL  CITY  ! 

1963 

j  i  i 

60. 0! 

20.0! 

5.6* 

-  ! 

■ 

I 

279693 

•  45! 3*36! 

SO.  0! 

16.0! 

6.0! 

3S0 

-  ! 

21.0!  NONE 

•IN 

TELL  CITY  ! 

1958 

!  !  ! 

50. 0! 

1  o.O! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

269331 

!  1 1 2  !3*  30 ! 

70.0! 

20. C ! 

6.0! 

350 

-  ! 

2O.O1N0NE 

!XN 

TELL  CITY  ! 

1955 

1  •  ! 

70.0! 

20.0! 

6.0! 

-  ! 

; 

! 

...... 

1  501  3*36! 

5C.0! 

20.0! 

6.C! 

— 

-  ! 

26. 0 ! NONE 

•IN 

TELL  CITY  1 

1980 

!  !  ! 

50.0! 

20.0* 

6.0! 

-  ! 

i 

! 

YEAR 
BUILT  i 
OR 

♦REBUILT: 
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EN6P! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

COAST 

GUARD 

NUN3EP 

!  JVTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  !CODE! LENGTH! 3RDTH!  | 

! RE SIS-  !**•* !  REG.  !  PEG.JLOAO-' 

•  TER  •  SEE !//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  JPAGE !  OVER-'OVER-!/////! 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH*-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////•  POINT  !  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT )!//////////////// 
ENSERS  !  (FEET)'  LINE-2 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

!S  'OPERATING  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR 

!A0!  LXNE-1  !  BUILT 
!TD !//////////!  OR 

*  EE!  LINE-2  !*REBUILT 

(18)  BOAT  BARN 

(  i  i 

i  i  i 

i  i  i 

i 

t 

■ 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

1 

2 

j 

i 

i 

(CONTINUED) 

1  1  1 

< 

i 

i 

j 

i 

! 

XS  351 

!  209!4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.3! 

- 

464! 

8.0! NONE 

•IN 

TELL  CITY  • 

1966 

i  i  i 

!  !  ! 

120.0! 

i 

30.C! 

i 

1.5! 

i 

i 

2 

« 

i 

; 

(33)  BOAT  SERVICE  OF  GALVESTO 

N 

i  i  i 

i  !  i 

i 

i 

i 

« 

i 

2 

i 

; 

1 

2 

916  SOUALL 

560039 

•  97  !1C12 ! 

100.0! 

22.0! 

5.0! 

1*00 

25! 

JO.I'NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1974 

!  !  ! 

10C.0! 

22. C! 

4.0! 

55! 

i 

; 

NATIVE  DANCER 

29a642 

!  93!1C 12! 

92.3! 

22.0! 

6.0! 

2000 

5! 

19.0! NONE 

!TX 

6ALVEST0N  » 

1964 

i  !  ! 

!  ■  » 

92.3! 

t 

22.0! 

i 

5.5! 

i 

47! 

i 

2 

j 

t 

(32)  SOAZ  TOWING#  INC. 

i  i  i 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

> 

i 

; 

MSS  POLLY 

578286 

!  6953*36! 

--  » 

--  ! 

7.0! 

800 

-  ! 

—  'NONE 

SLA 

PLAQUEMINES 

1976 

!  !  ! 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

2 

2 

NR.  J 

501602 

!  10!  3*  35  i 

37.9! 

14.2! 

4.0! 

300 

-  « 

15.0! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1966 

i  i  i 

37.9! 

14.2! 

3.0! 

-  * 

2 

i 

90YD 

276626 

!  77415A71! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

624! 

?4 .3  !  GOULDS  PUMPS  t 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1958 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  » 

'COMPRESSOR 

! 

TED 

276702 

!  774*5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

624! 

24.3  !  GOULDS  PUMPS  t 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1958 

i  ■  i 

i  ii 

195.0! 

15.0! 

i 

3.6! 

i 

'COMPRESSOR 

; 

2 

i 

(23)  0O9-LO  COMPANY 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

2 

i 

! 

COLUMBIA 

127665 

!  S  4  9  •  1 A 1 1  • 

200.0! 

45.0! 

13.6! 

1217 

-  ! 

60.0! NONE 

!MI 

DETROIT  ! 

1902 

!  !  ! 

216.0! 

60.0! 

12.0! 

2566! 

; 

2 

friendship 

649026 

!  75MA11! 

71.0! 

23. C! 

3.0! 

471 

-  ! 

22.0! NONE 

!MI 

DETROIT  1 

1934 

!  !  ! 

71.0! 

23.0! 

2.6! 

125! 

> 

i 

GIBRALTAR 

668634 

!  4  5  •  1 A 1 1  ! 

o4.  8! 

22.0! 

3.0! 

40G 

-  • 

20.0! NONE 

SMI 

DETROIT  ! 

1984 

!  !  ! 

64.9! 

22.0! 

2.6! 

322! 

j 

! 

L.  R.  BEATTIE 

904161 

!  63 !  lA 1 1 ! 

94.2! 

30.1! 

4.5! 

640 

-  ; 

26 .0 ! NONE 

!MI 

DETROIT  ! 

1986 

!  !  ! 

no.o! 

31.0! 

4.0! 

586! 

; 

2 

SAINTE  CLAIRE 

207582 

!  507 !  1  All ! 

1*1.0! 

50.0! 

14.0! 

1083 

-  j 

60.0*  NONE 

!M2 

OETROIT  ! 

191C 

!  !  ! 

197.0! 

65.0! 

12.5! 

2416! 

i 

! 

TECUMSEH 

666633 

!  43 !  1 A 11 ! 

54.8! 

22. C! 

3.0! 

40C 

-  ! 

20 .0 !  NONE 

!MI 

DETROIT  ! 

1984 

i  i  i 

i  i  i 

64.9! 

» 

22.0! 

! 

2.6! 

i 

322! 

; 

; 

« 

2 

(03)  80DCVICZ#  STANIS 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

» 

t 

■ 

i 

i 

| 

t 

! 

2 

i 

HAR30R  COMMUTER  II 

572980 

•  75 !  1C  11 ! 

96.4! 

23.5! 

5.5! 

1530 

-  • 

26 .0 ! NONE 

!NJ 

MONMOUTH  • 

1976 

i  t  i 

!  i  i 

100.0! 

i 

23.5! 

• 

4.0! 

! 

—  j 

i 

; 

i 

! 

! 

(20)  0OG6S#  MERDIE/  t  SONS#  I 

NC. 

i  i  t 

!  !  i 

j 

! 

i 

» 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

ALBERT  B 

299017 

!  33J3A35! 

^0.5! 

19.0! 

6.0! 

450 

-  ! 

23.05NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1965 

!  !  ! 

52.0! 

19. C! 

4.8! 

-  ; 

! 

BURG  1 

CAPTAIN  MEROIE 

562164 

!  56!  3 A 35 ! 

AO. 5! 

22.0! 

3.0! 

85C 

-  ! 

28.0! NONE 

SKY 

CATLETTS-  ! 

1975 

!  !  ! 

oO.  5! 

22-0! 

6.5! 

-  ! 

! 

BURG  ! 

CITY  OF  CATLETTS8URG 

228317 

!  1 1 9 ! 3 A36 ! 

83.0! 

33.0! 

6.0! 

1020 

-  ! 

28.01NONE 

ixr 

CATLETTS-  ! 

1929 

!  !  ! 

93.0! 

33.0! 

4.7! 

-  ! 

! 

BURG  ! 

FRANKLIN  8 

286006 

!  4513*34! 

55.3! 

19.2! 

4.0! 

760 

-  ! 

24 .0! NONE 

SKY 

CATLETTS-  ! 

1961 

!  !  ! 

59.0! 

20.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

8U*S  ! 

JILL  e 

509379 

!  29! 3A35! 

46.5! 

16.0! 

6.2! 

400 

-  ! 

23.0! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1967 

!  !  ! 

50.0! 

16.8! 

4.0! 

-  ! 

I 

BURG  • 

MARK  M 

279667 

!  42 !  3 A  36 ! 

54.0! 

19.0! 

4.0! 

800 

-  ! 

24.0IN0NE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

1959 

!  !  ! 

55.0! 

20.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

BURG  ! 

MINNOW 

262770 

!  1453A36! 

42.1! 

12.11 

6.0! 

300 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1940 

!  !  ! 

42.1! 

12.1! 

4.8! 

-  ! 

j 

BURG  ! 

TRISTAN  8 

290079 

!  7 9 !  3 A 35  ! 

72.0! 

25.0! 

3.5! 

1050 

-  ! 

27.0! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1962 

1  !  I 

72.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

BURG  ! 

MBS  13 

!  364J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

IKY 

ASHLAND  1 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MBS  15 

!  364J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

!KY 

ASHLANO  ! 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MBS  19 

J  364I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.0'NONE 

SKY 

ASHLAND  l 

1957 

!  2  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MSS  21 

!  364  J  4  A  40 l 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

• 

1000! 

10.0 ! NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

MBS  1C1 

- - 

!  364J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

IKY 

ASHLAND  I 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MBS  102 

!  364 ! 4 A40 1 

175.3! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0.0! NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1957 

I  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

MBS  103 

!  J64 ! 4  A  40 1 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

IKY 

ASHLAND  1 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

MBS  104 

!  364!4A40! 

17S.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 0. 0! NONE 

!KY 

ASHLAND  ! 

1957 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  219 

!  430J4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

- 

992! 

12.0! NONE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

1954 

t  i  l 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

BURG  ! 

FLOAT  536 

!  1  000 ! 5  A  70  5 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1200! 

16.01PUMP  ENGINE 

IKY 

CATLETTS-  J 

1936 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

{ 

BURG  ! 

FLOAT  542 

1  210! 5A70! 

130.0! 

30.0! 

9.0! 

- 

850! 

16.0! PUMP  ENGINE 

!KY 

CATLETTS-  1 

I960 

!  !  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

BURG  ! 

FLOAT  558 

!  672! 5 A  70 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

IS.oipUMP  ENGINE 

SKY 

CATLETTS-  ! 

1949 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

i 

35.  C! 

t  .5 ! 

! 

-  ! 
i 

i 

i 

BURG  1 

! 

<3?>  BOHEMIA  INC.#  UMPOUA  OIV 

IS  ION 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

! 

; 

2 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

JUNO  IV 

297229 

!  23! 3*36! 

<0.5! 

17.8! 

6.0! 

600 

-  ! 

27 .0 ! NONE 

!0R 

REEDSPORT  ! 

1964 

!  !  ! 

55.0! 

13.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

JUPITER 

299737 

!  1 6! 3*36! 

59.6! 

21.9! 

9.5! 

1020!  -  ! 

36.0! NONE 

!W  A 

CAMAS  ! 

1965 

!  !  ! 

64.0! 

22.0! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

UMPQUA  NO  III 

!  5 1  3*  36! 

3C.0! 

10.5! 

2.7! 

80!  -  ! 

16.3JN0NE 

S  OR 

REEOSPORT  I 

1949 

;  ;  i 

30.0! 

10.5! 

2.7! 

-  ) 

! 

! 

U"PQUA  1 

281217 

i  1829J4A40! 

204.4! 

52.1! 

12.4! 

- 

2500! 

25.7! NONE 

!  OR 

REE9SR0RT  ! 

I960 

!  !  ! 

208.0! 

52.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

UHPQUA  2 

281657 

!  1 329 ! 4A40! 

204.4! 

52.1! 

12.4! 

- 

2500! 

25.71N0NE 

10R 

REEDSPORT  ! 

I960 

!  !  ! 

203.0! 

52.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

UMPQUA  3 

282283 

!  1329! 4*40! 

204.4* 

82.1! 

12.4! 

- 

2500! 

25.7 ! NONE 

ton 

REEDSPORT  l 

I960 

!  (  ! 

1  !  ! 

203.0! 

■ 

52.1! 

i 

2.3! 

« 

! 

1 

• 

! 

! 

(22)  BOLAND  t  CORNELIUS#  INC. 

MARS 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

j 

■ 

i 

; 

i 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

ADAH  E.  CORNELIUS 

55C520 

!  124J2MA06! 

664.o! 

73.0! 

29.5! 

70001  32500! 

116.4! BELT#  SELF- 

!NY 

BUFFALO  ! 

1973 

!  !  ! 

65C.0! 

78.0! 

19.0! 

-  i 

fUNLOADER 

! 

AMERICAN  MARINER 

619736 

!  11245MAC6! 

715.5! 

78. C! 

30.9! 

7000 

41000! 

119.9SBELT/  SELF- 

!NY 

BUFFALO  ! 

1980 

!  !  ! 

710.0! 

76.0! 

19.0! 

-  ! 

!  UNLOADER 

! 

AMERICAN  REPUBLIC 

633579 

!  1 11 06  M*  06! 

623.3! 

63.0! 

28.4! 

7000!  26600! 

109.0! BELT/  SELF- 

!  NY 

BUFFALO  I 

1981 

!  !  ! 

634.9! 

63.  C! 

22.0! 

-  ! 

SUNLOADE* 

j 

BUFFALO 

596352 

!  5036! 1*06! 

617.0! 

68. C! 

23.0! 

7000!  27200! 

I05.EI9EL1,.  SELE- 

JHY 

BUFFALO  i 

1973 

t  !  ! 

!  !  1 

l  !  J 

634.9J 

i 

; 

68.1! 

i 

i 

20.0! 

i 

i 

-  ! 

! 

! 

! UNLOADER 
! 

2 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EKGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC 

‘  NET  1  CODE 
-!  REGIS-! *•♦• 

1  TER  !  SEE 

1  TON-  1PAGE 

1  NAG?  *  IV 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENSTHI3RDTH!  ! 

REG.  1  REG.1L0AD-! 
//////!/////!  EO  » 
OV  cP“! OVER- !/////! 
ALL  !  ALL  1LIGMT! 

•CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
POWER!  cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

■VESSEL 
IS  {OPERATING 
•TC!  BASE 

! AO!  LINE-1 
!TD! ////////// 
•EE!  LINE-2 

i  j 

i  • 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

••REBUILT! 

i 

(22)  BOLAND  fi  CORNELIUS#  INC.!  MOPS 

i  i 

j  i 

i  t 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

j 

i 

i 

■ 

• 

i 

i 

j 

i 

j 

« 

• 

\ 

(CONTINUED)! 

i  i 

i 

• 

i 

i 

t 

i 

CHARLFS  E.  WILSON 

*550954 

1  «712!U06 

066.O! 

73.  C! 

30.5! 

7030! 

33000! 

1 09. 6! BELT#  SELF- 

•NY 

BUFFALO 

1973 

f 

2 

i  i 

6*0-0! 

73.  C! 

14.0! 

i 

-  » 

! UNLOADER 

i 

2 

H.  LEE  WHITE 

•  556460 

!  1034351*06 

o90.0! 

73.0! 

30.6! 

7C00I 

39800! 

109.5! BELT#  SELF- 

!  NY 

BUFFALO 

1974 

• 

■  i 

704.0! 

73. C! 

19.0! 

< 

-  * 

lUNLOAOER 

! 

* 

INDIANA  HAR°OP 

! 610401 

•  335X4*1*03 

990.0! 

105.0! 

34.0! 

14000! 

90600! 

124.5!0ELT#  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

1979 

| 

t 

i  i 

1000.0! 

105.0! 

22.0! 

i 

4! 

1UNL0ADER 

! 

JOHN  J  BOLAND 

! 26D270 

!  9038! 1*06 

623. 0! 

72.01 

26.2! 

7700! 

22500! 

109.0! BELT  AND  BUCKET# 

•NY 

BUFFALO 

i 

1953 

i 

1  * 

639.3! 

72. C! 

15.4! 

i 

6! 

! SELF-UNLOADER 

i 

MCKEE  SONS 

•247490 

!  10940*1*06 

61  9.0! 

71.5! 

27.4! 

9900! 

22700! 

1 03 .0 ! BELT  AND  BUCKET# 

•NY 

BUFFALO 

1953 

i 

i  i 

6*7.6* 

71.5! 

16.'/: 

i 

-  | 

•SELF-UNLOADER 

i 

NICOLET 

5202542 

1  S70011A06 

513. C! 

6o.O! 

22.2! 

2875! 

13500! 

103.0 ! BELT#  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

*  1965 

j 

i 

i  i 

534. B! 

60.2! 

15.0! 

i 

-  » 

iUNLOADEP 

i 

J 

RICHARD  J.  PEISS 

•243406 

!  751211 AOa 

595.0! 

60  .C ! 

24.6! 

2950! 

17200! 

95-019ELT  ANO  BUCKET# 

!PA 

ERIE 

i 

•  1976 

• 

■ 

j  i 

02C.6! 

60.3! 

17.5! 

i 

-  j 

1SELF-UNL0ADER 

i 

i 

SAN  LAUD 

! 564C02 

•  303611A06 

617.0! 

&3.C! 

28.0! 

7000! 

27200! 

105.313ELT#  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

i 

1975 

t 

i  j 

634.9! 

63.  C! 

20.0! 

i 

-  * 

•UNLOADER 

; 

• 

ST.  CLAIR 

•S71875 

•  226S111A06 

760.0! 

92.0! 

30.0! 

10500! 

50232! 

11 6. 2 ! 9 ELT#  SELF- 

•NY 

8UFFAL0 

1976 

i 

■  i 

770.0! 

92. C! 

21.0! 

! 

-  * 

•UNLOADER 

« 

WALTER  J.  MCCARTHY 

JR. 

*555852 

!  3353-.11  A06 

990.0! 

105. C! 

34.0! 

14000! 

90600! 

124.519ELT#  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

1977 

2 

i 

i 

•  ! 

i  i 

1000.0! 

105*0! 

22.0! 

i 

i 

! 

4! 

■ 

•UNLOADER 

; 

i 

i 

| 

(32)  BOLLINGER  MACHINE  SHOP 

j 

A !  NO 

j  i 

i  i 

i 

t 

■ 

i 

i 

! 

i 

2 

j 

SHIPYARD#  INC. 

l 

j  i 

i 

■ 

i 

i 

• 

i 

i 

ANDIE 

1555637 

•  1 2511*02 

1  >6. 3! 

33.0! 

14.0! 

2400! 

450! 

70.0! BULK  WEIGHT  AIR 

SLA 

LOCKPORT 

1974 

i 

i  i 

130.0! 

33.0! 

9.0! 

i 

10! 

•COMPRESSOR 

i 

BUNNY 

SS563S2 

!  1251 1*02 

166.3! 

33.0! 

14.0! 

2400! 

450! 

70.0! BULK  WT  AIR 

!LA 

LOCKPORT 

1074 

i 

i  i 

1*0.0! 

23.  C! 

9.6! 

i 

10! 

•COMPRESSOR 

2 

DICK  9 

1537996 

1  13311*03 

15ft. 5! 

3  o  •  0 ! 

11.5! 

1800! 

133! 

70 .0 ! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

i 

1977 

i 

;  j 

165.0! 

33.0! 

11.3! 

2 

-  • 

i 

i 

OOK  3CI. LINGER 

J298C30 

•  20211*02 

146.6! 

36.0! 

10.0! 

1700! 

-  • 

49.1 'HYDRAULIC  CRANE 

!LA 

LOCKPORT 

1965 

; 

i  i 

150.0! 

76.0! 

3.0! 

i 

16! 

2 

i 

• 

CA3IE 

t  ...... 

!  1513*36 

65.0! 

13.0! 

5.0! 

200! 

-  • 

15.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

— 

2 

i 

!  i 

65. C! 

13.0! 

4.0! 

i 

-  * 

; 

! 

DONNIE  S 

•238950 

!  13*3*36 

51.  3! 

14.7! 

5.9* 

2341 

-  • 

16.0! NONE 

•LA 

LOCKPORT 

i 

1939 

i 

i  i 

56.0! 

n.7! 

5.9! 

i 

-  ! 

2 

i 

TOP  T°OOPER 

*637905 

!  4413*56 

42.1! 

22. C! 

6.1! 

600! 

-  • 

16.0! NONE 

•LA 

LAROSE 

1981 

2 

i 

i  » 

44.0! 

22.0! 

6.1! 

i 

-  * 

; 

i 

BPS  2 

j  ...... 

1  20014*43 

155.0! 

33.0! 

9.6! 

-  ; 

32S! 

1 0.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1930 

! 

!  ; 

155.0! 

33. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

J 

*n$  4 

i  ...... 

1  20014*43 

160.0! 

34.0! 

3.0! 

-  • 

340! 

3 . 0! NONE 

•LA 

LOCKPORT 

i 

1973 

i 

«  i 

16C.0! 

24.  C! 

2.0! 

! 

-  * 

j 

! 

! 

3*S  41 

i  ...... 

!  20014*43 

140. 0! 

49.0! 

6.0! 

-  * 

300! 

7 .0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

2 

— 

t 

1  1 

143.0! 

49.0! 

2.0! 

! 

-  * 

; 

i 

! 

BMS  48 

i  ...... 

!  20014*0 

120.0! 

35. C! 

3.0 ! 

-  • 

250! 

8.0! NONE 

•LA 

LOCKPORT 

t 

- 

j 

• 

i  i 

i  i 

120.0! 

! 

35.0! 

i 

2.0! 

2 

! 

• 

; 

i 

j 

« 

! 

i 

! 

<?9)  BONHOMHE  GROUP  LTD. 

i 

• 

•  ; 

•  i 

; 

i 

! 

; 

i 

i 

1 

1 

; 

j 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

MV  92229 

r  ...... 

1  74314*4* 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1680! 

19. C! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

! 

1979 

! 

i 

i  j 

i  i 

200.0! 

i 

35.0! 

j 

1.5! 

« 

! 

! 

-  ! 

! 

■ 

2 

! 

! 

! 

i 

(IS)  BONNIE  BELLE# 

INC. 

< 

• 

j  t 

2  < 

i 

i 

; 

j 

i 

2 

i 

! 

« 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

80NNIE  BELLE 

1521612 

1  1311*11 

65. ci 

21.0! 

3.0! 

220! 

-  t 

34.8'NOKE 

•IN 

JEFFERSON- 

i 

1969 

» 

i 

!  1 

i  ; 

109.0! 

i 

21.  C! 

3.0! 

i 

1 

< 

250! 

! 

1 

j 

! 

! 

VILLE 

! 

! 

(01)  900THBAY  NAVIGATION  CO 

I 

.#!  LTD. 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

; 

j 

! 

! 

; 

t 

; 

I 

! 

! 

! 

L2NEKIN  II 

•255436 

1  S!1M1 

44.3! 

12.0! 

5.6! 

100! 

-  i 

^.sixONE 

!«E 

900TH9AY 

I 

1948 

! 

i 

i  i 

i  i 

45.1! 

< 

12.0! 

i 

5.6! 

i 

1 

741 

j 

! 

! 

! 

! 

HARBOR 

! 

! 

(12)  BORDEAUX  SALVAGE  AND 

i 

i 

i  i 

«  i 

i 

i 

< 

; 

i 

t 

i 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

CONSTPUCTION 

CO. 

i 

!  ; 

» 

i 

i 

; 

» 

i 

4 

CAPT.  JIMMY 

•275575 

1  4511*03 

56.0! 

17.0! 

3.0! 

500! 

45! 

35.0! NONE 

iNC 

WILMINGTON! 

1957 

j 

;  ! 

56.0! 

17.01 

3.0! 

-  • 

2 

! 

CAPT.  TUCK 

1205636 

!  2d! 3*36 

3.6! 

14.5! 

7.9! 

-  1 

-  2 

30.0‘NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1955 

; 

i  ; 

3.6! 

14.5! 

6.6! 

-  2 

i 

i 

ELIZABETH 

•277636 

!  96214*43 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

-  ! 

2250! 

1 8 .0! NONE 

i 

1940 

! 

i 

1  1 

2  i 

240.0! 

i 

45.0! 

2 

2.0! 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

(32)  BORDELON  BROS 

.  NARINE 

CO*. 

2  j 

;  2 

i 

j 

■ 

j 

i 

; 

! 

t 

j 

! 

! 

! 

JIM  BORDELON 

1622339 

!  6711*0* 

*3.5! 

24.0! 

11.0! 

800! 

50! 

35.01N0NE 

!LA 

LOCKPORT 

1980 

j 

!  1 

96.0! 

24.0! 

9.0! 

20! 

i 

! 

ROBIN  BOROELON 

1641350 

1  67! 1C  12 

10-.9! 

24.0! 

5.0! 

2700! 

446! 

34 .0! NONE 

IL4 

LOCKPORT 

1981 

i 

1  ! 

110.0! 

24.0! 

4.0! 

49! 

; 

! 

TERRY  BORDELON 

1611466 

!  6711*03 

96.0! 

24.0! 

3.0! 

900! 

29! 

27.01NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1979 

j 

!  ; 

131.0! 

24.  C! 

7.0! 

36! 

i 

! 

BUNNY  BORDELON 

1619307 

1  3713*36 

—  i 

--  • 

6.0! 

300! 

-  j 

40.0! NONE 

SLA 

LOCKPORT 

1980 

I 

i  « 

61.5! 

25.9* 

5.6! 

-  i 

2 

! 

MAMIt  BORDELON 

1631119 

!  9713*36 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

1000! 

.  j 

48.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1981 

i 

j  ; 

60.2! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

I 

2 

RENEE  BOROELON 

•625*20 

!  9313F36 

—  ! 

..  < 

7.0! 

300! 

-  2 

37. 0! NONE 

•LA 

LOCKPORT 

1981 

j 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

5.0! 

-  J 

i 

! 

TINA  BORDELON 

1563572 

!  7013*36 

i 

—  ! 

3.0! 

800! 

-  • 

37 • 0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1975 

i 

j 

i  j 

i  i  i 

60.0! 

i 

24.0! 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

{ 

(32)  BORDELON  OFFSHORE  OPERATORS# 

1  !  1 

!  1 

j 

2 

! 

i 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

INC. 

i 

1  1 

i 

i 

; 

i 

j 

i 

! 

JAMES  BORDELON 

1291466 

1  2013*36 

47.0! 

16.  C! 

4.0! 

300! 

31.0IN0NE 

!LA 

LOCKPORT 

1963 

J 

i 

j  i 

i  i 

50.0! 

! 

16.6! 

; 

4.01 

t 

i 

1 

2 

! 

! 

(01)  BOSTON  LINE  t 

SERVICE 

! 

CO!.#  INC. 

!  1 

!  ! 

• 

2 

2 

! 

« 

j 

; 

i 

j 

! 

! 

ANNA  R 

1948799 

1  17! ICO? 

36.0! 

14.0! 

4.C! 

500! 

3! 

19.0INONE 

•MA 

BOSTON 

1969 

i 

1  1 

*3.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

26! 

1 

i 

EILEEN  C 

•907266 

!  1911*02 

45.0! 

16.0! 

6.0! 

400! 

5! 

1 8 .oi NONE 

IMA 

BOSTON 

1966 

i 

i 

i  i 

i  i  i 

47.0! 

! 

13.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

34! 

i 

i 

i 

! 

I 

(01)  BOSTON  OCEAN 

CARRIERS# 

11NC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

i 

1 

2 

; 

» 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

OCEAN  CHALLENGER 

*569533 

1  1057401  2*22! 

1060.01173.0! 

67.2* 

3 5 000 i 

264073! 

181.412  15  TON  BOOMS 

IMA 

WESTWOOD 

1976 

! 

1  1  11100. 0! 173-0! 

34.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

OCEAN  RUNNER 

1564344 

S 1 05  740 !  2*  22 

1060.01173.31 

67.21 

35000! 

264073! 

181.412  15  TON  BOOMS 

!TX 

HOUSTON 

1976 

i 

1 

! 

!  1 

!  ! 

!  1 

110^.01176.0! 

!  ! 

!  ! 

34.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

.  ; 
i 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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EN5R! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  6  L  ! 

i 

DIST!  OPERATOR 

*  NET  1C0DE1LENGTH* BROTH! 

i 

i 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ! 

OPERATING  ! 

t 

1  REG !$“!*•** 1 

REG.  1 

RE6. ! LOAD-! 

J 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

2 

!  COAST 

1  TER  !  SEE*//////!/////! 

ED  ! 

1  ////////• 

POINT  *  LIHE-1 

!  AO* 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAHE  AND  HUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1  PAGE  1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) *//////////////// !TD| //////////! 

OR 

2 

!  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  • 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE1 

LINE-2  !*RE8UILT! 

(01)  BOSTON  OCEAN  CARRIERS#  I 

INC. 

I  ll 

i  2  2 

;  i  i 

; 

2 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

a 

i 

• 

2 

i 

i 

2 

• 

2 

(CONTINUED) 

!  1  ! 

■ 

i 

i 

t 

i 

i 

• 

OCEAN  WIZARD 

*574906 

1 1 05740* 2A 22 *1060. 01178.0! 

67.2* 

35000! 

264073! 

181.412  15  TON  BOOMS 

!MA 

WESTWOOD  ! 

1976 

! 

!  1  11 

1  i  • 

100.0*178.0! 

i  i 

34.0! 

i 

i 

j 

i 

l 

2 

• 

t 

i 

! 

i 

(01)  BOSTON  TOWING  t  TRANSPOR 

Itation 

1  !  1 

1  1  1 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

1 

2 

! 

i 

2 

2 

COMPANY#  INC. 

i  i  i 

1 

t 

i 

i 

i 

2 

t 

i 

BERT  REINAUER  II 

1236989 

•  119512*22! 

236.5! 

43.0! 

14.2* 

2000! 

3376! 

61.8  •  PUMPS 

IMA 

BOSTON  » 

*  1961 

2 

i  i  ■ 

293.6! 

43.1! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

2 

! 

2 

DIESELU9E 

1257504 

1  2912A22! 

47.2! 

16. C! 

8.0! 

200! 

51! 

12.0*  DIESEL 

PUMP 

IMA 

BOSTON  ! 

1949 

i 

■  i  i 

47.2! 

16. C! 

3.0! 

i 

-  * 

i 

i 

2 

1 

VINCENT  TI39ETS 

1257217 

!  8S612A27* 

243.6! 

37.0! 

14.0! 

BOO! 

2391* 

56.3!PUMPS 

!MA 

80STON  ! 

1944 

! 

1  1  1 

250. 5* 

37. C! 

10.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

CORNELL 

1259949 

•  133*3*36! 

100.0! 

27.4! 

t  *  .0! 

1600! 

-  » 

35.0! NONE 

IMA 

BOSTON  ! 

1950 

i 

1  1  1 

100.0! 

27.4! 

U.O! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

• 

H.  J.  REINAUER 

1611109 

*  134*3*36! 

94.4! 

29.0! 

14.0! 

2000! 

-  j 

31-0 ! NONE 

!MA 

BOSTON  ! 

1979 

i 

1  !  1 

102.8! 

31.1! 

14.0! 

i 

-  * 

i 

2 

i 

! 

HAROLD  A  REINAUER  III 

1537964 

1  123*3*36! 

89.5! 

28.0* 

14.4! 

5000! 

-  • 

29.51N0NE 

!MA 

BOSTON  ! 

1972 

2 

1  1  1 

97.01 

29. S! 

14.4! 

; 

-  » 

i 

i 

i 

■ 

HERCULES 

1265167 

1  16113*36! 

104.2* 

26.1! 

11.0! 

1300! 

-  ■ 

32. C! NONE 

*MA 

BOSTON  1 

1953 

• 

1  !  1 

110.0! 

26.1! 

11.0! 

i 

-  ! 

t 

I 

2 

; 

JASON  REINAUER 

1517C95 

!  1 2313*36 1 

37.5* 

23.0! 

14.4! 

2000 • 

-  t 

29.51N0NE 

•MA 

80ST0N  ! 

1968 

i 

i  i  i 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

i 

-  ! 

i 

2 

2 

i 

KAREN  TI8BETTS 

1274347 

i  17613*36* 

100.0! 

27.1! 

14.0! 

1530! 

-  • 

35.0! NONE 

IMA 

BOSTON  ! 

1957 

i 

i  i  i 

lOo-O! 

27.2! 

14.0! 

< 

-  • 

i 

2 

2 

i 

NARS 

1266853 

1  7713*36! 

96.3! 

25.2! 

12.0! 

1233! 

-  • 

29.0 !  NONE 

!MA 

BOSTON  ! 

1953 

j 

i  i  i 

103.0* 

25.9* 

12.0! 

i 

-  • 

i 

2 

j 

i 

MATTHEW  TI03ETTS 

1522343 

!  6713*36* 

91.5! 

27.1! 

14.0! 

2000! 

-  * 

35.0! NONE 

!MA 

BOSTON  1 

1969 

i 

1  1  ! 

91.5! 

27.1! 

14.0! 

i 

-  • 

< 

1 

i 

t 

MIRIAM 

1271199 

1  11*3*36! 

99.8! 

27.4! 

14.0! 

1600! 

-  * 

35.0!N0NE 

!MA 

BOSTON  * 

1956 

j 

1  1  1 

100.0! 

27.4' 

14.0* 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

VINCENT  D  TIDBITS  JP 

1539033 

1  12313*36! 

89.5! 

23.  C! 

14.4* 

3000! 

-  • 

29.5! NONE 

IMA 

BOSTON  1 

1972 

t 

1  1  1 

07.0! 

29.5! 

14.4! 

i 

-  • 

i 

i 

2 

j 

B.F.T.  NO.  33 

1641357 

!  243215*70! 

260.0! 

60.0! 

17.0! 

-  1 

1653! 

40.0 ! DIESEL 

PUMPS# 

•MA 

BOSTON  • 

1951 

j 

1  »  • 

260.0* 

60.0! 

17.0! 

i 

-  » 

iCOILED 

l 

2 

2 

9.F.T.  NO.  39 

1641358 

1  243215*70! 

260.0! 

60.  C! 

17.0! 

-  j 

1657* 

40. O'DIESEL 

PUMPS 

•MA 

BOSTON  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

260.0! 

60.0! 

17.0! 

i 

-  * 

j 

i 

t 

« 

BFT  17 

1258536 

1  798' 5A70! 

179.1! 

33.1! 

14.0! 

-  • 

1763! 

40 . O'DIESEL 

PUMP 

!MA 

BOSTON  ! 

1949 

j 

1  !  1 

179.1* 

33.1! 

14.0! 

i 

-  * 

i 

l 

2 

! 

0fT  24 

1258004 

1  93715*71* 

209.3! 

33.0! 

12.5! 

-  ! 

1918! 

33.5!  DIESEL 

PUMPS# 

!  MA 

BOSTON  ! 

1949 

! 

!  !  i 

210  0! 

33.1! 

2.5! 

i 

-  • 

!  COILED 

i 

! 

2 

BFT  31 

1537029 

1  176S15P71* 

263.  ;» 

43.7! 

14.6J 

-  * 

3850! 

31 .9! DIESEL 

PUMPS 

•MA 

eOSTON  ! 

1972 

! 

•  i  ! 

263.  • 

43.7! 

3.0! 

■ 

-  ! 

i 

i 

! 

2 

8  FT  100 

1277625 

1  60415*71  1 

165.0! 

34. C! 

12.6! 

-  • 

1380! 

21 .0! DIESEL 

PUMP 

!  HA 

BOSTON  * 

1959 

! 

1  1  1 

145.0! 

34.  C! 

2.0! 

i 

-  » 

i 

! 

j 

! 

BFT  300 

1257401 

1  78315*71! 

178.0! 

33. C! 

12.0! 

-  • 

1763! 

40.0 ! OtESEL 

PUMP 

!MA 

BOSTON  * 

1949 

i 

i 

!  !  1 

!  1  1 

173.0! 

33.0! 

2.0! 

i 

i 

-  1 
| 

i 

! 

! 

1 

! 

2 

; 

i 

(18)  BOSWELL  OIL  COMPANY#  THE? 

j  it 

!  i  i 

j 

i 

i 

i 

j 

; 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

ETT  120 

1544813 

•  75015*70! 

195.0! 

35.0! 

8.9* 

-  ! 

1400! 

1 8 .0! PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

! 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  » 

! 

i 

• 

! 

ETT  122 

1545153 

•  75015*70! 

195.0! 

35.0! 

8.9* 

•  i 

1400! 

13.0JPUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

! 

i 

j  i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

J 

i 

ETT  123 

1545320 

1  75015*70! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1400! 

13.0!PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

t 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  » 

i 

! 

; 

j 

WHALE  1 

1518520 

1  34015A70! 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

-  * 

1400! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35. C* 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

• 

1 

! 

WHALE  2 

1518521 

!  36015*70! 

200.0! 

35.0* 

3.9! 

-  1 

1400! 

12. O'DIESEL 

PUMP 

10H 

CINCINNATI! 

1969 

! 

i 

i 

!  !  1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

(20)  eOSWORTH#  ROBERT  H. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

; 

; 

j 

i 

j 

< 

i 

■ 

j 

i 

; 

j 

i 

! 

RH0  101 

i  - 

1  79815*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

1 6 .6 ! DIESEL 

PUMP 

!KY 

ASHLAND  • 

1972 

i 

! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

j 

J 

j 

j 

RH3  102 

;  ------ 

•  79815*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

IKY 

ASHLAND  • 

1972 

I 

i 

i 

1  1  1 

!  1  ! 

195.0! 

i 

35. C* 

i 

1.5! 

i 

i 

—  ! 

i 

i 

i 

i 

! 

2 

j 

i 

(03)  BOUCHARD  TRANSPORTATION 

; 

!  CO. 

j  ;  i 

i  i  i 

j 

i 

i 

■ 

j 

j 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

3 

BOUCHARD  GIRLS 

•955450 

!  199*3*35! 

127.0! 

37.0! 

15.0* 

6140! 

-  i 

87.OS.NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1989 

! 

i 

1  1  ! 

127.0! 

37.0! 

15.0! 

i 

-  ! 

i 

1 

! 

| 

BUSTER  BOUCHARO 

*605961 

1  19613*36! 

127.0! 

37. C! 

15.0! 

5750! 

-  ! 

87 . 0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  * 

1979 

« 

« 

<  i  ■ 

127.0! 

27.0! 

15.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

; 

CAPT.  FRED  BOUCHARD 

•644119 

1  19913A36* 

119.0! 

37.  C! 

15.0! 

5750! 

-  J 

87 . 0! NONE 

!NY 

NEW  YOP<  ! 

1981 

• 

i 

!  i  i 

119.0! 

37.0! 

15.0! 

-  ! 

• 

| 

! 

t 

ELLEN  30UCHARD 

*644590 

!  199*3*36! 

106.0! 

35.0! 

16.0* 

3900! 

*  ! 

77 .OlNONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1952 

i 

i 

i  i  i 

106.0! 

35.0! 

16.0! 

-  ! 

i 

! 

2 

1 

EVENING  TIDE 

1527153 

1  191*3*36! 

125.0! 

31.0* 

15.0! 

4200! 

-  1 

67. OlNONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

i 

i 

!  ;  j 

125.0! 

31.0! 

11.0! 

-  ! 

i 

i 

; 

! 

FREDERICK  6.  BOUCHARO 

1563653 

1  13513*36! 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

4200! 

-  * 

77. OlNONE 

1  NT 

NEW  YORK  * 

1975 

2 

i 

!  !  ! 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

-  • 

j 

l 

» 

i 

JANE  A.  BOUCHARD 

*565872 

1  13213*36! 

106.9! 

32. C! 

14.6! 

4500! 

-  * 

51 .oInONE 

inr 

NEW  YORK  ! 

1975 

! 

i 

1  !  1 

106.9! 

32.0! 

14.6! 

-  ! 

i 

! 

j 

i 

MARION  C  BOUCHARD 

1615650 

1  13513*36* 

127.0! 

37.0! 

15.0! 

5750! 

-  ! 

87. OlNONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1979 

2 

i 

1  1  1 

127.0! 

37.  C! 

15.0! 

-  • 

i 

1 

• 

i 

MORTON  S.  BOUCHARD  JR 

1565304 

!  13513A36! 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

4<00 ! 

-  J 

77. OlNONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

j 

1 

!  !  ! 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

RALPH  E.  BOUCHARD 

1923248 

1  19913*36! 

127.0! 

37.0! 

15.0! 

6140! 

-  i 

57. OlNONE 

JNY 

NEW  YORK  * 

1987 

! 

j 

!  1  1 

127.0! 

37.0! 

15.0* 

* 

-  ! 

i 

t 

j 

✓» 

RHEA  I.  BOUCHARD 

J  649048 

1  199*3*36! 

106.0! 

35.0! 

1ft. 0! 

3900* 

-  ! 

77. OlNONE 

5ny 

NEW  YORK  ! 

1982 

i 

; 

1  1  1 

106.0! 

35.0! 

U.O! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

8  NO  15 

•537022 

!  152215*70! 

240.01 

44.0! 

15.0! 

.  i 

2500! 

30.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

! 

! 

!  1  ! 

240.0! 

44.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

9  NO  25 

*511169 

!  133115*70! 

230.0! 

52. C! 

15.0! 

.  i 

2800! 

30.0JPUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1967 

2 

! 

1  !  1 

230.0! 

52. C! 

2.5* 

i 

-  i 

! 

! 

i 

i 

B  NO  35 

1629150 

•  476115*70! 

315.6! 

70.0! 

24.7! 

-  i 

1 2C2  2 i 

40.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1980 

! 

! 

1  !  1 

315.6! 

70.0! 

3.0! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

1 

0  NO  *5 

1623441 

1  360215*70! 

300.0! 

64.0! 

21.6! 

-  ! 

9000! 

40.01PUMPS 

JNY 

NEW  YORK  { 

1980 

i 

1 

1  1  1 

300.0! 

64. 0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

2 

B  NO  55 

1 521765 

1  302315*70! 

300.0! 

56.0! 

21.6! 

-  i 

8512! 

40.0 ! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

i 

I 

!  •  ! 

300.0! 

56.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

; 

i 

3  NO  65 

1513399 

!  396515*70! 

320.0! 

64.0! 

22.0! 

-  ! 

11895! 

40.0IPUMPS 

INY 

NEW  YORK  *! 

1968 

! 

1 

2  !  ! 

32C.0! 

64.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

8  KO  75 

15291  70 

!  352515*70! 

300.0! 

64.0! 

21.5! 

! 

10471! 

40.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1 

!  1  i 

300.0! 

64.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

! 

3  NO  85 

•534886 

1  4038*5*70! 

320.0! 

64.0! 

2  3.0! 

-  ! 

10764! 

35. 0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK  | 

1971 

! 

1 

!  !  ! 

320.0! 

64.0! 

4.0! 

| 

-  ! 

! 

1 

I 

1 

9  NO  95 

1544907 

1  556615*701 

340.0! 

70.0! 

27.6! 

-  i 

12889! 

35.0JPUMPS 

!NY 

HEW  YOKX  1 

1972 

1 

i 

!  !  ! 

340.0! 

70.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

!  1  !  1  !  !  !  !  !  1  !  11 

!  !  !  1  1  !  !  1  1  !  !  1  ! 
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SNGR  J 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  10PAFT! 

CAPACITY! 

j 

HIGH-  ! 

* 

i 

i 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  1  CODE  1 LENGTH! SRDTHl  * 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  iOPERATING 

i 

!  COAST 

CARSO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  3ASE 

i 

VESSEL  HAKE  AND  NUM3ER 

1  TER  »  SEE!//////*/////*  ED  1 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-lOVEP- !/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) *////////// ////// lyo !////////// i 

OR  ! 

!  N4GE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGEPS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*RE0UILT! 

i 

f 

(03)  80UCHAR0  TRANSPORTATION  'CO. 

1  1  1  »  J  1 

1  1  1  !  !  ! 

*  *  i  iii 

i 

j 

i 

i 

• 

i 

» 

i 

i 

i 

i 

(CONTINUED)  ! 

1  •  j  iii 

i 

! 

i 

• 

9  NO  100 

527S1C4 

1  1582*5*70!  231.0!  5C.0!  16.6! 

-  J 

3090! 

28 . 6! PUMPS 

!NY  NEW  YORK 

1959  J 

fl  NO  105 

1  !  1  231.0!  ko.C!  2.5! 

—  i 

i 

! 5358S0 

1  5S7615A70!  340.0!  70.0!  27.6! 

-  ! 

12889! 

35.0!PUHP$ 

!HY  NEW  YORK 
i 

i 

1971  ! 

b  NO  11* 

1  !  1  340.3*  70.0!  4.0! 

—  i 

i 

‘561792 

!  6411 ! 5 A 70 J  340.0!  74. C!  30.0! 

-  i 

18754* 

38-0!PUNP$ 

!NY  NEW  YORK 

i 

• 

1974  ! 

0  NO  125 

1  1  1  340.0!  74. C!  4.0* 

—  i 

i 

i 

*569522 

!  6411*5*70!  340.0!  74. Q*  30.0! 

-  i 

18754! 

33.0 ! PUMPS 

•NY  NEW  YORK 

i 

! 

1975  i 

6  NO  135 

1  *  !  340.0*  74.0!  4.0! 

—  i 

i 

1565632 

1  «48£!5*70!  455.0!  72.0!  23.6! 

-  ! 

17000! 

45.0*4  DIESEL  PUMPS 

*  !NY  NEW  YORK 

i 

i 

1975  ! 

3  NO  145 

•540C44 

1  •  1  463.0!  72.0!  12.0! 

-  i 

•heating  coils 

i 

1  3488*5*70!  465.0!  70.C!  23.9! 

-  • 

16000! 

5Q.0!4  PUMPS 

•NT  NEW  YORK 

i 

i 

1972  ! 

B  NO  155 

1  1  !  445.0!  70. C!  5.0! 

—  i 

i 

•603622 

1  9262*5X70!  444.0!  79. C!  32.0! 

-  ! 

20832! 

50.0JPUMPS 

!NY  NEW  YORK 
• 

i 

1979  ! 

8  NO  165 

1  !  1  44o. 0!  79. C!  5.0! 

—  i 

i 

1614652 

1  926215*70!  446.0*  79.C!  32.0! 

-  ! 

20882! 

50.0! PUMPS 

!NY  NEW  YORK 

t 

i 

1981  ! 

9  NO  175 

1  *  1  444.0!  tj.c!  5.0! 

—  i 

i 

1640436 

•  °242! 5*70!  444.0!  79. C!  35.0! 

-  ! 

20882! 

50.0!PUNR$ 

!NY  NEW  YORK 

t 

1931  ! 

8  NO  135 

!  !  !  44o. 0!  -»9.C!  5.0! 

—  i 

i 

1923246 

!  9242I5A70!  44o.O!  75. C!  32.0! 

-  ; 

2oes2i 

SO. 0! PUMPS 

!NY  NEW  YORK 

i 

i 

1987  ! 

b  NO  19* 

!  !  !  44o.O!  75. C!  5.0! 

•  i 

i 

1055449 

!  9262*5*70!  446.0!  79. C!  32.0! 

*  » 

20382! 

50.0! PUMPS 

•NY  NEW  YORK 

i 

i 

1989  ! 

£  NO.  1C 

!  !  !  446.0*  79.0!  5.0! 

—  i 

» 

1293935 

!  224015F71*  246. ij  56.1 !  15.0! 

-  ! 

4480! 

52. O'DIESEL  PUMPS 

•NY  NEW  YORK 

i 

1964  ! 

CI8R0  AL3ANY 

!  !  !  266.1!  56.1!  3.0* 

1 

1562553 

i  7912*5470*  37o.O!  7,$.0!  2».9! 

-  • 

19720! 

4C.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

i 

1975  1 

CI3R0  NORFOLK 

!  !  !  376.0!  73.0!  5.0! 

—  i 

1 

1617547 

!  3151! 5A70!  400.0*  73.0!  23.2! 

*-  j 

21400! 

61 .0! NONE 

8  NY  NEW  YORK 

i 

1980  i 

!  !  !  400.0!  72.0!  4.0! 

t 

CI3R0  PHILADELPHIA 

1597477 

!  °344!5a70!  <25.3!  74.4!  33.7! 

-  • 

24245! 

56. 0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

i 

1978  J 

CI8R0  SAVANNAH 

!  !  !  425.0!  74.6!  5.0! 

i 

1624472 

!  3151 !5A70!  430.0!  75.0!  23.2! 

-  ; 

21400! 

61 .0! NONE 

! NY  NEW  YORK 

i 

i 

1980  i 

i 

i 

!  !  !  430.0!  78. C!  4.0! 

!  !  !  iii 

» 

i 

| 

<32)  3ouon*ux,  cut 

09  III 

i 

j 

1645514 

!  ij  iii 

•  j;  iii 

*  20214A46!  —  i  —  i  6.oi 

i 

i 

150! 

i 

—  ! NONE 

i 

SLA  INTRACOAS- 

i 

i 

j 

i 

1982  » 

GP  .V 

i  ...... 

!  !  !  120.0!  30.0!  1.5! 

!  200*4*46!  —  !  —  •  6.0! 

„  j 

500! 

i 

7. 5! NONE 

!  tal  city 
i 

1 

! 

1981  ! 

< 

G8  V 

!  !  !  120.0!  30.0!  1.0! 

!  20014*44!  —  *  —  !  6.0! 

-  ! 

1 

7.s|nONE 

i 

-  » 

509! 

! 

i 

1931  2 

2 

i 

!  !  !  120.0!  30.0!  1.0! 

!  !  !  !  1  • 

i 

i 

i 

« 

(32)  30UR6#  cNXly  9ARGE  CO. 
0OURG  103 

• 

» 

j  ...... 

!  ii  i  i  t 

!  j  •  iii 

»  203 !4A43 !  —  !  —  i  5.oi 

! 

i 

i 

209» 

1 

j 

7 . 0  j NONE 

• 

i 

i LA  HARVEY 
! 

! 

! 

1978  ! 

! 

! 

!  !  !  120.0!  30. C!  1.0! 

!  !  !  ■  i  i 

j 

i 

i 

i 

i 

(17)  0OWATEP,  INC. -SOUTHERN 
0  611 

< 

D 1 IVXSION 

•  !  •  j  j  j 

•  ;i  2  1  i 

!  546! 4*45 J  19$. oi  35. 0?  9.0! 

i 

i 

t 

i 

1500! 

! 

i 

22. Oi NONE 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

!TN  CALHOUN 

[ 

1961  ! 

1 

t 

!  *  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  •  i  iii 

« 

i 

-  ! 
t 

! 

i 

(32)  90UHFCH  MARINE*  INC. 
KAREN  ELIZABETH 

i 

j 

1 57011 A 

*  !  !  •  i  i 

!  !  !  !  !  ! 

!  65  13*36  !  -  !  -  !  6.5! 

j 

i 

799* 

j 

» 

i 

! 

33- 0 !  NONE 

l 

i 

!LA  LAROSE 
! 
i 

! 

! 

1976  J 
! 

j 

!  !  !  50.0!  20.0!  5.0! 

!  ij  iii 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

(36)  ?OYE»  ALASKA  BARGE  LINES*,  INC. 

!  !  !  !  !  • 

!  !  !  !  ! 

j 

i 

j 

i 

; 

i 

j 

! 

HUNTER  SAY 

1655961 

2192!4*46!  2*0.0!  70-0!  13.0* 

-  • 

5000! 

32 .0 ■ NONE 

iw*  SEATTLE 

1983  ! 

KLINKVAN 

!  !  250.0!  70.0!  2.0* 

i 

—  i 

i 

1545095 

• 

2748*4*47!  27o.O!  70.0!  14.7! 

*  !  276.0!  70.0!  3.0! 

i 

5000! 

34.0  *  NONE 

« 

!WA  SEATTLE 

1973  i 

KUHTUX 

1636360 

1946!4»46!  232.0!  66.0!  11.3! 

-  ! 

3000! 

30.0 ! NONE 

!WA  SEATTLE 

1981  ! 

little  poyer 

!  !  2*2.0*  66. C!  3.0! 

i 

-  i 

i 

1 552  292 

1946S4A43!  272.0!  66.0!  11.3! 

-  ! 

4000! 

30.0! NONE 

SWA  SEATTLE 

1977  ] 

!  !  212.0!  66. C!  3.0! 

i 

-  i 

t 

CALLAPOOYA 

1522224 

1192*5*71 !  200.0!  52. C!  11.0! 

-  ! 

2163! 

26. 0! DIESEL  RUMPS 

•VA  SEATTLE 
! 

1969  ! 
j 

j 

!  !  2n9.0*  52.0!  3.0! 

!  !  iii 

i 

i 

i 

i 

i 

(33)  ROYER  TOWING,  INC. 
AIR-SNIPE 

i 

i 

1263175 

!  j  ii: 

!  !  iii 

''3 !  3**36 !  103.0!  10.5!  7.0* 

i 

j 

450! 

i 

j 

j 

i 

34 .0! NONE 

i 

i 

!AK  KETCHIKAN 

i 

i 

1942  | 

0RENDA  H. 

!  110.0*  19. C!  6.0! 

i 

-  ♦ 

i 

*297556 

6* ! 3A 36 !  76.9*  22.0!  14.0! 

1800! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!AK  KETCHIKAN 

1965  ! 

DIAH*  h 

!  I  '2.0!  25.0!  12.0! 

—  ! 

i 

1 &3771 5 

92*3*36!  73.9!  25. C!  10.3! 

1350! 

-  ; 

32.0! NONE 

!W*  WINSLOW 

t 

1981  ! 

EDITH  OLSON 

!  !  !  79.0!  25.0!  10.3! 

• 

—  t 

i 

:^4?54 

18*3*36!  42.0*  14.1!  8.3! 

350! 

-  ! 

25.0! NONE 

!AK  KETCHIKAN 

1970  i 

KIRSTEN  H 

!  !  44.0!  14.1!  7.0! 

i 

—  i 

i 

1523473 

67*3*36!  7  3.4J  20.4!  13.0! 

1600! 

-  ! 

40. 0! NONE 

! AK  KETCHIKAN 
i 

1969  J 

LOIS  H 

!  !  *9.0!  21.0!  11.0! 

i 

—  j 

i 

1697524 

67*3*34!  «0.4!  25.5!  14.0! 

1500* 

-  ! 

40.0!NONE 

!AK  KETCHIKAN  ! 

1984  * 

HA  I A  H 

!  !  ’6.0!  26.0!  12.0! 

-  i 

i 

j 

1545260 

92*3*3*!  *3.2!  ?4.0!  14.0! 

3000! 

-  i 

40.0! NONE 

!AK  KETCHIKAN 

1973  ! 

harie  H 

!  !  9C.0!  23. C!  12.0! 

i 

-  i 

i 

16365S5 

45! 3*38 !  71.0!  <0.0!  10.0! 

640! 

-  i 

32.01N0NE 

!AK  KETCHIKAN 

1953  i 

MARY  CATHERINE  H 

!  !  71.0*  ?0.C!  9.0! 

• 

•  i 

i 

1510C62 

61 ! 3* 36!  65.1!  20.5!  11.0* 

900! 

-  ! 

35.0! NONE 

!AK  KETCHIKAN 

1967  i 

NORHA  H 

•  !  70.0!  21.0!  10.0! 

i 

-  i 

i 

55*1041 

67 !  3* 36 •  77.7 •  72.7  !  14.0! 

1300 ! 

-  i 

4C.0 ! NONE 

!AK  KETCHIKAN 
i  i 

1977  j 

SHAPON  H 

!  !  12.0!  23.0*  12.0! 

i 

-  ! 

i 

1234724 

33!  3* 36!  60.2!  1 9.7!  10.0! 

500! 

26 .0! NONE 

!AK  KETCHIKAN  ! 

196t  ! 

KOOTZNAHOO 

!  !  55.0!  15.9!  9.0! 

i 

•  i 

i 

1532599 

31214*90!  U2.2!  *6.0!  6.5! 

-  ! 

590! 

1 6.0! OIL  PUMP 

•AK  KETCHIKAN  1 

1971  • 

thlingit 

!  !  U4.1!  *6. C!  2.0! 

i 

i 

1503216 

358*4*42!  28*. 5!  40.2!  3.5! 

-  ! 

1290! 

27.0! NONE 

!AK  KETCHIXAN  ! 

* 

1970  » 

TSIHPSIAN 

!  !  214.0!  40.2!  2.9! 

■ 

! 

1236662 

53S4A46*  120.1!  33.1!  3.0! 

-  i 

500! 

12.0! NONE 

!AK  KETCHIKAN  ! 
!  ! 

1943  ! 

2 

1 

i 

!  !  120.1*  73.1!  2.0! 

!  !  !  !  ! 

i 

i 

i 

t 

(32)  BRADFORD  MARINE 

LEOPOLD  7. 

! 

1 

1526013 

!  !  i  i  i 

!  !  !  !  ! 

29*1*12!  95.0!  2-..0!  5.0! 

i 

i 

1000! 

i 

i 

42! 

} 

i 

37.0 ! NONE 

!  ! 

!  • 

!LA  JENA  • 

! 

i 

1970  i 

3EA*ABK  I 

!  !  93.0*  24.0!  6.0! 

< 

29! 

i 

1538766 

93*1*03*  100.5!  26.0!  3.0! 

1000! 

63! 

31.6! NONE 

SLA  JENA  • 

!  ! 

1977  ! 

! 

1 

!  !  100.5!  26.0!  o.O! 

; 

-  ! 

1 
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ENGR! 

i 

!VT CC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

< 

! 

DIST! 

OPERATOR 

! 

NET  ! CODE {LENGTH! BROTH!  ! 

!  i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

! 

! 

----- — - - 

- - - 

-i  REGIS-! *****  ft  EG.  !  PEG. 'LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  2 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

i 

TEAR  2 

l 

COAST 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

! 

BUILT  2 

VESSEL  NAME 

AND  NUM3ER  ! 

6UARD 

TON-  JPA6E !  OVER-SOVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! 

[LIGHT)! 

////////////////! TD! //////////! 

OR  2 

i 

NUM3ER 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

ROWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

‘•REBUILT! 

! 

! 


(01)  BRADY#  TIMOTHY  C. 

i  | 

t 

i 

1 

i 

{ 

i 

i 

i 

MARY  ELIZABETH 

!o92501 

3421D11I 

4S.0! 

16.0! 

7.5! 

600! 

-  * 

19.0! NONE 

!MA 

PLYMOUTH  ! 

1986 

t  i 

i  j 

45.0! 

i 

16.0! 

t 

7.0! 

i 

i 

i 

49! 

i 

; 

i 

2 

i 

2 

i 

(32)  BRANNER  ENGINEERING 

i  i 

»  j 

i 

i 

i 

j 

; 

i 

i 

; 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

1 

! 

BRS  11 

! S22777 

230! 4A43! 

11C.0! 

—  ! 

7.0! 

7.3! NONE 

1  LA 

MOKTEGUT  ! 

1955 

i  i 

11C.0* 

i 

30.0! 

t 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

2 

(27)  BRAND#  ERVIN  W. 

t  i 

j  i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

5 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

; 

6RAN0  MARIE 

5571303 

3513435! 

47.5! 

13.  C! 

5.0! 

700! 

-  t 

21.0! NONE 

•MN 

ST.  PAUL  ! 

1976 

i  i 

50.0! 

13.2! 

4.0! 

« 

-  • 

i 

! 

2 

JULIAN  RA6 

!  521499 

953A36! 

37.0! 

11.0! 

3.6! 

330! 

-  * 

23. 0! NONE 

!  MN 

ST.  PAUL  ! 

1969 

i  i 

40.0* 

11.0! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

! 

2 

VICKT  V 

! 277356 

5  !  3  A  3  6 ! 

22.0! 

9.9! 

2.4* 

1  o  5  £ 

-  ‘ 

1 6 . 0! NONE 

!NN 

ST.  PAUL  ! 

1958 

|  » 

i  i 

34.0! 

i 

10.0! 

i 

1.6! 

1 

i 

i 

i 

J 

i 

j 

i 

2 

2 

(01)  BRANT  ROCK  PARTY  4  DIVE 

!  80AT 

;  i 

i 

« 

i 

i 

I 

1 

i 

i 

« 

i 

l 

J 

! 

! 

i 

i 

LINE#  INC. 

<  i 

i 

i 

1 

i 

i 

• 

j 

i 

APHINDA 

! 259506 

1321811! 

37.5! 

12.1! 

4.7! 

209! 

-  » 

1 0.0 ! NONE 

!  MA 

MARSHFIELD! 

1946 

;  i 

39.0! 

i 

12.1! 

; 

4.7! 

i 

i 

i 

36! 

i 

j 

i 

1 

2 

i 

i 

(33)  BRAZOS  PORT  BOAT  LEASING 

!#  INC. 

»  i 

i  i 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

■ 

j 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

HOPE 

*504654 

6711*12! 

59.6! 

19.9! 

7.3! 

609! 

10! 

24. 0 ! NONE 

!TX 

FREEPORT  • 

1966 

59.6! 

19.9! 

6.2! 

i 

1o! 

2 

« 

2 

PATRICIA  M 

J641938 

6551*03! 

110.0! 

25.0! 

3.0! 

1520! 

180! 

32 . 0! NONE 

!TX 

FREEPORT  • 

1981 

i  j 

11C.0! 

26.0! 

7.5! 

i 

32! 

t 

i 

i 

WILDCAT 

*263917 

121 ! 1 A 1 ? ! 

100.4! 

22.2! 

10.0! 

600! 

32! 

32.0! NONE 

!TX 

FREEPORT  • 

1954 

i  i 

»  i 

100.4! 

i 

22.2! 

! 

3.0! 

i 

i 

i 

10! 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

2 

(32)  BREAK  OF  DAWN#  INC. 

i  ! 

1  1 

i 

i 

; 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

2 

j 

BREAK  OF  OAWN 

•>51071 

1  35  5  3*  36! 

-  ! 

to.  'A 

2400! 

-  » 

43.0 !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

198? 

•  i 

35.4! 

i 

23.5! 

i 

3.5! 

i 

t 

i 

■ 

i 

j 

j 

! 

ORLEANS  • 

! 

(33)  0REATHWIT  MARINE  CONTRAC 

!  TORS 

i  i 

| 

j 

j 

! 

• 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

! 

! 

JENNIFER 

*619565 

22J3A36* 

45.0! 

13.  Oi 

7.0! 

400! 

29. 0! NONE 

!TX 

DICKINSON  ! 

1980 

!  ! 

45.0! 

13.0! 

5.0! 

! 

» 

i 

! 

JENNIFER  ANN 

*!  641  C5 2 

16I3A36! 

37.0! 

1 6 .  C ! 

6.0! 

430! 

30.01  NONE 

I TX 

DICKINSON  ! 

1980 

■  i 

37.0* 

17.9* 

5.0! 

i 

-  * 

! 

! 

! 

NORMA  IV 

1643526 

6! 3C  36! 

30.0! 

11.0! 

3.5! 

400! 

22 .0 ! NONE 

•TX 

DICKINSON  ! 

1978 

30.0! 

12.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NORMA  V 

*550321 

1o!3C 36! 

34.0! 

12.0! 

4.0! 

400! 

-  • 

25 .0 • NONE 

!TX 

DICKINSON  ! 

1973 

!  ! 

34.0! 

13. C! 

3.9! 

! 

-  • 

! 

! 

2 

SUSAN 

1625407 

89*3*35! 

55.0! 

24.0! 

9.0! 

*00! 

-  ! 

43.0! NONE 

!TX 

DICKINSON  j 

1980 

!  ! 

60. 0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OB  3 

5535430 

1207S4A43! 

265.0! 

50.0! 

9.0! 

3312! 

16.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1971 

!  i 

2o5. 0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

t 

D0  7020 

izeim 

1186*4441! 

267.0* 

50.0! 

9.0! 

2600* 

15. 0! NONE 

•TX 

OICKINSON  ! 

1960 

!  1 

267.0! 

50. C! 

2.0! 

i 

| 

! 

! 

DB  7021 

5000364 

1186*4443* 

267.0! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

2600! 

15.0!NONE 

ITX 

OICKINSON  ! 

1960 

!  ! 

247.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

D0  IV 

1207J4A43! 

290.0! 

50.0! 

11.0! 

-  • 

3000! 

16.0! NONE 

!TX 

DICKINSON  ! 

— 

!  ! 

290.02 

50.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

BUD 

•501412 

1142J5A70! 

265.0! 

50.0! 

9.6! 

-  » 

3043! 

17. 0! DEEP  WELL 

PUNP# 

! 

! 

1965 

!  ! 

265.0! 

50.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

{COILS 

! 

! 

OB  1 

J  270855 

123415*70! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  • 

2700! 

18.5! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1967 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.0* 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

DM  2 

1186! 5*70! 

244.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

2700! 

18.5 {NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1967 

!  ! 

244.0! 

50.0! 

1.0! 

J 

! 

I 

! 

DB  5 

! 571 251 

1186I5A70! 

264.0! 

43.0! 

11.01 

-  ! 

2700! 

18.0! 

f  TX 

DICKINSON  i 

— 

!  1 

244.0! 

43.01 

1.0! 

i 

! 

! 

! 

MARY  LOUISE 

1535432 

120715470! 

245.0! 

50.0! 

9.9* 

-  ! 

3312! 

16.0! DEfP  WELL 

PUMP/ 

! 

! 

1971 

2  ! 

(  ! 

265.02 

i 

'0.0! 

! 

2.0! 

I 

! 

! 

! 

!  COILS 
! 

! 

I 

! 

! 

(27)  3RCNNAN  MARINE#  INC. 

!  ! 

2  ! 

i 

i 

j 

{ 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

JAMES  BRENNAN 

1513972 

83I3435J 

64.0! 

25. C! 

7.3! 

730! 

25.01  NONE 

!v: 

LA  CROSSE  ! 

1967 

1  I 

44.01 

23.0! 

4.0! 

! 

I 

! 

i 

HRS.  KATHRYN 

! 271 536 

16013*35! 

70.0! 

26.0! 

9.3! 

1350! 

30.0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  i 

1931 

2  I 

70.0! 

2o.01 

6.0! 

i 

I 

! 

! 

W  10! 

1626430 

323 ! 5*70! 

150.0! 

30.0! 

8.2! 

-  J 

455! 

18.0! DIESEL  PUMP 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1980 

1  i 

!  t 

130.0! 

J 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

(27)  BRENNAN#  J.  F.#  CO. 

)  I 

2  1 

2 

• 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ANN  MARIE  NO  441 

1614236 

3723435! 

47. 1  i 

18.1! 

4.4! 

700! 

23.0 ! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1979 

!  ! 

47.1! 

13.1! 

4.4! 

! 

! 

I 

! 

BARBARA  0. 

5623250 

3923435! 

60.0! 

24.0! 

3.0! 

900! 

-  | 

30.0! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1980 

■  i 

60.0! 

24.0* 

o.O ! 

i 

-  ! 

( 

! 

I 

CHARLES  0.  NO.  402 

izijAis* 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

220! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1971 

2  2 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

{ 

1 

! 

JOHN  J.  MANNING  NO.  452 

2647043 

302  3*  352 

47.1! 

n.t! 

4.0! 

400! 

-  ! 

26.0! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  • 

1981 

!  ! 

47.1! 

1 3.1! 

4.0! 

i 

-  f 

! 

! 

i 

MISS  KATHRYN 

1  631954 

10923*352 

’0.0! 

26.0! 

8.5! 

1  500  ! 

-  • 

33.0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  ! 

1981 

2  2 

75.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

TONY  3  NO.  403 

523*35  ! 

32.0! 

10.5! 

1.3! 

165! 

IS .0! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1955 

!  2 

32.0! 

10,5! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MVO  211R 

! 629204 

70024*41! 

195.0! 

34. C! 

11.0! 

-  ! 

1500! 

1 1 .0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  ! 

1980 

!  2 

1)5.0! 

35.0! 

s.ot 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

NO.  406 

12524*43! 

1?C.O! 

35.3! 

3.0! 

-  ! 

700! 

7.0! NONE 

I VI 

LA  CROSSE  ! 

1977 

!  2 

120.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  407 

9024*43! 

120.02 

30.0! 

7.0! 

500! 

7 .0 (NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1954 

I  ! 

120.01 

30.  Cl 

•  8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO.  <00 

9014*43! 

120.01 

30.0! 

7.02 

-  f 

500! 

7 .0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  ! 

1967 

2  2 

120.0! 

30.0! 

.fi! 

! 

! 

! 

2 

NO.  409 

2714*43! 

20.0! 

32.0! 

2.0! 

-  ! 

75! 

4 .0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  • 

•  1967 

!  ) 

40.0! 

32.0! 

.32 

! 

-  • 

! 

! 

1 

NO.  411 

I  ----- - 

2724*43! 

50.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

75! 

4.0! NONE 

IVI 

LA  CROSSE  ! 

1955 

2  2 

*0.0! 

26.3! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

NO.  412 

2724*43! 

30.0! 

32.0! 

2.0! 

•  ! 

75! 

4. 0! NONE 

IWI 

LA  CROSSE  ! 

1982 

!  ! 

30.0! 

32.0! 

.8! 

! 

! 

! 

! 

NO.  413 

4524*43! 

75.0! 

41. C! 

5.0! 

-  ! 

2001 

7 .0! NONE 

IWX 

LA  CROSSE  ! 

1977 

;  « 

75.0! 

41.01 

1.01 

! 

\ 

! 

! 

NO.  427 

|  ----- - 

1524A43! 

40.0! 

20.0! 

3.5! 

-  J 

40! 

4.0! NONE 

iwx 

LA  CROSSE  ! 

1955 

2  i 

2  ! 

!  ! 

40.0! 

2 

2 

20. 0! 

1 

1 

.8! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAoLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


(2?)  BRENNAN*  4.  F./  CO 

<CONTINUcO) 


C31 >  9RENT  TOWING  CO./  INC. 


!  ! VT CC !  DIMENSIONS 

!  NET  *  CODE ! LENGTH* 2®DTF 
“!  REG I$“! **«*!  REG.  !  REG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
!  TON-  ! PAGE !  OVER-JOVER* 
!  NA5£  !  XV  !  ALL  !  ALL 


NO. 

435 

!  -  !  35!  4  A  A3! 

75.0! 

30.7! 

5.0! 

i 

150* 

7.0 j  NONE 

!VI 

LA 

CROSSE  ! 

1977  ! 

!  ■  i  i 

75.0! 

30.7! 

1.0! 

i 

-  • 

l 

! 

! 

! 

NO. 

s37 

!  -  !  80*4*43! 

1 1C.0! 

25.0! 

4.0! 

-  ! 

200! 

7 .0! NONE 

!WI 

LA 

CROSSE  ! 

*  1981  ! 

!  i  i  i 

110.0! 

25. C! 

1.6! 

j 

-  J 

! 

! 

! 

! 

NO. 

443 

|  -  j  R0!4A43! 

120.0! 

'O.C! 

7.C! 

-  « 

500! 

7 .0! NONE 

•UI 

LA 

CROSSE  • 

1980  ! 

i  ill 

12C-0! 

30.C! 

.6! 

i 

-  J 

i 

i 

i 

! 

NO. 

444 

*•  -  *!  15014*43! 

120.0! 

50.0! 

7.0! 

-  • 

850! 

7.0! NONE 

ivi 

LA 

CROSSE  ! 

1980  ! 

i  ill 

120-0! 

50.0! 

1.0! 

i 

-  • 

i 

j 

i 

! 

NO. 

446 

!  .  \  9014*431 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

500* 

7 .05N0NE 

ivx 

LA 

CROSSE  i 

1980  ! 

i  tit 

120.0! 

30.0! 

.3! 

■ 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

NO. 

451 

•  -  I  90 !  4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7 .0 ! NONE 

•VI 

LA 

CROSSE  ! 

1980  ! 

1  1  I  1 

120.0! 

30.0! 

.3! 

i 

-  » 

i 

1 

i 

1 

NO. 

433 

I  -  i  211  i  4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7 . 0 ! NONE 

ivx 

LA 

CROSSE  i 

1983  ! 

!  i  !  i 

120.0! 

30.0! 

.3! 

* 

-  i 

i 

i 

! 

! 

NO. 

454 

i  -  !  21 1  •  4*43  i 

12C.0! 

*0.0! 

3.0! 

-  ! 

850! 

3 .0 1  NONE 

ivi 

LA 

CROSSE  ! 

1983  ! 

i  ;  i  i 

12C.0! 

50.0! 

1.6! 

■ 

-  ! 

i 

i 

j 

! 

NC. 

464 

j  -  j  1 25  !4*4^! 

100.0! 

50.0! 

3.0! 

-  J 

700! 

8. 0! NONE 

ivx 

LA 

CROSSE  ! 

1968  ! 

i  i  •  i 

1C3.0! 

50.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

1 

i 

! 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  EN5ERS 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


•VESSEL! 
!$  {OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 
!  AO!  LINE-1  ! 
!TD! //////////! 
•EE!  LINE-2  ! 


CAPT.  STOVALL 

! 593740 

!  35! 5*352  97.0! 

20.1! 

5.0! 

600! 

-  ! 

32.0 ! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1977 

i 

*  !  !  5  7.0! 

20.1! 

4.6! 

i 

-  i 

i 

• 

I 

SENATOR  EASTLAND 

1556667 

!  51653*35!  147.0! 

36.5! 

9.6! 

3800! 

-  • 

42.5! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

*  1978 

! 

!  !  !  147.0! 

38.5! 

8.0! 

! 

-  • 

i 

1 

l 

NO.  1 

i  ...... 

!  1 60! 4*43!  120.0! 

32.0! 

7.8! 

-  • 

400! 

8. 0 ! NONE 

SMS 

GREENVILLE*! 

1937 

! 

!  !  !  120.0! 

32.  C! 

2.0! 

! 

-  j 

j 

! 

j 

NO.  4 

i  ...... 

!  1 60! 4*  43 !  120.0! 

3  2.0! 

7.9! 

-  i 

440! 

3.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1948 

! 

!  !  !  120.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  » 

i 

i 

i 

NO.  0 

;  ...... 

!  21 j! 4*43!  150.0! 

34.0! 

3.0! 

.  j 

599! 

3.0! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1940 

i 

!  !  !  1*0.0! 

24.3! 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

t 

2 

NO.  6 

i  ...... 

!  280 ! 4  A4  3  !  UC.O! 

30.0! 

7.5! 

-  i 

600! 

1 1 . 0 ! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1958 

i 

!  !  !  UC.O! 

10.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

PROVIDENCE! 

NC.  7 

i  ...... 

*  2 1 3! 4a  43 !  150.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

599! 

8.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1940 

! 

!  •  !  150.0! 

!  j  i  i 

34.0! 

3.0! 

i 

j 

t 

i 

i 

i 

i 

(31)  SRENT  TRANSPORTATION 

i 

COR  ip. 

i  ii  i 

■  i;  i 

! 

; 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

ANN  3R ENT 

1575684 

!  252 !  3*  36!  U7.5! 

37. C! 

3.3! 

4150! 

-  » 

26 .0 ! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1976 

i 

!  !  •  147. S! 

37.0! 

o.5! 

• 

-  ! 

i 

j 

i 

BETTY  OPEN T 

!5?6C30 

•  15853  *3&!  H5.0! 

J2.C! 

3.0! 

3000! 

-  ! 

29.6! NONE 

!M$ 

Greenville! 

1977 

• 

!  !  •  UO.O! 

32. C! 

7.0! 

• 

•  * 

! 

! 

! 

3P0NVYNNE  9RENT 

!  064963 

•  5 33 ! 3 *36 1  UO.O! 

42.0! 

8.6! 

5400! 

-  ! 

43. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1982 

! 

!  !  !  UO.O! 

42.0! 

6.6! 

! 

-  • 

* 

i 

! 

CAROLE  PRENT 

1536992 

!  5o5  ! 3 *35 !  UO.O! 

37.0! 

10.0! 

4450! 

-  ! 

42 .oInONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1971 

i 

!  !  !  UO.O! 

37.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHARLTON  BRENT 

! 286881 

!  141*3*35!  100.0! 

26.0! 

6.o! 

1600! 

.  i 

16.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1961 

! 

•  !  !  IOC. J! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CINDY  BRENT 

•573443 

1  <R3!  3*36 !  *5.5! 

97.0! 

3.3! 

1500! 

-  ! 

29. 0 ! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1976 

i 

!  !  !  *5.5! 

27.  C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

EOfcN  BRENT 

•631076 

!  26 J! 3A  Jo!  138.3! 

37.3! 

3.0! 

5000! 

-  1 

35.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

i 

!  !  !  147.0! 

37.9! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JESSE  30ENT 

•514987 

!  365 ! 3*35 !  114.fi 

40. C! 

11.0! 

4400! 

-  i 

30.02NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

■ 

•  !  !  1U. 5! 

40.0! 

10.5' 

! 

-  t 

! 

! 

! 

JESSICA  3RENT 

5567900 

•  295J3AJ6!  115.5! 

23.0! 

3.  ‘ ' 

1300! 

-  ! 

15.3! NONE 

IMS 

6REENVILLE! 

1975 

! 

!  !  !  115.5! 

23.0! 

6.  o: 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

IK  BRENT 

! 500399 

1  406! 3*  36!  144.0! 

40.0! 

9.0! 

43001 

-  ! 

40.3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

! 

!  !  !  U4.0! 

40.0! 

7.6! 

! 

.  i 

i 

! 

! 

LUCY  HINES 

•638536 

!  57 !  3*  36 !  60.5! 

24.3! 

6.6! 

940! 

-  ! 

45.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

! 

•  !  !  64.6! 

24.0! 

4.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

LYDIA  BRENT 

1572716 

!  235*3*36!  96.0! 

32.0! 

3.5! 

1*00! 

-  i 

41 .OiNONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

!  !  !  9$.0! 

32.0! 

7.5! 

! 

-  i 

5 

! 

! 

MARILYN  N  II 

•  51 204  5 

1  204 «  3*56!  no.O! 

30.3! 

8.5! 

1300! 

-  ! 

55. OINONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

! 

!  !  !  ICO.)! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NELINOA  BRENT 

•629852 

!  62! 3*  36!  *1.1! 

27.3! 

8.0! 

1*00! 

.  i 

29.5 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

i 

!  !  !  »5.o! 

27.4! 

6.5! 

j 

-  i 

! 

! 

{ 

MISS  DIXIE 

123C525 

!  201 ! 3*36 !  100.0! 

'0.0! 

9.0! 

2400 

-  i 

36.0! NONE 

IMS 

greenville! 

1961 

! 

1  !  !  100.0! 

30.0! 

7.9J 

! 

.  i 

! 

i 

! 

NICOLE  BRENT 

1658199 

!  39*3*36!  76.3J 

26.0! 

9.0! 

35! 

.  » 

8. 6! NONE 

ins 

6REENVILLE! 

1985 

1 

!  !  !  75.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

RUTH  BRENT 

1505319 

!  261  *3436!  1*0.5! 

12.3! 

3.0! 

3330! 

-  ! 

39. OiNONE 

IMS 

GREENVILLE  1 

1966 

! 

!  !  !  103.5! 

32.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

B  124 

1527421 

!  1 56d!4*46!  2)0. C! 

52.5! 

9.6! 

i 

2000! 

13.0JPUHPS 

!  MS 

GREENVILLE! 

1970 

! 

J  !  !  290.0! 

'2.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

A  113 

1553315 

!  92255*71!  150.0! 

52.5! 

9.6! 

! 

1700! 

Id.OtDIESEL 

PUtlP 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

i 

!  !  !  150.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

1 

e  i?3 

•502*70 

!  1  377  J  5* 70 !  2/3.0! 

50.0! 

12.0! 

i 

2700! 

18.0! PUMP 

!  MS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

!  !  1  265.0! 

80.01 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

t 

!  ! 

3  128 

! 558  314 

•  1  783!  5A?1 !  290.0! 

52.5! 

9.6* 

i 

3800! 

1 7 . 5  i  DI E5EL 

PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

!  !  !  2>0.0! 

52.M 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

9  213 

! 55831 6 

!  9?2!  5*  71 !  150.0! 

52.5! 

9.6! 

! 

1700! 

16.0! PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

!  !  !  150.0! 

52.5! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

3  22  4 

! 627422 

*  156315*7')!  ’90.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3200! 

Ift.OlPUNPS 

•MS 

GREENVILLE! 

1970 

| 

!  !  !  2«0.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

A  313 

1513624 

!  1077!S»71!  1*0.0! 

5’. 5! 

9.6! 

! 

2200! 

i«.0!Puhp 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

! 

!  !  I  liO.C! 

42.5! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

! 

! 

J  324 

!  527423 

*  1543I5A70!  290.0! 

52.5! 

9.6! 

! 

3200! 

18  .OINONE 

!M$ 

GREENVILLE! 

1970 

! 

!  !  !  290.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  » 

! 

! 

! 

0  32  7 

1S72071 

!  1 01 7 • 5*71  •  298.0! 

52.6! 

11.5! 

! 

4968! 

1I.0UIML  MESH 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

i 

!  !  !  29*. 0! 

52.o! 

1.5! 

! 

-  • 

! PUMPS 

! 

!  ! 

6  423 

•5*2497 

!  1 7*  5 ! 5*71 •  290.3! 

52.5! 

9.6! 

- 

3500! 

15.0IPUHP 

•MS 

6REFNVILLE! 

1971 

! 

J  •  !  290.0! 

'2.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

I 

! 

a  429 

S571653 

!  161715*71!  298.0! 

52.6! 

11.5! 

i 

4968! 

1 7.0! OUAL  DIESEL 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

i 

!  •  !  298.0! 

52.6! 

1.5! 

• 

-  ! 

! PUMPS 

! 

!  ! 

3  431 

1515275 

!  1743*5*71!  290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  i 

3500! 

1 J. 0! PUMP 

IMS 

GRCENV7UE! 

1968 

! 

!  •  !  290.0! 

52.5! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

1 

! 

a  524 

•532170 

!  1692!5*71!  290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  i 

3200! 

13.0JPUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1971 

! 

!  !  !  2)0.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

a  527 

•514272 

!  1634! 5*71 !  290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

3200 1 

n.oiPUMP 

IMS 

GREENVILLEl 

1968 

1 

!  !  !  293.31 

52. S! 

2.0! 

! 

m  1 

! 

! 

! 

9  530 

•542278 

!  1 720! 5*71 J  280.0! 

52.5! 

12.0! 

! 

3490! 

22.9{ DIESEL 

PUMP, 

80X!M$ 

GREENVILLE! 

1972 

i 

•  1  1  2*0.3! 

52.5! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

a  6i  a 

! S53C91 

!  1 277 1 5*71  *  220.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

2400! 

1 7.5 ! D IE  ScL 

PUMP 

!M$ 

GREENVILLE! 

1973 

• 

!  !  !  220.01 

52.3! 

1.5! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

3  718 

•553C92 

!  127715*71!  2?0.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

240  oi 

17 .5  ! DI CSCL 

PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

! 

!  !  !  220.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

9  731 

1515701 

!  1743*5*71!  290.0! 

52.5! 

9.6! 

-  i 

3500! 

18.0! PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

! 

1  !  •  290.3! 

52.5! 

2.0! 

! 

«  i 

\ 

1 

! 

!  YEAR  ! 
!  BUILT  ! 
!  OR  ! 
••REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  211 


ENG*! 

OXSTJ  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  coast 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  !VTCC ! 

!  NET  ! CODE ! 
-1REGIS-!****! 

!  TER  !  SEE! 

!  TON-  IPAGc 1 
!  NAGE  !  IV  1 

DIMENSIONS  !ORAFT* 
LENGTH! BBDTH!  ! 

REG.  !  PEG.! LOAD-* 
//////!/////!  ED  ! 
0VER-!0VEP-*/7///! 
ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 

inmin 
pass-  ! 

EKGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  *  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(light)  \nunnunnu 
(FEET)*  LINE-2 

{VESSEL! 
!S  ! OPERATING  ! 
ETC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
!TD !//////////! 
!EE!  LINE-2  »« 

i 

i 

year  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(31)  BRENT  TRANSPORTATION 

COR 

P. 

i  i  i 

!  i  * 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

(CONTINUED) 

i  i  i 

i 

2 

i 

i 

! 

B  lit 

516033 

1  10771  5A71! 

130.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

2200! 

16.01PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

• 

i  i  ! 

1 30. 0! 

52.5! 

2.0! 

-  i 

t 

i 

! 

* 

3  824 

550413 

!  169315*71  ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

*» 

3200! 

17. 5IPUMPS 

!MS 

GREENVILLE! 

1973 

• 

i  i  i 

290-0! 

52. S! 

1.5! 

-  i 

; 

i 

2 

« 

B  920 

550414 

!  169815A71! 

220.0* 

52.5! 

9.6! 

- 

2700! 

17.5! PUMPS 

•MS 

GREENVILLE! 

1976 

i  i  t 

270.0! 

52.5! 

1*5! 

-  j 

i 

l 

i 

8  1024 

558312 

!  169215A71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

•MS 

6REENVILLE! 

1974 

i  i  < 

290.0* 

52.5! 

1.0! 

-  j 

i 

2 

i 

B  1224 

572489 

1  1 692 ! 5*71  1 

290.0! 

52.5! 

10.5! 

- 

3000! 

16.0!PUHP 

•MS 

GREENVILLE! 

1976 

t  i  ! 

290.0! 

52.5! 

2.0* 

-  I 

« 

t 

i 

9  1324 

572490 

»  1692  ! 5 A  71  1 

290.0! 

52. S! 

10. S' 

- 

3000! 

16.0JPUHP 

•MS 

GREENVILLE! 

1976 

i 

*  •  ! 

290.0* 

52.5! 

2.0! 

-  t 

i 

i 

i 

a  1*24 

572491 

1  169215A71! 

290.0! 

52.5! 

10.5! 

- 

3000! 

lO.oipUNP 

SMS 

GREENVILLE! 

1976 

i  i  i 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

-  • 

; 

i 

i 

2 

B  1700 

505754 

!  984! 5*70! 

143.5! 

52.5! 

9.6! 

- 

1500! 

25.0‘PUMP 

!KS 

CREENVILLE! 

1966 

i  i  t 

145. S! 

52.5! 

2.0! 

-  • 

t 

i 

! 

t 

a  1900 

505755 

1  111715A70! 

165.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1700! 

25.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1966 

!  !  ! 

165.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

i 

2 

i 

3  2013 

583233 

1  102515*71! 

150.0! 

52.6* 

9.6! 

- 

1300! 

16.0*PUHP 

SMS 

GREENVILLE! 

1977 

1  !  1 

150.0! 

52.6! 

1.6! 

-  • 

i 

t 

i 

9  2024 

535912 

1  135015*71  ! 

2°C.O! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

16.0! PUMP 

!MS 

GREENVILLE! 

1977 

!  1  1 

290.0! 

52.5! 

1  •  S! 

-  * 

2 

i 

! 

3  2028 

536270 

!  201315*71! 

290.0! 

52.5 ! 

9.6! 

- 

3500! 

16.0'PUMP 

•MS 

GREENVILLE! 

1977 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

; 

3  2100 

505756 

1  136415*70! 

220.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1900! 

25.0'PUHP 

!  MS 

6REENVILLE! 

1966 

i  ii 

220.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

! 

9  2113 

583234 

1  1 025 1 5*71  1 

150.0* 

52.6! 

9.6! 

- 

1800! 

16.0JPUMP 

•NS 

GREENVILLE! 

1977 

i  i  i 

150.0! 

52.6! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

! 

8  2124 

555960 

1  185015*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

16.0!PU*f> 

•MS 

GREENVILLE! 

1977 

i 

i  i  j 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

t 

i 

8  2128 

5*6354 

1  201315*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3500! 

1 6.0SPUMP 

SMS 

GREENVILLE! 

1977 

i  ;  i 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  J 

i 

i 

i 

B  2213 

6C0337 

!  102515*71! 

150.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1300! 

17.0! PUMP 

!  MS 

GREENVILLE! 

1978 

1  !  1 

1*0.0! 

52.5! 

1.5! 

-  J 

j 

! 

2 

8  2300 

504142 

1  249915*70! 

269.0! 

52.7! 

9.6* 

- 

2300! 

25.0!PUMPS 

REFRIGEP- 

!  MS 

GREENVILLE! 

1966 

»  ;  « 

239.0! 

52.7* 

2.0! 

-  • 

•ATING 

JNITS 

i 

! 

1 

8  2313 

600336 

1  1025  15*71  ! 

150.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1300! 

17.02PUMP 

•MS 

GREENVILLE! 

1078 

1  1  1 

150.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

i 

• 

i 

9  2324 

536641 

1  186315*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

16.0! PUMP 

!  MS 

GREENVILLE! 

1977 

i  i  i 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

; 

i 

! 

B  2424 

5*6642 

1  1  36315*71! 

290.0! 

*2.5! 

9.6* 

- 

3200! 

16.01PUMP 

!M$ 

GREENVILLE! 

1977 

•  i  ! 

290.0! 

52.5! 

1.53 

-  ! 

\ 

i 

j 

3  2524 

536643 

1  136315*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

16.0! PUMP 

•MS 

GREENVILLE! 

1977 

t 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  • 

i 

< 

i 

0  2624 

60C339 

1  185015*71! 

290.0* 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

17.0JPUM® 

!NS 

GREENVILLE*! 

1978 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

8  2724 

600340 

1  135015*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

17.0! PUMP 

•MS 

GREENVILLE! 

1978 

1  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  * 

i 

! 

! 

8  2824 

600341 

1  185015*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

1 7  »oi PUMP 

SMS 

GREENVILLE! 

1978 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

9  2924 

62922? 

•  1  86315*71  * 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

3154* 

16.0!PU>IP 

•MS 

GREENVILLE! 

I960 

!  1  ! 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

B  3024 

629229 

1  1S6315A71! 

290.0* 

52.6! 

9.6! 

- 

3154* 

16 .0 !PUHP 

SMS 

GREENVILLE! 

1980 

1  !  1 

290.0! 

52.6! 

J.O! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

8  3224 

629231 

1  136315*71! 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

- 

! 

3200! 

16.0!PUMP 

SMS 

GREENVILLE! 

1980 

1  *  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BCC  400 

— 

1  1172*5*71! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

i 

1950! 

15.0‘PUHP 

!H$ 

GREENVILLE! 

1961 

1  !  1 

195.0! 

52. 5! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

BCC  401 

— 

1  1 1 7215*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6* 

- 

! 

1950! 

17.5! PUMP  COILS 

!  MS 

GREENVILLE! 

1961 

i  i  i 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

3CC  402 

1  1172*5*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1950! 

17.5SPUMP  COILS 

!MS 

GREENVILLE! 

1961 

1  1  ! 

193.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

! 

BCC  404 

------ 

1  1 1  2  8 !  5  *  70  *. 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

1900! 

1 7.0! DIESEL 

PUMPS# 

IMS 

GREENVILLE! 

1969 

1  !  1 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

-  i 

! COILS 

i 

! 

BCC  405 

!  113515*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

i 

1965! 

17.9!PUH» 

IMS 

GREENVILLE! 

1964 

!  !  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

• 

.  i 

1 

» 

! 

BCC  408 

— 

•  113515*71* 

I’S.O! 

52.5* 

9.6! 

- 

• 

1965! 

19.0!PUMP 

!MS 

GREENVILLE! 

1964 

!  !  1 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

BCC  422 

1  127015*70! 

235.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

2260! 

19.0»PUMP 

!  MS 

GREENVILLE! 

1967 

!  1  ! 

239.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

9*ENT  CHEN  I 

510479 

1  242415*71! 

2«5.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

! 

2500! 

25 .0! PUMPS# 

REFRIGER-*KS 

GREENVILLE! 

1967 

1  1  1 

295.0! 

50. C! 

2.0! 

-  i 

! ATING 

L»NITS 

! 

! 

BRENT  CMEH  II 

511044 

!  242455*71! 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2500! 

25.0! PUMPS# 

REFRIGER-JMS 

GREENVILLE! 

1967 

!  !  1 

295.0! 

50. C! 

1.5! 

-  ! 

! ATING 

UNITS 

! 

MASSON  2 

517667 

!  174355*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3500! 

20.0JPUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1969 

!  1  1 

!  !  ! 

290.0! 

i 

52.5! 

! 

2.0! 

i 

i 

-  I 
! 

! 

; 

! 

! 

<09)  BRETON  BAY  WATER  TRANS.# 

in*:. 

i  i  ! 

i  i  i 

! 

i 

! 

! 

i 

t 

! 

• 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

I 

9  11 

S55449 

»  67014*43* 

165.0! 

42.5! 

8.0 ! 

- 

i 

1500! 

14.0’ NONE 

!MD 

BRETON  BAY! 

1972 

!  !  ! 

1*5.0! 

42.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

BB  208 

— 

1  400  j  4A46 1 

1*0.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

i 

1200! 

11.0! NONE 

!MD 

BRETON  BAY! 

1958 

1  1  1 

1*0.0! 

3  6.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

OS  107 

— 

1  40314*46! 

1>0.0! 

—  ! 

9.0! 

- 

1000! 

II.OtNONE 

!  HD 

BRETON  BAY! 

1955 

i  i  i 

120.0! 

i 

33.0! 

i 

3.0! 

■ 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

1 

! 

(36)  BRICE/  INC. 

i  i  i 

1  1  1 

! 

i 

i 

■ 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

DEE  DEE  10*1 

1  1013*36! 

25.9* 

10.2! 

3.5! 

130! 

-  ; 

14.0!NON£ 

!  * 

SEUARO  ! 

1978 

1  *  ! 

25.9J 

10.2! 

3.5! 

i 

.  i 

i 

i 

! 

HARVEY  9 

549994 

1  9&!3A36! 

*5.6! 

26.0! 

11.3! 

1700! 

142! 

30.0! NONE 

!  AK 

SEWARD  ! 

1973 

1  !  ! 

55.6! 

26.0! 

9,0! 

2 

-  ! 

2 

1 

KATIE  STONE 

— 

1  1013*36! 

25.0! 

10.2! 

3.5! 

260! 

-  j 

18.0! NONE 

•AK 

SEWARD  ! 

1978 

1  !  1 

25.0! 

10.2! 

3.5! 

i 

-  ! 

; 

i 

! 

Cl  210 

! 007886 

1  169114*45! 

210.0! 

68.0! 

10.9* 

- 

; 

3800! 

20.0! NONE 

1  AK 

SEWARD  1 

1979 

•  1  1 

210.0! 

68.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

08S  4000 

1643731 

1  177714*43! 

210.0! 

72.0! 

10.9! 

- 

2 

4000! 

20.0! 100  TON  C»AWLER 

!ak 

SEWARD  ! 

1981 

i  i  i 

i  i  j 

210.0! 

i 

72.  C! 

i 

2.0! 

; 

; 

i 

-  ! 

; 

!  CRANE 
! 

J 

i 

(01)  BRIDCEPORT-PORT-JEEf. 

! 

ST! EAMBOAT 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

* 

i 

2 

* 

i 

! 

! 

j 

l 

i 

2 

! 

! 

CRAND  REPUBLIC 

658637 

!  34111*12! 

260.7! 

44. cj 

11.9! 

3100! 

-  j 

. 

62.0!  hONE 

•NY 

• 

PORT  JEFF-! 

1983 

i  i  i 

260.7! 

44.0! 

11.3! 

j 

1000! 

2 

ERSON  L  I  1 

PARK  CITY 

1901180 

"l  &331 1 A  1?  5 

261.2! 

47.0! 

11.5! 

3000i 

-  ! 

70 .0! NONE 

1NY 

PORT  JEFf-! 

1986 

!  1  i 

i  t  i 

i  j  j 

2*0.0! 

i 

i 

47.0! 

i 

; 

10.3! 

2 

i 

1 

2 
! 

1000! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

ERSON  L  I  ! 

! 

S 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


212 


EN6R* 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUH3EF 

!  COASY 
!  GUARO 
!  NUMBER 

!  1VTCC! 

i  NET  1  CODE  ! 
•PE6IS-!****! 

!  TER  <  SEE! 

•  TON-  !PAbE! 

•  NAGE  •  IV  1 

DIMENSIONS  • DRAFT ! 
LENGTH! 8°DTH!  • 

REG.  !  PEG.'LOAO-l 
//////!  /////•  ED  * 
0VER-10VE9-!/////! 
ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY* 

a 

CARGO  * 

nnu  ft • 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) 11111111111111111 
(FEET)!  LINE-2 

•VESSEL 
!S  ! OPERATING 
!TC!  BASE 

•AO!  LINE-1 

noummm 

!EE!  LINE-2 

! 

2 

YEAR  i 
BUILT  ! 
OP  • 

•REBUILT! 

(41)  SRI6G  $#  LARRY 

l 

l 

i 

■  i  i 

1  !  ! 

i  a  i 

1 

» 

1 

1 

a 

a 

t 

DIPLOMAT 

! 229917 

•  6711A16! 

124.3! 

22. C! 

8.0! 

912! 

-  1 

43.0! NONE 

!  CA 

SAN  DIEGO 

1930 

t 

j  i  t 

124.3! 

22.0! 

7.0! 

353! 

1 

INVADE® 

! 202306 

•  7511A161 

112.7! 

25.6! 

13.5! 

450! 

-  ; 

9&.0!N0NE 

!CA 

SAN  DIEGO 

* 

1977 

t 

1  1  1 

152.0! 

25.6! 

12.9! 

267! 

1 

SMOV30AT 

S267P6R 

1  95  1 1*16! 

108.01 

36.0! 

4.0! 

35! 

-  J 

50.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO 

1942 

t 

2 

1  1  1 

103.0! 

76.0! 

3.0! 

« 

350! 

1 

1 

(32)  BRILEY  MARINE#  INC. 

t 

a 

1  !  ! 

1  a  1 

; 

1 

i 

1 

j 

ANGELA  BRILEY 

! 537607 

!  6211*121 

110.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

140! 

22.0 ! NONE 

•LA 

NEW  IBERIA 

1978 

i 

1  !  ! 

110.0! 

26.0! 

0.5! 

15! 

1 

9CS  GUVY 

•503789 

!  6S11A12! 

7C.0! 

24.  C! 

8.6! 

930! 

52! 

22 .0! NONE 

*LA 

NEW  IBERIA 

1964 

i 

1  !  1 

7C.0! 

24.0! 

6.3! 

11! 

1 

BCS  HOOD 

1502921 

!  E31U12! 

100.0! 

25.0! 

9.0! 

1330! 

75! 

22*0! NONE 

•LA 

NEW  IBERIA 

1965 

i 

1  1  1 

1CC.0! 

25.0! 

6.0! 

17! 

! 

DONNA  BPILEY 

!  41141 3 

!  6711C12! 

100.0! 

24. C! 

7.0! 

1650! 

25! 

1  5. 5  !  NONE 

!LA 

NEW  IBERIA 

1979 

i 

1  1  1 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

65! 

» 

JOHN  ?RILEY 

•559384 

1  67!  102! 

130.0! 

24.C! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5! NONE 

SLA 

NEW  IBERIA 

1978 

1  !  1 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

65! 

1 

MISTY  3 RILEY 

•601732 

1  67!  102! 

100.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.51NONE 

•LA 

NEW  IBERIA 

1979 

» 

1  1  1 

10C.0! 

24. C! 

4.0! 

65! 

1 

a 

SOriSie  BRILEY 

•501535 

1  331102! 

*5.0! 

16.0! 

5.0! 

900! 

10! 

14.0! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA 

* 

1986 

t 

1  1  1 

70.0! 

1 6.0! 

3.0! 

31! 

1 

STACEY  ?RILEY 

1551770 

1  4SS1C05! 

1^0.0 ! 

22.0! 

5.5 ! 

1500! 

70! 

15. 5  •  NONE 

!LA 

NEW  IBERIA 

1964 

a 

2 

1  1  1 

105.0! 

24. C! 

4.0! 

1 

65! 

1 

1 

(32)  QRIS-TOW#  INC. 

■ 

i 

1  ;  1 

1 

1 

a 

1 

CAPT.  JACK 

•622761 

1  26! 1  *  03 ! 

~  ! 

--  • 

5.0! 

430! 

25! 

30.O5PUNP 

!LA 

VENICE 

1980 

; 

!  1  ! 

SC.O! 

18.0! 

3.0! 

-  ; 

1 

LESLIE  ANV 

1279136 

1  1913A36! 

--  j 

—  j 

6.0! 

330! 

-  • 

30.0! NONE 

•LA 

VENICE 

1959 

l 

« 

1  1  j 

1  1  ! 

45.0! 

13. C» 

5.0! 

1 

“  ! 

1 

1 

(32)  PRISTER#  S.  E.  T OWING/ 

; 

IiNC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

; 

| 

SANWY  0 

! 294535 

1  4013*36 1 

--  » 

—  ! 

6.6! 

600! 

-  » 

38. 3! NONE 

!LA 

VENICE 

1965 

i 

i 

1  !  * 

55.0! 

18.5! 

6.6* 

; 

—  ! 

t 

1 

* 

(17)  “PISTOL  STEEL  AND  IRON 

i 

a  'INC. 

1  1  1 

!  !  ! 

1 

1 

1 

; 

i 

i 

PRO  TOW 

1507139 

1  3513*36! 

44.1! 

1 0.  5! 

4.5! 

550! 

-  ! 

24 .0 ! NONE 

•KY 

CARROLLTON 

1966 

; 

1  1  1 

4  *  •  0 ! 

17.2! 

4.5! 

! 

-  ; 

1 

t 

9S  1 

1  - - 

•  41414*40* 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

-  ; 

900! 

8.5!  NONE 

!KY 

CARROLLTON 

1957 

! 

•  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

M°L  ill 

.  - 

1  1C4914A43! 

:4c.o« 

50. C! 

9.0! 

-  » 

1049! 

9. 8 ! NONE 

SKY 

CARROLLTON 

1948 

a 

j 

1  1  1 

1  1  ! 

240. 0! 

50.0! 

1.8! 

« 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

(36)  RR IX  MARITIME  BARGING 

! 

2 

1  1  1 

1  1  1 

i 

1 

{ 

! 

1 

j 

1 

ALAPUL 

1S24P20 

1  13013*36! 

101.2! 

31.1 ! 

13.5! 

2250! 

-  ! 

43 .0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1970 

2 

•  1  1 

1)5.0! 

31.1! 

13.5! 

! 

-  ! 

• 

ASTOPIA 

•529323 

!  9913*36! 

80. 0! 

23.0! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

42.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1970 

1 

1  1  1 

>5.0* 

??.C! 

13.0! 

1 

-  ! 

1 

JOHN  PRIX 

1293323 

!  134*3*36! 

185.1! 

36.0! 

12.1! 

4300! 

-  ! 

53.0! NONE 

!UA 

SEATTLE 

1963 

1 

1  1  1 

135.1! 

T5.0! 

12.1! 

! 

-  ! 

1 

! 

PORTLAND 

12)0434 

1  7513*36! 

10). 7! 

26.7! 

11.0! 

2150! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1963 

i 

!  1  ! 

112.0! 

26.7! 

11.3! 

i 

-  ! 

! 

1 

TIGER 

•  53211  6 

•  1 21 ! 3*3*1 

'6.3! 

27.0! 

11.8! 

1*00! 

-  j 

35 .0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1966 

a 

1  !  1 

°C.  3! 

27.1! 

11.5! 

! 

-  ; 

1 

! 

AQUA  TRAIN 

*1653562 

•  624914*43! 

425.0! 

130. C! 

15.5! 

-  ! 

20000! 

26.0! RAILS 

!WA 

SEATTLE 

1982 

! 

!  1  1 

475.0! 

100.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

• 

BISMAPK 

1296496 

*!  341914*43! 

329.0! 

63.1 ! 

12.3! 

-  1 

7000! 

16. 0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1964 

; 

1  1  1 

329. C! 

*•.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

GLACIER  3AY 

128652! 

1  192715*71! 

26*. 0! 

57.3! 

12.1! 

-  ! 

3400! 

16.012  ELECTRIC  PUMPSSWA 

SEATTLE 

1961 

1 

1  1  j 

266.0! 

57.3! 

3.0! 

j 

-  ! 

1 

1 

RAINIER 

1255784 

•  52315*71! 

186.6! 

4  v  .  w  ! 

9.0! 

-  1 

1250! 

26.014  DIESEL  PUMPS 

SWA 

SEATTLE 

1948 

i 

1  1  1 

13^.6! 

43.3! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

1 

SEATTLE 

1  27661? 

1  239515*71! 

30*. 3! 

56. C! 

11.6! 

.  1 

3600! 

43.9J2  PUMPS#  1 

•WA 

SEATTLE 

* 

1965 

i 

!  1  1 

303.0! 

56. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

!  ELECTRIC  BOOM 

1 

SITKA 

S62J255 

1  250615*71! 

2-2.7! 

60.0! 

14.3! 

! 

4250! 

30.0iPU.1PS  AND  SAILS 

SWA 

SEATTLE 

1980 

j 

1  1  « 

1  1  1 

272.0! 

60. C! 

3.0! 

! 

! 

1 

"  ! 

1 

{ 

1 

! 

(37)  9RXX  MARITIME  CO. 

a 

i  i  i 

i  1  i 

1 

1 

i 

1 

i 

! 

a 

1 

A0UA6US 

i  - - 

1  511*021 

32.0! 

12.0! 

l.o! 

22oi 

-  j 

10. 3! NONE 

ioR 

RAINIER 

1975 

j 

1  1  1 

32.0! 

12.0! 

1.0! 

! 

6! 

1 

! 

AMERICA 

1651137 

1  13513*361 

95. 0! 

32. C! 

14.9* 

3000! 

-  ! 

38 .0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1982 

J 

1  1  1 

93.0! 

34. 2! 

14.9! 

1 

-  ! 

a 

1 

APROW  2 

1283673 

1  2113*3*1 

51.9! 

14.0! 

6.0! 

325  i 

-  ! 

14.3! NONE 

•OR 

ASTORIA 

1960 

i 

!  1  1 

*1.9} 

14. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

2 

ARROW  3 

1 274966 

1  2713*35! 

57.3! 

15,?! 

5.5! 

530! 

-  ! 

18. 0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

* 

1956 

i 

1  1  1 

60.0! 

16.4! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

3ETSY  L. 

1513551 

1  7313*3*! 

72.7! 

26.2! 

13.0! 

2430! 

-  ! 

28.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1969 

j 

1  1  1 

76.0! 

26.5! 

10.0! 

• 

-  ! 

1 

BLUE  OX 

1236667 

1  2213*36! 

47.1! 

13.5! 

6.3! 

440! 

-  • 

42 .0 ! NONE 

ioR 

PORTLAND 

a 

1937 

1 

!  1  ! 

43.4! 

15.5! 

4.5! 

« 

-  ! 

1 

BRANDY  BA® 

12*4112 

1  3513*36! 

50.5! 

17.*! 

6.0! 

5*0! 

-  » 

31 .0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

I960 

! 

1  1  1 

54,0! 

1  *.0! 

i.  3! 

! 

-  ! 

! 

CAP  EVANS 

1557*32 

1  6613*35! 

71.1! 

25.0! 

3.5! 

1  *30 ! 

-  ! 

51.5! NONE 

•OR 

RAINIER 

1974 

{ 

1  1  1 

7J.S! 

25.0! 

8.5! 

» 

-  ! 

! 

CHAMPION 

1270411 

1  2013*  36! 

53.6! 

14.5! 

3.5! 

4«.0! 

-  * 

27.0! NONE 

SWA 

STEVENSON 

1955 

a 

1  1  1 

52.)! 

14.5! 

3.5! 

! 

-  ! 

j 

cmiet 

12)3759 

1  8313*36! 

70.0! 

23.6! 

9.7! 

mo! 

-  * 

55.0! NONE 

•OR 

PORTLANO 

1963 

! 

1  !  1 

7C.0! 

75. e>! 

9.7! 

• 

-  » 

1 

CLARKSTON 

1514250 

!  101 1 3* Jo! 

-4.3! 

28.0! 

10.3! 

2550  i 

-  ! 

37.1  !hONE 

!Oft 

PORTLAND 

• 

1977 

t 

1  !  1 

*0.0! 

2  >.  5 ! 

1C.0! 

{ 

-  ! 

« 

COMMANDO 

1273299 

1  2013*36! 

50.6! 

14.5! 

4.5! 

440! 

-  I 

44. 3!  NONE 

!WA 

STEVENSON 

1956 

1 

1  !  1 

52.0! 

14.5! 

4.5! 

1 

-  • 

! 

EARL  H. 

1294637 

1  1213*36! 

*9,3* 

U.  .9? 

3.5! 

36oi 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

ioR 

PORTLANO 

1964 

i 

!  !  1 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

-  » 

» 

! 

a 

FALCON 

1501267 

1  6o ! 3  F  36 i 

64.?! 

22.1! 

9.4! 

1030! 

-  j 

36. oj  NONE 

•OR 

PORTLAND 

1965 

a 

1  1  1 

64.3! 

27.1! 

)  •  4  J 

1 

-  • 

1 

FIRESALL 

1265130 

1  3013*36! 

58.4! 

16.  S! 

5.3! 

1095! 

-  « 

1 6. oisONC 

i  OR 

ST.  HELEN 

1952 

• 

1  !  1 

<8.4! 

16.5! 

5.3! 

! 

-  ! 

1 

GRIZZLY 

•507652 

1  )S!3»J6i 

100.0! 

24.0! 

1C. 6! 

1800! 

-  • 

40.5 ! NONE 

!0R 

RAINIER 

* 

1943 

» 

!  !  1 

100.0! 

24.0! 

10.6! 

1 

-  ! 

1 

HENRY  3. 

•231C42 

1  313*36! 

36.2! 

11.0! 

3.5! 

174! 

-  * 

15.0! NONE 

!0« 

PORTLAND 

1946 

! 

1  !  1 

33.0! 

11.0! 

3.5! 

a 

-  ! 

; 

HUSKY 

1265179 

1  3213*36! 

53.4! 

1o.6! 

5.1! 

1020! 

•  ! 

44.4! NONE 

!0R 

ASTORIA 

1952 

! 

! 

1 

1  1  1 

i  !  ! 

•  1  ! 

60. 0! 

17.7! 

5.1! 

! 

! 

a 

a 

! 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAHE  AND  NUH3ER 

!  GUARD 

!  NUM8ER 

(37)  BRIX  MARITIME  CO. 

(CONTINUED) 

IDAHO 

‘233796 

IRENE 

1272365 

JANET  R 

1 527549 

JENNIFER  L 

j  653349 

JOHN  A. 

1231086 

JULIUS  SRUSCO 

1501938 

KNAPPTON 

"•503704 

LEWISTON 

1538759 

LONGVIEW 

1261524 

LOUIE  III 

1249503 

MARINER 

1296979 

NOYDENA 

1231849 

OAKLAND  PILOT 

*1573417 

OLYMPIC 

1567631 

P.  J.  BRIX 

1649705 

RAINIER 

1262316 

RUSTLER 

*1293527 

SARAH  BRIX 

1265175 

ST.  HELENS 

*1251764 

TIGER 

•256714 

1 

TOM  WHITE 

*1247917 

TONQUIN 

1268817 

0ARONOF 

•513049 

j 

EL  OORADO 

•237015 

1 

XC  6 

167C251 

i 

KC  7 

1503395 

i 

KC  8 

1507931 

i 

XC  11 

*  ...... 

i 

KC  12 

!  - 

XC  13 

i  ...... 

KC  14 

1636159 

i 

XC  15 

i  . 

KC  16 

i  . 

XC  18 

1277791 

KC  19 

1232721 

! 

KC  20 

1276700 

KC  25 

j  - 

KC  29 

1590967 

j 

KC  30 

1  - 

! 

KC  31 

1602331 

j 

KC  32 

1673879 

i 

KC  33 

1518909 

! 

KC  34 

*1171262 

! 

KC  36 

1293799 

j 

KC  37 

*1547905 

1 

KC  40 

i  - 

1 

KC  42 

•  ...... 

i 

KC  43 

1254424 

! 

KC  45 

1543328 

! 

KC  130 

1  - 

KC  200 

i  ...... 

j 

KC  201 

j  - 

KC  202 

1253854 

KC  410 

j  - 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


213 


•VTCC! 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

•CAPACITY! 

HI6M-  ! 

2  V 

E  S  S  £  L 

i 

! 

NET  1C0DE1LEN5TH1BRDTH1 

i 

i 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  IOPERATING 

i 

E6IS-! **•*! 

REG.  1 

PEG. ! LOAO“! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE 

YEAR 

1 

TER  !  SZtll/nili/ll/l'. 

ED  ! 

!////////• 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

! 

TON-  !  PAGE  1 

OVEP-IOVE a-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !////////////////! TO! 

////////// 

OR 

t 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  •! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

{•REBUILT! 

1  i 

t  I 

i  i 

{  i 

5913A361 

2 

i 

j 

80.6'. 

i 

i 

i 

■ 

23.0*! 

i 

i 

i 

i 

3.5! 

! 

i 

■ 

j 

1500! 

2 

2 

2 

2 

t 

2 

36.0! NONE 

! 

1 

2 

i 

loR 

PORTLAND 

* 

1974 

i 

t 

! 

t 

i  i 

80.6! 

23.0! 

3.5! 

i 

-  j 

2 

i 

i 

25 !  3A34I 

53.3! 

15.7! 

5.3! 

6o0l 

-  • 

13.0! NONE 

!  OR 

RAINIER 

1956 

• 

i  i 

53.3! 

15.7* 

5.3! 

t 

-  ! 

1 

! 

! 

1281 3A38! 

77.5! 

25.4! 

3.3! 

2200! 

-  • 

45.0! NONE 

!0R 

ASTORIA 

1970 

2 

1  1 

77.5! 

25.4! 

3.3! 

i 

-  J 

2 

i 

1 

7413A36! 

79.1‘ 

23.1! 

13.0! 

2350! 

-  • 

42.0! NONE 

!  OR 

ASTORIA 

1982 

i 

i  j 

79.1! 

23.1! 

13.0! 

! 

-  • 

; 

i 

i 

11 1 3A36! 

43.0! 

12.5! 

6.0! 

370! 

-  • 

17.0! NONE 

IOR 

RAINIER 

1950 

t 

i  ! 

46.0! 

12.5! 

6.0! 

« 

-  ! 

; 

• 

i 

33I3A36! 

60.71 

19.2! 

7.0! 

1020  5 

-  • 

45 .0 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1965 

j 

i  i 

65.0! 

19.5! 

7.0! 

■ 

-  • 

! 

2 

i 

4913X36! 

65.0! 

24.2! 

7.9! 

113oi 

-  » 

24.0!  NONE 

•OR 

PORTLAND 

* 

1976 

t 

i  i 

70.0* 

24.2! 

7.9! 

t 

-  2 

t 

i 

! 

13513A361 

79.0! 

26.0! 

9.5! 

2400! 

-  • 

42.0 ! NONE 

ioR 

PORTLAND 

1972 

2 

j  t 

35.0! 

27.0! 

9.5! 

i 

-  • 

• 

J 

t 

1 7  ■  3  A  36 1 

42.3! 

14.0! 

5.3! 

450! 

-  » 

40.0 ! NONE 

IoR 

PORTLAND 

1951 

*! 

*  2 

45.0! 

14.  C! 

5.3! 

j 

• 

t 

2 

• 

2713A36! 

66.8! 

17.0! 

7.0! 

765! 

-  J 

31.0 1  NONE 

IOR 

ASTORIA 

1946 

i 

t  2 

70.0! 

17.0! 

7.0! 

2 

-  * 

2 

i 

! 

52! 3A36! 

67.0! 

24.0! 

11.1! 

iiooi 

-  * 

38.0! NONE 

lofi 

PORTLAND 

1964 

! 

i  i 

67.  C! 

24.0! 

11.1! 

2 

-  j 

i 

i 

! 

6313A36*! 

99.3! 

24.0! 

7.5! 

wool 

-  • 

45 .0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

* 

1976 

! 

2  j 

1*1.2! 

24.0! 

7.5! 

i 

-  2 

i 

i 

I 

29 1 3*  35 ! 

44.8! 

15.0! 

6.7! 

750l 

-  ! 

Inone 

•OR 

RAINIER 

1976 

! 

i  j 

44.8! 

15.0! 

6.7* 

■ 

-  • 

1 

2 

i 

101 1 3'36! 

73.5! 

21.2! 

27.2! 

2250*! 

-  ! 

50.0! NONE 

•OR 

ASTORIA 

1975 

i 

•  2 

73.5! 

21.2! 

27.2! 

i 

-  • 

i 

2 

! 

T55s  3A36 1 

35.1! 

31.1! 

11.0! 

2S60! 

-  ; 

49, 6l NONE 

1  OR 

PORTLAND 

1982 

; 

;  i 

37.1* 

32.0! 

10.3! 

2 

• 

i 

i 

1 

1713A36! 

42.3! 

14.0! 

6.0! 

680! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

IoR 

RAINIER 

1969 

! 

i  i 

45.0! 

14.3! 

6.0! 

2 

-  J 

2 

! 

! 

9 ! 3*36 ! 

43.1! 

14.1! 

5.3! 

425! 

-  • 

16.5  SHONE 

!WA 

STEVENSON 

1965 

! 

j  j 

45.0! 

14.8! 

5.3! 

; 

-  • 

2 

2 

2 

43 1 3A3o ! 

68.9! 

19.2! 

6.5! 

1500! 

-  • 

52.1 ! NONE 

•OR 

PORTLAND 

* 

1971 

i 

i  i 

72.0! 

20.4! 

6.5! 

i 

-  J 

2 

j 

! 

1 1 1 3  A  36 1 

43.2! 

12.0! 

5.5! 

29o! 

-  ! 

u.oInone 

‘OR 

RAINIER 

1947 

! 

46.0! 

12.0! 

5.5! 

2 

-  J 

i 

i 

! 

32 1 3 A36 1 

56.9! 

17.1! 

6.0! 

iC9si 

-  « 

46. o! NONE 

!0R 

ASTORIA 

1948 

! 

1  1 

56.9! 

17.1! 

6.0! 

2 

-  J 

! 

! 

! 

6 1 3  A  3  6 ! 

57.1! 

13. C! 

5.3! 

8ooi 

-  ■ 

23.8SN0NE 

!  OR 

PORTLANO 

* 

1981 

! 

i  ; 

57.1! 

13.0! 

5.3! 

• 

-  ! 

; 

! 

2 

261*  3 A  361* 

54.6! 

16. C! 

6.5! 

730! 

-  • 

24. ol NONE 

!0R 

RAINIER 

* 

1970 

! 

!  1 

56.0! 

16.0! 

6.5! 

i 

-  • 

! 

! 

2 

240614F43! 

2’6.0! 

60.0! 

12.6! 

-  2 

4063! 

9. 0!N0NE 

•OR 

PORTLAND 

1968 

! 

i  j 

276.0! 

60.0! 

3.3! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

1 225! 4A41 i 

13C.1! 

44.0! 

8.5! 

-  i 

1450! 

20.0! AUGERS 

*!0R 

PORTLAND 

1961 

! 

2  i 

180.1! 

44. C! 

2.0! 

2 

-  ! 

J 

! 

! 

272! 4A46! 

104.0! 

39.0! 

2.0! 

-  ! 

550! 

16.0‘NONE 

!CR 

PORTLAND 

* 

1944 

! 

1  1 

104.0! 

39. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

1 

! 

53614A46! 

150.0! 

42.0! 

9.0! 

•  j 

900! 

28. Ol NONE 

8  OR 

PORTLAND 

1967 

! 

1  1 

150.0! 

42.0! 

2.7! 

j 

-  j 

2 

! 

! 

523! 44431 

150.0! 

42. C! 

9.0! 

.  j 

900 1 

26. ol NONE 

•OR 

PORTLAND 

1967 

! 

!  ! 

150.0! 

42. C! 

2.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

45914A401 

173.0! 

39.0! 

8.0! 

-  i 

800! 

24.0! NONE 

‘OR 

PORTLAND 

1965 

J 

!  j 

173.0! 

39.0! 

2.0! 

2 

-  ; 

2 

i 

! 

936*4443! 

2C0.0! 

40.0! 

10.0! 

-  « 

1600! 

26.1  Inone 

IoR 

PORTLAND 

1961 

! 

;  i 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

421*14443! 

163.0! 

34.0! 

6.8! 

.  ; 

750! 

22.0! NONE 

!0R 

PORTLANO 

1970 

! 

i  i 

165.0! 

35.0! 

2.3! 

2 

-  ! 

j 

! 

! 

16901*  4A40i 

273.0! 

42.0! 

13.5! 

-  ! 

3000! 

35.6! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1981 

! 

1  1 

273.0! 

42.0! 

2.5! 

2 

-  ; 

i 

; 

! 

201214440! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

1 

2700! 

28. ol NONE 

1  OR 

PORTLANO 

* 

1973 

1 

1  1 

242.0! 

42.0! 

2.5! 

! 

-  ; 

i 

2 

! 

201 2 ! 4 A40 1 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

.  2 

2700! 

23. 0! NONE 

ioR 

PORTLAND 

1973 

! 

•  1 

242.0! 

42.0! 

2.5! 

2 

-  i 

! 

! 

! 

962*4445 • 

198.0! 

4C.1! 

10.0! 

•  i 

1600! 

27.5! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1960 

i 

!  1 

193.0! 

40.1! 

2.6! 

i 

-  ! 

* 

t 

i 

912*4440! 

197.0! 

40.1! 

10.0! 

-  2 

1700! 

12.5! NONE 

!0R 

PORTLAND 

I960 

! 

!  1 

177.0! 

40.1! 

2.6! 

j 

-  i 

• 

j 

! 

739! 4443 ! 

176.4! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1600! 

27.61n0NE 

IOR 

PORTLAND 

1958 

2 

!  ! 

17a. 4! 

40.1! 

2.6' 

i 

-  i 

! 

! 

i 

5414443! 

68.0! 

20. 0! 

3.5! 

-  ! 

54! 

3.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1946 

! 

•  1 

66.0! 

20. C! 

1.0! 

! 

•  2 

i 

! 

! 

90514448! 

180.0! 

50. C! 

10.0! 

-  i 

2000! 

12.ol NONE 

‘OR 

PORTLAND 

1978 

! 

1  1 

nc.o! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

<35014443! 

130.0! 

50.0! 

10.0! 

-  1 

2000! 

10.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1978 

i 

1  ! 

1?0.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

904144431 

1*0.0! 

50. C! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

10.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1978 

! 

i  i 

180.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

904*144461 

1  *0.0! 

50.0! 

10.0! 

-  2 

2300! 

18.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1979 

1 

!  1 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

52114446! 

130.0! 

45.0! 

10.0! 

.  i 

1700! 

31 .OINONE 

!0R 

PORTLAND 

1969 

! 

1  1 

180.0! 

45.0! 

2.0! 

i 

•  2 

; 

! 

! 

S5014A4T] 

176.0! 

44.0! 

8.6! 

-  2 

1500! 

16.4 ‘NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1931 

1 

!  1 

175.0! 

44.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

i 

J 

1 660! 4440! 

240.0! 

60.0! 

14.5! 

-  | 

3500! 

27. 6! NONE 

IoR 

PORTLAND 

1965 

! 

i  • 

240.0! 

60.0! 

2.4! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

2736 1 4 A  46 1 

260.0! 

72.1! 

14.0! 

-  i 

5500! 

32.0! NONE 

JOR 

PORTLAND 

1973 

! 

i  * 

240.0! 

72.1! 

2.3! 

« 

-  ; 

2 

! 

! 

330S4A46! 

101.0! 

43.0! 

6.0! 

.  j 

600! 

8.5!N0NE 

tot 

PORTLAND 

1943 

! 

!  1 

131.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ; 

2 

! 

! 

287  !  4  A 4 6 1 

110.0! 

30.0! 

6.7! 

-  1 

450! 

7. 0!N0NE 

!  OR 

PORTLAND 

-- 

! 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

327! 4A46) 

125,0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

60oi 

3.5! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1944 

1 

i  i 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

4371*4446! 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

14. 0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

• 

1964 

! 

•  1 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

•  i 

1 

! 

! 

26314E44! 

130.0! 

40.0! 

—  • 

•  j 

600! 

—  INONE 

IAK 

PRUDHOC 

1978 

1 

i  i 

130.0! 

40.3! 

—  i 

i 

-  ! 

! 

j 

BAY 

! 

27961 4 A 43! 

310.0! 

50.0! 

12.0! 

-  ! 

3000! 

34. OINONE 

i  OR 

PORTLAND 

1979 

! 

2  I 

310.0! 

50. 0! 

3.3! 

! 

-  2 

2 

! 

] 

2  889 1  44  43 1 

310.0! 

<0.0! 

12.0! 

.  i 

3000! 

31  .oInone 

!  OR 

PORTLAND 

1979 

! 

;  i 

310.0! 

50. C! 

3.5! 

1 

-  1 

! 

i 

! 

1 283  1 4A  45! 

245.0! 

43. C! 

12.1! 

-  i 

2500! 

34. 3! NONE 

*!0R 

PORTLAND 

1945 

! 

2  i 

245.0! 

48.0! 

3.5! 

! 

•  2 

2 

! 

1 

201 2I4A41 ! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

•  ; 

3000! 

23. ol AUGERS 

!  OR 

PORTLANO 

1976 

! 

!  1 

1  ! 

!  2 

242.0! 

i 

1 

42.0! 

i 

i 

2.5! 

i 

i 

i 

j 

i 

-  2 
i 

i 

i 

l 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT !  'CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  $  E  L 

!  NET  ! CODE ! LENGTH ! 0RDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

-‘REGIS-!****!  RES.  !  PEG.IL0AD-*  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  £9  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

*  TON-  !PA aE *  OVER-! OVER -!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) *//////////////// lTD! ////////// 
!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT*  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !El!  LINE-2 


(37)  9RIX  MARITIME 

CO. 

«  i  i 

i  i  i 

ii  i 

i 

i 

i 

[CONTINUED) 

i  i  i 

i 

KC  470 

2429J4A41!  27  3.0! 

42.0! 

13-6! 

-  ! 

!  *  273.0! 

42.0! 

2.6! 

PORT  ANGELES 

501202 

1 325 ! 4A49!  236.5! 

60.0! 

10.3! 

-  ! 

!  !  236.3! 

60.0! 

3.2! 

SHASTA 

2?Cft27 

1449!4A41!  2C0.1! 

44.1! 

11.0! 

-  • 

!  •  20C.1 ! 

44.1* 

2.5! 

VILLAPA 

236826 

1 329! 4A4D!  236.3! 

60. 0! 

10.3! 

-  • 

!  !  236. P! 

60.0! 

3.2! 

ICC  1 

2S7591 

7*8 ! 5A70*  173.0! 

33.0! 

12.5! 

-  * 

!  !  178.0! 

32.0! 

2.5! 

KC  2 

275C84 

940! 5*70!  210.0! 

40.0! 

12.5! 

-  I 

!  !  210.0! 

40.0! 

2.0! 

KC  3 

273667 

1112S5A70!  240.0! 

50.0! 

3.5! 

-  • 

•  !  240.0! 

50. C! 

1.3! 

ICC  4 

523?o3 

319 ! 5*70!  12C.0! 

33.0! 

9.0! 

-  I 

!  •  120.0! 

33.0! 

1.3! 

KC  5 

1 6  4 • 5  A  70 !  *0.0! 

28.0! 

7.5! 

-  j 

!  !  30.0! 

23. C! 

1.5! 

LASSEN 

175626 

575! 5A?C!  195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

!  !  195.1! 

i  i  i 

35.1! 

2.0! 

■ 

(20)  BR00K6ANK 

RIVER, 

INC. 

i  i  i 

!  •  • 

i 

■ 

DONALD  ? 

227005 

44*3*35!  79.6! 

13.0! 

2.3! 

160! 

!  !  95.0! 

13.0! 

2.5! 

DECK  BARGE 

37054A40!  60.0! 

22. C! 

2.0! 

-  • 

•  !  eO.O! 

22.0! 

2.0! 

HOPPER  PAR GE 

50J4A4S!  60.0! 

24.0! 

2.0! 

-  ! 

•  !  40.0! 

i  i  t 

24.0! 

2.0! 

i 

(13)  BROOKS, 

GENA 

i  i  ! 

i  i  i 

i 

i 

0H  62 

279777 

793*4*4') !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

!  !  195.0! 

!  !  ! 

T5.C! 

1.3! 

• 

(33)  BROOKS, 

JAMES 

e. 

t  KELTN 

£R, 

i  i  i 

1  *  ! 

i 

i 

NEIL 

!  !  ! 

i 

C6A  100 

541770 

367J4443!  160.1! 

52.1! 

9.2! 

-  ! 

!  •  14C.1! 

i  i  i 

52.1! 

-  i 

i 

i 

(32)  BROUSSARD 

BROTHERS,  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

i 

ARLENE 

624605 

67 ! 3»  36 !  62.0! 

22.0! 

7.0! 

900! 

!  !  62.0! 

22.0! 

6.0! 

203PXE 

530068 

53!  3*36!  52.0! 

22. C! 

7.0! 

900! 

!  !  62.0! 

22.  C! 

6.0! 

JANET 

270840 

15J3A35!  44.9! 

17.7! 

4.0! 

400! 

•  •  44.9* 

17.7! 

2.7! 

MISS  LOU 

512370 

15J3A35!  3o.  3! 

14.0* 

3.7! 

300! 

!  !  36.3! 

14.0! 

3.7! 

SOUAW 

501003 

53J3A35!  55.5! 

20.5! 

7.6! 

900! 

!  !  *3.6! 

20.5! 

6.6! 

! 

UNCLE  JOHN 

292103 

35 ! 3 A 3 5  !  50. 0! 

20. C! 

6.0! 

600! 

!  !  55.0! 

20.0! 

5.0! 

i 

9?  19 

2C0J4A46!  —  ! 

--  ! 

9.0! 

-  ! 

!  !  140.0! 

32.  C! 

2.0! 

i 

21 

110J4A46*  —  ! 

--  ! 

6.5! 

•  j 

•  !  120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

38  24 

1 80! 4*46 !  —  ! 

—  ! 

3.0! 

.  j 

•  *  12C.0! 

30.  C! 

2.0! 

» 

3?  25 

. 

1 80! 4A45 !  120.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ! 

*  !  120.0! 

30. C! 

2.0! 

j 

30  26 

110S4A46!  —  • 

--  ! 

6.5! 

-  i 

!  !  120.0! 

30. C! 

1.5! 

i 

32.0! GRAIN  AUGERS 

i 

27.6  j  HONE 

i 

52.0! AUGERS 

i 

26 .A! NONE 
46.0! DIESEL  PUMP 

i 

36.0! DIESEL  PUMP 

« 

46.0! DIESEL  PUMP 

i 

33. 0! DIESEL  PUMP 


32.0! D ZESEL  PUMP 


1 30! 4A46 !  — 

!  !  120.0 

7C0J4A46!  — 

!  !  1?0.0 

202 ! 4A4J!  120.0 

•  !  120.0 


27.0! NONE 
! 

27.0JN0NE 


32.0JN0NE 

! 

33-O'NONE 

! 

40.0JNONE 

; 

13.0!  NONE 

i 

7.0JN0NE 


7.0! NONE 
! 


!0R  PORTLAND 

i 

‘OR  PORTLAND 

i 

! OR  PORTLAND 

l 

!0R  PORTLAND 

i 

! OR  PORTLAND 

i 

! OR  PORTLAND 
! 

! OR  PORTLAND 

i 

! OR  PORTLAND 

i 

! OR  PORTLAND 
i 

•OR  PORTLAND 


!0H  HIGGINS- 
!  PORT 
!0H  HIGGINS- 
!  PORT 
•OH  HIGGINS- 
!  PORT 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
! 


!la  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
!LA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
!LA  INTRACOAS- 
!  TAL  CITY 
!LA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
2  LA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
!LA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
SLA  ABBEVILLE 
! 

SLA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
SLA  ABBEVILLE 
! 

!LA  ABBEVILLE 
! 

!LA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
SLA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
SLA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 
!IA  INTRACOAS* 
!  TAL  CITY 


593523 

I 

55C !  4A«.6 ! 

120.0! 

30.0! 

5.5!  -  ! 

500* 

7.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1978 

j 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.0!  ! 

-  ! 

t 

j 

TAL  CITY  I 

573452 

• 

196*4*43! 

120.0* 

30. C! 

7.0!  -  ! 

500* 

10.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1980 

i 

i  i 

170. C! 

30. C! 

4.0!  ! 

-  ! 

! 

i 

TAL  CITY  ! 

603732 

i 

1 9^j  4 A45  j 

1  PC- 3! 

30.0! 

9.6!  -  ! 

--  ! 

7.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1979 

j 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.6!  • 

-  J 

! 

i 

TAL  CITY  ! 

614273 

■ 

196*4*43! 

120.0! 

30.0! 

9.6!  -  ! 

—  ! 

7.0! NONE 

I  LA 

INTTACOAS-! 

1979 

i 

i  j 

120.0! 

30.0! 

1.6*  ! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

233741 

i 

992J4A41! 

1)5.1! 

1 5.1 ! 

3.7!  -  ! 

1311! 

21.8! NONE 

JLA 

INTRACOAS-! 

1962 

i 

!  i 

1)5.1! 

35.1! 

2.3!  ! 

-  ‘ 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

j 

120S4A4M 

_  i 

—  i 

7.0!  -  J 

400! 

7.6! NONE 

I  LA 

INTRACOAS-! 

1978 

j 

i 

i 

!  ! 

!  • 

i  i 

tic.oi 

i 

i 

o 

—  —  tl 

2.0!  ! 

*  i 

i  1 

« 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

I 

(32)  PROUSSARO  MARINE 

SERVICE!,  INC. 

! 

!  ! 

i 

2 

! 

! 

t 

i 

! 

( 

BRENDA  p 

J513144 

i 

40S3A35! 

60. 0! 

23. Ci 

4.0! 

300! 

-  ! 

20.0!  NONE 

!LA 

LOREAU- 

I 

1968 

1 

j 

*  ! 

60.0! 

?3 .0! 

3.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

! 

BRET  9 

! 526C92 

• 

3113*35! 

30.0! 

20. C! 

4.0! 

300! 

-  i 

25.0!NONE 

!LA 

LOREAU- 

! 

1970 

! 

■ 

!  ! 

5C.0! 

20.0* 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

! 

CLAY  3 

! 5?  94  71 

\ 

31  !3*35! 

5C.0! 

20.0! 

4.0! 

3C0! 

-  • 

25.0! NONE 

JLA 

LOREAU- 

! 

1971 

! 

! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

3.0! 

! 

-  t 

! 

2 

VILLE 

! 

EDGAR  BROWN  III 

! 2°3  31 9 

i 

42*3*35! 

56.1! 

20.0! 

5.0! 

670! 

•  i 

JO. 0! NONE 

iu 

LOREAU- 

! 

1963 

t 

* 

i  i 

56.1! 

20.0! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE 

! 

HENRIETTA  d 

*510708 

i 

24J3A35! 

50.0! 

20.  C! 

4.0! 

300! 

-  ! 

1 3 . 0 ! NONE 

!LA 

LOREAU- 

! 

1967 

! 

! 

!  ! 

50.0! 

20.  C* 

3.0! 

! 

-  ; 

2 

! 

VILLE 

! 

JOLLY  JACK 

1503695 

! 

20! 3*35! 

50-CS 

13.0! 

5.0! 

400! 

-  i 

25. ol NONE 

SLA 

LOREAU- 

1 

1966 

! 

• 

i  i 

50.0! 

20.0* 

4.0* 

i 

-  ! 

! 

2 

VILLE 

! 

ROBIN  a 

5619730 

j 

31 ! 3*  35  ! 

50.0! 

20. C! 

4.0! 

290! 

-  ! 

30.CSN0NF 

JLA 

LOREAU- 

! 

1980 

{ 

i 

i  • 

50.6! 

20.0! 

3.0! 

I 

-  j 

2 

! 

VILLE 

! 

E9MS  101 

•628448 

i 

14CS4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

ssi 

20.0! NONE 

JLA 

LOREAU- 

! 

1980 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

VILLE 

1 

EBMS  102 

i  - 

i 

196*4*43! 

120.0! 

30.  C! 

6.5! 

-  ! 

100! 

20.0!N0NE 

JLA 

LOREAU- 

1 

1977 

! 

i 

!  ! 

120.0! 

30. Ci 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE 

i 

EBNS  103 

1  — - - 

• 

19654*43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

100! 

20.0! NONE 

JLA 

LOREAU- 

J 

1977 

t 

i 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1 

EBMS  105 

!  - - 

! 

196J4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.5* 

100! 

20.0! NONE 

JLA 

LOREAU- 

! 

1985 

! 

i 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


1942  ! 
! 
! 
! 
! 

*  1958  ! 

i 

*  1958  ! 

! 

1958  ! 
! 
! 


! 


! 

! 


! 


TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
I  NUMBER 


(32)  BROUSSARD  MARINE  SERVICE 
(CONTINUED) 

BRIDGET  8 

!*  INC. 

j 552323 

SUZANNE  3 

j 596677 

(32)  BROUSSARD*  h. 
39  11 

R.  LANDING 

!*  INC. 

(16)  8R0WN  MARINE  SERVICE*  IN 
ALTON  SIMMS 

!C. 

! 262300 

ANSELENA  8 

! 273673 

BARBEE 

'.275377 

3U0  S 

1272334 

CAP*N  ACE 

!S07lo0 

CHICO 

•241142 

ELLIS  0 

i 2*4144 

ERNEST  H.  DOSS 

! 286386 

JANET 

i 297734 

LITTLE  6E0AGE 

! 262 832 

MISS  DOT 

i 262779 

MISS  LOUISE 

•274*51 

MOONLIGHTER 

1234536 

NOMAD 

1  >14401 

OLD  MACK 

j  239506 

PREWITT 

j  651089 

SARAH  G 

i 5201 75 

ZEUS 

1243712 

BROWN  28 

j  26G916 

BROUN  114 

•2*9517 

BROUN  220 

! 2*1400 

a»OWN  256 

•175439 

enowN  320 

•506013 

BROWN  420 

! 51 1125 

BROWN  520 

•53S923 

BROWN  620 

j  575389 

BROWN  720 

5604906 

BROWN  320 

1609150 

BROWN  920 

i 651320 

BROWN  1020 

!6232o0 

i 

(21)  BROWN*  ROBERT 
COMPANY 

PHILO 

t 

J.*  TOWING! 

i 

•239307 

PRINCIPIO 

j  240C91 

WOOO  RIVER 

•525708 

JSL  301 

;  - - - 

NO  320 

NO  70S 

i  ----- 

NO  749 

i  ----- 

RJ3  109 

rjb  3ii 

•  531366 

RJ3  SOB 

!  - 

i 

(03)  BROWN*  THOMAS 
CATHERINE  M  BROUN 

i 

J.*  (  SONS!*  INC. 

1276507 

THOMAS  J.  BROUN 

i  289974 

i 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  iCAPACITY!  HI6H-  !  ! 
!  NET  ! CODE ! LENGTH ! 3* DTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  ! 
■!REGIS-!****!  REG.  !  »€6.!L0A0-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! 
!  TER  !  SEE!//////!/////*  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! 
!  TON-  SPAGE!  OVER-!  OV 6*-! /  ////!  HORSE!  °A$5-  !  (LIGHT)  !//////////////// ! 
!  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT*  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! 


VESSEL!  ! 

S  SOPERATING  I  ! 

TC!  BASE  !  YEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
TD! //////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  !*AE9U1LT! 


1195! 5*70!  264.0! 

SO.O! 

10.6! 

j 

2650* 

20.0 !  DIESEL  *>UNP 

!LA 

LOREAU-  ! 

1973 

•  !  264.0! 

50.0! 

1.?* 

j 

-  * 

t 

VILLt  • 

1192J5A70!  264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  » 

2650! 

20 . 0! DIESEL  PUMP 

•LA 

LOREAU-  ! 

1*78 

!  !  264.0! 

!  !  ! 

ii  i 

50. C! 

1.8! 

< 

i 

i 

2 

i 

; 

VILLE  ! 

it  i 

1 20  5  4  A  C6 !  110.0! 

34.  C! 

i 

7.3! 

i 

i 

400! 

2 

13.0! NONE 

•LA 

INTRACOAS¬ 

1970 

!  !  110.0! 

1  !  ! 

34.0! 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

TAL  CITY 

!  !  ! 
194! 3 A  36 !  *0.5! 

?3.ci 

i 

3.0! 

j 

acoo'j 

i 

42.0! NONE 

!FL 

PENSACOLA 

* 

1979 

!  !  *0.5! 

30. C! 

8.0! 

• 

-  J 

* 

155! 3 A  36 !  *0.6! 

25. C! 

9.0! 

1280! 

-  ! 

36.0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

1957 

•  !  9C.0! 

28.1! 

3.0! 

i 

-  | 

! 

»6!3A36!  65.0! 

32.0! 

7.0! 

ioooi 

-  ! 

43.0! NONE 

!fL 

PENSACOLA 

1957 

!  !  65.0! 

52. C! 

7.0! 

■ 

-  • 

2 

53!  3A3&!  63.8! 

20.1! 

7.7! 

725i 

-  ! 

25.6! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

« 

1970 

*  *  63.6! 

20.1! 

7.7! 

1 

-  ■ 

i 

112!3»36!  69.4! 

27.5! 

1C.0! 

1100! 

-  ! 

35.0! NONE 

!AL 

GULF 

1967 

!  •  69.4! 

27.5! 

3.0! 

t 

-  ! 

i 

SHORES 

23 ! 3  A  36  !  6«.  8! 

17.9! 

8.7! 

725! 

-  • 

26.0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

* 

1970 

•  !  o4. 8! 

17.*! 

3.7! 

i 

-  ! 

i 

97! 34  36!  1S.0! 

24. C! 

3.0! 

600! 

-  • 

35.0! NONE 

*!FL 

PENSACOLA 

1945 

!  !  9  S.O! 

24.0! 

3.0! 

■ 

-  « 

j 

*$!3A35!  7C-0! 

32.0! 

9.0! 

120oi 

-  • 

32.0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

1961 

!  !  70.0! 

32.0! 

3.0! 

1 

-  2 

! 

97J3A36!  73.9! 

23.  C! 

9.0! 

1425*! 

-  • 

75. 0! NONE 

•FL 

PENSACOLA 

1976 

!  !  *5.0! 

2-.C! 

3.0! 

i 

-  • 

! 

91S3A36!  69.3! 

20.  C! 

9.C! 

1075i 

-  ! 

31 .0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

• 

1969 

!  !  69.3! 

20.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

t 

3013*36 •  53.9! 

1  8.2! 

6.9! 

900! 

-  ; 

35.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1951 

•  !  S3. 9' 

18.2! 

5.0! 

■ 

-  ! 

i 

*3!3A36!  73.3! 

22.0! 

7.5! 

1400! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA  ! 

1957 

!  !  *0.0! 

22.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

■ 

120J3A36!  107.0! 

23.0! 

5.6! 

1020! 

-  • 

31.0! NONE 

*!FL 

PENSACOLA 

1964 

!  !  107.0! 

23.0! 

5.0! 

i 

-  • 

! 

30S3A36!  43.4! 

15. C! 

3.0! 

isoi 

-  ! 

1 8. 9! NONE 

•FL 

PENSACOLA 

1968 

!  !  43.4* 

15.0! 

3.0! 

j 

-  ! 

* 

29J3A36!  65.5! 

15.  C! 

9.0! 

1075! 

-  ! 

23 . ol NONE 

•FL 

PENSACOLA 

1940 

!  !  65.5! 

18. C! 

3.0! 

; 

-  ! 

! 

107*3*36!  *6.4* 

23.0! 

1C. 4! 

650! 

-  ; 

3$ .0 ! NONE 

1  AL 

MOBILE 

1944 

!  !  *6.4! 

23.  C! 

8.0! 

i 

-  2 

i 

63!  3A  36!  5*.0! 

20. G! 

3.0! 

1020! 

-  J 

21 .0! NONE 

!  AL 

GULF 

1976 

!  !  59.0! 

20.0! 

3.0! 

• 

-  • 

i 

SHORES 

152! 3A  36!  102. 0! 

23.0! 

7.0! 

1425! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

* 

1969 

!  !  102.0! 

23.  C! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

638 !  5*71 !  1*o.1! 

35.1! 

*.6! 

-  • 

1500! 

14.0! NONE 

!  AL 

GULF 

1950 

!  !  1*6.1! 

35.1! 

1.6* 

i 

-  ! 

i 

j 

SHORES 

174! 5*71 !  110.0! 

27.1! 

7.6! 

-  ! 

1040! 

10.0! NONE 

•FL 

PENSACOLA 

1962 

!  !  110.0! 

27.1! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

! 

1 1  $7! 5*71 !  267.0! 

50.0! 

1C. 4! 

-  • 

2600! 

17.0*6000  8.P.H. 

JAL 

GULF 

1963 

!  !  267.0! 

<0.0! 

2.5! 

j 

-  2 

!  OIESEL  PUMPS 

i 

SHORES 

1 22! 5*71 !  -  * 

-  • 

6.0! 

-  J 

-  ! 

-  i 

j 

- 

!  !  *2.0! 

26.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

i 

! 

1347J5A71!  2*0.0! 

50.0! 

12.0! 

-  J 

3200! 

17.0! 3000  B.p.H. 

•AL 

GULF 

1966 

•  •  290.0! 

50. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

! DIESEL  PUMP 

! 

SHORES 

134755*71!  2*0.0! 

<0.0! 

11.3! 

-  • 

3200! 

17.9! 3000  B.p.H. 

•AL 

GULF 

1967 

!  !  2*0.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  * 

•DIESEL  °UMP 

! 

SHORES 

*074 ! 5 a  71 !  340.0! 

54. 0! 

11.0! 

-  • 

4ofO! 

22.054500  B.p.H. 

!AL 

GULF 

1972 

!  !  J40.0! 

54.0! 

2.5! 

i 

-  • 

! DIESEL  PUMP 

; 

SHORES 

2300! 5*71 !  360.0! 

54.0* 

11. 0! 

-  • 

5000! 

22.054500  P.P.H. 

!al 

GULF 

1*76 

!  !  360.0! 

54.0! 

2.5! 

j 

! DIESEL  PUMP 

! 

SHORES 

1  626 ! 5*71 !  264.0! 

54. C! 

10.6! 

i 

35001 

22.0! 3500  BPH  DIESEL 

!  AL 

GULF 

1979 

•  !  264.0! 

54.0! 

2.5! 

i 

-  * 

•PUMP/  COILS 

i 

SHORES 

162o! 5*71 !  264.0! 

54.  C! 

10.6! 

-  | 

3500! 

22.0! 3500  BPH  DIESEL 

!AL 

GULF 

1979 

*  !  264.0! 

54.0! 

2.5! 

i 

-  • 

IPUMP/  COILS 

i 

SHORES 

212255*71!  —  ! 

! 

10.5! 

-  • 

6200! 

22.0*3500  BPH  DIESEL 

i*L 

GULF 

1982 

!  !  360.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! PUMP/  COILS 

2 

SHORES 

1713*5*71!  2*7.5! 

54.0! 

10.0! 

-  j 

5922! 

16.6*3500/  BPH  DIESEL! AL 

GULF 

1980 

!  !  2*7.5! 

<4.0! 

2.5! 

2 

-  ! 

•PUMP/  COILS 

i 

SHORES 

!!!!!!!!  !  !  ! 
»*!!«!  •  f  *  i  J 

•  !••!!  !  !  *  !  I 


t  i 

55! 3A35! 

i 

52.8! 

i 

lo.oi 

i 

4.oi 

i 

300! 

i 

■ 

20.5 ! NONE 

! 

•PA 

! 

PITTSBURGH! 

*  1953 

i  ! 

<5.0* 

1 6.3! 

4.0! 

i 

-  • 

t 

1 

2 

57! 3*38! 

53.2* 

24.0! 

5.6! 

800  i 

-  • 

24.5 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1940 

i  j 

65.0! 

24.0! 

5.6! 

1 

-  ! 

; 

! 

! 

1 5  5 1  3  A  36  i 

*1.0! 

30.0! 

9.0! 

1350! 

-  ! 

38.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1970 

i  ! 

31.0! 

30.0! 

9.0! 

i 

-  • 

i 

2 

! 

308*!4A90! 

132.0! 

35.0! 

8.0! 

-  • 

846! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1926 

!  1 

132.0! 

35. G! 

1.3* 

j 

-  ! 

i 

i 

! 

419 !4  *40! 

17$.l! 

26.1! 

8.0! 

-  • 

850! 

11. 3! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

•  2 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  • 

; 

! 

! 

150!4AAM 

>1.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

425! 

32.0JN0NE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1928 

i  ! 

*1.0! 

40.0! 

1.2! 

2 

-  » 

2 

! 

! 

30! 1 4*  47 ‘ 

175.0! 

?6.C! 

8.5! 

-  • 

935! 

11.3! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955 

i  > 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

29$i 4*40! 

135.0! 

26,0! 

8.0! 

! 

600! 

10.0!N0NF 

!PA 

PITTSBURGH! 

1924 

i  ! 

1*5.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  • 

1 

! 

1 

695  j  4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

12.0! NONE 

SPA 

AMBRID6E  ! 

1971 

i  i 

1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

* 

! 

298!4A*0! 

135.0! 

26.0! 

8.0! 

! 

oOO! 

10.0 ! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1924 

!  ! 

•  ! 

135.0! 

t 

26.0! 

i 

2.0! 

i 

■ 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

1 3 ! JA  36! 

» 

53. ai 

i 

17.0! 

s 

! 

s.oi 

i 

5)0! 

i 

! 

21 . 0 ! NONE 

i 

! 

(NY 

i 

! 

WEST  ! 

1953 

2  j 

$4.7! 

17.2! 

8.0! 

! 

-  • 

! 

! 

BRIGHTON  ! 

42  j  3*36 1 

60.6! 

18.5! 

8.1! 

1090! 

-  • 

22.0! NONE 

!NY 

WEST  ! 

1962 

!  ! 

63.2! 

19. C! 

8.1! 

! 

-  • 

2 

! 

BRIGHTON  1 

! 


! 


! 
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ENGP ! 

■VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  * 

iCAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

! 

DIST!  OPERATOR 

NET  !COOE!L£NGTH! BROTH! 

1 

; 

• 

EST  !  CARGO  HANOLING 

1 S  ! OPERATING 

! 

! 

arctt.l ....1 

tTVCh  1  CfllftDIICIIT 

IT.  I 

niCC 

rl*cD  !  EWUIrNcnt 

8*5 1 

1 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  |  LINE-1 

1A0! 

LlhE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAKE  AND  NUMBER 

•  GUARD 

TON-  iPAGE! 

OVER-! OVEP-! /////• 

HORSE ! 

PASS-  !(LI6HT> »//////////////// !T01 //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  • 

ALL  ! 

ALL  !l:OHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2 

!*RE8UILT| 

(17)  9RT  TRANSFER  TERMINAL/ 

I 

l 

line. 

•  2 

1  1 

2  2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
; 

1 

1 

2 

2 

1 

* 

j 

j 

1 

1 

1 

• 

TOKE 

! 263181 

16! 3*33! 

23. 3! 

15.1! 

4.5! 

220! 

“  ! 

16.0! NONE 

Iky 

GRAND 

1957  ! 

i 

2  i 

23.3! 

15.1! 

4.0! 

1 

-  * 

1 

■ 

RIVERS 

WHIPPOORWILL 

i 274103 

16J3A35! 

23.3! 

15.1! 

4.5! 

290! 

16. C! NONE 

!KY 

6RAND 

1954  ! 

i 

i 

!  i 

■  i 

28.3! 

1 

15.1! 

1 

4.0! 

! 

1 

j 

! 

2 

1 

RIVERS 

2 

j 

(32)  eRUCE  Cfi£W«CAT$ 

HOPPNUNG 

i 

i 

•609332 

!  2 

!  i 

6o!1C32 ! 

1 

—  1 

1 

1 

2 

1 

7.0! 

2 

; 

2400! 

1 

1 

66! 

j 

2 

34.5*!N0NE 

1 

i 

•LA 

DULAC 

; 

1 

2 

1979  1 

i 

< 

i  i 

i  i 

125. ol 

j 

23.9* 

; 

5.5! 

; 

2 

1 

56! 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

i 

(32)  SRUCE  ENTERPRISES/  INC. 
DEOE  PRUCE 

i 

i 

! 631 71 1 

2  ; 

i  i 

66 1 ICO? 1 

j 

1 

lOO.o! 

1 

24. 0! 

1 

1 

6.3! 

2 

; 

20251 

zei 

1 

1 

36.0! NONE 

2 

2 

2 

; 

! 

« 

1981  ! 

t 

!  ; 

10C.0! 

24.0! 

4.6! 

j 

35! 

1 

! 

! 

ERIN  BRUCE 

i 559296 

202! 1 A 02! 

1*3.5! 

33.0! 

12.0! 

3000 1 

2240! 

60.0  !  DRY  8ULK  AIR 

j 

1978  ! 

i 

j  t 

1*5.0! 

33. C! 

5.0! 

1 

8! 

JCONPRESSOR  PU**P 

! 

t 

2 

KISMET 

16*0561 

K9S1C02! 

105.0! 

20.  C! 

8.0! 

1600! 

115! 

35.0  ‘NONE 

•LA 

HOUMA 

1981  ! 

i 

!  ! 

105.0! 

24. C! 

5.0! 

1 

-  J 

1 

1 

i 

NR.  JACK 

1 6*5533 

66*1*02! 

93.5! 

?6.C! 

3.S! 

1300*! 

66! 

30 .4 ! NONE 

1 

1981  ! 

i 

11C. 0! 

26.0! 

6.6! 

j 

32! 

t 

1 

! 

KP.  JEFFREY 

*619416 

67!1A02l 

—  1 

—  • 

10.6! 

1600! 

205! 

35.0! NONE 

j 

1980  ! 

i 

1  ; 

120.0! 

23.0! 

8.0! 

1 

20! 

1 

t 

! 

SEEKER 

•630174 

6?llC12*! 

105.0! 

24.0! 

7.0! 

1650! 

25! 

14.3'NONE 

•LA 

MORGAN 

1981  ! 

i 

1  1 

105.0! 

24. C! 

4.0! 

1 

65! 

1 

1 

CITY 

! 

SHIPLEY  BRUCE 

J63C134 

273 !1 A02 1 

—  • 

—  ; 

12.0! 

2520! 

715! 

64. ol NONE 

!*LA 

CAMERON 

• 

1980  ! 

i 

<  2 

130.0! 

40.0! 

8.5! 

2 

-  » 

j 

1 

! 

TIFFANI  BRUCE 

! 6251 16 

64 ! 1 C  02 ! 

—  j 

--  1 

6.9! 

2425! 

110! 

34.5! NONE 

•LA 

MORGAN 

1980  1 

i 

1  2 

120.0! 

23.0! 

5.5! 

1 

51! 

2 

1 

CITY 

! 

TOU0T  09UCE 

1625553 

6451 C02 1 

—  { 

--  ; 

6.5! 

2425! 

110! 

23. 0 InONE 

!  L  A 

MORGAN 

1980  1 

i 

| 

;  j 

1  | 

120.0! 

; 

23.0! 

j 

5.0! 

2 

45* 

1 

1 

1 

2 

i 

CITY 

! 

2 

(32)  BRUCE  INDUSTRIES 

HR.  -ALTER 

{ 

< 

J644964 

j  j 

1  2 

6711 F02 1 

• 

t 

; 

1 

1 

io.gI 

j 

2 

900! 

49! 

2 

; 

36.0! NONE 

1 

i 

•LA 

MORGAN 

* 

1 

• 

1982 

1  2 

1  ; 

90.0! 

1 

24.0! 

9.0! 

t 

2 

; 

j 

2 

1 

CITY 

(32)  BRUCE  MARINE  TRANSPORTAT ! ION, 

t  1 

i  1 

1 

t 

; 

t 

t 

j 

1 

; 

2 

j 

2 

2 

1 

! 

INC. 

! 

1  2 

• 

2 

! 

i 

2 

2 

! 

APDON  J  CALLAIS 

! 502159 

64! IAO2I 

93. ii 

24.0! 

9.0! 

1200! 

40! 

12.0*!N0NE 

!LA 

GOLDEN 

1966 

! 

!  ! 

105.0! 

24.  C! 

7.0! 

2 

20! 

; 

! 

MEADOW 

CLIFF  WAYNE  ESERHAN 

!  552294 

47! 1  AO? ! 

11C.0! 

22.0! 

12.0! 

1260! 

-  » 

30. ol NONE 

•LA 

CUT  OFF 

1978 

> 

!  • 

1*5.0! 

30.0! 

7.C! 

1 

23! 

» 

• 

KIN  3 

j 575996 

64*1*02! 

87.0! 

24.C! 

9.0! 

1200! 

40! 

12.oihONE 

SLA 

CUT  OFF 

1976 

2 

!  ! 

106.0! 

24.0! 

7.9J 

1 

16! 

2 

! 

NICOLE  MARTIN 

i S  S3  261 

99'1A0?! 

--  • 

—  ! 

9.0! 

1200! 

65! 

30.0iN0N€ 

!LA 

CUT  OFF 

1974 

J 

!  ! 

110.0! 

25.0! 

3.0! 

! 

20! 

) 

! 

ross  e 

•536190 

66MA02! 

93.1! 

24.0! 

9.0! 

1290! 

40! 

1 2 .0! NONE 

!LA 

CUT  OFF 

1973 

! 

!  ! 

105.0! 

24.0! 

7.VJ 

! 

16! 

j 

! 

TONY  9 

'.  503344 

33! 1 A  02 ! 

>6.8! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

40! 

12.o1none 

SLA 

CUT  OFF 

1966 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

105.0! 

1 

24.0! 

1 

7.0! 

2 

! 

! 

16! 

! 

! 

! 

I 

I 

(32)  BRUCE  NARINE/  INC. 
PATRICIA  BRUCE 

j 

i 

j  644319 

!  ! 

!  ! 

26711*02! 

1 

; 

isd.oi 

! 

! 

33.0! 

i 

! 

11.1! 

! 

! 

2250! 

* 

2 

68ol 

! 

67 • 0! NONE 

I 

! 

SLA 

MORGAN 

1981 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

! 

33.0! 

; 

6.9} 

; 

! 

! 

i 

l 

i 

! 

! 

CITY 

(32)  BRUCE  NARINE/  INC. 
HILLIE  BRUCE 

i 

i 

1634178 

!  ! 

!  ! 

273MA02J 

1 

—  1 

t 

i 

12.0! 

1 

i 

2520! 

1 

i 

715! 

! 

! 

64.0JN0NE 

1 

i 

!LA 

CAMERON 

1981 

2 

i 

!  ! 

1  1 

140.0! 

40.0! 

2 

3.5! 

! 

2 

1 

“  ! 

1 

1 

2 

1 

(32)  eRUCE  OFFSHORE 

JILL  RRUCE 

1 

2 

*!62$753 

!  !  ! 
e4 ! ICO?! 

i 

j 

2 

2 

6.5! 

! 

2 

2425*1 

iioi 

l 

1 

34.5! NONE 

! 

! 

!LA 

MORGAN 

1980 

2 

i 

i  ! 

!  !  ! 

12  3.0! 

23.0! 

5.5! 

| 

1 

i 

50! 

1 

j 

j 

i 

CITY 

(32)  BRUCE  TRANSPORT 

DARE 

i 

i 

1642654 

1  1  1 

1  !  • 

•  5!*!  ICO?! 

9i. ?i 

» 

1 

19.5! 

1 

2 

5.0l 

■ 

1 

1575! 

3«i 

1 

1 

29.ol NONE 

« 

j 

Ila 

AMELIA 

1982 

i 

1  1  1 

133.0! 

23.0! 

2.5! 

2 

49! 

; 

! 

FORTUNA 

1593495 

66! ICC?! 

1 >5.0! 

23.9* 

7.0! 

2400*! 

51! 

34.5'NONE 

SLA 

AMELIA 

1973 

j 

!  !  ! 

125.0! 

23.9» 

5.5* 

! 

59! 

2 

; 

INVESTOR 

S64JR09 

•  SB! ICO?! 

>1.2! 

19.5! 

5.0! 

1575! 

33! 

29 .0! NONE 

Ila 

AMELIA 

1982 

i 

■ 

!  !  • 

!  •  ! 

1C5.0! 

23.0! 

; 

2.5! 

! 

! 

49! 

t 

1 

; 

1 

(32)  PRUCF/  OANIEL/  NARINE/ 

i 

I  !NC. 

!  ! 

!  !  ! 

J 

2 

! 

2 

1 

1 

! 

! 

WADE  B 

•613162 

1  65l 6*02! 

116. Ol 

26. ol 

14. oi 

1200! 

60l 

25.0! NONE 

!LA 

CUT  OFF 

1980 

j 

2 

•  • 

1  1  1 

114.0! 

26.0! 

• 

10.6! 

1 

» 

1 

i 

1 

i 

! 

! 

(12)  BRUNSWICK  TOWING  CO. 

i 

j 

i  i 

!  !  ! 

i 

1 

1 

2 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HISS  0 

1 234993 

3713*35! 

47.6! 

16.5! 

6.«i 

60oi 

-  » 

35.0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1961 

j 

•  ! 

47.3! 

13.5! 

6.9! 

2 

-  • 

1 

! 

I 

PELICAN 

•271667 

!  49*3*35! 

57.5! 

20.0! 

7.1! 

770 1 

-  • 

45. ol NONE 

!MC 

WILMINGTON! 

1956 

i 

!  ! 

57.5! 

20.0! 

7.1! 

2 

-  ! 

t 

! 

! 

3T  1 

1 171 578 

•  777 ! S A  70! 

212.1! 

3  6.1! 

12.1! 

-  1 

2221  ! 

32.0JPUHP/  5  TON 

!NC 

WILMINGTON ! 

1933 

• 

i 

j  1  1 

1  1 

212.1! 

1 

*6.1! 

2 

3.0! 

2 

1 

2 

•  • 

!OERRICK 

1 

! 

! 

( 

1 

(37)  BRUSCO  CORP. 

BATTLE  AXE 

» 

1 

•236991 

!  !  ! 

!  !  ! 

?6 13*36! 

; 

; 

53.3! 

! 

! 

1S.7! 

» 

i 

4.0! 

i 

* 

312! 

i 

1 

2 

1 3 .0! NONE 

« 

i 

(UA 

LONGVIEW 

! 

! 

! 

1948 

! 

!  !  ! 

53.3! 

15.?! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

BELLE  NAP I £ 

1290473 

1  3*3*36! 

*4.0! 

9.0! 

2.5! 

300! 

-  ! 

12.0! NONE 

!wa 

LONGVIEW 

1 

1949 

• 

!  !  ! 

34.0! 

9.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

2 

! 

SERVICE 

1>?C733 

•  7! 3*  36! 

?5.7* 

11.1! 

3.5! 

200! 

-  • 

?4. 3! NONE 

*!WA 

LONGVIEW 

1 

1980 

i 

•  ! 

*5.7! 

11.1! 

3.5! 

1 

-  ! 

! 

j 

! 

BOwENE 

!  2647S1 

•  6!3*34! 

*1.4! 

10.6! 

5.0! 

27sl 

-  • 

19.5 !  NONE 

SWA 

LONGVIEW 

1 

1951 

! 

!  !  ! 

*4.0! 

10.4! 

5.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

l 

CHARLES  T 

!  2*044  2 

!  S!3*56! 

*7.3! 

11.0! 

4.5! 

240! 

-  ! 

13. 0! NONE 

SWA 

LONGVIEW 

! 

1940 

i 

1  ;  1 

*7.3! 

It.G! 

4.5! 

1 

•  2 

» 

! 

I 

CLANCY 

•296345 

1  2213*36! 

*4.0! 

12.6! 

4.3! 

20ol 

-  1 

?0.oInONE 

!UA 

LONGVIEW 

! 

1954 

* 

!  |  j 

*4.0! 

12.6! 

4.3! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

DAVID  3 

1 240660 

1  1713*36! 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

200! 

.  2 

18.0! NONE 

!VA 

CATMLAMET 

! 

1941 

i 

!  !  ! 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

! 

.  1 

! 

! 

! 

EAGLE 

!  23631 4 

!  6313*36! 

71.2! 

21.0! 

9.4! 

1000! 

-  i 

31 • 6! NONE 

!0R 

RAINIER 

J 

1961 

! 

1  1  1 

71.2! 

21.0! 

9.4! 

1 

•  1 

! 

! 

! 

NARY  ROSE  0RUSCO 

•506864 

i  57l 3*36? 

43.0! 

23.9! 

7.5! 

1350! 

-  i 

45.0! NONE 

!UA 

ABERDEEN 

! 

1966 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  !  ! 

*2.0! 

1 

i 

24.0! 

» 

7.5! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENfit! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NUP0ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUH8£» 

1VTCC!  DIMENSIONS  1 
NET  1C0DE1LENSTH13RDTH* 
REGIS-!****!  REG.  !  PEG.! 
TER  !  SEE!//////!/////! 
TON-  1PA5E!  OVER-'.OVER-l 
NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  ! 

DRAFT* 

i 

LOAO-* 
ED  1 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

1 

CARGO  • 
////////» 
PASS-  ! 
cNGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING  !$  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !////////////////!T0* //////////! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

<37)  BRUSCO  CORP. 

i 

i 

i 

i  i 

t  l 

i 

j 

i 

* 

t 

i 

i 

i 

« 

j 

i 

2 

« 

1 

2 
i 

(CONTINUED) ! 

i  i 

■ 

i 

t 

■ 

i 

i 

NAPOLEON 

S13A36! 

30.0! 

9.6! 

2-1! 

147! 

-  j 

8.0! NONE 

SWA 

LONGVIEW 

1956 

i  i 

30.0! 

9.6! 

2.1! 

i 

-  i 

i 

2 

RECOVERY 

! 598563 

513*36! 

36.2! 

13.8! 

3.9! 

500! 

-  * 

13.0!N0NE 

SWA 

SEATTLE 

1967 

i  i 

37.0! 

13.3! 

3.9* 

i 

“  ! 

2 

i 

ROLAND  BRUSCC  SR 

J295837 

4613A36! 

6C.0! 

21.5! 

7.3! 

650! 

-  2 

25.0! NONE 

•UA 

LONGVIEW 

1965 

i  i 

64.0! 

22.0! 

7.3! 

■ 

-  j 

J 

i 

8  6 

14614A43! 

101.0! 

32.0! 

o.O! 

-  i 

300! 

5.0! NONE 

!WA 

LONGVIEW 

1948 

i  i 

101.0! 

32.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

2 

0  7 

! 257154 

69314*43! 

149.5! 

40.0! 

8.0! 

-  ; 

1000* 

1 2.5SN0NE 

!UA 

LONGVIEW 

*  1978 

i  j 

149.5! 

40.0! 

2.5* 

i 

-  1 

2 

1 

B  8 

1175506 

25214*43! 

195.0! 

36.0! 

8.0! 

-  i 

400! 

10.0 ! NONE 

!WA 

LONGVIEW 

1942 

i  i 

195. C! 

36. C! 

3.0! 

i 

-  » 

i 

1 

8  9 

26414*45! 

110.0! 

30.0! 

3.0! 

-  i 

400! 

10. 0! NONE 

SWA 

LONGVIEW 

1945 

i  i 

110.0! 

30.0! 

3.0* 

i 

-  j 

i 

i 

BRUSCO  1 

10914*43! 

102.0! 

29.0! 

6.0! 

-  i 

300! 

6. 7! NONE 

•UA 

LONGVIEW 

1944 

i  i 

102. 0! 

29. C! 

1.3! 

i 

“  ! 

2 

; 

8PUSC0  2 

27214*43! 

110.0! 

34. C! 

3.0* 

-  i 

300! 

7.0! NONE 

SWA 

LONGVIEW 

1945 

t  i 

110.0! 

34.0! 

2.5* 

i 

-  i 

i 

i 

BRUSCO  4 

10914*43! 

1C2.0! 

?9.C! 

6.0! 

-  i 

300! 

6. 7! NONE 

•UA 

LONGVIEW 

1944 

i  i 

102.0' 

29.0! 

1.3! 

i 

-  i 

; 

l 

BRUSCO  100 

1252611 

34714F46! 

130.0! 

30. C! 

3.0! 

-  t 

750! 

17.0!N0NS 

SWA 

LONGVIEW 

*  1945 

i  i 

130.0! 

30.0! 

2.0* 

! 

- 

j 

i 

BRUSCO  101 

1254401 

34714F46! 

13C.0! 

30.0! 

3.4! 

-  t 

900! 

15.0! NONE 

SWA 

LONGVIEW 

1944 

!  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

2 

-  i 

2 

i 

BRUSCO  102 

29514*43! 

134.0! 

36.0! 

6.5! 

-  2 

500! 

10.0! NONE 

!WA 

LONGVIEW 

1935 

i  i 

135.1! 

36.7! 

2.0! 

2 

-  • 

; 

2 

BRUSCO  103 

1  —  — — 

29514*43! 

134.0! 

?&  .0! 

6.5! 

-  j 

500! 

10.0! NONE 

•VA 

LONGVIEW 

1935 

i  i 

135.1' 

36.7* 

2.0! 

; 

-  j 

2 

2 

03  1 

21614*43! 

104.0! 

32.0! 

3.5* 

-  j 

600! 

23.0! CRANE 

!WA 

LONGVIEW 

1944 

■  i 

104.0! 

32.0! 

3.5! 

2 

-  ! 

i 

2 

09  3 

29114*43! 

120.0! 

35.0! 

3.3! 

—  i 

600! 

30.6 !  CRANE 

SWA 

LONGVIEW 

1950 

1  ! 

120.0! 

*5.0! 

3.3! 

» 

-  j 

i 

2 

DB  5 

179*4*43! 

101.0! 

32. C! 

3.6! 

-  i 

300! 

26.0!C?»ne 

•UA 

LONGVIEW 

1945 

! 

i  i 

101.0! 

32.0! 

3.6! 

* 

-  » 

j 

l 

08  10 

64314*43! 

UO.O! 

40.0! 

3.0! 

-  2 

1 800! 

35.0! NONE 

•WA 

LONGVIEW 

1981 

i  i 

UO. 0! 

40.0! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

; 

OB  11 

33014*43! 

140.0! 

36.0! 

3.6! 

-  i 

900* 

27. O'CRANE 

!WA 

LONGVIEW 

1960 

1 

i  i 

UO.O! 

36.0! 

3.6! 

! 

-  t 

2 

1 

VTCO  24 

i  ------ 

29514A43! 

134.0! 

36.0! 

6.5! 

-  i 

500! 

24. 3! NONE 

!WA 

LONGVIEW 

1940 

1 

i  i 

135.1* 

36.7! 

2.0! 

2 

-  j 

i 

i 

WTCO  25 

295 14*48! 

134.0! 

36.0! 

6.5* 

-  ■ 

500! 

24.3! NONE 

!UA 

LONGVIEW 

1940 

! 

• 

i  i 

i  ! 

135.1! 

! 

3o.7! 

; 

2.0! 

! 

• 

2 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  BRYAN/  CHARLES  J./9INKL£!Y/ 

!  ! 

i  i 

i 

j 

j 

! 

; 

j 

i 

• 

i 

i 

» 

JOSEPH  P., 

JR. /WARFIELD 

1  CHARLES 

i  i 

i 

i 

i 

! 

! 

H. /XANAOAY 

/  THOMAS 

!R. 

1  1 

i 

! 

i 

i 

t 

• 

PAT  702L 

1631465 

342! 4*41 ! 

U5. 0! 

33.0! 

9.0! 

-  ; 

1450! 

1 6.8 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1981 

! 

i 

t  t 

i  i 

195.0! 

2 

35. C! 

t 

1.7! 

* 

! 

i 

•  ! 

! 

j 

! 

! 

(41)  BUCCANEER  NARINE/  LTD. 

1 

• 

!  ! 

!  ! 

[ 

; 

! 

! 

j 

« 

i 

* 

i 

! 

! 

! 

! 

BUCCANEER 

I 544148 

55MA02! 

--  i 

—  ! 

8.5! 

950! 

31 .0! CRANE 

!C* 

VENTURA 

*  1985 

!  ! 

110.0! 

26.0* 

4.5! 

! 

-  j 

j 

! 

CAVALIER 

1659C88 

62MA02! 

•  i 

! 

8.6! 

910! 

62! 

52.0! CRAKE 

!CA 

VENTURA 

1982 

1 

1  1 

110.0! 

26.0! 

5.4! 

! 

-  • 

! 

2 

CORSAIR 

•641727 

66*1*02! 

-  ! 

-  ! 

8.5! 

910! 

32* 

52.0!N0NE 

•TX 

FREEPORT 

1988 

j  i 

110.0! 

26.0! 

8,0! 

! 

-  » 

2 

! 

JOLLY  ROGER 

•647978 

6211A02! 

! 

-  i 

3.6! 

910! 

62! 

32. 01  CP  ANE 

!C* 

VENTURA 

1983 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0* 

5.4! 

! 

-  i 

! 

• 

PIRATEER 

1653784 

6611*02! 

! 

.  i 

10.6J 

1260! 

32.0!CSAXE 

!  C  A 

VENTURA 

1938 

! 

! 

i  > 

i  i 

112.01 

! 

73. 0! 

i 

7.5* 

! 

i 

i 

-  1 
! 

! 

! 

* 

I 

(Cl)  PUCHANAN  NARINF/  INC, 

1 

i 

»  i 

i  i 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

t 

2 

» 

• 

; 

i 

i 

8  10 

•509737 

9913*36! 

*3.6! 

24. oi 

3.6! 

1700! 

-  i 

*3.oi NONE 

!NY 

PORT 

1967 

! 

1  ! 

73.3* 

24.0! 

3.6! 

i 

-  j 

i 

! 

WASHINGTON 

BUCHANAN  1 

1512111 

1 30! 3*361 

39.4* 

2  5.1! 

9.5! 

1700! 

-  i 

35.3IV0NE 

!HY 

PORT 

1967 

! 

«  j 

95,0! 

28.1! 

9.5! 

! 

-  j 

1 

! 

WASHINGTON 

BUCHANAN  2 

1210334 

73! 3*36i 

73.5! 

24. C! 

3.6J 

1200! 

-  \ 

33.0! NONE 

!NY 

PORT 

1959 

1 

1  ! 

M.6* 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

WASHINGTON 

BUCHANAN  3 

1280998 

7^! 3*36! 

79.2! 

22.0! 

8.0! 

1200! 

-  2 

33.0! NONE 

1  NY 

PORT 

I960 

! 

!  1 

’9.2J 

22.0! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

! 

WASHINGTON 

BUCHANAN  11 

1600679 

7413*361 

62.0! 

24.0! 

9.11 

1500! 

-  i 

JO.OINONE 

!CT 

PINE 

1978 

t 

!  1 

62.0* 

24.  C! 

7.11 

i 

-  ! 

1 

! 

ORCHARD 

BUCHANAN  14 

1273851 

S113A36! 

69.3! 

19.6! 

8.0! 

120oi 

-  1 

*a.o!xoxE 

'.NY 

PORT 

1957 

« 

1  1 

72.0! 

20. C! 

7.0! 

; 

-  i 

t 

! 

WASHINGTON 

CLIPS 

1561895 

1013*35 l 

33.5! 

13.1* 

6.3! 

HO! 

-  ! 

io.oInone 

!CT 

PINE 

1974 

1 

!  ! 

33.51 

13.1! 

5.3! 

i 

-  ! 

! 

j 

ORCHARD 

IKE 

1273997 

613*36! 

31.5! 

13.1! 

6.3! 

UO! 

“  ! 

IO.OINONE 

icT 

PINE 

1957 

1 

!  1 

31.5! 

13.1! 

5.3* 

j 

-  ; 

! 

1 

ORCHARD 

SHAD 

1269173 

1913*36! 

46.0! 

14.0* 

4.7* 

320! 

-  ! 

12.0! NONE 

!CT 

PINE 

1943 

! 

!  1 

46.0! 

14.0! 

3,7! 

! 

-  { 

! 

! 

ORCHARD 

TEO  V  JONES 

*576243 

5! 3*36! 

32.5! 

12.2! 

6.1! 

325  ! 

-  2 

1 2.0! NONE 

!CT 

PINE 

1976 

1 

i  i 

32.5* 

12.2! 

3.0! 

i 

-  * 

! 

! 

ORCMARO 

VG  12 

1544563 

162!  3*34! 

36.5! 

30.0! 

9.5! 

3000! 

-  » 

34.51  NONE 

!NY 

PORT 

1972 

! 

j  i 

91.0! 

30.0! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

! 

WASHINGTON 

0  29 

•516389 

51614*47! 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

3. 7 { NONE 

ICT 

PINE 

1968 

i 

i  | 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

.! 

-  5 

t 

1 

ORCHARD 

9  30 

1517215 

51 6 i4A  4/1 

1*0.1! 

40.0! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

5.7IN0N5 

!CT 

PINE 

196? 

! 

j  | 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

! 

ORCHARD 

Q  31 

1518376 

51614*47! 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

“  ! 

1500! 

8.7U0NE 

!  C  T 

PINE 

1968 

! 

!  ! 

130.1! 

40. C! 

2.0! 

t 

-  » 

\ 

2 

ORCHARD 

0  37 

1527213 

5 1 6 14*47 1 

130.1! 

40.0! 

10.7* 

-  i 

1500* 

d  .7 ! NONE 

icr 

PINE 

1970 

1 

•  ! 

130.1! 

40.0* 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

ORCHARO 

0  38 

1528572 

51614A47J 

1)0.11 

40.0! 

10.7! 

-  i 

1500! 

8 .7 !  NONE 

icr 

PINE 

1970 

i 

i  j 

1)0.1! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  » 

2 

! 

ORCHARD 

B  50 

!  516105 

51914*47! 

130.3* 

40.0* 

10.3* 

-  « 

1500! 

5.7 ! NONE 

•CT 

PINE 

1967 

;  i 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

ORCHARO 

8  51 

1516106 

519*4*47! 

1)0.0! 

40. C* 

10.3! 

-  » 

1500* 

3. 7! NONE 

ICT 

PINE 

1967 

1 

!  1 

130.1! 

4C.0! 

2.0! 

! 

-  i 

j 

! 

ORCHARO 

8  52 

1516107 

51914*47! 

1)0.0! 

40.0! 

10.8! 

-  ! 

1500! 

8. 7! NONE 

ic  r 

PINE 

1967 

1 

•  1 

1)0.1! 

40.0! 

2.0* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

8  53 

1516103 

51914*47! 

130.0! 

40.0! 

10.5! 

■  • 

1500* 

8.7! NONE 

ICT 

PINE 

1968 

1)0.1* 

40.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

ORCHARO 

8  54 

1516338 

51914*47! 

1)0.0! 

40.0! 

10-7! 

-  t 

1500! 

8.7! NONE 

ICT 

PINE 

1963 

1 

!  ! 

130.1* 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

ORCHARD 

B  55 

1519412 

519*4*47! 

150.0: 

40.0! 

10.3! 

-  2 

1500* 

8.7! NONE 

ICT 

PINE 

1968 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

•  ! 

no.i! 

i 

i 

40.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

i 

2 

* 

! 

! 

! 

< 

! 

! 

ORCHARD 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


218 


EN6R* 

DISTi 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(01)  BUCHANAN 
3  56 
3  63 
6  64 
0  65 
0  66 
3  67 
a  6S 

B  69 
3  70 
B  71 
3  7? 

8  73 
3  92 

8  93 
3  94 
0  95 
b  96 
3  97 
3  9? 

3  99 
e  ii<} 

9  129 
8  1  50 
3  131 
0  132 
3  133 
U  134 
e  13$ 

3  136 
8  137 
H  1M 

8  139 
8  140 
3  141 
3  142 
8  143 
B  144 
3  145 
0  146 
b  147 
8  148 
8  149 

e  iso 

6  151 
8  152 
d  15> 

8  154 
8  15$ 
b  156 
C  55 
C  300 
C  301 
C  303 
C  304 


NARINE*  INC. 

(CONTINUED) 


!  IVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT!  J CAPACITY 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 3fi DTK!  !  * 

-!»ESIS-!****!  REG.  !  PtG.JLOAD-!  •  CARGO 

COAST  !  TER  *  SEE!//////'/////*  ED  •  !//////// 

GUARD  «  TON-  JPAGE!  OV ER -JOVSP- !///// •  HORSE!  *»A$S- 
NU.19ER  !  NAGE  »  XV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER*  ENGERS  ! 


!  772897 

| 

*293614 

i 

! 251 341 
! 

! 2*4102 

! 

*290153 

i 

i 293659 

j 

1291274 

i 

1*92040 

! 

•271196 

! 

! 271125 
1271468 

i 

! 273700 

j 

i:7sAos 

i 

1 277739 

; 

1279490 

1**0976 

! 

! 761166 

! 

! 284751 

i 

i/84752 

l 

1254953 


1517694 

SI  ?! 4A4? ! 

1 '0.0! 

40.0! 

10.3* 

_ 

1S00! 

8.7! NONE 

1 

1  1 

130.1* 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1519230 

51 ?• 4*47 1 

1 30. 0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

8.7 ! NONE 

1 

•  l 

13C.1! 

40.0! 

2.0! 

.  t 

1  519606 

51 9?  4A4?1 

130.0! 

40.0! 

10.8* 

- 

1500l 

3.7! NONE 
{ 

i 

! 520772 

;  i 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

51 9 1 4A47 1 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

8.7! NONE 

1 

i  i 

130.1! 

40.  C! 

2.0! 

-  1 

1521953 

51 984A4?! 

130.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1500* 

8 .7  !  NONE 

1 

l  i 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

_  j 

1522166 

519*4*471 

130.0! 

40.0! 

10.8* 

- 

1500! 

3.7  *  NONE 

1 

1523286 

1  ■ 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

.  1 

519**4*471 

130.0! 

40.0! 

10. S* 

- 

1500! 

8.7! NONE 

1 

f  ■ 

130.1! 

40. 0! 

2.0! 

.  1 

1523427 

519l4*47l 

130.0! 

40.C! 

10.3* 

- 

1 500! 

8.7! NONE 

1 

1 524225 

1  1 

13C.1! 

40.  C! 

2.0! 

-  1 

519*4A47! 

1 30.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

8. 7! NONE 

1  1 

130.1! 

40*0! 

2.0* 

—  1 

1 

*526373 

S19J4A4’! 

1  SC. 6! 

40.0! 

10.3! 

- 

ISOO! 

8. 7  J  NONE 

J 

1  1 

130.1! 

4040! 

2.0* 

1 S29554 

51  9  *  4A47  j 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

isool 

8.7  *  NONE 

I  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

-  1 

1 530C8o 

519*  4*47* 

130.0! 

40. C! 

10.8* 

- 

1  soo! 

3.7 !  NONE 

1 

1276420 

1  1 

13C.1 ! 

40. C! 

2.0* 

•  1 

467?  444’! 

12C. 0! 

38.0! 

11.1* 

- 

1500! 

9.1! NONE 

1 

1276765 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  t 

467*4447! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1 i NONE 

1 

1  1 

1 >0-0! 

Ja.C! 

2.0! 

.*276930 

4671444?! 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

- 

isool 

9.1 JNONE 
• 

1  ; 

120.0! 

*3.0! 

2.0* 

•  1 

•277030 

4678  44  47!’ 

120.0! 

33.  C! 

11.1! 

- 

isool 

9.1*  NONE 

l 

1  1 

120.0! 

76. C! 

2.0! 

!?’7406 

467 1 4*47 1 

1  ?  0.  0 ! 

33.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1  *  NONE 

1 

1  1 

1?0.0! 

33.0! 

2.0! 

_  1 

•277640 

4678  4A47! 

123.0! 

32.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1 JNONE 
! 

j 

1  1 

1 >0.0! 

38.0! 

2.0! 

-  1 

•278301 

1 4  A  47 1 

120.0! 

33.0! 

10. a* 

- 

1500! 

9.1*  NONE 

1 

! 

8230699 

1  j 

120.3! 

33.2! 

2.0! 

.  1 

463! 4*47  j 

120.0! 

33. C! 

10.3* 

- 

1500! 

9.1 'NONE 

1 

! 

1  1 

120.3! 

32.:* 

2.0! 

! 

•218510 

8 

455*4*47! 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

- 

1500! 

9.1! NONE 

1 

1544737 

8  8 

123.01 

33.0! 

2.0! 

! 

635  84*42  8 

1*0.2! 

5  9.9! 

9.0* 

- 

1 50C ! 

10. 3! NONE 

1 

•50S911 

i 

j  ; 

150.2! 

59.9* 

2.0! 

-  1 

51 9!  4*47*1 

120.0! 

33.0! 

10.8! 

- 

1500! 

9. 1 1  NONE 

1 

! 2*2783 

1 

1  1 

1*0.0! 

40.0! 

2.0! 

44384*47! 

120.0! 

33. C! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 JNONE 

1 

1282734 

! 

8  8 

120.0! 

36.0! 

2.0* 

1 

-  ! 

46314*47* 

120.0! 

JS.C! 

10.7* 

- 

1500! 

9.1 'NONE 

1 

5 

J2R7745 

1  1 

1*0.08 

38.0! 

2.0! 

46314*47* 

170.1! 

35.0! 

11.2! 

- 

1500! 

9.1 JNONE 

1 

j  237950 

<  [ 

120.1! 

33.0! 

2.0! 

•  1 

46fii 4*4?* 

120.1* 

32.0! 

11.2! 

- 

iir:s 

9.1 {NONE 

1 

! 233C66 

1  j 

120.1! 

76.0! 

2.0* 

-  • 

463*4*4?! 

120.1* 

33.0! 

11.2! 

- 

1500! 

9,1 j  NONE 

t 

! 

I  I 

120.1* 

'5.3! 

2.0! 

•  1 

8253223 

46384*47! 

120.1! 

33.0! 

11.2! 

• 

1500! 

9. 1 1  NONE 

1 

8 

1  1 

120.1! 

3$. O' 

2.0! 

»  1 

! 29J4G7 

5  78 4*  471 

130.1! 

40.1! 

11.3! 

- 

1 500! 

9. 1 1  NONE 
| 

8 

1  1 

1 *5.1 ! 

*0.1! 

2.0* 

•  1 

•2 93529 

53314*47* 

130.1! 

40.1! 

11.3! 

- 

1500! 

9.1  'NONE 

1 

I 

8  8 

130.1* 

40.H 

2.0! 

-  1 

8293530 

53384A47I 

1)0.1! 

*0.1! 

11.3! 

- 

1500! 

9.1 'NONE 

1 

1  1 

1*0.1! 

40.1! 

2.0! 

-  ! 

S1&S4447I 

1*0.1! 

40.0' 

10.7! 

- 

15005 

9.1! NONE 

1  1 

110. !» 

40.C* 

2.0! 

-  1 

437*4*47! 

120.0! 

36.0* 

1 1 .0! 

- 

isool 

9. 1 1  NONE 

1  1 

120.0! 

36. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

535 1 4A47 1 

in.i» 

*0.1! 

11.3* 

- 

1500! 

9. 1 ‘NONE 

1 

1  1 

I5C.1! 

40.1! 

2.0! 

■  1 

457  J4*47 1 

12C. 0! 

36.0! 

10.6* 

- 

isooi 

9.1* NONE 
! 

1  1 

120.0! 

33.3! 

2.0* 

-  ! 

461  1 4*  47  j 

120.0! 

75.0! 

10.7* 

- 

1500! 

9.1( NONE 

1 

(  8 

120.0! 

76.0! 

2.0! 

-  ! 

*5314*47! 

1 >0.0! 

33.0! 

10.7! 

- 

15001 

9.1 JNONE 
* 

1  1 

170.0! 

33.0! 

2.0! 

-  > 

4531**47! 

120.0! 

3*.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1 ‘NONE 

1 

1  1 

120.0! 

38.08 

2.0! 

.  1 

45314*47! 

17'.:* 

33.0! 

10.7! 

- 

1500! 

9.1  1n0NE 
» 

1  1 

1 ?0.D* 

36.0* 

2.0! 

1 

-  ! 

45  3 1**471 

120.0! 

33.0! 

10.7» 

- 

1500! 

9.1 ! HONE 

f 

j  1 

12C. 0! 

)3.0! 

2.0* 

! 

•  1 

47784*47! 

120.08 

?6.C! 

11.0! 

- 

iscoi 

9.1! NONE 

1 

1  1 

123.0! 

)6.0! 

2.C! 

•  J 

*57*4*47! 

1 >0. 0! 

36.0! 

11.0* 

- 

j 

1500! 

9. 1 1  NONE 
? 

1  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

4371 4*4?1 

1 2C.0! 

3o.O! 

11.0! 

- 

j 

1500! 

? .1 JNONE 

1 

1  1 

17C.0! 

*6.0! 

2.0! 

1 

•  j 

46384*47* 

125.0! 

36.0! 

10. 4* 

- 

i 

isooi 

6  •  O !  N  0  N  E 

J 

!  1 

1 >s .  1 s 

3».0» 

2.0! 

1 

-  1 

46384*47! 

125.0! 

33.0! 

10.4* 

- 

! 

1500! 

3.0! NONE 

1 

1  1 

1?3.l! 

)3.C! 

2.0! 

1 

-  1 

463  8  4*47 1 

12S.0* 

75. 0! 

10.4| 

- 

j 

isooi 

a.oInone 

1 

1  j 

125.0! 

73.0! 

2.01 

1 

•  1 

46314*47* 

125.0* 

*5.0! 

1 C.  4* 

- 

t 

1500! 

6. 01  NONE 
j 

1  1 

125.0! 

33.01 

2.0! 

» 

-  1 

463*4*47! 

125.0! 

3a. C! 

10.4! 

- 

! 

1 500! 

s.oInone 

! 

8  I 

125.0* 

*3.0! 

2.0! 

1 

-  1 

58984*47! 

130.0! 

44.0* 

11.31 

- 

• 

1500! 

11.0! NON? 

1 

1  j 

130.0! 

44.0! 

2.C! 

1 

-  ! 

$97! 4A47 1 

150.0! 

44.0* 

11.3! 

- 

1 

1  SCO! 

9. ol NONE 

1 

!  • 

130.08 

*4.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

59784*47! 

1*0.0! 

44.0! 

11.3! 

- 

1 

1500! 

9. 3! NONE 
! 

1  1 

130.0! 

44. C! 

2.0! 

1 

-  1 

59784*471 

1*0.0! 

44.  Cl 

11.3! 

- 

! 

1500! 

9. 3 JNONE 
! 

1  1 

1 *C.O! 

44.0! 

2.0! 

! 

-  1 

597 ! 4*4T1 

1*0.0! 

44.0* 

11.1! 

- 

I 

1500! 

9.3! NONE 

1 

I  I 

1)0.0! 

44.0! 

2.0! 

1 

-  | 

HIGH-  *  ‘VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////// //////!TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  *E£!  LINE-2 


!CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 

•  ORCHARD 
!CT  PINE 

!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
•CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 

•  ORCHAXO 
!CT  PINE 

!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
•CT  PINE 
!  ORCHARD 
I C T  PINE 
!  ORCHARD 
•CT  PINE 

•  ORCHARD 
!CT  PINE 

!  ORCHARO 

•  CT  PINE 

!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
•CT  PINE 
!  ORCHARO 
! CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  RINE. 

!  ORCHARD 
5 CT  PINE 
!  ORCHARD 
! CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARO 
!NY  PORT 
!  WASHINGTON 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
! CT  PINE 
!  ORCHARD 
•CT  PINE 
!  OPCHARD 
5 CT  PINE 

•  ORCHARD 
!CT  PINE 

!  ORCHA00 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PIN* 

!  ORCHARD 
! CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
! CT  PINE 

•  ORCHARD 
!CT  PINE 

!  0RCHA*0 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
*CT  PINE 
!  ORCHARD 
1  CT  PINE 
!  ORCHARD 
!CT  PINE 
!  ORCHARD 
ICT  PINE 
!  ORCHARD 
ICT  PIN! 

!  ORCHARD 
ICT  PINE 
I  ORCHARD 
! CT  PINE 
I  ORCHARD 
J  CT  PINE 
!  ORCHARD 
! CT  PINE 
!  ORCHARO 
ICT  PINf 
!  ORCHARD 
ICT  PINE 
J  ORCHARD 
ICT  PINC 
I  ORCHARD 
ICT  PINE 
I  ORCHARD 
ICT  PINE 
!  ORCHARO 
ICT  PINE 
I  ORCHARD 
ICT  PINE 
I  ORCHARD 
ICT  PINE 
1  ORCHARD 
ICT  PJN* 

I  ORCHARD 
ICT  RINE 
!  ORCHARO 
ICT  PINE 
I  ORCHARD 
I 
I 


1965 
1969 
1969 
1969  ! 

j 

1969  j 

i 

1969  j 

i 

1969  ! 
! 

1969  ! 
* 

1970  ! 
I 

1970  I 
l 

1970  ! 

! 

1970  I 
! 

1958  I 
I 

1958  I 
I 

1958  ! 
* 

1958  j 
! 

1958  i 

i 

1958  1 

i 

1959  j 
! 

1960  ! 

! 

1°62  ! 
! 

1953  I 
I 

1966  I 
I 

1°60  ! 

! 

I960  I 

1962  | 

! 

1962  I 

1«62  ! 

I 

1962  I 
f 

1963  I 

! 

196'  | 

| 

1963  1 
I 

1969  I 
! 

1956  | 

I 

1963  I 

I 

I960  I 

! 

I960  I 

I 

1962  ! 

1 

1963  I 
I 

1963  ! 

I 

1963  ! 

1956  ! 

I 

1956  | 

t 

1956  ! 

! 

195?  | 

! 

1950  | 

I 

1958  | 

1959  I 
I 

1960  ! 

I 

1960  I 
I 

1961  1 


1961 


1961  ! 
I 

1961  $ 
I 
I 
! 


TAol.  2  -  DESCRIPTION  OF  VEUILS 
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ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
•  GUARD 
!  NUMBER 

•  1VTCC!  DIMENSIONS  iORAFT! 

•  NET  ! CODE 'LENGTH! BROTH!  • 

»P£«IS-»***M  REG.  •  RE  G. ! LOAD-! 

TER  •  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  'PAGE*  OV£P-!OVER-!/////» 

!  NAGE  •  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  ! 
ENGSRS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLXN6 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT)  !///////////////> 
(FEET)!  LINE-2 

!  V 

•S 

!TC 

•AO 

!TD- 

•EE 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LXNE-1 
////////// 
LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
5UILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 

<01)  BUCHANAN 

MARINE,  INC. 

i 

l 

l 

l  i 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

■ 

j 

i 

i 

1 

; 

i 

i 

i 

t 

* 

; 

< 

i 

! 

(CONTINU 

£D>! 

i  t 

■ 

i 

i 

i 

i 

< 

C  305 

! 237130 

537! 4A47J 

1 3C.O! 

44.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9. 3! NONE 

!CT 

PINE 

1961 

• 

i 

t  i 

130.0! 

44.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

ORCHARD 

J 

C  307 

•236292 

58714A47! 

130.0! 

44.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9. 3! NONE 

!CT 

PINE 

1962 

• 

; 

i  i 

130.0! 

4%.1! 

2.0! 

-  • 

2 

i 

ORCHARD 

C  303 

123903$ 

58714A47! 

130.0! 

44.0* 

11.1! 

-  • 

1500! 

9. 3! NONE 

•CT 

PINE 

1962 

i 

i  j 

130.0! 

44.1! 

2.0! 

-  » 

i 

J 

ORCHARD 

2 

C  309 

! 239803 

587 ! 4A47 • 

130.0! 

44.0! 

11.1! 

-  * 

1500* 

9. 3! NONE 

!CT 

PINE 

1962 

i 

i  i 

i*o.:* 

44.1! 

2.0! 

! 

i 

i 

ORCHARD 

C  311 

•238352 

S85J4A4?! 

110.0! 

44.0! 

11.3! 

-  • 

1  >00! 

9. 3 'NONE 

!CT 

PINE 

1962 

2 

i 

i  i 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  J 

i 

i 

ORCHARO 

C  312 

•288621 

585 !4A4?  * 

1 T  0. 0 ! 

44.0! 

11.3! 

-  * 

1500! 

9.3 !  NONE 

!CT 

PINE 

1962 

2 

i 

i  i 

130.0! 

44.0! 

2.0! 

-  • 

; 

1 

ORCHARD 

C  313 

•238622 

SSSS4A47! 

130. 0! 

44.0! 

11.3! 

-  • 

1500! 

9.3! NONE 

•CT 

PINE 

1962 

i 

i  i 

130.0! 

44. C! 

2.0! 

-  • 

2 

i 

ORCHAPD 

C  400 

! 2871 23 

455S4A47! 

120.0! 

38.0! 

11.1  ! 

-  ! 

1500! 

9.1!  NONE 

•CT 

PINE 

1961 

j 

i  i 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  • 

j 

i 

ORCHARD 

C  401 

! 2371 24 

455 ! 4A47 ! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9*1! NONE 

•CT 

PINE 

1961 

i 

i  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

-  • 

2 

i 

ORCHARD 

C  402 

•237125 

45514A47! 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9.1 !  NOME 

!CT 

PINE 

1961 

i 

!  • 

12C.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

i 

i 

ORCHARD 

C  403 

•  287150 

455 ! 4A47 • 

12C.0! 

3  3.0! 

11.1! 

-  • 

1500! 

9,1 ! NONE 

•CT 

PINE 

1961 

< 

i  i 

1 >0.0! 

33. C! 

2.0! 

-  » 

; 

i 

ORCHARD 

C  404 

'.287180 

455 ! 4A47 • 

120.0! 

3o.0! 

11.1 ! 

-  « 

1500! 

9.1  •  NONE 

icT 

PINE 

1961 

| 

t  i 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

-  j 

1 

; 

ORCHAPD 

C  408 

•  287315 

455  *4A47 ! 

120.0* 

38.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9 .1 j  NONE 

ICT 

PINE 

1961 

j 

i  i 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  • 

2 

i 

ORCHARD 

C  409 

■  287316 

455S4A47! 

1 20.0! 

38.0! 

11.1! 

-  • 

1500! 

9.1 JNONE 

•  CT 

PINE 

1  °61 

i 

i  i 

120.0! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

ORCHA»D 

C  412 

•  237636 

455 ! 4A47 ! 

1?0.O! 

33.0! 

11.1! 

-  • 

1500! 

9.1 !NONE 

•CT 

°ZN£ 

19o2 

i 

i  i 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

ORCHARO 

2 

C  413 

! 237666 

455 ! 4 A47 ! 

120.0! 

36.0! 

11.1! 

-  « 

1500! 

9.1 !NONS 

•CT 

PINE 

1962 

i 

i  • 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

-  « 

i 

i 

ORCHARD 

C  414 

! 237667 

455 ! 4 A47 • 

120.0! 

33.0! 

11.1! 

-  • 

1500! 

9.1! NONE 

!  CT 

PINE 

1962 

i 

i  i 

1 20.0! 

33.0! 

2.0! 

-  l 

i 

i 

ORCHARD 

C  416 

•287310 

455 ! 4 A47 • 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

-  • 

1500! 

9.1! NONE 

•CT 

PINE 

1°62 

i 

i 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

•  • 

j 

i 

ORCHARD 

C  417 

'.257811 

455 !4 A47  • 

170.0! 

35.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9.1  !NONE 

!  CT 

pin: 

1962 

i 

i  i 

i  •>:.:! 

35-0! 

2.0! 

-  ! 

i 

• 

ORCHARD 

C  422 

*290093 

448! 4A47 ! 

120.0! 

33.0! 

11.2! 

-  • 

1500! 

9.1! NONE 

ICT 

PINE 

1962 

i 

i  i 

120.1! 

36.1! 

2.0! 

-  ! 

2 

2 

ORCHARD 

C  425 

J  290298 

468! 4A47 ! 

120.0! 

33.0! 

11.2! 

-  ! 

1500! 

9. 1  !  NONE 

!CT 

PINE 

1962 

i 

i  i 

120.1! 

33.1! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

ORCHARO 

C  502 

•293043 

541 ! 4*47 J 

130.1! 

40.1! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

mi 

i  » 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

ORCHARD 

C  504 

•293315 

54114A47! 

130.1! 

40.1! 

11.5! 

-  • 

1500! 

9.5  1  NONE 

ICT 

PINE 

1963 

{ 

■  i 

13U.1! 

40.1! 

2.0! 

-  • 

1 

■ 

ORCHARD 

C  506 

•294366 

545 ! 4A47 ! 

130.1! 

40.1' 

11.9! 

-  i 

1500! 

9.5 1  NONE 

•CT 

PINE 

196* 

j 

!  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

» 

-  ! 

j 

i 

ORCHARO 

C  504 

!  294365 

545! 4A47! 

130.1! 

40.1! 

11.9! 

-  i 

1500! 

9.5!N0NE 

id 

PINE 

196* 

! 

i  i 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

ORCHARO 

C  512 

1294031 

54S!4A47! 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

-  j 

1500! 

9.5! NONE 

ici 

PINE 

196* 

1 

!  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  • 

! 

1 

ORCHARD 

C  513 

•294032 

!  545S4A47! 

13C.0! 

40.0! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

! 

!  !  ! 

13C.1! 

40.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

f 

i 

ORCHARD 

C  514 

! 294053 

!  545J4A47* 

130.G! 

40.0! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

•CT 

PINE 

1964 

■ 

»  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

1 

ORCHARD 

C  515 

•294034 

!  545S4A47! 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

! 

!  !  ! 

13C.1* 

40.1! 

2.01 

-  ! 

1 

1 

ORCHARO 

C  517 

! 294875 

!  54$ ! 4A47 ! 

13C.0! 

40.0! 

11.5! 

-  • 

1500! 

9.5! NONE 

!CT 

PINE 

196* 

! 

!  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ORCHARD 

C  519 

•294877 

!  54554A47! 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

-  i 

1500! 

9. 5 1  NONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

j  i  i 

13C.1! 

40.1! 

2.0! 

; 

-  • 

1 

1 

ORCHARD 

C  520 

•295403 

•  54514A47! 

1*0.0! 

40. C! 

11.5! 

-  i 

1500! 

9.51N0NI 

ICT 

PINE 

196* 

i 

!  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  » 

1 

! 

OBCHAHO 

C  521 

1295409 

!  54514A47! 

1 *0.0! 

40.01 

11.5! 

-  i 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

j 

1  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

• 

-  • 

1 

1 

ORCHARD 

C  523 

*1  295411 

»  545J4A47! 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

•  j 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

j  {  « 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORCHARO 

C  330 

1295926 

}  5*5  j*A*7! 

13C.0! 

40.0! 

11.5* 

-  i 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PIN? 

196A 

■ 

!  1  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  • 

1 

! 

ORCHARD 

C  531 

1295927 

•  54514A471 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

•  ! 

15001 

9.5!  NONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

!  !  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

-  J 

i 

t 

ORCHARO 

C  533 

1296191 

!*  545  !  4 A 47 • 

1  J0.0! 

40.0! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9.5! NONE 

icT 

PINE 

196* 

! 

!  !  1 

133.1! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

ORCHARD 

C  536 

1296194 

!  54514A47! 

130.0! 

40.0! 

11.5! 

.  i 

1500* 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

1964 

1 

!  !  1 

130.11 

40.1! 

2.01 

i 

-  • 

1 

! 

OKCHAAO 

C  542 

1296320 

!  54554A47J 

no. oi 

40.1! 

11.5! 

-  i 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

pin: 

196* 

j 

1  !  ! 

130.1! 

40.11 

2. Of 

i 

-  1 

1 

! 

ORCHARO 

C  543 

J  296321 

!  54514A47! 

no. 3! 

*0.0! 

11.5! 

-  i 

1500! 

9.5!  NONE 

ICT 

PINE 

1964 

1 

!  1  ! 

130.11 

*0.11 

2.0! 

i 

-  1 

1 

1 

ORCHARD 

C  545 

•296521 

!  54514A471 

130.0! 

*0.0! 

11.51 

! 

15001 

9.5!  NONE 

ICT 

PINE 

196* 

i 

1  1  1 

133.1! 

40.1! 

2.01 

j 

-  I 

! 

! 

ORCHARO 

C  546 

i 296522 

!  54514*47! 

1  30.0! 

*0.0! 

11.5! 

-  ! 

1500! 

9. S ! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

; 

1  !  ! 

133.1! 

*0.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

ORCHARD 

C  349 

!  ’965?5 

!  545!*A47! 

130.0! 

*0.0! 

11.5! 

-  1 

1500! 

9.5! NONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

!  1  ! 

130.1! 

*0.1! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORCHARD 

C  530 

!  296-* 

•  5451**47' 

130.0! 

*0.0! 

11.5! 

-  1 

1500! 

9. 5! HONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

1  1  1 

130.1! 

*0.11 

2.0! 

1 

—  i 

i 

I 

ORCHARD 

C  351 

1296668 

1  54514*47' 

133.0! 

*0.0! 

11.  si 

-  ! 

5500! 

9 ■ 5 {NONE 

ICT 

pin: 

196* 

1 

•  1  1 

130.1! 

*0.1! 

2.0! 

] 

-  j 

1 

! 

OUCHAAO 

C  552 

1296669 

!  545*4*47! 

no.oi 

*0.01 

11.5! 

-  ! 

150oi 

9.51  NONE 

ICT 

PINE 

196* 

1 

1  1  ! 

130.1! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORCHARD 

NH  101 

1526101 

•  51314*47! 

130.0! 

*0.0! 

10.8! 

! 

1500! 

9.31N0NE 

ICT 

PINE 

1970 

i 

1  !  1 

130.3! 

*0.0! 

2.01 

1 

-  1 

! 

! 

ORCHARD 

NH  102 

j  526102 

1  5131***7! 

150.0! 

*0.0! 

13.8! 

.  i 

1500! 

9.3! NONE 

ICT 

PINE 

1970 

1 

!  1  • 

130.0! 

*0.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

NH  103 

1526103 

1  513**A47! 

130.3! 

*0.0! 

10.7! 

.  i 

1500! 

9.3! NONE 

ICT 

PINE 

1970 

1 

1  1  1 

no.oi 

*0.0! 

2.01 

i 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

NH  104 

! 526104 

!  51 31 *A*7! 

130.0! 

*0.0! 

10.7! 

-  i 

1500! 

9.3! NONE 

ICT 

PINE 

1970 

[ 

1  1  1 

130.0! 

*0.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

ORCHARD 

NH  105 

1526105 

J  5131**47' 

150.01 

*0.01 

10.6! 

-  i 

1500! 

9.3 1  NONE 

ICT 

PINE 

1970 

1 

!  1  1 

130.0! 

*0.01 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

NH  106 

i 526106 

1  5131***7! 

130.3! 

*0.0! 

10.7! 

-  i 

1500! 

9.3! NONE 

!CT 

PINE 

1970 

1 

!  1  1 

130.3! 

*0.0* 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

ORCHARD 

NH  107 

•526107 

1  5131**47! 

130.0! 

*0.0! 

10.2! 

-  ! 

1500! 

9. 3!  NONE 

ICT 

PINE 

1970 

! 

1  1  1 

130.01 

*0.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

NH  104 

1526108 

{  51314*47  • 

130.0! 

*0.0! 

10.7! 

-  i 

1500! 

9.3 {NONE 

ICT 

PINE 

1970 

1 

1 

! 

1  1  1 

!  i  ! 

!  1  ! 

130.0! 

1 

i 

40.0! 

1 

1 

2.0! 

1 

1 

! 

i 

1 

-  1 
{ 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

ORCHARD 

220  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR ! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC 

!  NET  'CODE 

1 REGI S“ ! **** 

1  TER  ■  SEE 
!  TON-  1PA5E 
!  NAGE  !  IV 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENGTH! BOOTHS  * 

REG.  !  ®EG.»LOAO-! 
//////!/////!  ED  ! 
CVE9-10VEP-!/////! 
ALL  1  ALL  'LIGHT! 

JCAPACITY! 

i  i 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HAN0LIN6  !S  !  OPERATING 
fZXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  »AO*  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////! TO !////////// 
(FEET)!  LINE- 2  !£E!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  S 
BUILT  ! 
OX  ! 

•REBUILT! 

(01)  8UCHANAN  MARINE#  INC. 

1 

1 

2 

i  » 

i  i 

j  i 

« 

; 

2 

1 

2 
> 

2 

i 

i 

2 

1 

2 

j 

« 

i 

2 

t 

i 

! 

! 

S 

(continued: 

i 

j  i 

j 

» 

i 

2 

2 

i 

NH  109 

! 5261 09 

1  51314A47 

1 3G.0! 

40.  0! 

10.8! 

-  * 

1500! 

9.3! NONE 

!CT 

PINE 

1970 

S 

t 

;  i 

1*0.0! 

40.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

« 

2 

ORCHARD 

! 

NH  110 

1526110 

!  513S4A47 

1  TO- 0 1 

40. C! 

10-7! 

-  * 

1500! 

9.3! NONE 

!CT 

PINE 

1970 

t 

I 

i  i 

13C.O! 

40.0! 

2.0! 

• 

-  * 

2 

i 

ORCHARD 

i 

NH  111 

i S2o1 1 1 

1  51314A47 

1 30. 0! 

40. C! 

10.7! 

-  • 

1500! 

9. 3 ! NONE 

!CT 

PINE 

1970 

i 

i 

1  ! 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

i 

-  * 

1 

t 

ORCHARD 

s 

NH  112 

•526112 

!  51314A47 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

-  • 

1500! 

9.31N0NE 

1  CT 

PINE 

1970 

1 

i 

t  » 

13C.C! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  | 

* 

2 

OPCHARO 

i 

NH  113 

•526113 

1  51314A47 

1*3.0! 

40.0! 

10.7! 

-  ; 

1500! 

9.3*  NONE 

!CT 

PINE 

1970 

! 

! 

;  i 

135.0! 

40. C! 

2.0! 

i 

* 

2 

2 

ORCHARD 

s 

NH  114 

! 5261 1 4 

1  51314A47 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

-  * 

1500! 

9.3 !  NONE 

!CT 

PINE 

197C 

! 

i 

■  2 

1 30.0! 

40.0! 

2.0! 

t 

-  » 

2 

2 

ORCHARD 

! 

NH  115 

‘526115 

1  51314A47 

1*3.0! 

40. C! 

10.7* 

-  • 

1500! 

9. 3 ! NONE 

•LA 

BERWICK 

1970 

! 

i 

■  t 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  • 

i 

i 

i 

NH  116 

152611  6 

!  51314A47 

130.  C! 

40.0! 

10.8! 

-  • 

1500! 

9.3! NONE 

•CT 

PINE 

1970 

! 

2 

i  i 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

i 

ORCHARO 

S 

NH  117 

•526117 

1  51314A47 

130.0! 

40.0! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

9. 3! NONE 

!CT 

PINE 

1970 

! 

2 

; 

1  4 

«  1 

130.0! 

49.0! 

i 

2.0! 

i 

; 

”  ! 

2 

; 

1 

2 

ORCHARD 

S 

S 

(32)  BUCKS  MARINE  SERVICE/  IN 

i 

•c. 

;  i 

1  1 

i 

; 

j 

i 

2 

i 

« 

2 

t 

! 

i 

« 

S 

i 

MISS  LARITA 

1272322 

!  4313*35 

56.4! 

12.6! 

8.2! 

600! 

-  * 

27.0! NONE 

!LA 

NEW 

1956 

« 

i 

j  i 

56.4! 

15.6! 

8.2! 

i 

-  • 

t 

i 

ORLEANS 

i 

MISS  SUE 

1298353 

!  2313A35 

51.6! 

18.1! 

4.5! 

890! 

-  i 

32 .0 !  NONE 

SLA 

MORGAN 

1959 

! 

i  i 

i  i 

51.6! 

i 

18.1! 

i 

3.5! 

i 

i 

i 

“  ! 

1 

2 

2 

2 

CITY 

! 

! 

(32)  PUD'S  BOAT  RENTAL/  INC. 

i 

; 

i  i 

i  i 

i 

t 

■ 

2 

2 

2 

2 

; 

2 

i 

t 

j 

i 

GLYNN  L 

i  ...... 

!  8! ICO? 

09.0! 

11.0! 

3.5! 

175! 

-  ! 

6 .0! NONE 

!LA 

VENICE 

1932 

< 

i 

i  i 

>9.0! 

11.9! 

3.0! 

i 

5! 

i 

i 

i 

JOE 

i  ... — 

!  3! 1C  02 

31.0! 

11.0! 

5.5! 

300! 

-  » 

3.0!  NONE 

!LA 

VENICE 

1970 

2 

! 

<  i 

31.01 

11.0! 

3-0! 

! 

5! 

i 

i 

2* 

JOYCE 

i  ...... 

!  B! 1C  02 

31.0! 

11.0! 

3.5! 

175! 

-  * 

3.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1964 

i 

i 

i  j 

31.0! 

11.0! 

3.0! 

; 

5! 

i 

2 

s 

<AT 

j  ...... 

1  311C02 

?9.0! 

11.0! 

3.5! 

175! 

-  * 

8.0! NONE 

•LA 

VENICE 

1981 

• 

j 

1  ! 

29.0! 

11.0! 

3.0! 

! 

5! 

i 

2 

i 

MISS  JOYCE 

1513294 

I  3S1K02 

65.0! 

16.2! 

5.5! 

1060! 

5! 

15.0*  NONE 

!LA 

VENICE 

1968 

2 

! 

;  i 

45.0! 

16.3! 

4.5! 

i 

-  ! 

! 

; 

! 

MISS  MARGIE 

1297536 

1  2511C02 

51.2! 

14.4! 

4.5! 

1060! 

4! 

1 4. 0! NONE 

!LA 

VENICE 

1965 

! 

j 

•  ; 

55.0! 

14.4* 

4.0! 

i 

-  * 

! 

• 

! 

MISS  MINNIE 

1506802 

!  3  9! 1 C  02 

61.6! 

16.2! 

5.5! 

1969! 

5! 

15.0! NONE 

•LA 

VENICE 

1967 

! 

! 

!  • 

6  5.0! 

16.2! 

4.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

MISS  PAM 

1291275 

1  1  ?! ICO? 

*2.8! 

13.0! 

4.5! 

800! 

4! 

14.0! NONE 

SLA 

VENICE 

1962 

S 

j 

!  1 

54.0! 

13.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

; 

1 

MISS  SUSAN 

•646840 

!  1711C02 

38. 0! 

14.1! 

4.0! 

650! 

2! 

1 4 . 0 ! NONE 

!IA 

VENICE 

1982 

! 

i 

!  1 

40.0! 

14.1! 

3.5! 

i 

-  » 

2 

! 

! 

MP.  BOB 

!  . 

•  311C02 

32.0! 

11.9! 

3.5! 

300! 

-  ! 

8.0! NONE 

SLA 

VENICE 

1979 

! 

i 

i  i 

32.0! 

11.0! 

3.0! 

2 

5! 

2 

! 

! 

NR.  0UD 

•535924 

1  53! 1 C 02 

73.7! 

17.9! 

4.4! 

1170! 

6! 

17.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1971 

S 

i 

i  i 

73.7« 

17.9* 

”.5! 

! 

26! 

! 

2 

s 

MR.  GLYNN 

•64684* 

1  17! 1C02 

3S.0! 

14.1! 

4.0! 

650! 

2! 

14.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1982 

! 

; 

j  i 

40.0! 

14.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

1 

MR.  WALTER 

•521577 

1  67! ICO? 

94.9* 

23.0* 

7.5! 

1*20! 

49* 

36 . 0 ! NONE 

SLA 

VENICE 

1969 

! 

! 

1  1 

100.0! 

23.5! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

MR.  WHITE 

1 297092 

•  911C02 

35.9! 

11.1! 

4.0! 

330! 

2! 

14.0! NONE 

SLA 

VENICE 

1964 

! 

; 

1  1 

38.0! 

11.1! 

3.5! 

■ 

-  ! 

; 

! 

! 

RITA  *. 

1536693 

1  53! 1C  02 

73.71 

17.9! 

5.5! 

1240! 

6! 

17.0‘NONE 

!LA 

VENICE 

1972 

1 

1 

;  i 

73.7! 

17.9* 

4.5! 

! 

-  ! 

« 

! 

t 

AOtfDIf 

;  ...... 

1  3 1 1C  02 

26.0! 

11.0! 

3.5! 

150! 

-  t 

8.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1972 

1 

• 

1  •  1 

’6.C! 

11.0! 

3.0! 

i 

si 

! 

! 

S 

RUBY  L 

1274278 

1  9* 1  AO?! 

*5.0! 

12.5! 

3.0! 

3  3  0 1 

-  ; 

8 .0 ! NONE 

SLA 

VENICE 

1957 

J 

; 

1  !  1 

35.0! 

12.5! 

2.5! 

! 

U! 

i 

! 

I 

SEA  ROBIN 

1596863 

!  1311C02! 

-4.6' 

14.0! 

-.9! 

650! 

2! 

H.oinONE 

SLA 

VENICE 

1978 

! 

i 

j  i  ; 

4o.  6l 

14.0! 

3.51 

i 

24! 

! 

! 

! 

SUE  MARIE 

i 299190 

i  911C02! 

33.5! 

12.2! 

4.0! 

330! 

2! 

14.0! NONE 

SLA 

VENICE 

1965 

! 

! 

1 

1  1  1 

1  !  ! 

3  5-05 

j 

12.2! 

2 

3.5! 

i 

1 

2 

-  i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

(22)  BUFFALO 

CHAPTERS/  INC. 

1 

j 

!  t  i 

1  !  ! 

j 

; 

j 

i 

2 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

j 

i 

2 

i 

miss  aurFALO 

1 521041 

!  6611A11* 

70.0! 

25.0! 

5.0! 

400! 

-  ! 

21 . 0 ! NONE 

!NY 

BUFFALO 

1964 

J 

i 

!  !  1 

75.0! 

25-01 

4.5! 

2 

150! 

! 

2 

S 

MISS  BUFFALO 

II 

j  541972 

1  5  9  •  1 A 1 1  * 

86.0! 

25.0! 

6.0! 

730! 

-  2 

22.0! NONE 

Iny 

BUFFALO 

1972 

i 

j 

1  1  1 

1  1  • 

90.0! 

j 

25.9! 

2 

5.5! 

t 

! 

; 

230i 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

J 

(33)  BUFFALO 

MARINE  SERVICE/ 

!  INC. 

1  1  1 

!  •  1 

i 

; 

2 

• 

; 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

; 

! 

! 

{ 

1 

SAN  CARMEN 

1691907 

1  5  o !  3  A  36 ! 

54.3! 

22.0! 

7.o! 

800! 

-  < 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1985 

i 

! 

1  !  ! 

60.0! 

22. C! 

7.o! 

! 

-  j 

! 

; 

! 

SAN  MIGUEL 

1612719 

1  5913*36! 

54.3! 

22.91 

7.0! 

800! 

-  i 

33.OIN0KE 

STX 

HOUSTON 

1979 

J 

! 

1  !  ! 

60.0! 

?2.0» 

6.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SAN  PATRICIO 

1599310 

1  5913*36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

MOO! 

-  » 

30.0! KOKE 

!TX 

HOUSTON 

1978 

S 

j 

!  !  ! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

« 

-  • 

! 

2 

! 

SAN  TOMAS 

j  628953 

1  59*3*36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

809! 

-  * 

30.01N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1980 

S 

1 

1  1  ! 

*4.3! 

22.0! 

7.6! 

i 

-  » 

! 

! 

BUFFALO  34 

1009928 

!  36015*70! 

IfS.O! 

36.0! 

9.0! 

-  i 

1200! 

39. Of  DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1958 

S 

1 

1  1  1 

165.0! 

38.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

BUFFALO  101 

100CCS6 

!  799*5*70! 

105.0! 

35.0! 

11.0! 

-  i 

1400! 

44. O'DIESEL 

PUMP 

Itx 

HOUSTON 

1980 

S 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

i 

-  ! 

; 

i 

S 

BUFFALO  102 

1628900 

•  79915*70* 

195.0* 

*5.0! 

11.0! 

-  i 

1400! 

44.0S0IESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1980 

1 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  • 

* 

I 

s 

BUFFALO  285 

1523470 

!  1 647 15*70! 

290.0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

4300! 

45.0! DIESEL 

PUMP 

STX 

HOUSTON 

1969 

! 

; 

J  1  • 

29). 0! 

54.0! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

s 

BUFFALO  286 

1523531 

1  1647*5*70! 

29C.0! 

54.0! 

11.0! 

! 

3900! 

?0 • 0 ! DIESEL 

PUMP/ 

STX 

HOUSTON 

1969 

i 

1 

1  !  1 

2>0.0! 

54.0! 

2.0! 

2 

-  i 

! COILS 

! 

! 

BUFFALO  292 

15129J3 

1  1 502 15*70* 

275.0! 

54.  C! 

10.0! 

-  i 

3400! 

20. OiOIESEL 

PUMP/ 

STX 

HOUSTON 

1969 

S 

1 

1  •  1 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

! 

-  i 

(COILS 

i 

1 

BUFFALO  293 

1512774 

1  150615A70! 

275.0! 

54. C! 

10.0! 

-  ! 

3400! 

20.0! DIESEL 

PUMP# 

Itx 

HOUSTON 

1968 

s 

! 

1  !  2 

2  •  0 ! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! COILS 

! 

s 

CAAI3E  52 

1002753 

!  35615*70! 

1*5. 0! 

35.1! 

9.4! 

-  i 

950! 

39.012  DIESEL  PONES 

STX 

HOUSTON 

1941 

I 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

33.1! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

i 

! 

OC  50 

1013754 

!  63315A70! 

195.0! 

35. C! 

8.3! 

l 

1200! 

39.0! DIESEL 

PUMP 

STX 

HOUSTON 

1945 

! 

t 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

DC  90 

*1001644 

!  704 ! 5*  70! 

195.0! 

40.  C! 

8.5! 

-  i 

1600! 

39.0! DIESEL 

PUMP 

STX 

HOUSTON 

1957 

S 

i 

i 

! 

1  !  1 

!  !  ! 

!  !  1 

1  >5.0! 

! 

40.0! 

; 

2 

1.3! 

i 

! 

! 

! 

-  I 
! 

2 

i 

1 

2 

! 

! 

S 

! 

S 
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ENGR!  !  !VTCC !  DIMENSIONS  1DRAFT |  '.CAPACITY!  HIGH-  »  {VESSEL! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !C00E!LE*lGTH!3oDTH !  *  !  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  *0PERATJN6  ! 

- -{ScGIS-!****!  REG.  •  RtG.JLOAO-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

!  COAST  •  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  •////////!  POINT  !  LINE-1  *AO*  LINE-1  I  BUILT 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  1PAGE !  OVER*! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////!  OR 

!  NUMBER  !  NAG6  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENTERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  **REBUlLT 


(16)  BUFFALO  TOWING  CO. 

l 

i 

i 

i  i 

i  i 

i  * 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

; 

i 

i 

j 

! 

2 

i 

! 

i 

! 

j 

LILLIAN  B 

1505*99 

2813A36! 

42.1! 

15.0! 

6.0! 

330! 

-  • 

32.0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1966 

! 

; 

i  j 

42.1! 

15.0! 

6.0! 

-  J 

i 

i 

! 

3LH  1 

1633340 

704*4A4'»! 

1  vS.O* 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1500! 

1 6. 0 ! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1981 

i 

i  i 

K5.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

j 

2 

I 

3LH  2 

*642261 

70414A40! 

>95.0! 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1500! 

16.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1981 

t 

i  i 

1 >5.0* 

35.0! 

2.0! 

-  i 

• 

■ 

! 

J 

8LM  3 

1500088 

43914A43! 

loO.O! 

40.0! 

7.0! 

-  • 

900! 

9.5! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1965 

i 

i  i 

160.0* 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

2 

2 

CMS  427 

! 53C941 

19014446! 

110.0! 

TO*  G! 

5.0! 

-  ! 

500! 

30.0195  NW 

;rane 

•AL 

MOBILE  ! 

1982 

j 

i  i 

11C.0! 

30.0! 

1.0! 

-  * 

i 

i 

2 

SKC  134 

j  - 

23514A43! 

105.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

485! 

30.0154  CRANE 

SAL 

MOBILE  * 

1940 

t 

t 

i  i 

;  i 

ns.oi 

5 

32.0! 

; 

1.4! 

i 

i 

2 

» 

; 

! 

(33)  9ULKFLEET  MARINE  CORP. 

t 

i 

;  i 

i  i 

i 

i 

• 

j 

i 

i 

i 

2 

■ 

i 

i 

2 

2 

VALIANT 

1634811 

19313A36! 

140.0! 

43. C! 

22.0! 

6000! 

-  ! 

82.01  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

• 

1  ! 

140.0! 

43.0! 

6.0! 

-  j 

2 

; 

» 

VICTORY 

*637135 

19313*36! 

140.0! 

43.0! 

22.0* 

3000! 

-  • 

82.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i  i 

10.0! 

43.0! 

6.0! 

-  » 

2 

t 

2 

6ULKFLEET  PENNSYLVANIA 

! 53C287 

12591  15A70! 

502.0! 

?4.C! 

35.0! 

-  • 

30503! 

70.014  DEEP 

WELL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i 

•  ! 

502.0! 

34. C! 

o.  0! 

-  • 

! PUMPS 

j 

< 

9ULKFLEET  TEXAS 

1630238 

12591 15A70! 

502.0! 

84.  C! 

35.0! 

-  ! 

30803! 

70.014  DEEP 

WELL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i 

>  i 

j  i 

512.0! 

i 

•4.C! 

i 

6.0! 

i 

i 

! PUMPS 

« 

i 

t 

2 

j 

(33)  BULLINGTON,  F-  W. 

i 

i 

i  i 

i  ■ 

; 

j 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

2 

COMMERCIAL 

1264241 

0213A35! 

60.0* 

13.0* 

6.0! 

600! 

-  • 

24.0! NONE 

!TX 

FREEPORT  • 

1952 

l 

1  i 

60.0! 

18.0! 

5.5! 

-  • 

• 

i 

2 

K$  203 

j  ...... 

2C014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  • 

425! 

7.6 1  NONE 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1961 

I 

I 

i 

j  i 

|  j 

11C.0! 

i 

30. C! 

j 

1.6! 

i 

i 

i 

; 

i 

2 

2 

(20)  BUNGE  CORPORATION 

1 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

■ 

2 

2 

2 

JENNIE  K 

'.664965 

53313A36! 

140.0! 

42. C! 

9.0! 

5100! 

-  • 

43.3! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1983 

« 

•  ! 

140.0! 

42.0! 

3.0! 

-  » 

i 

2 

i 

MARY  WEATHERS 

•533174 

549 » 3 A  36 ! 

141.0! 

34.0* 

9.0! 

3200! 

-  » 

39. 0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1972 

i 

t  i 

141.0! 

34.0! 

5.0! 

-  ! 

i 

2 

! 

SUSAN  K 

•648357 

60013436! 

143.7! 

4/5. C! 

10.0! 

61*0! 

-  • 

45  -  0 ! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1932 

i 

j  i 

143.7! 

48. C! 

9.0! 

-  • 

; 

> 

2 

THOMAS  X 

1645394 

107913A36! 

160.0! 

43.0! 

9.0! 

6000! 

-  • 

43.8! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1962 

i 

■  i 

16G.0! 

43.0! 

3.0! 

-  » 

! 

l 

j 

AD  134 

i  ...... 

1  76314A41! 

1 95.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1495! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

i 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  • 

; 

; 

2 

AD  164 

1  - 

76314A41  • 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1492! 

15.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

i 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  • 

» 

i 

! 

AO  451 

1537533 

8«6!4»41! 

20G.0 * 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

17.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

i  i 

20C.O! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  452 

1537934 

88614A41! 

230.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

17. OINONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

* 

!  1  1 

20C.0* 

35.0! 

1.8! 

-  » 

2 

i 

! 

AD  453 

1537935 

1  636*4441! 

200. G! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

1 7.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  J 

1972 

i 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

i 

! 

! 

AD  454 

1537936 

88614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

17.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

! 

f 

! 

AD  455 

1537937 

8361  4441  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1S50! 

17 .OiNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  456 

1537938 

3?6!4A41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1550! 

17. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

; 

•  i 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  i 

2 

! 

! 

AD  457 

•537939 

1  386 !  4  A<*1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1550! 

1 7 .OiNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  458 

1537940 

1  836 ! 4  A  41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

1 7.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

•  ; 

i 

! 

! 

AO  459 

1537941 

1  38614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

17.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

-  J 

i 

! 

i 

AO  460 

1537942 

!  38614A41! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1550! 

1 7.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

1  !  1 

200.0* 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

; 

! 

AD  750 

1630241 

•  94214441! 

195. 0! 

33.  C! 

9.0! 

-  * 

148  3! 

Id.G!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

; 

i  i  i 

195.0! 

35.  G! 

1.3! 

-  t 

l 

2 

! 

AD  751 

1630242 

1  94214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1433! 

19. OINONE 

!M0 

ST-  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

’5.0! 

1.6! 

-  i 

i 

i 

2 

AD  752 

•630243 

•  94214441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

IS. OiNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  j 

1975 

j 

1  1  1 

195.0! 

33.0! 

1.8! 

-  ! 

2 

i 

! 

AD  753 

1630244 

1  942*4441! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

18. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

AD  754 

1  6  J02-.5 

•  94214441! 

195.0' 

35. O' 

9.0! 

-  ! 

1483! 

13. OiNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

2 

2 

! 

AD  755 

1630246 

•  94214441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

13.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

; 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  * 

i 

i 

i 

AD  756 

1630247 

•  94214441  ! 

195. )! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1443! 

18. OiNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

| 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  • 

! 

i 

! 

AD  758 

1630249 

!  94  2 1 4A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1433! 

13. OiNONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

i 

i 

! 

AD  759 

*630250 

1  942*4441  * 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

16. OiNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

*  1  1 

19S.0! 

33.0! 

1.3! 

! 

* 

! 

AD  760 

•630251 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1489! 

13. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

; 

1  1  1 

195.0! 

*5.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

! 

AO  761 

1630252 

1  676l4A.11 

1 >5.0! 

35.0! 

9.C ! 

-  ! 

1489! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3* 

-  • 

! 

! 

! 

AO  762 

j  630253 

1  67614*41! 

195.0! 

3  5.0! 

9.  0! 

-  ! 

U39! 

15. OINONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

i  i  ! 

1>5.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

; 

! 

AO  763 

•630254 

1  676*4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1459! 

18. OINONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

; 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

! 

AD  764 

•630255 

!  676*4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1489! 

13.01  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

» 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  i 

! 

! 

1 

AD  765 

•630256 

1  67614441! 

1 >5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1489! 

18. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

33.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

j 

! 

AD  766 

1630257 

1  67614441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1489! 

16. OINONE 

iMO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

i  «  j 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

J 

-  ! 

2 

! 

! 

AD  767 

1630258 

1  676! 4A41 j 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1489! 

18. OiNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

; 

-  i 

! 

! 

; 

AD  768 

1630259 

1  67614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

U89i 

IS. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

2 

! 

AD  769 

1630260 

1  676*4441! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1439! 

13. OiNONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

« 

! 

AD  770 

1630261 

l  676*4441' 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1439! 

13. OINONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

AD  4018 

1  537622 

1  93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  * 

1645! 

16.6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i 

!  !  1 

200.0! 

T  5 . 0 1 

1.6! 

-  i 

! 

j 

! 

AD  4029 

1537623 

!  93114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

164S! 

16.6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1  f  ! 

200.0! 

t 

j 

35.0! 

i 

; 

1.6! 

! 

i 

> 

-  ! 

( 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGA! 

OPERATOR 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  !D9AFT! 

SCAPACITT! 

HIGH-  • 

!  V  F  S  *  F  > 

OIST* 

5  NET  5CODE5 LENGTH!  bRDTh* 

1 

1 

; 

ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  I  OPERATING 

!  COAST 

a*'*.  •  ?£g.!LOad-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

VESSEL 

NAME  AKD  NUMBER 

!  TER  5  SEE!//////!/////* 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO!  LINE-1  « 

BUILT 

•  guard 

!  TON-  5PA3E!  0Vte-5 OVER-!/////* 

HORSE! 

PASS-  ! 

FLIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGS  *  IV  5  ALL  5  ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE8UILT 

(2-))  BUNGE 

CORPORATION 

2 

I 

i 

5  •  i  i  i 

5  «i  || 

•  J  •  ij 

1 

1 

1 

1 

{ 

1 

1 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED)! 

5  5  5  5  1 

1 

1 

i 

-  ! 
1 

AD  4033 

•S37624 

5  9J15  4A41!  2^./. 3!  *5.3! 

9.0! 

- 

1 

1o45! 

16.6! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AD  4049 

i  5  !  250.0!  35.0! 

I.o! 

1 

—  ! 

1 

•537625 

!  93154A41!  2U.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1645! 

16.6! NONE 

•NO  ST-  LOUIS 

1 

1972 

AO  4053 

!  !  5  220.0!  T5.C! 

1.*! 

1 

—  t 

j 

!*  a  (7626 

5  93154A41!  23C.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1 

1645! 

16.6! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1  j 

1972 

AD  4C69 

!  !  !  23C.0!  35. C» 

1.*! 

1 

—  1 

1 

! 5  p/627 

5  9j1 !  4**1 *  233.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1 

I64si 

16.6 ! NONE 

ixo  ST.  LOUIS  ! 

1972 

AD  4C?3 

!  !  5  200.0!  35. C! 

1.6! 

1 

—  j 

1 

1 

! 537623 

•  93154A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1645*! 

16 .0 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AD  4C83 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

—  1 

1 

•5*7429 

5  93154A41J  230.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1645! 

I6.0 'NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AD  4Q9$ 

!  !  5  200.0!  35.0! 

1.*! 

2 

—  t 

2 

•557630 

!  93154A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1645! 

1 0. 6 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1972 

AD  41C3 

!  !  5  200.0!  35. C! 

I.o! 

1 

—  1 

j 

1 

!537«*i1 

!  931J4A41!  Z^O-O!  *5iC! 

7.0! 

- 

1 

1645! 

16.6 1  NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

2 

1972 

AD  4113 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

—  1 

1 

'•537C01 

5  95254 Ail •  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1641! 

16.7! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1972 

AD  4129 

!  5  !  2*0.0!  35. C! 

1.6* 

1 

—  1 

1 

« 

•537902 

•  93254A41*  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1641! 

1 0. 7 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AO  412b 

!  !  5  290.3!  35. C! 

1.6! 

1 

—  1 

1 

•537903 

!  95254A41!  2*0.0!  35.C! 

9.3! 

- 

1 

1641! 

16.7! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AD  4143 

!  !  !  200.0!  35.0! 

I.o! 

1 

—  1 

1 

•537904 

!  952! 4A41 !  230.0!  35.G! 

9.0! 

- 

1 

1641! 

16-7 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AD  4153 

!  *  !  200.0!  *S.C! 

1.6! 

1 

—  1 

1 

i 537935 

I  952 ! 4A41 !  200. C!  35. C! 

9.0! 

- 

2 

1641! 

16.7! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1972 

AO  6013 

!  !  !  230.0!  35.0! 

1.6! 

2 

—  j 

2 

I63C231 

!  9Q7J4A41!  203.0!  35.0! 

9.0! 

- 

t 

16421 

17.3 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

AD  6029 

!  •  *  23C.0!  35. C! 

1.6! 

1 

—  1 

1 

5  o  30  23  2 

!  94714*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

17.8! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

AD  6038 

!  !  !  290.0!  *5.0! 

I.o! 

» 

—  j 

j 

Io30233 

!  997J4A41!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

16421 

17.3! NONE 

InO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

AD  6040 

!  !  !  200.0!  35.0! 

I.o! 

■ 

—  1 

1 

5630234 

•  947J4A41!  230.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

17.5! NONE 

1m0  ST.  LOUIS 

1975 

AD  6C53 

!  •  !  230.3!  *S.3| 

1.6! 

1 

—  1 

1 

1 

1 63G235 

!  99754A41!  203. C!  *5.0! 

9.0! 

- 

» 

1642*! 

17. S 1  NONE 

!N0  ST-  ■  OUIS 

1 

1975 

AD  6069 

!  !  !  200.3!  35.0! 

1.*! 

1 

—  1 

; 

! o  30236 

•  99754A41!  230.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1642! 

1 7.3  *  NONE 

•NO  ST.  LOLIS 

1975 

AD  6C73 

!  !  !  209.0!  33.0! 

1.6! 

1 

—  1 

l 

• 

!  o30?J7 

•  097!4A41«  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

2 

1642! 

17. 3*hONE 

•NO  ST.  LOJIS 

1975 

AD  60*9 

!  !  !  200.0!  *5.0! 

1.4! 

1 

—  1 

» 

1 

•630233 

!  997I4A41  •  200.0!  '*5-05 

9.0! 

- 

1 

16421 

1 7.3! NONE 

•NO  $1.  LOUIS  1 

*  2 

1975 

AO  40«3 

!  !  !  290.0!  35. C! 

I.o! 

j 

-  j 

i 

•63C239 

!  997 ! 4 A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

164  2! 

1 7. 3! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  • 

1  1 

1975 

AD  6103 

!  !  !  200. C!  35.0! 

1.6! 

1 

—  ! 

t 

i 630240 

•  967*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

16421 

17.aiN0Nc 

! NO  ST.  LOUIS  1 

1  2 

1975 

3UNGE  4 

! 

!  !  !  230.0!  35.0! 

1.6! 

! 

—  1 

! 

•277905 

!  754.UA41!  105. 0!  *3.0! 

9.0! 

- 

1 

1484! 

15.5! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

•  1 

1958 

BUNGE  3 

!  !  !  10$. 0!  35. 0! 

1.2! 

1 

-  j 

j 

'.  279*44 

!  *01 J4A41 !  145.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1 

1427! 

I6.3SNONE 

•NO  ST «.  LOUIS  1 
{  1 

IV59 

BUNGE  9 

!  !  !  19>.0!  33.0! 

1.9! 

t 

—  1 

; 

1279373 

!  *01!4A41!  14S.0*  3>.0! 

4.0! 

- 

1 

1427! 

id.sInone 

!N0  LOUIS  • 

1  j 

1959 

9UNSE  10 

!  !  !  145.0!  35.0! 

1.9! 

| 

—  1 

1 

•  279416 

!  801 ! 4441 !  195.0!  35.0! 

4.0! 

- 

2 

1427! 

iA.:inoNE 

!Nj  ST.  LOUIS  ! 

■  2 

1959 

3UNSE  14 

!  !  !  19S.0!  35.0! 

1.9! 

1 

—  . 

! 

‘•279513 

!  301  I4A41  •  195.)»  *5.0! 

9.0! 

- 

• 

1427! 

16.3! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  J 

1  j 

1959 

SUNSt  21 

!  !  !  195.)!  *5.0! 

1.9! 

; 

—  j 

1 

5235069 

!  340! 4a 41 !  195.3!  J5.CS 

9.0! 

- 

; 

1465! 

18.71nONE 

!N0  ST.  LOUIS  1 

2  ] 

1961 

BUNGE  22 

!  !  !  195.3!  35. C! 

1.3! 

| 

-  ! 

! 

5  2*5102 

!  340J4A41!  145.0!  *5.3! 

9.0! 

- 

j 

1465! 

13.7 • NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1961 

8UNGE  23 

!  !  145.0!  *5.3! 

1.3! 

1 

—  j 

1 

5235152 

(J4GUA41!  145.O!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

1465! 

13.7  !N0NE 

! NO  ST.  LOUIS  j 

1  ; 

1961 

&UNGE  24 

!  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

1 

—  2 

1 

52*521? 

84054A41!  145.0!  *5.C! 

9.0! 

- 

j 

14651 

13.75NONE 

!H0  ST.  LOUIS  j 

J  | 

1961 

3UNGS  25 

!  !  195.3!  35.0! 

1.3! 

2 

-  1 

1 

5235262 

J40S4AA1 !  145.0!  ys.cs 

9.0! 

- 

1 

1465! 

1 3.7! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ] 

1  | 

1961 

3UN5E  26 

!  !  145.0!  *5.0! 

*  (i 

2 

—  2 

2 

j  2?S2o? 

340 ! 4*41!  145.0!  35.0! 

9.C! 

- 

2 

U65i 

18.7! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1  { 

1961 

3UN5E  27 

!  '  195.0!  3S.0! 

1.3! 

1 

—  ! 

; 

j  2 3 949* 

657 ! 41 41 •  1 >5.0!  35.3! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

15.5! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ♦ 

1  j 

1962 

6UNGE  29 

!  !  195.0!  *5.0! 

1.7! 

2 

—  ! 

; 

5289500 

357J4AA1J  145-0!  *5.C! 

9.0! 

- 

1 

150o! 

is.sInone 

I NO  ST.  LOUIS  1 

1962 

3UNGE  30 

!  !  145.0!  *3.C! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

J  1 

5  2*9553 

*57!4l«.1!  145.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

15.5 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

•  j 

1962 

BUNGE  31 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

i  2*9501 

$57! 4A*1 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

15C0l 

15.5! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1962 

aUNGE  3? 

!  !  145.0!  35.3! 

1.7! 

1 

—  ; 

2 

2  2 

5239534 

357 ! 4A41 !  145.3!  55.0* 

9.0! 

- 

1 

1  SCO! 

15.5! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  1 
!  | 

1962 

3UN0E  3? 

!  !  195.0!  *5.C! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

i  239662 

657! 4»41 !  145.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

15.5 ! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  • 

2  2 

1962 

»UNG£  34 

!  !  145.3!  *5.3! 

1.7! 

j 

—  1 

1 

52397*3 

357 ! 4A41 !  195.0!  *5.0! 

®.0! 

- 

1 

1500! 

15.51  NONE 

!N0  ST.  LOUIS  • 

«  1 

1962 

BUNGE  35 

!  !  145.0!  35.0! 

1.7! 

1 

—  1 

1 

52397*4 

657! 4aai !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

15.5! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  J 

1962 

3UNGE  36 

!  !  155.)!  35.3! 

1.7! 

1 

-  j 

1 

2  ] 

1 229^17 

35714*41  •  ns. 0!  *5.0! 

9.0! 

- 

2 

150C! 

15.5! NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

}  1 

1962 

BUNGE  37 

!  !  195.3!  JS.O! 

1.7! 

i 

—  j 

j 

5292938 

994*4X41!  14S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1*69! 

13.0! PONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

2  j 

1963 

BUNGS  38 

!  !  195.0!  35.3! 

1.9! 

2 

—  j 

1 

1 292439 

99454*41!  1 >5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

14691 

13.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

I  1 

1963 

BUNGE  3« 

!  !  145.0!  35.0! 

1.9! 

• 

—  1 

1 

1292940 

494J4A41!  145.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 46  91 

13.0‘NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

|  2 

1963 

8UNGE  40 

!  !  145.0!  *5.0! 

1.9! 

! 

—  j 

1 

1292941 

994 • 4A41 •  145.0!  35. C! 

4.0! 

- 

! 

146*71 

1 3.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

J  | 

1963 

BUNGE  41 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

* 

-  ! 

J 

1 292942 

994»4A41»  145.0!  35. C! 

4.0! 

- 

1 

1469! 

18.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1963 

8UNGE  42 

5 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

5292943 

49454*41!  145.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1469! 

1 3.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  { 

1963 

3UN6E  43 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

5292944 

994 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

j 

1469! 

18.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  | 

S  1 

1963 

3UMGE  44 

! 

!  !  145.0!  35.3! 

1.9! 

1 

—  1 

1 

5292945 

994! 4*41 !  135.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

14691 

1 3.oInONE 

INO  ST.  LOUIS  i 

1  2 

1963 

BUNGE  45 

! 

!  !  195.3!  3S.0I 

1.9! 

1 

—  1 

• 

5292946 

494 ! 4* 41 !  105. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1469! 

18-0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

{  2 

1963 

3UNGE  46 

! 

!  !  145.0!  *5.0! 

1.9* 

1 

—  1 

1 

5292947 

994UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1469*! 

13.0!NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

|  1 

1963 

BUNGE  47 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

—  1 

! 

5292943 

99414*41  !  135.0!  35. C! 

9.0! 

- 

2 

1469! 

18.0! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1963 

! 

!  !  195.0!  35.3! 

1.9! 

i 

-  * 

( 
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ENGR! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUAPO 
!  nuheer 

S  1VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT 1 

NET  • CODE  1 LENGTH ! OR DT Hi  * 

REGIS-!****!  REG*  !  PEG.lLOAf-J 
TER  !  S£€! //////! /////!  EO  1 
TON-  ‘PAGE!  0VEP-S0VEP-1/////1 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

•CAPACITY! 

!  i 

!  CARGO  ! 
!////////• 
HORSE!  PASS-  ! 
°OW£R!  ENGERS  * 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////// ////! TO !//////////* 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  L*NE-2 

i 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(29)  BUNGE 

CORPORATION 

1 

i 

i 

i  {  i  i  ; 

i  i  ill 

%  i  iii 

i 

i 

i 

; 

i 

2 

2 

« 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

ii  i  i  i 

i 

■ 

t 

i 

• 

BUNGE  48 

•292949 

99414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1469! 

18.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1963  ! 

1 

!  1  1 0 5 - 0 !  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

BUNGE  49 

1292950 

50414AAI!  D5.0!  35.0*  0.0! 

- 

i 

1469! 

1 8.0 1  NOME 

!N0  ST.  LOUIS 

1963  ! 

*  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

—  i 

1 

< 

i 

BUN5E  SO 

1292951 

99414441!  195.0!  35. 0!  9.0! 

- 

« 

1469! 

13.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1963  ! 

1 

!  !  195.0!  75.0!  1.9! 

i 

-  i 

1 

! 

i 

3UNSE  51 

12929S2 

99414A41!  1^5. 0!  35.0!  9.0! 

- 

« 

1469! 

13.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS 

1963  i 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

•  t 

i 

i 

i 

BUNGE  52 

1293979 

867 !4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1447! 

17.31N0NE 

•HO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

i 

i 

3UNSE  53 

1293930 

36714A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1447* 

17. 3! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1964  j 

1 

!  !  W5.0!  35.0!  1.9! 

■ 

-  i 

! 

i 

BUNGE  54 

1293981 

867! 4A41 1  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

t 

1447! 

17.31K0NE 

1N0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

» 

-  i 

1 

1 

BUNGE  55 

1293982 

$67*4441!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

i 

1447! 

17. 3 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

!  1  195.0!  35. C!  1.9! 

• 

-  i 

i 

i 

BUNGE  56 

i 293933 

66714441 !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

■ 

1447! 

17.3! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

i 

i 

8UNGE  57 

1293984 

867! 4 441  !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1447! 

17.3  !hONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

i 

i 

3UNGE  58 

1293985 

867! 4A4l !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1447! 

17.3! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

• 

-  i 

t 

dUNGE  59 

1  293986 

367J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1447! 

17.3! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1964  j 

1 

!  !  19>,0!  35.0!  1.9! 

i 

-  i 

! 

i 

BUNGE  60 

1293987 

<367*4*41  •  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

• 

1447! 

17.3 1  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  l.oj 

■ 

-  i 

1 

! 

BUNGE  61 

1293988 

36754A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

• 

1447* 

17.3!  NONE 

! HO  $T.  LOUIS 

1964  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

• 

-  i 

• 

• 

BUNGE  62 

1293939 

367*4441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1447! 

17.3! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

j 

-  i 

1 

i 

BUNGE  63 

1293990 

867*4441!  195.0!  35.0!  9.0* 

- 

2 

1447* 

1 7. 31N0NE 

! NO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

!  !  195.0!  25.0!  1.9! 

i 

-  ! 

1 

i 

BUNGE  64 

1293991 

367 ! 4*41 <  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

1447! 

17.3! NONE 

mo  st.  louis 

1964  ! 

! 

!  1  195.0!  25.0!  1.9! 

i 

-  • 

i 

1 

BUNGE  65 

1293992 

367 ! 4A41 !  195.0*  35.0!  9.0! 

- 

• 

1447! 

17. 3! NONE 

‘NO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

• 

-  i 

* 

i 

BUNGE  66 

1293993 

367*4441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

1447! 

17.3! NONE 

ino  ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

!  !  1R5.0!  35.0!  1.91 

i 

—  i 

i 

i 

BUNGE  67 

1293994 

567*4441!  19$. 0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

1447! 

17.3! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

*  !  195.0!  35.0!  1.9! 

j 

-  * 

i 

BUNGE  68 

1293995 

367*4441*  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

U47! 

17. si  NONE 

! HO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

BUNGE  6« 

1293996 

86714A41 1  195.0!  75.01  9.0! 

- 

» 

1447! 

17.3! NONE 

! NO  $T.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

! 

-  ! 

! 

J 

BUNGE  70 

1293997 

36714AA1I  195.0!  15.0!  5.0! 

- 

2 

1447* 

17.3! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

1 

!  !  t’S.O!  55.0!  1.9! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE  81 

1527896 

1006*4441!  19 j. 0!  35.0!  9.G! 

- 

i 

1479* 

19.91  NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1970  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  • 

! 

{ 

BUNGE  82 

1527897 

1 GG6! 4A41 !  195.0!  55.0!  7.0! 

- 

1479! 

19.9! NONE 

! HO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.9* 

! 

-  * 

! 

J 

BUNGE  33 

1 527*98 

1006*4441!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

- 

• 

1479* 

19.91  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

1 

!  !  195.0!  15.0!  1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

BUNGE  34 

1527*99 

1006*4441!  193.0!  75. C!  9.0! 

- 

! 

1479* 

19.9 {NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1970  ! 

! 

!  !  195.01  55.0!  1.9) 

! 

- 

! 

! 

i 

OUNGE  85 

1527900 

100614A41!  195.0!  55.0!  9.0! 

- 

i 

1479! 

19 . 9 1  NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1970  i 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.9! 

i 

-  ! 

! 

» 

9UN66  36 

1527901 

1 006 1 4441 ]  195.0J  35.0!  9.0! 

- 

! 

1479! 

1 9.9! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

! 

!  !  195.0!  *5.0!  1.9! 

! 

•  i 

! 

• 

8UNGE  37 

1527902 

100614441!  195,0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1479! 

19 .91  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

1 

!  !  1R5.0!  53.5!  1.9* 

! 

-  ! 

l 

! 

BUNGE  83 

1527903 

1 00684**1 !  195.0*  35.0!  9.0! 

- 

! 

1479! 

19. 9! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1970  ! 

l 

!  !  193.0!  35.0!  1.9! 

2 

-  ! 

I 

! 

BUNGE  39 

1527904 

1006S4A41I  195.01  35.91  ■>.  0! 

- 

i 

1479* 

19.91N0NE 

mo  ST.  LOUIS 

1970  ! 

! 

!  1  195.0!  35.0!  1.9* 

! 

-  t 

! 

! 

BUNGE  90 

1527905 

100614441!  19J.0!  35.5!  9.0! 

- 

1 

1479! 

19.9IN0NE 

! NO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

! 

1  t  195.0!  35.0!  1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

BUNGE  91 

1  529819 

1 03&! 4  A  41 !  1)5.01  35.0!  9.01 

- 

i 

1479* 

19.9  I  NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1971  1 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

* 

-  i 

) 

J 

BUNGE  92 

1529820 

1 0^6 14441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1479* 

19. 9| NONE 

! NO  $T.  LOUIS 

1971  ! 

! 

!  1  195.0!  35.0!  1.9* 

i 

-  » 

! 

J 

BUNGE  93 

1529821 

1006J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1479! 

10.91NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1971  » 

t 

!  !  195.0!  35.01  1.9! 

! 

•  > 

! 

! 

! 

BUNGE  94 

1529822 

100o!4441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1479! 

19.9! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1971  l 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  I 

! 

J 

3UN5E  95 

1529J23 

100614441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

J 

1*7.2 

19.91N0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

1971  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.9! 

2 

-  j 

! 

| 

BUNGE  96 

1329824 

100614441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1479! 

19.91  NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1971  ! 

1 

!  !  U5.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  I 

! 

J 

OUNCE  97 

1529825 

100614441*  195.01  J5.01  9.0! 

- 

I 

1479! 

19.71  NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1971  I 

! 

1  1  1*5.0!  35.0!  1.>! 

i 

-  ! 

! 

! 

BUNGE  98 

1329826 

1006*4441!  195.0J  35. C!  9.0! 

- 

i 

1479* 

19.9! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1971  ! 

! 

1  !  195.0!  35. C!  1.«! 

! 

-  i 

! 

! 

9UNCE  99 

1529827 

1 00*14*41 1  195.01  35. C!  9.0! 

- 

! 

1479! 

1  9.9 1  NONE 

IHO  ST.  LOUTS 

1971  ! 

! 

1  !  195.01  35.3!  1.9! 

! 

-  J 

! 

| 

BUNGE  100 

1529828 

1006 ! 44*.  1 !  195.0!  3!.0!  9.01 

- 

! 

1479! 

19.9 | NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1971  | 

! 

!  I  195.0!  35.0!  1.9! 

1 

-  ! 

! 

8UNCC  101 

1353163 

1046*44411  195.0!  J5.C!  9.0! 

- 

» 

1464! 

19. IlNONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1974  ! 

( 

1  1  195.0!  35.0!  1.8! 

1 

-  i 

» 

| 

UUN6C  102 

1533164 

1044 144*1  1  US. 01  J5.0I  7.01 

- 

! 

1484! 

19.1 ! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

1 

1  !  195. C!  35. C!  1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

9UNCC  103 

1553167 

1046!4A41!  195.0!  35.0*  9.0! 

- 

! 

1494! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

! 

!  *  195.0!  35.0!  1.3! 

! 

.  i 

! 

! 

BUNGE  104 

1553163 

1046*44411  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1494! 

19. IlNONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

l 

1  1  125.0!  35.0!  1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

SUNG!  105 

1553169 

10*614*41 !  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

! 

1484! 

19. IlNONE 

J NO  ST.  LOUIS 

1974  | 

1 

1  !  U5.01  35.01  1.9! 

! 

-  i 

i 

} 

BUNGE  106 

1553170 

10(6*4441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1484! 

19.1 INONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1974  1 

1 

!  1  195.0*  35.0!  1.8! 

i 

-  ! 

! 

i 

BUNGE  103 

1553172 

104614441!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1484! 

19. IlNONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

1 

!  1  195.0!  35.01  1.3! 

i 

•  1 

! 

! 

3UN6E  109 

1553173 

104614A41 1  US.O!  JS.OI  9.01 

- 

! 

1464.! 

19. IlNONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0!  1.8! 

! 

-  I 

| 

J 

BUNGE  113 

1553174 

104614441!  195.0*  35.0*  9.0! 

- 

! 

1484! 

19. IlNONE 

mo  ST.  LOUIS 

1974  1 

1 

1  1  195.0!  35.0!  1.81 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE  111 

1553175 

104614A41I  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1484! 

19.1 INONE 

!  NO  ST.  LOUIS 

1974  } 

1 

1  1  195.0!  JS.O!  1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE  112 

1553176 

104614*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1484! 

19. IlNONE 

!H0  $T.  LOUIS 

1974  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0!  t.8! 

2 

-  ! 

! 

1 

TA&Lc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 


CORPORATION  » 

(CONTINUED) » 

■  553177 


!VTCC!  '5PAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  •  V  F  *  c  F  »  7 

?j;!tS5THiaSJIl,!i !  riD/.  !  £ST  !  CAf  G0  HAMDLIN6  is  ‘OPERATING  !  ! 


104o! 4*41 j 
!  { 

1046J4A41 ! 

i  ; 

1 046 ! 4 A41 j 
i  i 

104614*41 j 
!  ! 

1046J4A41 ! 

j  i 

104d!4A4l! 

!  i 

1 04ol  4  A41  j 
I  i 

104) ! 4A41 > 

•  j 

78314*41* 

i  i 

7M!4A41  '• 

i  i 

7*}j4A4li 

i  • 

78314*41 j 

i  i 

7«3j4A4li 

j  i 

7*3! 4A41 i 

!  i 

7e3!  4A41 * 


7*3 ! 4*  41 ! 

!  i 

733*4*41! 

i  i 

783*4*41! 
!  ! 

73314*41 ! 

!  ! 

78314*41  ! 

!  i 

75  5  j  4  A  41 j 
!  ! 

7?  3  54*41  ! 

!  ! 

73314*41 ! 

!  ! 

73314**1! 

!  1 

733! 4*41 ! 

1  1 

73314*4 | | 

1  ! 

7*314*41! 

1  ! 

72314*41 • 

1  ! 

7P3!4*,1! 

I  1 

7»3‘4*%1! 

!  1 

73314*41  • 

1  1 

7*314*41! 

i  ; 

mi4*4ii 
1  ! 

7*314*41! 

I  1 

78314*41  1 
!  1 

73314*411 
1  ! 

783! 4*41 { 

1  1 

733*4*41! 

1  ! 

73314*41! 

1  1 

7*314*41! 

i  i 

78314*41! 

1  i 

78314*41! 

!  1 

IC»14«41! 

1  1  1 

92114*41!  ' 


92114*41 ! 
1  1 

921  !4A41 } 
i  i 

721 14*41 j 
!  1 

92114*41! 
1  ! 

92114*41  1 
1  1 

92114*41! 

j  > 

921 j  4*41 j 
i  i 

921 1 4*  41  i 


11  195,0! 

!  195.0! 
1!  195.0! 

•  1*3.0! 
1!  195.0! 

1  195.0! 
1!  195.0! 

1  195.0! 
1!  195.0! 

1  195.0! 
1!  195.0* 

1  195.0! 
I!  195.0! 

1  195.0! 
1!  195.0! 

!  195.0! 
I!  195.3! 

!  195.0! 
I!  1«S.O! 

I  195.0! 
i!  195. j* 

1  195.0! 
I!  175.0! 

1  195. OJ 
I!  195.0! 

!  195.0! 
I!  1  >5.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  m.O! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 
t  195.0! 

!  1«5.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  145. C! 

!  195.0! 

!  145.0! 

!  1«5.0! 

!  195.0! 

!  145.0! 

!  145.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  145.0! 

!  195.0! 

!  195.01 
!  195.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  195.0! 

!  145.0!  : 
!  19J. 0!  ' 
I  195.0!  : 
!  195.0!  ' 
!  195.01 
I  195.0!  : 
I  195.0!  : 
!  175.3! 

!  135.0!  : 
!  145.0!  1 
!  1-3.0!  J 

!  17*. 3«  j 

1 95,01  ] 
1>5.0!  J 
175.0!  : 
175.3!  3 
195.0!  9 
145.0!  3 
145. C!  3 
145.0!  3 
175. C!  3 
1*5.0!  ^ 
195.0!  5 
14 5*0!  4 
195.0!  ! 
145.0!  3 
145.0!  3 
175.01  3 
195.0!  5 
175.0!  3 
m.O!  7 
195. C!  ? 
195.0!  ? 
145.0!  3 
145.0!  3 
195.0!  V 
1«5. ul  1 
195.0!  7 
195.0!  3 
19 5.0!  V 
195.0!  3: 
1>5.0!  V 
1>5.0!  V 
175.0!  3! 
195.0!  7« 
145.0!  31 
17J.0!  II 
175.0!  7] 
145.0!  35 
175.0!  31 
195.0!  35 
175.0!  ?5 
175.0!  1 5 
! 

! 


0!  35. Ci 
0!  35. C! 
0!  35. C! 
0!  3  5.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.C! 
01  35.0! 

3!  35.0! 

3!  75.C! 

0!  35.0! 

0!  35.0! 

3!  35.0! 

3!  35.0! 

3!  35.0! 

3!  35.0! 

3!  35.0! 

>!  75.0! 

)!  15.0! 

)!  35.0! 

)!  3' .0! 

)!  35. C! 

)!  35.0! 

)!  35.0! 

>!  35.0! 

I!  35. C! 

I!  35.0! 

»!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.C! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  15. C! 

!  35.0! 

!  35. C! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35. C! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  75.0! 

!  35.0! 

!  35.0! 

!  T5.0I  < 

I  35.0!  • 

I  35.0!  ’ 

I  35.0!  • 

!  T 5.0! 

!  35.0!  • 

l  35.0!  < 

I  35.0! 

!  75.0!  - 

!  35.0!  i 
!  35. C!  « 
35.0!  I 
35. C!  < 
35.0!  1 

35.0!  1 

75. C!  1 
35.3!  < 

35.0!  1 

3>.C!  j 
35. C!  1 
15.0!  5 

35.0!  1 

75. Cl  7 
35. C!  I 
35. C!  9 
35. C!  1 
35.  C!  9 
35. C!  1 
53.0!  9 

75.0!  1 

35.C!  o 
55. C!  1 
35.0!  9 

35.0!  1 

75. C!  9 
35.0!  1 

75.0!  4 

35. C!  1 
35.0!  9 

3>.0!  1 

75.0!  9 

75.01  1, 

35.0!  9, 

75.0!  1, 

35.0!  9, 

35. vp!  1, 
75.0!  9, 

55.0!  1, 

35.0!  4. 

55.0!  1. 

55.0!  9. 

75.0!  1, 

! 


1 

1 

1 

1 

9.0! 

1.8! 

_ 

j 

j 

i 

i 

i 

i 

t 

« 

j 

i 

1 434  i 

2 

! 

j 

> 

19.1  *  NONE 

i 

! 

i 

! 

no  ST.  LOUIS 

1 

2 
i 

1974  « 

9.0! 

1.3! 

“ 

i 

i 

USA! 

19.1'NONE 

i 

no  ST.  LOUIS 

1974  ! 

9.0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

14848 

19.1'NONE 

1 

no  ST.  LOUIS 

1974  ! 

9.0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

1484* 

19.1*  NONE 

i 

! HO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

9.0! 

1.3! 

” 

i 

i 

1484' 

19.1 ‘NONE 

i 

no  ST.  LOUIS 

1974  ! 

9.0! 

1.5! 

i 

« 

1484! 

19.1 J  NONE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1974  • 

9.0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

1484! 

19.1! NONE 

i 

no  ST.  LOUIS  J 

1974  ! 

9.0! 

1.8! 

j 

i 

1434! 

19.1 • NONE 

l 

no  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

9.0! 

1.9! 

i 

i 

1479! 

19. 9 ! NONE 

l 

! 

no  ST.  LOUIS  I 

1975  I 

9.0! 

1.9* 

“ 

j 

i 

1479* 

1 9.9i NONE 

1 

no  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

1479* 

19.9! NONE 

1 

no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

• 

t 

1479! 

19.9JN0NE 

1 

no  ST.  LOUIS  i 

1975  *! 

9.0! 

1.9* 

" 

t 

; 

1479* 

19.9i NONE 

no  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

9.0! 

1.9* 

“ 

i 

i 

1479* 

19. 91N0NE 

1 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

) 

1479* 

19.9! NONE 

•  I 

no  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

9.0! 

1.9* 

” 

i 

i 

1479* 

1 9.9! NONE 

•  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

■ 

j 

i 

1479* 

19.9*  NONE 

1 

! MO  ST.  LOUIS  i 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9* 

” 

j 

i 

1479; 

19.9 'NONE 

1 

1 

!"0  ST.  LOUIS  1 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

1479! 

19.9IN0NE 

•  I 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0* 

1.4! 

” 

i 

i 

1479! 

-  J 

19.9! NONE 

1 

5 NO  ST.  LOUIS  | 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.4! 

* 

! 

! 

1479! 

-  ! 

19.9! NONE 
! 

no  ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

4.0! 

1.91 

“ 

! 

i 

1479* 

19. 9‘NONE 

no  ST.  LOUIS  i 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

** 

j 

i 

1479! 

-  ! 

19.9  j  NONE 
• 

•  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1479! 

-  ! 

19.9! NONE 

!H0  ST.  LOUTS  I 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

" 

! 

! 

1479! 

-  ! 

1 9. 92  NONE 

IKO  ST.  LOUIS  I 

1975  ! 

9.0! 

1.4! 

" 

! 

1 

1479! 

-  J 

19. 9i NONE 

! HO  ST.  LOUIS  i 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1479! 

-  { 

19.91N0NC 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1075  t 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1 

1479! 

-  1 

19.9! NONE 

no  ST.  LOUIS  ] 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

~ 

! 

! 

1479J 
-  ! 

19.9IN0NE 

! 

no  ST.  LOUIS  ! 

t 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1479! 

1 9.9 | NONE 

^  1 
IKO  ST.  LOUIS  I 

! 

1975  ! 

4.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1479J 

19.9! NONE 

-  i 

no  ST.  LOUIS  I 

! 

1975  I 

9.0! 

1.4! 

“ 

I 

! 

1479! 

19. NONE 

5  ! 

no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

9.0! 

1.9! 

- 

» 

! 

1479! 

-  i 

1 9, 9| NONE 

!  ! 
IPO  ST.  LOUIS  1 

! 

1975  ! 

4.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1 4  7  9  i 

19.9IN0NE 

!  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

1974  J 

9.0! 

1.9! 

• 

I 

! 

1479! 

-  » 

1 9. 9! NONE 
! 

1  1 
!HQ  ST.  LOUIS  I 

! 

197  | 

9.0! 

1.4! 

” 

! 

! 

1479! 

•  ! 

19.9 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1479J 
-  ! 

19.9J  NONE 
! 

1  l 

no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

7.0! 

1.4* 

• 

! 

! 

1479J 
-  J 

19.9J  NONE 

no  ST.  touts  ! 

1976  ! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

! 

1479! 

-  } 

19.9! NONE 

IIPO  ST.  LOUIS  I 

! 

1974  ! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

t 

U79| 

-  | 

19.9 INONE 

1  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

9.6! 

. 

! 

19. 9JNONE 

i 

14.9 ! NONE 
i 

15.5IN0NE 

i 

19.3! NONE 


19.3 ! NONE 
! 

19. 5! NONE 


19.3! NONE 

i 

19. 3 {NONE 

i 

19,3! NONE 
! 

1 9  .  J  J  NONE 
! 

19.3! NONE 


!N0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!N0  ST.  LOUIS  ! 
!  t 

!N0  ST.  LOUIS  { 
!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!K0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
INC  ST.  LOUIS  ! 
!  I 

•HO  ST.  LOUIS  J 
!  1 
HO  ST.  LOUIS  1 
t  ! 

!H0  ST.  LOUIS  » 
!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
no  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 
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ENGR ! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC! 

•  NET  ! CODE  j 
!°EGIS-!****! 

!  TE?  1  SEE! 

!  TON-  ‘PAGE! 

!  NAGE  •  IV  1 

DIMENSIONS  1 
LENGTH! 3pDTHl 
REG.  !  REG.! 
//////! /////! 
09t«-‘0Vc»-! 
ALL  !  ALL  1 

DRAFT  1 

i 

LOAD"! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  • 
////////! 
PASS-  • 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  •  ! 

EST  !  CARSO  HANDLIN6  !$  !OPERATXNG  !  t 
FIXED  !  EQUIPMENT  STC !  BASE  1  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  1 
(LIGHT )!//////////////// !TD !//////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  UREBUILT! 

(29)  BUNGE 

CORPORATION 

i  l  i 

1  1  1 

1  1  ! 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

; 

i 

(continued: 

i  j  i 

i 

t 

J 

■ 

{ 

2 

BUNGE 

331 

! 61 2466 

1  92114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9. 3  !  NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  • 

1979  ! 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

» 

-  » 

i 

2 

! 

; 

BUNGE 

332 

‘612467 

•  92114A41! 

195. C! 

35.  Ci 

9.0! 

- 

1489! 

19. 3! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  i 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

j 

; 

! 

B'JNGE 

333 

•  88314A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1411! 

16.5! NONE 

‘HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961  * 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1 .9! 

-  • 

t 

i 

j 

; 

BUNSE 

334 

•  S3314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1411! 

16.5 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961  ! 

i 

1  i  i 

195.0! 

3  S.C! 

1.9! 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

BUN6E 

335 

1  38314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16.5! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1961  ! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

» 

-  » 

2 

2 

i 

! 

BUNGE 

344 

1  383*4*41! 

19S.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

! 

1411! 

16.5! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  ! 

1  1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.9' 

-  • 

i 

2 

; 

t 

BUNGE 

345 

•  B8314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1411* 

16.5! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  ! 

!  i  i 

195.0! 

25.  C! 

1.9! 

» 

-  j 

J 

j 

i 

i 

BUNGE 

346 

1  38314A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14112 

1 6. 5 ! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  ! 

i  ii 

195.0! 

25.0! 

1.9! 

* 

-  J 

t 

i 

! 

i 

BUNGE 

347 

1  38  3 14*41  1 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1411! 

16.5! NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1962  ! 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ; 

< 

i 

2 

! 

oUNGc 

343 

1  84014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

16.5 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1963  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3' 

-  j 

i 

i 

2 

j 

BUNGE 

349 

1  36014*41 ! 

195.0! 

75.0! 

9.G! 

- 

1492! 

1 o.5 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1963  *! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  j 

i 

i 

! 

! 

BUNGE 

351 

1  33814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

15.4!  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1963  ! 

i  i  < 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

i 

i 

; 

! 

BUNGE 

352 

1  79914*41! 

19$.C! 

25. C! 

9.0! 

- 

1452! 

17.2 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965  ! 

i  i  i 

195.0! 

'5.C! 

1.7! 

-  j 

J 

i 

2 

! 

BUNGE 

353 

1  38514*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1505! 

19 .0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

1  !  1 

2^0.0 ! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

BUNGE 

354 

1  88514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19.0 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUTS  ! 

1966  ! 

!  1  1 

200.0! 

35. c: 

1.8! 

• 

-  « 

i 

i 

2 

! 

BUNGE 

355 

1  6$S ' 4*  *1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 9. 02  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

!  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  j 

i 

i 

i 

i 

BUNGE 

356 

1  38514*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

19.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  i 

1966  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  * 

i 

i 

• 

! 

BUNGE 

357 

!  38514*41! 

2:'0.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

j 

1505! 

19. 0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  i 

1966  ! 

i  i  i 

2CO.O! 

75. C! 

1.3! 

-  2 

2 

! 

j 

i 

BUNGE 

358 

1  83514*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1505! 

19.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  I 

1  1  1 

200. 0! 

'5.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

BUNGE 

401 

‘564801 

1  78314*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  • 

1975  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

< 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

BUNGE 

402 

•544802 

!  73514*41! 

195. C! 

35. G! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

•  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

2 

! 

BUNGE 

403 

!  564  803 

1  73314*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1 

1514! 

21.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

•  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

• 

•  » 

2 

! 

j 

! 

BUNGE 

404 

! 544  804 

•  73314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

21.02N0NE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  • 

1975  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

25.0! 

1.3! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

405 

1544805 

1  78314*41! 

1  J5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

i  i  < 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

! 

BUNGE 

406 

! 364806 

1  78314*41! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

i 

1514! 

21 .0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

; 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

9UNGF 

407 

!  564807 

1  73314*41! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

409 

•564809 

•  73314*41! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 -OSNONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  !  1 

195.0' 

75.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

410 

1364810 

•  78314*41  ! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21  .0 [ NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

!  1  1 

P5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

3UNGC 

411 

1574520 

1  78  314*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1514! 

21 . 0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.3! 

j* 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

412 

•574522 

1  78314*41! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

i 

1514! 

21.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

1  •  • 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

BUNGE 

413 

•574524 

•  75314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1514! 

21. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

1  »  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

j 

I 

! 

1 

BUNGE 

414 

•574526 

!  78314*41! 

195.0! 

25.0! 

*.0! 

- 

* 

1514! 

21 . 0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

| 

!  1  ! 

1*5.0! 

35.01 

1.8! 

i 

.  i 

l 

! 

! 

! 

BUNGE 

415 

1 574525 

1  78314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

!  **0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

!  1  1 

195.01 

75.0! 

1.31 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

416 

•574530 

1  78314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

417 

157453? 

!  73314*411 

195.01 

3  5.01 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

1M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.M 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

3UNCI 

416 

1574534 

!  73314*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  ! 

! 

1  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

! 

BUNGE 

419 

1574536 

1  78314*41  * 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  l 

» 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

•  2 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

420 

1574535 

!  7B314A41! 

1*5.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

isui 

21 . 0 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1976  1 

! 

;  i  i 

195.0! 

75.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

BUNGE 

451 

1412465 

!  67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1516! 

20.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  i 

! 

i  ii 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

BUNGE 

452 

1612469 

1  67614*41! 

>5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

20.0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

i 

.  2 

! 

i 

! 

! 

BUNGE 

453 

1612470 

!  67614*41! 

195.0! 

75.01 

9.0! 

- 

i 

isui 

20.0 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

i 

-  j 

• 

! 

! 

! 

BUNGE 

454 

1612471 

!  67614*41! 

19S.0! 

75.0! 

9.C! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS  1 

1979  1 

1 

!  ;  j 

19«.0! 

2'.91 

1  .9! 

! 

-  J 

2 

! 

i 

! 

BUNGE 

455 

1612472 

*  676I4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  i 

1979  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  • 

! 

j 

1 

1 

BUNGE 

454 

1&12473 

1  67614*41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

20.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1979  t 

1 

i  i  j 

195. :i 

35.0! 

1.9! 

i 

-  J 

! 

! 

! 

! 

BUNGE 

457 

1012474 

•  67614*41! 

19S.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

; 

1516! 

20.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

.  i 

i 

I 

j 

! 

BUNGE 

453 

1612475 

j  67614*41! 

1  *5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isui 

20.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1979  1 

i 

j  i  j 

195.0! 

75.0! 

1.9* 

t 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

8UNGE 

459 

1612476 

1  67614*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  | 

i 

j  ;  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  • 

i 

! 

! 

! 

BUNGE 

460 

1612477 

!  676! 4*41 j 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

20 .0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  J 

i 

i 

2 

! 

BUNGE 

461 

1622456 

!  90714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1523! 

20.3 ! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  ! 

I960  ) 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

•  i 

! 

1 

! 

! 

BUNGE 

462 

*1622459 

•  90714*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

2 

1523! 

20.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  • 

i 

! 

! 

1 

BUNGE 

443 

io22460 

!  90714*41! 

196.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1523i 

20.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  l 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

i 

! 

1 

« 

BUNGE 

464 

162246? 

1  90714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1523! 

20.0! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  i 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

» 

i 

1 

! 

BUNGE 

465 

1622464 

1  90714*41! 

195.0! 

3  >.OI 

9.0! 

- 

; 

1523! 

20.01NONE 

j  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

I  1  ! 

195.0! 

7  5.0} 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

BUNGE 

466 

1422465 

!  90714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1523! 

20.0 ! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1930  ! 

l 

i 

i 

!  !  1 

1  1  1 

i  1  1 

193.0! 

1 

i 

’5.0! 

; 

i 

1.6! 

i 

i 

[ 

2 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

T*atk'  2  -  DESCRIPTION  op  vessels 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


CORPORATION  ! 

(CONTINUED)* 

! 62CJ21 


BUNGE  481 
3UN3c  422 
3UNGE  483 
flUNGe  4*4 
3UN3E  435 
OUNGc  48© 
BUNGE  487 
auNGt  4*e 
BUNGE  48V 
BUNGE  4«0 
sUNGE  491 
3UNGE  492 
9UN5E  493 


BUNGE  561 
oUNGc  662 
BUNGE  563 
BUNGE  564 
SUNGE  J6S 
BUNGE  566 
SUNGE  567 
dUNGE  563 
BUNGE  569 
HUNGE  71ft 


BUNGE  753 
BUNGE  ?6d 
BUNGE  773 
JUNGt  7*a 


JVTCC!  DIMENSIONS  JDPAFT! 
NET  ICODPJLSNGTHiasDTH!  ! 

PiSIS-!*««*f  RfG.  {  PEG. *  LOAD”! 
TEP  !  3c?!//////*/////!  ED  i 
TON-  ‘PAGE!  OVEP-* OVER-! /////* 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 


o7fc*  4*41 1  1>5.oi  35. C* 

!  !  t'35.0!  35.0! 

711S4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

71 1 ! 4441 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

71 1 ! 4a 41 !  135.0!  35.0! 

!  !  135.0!  25. C! 

71154*41!  135.0!  '5.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

711 I4A41 !  1 '5.0!  35. C! 

!  !  135.0!  35.0! 

o**7!4A41  !  1  9>,0*  35. C! 

!  !  135.0!  '5.0! 

6*7*4441  !  135.0!  35. C* 

!  !  135.0!  35.0! 

657*4441*  195.0!  25. c* 

!  !  135.0!  35.0! 

d37 ! 4 A4l  *  135.3!  35.31 

!  !  135.0!  25. C! 

6*7* 4A41 !  1 >5.0!  35.0* 

!  !  195.0!  35.0! 

902! 4 A41 •  200.0!  35. C* 

!  !  200.0!  35.0! 

9C2J4A41!  2CS.0!  25.0! 

!  !  2rt0.C!  35. 0! 

902*4*41*  290.0!  35.0! 

!  !  202.0!  25.0! 

902! 4 A  41 •  2^0.0!  35. C 

!  i  200.0!  3 5.0! 

902*4441!  2)0.0!  J5.0' 

!  !  20C.0!  35.0! 

902*4441*  20O.O!  35. C! 

!  !  2)0.0!  '5.0! 

902! 4441 •  2^0. 0!  75.0! 

!  !  2>0.0!  35. C! 

902!4a.ij  >*0.0!  ?5. c* 

!  29C.0*  35.0! 

902! 4441 •  200. 0!  '5.0! 

!  !  200.0!  35.2* 

902 ! 4A 41 !  23C.Q!  25.0! 

!  !  2)0.0!  '5*0! 

90254441!  2OC.0!  35.0! 

i  !  290. ?!  35.0! 
90254441 •  200.0!  75.0! 

!  !  20C.3!  35.0* 

002*4441*  200. 0!  'S.C! 

!  !  220.0!  '5.0! 

902*4441!  2)0.0!  35.0* 

!  •  290.0!  J5. c* 

9C254441  *  2-.0.O!  M.oi 
!  !  2M.)!  T5.3* 

>02 ! 4441  *  2)0.0!  35.0! 

!  i  2>C.O!  33.0! 

902*4441!  220.0!  35.0! 

!  !  2n0.0!  35. C! 

90254441*  2*2.0!  '5.0! 

!  !  2 '0.0!  '5.0! 

1*1!4i.1*  195.3*  33. C! 

!  !  195.3*  35.0! 

3*1! 4441 !  195.3!  ;j. 5! 

!  !  195.0!  75. C! 

676 ! 4a%1 *  1 >3.0]  35.0* 

!  !  1 *5.0!  '5.0! 

800S4441!  1 >5.v!  35.0! 

!  !  195.0!  '5.2! 

3C0UA41!  1  >5.0!  35.2* 

!  !  1 9  5,0!  35.2! 

4C0!4A41!  !•>«.)!  35.0* 

!  !  1 J 5.0!  '5.2! 

682*44.1*  1 >5. 0!  25.0!  < 

!  !  1*5.0*  35. C!  1 

67654441!  1*5.01  35.2!  < 

!  !  1  >5. )!  '>.0!  1 


CAPACITY!  HIGH—  !  .VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  *S  ‘OPERATING  ! 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC*  BASE  | 
//////// «  POINT  !  LINE-1  *  AO*  LINE-1  f 

°ASS-  ! (LIGHT) !//////////// ////i jo* ////////// » 


ENGERS  !  (FEET)! 


!€€!  LINE-2  !*REBUILT! 


9.0! 

1.5! 

- 

i 

t 

1491  j 

-  I 

19.3!N0NE 

2 

■ 

!M0  ST.  LOUIS 

J 

1980 

9.0! 

2.0! 

— 

i 

i 

1520 1 

-  i 

19.2 ! NONE 

i 

!N0  ST.  LOUIS 

* 

1980 

9.0* 

2.0! 

“ 

i 

■ 

1520! 

-  ; 

19.2! NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS 
• 

1980 

9.0! 

2.0! 

‘ 

i 

i 

1520! 

•  i 

19.2! NONE 

t 

!M0  ST.  LOUIS 
*  | 

1900 

9.0* 

2.0! 

- 

i 

t 

1520! 

-  ; 

19.2 ! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS 

•  ] 

1980 

9.0! 

2.0! 

m 

i 

i 

1520! 

-  i 

19.2! NONE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 
1  1 

1980 

9.0! 

1.9! 

“ 

2 

i 

1512* 

-  i 

20.5! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS  i 
!  1 

1989 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

151 2  j 

-  j 

20.5! NONE 

i 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1989 

9.0! 

1.9! 

” 

■ 

* 

1512* 

-  i 

20. 5 ! NONE 

2 

! MO  ST.  LOUIS  * 
*  1 

1909 

9.0! 

1.9* 

“ 

i 

■ 

1512! 

•  2 

20. 5 !NONE 

• 

! NO  ST.  LOUIS  1 
!  ] 

1989 

9.0! 

1.9* 

“ 

i 

; 

1512i 
-  2 

20.5 ! NONE 
; 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1989 

9.0! 

1.6! 

” 

• 

« 

1535* 

-  i 

19.4 ! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS  *! 
j  1 

1980 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

i 

1538! 

-  i 

1 9. 4  j  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  1 
*  1 

1980 

9.0! 

1.0* 

■* 

i 

i 

1536! 

-  i 

19. 4  J  NONE 
; 

*  MO  ST.  LOUIS  \ 

•  2 

1930 

9.0! 

1.0* 

• 

; 

i 

1533! 

-  i 

19.4! NONE 

i 

! MO  ST.  LOUIS  ! 
*  } 

1980 

9.0! 

1.6! 

‘ 

t 

i 

153si 

-  1 

19.4! NONE 

j 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

•  j 

1980 

9.0! 

1.6* 

" 

i 

i 

1538! 

-  i 

19.4 • NONE 

i 

!  **0  ST.  LOUIS  ! 

*  1 

1980 

9.0! 

1 .6  ! 

* 

2 

j 

1538! 

•  i 

19.4 {NONE 
; 

!M0  ST.  LOUIS  *! 

1980 

9.0! 

1.6.* 

“ 

• 

i 

1538! 

-  i 

19.4!  NONE 
; 

•MO  ST.  LOUIS  j 
j  1 

1980 

9.6* 

1.6! 

“ 

i 

i 

1400! 

-  ! 

19.4! NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS  *! 

;  j 

1901 

9.0* 

1.6! 

■* 

1 

2 

1400! 

-  i 

1 9.41  NONE 
» 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

•  1 

1981 

9.6! 

f.o! 

“ 

i 

f 

1400! 

-  » 

19. 4! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS  { 

1981 

9.6* 

1.6! 

_ 

! 

1400! 

-  ; 

19.4iN0NE 

! 

!  ! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  j 

1981 

9.6! 

1.6! 

' 

| 

2 

1400! 

-  i 

19.4! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

•  2 

1981 

9.6! 

1.6! 

“ 

i 

uooi 
-  ! 

19. 4J  NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 
j  1 

1981 

9.6! 

1.6* 

” 

• 

1400! 

-  j 

19.4?  NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  * 

*  2 

1981 

9.6! 

f.d! 

“ 

2 

• 

uooi 
-  2 

19.4  •  NONE 
« 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1981 

9.  6! 
1.6! 

“ 

1 

2 

1400! 

19.41  NONE 
; 

!  ! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

*  2 

1981 

9.6! 

1.6! 

* 

i 

• 

uooi 

1 >.4*N0NE 

1 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1981 

9.0! 

1  6! 

“ 

t 

! 

1462i 

16.4! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1966 

9.0! 

1.6! 

{ 

i 

1467! 

16.4*  NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

]  | 

1966 

v.O! 

1.9! 

“ 

2 

1 47  3  i 

17.0! NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1970 

9.0! 

1.3! 

~ 

* 

! 

1465 

1 6 • 4 ! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1971 

9.0! 

1.6! 

' 

j 

; 

1405! 

16.4  j  NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  i 
{  { 

1971 

9.0! 

1.5! 

” 

i 

U9S! 

U.4JN0NE 

1 

!M0  ST.  LOUTS  ! 

!  1 

1971 

67©!4A4t.» 

175.0* 

'>.?• 

9.0! 

.  j 

1520! 

J  1 

U5. 0! 

33. C! 

1.6! 

* 

-  ; 

67614441  • 

1 ?! 

3  S.C! 

7.0! 

-  j 

1520! 

j  1 

175.0! 

3i.O! 

1.6! 

1 

-  1 

7*4*  44.1 j 

19  5.0! 

9i. C! 

9.0! 

-  j 

15*0! 

*  1 

195.0! 

35. C! 

1.7* 

t 

-  1 

7*3! 4441 • 

2?3.0! 

95.:* 

9.0! 

-  1 

1630! 

!  ! 

2'3.0! 

35.0* 

1.7* 

1 

-  ! 

7  U!  44  41  • 

193.3* 

35.0! 

9.3! 

-  i 

15M! 

»  J 

17  5.0! 

M.?! 

t .  7* 

2 

-  1 

7*4 • 44  41  ! 

1  >  J ! 

'5.C! 

9.0* 

-  I 

ISM! 

J  1 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

1 

.  1 

7*4 14441! 

175.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  j 

1533* 

*  1 

175.'* 

'5.0! 

1.7* 

1 

-  J 

73- *4 441  * 

1  >4.0! 

'  6.C! 

9.0* 

.  j 

15*3! 

!  ! 

171.0! 

3  3.3! 

1.7! 

! 

•  1 

7*4*4441 • 

1  »>.0! 

35.0! 

9.0! 

15*1! 

!  ! 

US. 3* 

35.0! 

1.7! 

1 

•  * 

7*4*4441* 

1  >5.0! 

'J.C! 

9.0! 

•  j 

1 5*8  j 

2  1 

1>5.0! 

'5.0! 

1.7* 

1 

•  1 

107>!44.1* 

4-7  0.0! 

3$.;* 

9.0! 

-  j 

1664* 

!  * 

B'P.O* 

'5.0! 

1.5! 

; 

-  J 

1077*41-1* 

200.0! 

55.3! 

9.  0! 

-  j 

1«6«.i 

1  1 

'5.0* 

1.5! 

i 

7*4*4441 S 

1»5.0! 

'S.O! 

9.0! 

-  i 

15(3! 

!  ! 

U5. 0* 

35.0* 

1.7! 

1 

1 1 1 3! 4 t.l  • 

2  )5. )! 

'5.0! 

9.0! 

-  j 

uo?! 

1  1 

2?0.?! 

3  ft.G! 

1.3! 

1 

1113*4441* 

20C. 3! 

'  3.0! 

9.0! 

-  j 

1607! 

»  1 

2 )j. 0! 

'5.0! 

1.3! 

i 

1 1 1  si  4441 j 

2  v  0. 0! 

'5.0* 

9.0! 

1607! 

1  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

1113*4141* 

2*»o.:s 

os.:* 

9.0* 

.  j 

160?! 

1  j 

2)0.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

1 6. 9! NONE 
f 

1  ft.  7 ! NONE 

15.6  JNONE 
i 

17.0! NONE 

i 

13.6 ! NONE 
! 

15. ft! NONE 

i 

12 .6  j  NONE 
» 

IS. d! NONE 
* 

1 S. 6! NONE 
! 

ie.6!N0NE 

! 

16. 9*  NONE 

i 

1 6.9! NONE 
! 

U.6JN0NE 


.  LOUIS  I 
! 

.  LOUIS  ! 

! 

.  LOUIS  ! 
I 

.  LOUIS  1 
! 

.  LOUIS  ! 

! 

.  LOUIS  I 
! 

.  LOUIS  | 

! 

,  LOUIS  ! 

i 

.  LOUIS  ! 

! 

.  LOUIS  ! 

! 

>  LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

.  LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ] 
l 

LOUIS  ! 
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H 

j 

.VTCC!  DIMENSIONS  !  DR AFT 

!  CAPACITY ! 

HIGH- 

{VESSEL 

( 

! 

OPERATOR 

!  NET 

SCODE'LENGTHSdPDTH! 

j  i 

EST 

CAR60  HANDLING 

! S  lOPERATING 

i 

! 

- - - - 

! REGIS- 

*****  RES-  !  REG. ! LOAD- 

!  CARGO  ! 

FIXEO 

EQUIPMENT 

!TC!  8ASE 

i 

YEAR  { 

i 

COAST 

!  TER 

SEE!//////!/////!  ED 

!////////! 

POINT 

LINE-1 

!«0!  LINE-1 

i 

QUILT  ! 

VESSEL  NAHE 

AND  NUMBER  ! 

GUARD 

!  TON- 

!  PAGE !  OVER-! OVER-!///// 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

!TO !//////////! 

OR  ! 

• 

NUM9EP 

!  WAGE 

IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(Ff£T)» 

LINE-2 

ICC*  LINE-2 

!*RE9UILT! 

(29)  8UN6E 

CORPORATION 

i 

• 
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i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

1 

! 

8UNGE 

206? 

1505213 

1  1 11316A61 ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22 .0 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

1 

! 

QUNGE 

2079 

•  505214 

•  111316A61 • 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

» 

1607! 

22.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

!  •  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

• 

-  • 

i 

1 

! 

i 

BUNGE 

2069 

*505215 

*  111316A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  • 

1966  ! 

« 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  2 

i 

i 

! 

3UN6E 

2093 

! 50521 6 

1  1 1 1 316A61 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1607! 

22.0! NONE 

•MO 

ST- 

LOUIS  ! 

1966  • 

i 

j  ;  j 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

■ 

-  * 

l 

; 

t 

BUNGE 

210B 

! 505217 

•  1113 1 6A61 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22. 0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

! 

i  i  i 

2C0.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  » 

i 

i 

• 

i 

QUNGE 

2113 

*505218 

1  111316A61! 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22. 0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  • 

i 

i 

! 

3UN6E 

212B 

! 505219 

1  1 11314A61 * 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  » 

! 

2 

2 

8UNGE 

2139 

•505220 

!  11131 4A41 ■ 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22 .0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

; 

1  J  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  • 

2 

i 

i 

8UNGE 

2U8 

! 505221 

1  111314A41* 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  • 

i 

i 

i 

QUNGE 

2158 

5505222 

1  111314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1607! 

22.01N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966  i 

i 

1  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  • 

2 

i 

j 

BUNGE 

2163 

•505223 

1  111314A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  • 

1966  • 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

< 

-  j 

i 

i 

BUNGE 

217B 

! 50522G 

«  1 1 1 31 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

■ 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

! 

OUNGE 

2189 

1505225 

!  111314A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  • 

2 

l 

QUNGE 

2190 

•505226 

1  111314*411 

2-30-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22 .0 !  NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1986 

i 

i  ;  < 

230.0! 

35.0! 

1.S ! 

i 

-  • 

i 

8UNGE 

2209 

*  505227 

•  111314*41*1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1607! 

22.0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

• 

-  • 

i 

i 

QUNGE 

2219 

1566535 

*1  74114A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1610! 

19.5! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  • 

1975 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  • 

i 

! 

• 

BUNGE 

2220 

! 566536 

!  74114*41! 

2QC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

19. 3! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

; 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

| 

i 

BUNGE 

2239 

•586537 

!  74114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1610! 

19. 3! NONE 

•1*0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  ! 

2”»C-0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  2 

! 

i 

BUNGE 

22GB 

! 566538 

1  74114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

1  9 . 3 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

■ 

-  • 

i 

; 

BUNGE 

2256 

! 566539 

1  74114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

19.3! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  i 

1975 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  • 

■ 

! 

* 

BUNGE 

2269 

! 5665GO 

•  74114*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0-! 

- 

i 

1610! 

19. 3!N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

OUNCE 

2270 

1566541 

!  741I4A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1610! 

19.3! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

•  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

; 

-  2 

l 

; 

QUNGE 

2289 

! 5665G2 

1  741! 4*41 • 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1610! 

19.3! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

•  !  i 

20C.C! 

35. C! 

1.8! 

; 

-  • 

■ 

! 

BUNGE 

229P 

! 5665G3 

1  74114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1610! 

19.3! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

OUNGE 

2309 

! 5665GG 

1  74114A41! 

200.0! 

36. C! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

19.3! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  l 

1975 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

•  ; 

i 

i 

QUNGE 

2319 

!56o5G5 

*  74114*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1610! 

-O.JiNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

; 

.  ; 

! 

! 

OUNCE 

2329 

! 56*566 

1  74114A41! 

23C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

; 

1810! 

19.31N0NC 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

! 

! 

QUNGE 

2333 

! 566567 

1  741..A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

1 9 . 3 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

23GB 

1566568 

1  74114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1610! 

1 9. 3! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

2359 

1566569 

1  74114*41! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1610! 

19.3! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

-  ; 

! 

I 

3UNCE 

6019 

!  . 

1  94314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1634! 

16.7! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

3UL.il 

6029 

i  - 

1  90114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1o36i 

15.7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1970 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

OUNGE 

6039 

i  . 

•  72314*41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

16.1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

! 

1  !  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

60G9 

1619523 

!  1 020! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.C ! 

- 

! 

1635! 

16.7! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1  .o ! 

j 

-  ; 

j 

! 

BUNGE 

6059 

•619526 

!  102014*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1 63  t 

1 6 . 7 1  NONE 

I  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

1 

! 

BUNGE 

6069 

1619525 

1  102014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

16.7! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

; 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

j 

3UNCE 

6079 

i 61 9526 

1  102014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

14.7IN0NE 

*!M0 

ST. 

LOUIS  ( 

1980 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

QUNGE 

6088 

•619529 

!  95714A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

16.7! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

1 

BUNGE 

6099 

!619*J0 

1  102014*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635 1 

16.7! NONE 

i  mo 

ST. 

LOUIS  l 

1580 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

i 

! 

BUNGE 

610P 

1620326 

j  95714*41! 

200.0! 

35.0! 

).0! 

- 

! 

1655! 

1 6.6  j  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

■ 

1  !  ! 

2ft0.C! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  1 

! 

1 

OUNCE 

6119 

1620327 

1  95714*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1635! 

16.6 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  l 

1980 

j 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

•  j 

! 

! 

BUNGE 

6123 

162032! 

1  95714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1635  ! 

1 6. 6! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

i 

1  (  1 

200.0! 

35.0! 

1  •  6  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

6138 

1620330 

1  95714*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1635! 

16.6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1  1 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

BUNGE 

6518 

i  - 

!  93214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1  5. 7 i NONE 

t  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

6528 

•  - - - 

1  95214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

18.7!N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  I 

1965 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

6539 

i  ...... 

!  932!4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

18.7! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1955 

j 

•  •  ! 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

OUNCE 

65G0 

t  ...... 

•  93214*41! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1551! 

1 8. 7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

!  !  1 

203.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

6560 

i  . 

!  93214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

18.7! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

i  j  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  2 

j 

! 

BUNGE 

657P 

j  ...... 

!  93214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

tost  i 

13.7  j  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

!  1  ! 

203.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  j 

! 

! 

BUNGE 

6588 

,  - 

1  93214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

1 2. 7! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

l 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

BUNGE 

6593 

i  . 

1  932*4*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

18.71  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

j 

BUNGE 

6608 

i  ...... 

!  932!4*41! 

203.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

2 

1651! 

19.7! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

• 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

6613 

i  . 

!  94514*41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1616! 

1 3 .0  |  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

BUNGE 

6620 

j  - ... 

!  94514*41! 

230.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

i 

1616! 

ia.O!NONC 

t  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

j 

i 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

233.0! 

i 

i 

35,0! 

! 

1 

1.7! 

i 

i 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM9FR 


(29)  PUNGE  CORPORATION 

(CONTI NUcO) 

8UN6E  6630 
9UNGE  664? 

BUNGS  6659 
6UNGE  o669 
3UNGS  6673 
3UNGE  6633 
3UNGE  6670 
BUNGt  6703 
BUNGS  6719 
tfUNGS  6729 
9UNGE  6733 
BUNGS  o743 
SUNGS  6759 
BUNGS  676? 

3UNGE  6773 
BUNGE  6739 
9UNGE  6795 
SUNGE  6303 
30NGE  631  Q 
BUNGE  6?29 
BUNGS  6833 
BUNGE  6*49 
BUnGc  6?5« 

BUNGE  6363 
3UN6E  6379 
BUNGE  6539 
BUNGE  6899 
BUNGE  6909 
3UNGE  6910 
dUNGE  632e 
BUNGE  6939 
BUNGE  0940 


CODc!LENGTH! 
**•*!  RsG. 

S €«! ////// 
PA45!  ove»- 

IV  !  ALL 


(32)  PU>A$,  EARL  1. 
FAIS  00  OCAUX 


(23)  °USCH  NA*IN£ 
GREGORY  J.  9USCH 


(32)  PUSINELLE  TOWING  CORP. 


3P0TH!  ! 

PEG.JLOAO-! 

/////I  ED  ! 
OVER-!/////!  HORSE 
ALL  SLIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  ! 
CARGO  !  FIXED  ! 
////////!  POINT  ! 
PASS-  !  (LIGHT)! 
ENGERS  !  (FEET)! 


94SS4A41! 

20C. 0* 

35. C* 

9.0* 

-  1 

1616! 

1 8.0 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

!  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

1 

2 

< 

945*4*41! 

200.0! 

35. OS 

7.0! 

-  ! 

1616! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

2 

2 

94  5!  4*41 ! 

200.0* 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1616! 

13.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

i  i 

200.0* 

35.0! 

1.7* 

-  1 

1 

1 

2 

045*14441  * 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1616*. 

13 .0! NONE 

Ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

*  ! 

200.0! 

*5.0* 

1.7! 

-  1 

1 

i 

2 

945 ! 4*41 J 

250.0! 

35.0* 

9.0! 

-  • 

1616* 

13 .0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  j 

1966 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

1 

945 !  4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

I0I6! 

18.0 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  • 

1966 

;  i 

290.0! 

35.0! 

1.7! 

.  1 

1 

1 

; 

94SS4A41 ! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  » 

1616* 

1 3.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

|  i 

2C3.0! 

75.0! 

1.7* 

-  1 

1 

< 

2 

945*4*41! 

2:0. 0* 

35.0! 

9.0* 

-  • 

161o! 

Id.OiNONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

;  i 

200.0* 

75.0! 

1.7! 

-  J 

1 

1 

2 

945*4 *41 ■ 

2)0.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  • 

1616! 

1 3. 0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  • 

1966 

i  i 

2)0.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

2 

94  5  1 4  *41  * 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

16161 

18.0! NONE 

Ino 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

i  i 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

1 

2 

1 

945 !  4  A41 ! 

2)0.0! 

*5.C! 

9.0! 

-  ; 

1616! 

18.0! NONE 

‘NO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

•  j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

•  1 

1 

2 

2 

945! 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1616! 

1 8. 0! NONE 

Ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i  i 

230.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

» 

j 

< 

945 ! 4A41 j 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1616! 

18.0! NONE 

Ino 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

i  i 

200.0! 

75.0! 

1.7! 

-  1 

1 

2 

4 

945 ! 4A41 i 

2)0.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1616! 

Id.O'.NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  < 

1966 

l  l 

200. 0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

l 

94SJ4A41 ! 

200.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1616! 

18.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  *• 

1966 

j  » 

203.0*. 

35.0! 

1.7! 

-  1 

l 

2 

2 

945!  4*41! 

20u.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1616* 

1d.0!N0NE 

Ino 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1  1 

2n0.0! 

35.0* 

1.7! 

-  ; 

t 

2 

J 

945I-A41 ! 

200.0! 

35.  C* 

9.0! 

“  ! 

1616! 

13.0! NONE 

Ino 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1  1 

2C0.C! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

2 

t 

94 5! 4*41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1616* 

13.0! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

•  • 

20C.O! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

2 

2 

945*4*41 • 

200.0! 

*5.0! 

9.0* 

-  ! 

1616* 

18.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

j  l 

2C0.0! 

*5.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

2 

2 

945!4*41  j 

2)0.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1616! 

18.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1  • 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  J 

! 

! 

2 

94  5  ! 4  *41 ! 

2*3.3! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1616! 

18.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1  1 

200.0! 

7S.0* 

1.7! 

-  ! 

J 

j 

1 

945*4441 • 

2^0-0! 

35.0! 

9.0* 

i 

1616* 

13.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

2 

! 

931 *4*41  * 

200.0! 

35. C! 

9.0* 

-  1 

I639i 

U.dlNONE 

ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1  ; 

2^0.0! 

35.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

i 

931*4*41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1639! 

13.8! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

2-C.O! 

3  5.02 

t.5! 

j 

-  j 

1 

2 

! 

93U4A41! 

20C. 0! 

35.  C! 

9.0! 

•  1 

1659) 

id. sSnone 

INO 

ST. 

LOUIS  • 

1967 

•  1 

2)0.0! 

35.0! 

1  •  S ! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

931*4*41! 

200.3! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1639! 

18.8! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

I 

931 ! 4*41 ! 

200.0* 

35. C! 

9.0* 

•  ; 

1659! 

18.8 {NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

230.0! 

75.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

j 

! 

! 

931  !  44  41  ! 

23C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1639! 

18.8! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

2^C.O! 

*S.C! 

1.5! 

-  1 

2 

! 

J 

731 ! 4441  ! 

2-0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1659J 

13.8! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1  j 

203. 0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

°31 1*441 ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

13.5! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  I 

1967 

1  1 

230.3! 

*5.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

931*4*41! 

2-0.0! 

55.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

18.3! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  I 

1967 

!  ! 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

931*4441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1639! 

18.8! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

20C. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

////////////////!TD!/ ///////// 
LINE-2  SEE!  LINE-2 


TANK  BARGE  NO.  25 

1009985 

2 

2 

!  58015470! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 *5.2! 
1*9.2' 

2 

?8.0t 

28.0! 

2 

4.0! 

1.5! 

2 

! 

! 

580! 

-  ! 

! 

30.2SPUNPS*  COILED 
! 

! 

!VA  NORFOLK 
! 

! 

! 

! 

! 

1912 

(32)  PU* AS*  DAN*  BOAT 

1 

RENTAL*!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

1 

2 

1 

j 

1 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

D4VEY 

! 51 0729 
! 

!  1 2 ! 1  All ! 

!  !  ! 

*s.oi 

15.0! 

14.0! 

14.0! 

2.5i 

2.0* 

460! 

! 

12! 

1 2 .0! NONE 
! 

! L A  8UR4S 
! 

! 

! 

1967 

DAVEY 

1510729 

2 

12110?! 

1  2 

-  • 

*5.0! 

-  ! 
12.8! 

3.0! 

3.0! 

240! 

2 

'ui 

7.0! 

! 

(LA  3URAS 
! 

! 

! 

1967 

RAGIN  CAJUN 

1 596? 64 
| 

13!1C)?i 
!  ! 

43.0! 

40.0! 

14.0! 

14.0! 

3.5! 

3.0! 

400! 

2 

20! 

12.0! NONE 

2 

!LA  3URAS 
! 

! 

; 

1978 

20. 0! NONE 
! 


67 .0 ! HONE 

J 

Id  •u'jNONE 


SLA  800THVILLE 


!MI  SAGINAW 
! 


KATHLEEN 

! 262979 

48 !  3*36! 

43.0* 

22.0! 

-  i 

600* 

- 

; 

45.0! NONE 

!LA 

PLAQUEHINE! 

1951 

2 

2  • 

49.0! 

?:.o* 

s.  si 

2 

- 

1 

2 

j 

! 

KATHLFEN  IX 

i 629629 

5li3A)6i 

52.2! 

?J.C* 

7.C! 

800  i 

- 

; 

40. oj  NONE 

SLA 

PLAQUEMINES 

1980 

« 

! 

!  ! 

1  2 

55. 3! 

22.  u! 

1 

5.0! 

{ 

! 

2 

— 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  6USINELLE*  JERRY 

2 

TOWING  ! 

i  j 

1  1 

1 

; 

1 

; 

2 

1 

2 

i 

2 

1 

» 

! 

! 

1 

2 

i 

SERVICE*  INC. 

1 

j  ! 

2 

j 

; 

2 

1 

! 

! 

! 

6RUCE  MILLER 

*52)942 

47*3A 16! 

4>.7j 

23.0! 

6.6  ! 

600! 

- 

2 

43.0 {NONE 

•LA 

MORGAN  • 

1969 

; 

2  ■ 

45.*! 

20.3! 

6.  o' 

1 

- 

! 

! 

! 

CITY  ! 

C *PT .  JERRY 

•502641 

19*  3436! 

*9.1! 

22.3* 

4.3! 

400! 

- 

j 

34. 0! NONE 

!LA 

MORGAN  • 

1966 

1 

1  ! 

So.  1 ! 

22.  Cl 

3.6! 

1 

- 

1 

j 

2 

CITY  ! 

NP  SUNSTONC 

!  29771 1 

57! 5A J&! 

47.2! 

19.4! 

7.2* 

600! 

- 

1 

42. oj  NONE 

i  LA 

MORGAN  ! 

1965 

; 

1  1 

47.2* 

1 9.4! 

7.2! 

1 

- 

! 

t 

! 

CITY  ! 

VICKIE 

! 23C472 

22!  3 436! 

39.3! 

1  6.0! 

5.2! 

430! 

- 

2 

24.0!  NON  F 

SLA 

MORGAN  ! 

1959 

2 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

*  ! 

*9.3! 

; 

2 

16.3! 

2 

i 

5.2! 

! 

1 

! 

; 

! 

! 

1 

1 

! 

2 

i 

2 

1 

i 

CITY  i 

! 

2 

YEAR 
3UILT  ! 
OR 

•REBUILT 


TA3U  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCP! 

6:$T!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  number 

1VTCC!  DIMENSIONS  |0R AFT! 
NET  !C00E!LENSTH!3PDTH‘  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. !L0AD“1 
TER  !  ScE !////// !/////!  ED 
TON-  iPAGc;  oVefi-1 OVER"!/////! 
NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

•CAPACITY! 

i  j 

•  CARGO  * 
»////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  cNGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

•VESSEL 
!$  'OPERATING 
!TC!  BASE 

S  A  01  LIME-1 
•TO!////////// 
•EE!  LINE-2 

* 

i 

TEAR  '• 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(13)  PUTLER  MARINE 

i  i 

t  2 

j  j 

i 

i 

■ 

1 

1 

I 

2 

i 

; 

2 

1 

2 

i 

« 

t 

i 

; 

• 

t 

EUGENE  0 

!  >0602  2 

1E313A36! 

102.51 

33.3! 

9.6! 

2400! 

-  I 

42.6 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1966  ! 

i  i 

1C6.0! 

33.8! 

8.0! 

i 

-  ! 

; 

; 

PEARL  a 

1272672 

2321  3*3^.1 

133.6! 

30. 0! 

10.9! 

4300! 

-  ! 

43.3! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1956  ! 

■  | 

;  i 

140.0! 

i 

10.0! 

; 

5.6! 

i 

i 

i 

; 

; 

; 

; 

j 

02)  0UTTE  LA  ROSE  80*T  COKPA 

*!  NY 

j  i 

i  2 

i 

i 

« 

2 

i 

; 

i 

i 

i 

2 

» 

2 

« 

CAPT.  KYLE 

1503791 

31 13A36! 

46.3! 

15.2! 

5.2! 

600! 

-  • 

23.0  1  NONE 

!LA 

WHISKEY 

19 66  i 

j  i 

i  i 

46.3! 

i 

15.2! 

t 

3.6! 

i 

1 

2 

i 

; 

; 

BAY 

! 

! 

(32)  c  t  e  boat  co.,  inc. 

i  i 

i  i 

| 

i 

j 

i 

; 

2 

2 

; 

» 

i 

2 

« 

; 

MP.  EARL 

•61  3058 

4813A35! 

43.0! 

20. C! 

7.2! 

900! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

1979  ! 

j  i 

;  t 

51.0! 

; 

20.3! 

i 

6.0! 

t 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

(32)  C  A  C  ?OAT  RENTALS/  INC. 

•  i 

«  i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

j 

2 

j 

i 

t 

; 

i 

; 

LINDA  R 

1 553453 

51 '1 A02! 

94.0! 

2S.0! 

3.0! 

1C00 ! 

46! 

20.01  NONE 

•LA 

HOUMA 

1973  ! 

i  i 

i  j 

94.0! 

! 

25.C! 

i 

6.0! 

2 

i 

» 

20! 

i 

2 

2 

i 

i 

(21)  C  t  C  MARINE  NAINT.  CO. 

t  i 

i  i 

i 

i 

{ 

i 

■ 

2 

j 

2 

; 

2 

; 

i 

i 

i 

DELTA 

1510637 

8213A36! 

45.01 

24.0! 

6.0! 

760! 

-  ! 

40.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1967  ! 

i  i 

65.0! 

24.0! 

5.5! 

; 

-  J 

2 

j 

MARILYN  ANN 

1264610 

2713A35! 

38.0! 

1  9.0! 

3.7! 

110! 

-  2 

24. 3 • NONE 

!PA 

EVANS  CITY 

*  1972  ! 

i  i 

40.0! 

19.2! 

3.5! 

; 

-  J 

j 

! 

V.  J.  SIMPSON 

1 2o2  265 

31 13A36! 

50.5! 

20.01 

4.5! 

430! 

-  • 

1 6.5 1N0NE 

IP* 

PITTSBURGH 

1951  ! 

;  ; 

i  i 

54.0! 

i 

20.0! 

i 

4.5! 

; 

; 

2 

! 

; 

2 

j 

i 

(32)  CAE  BOAT  RENTALS/  INC. 

i  i 

i  j 

; 

i 

1 

2 

; 

j 

2 

j 

2 

• 

2 

2 

i 

ANDREW  A.  CHEPA-IE 

1623430 

6711A03! 

100.5! 

72.0  ? 

3.5! 

1400! 

142! 

12 .0  1  NONE 

!LA 

HOUMA 

1980  ! 

*  i 

11C.0! 

23.  C! 

6.0! 

i 

16! 

i 

i 

DAVID  C  CH cP AMI t 

1591C07 

6711F02! 

100.5! 

23. C! 

3.5! 

1400! 

140! 

12.0!N0N6 

SLA 

HOUMA 

1978  ! 

1  ! 

110.0! 

28.0! 

6.0! 

j 

16! 

; 

! 

EM AP  J .  EYMARD 

1598537 

67*1 A03! 

100.5! 

28.0! 

4.0! 

1400! 

180! 

1 2 .0! NONE 

!  L  A 

HOUMA 

1978  ! 

; 

!  1 

130.5! 

28.0! 

3.0! 

i 

16! 

t 

2 

RUSSELL  A  CH£PAMI€ 

!o15420 

6711*03! 

100.5! 

2a. 0! 

6.5! 

1400! 

140! 

1 2. 0 1  NONE 

!LA 

HOUMA 

1980  ! 

«  ; 

110.0! 

28.0! 

6.0! 

; 

16! 

; 

i 

RUSTY  EYMARD 

j  598246 

6311*03! 

100.5! 

26.0! 

8.0! 

1 200! 

140! 

20.01N0NE 

1  LA 

HOUMA 

1978  ! 

f 

J 

;  i 

i  S 

11C.0! 

« 

26.0! 

i 

6.0! 

! 

; 

! 

16! 

! 

2 

j 

! 

! 

! 

! 

J 

(32)  C  A  G  MARINE  SERVICE/  XN!C. 

•  i 

1  ! 

i 

j 

• 

! 

{ 

i 

; 

j 

2 

i 

! 

; 

! 

! 

MATT 

•635298 

6611*12! 

11C.0! 

26.0! 

3.9! 

1130! 

98! 

26.0 1  NONE 

!LA 

GOLDEN 

1981  ! 

! 

•  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

i 

36! 

* 

! 

MEADOW 

! 

MS  0 E10° AH 

! 647763 

6611*121 

07.2! 

26.0! 

3.6! 

1200! 

95! 

26.0! NONE 

•LA 

GOLDEN 

1982  ! 

! 

1  ! 

97.2! 

26.0! 

6.0! 

! 

20! 

! 

! 

MEADOW 

! 

M$  JANE 

1593339 

6311A12! 

122.0! 

26. C! 

8.0! 

1200! 

90! 

27.0! NONE 

!  L  A 

GOLDEN 

1978  l 

! 

•  1 

122.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

56! 

! 

! 

MEADOW 

! 

MS  MU 

J  647278 

6611*12! 

97.2! 

2o.O! 

3.6! 

1200! 

95! 

26. 0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

1982  ! 

i 

•  1 

97.2! 

24.0! 

6.0! 

! 

20! 

1 

I 

MEADOW 

! 

RUSS 

1595572 

6011A12! 

172.0! 

2o.O! 

3.0! 

1200! 

90! 

27.0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

1978  ! 

1 

!  1 

122.0! 

2o. C! 

6.0! 

! 

36! 

J 

! 

MEADOW 

i 

TO0D 

1613100 

6011*12! 

122.0! 

26.0! 

3.0! 

1  2jO! 

90! 

27. Ci NONE 

!  L  A 

GOLDEN 

1979  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

122.0! 

! 

76.0! 

6.05 

! 

! 

! 

56! 

! 

i 

i 

! 

! 

MEADOW 

! 

! 

(32)  C  A  G  MARINE  TOWING/  INC!. 

1  ! 

1  ! 

! 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SHANE  C 

•546449 

?1 13*36! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

800! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!LA 

HARVEY 

1973  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

60.0! 

; 

22.0! 

i 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  C  A  H  SARGE  RENTALS 

! 

! 

1  ! 

1  i 

; 

i 

i 

i 

• 

; 

i 

! 

i 

! 

2 

2 

i 

! 

! 

CM  11 

•606563 

19314*46! 

! 

--  ! 

6.6! 

-  i 

500! 

6 . 6 1  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1980  ! 

; 

1  ! 

110.3! 

'0.0! 

1.6! 

! 

•  J 

2 

! 

CITY 

! 

CH  12 

*1  51  6470 

1  19314*46! 

—  ! 

—  • 

o.o! 

-  ! 

500! 

6.6 ! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1980  ! 

i 

j 

1  1 

!  1 

110.0! 

; 

*0.0! 

i 

4.6! 

j 

; 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(32)  C  A  H  aOAT  CO. 

! 

! 

1  1 

!  j 

i 

■ 

i 

i 

j 

2 

! 

! 

; 

i 

2 

; 

! 

! 

! 

! 

MISS  HAZEL 

1545120 

321 5*34! 

40.0! 

1 8.C! 

5.0! 

400! 

-  i 

22.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1972  ! 

| 

1  1 

40.0! 

i 

1  4.0! 

i 

4.5! 

i 

» 

i 

-  ! 

! 

2 

i 

! 

! 

CITY 

j 

i 

(33)  CAM  80ATS/  INC. 

; 

i 

!  1  1 

i 

i 

t 

• 

2 

i 

! 

; 

! 

; 

2 

! 

! 

! 

MISS  FREEPORT 

•594177 

i  63 1 1 C 11 1 

95.0! 

21.0! 

5.5! 

202  5! 

25! 

26. 0! NONF 

•TX 

FREEPORT 

1978  ! 

i 

1 

t  i 

i  i 

96.0! 

; 

21. C! 

i 

4.0! 

« 

i 

i 

45! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(32)  C  M  F  LEASING  CO. 

i 

i 

i  i 

1  ! 

! 

i 

j 

! 

i 

! 

J 

i 

j 

! 

! 

» 

! 

FISHER 

•507622 

1  99JJ4A46! 

160.0! 

60. 0! 

3.0! 

-  ! 

993! 

12.0*  NONE 

INI 

HONOLULU 

1967  ! 

1 

i 

1  1 

i  j 

160.0! 

i 

60. C! 

i 

3.0! 

; 

i 

i 

*  1 

i 

; 

! 

; 

! 

! 

(33)  C  9  W,  LtO. 

j 

j 

i  i 

!  ■ 

i 

; 

« 

t 

2 

j 

■ 

! 

i 

! 

i 

; 

! 

! 

DANA  NICOLE 

163030ft 

2913*36! 

4  7.8! 

1  3.C! 

7.6! 

300! 

-  1 

30.0 [NONE 

!LA 

MORGAN 

1980  ! 

i 

i  i 

51.0! 

13. C! 

6.0! 

2 

-  ! 

t 

1 

CITY 

! 

MR.  LONNIE 

!o2>?39 

?9! 3* 36! 

47.  a! 

1 2.0! 

7.6! 

600! 

-  ! 

30 .0 1  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1980  ! 

i 

1 

j  j 

2  i 

*1.0! 

■ 

13.0! 

j 

4.0! 

i 

! 

! 

•  • 

2 

! 

! 

( 

CITY 

! 

! 

(32)  CSS  ATLANTA/  INC. 

j 

i 

■  i 

i  ! 

i 

» 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

! 

1 

2 

! 

! 

C  S  S  ATLANTA 

•647194 

•  9713*35! 

-  1 

-  « 

3.0! 

1000! 

-  ! 

24.0! NONE 

!LA 

BATON 

1982  ! 

! 

i 

1  1  • 

1  ! 

65.0! 

; 

27.0! 

2 

6.0! 

i 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ROUGE 

! 

! 

<41 >  C*C  BOATS/  INC. 

; 

1  1 

!  1 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

; 

i 

! 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

ACE  HIGH 

1609666 

6511CC2! 

95.9! 

21.5! 

5.0! 

1680! 

25! 

25  .0 !  NONE 

!C  A 

ELWOOD 

1979  J 

i 

•  • 

100.0! 

23.0! 

4.5! 

! 

60! 

! 

i 

! 

ACCS  WILD 

1613722 

6611C02! 

95.9! 

21.5! 

5.0! 

1630! 

25! 

25 .01  NONE 

!CA 

EL WOOD 

1979  ! 

i 

t  ! 

100.0! 

23.0! 

4.5! 

! 

60! 

i 

! 

! 

COLLEEN 

j  273  262 

1611*02! 

45.1  ! 

14.J! 

3.5! 

560! 

4! 

1 2. 0! NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH 

1957  } 

1 

!  j 

47.0! 

14.9! 

3.0! 

! 

22! 

! 

! 

! 

DOUG  C 

1553475 

6311C021 

15.1! 

21.0! 

4.5! 

1630! 

15! 

25 . 0 ! NONE 

!CA 

LONG  8EACH 

1974  ! 

; 

;  i 

90.0! 

22. C! 

4.0! 

; 

60! 

2 

! 

! 

HAROLD  T 

1505390 

3611*02! 

61.6! 

17.2! 

4.5! 

1120! 

i! 

20.0! NONE 

tCA 

LONG  BEACH 

1966  ! 

i 

i  2 

45.0! 

14. C! 

3.0! 

• 

44! 

! 

! 

! 

IRENE  T  II 

1 529630 

i  3011  *02! 

54.2! 

16.3! 

4.0! 

900! 

6! 

25. 0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

1970  ! 

! 

1 

! 

1  !  ! 

!  !  1 

!  1 

57.0! 

i 

i 

17.5! 

; 

i 

3.5! 

1 

* 

2 

; 

! 

33! 

! 

! 

j 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

t 
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£NGR ! 

01  ST!  0PEPAT0R 


V  tSS  EL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


TABLE  2  ~ 


CRIPTION  OF  VESSELS 


!  NET 
IREGIS- 
!  TER 
*  TON- 
!  WAGE 


VTCC!  DIMENSIONS 
CODF»L£NGTH!a?DTH 
*****  REG.  !  PEG. 
SEE!//////!///// 
PAGF!  OVER-! OVE R- 
IV  !  ILL  *  ALL 


!  DRAFT! 

;  i 

[LOAD-! 

!  ED  * 

!/////!  HORSE 
! LI6WTI  POWER 


CAPACITY!  HI6H-  !  [VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ; 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

°ASS-  ! (LIGHT) !//////////////// JTO !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINf-2  !EE!  LINE-2 


! 

TEAR  | 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(41 )  CSC  BOATS/  INC. 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  •  ! 

•  !  »  !  ! 

1 

• 

(CONTINUED)! 

*  !  !  !  • 

1 

MATTHEW 

! 546407 

!  61 !1C02!  34. 4j  23. C! 

5.0! 

!  !  !  90.0!  24.0! 

4.0! 

MISTY  ESERHAN 

! S04JS1 

*  38!1A02!  96. 3:  24. C! 

10.0! 

!  !  !  100.0!  25.0! 

8.0! 

RAVEN 

!  5-4101 5 

!  56! 1C02 !  77.5!  IS. 5! 

4.5! 

!  !  i  *0.0!  19.5! 

!  !  !  •  ! 

4.0! 

1 

(32)  C-CRAFT  MARINE  SERVICES 

#!  INC. 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  » 

1 

1 

VICKIE  C 

SS532S9 

!  1 5 ! ICO?!  40.0!  14.0! 

5.6! 

!  !  !  40.0!  14.0! 

!  !  !  •  ! 

5.0! 

i 

(32)  C.  F.  INDUSTRIES#  INC. 

!  !  !  •  ! 

!  !  !  !  ! 

• 

JAMIE  A.  BAXTER 

! 583310 

!  296!3*36!  123.8!  45.0! 

31.7! 

!  !  !  123.3!  45.0! 

25.0! 

CF  1 

5SS7045 

•  1624854446!  556.2'  75.3! 

32.0! 

!  •  !  536.2!  75.3! 

25.0! 

CF  201 

1 5S1359 

I  1532! 5A71 !  297.0!  53.0! 

12.0! 

*  !  !  297.0!  53.0! 

2.0! 

CF  20? 

!  531361 

•  1625! 5A71 !  297.0!  53.0! 

12.0! 

!  !  !  297.0!  53.0! 

2.0! 

CF  204 

is313&3 

!  161655A71!  297.0!  53. C! 

12.0! 

!  !  !  297.0!  53.0! 

2.0! 

CF  205 

i5»1360 

!  1532 ! 5*71 !  297.0!  53.0! 

12.0! 

!  !  !  297.0!  53.0! 

2.0! 

CF  206 

5541362 

!  1  53255*71  !  297.0!  53.0! 

12.0! 

!  !  !  297.0!  53.0! 

2.0* 

CF  2C8 

•531364 

•  153255*71!  207.0!  53.0! 

12.0! 

!  !  !  297.0!  53-0! 

2.0! 

CF  1 01 L 

! 502772 

!  2o?5 ! 5*71 !  293.0!  54.0! 

3.6! 

!  !  !  292.0!  54.0! 

4.0! 

CF  1 0  2  T 

! 502773 

!  2 340! S*71 !  293.0*  54. 0! 

S.6! 

!  !  !  293.0!  54.0! 

4.0! 

CF  1GJL 

! 503554 

!  2683! 5*71 •  298.0!  54. C! 

3.6* 

!  !  !  293.0!  54.0! 

4.0! 

CF  1  0  AT 

i 503553 

!  2840! 5*71!  293.0!  54.0! 

8.6! 

!  !  •  298.0!  54.0! 

4.0! 

Cf  1053 

•511473 

•  3084 ! 5*71 !  293.0!  54. C! 

8.6! 

!  !  !  293.0!  54.0! 

4.0! 

CF  1  C63 

•512469 

!  3084SSA71!  293.0*  54. C! 

8.6! 

!  !  !  29J.0!  54.0! 

!  !  !  •  ! 

4.0! 

(21)  C.  J.  ?  SON  TOWING  CORP 

!  !  !  •  • 

!  !  !  !  • 

| 

1 

SHIRLEY  J 

’1263373 

!  33!3*35!  60.3!  15.0! 

5.2l 

!  !  !  40.3!  15.0! 

!  !  !  •  • 

5.2! 

1 

(28)  C.  K.  PROCESSING  CO. 

!  !  !  •  • 

!  !  !  !  ! 

1 

NELSON  I 

•516170 

•  7P0J5A70!  200.1!  35.1! 

9.8* 

!  !  !  -  !  -  ! 

!  !  !  !  ! 

2.9* 

• 

(07)  C APLS  VENTURES#  INC. 

!  !  !  !  • 

!  !  !  ! 

1 

• 

(OSL  CORP.) 

!  !  •  ! 

j 

MARION  C 

! 535644 

191*1*12!  16?. 0!  38.1! 

12.0! 

!  !  135.0!  13. 1! 

!  !  !  • 

8.0! 

1 

(42)  CABRAS  MARINE  CORP. 

!  !  •  • 

!  !  !  ! 

« 

BULLPUP 

‘922542 

7*1*02!  31.5!  11,5! 

7  •  6 1 

!  !  -  !  -  ! 

3.0! 

CAJUN 

‘926239 

22! 1 *02!  47.1!  14.2! 

4.2* 

!  !  <3.0!  14.2! 

3.5! 

GULF  MIST 

5525327 

43MC01!  62.1!  18.0! 

9.2! 

!  !  65.0!  13.0! 

4.0! 

LEATHfPNECX 

.‘  527631 

33! 1 *02!  $9.9*  1ft. 2! 

3.8! 

!  !  46.0!  17.3! 

3.0! 

PACIFICO 

•281963 

2a!1*0’!  43.0!  13.9* 

4.0! 

!  !  54.0!  13.9! 

3.5! 

BOXER 

5617743 

99S3A36!  3S.5*  25. C! 

10.5! 

!  !  t^O.O!  2S.C! 

9.0! 

CHAMORRO 

•56204J 

155*3*36!  99.0!  *0.0! 

12.0! 

!  !  -  !  -  ! 

9.5! 

HUSKY 

•563660 

99! 3*36!  *3.5!  2<.C! 

10.5! 

!  !  100.0!  23. C! 

9.0! 

NARWHAL 

59*1174 

99*3*36!  33.5!  25.0! 

10.5! 

!  !  IOC. 0!  2S.0! 

9.0! 

PIT! 

53*1531 

9953*36 !  *3.5!  25.0! 

10.5! 

*  !  1*0.0!  23.0! 

9,0! 

SNAPPER 

•921175 

99JJA36!  3a. 5!  ?5.0! 

10.5! 

!  !  100.0!  23.0! 

9.0! 

STINGRAY 

5921173 

9913*36!  94.0!  24.9! 

11.1! 

!  !  -  !  -  • 

9.0! 

JNC  1 

5  63731  3 

229214*50!  -  !  -  ! 

12.0! 

!  !  250.0!  72.0! 

!  !  !  • 

2.0! 

1 

(23)  CAC  ASSOCIATES 

!  !  !  * 

!  !  •  ! 

• 

« 

CANONIC  40 

*5  649264 

234655*70!  313.0!  60.0! 

15.3! 

!  !  310.0!  60.0! 

!  !  !  • 

3.0! 

1 

(32)  CACTUS  TOWING  CO. 

!  !  !  ! 

!  !  •  » 

i 

i 

YUCCA 

1 264733 

20*3*36!  49.5!  14.0! 

5.5! 

5 

5 

!  !  50.0!  14. S! 

!  !  •  • 

5.0! 

1 

(32)  CADE  TOWING 

i 

j 

!  !  !  * 

!  !  !  ! 

1 

2 

MASTER  CADE 

1 569725 

67! 5*36 !  <2.0!  22.0! 

6.5! 

5 

!  !  60.0!  22.0! 

5.0! 

1680 

36! 

45! 

60! 

2 

; 

2 

j 

30.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!  • 

!  » 

!CA  LONG  BEACH! 

! 

i 

i 

1973  ! 

1200 

JO.OiNOME 

•  ! 
!CA  L0N6  BEACH! 

1966  ! 

i 

16! 

; 

!  ! 

1120 

S! 

45! 

; 

25.0! NONE 

2 

; 

!CA  L0N6  BEACH! 

!  ! 

!  ! 

1972  j 

i 

600 

20! 

1 

; 

« 

20.0! NONE 
« 

j 

!  • 

!  2 

!LA  HOUMA  ! 

!  * 

!  ! 

2 

i 

1974  1 
; 
i 

7200 

2 

1 

1 

138. 0! NONE 

•.  * 

i  ! 

!IA  DONALDSON-! 

{ 

i 

1977  J 

-  ! 

!  VILLE  ! 

i 

~ 

27000! 

105.0SORY  BULK.  SELF 

!LA  DONALDSON-! 

1977  ! 

-  ! 

SUNLOAOEP 

!  VILLE  • 

i 

~ 

3530! 

20.0! PUMPS 

!LA  DONALDSON-! 

1977  ! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

i 

3530! 

20.0!PUHPS 

!LA  DONALD  SON- ! 

1977  ! 

“  ! 

!  VILLE  ! 

i 

” 

3530! 

20.0! PUMPS 

!LA  DONALDSON-! 

1977  i 

! 

!  VILLE  « 

! 

- 

3530! 

20.0!PUHPS 

!LA  DONALDSON-! 

1977  J 

! 

!  VILLE  ! 

t 

- 

3530! 

20.0! PUMPS 

!LA  O0NALDS0N-! 

1977  ! 

! 

!  VILLE  * 

! 

■ 

3530! 

20.0 ! PUMPS 

!LA  DONALDSON-! 

1977  f 

-  ! 

!  VILLE  ! 

i 

“ 

2600! 

26.0! PUMPS 

! LA  DONALDSON-! 

1966  ! 

-  ! 

!  VILLE  ! 

i 

- 

2800! 

26.0!PUMPS 

! LA  DONALDSON-! 

1966  i 

-  ! 

!  VILLE  ! 

i 

“ 

2800* 

26.0! PUMPS 

SLA  DONALDSON-! 

1966  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

2800! 

26.0!PUHPS 

!LA  DONALDSON-! 

1966  ! 

“  ! 

!  VILLE  ! 

! 

“ 

2874! 

26.0! PUMPS 

SLA  DONALDSON-! 

1967  J 

-  ! 

! 

!  VILLE  * 

i 

" 

2374! 

26. 0! PUMPS 

!LA  DONALDSON-! 

1968  ! 

“  ! 

2 

! 

< 

!  VILLE  ! 

1  ! 

! 

I 

400 

; 

2 

; 

28 .0 ! NONE 
! 

1 

!  1 

!PA  OEORSETOUN! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

*  1983  ! 

t 

1 

1450! 

!  ! 

'■  !  ! 

12.0!P2ESEL  HYoaAUUClIA  MUSCATINE  ! 

1 

! 

1968  ! 

I 

; 

SPUMP 

I 

! 

i  2 

i  i 

!  ! 

! 

i 

i 

3000 

; 

! 

1 

224* 

8! 

; 

! 

! 

60.0! NONE 

1 

i 

i  2 

i  i 

!MD  BALTIMORE  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

1977  I 
! 

! 

| 

320! 

1’ 

t 

! 

! 

17.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!6U  PITI  1 

! 

! 

1988  ! 

15* 

! 

!  ! 

912! 

2! 

is.ojnone 

!GU  PITI  ! 

*  1988  ! 

38! 

! 

.*  ! 

f 

1000! 

23! 

26 .0! NONE 

!6U  PITI  ! 

1970  ! 

! 

32! 

; 

!  ) 

1050! 

20. oj  NONE 

INI  SAIPAN  ! 

1970  ! 

912* 

2! 

42* 

1S.0!N0NE 

!6U  PITI  ! 

1960  ! 

1200! 

32.0) NONE 

!  i 

! GU  PITI  ! 

1945  1 

1700! 

1 

-  i 

40.0! NONE 

!6U  PITI  ! 

1974  ! 

1200! 

-  i 

32.0)N0NE 

!6U  PITI  ! 

1945  ) 

i?ooi 

-  i 

32.01NONE 

! 6U  PITI  ! 

! 

—  f 

1200i 

32. 0! NONE 

!  ! 
!CU  PITI  ! 

! 

1943  ! 

1200! 

-  i 

32.0INONE 

!GU  PITI  J 

! 

—  ! 

224  0!* 

-  i 

37.0! NONE 

I6U  PITI  ! 

I 

1989  J 

i 

459?i 

; 

25.OSN0NE 

* 

! 

!  ! 

!  I 

!  t 

1981  ! 

! 

! 

» 

-  2 

; 

1 

6500! 

1 

1 

24. oj  2  DIESEL  PUMPS# 

!  ! 

!  ! 

!MI  MUSKESOH  1 

! 

1 

1982  ! 

1 

i 

!  1  HEATEA  U/  COIL!  1 

1  !  ! 

! 

! 

1 

500! 

1 

! 

! 

2 

! 

30.0! NONE 
! 

I 

!  ! 

!IA  HOUMA  ! 

1  ! 

!  1 

! 

1952  ! 
f 
! 

i 

900! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

27.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

SLA  MORGAN  J 

! 

1975  ! 

i 

i 

-  ! 

1 

1 

! 

J 

! 

!  CITY  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  Of SCRIPT  ION  OF  VESSELS 
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EMGR! 

DIST!  OPERATOR 

NET 

COAST 

TER 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

GUARD 

TON- 

NUMBER 

NAGE 

VTCC!  OlhfNS IONS  ! DRAFT 
CODEILENGTHlsPDTH! 

•♦**!  REG.  !  PcG.lLOAD- 
SEE ! //////! /////*  £0 


PAGE!  OVER 


OVER-!///// 


HORSE 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////•  «»0INT 


•VESSEL! 
CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 
EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 


PASS-  !  (LIGHT) 


////////////////•TO!////////// 


YEAR  • 
BUILT  ! 
OR  ! 


TV  »  ill  lilt 


07)  CAFFALL  BROS.  FOREST  PRO'OUCTS, 

i  i 

i 

• 

INC. 

i 

■  j 

i 

■ 

RAH 

! 2S37Q2 

513A36! 

31.1! 

13.0! 

j 

i 

i  i 

i  i 

51.18 

i 

13.0! 

2 

1 

(32)  CAJUN  ELECTRIC  POWER  ! 

;  i 

i  j 

i 

i 

i 

t 

COOPERATIVE,  INC. 

i 

i  i 

i 

2 

CEPCO  I 

! 622930 

115 !  3*35! 

6o.5! 

26.0! 

CEPCO  II 

i 636Q9R 

11513435! 

6o.5* 

26.0! 

CEPCO  III 

i 234041 

82814A47* 

195.3! 

35.0! 

i 

i 

;  i 

i  j 

195.3! 

* 

35.0! 

i 

i 

(07)  CALDWELL  DIVIN6  SERVICE  \ 

<  i 

j  i 

i 

i 

2 

i 

AXELA 

1272304 

29! 34 56! 

47.5! 

17. C! 

i 

i  i 

47.5* 

17.0* 

EDNA  C 

1297635 

2013*02! 

40.0! 

12.3! 

i 

;  i 

40. 0! 

12.3! 

JERRY  C 

•2303o6 

913A02! 

36.3! 

13.1! 

i 

■  i 

36.3! 

1  3.1! 

COEN  395 

1  ...... 

1 66 14A46 1 

90.0! 

30.0! 

i 

!  ; 

90.0! 

3C.C! 

NO.  21 

•  ...... 

5014445! 

105.0! 

35.0! 

j 

« 

•  j 

i  ; 

105.0! 

■ 

35.0! 

i 

i 

(29)  CALHOUN-ST.  CHARLES  FE°R! Y  CO. 

i  i 

>  i 

j 

■ 

< 

i 

XAM°SVILLE  I 

! 259023 

613*55! 

-  * 

-  * 

• 

;  i 

39.1! 

9.6! 

FERRY  9ARGE  8 

! 286779 

44*4*4?! 

-  » 

-  i 

] 

j 

;  i 

i  i 

72.3! 

; 

22. 2! 
j 

(32)  CALL A  IS  %  CAILAIS 

30AT  RSENTALS 

i  i 

t  i 

■ 

i 

j 

i 

ADRIENNE  CALLAIS 

! 630052 

6©! 1*1?! 

1 1 C.O! 

25.0! 

t 

|  ; 

110.0! 

25. C! 

LANCE 

! 630995 

6&11F J? • 

—  ! 

—  » 

f 

{ 

!  • 

;  i 

105.0! 

■ 

25.0! 

i 

(32)  CALLAIS  \  LOUHIET 

; 

TOWING!,  INC. 

1  • 

i  i 

j 

i 

! 

j 

LORIOIA  DUfPENE 

5643266 

1 38!3A3oj 

-  * 

-  i 

i 

• 

i  i 

74.0! 

; 

23. C! 

2 

(32)  CALLAIS  AND  SONS, 

i 

INC.  ! 

!  1 

i  i 

• 

i 

i 

j 

JIMMY  P  LAfONT 

!  555637 

14613*35! 

69.0* 

24.0! 

! 

j  i 

72.0! 

24.0! 

JOEY  JOHN 

•524617 

•  54*3*35! 

©0.0! 

24.0! 

\ 

1  !  ! 

65.0! 

24.0! 

JCHNNY  JAMES 

1552794 

*  12413*34! 

63.6! 

30.0! 

! 

» 

!  !  ! 

!  !  ! 

75.0! 

! 

30.0! 

■ 

(32)  CALLAIS  OFFSHORE, 

! 

INC.  ! 

!  • 

1  !  • 

; 

j 

! 

! 

DONNIE  OIRK 

•577543 

!  ! 1*0?! 

102.0! 

25.0! 

• 

! 

!  !  ! 

!  1  • 

110.0! 

; 

25.0! 

; 

! 

(32)  CALLAIS,  A9D0N  BOAT  RENTJALS, 

•  ! 

!  !  ! 

; 

2 

! 

* 

INC. 

! 

1  •  • 

! 

i 

ADA  0.  CALLAIS 

1609155 

!  5511*02! 

117.0! 

-“  ! 

1 

;  !  ; 

117.0! 

26.  C! 

0.  P.  CALLAIS 

1501523 

1  67! 1 *02  ! 

30.7! 

-  j 

! 

j 

i  it 

!  i  i 

40.7! 

2 

74.1! 

j 

j 

(35)  CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. ! 

i  ii 

i  i  i 

i 

j 

j 

• 

EONA  0 

i  ...... 

•  1513*36! 

25.9! 

8.0! 

i 

!  •  * 

25.9! 

3.0! 

HELEN  SCOTT 

1249464 

!  2513*36! 

42.5! 

12.0! 

j 

1  •  ! 

42.5! 

12.0! 

JOHN  THOMAS 

1 257C71 

!  17*3*36! 

42.5! 

13.0! 

i 

1  !  ! 

42.5! 

13.0! 

LEW  SIMMS 

1252359 

!  56*3*36! 

65.0! 

13.1! 

j 

!  !  ! 

65.0! 

13.1 ! 

PACIFIC 

‘{237094 

!  2513*36! 

57.5! 

14.0! 

1 

1  !  ! 

57.5! 

14.0! 

TARKIO 

•272016 

•  36  *3*36 ! 

50.2! 

15.0! 

; 

1  •  • 

50.2* 

18.0! 

LL  15 

1  ...... 

•  109*4*43! 

1*10.0! 

26.0! 

j 

i  ;  « 

100.0! 

26.0! 

LL  16 

2  ...... 

♦  109*4*43* 

100.0! 

26.0! 

i 

i  ;  ; 

100.0! 

26.0! 

NO  2 

i  ...... 

!  7054A41* 

100.0! 

24. C! 

• 

1  •  • 

100.0! 

24.0! 

NO  4 

!  . - 

!  164*4*43* 

1*3.0! 

34.0! 

! 

!  !  1 

1 53.3! 

U.j! 

NO  6 

i  ...... 

1  109*4*43* 

1*10.0* 

26.0! 

i 

!  •  1 

100.0! 

26.0! 

NO  164 

;  ...... 

1  195! 4* 43i 

105.0! 

25.0! 

i 

!  !  ! 

105.0! 

25.0! 

NO  315 

j  - 

•  127*4*43! 

110.0! 

2o.O! 

; 

i  j  i 

110.0! 

26.0! 

NO  320 

i  - 

i  127!4*43! 

110.0! 

?6.0! 

i  ;  ; 

110.0! 

26.0! 

NO  323 

j  - 

*1  1  27 !  4A  43 ! 

1 1 C.O! 

26.0! 

! 

1  •  ! 

110.0* 

26.0! 

NO  328 

!  - 

!  12714*43! 

110.0! 

26.0! 

! 

! 

!  f  • 

1  •  1 

110.0! 

i 

26.0! 

! 

(37)  CAUOWAY-ROSS,  IN( 

! 

.  ! 

!  !  ! 

!  I  ! 

; 

2 

! 

; 

ROWDY 

1266961 

!  13*34  36! 

38.3! 

i4.  oi 

! 

!  !  ! 

33,3! 

14.0! 

!  !  !  !  !  • 

!  !  !  !  !  ! 


4.6! 

30oi 

-  j 

3.5! NONE 

•OR 

OREGON 

1962 

4.0! 

1 

2 

1 

2 

i 

; 

2 

2 

; 

2 

t 

i 

i 

CITY 

2 

; 

ioLsi 

1 

2 

1700! 

1 

2 

1 

2 

43. 0! 

i 

i 

•LA 

NEW  ROADS 

1980 

10.5! 

1700! 

i 

-  ! 

43.0! 

i 

Ila 

NEW  ROAOS 

1980 

9.0! 

1490! 

31 . 8! C® ANE,  OXESEL 

•LA 

NEW  ROAOS 

1960 

1.6! 

2 

i 

1 

2 

2 

!  ENGINE  «  BUCKET 

2 

2 

2 

2 

6.8! 

i 

250* 

; 

i 

15 .0! NONE 

i 

Inj 

NEW  GRETNA 

1956 

4.5! 

2 

-  * 

i 

• 

6.0! 

250  i 

-  * 

10.0! NONE 

•NJ 

NEW  GRETNA 

1965 

4.0! 

-  » 

2 

i 

5.6! 

200 ! 

-  j 

10.0! NONE 

•NJ 

NEW  GRETNA 

1960 

4.0! 

i 

-  • 

i 

2 

6.8! 

-  * 

350! 

7.0!NONE 

•NJ 

NEW  GPETNA 

1955 

2.5! 

j 

-  » 

i 

i 

8.0! 

-  • 

625! 

17.015  TON  BOOH 

•NJ 

NEW  GRETNA 

1954 

1.0! 

i 

• 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

j 

i 

3.7! 

j 

100! 

t 

2 

14.0! NONE 

« 

•no 

ST.  LOUIS 

1949 

3.7! 

i 

-  ! 

i 

; 

3.0! 

-  ! 

-  ! 

-  ! 

i  MO 

ST.  LOUIS 

1961 

3.0! 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

; 

i 

1 

2 

2 

9.oi 

! 

{ 

1200! 

; 

66! 

i 

39.0! NONE 

t 

Ila 

HOUMA 

1980 

7.0! 

i 

-  * 

i 

i 

3.0! 

1200! 

-  ! 

-  ! 

2 

1981 

6.0! 

i 

< 

i 

• 

■ 

i 

2 

i 

io.  oi’ 

• 

2000! 

• 

t 

48.01N0NE 

! 

t 

•LA 

GALLIANO 

1981 

6.0! 

1 

1 

i 

j 

i 

• 

i 

! 

i 

i 

■ 

2 

«.oi 

s 

! 

13S0! 

i 

2 

41 .0 ! NONE 

! 

! 

!LA 

NEW 

1975 

7.0! 

! 

-  J 

i 

! 

ORLEANS 

8.9! 

300! 

-  ! 

36.0! NONE 

ILA 

NEW 

1970 

7.5! 

i 

-  * 

! 

! 

ORLEANS 

10.3! 

1500! 

-  ! 

3o.O! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

3.6! 

i 

i 

i 

i 

i 

•  i 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

ORLEANS 

» 

io. oi 

i 

2000! 

s 

! 

30! 

• 

! 

35.0! NONE 

I 

!  LA 

HOUMA 

1976 

7.0! 

; 

» 

! 

• 

i 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

i 

< 

6.5! 

; 

i 

1000! 

i 

i 

55*! 

j 

i 

30.0 ! NONE 

t 

i 

2LA 

GOLDEN 

1979 

5.0! 

! 

-  I 

! 

• 

MEAOOW 

3.0! 

300! 

i 

30.0! 

!LA 

GOLDEN 

1965 

6.0! 

• 

i 

t 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

MEADOW 

4.0! 

i 

165! 

i 

2 

3.0! NONE 

i 

! 

!  MO 

HOKANE 

1966 

3.0! 

• 

-  • 

i 

! 

6.0! 

335! 

-  ! 

14.0! NONE 

!H0 

HOKANS 

1967 

4.5! 

j 

-  * 

! 

! 

4.5! 

265* 

-  ! 

14. 0! NONE 

!«0 

KOKANE 

1948 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

5.3! 

600! 

-  ! 

24.0! NONE 

!H0 

HCKANE 

1947 

5.3! 

! 

-  i 

i 

l 

5.0! 

265! 

-  i 

1 5  .0 1  NONE 

i  MO 

MOKANC 

«  1971 

4.0! 

{ 

-  ! 

j 

1 

5.4* 

330! 

-  » 

15.0! NONE 

i  MO 

HOKANE 

1956 

5.4! 

i 

-  • 

i 

! 

6.5! 

-  ! 

300! 

io.oInone 

!  HO 

MOKANE 

1966 

1.0! 

! 

-  • 

! 

! 

6.5! 

■  i 

300! 

10.0! NONE 

!**0 

HOKANE 

1967 

1.0! 

i 

•  * 

2 

! 

$.0! 

! 

200! 

8.5! NONE 

•HO 

HOKANE 

1963 

1.0! 

• 

-  ! 

i 

! 

6.0! 

•  i 

535! 

3J.oi 80*  CONVEYOR 

■  MO 

MOKANE 

1956 

1.3! 

i 

-  • 

!  CRANE 

! 

6.5! 

-  j 

300* 

IO.OINONE 

•MO 

HOKANE 

1948 

1.0! 

2 

-  ! 

2 

• 

5.5! 

-  ! 

200! 

8.0! NONE 

!  HO 

HOKANE 

1939 

3.6! 

i 

-  i 

1 

! 

6.0! 

-  i 

30oi 

9 . 4 ! NONE 

!  HO 

HOKANF 

1937 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

6.0! 

.  i 

300! 

5.0! NONE 

!  HO 

HOKANE 

1939 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

6.0! 

! 

300! 

5.0! NONE 

•HO 

HOKANE 

1937 

1.0! 

1 

.  2 

! 

I 

6.0! 

-  1 

3001 

5 .0 ! NONE 

!H0 

MOKANE 

1937 

1.0! 

; 

i 

! 

i 

-  ! 
j 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

5.0! 

* 

400! 

i 

-  i 

i 

11,5! NONE 

t 

! 

!WA 

LONGVIEW 

1954 

S*  Of 

! 

-  ! 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUHPEP 


■  ! VTCC  J 

!  NET  ! CODE  ! 
-JREGIS-  !**•* ! 
»  TER  !  SEE! 
*  TON-  ‘PASS' 
!  NAGE  !  TV  ! 


(32)  CAMERON  CONSTR.  CO./  INC!. 


VEST  CAMERON 


(32)  CAME*ON  OFFSHORE  BOATS  ! 


DAVID  MCCALL  XI 
DAVID  MCCALL  III 


(38)  CAMPBELL  T0WXN3  CO. 
ERNEST 


DIMENSIONS  SOBAFT! 
LENGTH! BRDTH*  ! 

REG.  !  OEG.ILOAO-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVc*-! OVER-! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


(07)  CALORt  RIGGING 

CORP. 

i 

i 

; 

«  i 

i  i 

i  i 

i 

j 

t 

j 

i 

» 

i 

i 

{ 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

! 

i 

i 

C/PREDATOR 

1589633 

66 ! 1  CO? ! 

.  i 

21.0! 

7.0! 

1545! 

-  i 

-  ! 

! 

1975  ! 

j 

j 

j  i 

100.0! 

j 

5.6! 

i 

i 

• 

50! 

i 

i 

i 

! 

j 

j 

(26)  CALUvtT  MARINE 

TOWING 

! 

i 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

■ 

■ 

> 

• 

i 

! 

AORIENNE  8 

•293577 

64 ! 3*38 ! 

*1.0! 

21.3! 

1C. 4! 

1500! 

-  ! 

IS .0! NONE 

!IL  CHICAGO 

1944  J 

i 

{  i 

*5.0! 

25.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

* 

! 

! 

BONESEY  9 

!  560283 

91 ! 3*  36! 

95.0! 

30.0! 

3.0! 

2600! 

-  * 

16.6! NONE 

« 

1974  ! 

t 

!  » 

95.0! 

3C.0! 

7.5! 

i 

-  * 

; 

i 

! 

CINDY  3 

!23o059 

25 ! 3*35  • 

6  3.?! 

16.5! 

8.5! 

350! 

-  • 

16. 0! NONE 

!IL  CHICAGO 

1937  ! 

■ 

■  j 

73.0! 

19.  C! 

7.6! 

; 

-  • 

l 

i 

! 

CURLY  3 

‘271418 

4153*36! 

>0.0! 

7©.0! 

7.5! 

1900! 

-  • 

15.0!N0NE 

•In  whiting 

*  1974  ! 

i  j 

90.0! 

26.0! 

7.5! 

» 

-  « 

i 

! 

! 

EDDIE  6 

•276218 

39 ! 3*36 ! 

63.3! 

17.5! 

10.0! 

2400! 

-  ! 

15.0SN0NE 

•IL  CHICAGO 

•  1961  ! 

*  » 

95.0! 

13.0! 

9.0! 

i 

-  ! 

i 

t 

1 

LENNY  8 

•533761 

97 ! 3*35 ! 

4  7.0! 

25.3! 

12.0! 

4000! 

-  ; 

17. 9! NONE 

•IL  CHICAGO 

1945  ! 

i 

i  i 

1GC.C! 

26. C! 

6.2 ! 

j 

-  * 

i 

i 

; 

TIMMY  9 

!  643343 

39!3*36! 

103.6! 

>5.1! 

14.3! 

1000! 

-  ; 

33. 4! NONE 

•IL  CHICAGO 

1938  ! 

■ 

i  i 

110.0! 

2o.  C! 

13.1! 

• 

-  * 

i 

l 

! 

ERIN  C 

! 540523 

3C0! 4*43! 

160.0! 

54.  C! 

10.0! 

-  J 

1300! 

10.0! NONE 

!IL  CHICAGO 

1972  • 

i 

j  i 

162.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

* 

r> 

i 

! 27921 0 

24©! 4*46  ! 

120.1! 

y  0 « 1  ! 

7.5! 

-  i 

125! 

9.5 ! NONE 

•IN  WHITING 

1959  ! 

i 

i  i 

1 2 J.1 ! 

?0. 1 ! 

1.0! 

i 

-  « 

i 

• 

! 

JK  80-413 

!  279  JS? 

246!4*h6! 

120.1! 

30.1! 

7.5! 

-  » 

125! 

9.5! NONE 

•IN  WHITING 

1959  ! 

i 

i  ■ 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

-  • 

i 

! 

! 

M.V.a.  NO  I 

|  ...... 

300! 4*43! 

10C.0! 

40.0! 

7.0! 

-  • 

300! 

7.0 ! NONE 

•IL  CHICAGO 

1973  ! 

j 

I  ; 

100.0! 

40.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

l 

! 

! 

(26)  CALUMET  RIVER  FLEETING/ 

!  INC* 

2  i 

• 

2 

; 

i 

2 

! 

! 

DCS  PLAINES 

! 272721 

143)3*36! 

92.3! 

23.0! 

3.3! 

1030! 

- 

i 

1 2*0! NONE 

{ IL  CHICAGO 

1956 

2 

;  « 

93.0! 

23. C! 

3.3! 

i 

- 

; 

i 

i 

SEA  WOLF 

! 263C22 

53! 3*36! 

67.9! 

20.1! 

7.7! 

800! 

- 

; 

35.0! NONE 

•IL  CHICA60 

1954 

! 

2  i 

72.3! 

22.0! 

-  ! 

2 

- 

2 

i 

2 

TOMMY  9 

! 253768 

111  3*36* 

41.4! 

11.3! 

4.9« 

200! 

- 

i 

10.0! NONE 

!  IL  CHICAGO 

•  1962 

; 

!  ! 

45.0! 

11.3! 

4.9! 

j 

- 

i 

! 

! 

TRINITY 

i 238760 

1353A36! 

42.5! 

11.3! 

5.6! 

230! 

- 

! 

12.5! NONE 

! IL  CHICAGO 

1939 

i 

!  • 

45.0! 

12.3! 

5.6! 

j 

- 

! 

; 

• 

H  D  CAMPBELL 


(21)  CAMPBELL  TRANSPORTATION  !  CO. 
A.  A.  VESTAL  !  5o1 1 


D.  L.  JOHNSON 
ELIXAeSTM  M 


JOHN  H.  ELLIOTT 
MOUNTAIN  STATE 


Oliver  c.  shearer 


66)1*02! 
!  ! 

6611*02! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

*«! 3®  36! 
!  ! 

1 00 ! 3*  34 ! 
!  ! 

96I3AJ©! 
!  ! 

1 23 1  3*38! 
!  ! 

99*JA3>! 
!  ! 

3AJ3R36! 

i  i 

5HJ4A43! 
!  ! 

1*95*4**?! 
!  ! 


191 J  3*38 ! 
!  ! 

200*3*33! 
!  ! 

11513*38! 
!  ! 

2Co ! 3*35 ! 

i  i 

9213*35! 
!  ! 

2*MJ*35! 
!  ! 

•3! 3*3' ! 

!  ! 

15)! 3* JR! 
!  ! 

74j* JAJSJ 
•  i 

200!  3 *  35 ! 
!  ! 

32*3*38! 

t  ! 

133 !3*  38 ! 
!  ! 

742)4*40! 
!  ! 

422!4A40! 
!  ! 

*2214**0! 

!  I 

*2214**0! 

!  J 

472)4*40! 
!  ! 

422)4*40! 


80.4! 

14.1! 

3.7! 

239! 

1C. 4! 

14.1! 

3.7! 

i 

80.  2! 

19.  >• 

7.4! 

460! 

80.2! 

; 

19.9* 

5.5! 

! 

! 

! 

! 

95.3! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

- 

>5.3! 

24. fl! 

5.0! 

! 

95.5! 

?©.C! 

7.0! 

-  ! 

95.3! 

! 

24.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

*2.3! 

! 

21.3! 

! 

14.0! 

! 

1125! 

fi.C! 

24.0! 

12.0! 

1 

7i.9! 

?4.C! 

1C.0! 

120CI 

>5.0! 

?-.0! 

3.0! 

1 

93.8! 

25. C! 

15.0! 

17001 

1*0.0! 

27.0! 

12.5! 

! 

101.01 

30. C! 

15.0! 

2000 

107.3! 

30.0! 

12.0! 

I 

*0.6! 

?  3.0! 

10.6! 

1125 

*5.0! 

24. C! 

9.0! 

! 

84.6! 

li.O! 

10.0! 

560! 

*0.0! 

1>. C! 

2.6! 

1 f9.5! 

35.  C! 

10.0! 

- 

140.0! 

35.  C! 

3.0! 

200.0! 

80.0! 

11.6! 

- 

200.01 

* 

60.0! 

i 

2.5! 

i 

! 

; 

ioo. ci 

! 

30. C! 

! 

*.J! 

3200 

100.0! 

TO.C! 

7.0! 

113.0! 

27.0! 

7.1! 

1220 

120.4! 

27.6! 

6.51 

*C.OJ 

2©.C! 

6.8! 

1020 

*0.0! 

>8.0! 

8.6! 

! 

101.1! 

26.8! 

©.5! 

1060! 

1C  8.0! 

2©. 8! 

©.5! 

72. 3! 

?8.0! 

7.0! 

1130 

74.0! 

26.0! 

©.5! 

110.4! 

?7.1! 

6.5! 

1086! 

11.'.  6! 

27.6! 

5.2! 

71.1! 

?5.1! 

7.C! 

POO 

75.0! 

?©.0! 

6.0! 

81.0! 

2  « .  0 ! 

©.5! 

1130! 

81.0! 

21. J! 

8.C ! 

1*0.0! 

42.0! 

8.4! 

4*00 

150.0! 

42.0! 

7.2! 

11  5.0! 

27.0! 

7.1! 

mo 

123.4! 

27.©! 

6.5! 

*5.0! 

24. C! 

6.0! 

850 

*>5.0! 

2-.0! 

6.0! 

>0.0! 

?7.C! 

7.3! 

1800 

9  J.O! 

27. C! 

7.3! 

118. C! 

35.0! 

9.0! 

• 

195.0! 

15.0! 

1.5! 

175.0! 

7©.w! 

9.0! 

- 

1 7  5.0! 

?6.C! 

1.3! 

175.0! 

?©.0! 

9.0! 

- 

175.0! 

28.  C! 

1.3! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  - 

175.0! 

?  6. 0! 

1.3! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

175.5! 

78.0! 

1.3! 

175.0* 

28.0! 

9.9! 

- 

175.0! 

76. C! 

1.3! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


•VESSEL 
CARGO  HANDLIN6  IS  !OP£RATZNG 
EQUIPMENT  ETC !  3ASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

////7///////////*TD! ////////// 
LINE-2  ! EE!  LINE-2 


25.0! 2  25-TON  DECK 
! WINCHES 

32.012  25-TON  DECK 
! WINCHES 
! 


20.0 !NON£ 

1 

20.0!N0NE 

! 

! 

! 

I 

30.0! NONE 
! 

32.0! NONE 
! 

35.0! NONE 
! 

40.0 ! NONE 
! 

30 .0! NONE 
! 

32.0! NONE 
I 

36.0! HYDRAULIC  RAMP 
! 

1 9.0! NONE 
I 
! 


! LA  CAMERON 


!L A  CAMERON 
! 

•LA  CAMERON 
! 


JAK  URANGELL 
! 

! AK  WRANGELL 
! 

1  AK  WRANGELL 
! 

(AK  WRANGELL 
I 

! AK  WRANGELL 
! 

)AK  WRANGELL 
! 

! AK  WRANGELL 
I 

JAK  WRANGELL 


38.0JNOHE 

i 

JPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1975  I 

j 

X 

30. 2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

1 

35.0IN9NE 

i 

IPA  PITTSBURGH* 

1966  ! 

I 

X 

29. 1 • HONE 

|PA  PITTSBURGH! 

1931  ! 

| 

30.0JNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  i 

1969  ! 

| 

28. si  NONE 

1  X 

•PA  PITTSBURGH* 

j  | 

1960  ! 

| 

29. Of  NONE 

JPA  PITTSBURGH* 

i  | 

1965  ! 

1 

X 

35.©! NONE 

*!PA  PITTSBURGH! 

1967  ! 

1 

37.4j.WNC 

JPA  PITTSBURGH! 

i  | 

1961  ! 
j 

30.2! NONE 

*PA  PITTSBURGH! 

1957  | 

1 

3S.0!N0NC 

JPA  PITTSBURGH! 

i  | 

1968  ! 

| 

2©.oi NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1978  ! 

I 

13.0!  NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

i  | 

196*  ! 
j 

11 *2 {NOME 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

1 

1 1 . 2! NONE 

1 

JPA  PITTSBURGH! 

j  | 

1957  1 
| 

1 1 • 2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957  \ 

j 

11. 2! NONE 

iPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

1 1 • 2! NONE 

ipA  PITTSBURGH! 

1959  ! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


I 

! 

! 

! 

1970  ! 

! 

1956  ! 
! 
! 
! 
! 

1979  ! 
! 

1979  ! 
! 
! 
! 
) 

•  1970  ! 

1 

1961  | 
! 

1946  ! 
1 

1955  ! 
I 

•  1977  ! 

! 

•  1969  | 

! 

•  1977  ) 

I 

1979  I 
! 
! 
! 
I 
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ENG*  ! 

1  !VTCC!  DIMENSIONS  ! 

DQAfT! 

CAPACITY! 

». 

HIGH-  ! 

{VESSEL  ! 

D1ST! 

OPERATOR 

!  NET  iCOOEilENSTH'JSOTK! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

•OUIPKENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

VESSEL  NAME 

!  COAST 

•  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

////////• 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  • 

BUILT 

AND  NUMBER  •  GUARD 

!  TON-  ‘PASc!  OVSP-SOVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  * 

(LIGHT) •//////////////// !TD!//////////J 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER 

EHGERS  • 

(FEET)  ! 

LINE-2 

!E£»  LINE-2  !*RE8UIL 

(21)  CAMPBELL 

i 

! 

TRANSPORTATION  SCO. 

!  !  !  !  ! 

!  1  !  !  • 

!  !  !  !  ! 

» 

i 

] 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

!  1 

i  • 

(CONTINUED)* 

!  !  •  j  » 

j 

t 

| 

J  i 

CBL  265 

;  - 

!  422S4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

1 1 .2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1965 

CBL  266 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  i 

1 

•  ! 

i  ...... 

!  422!4A*0!  175.0!  ?6.0! 

9.0! 

- 

1000! 

11.2! NONE 

iPA  PITTSBURGH! 

1965 

•  !  !  195.0!  ?©.C! 

1.3! 

968i 

J 

1 5 . 3 ! NONE 

J  l 

!PA  PITTSBURGH! 

1957 

CBL  456 

! 

!  !  !  175.0!  26.1! 

1.8! 

—  < 

i 

•  i 

i  - 

!  500! 4A46!  175.0!  26.0! 

8.7* 

- 

968! 

15*3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

>  « 

1957 

! 

!  !  !  175.0!  26.1! 

1.8! 

-  i 

1 

CBL  457 

i  ...... 

i  500! 4A4S !  175.0!  2©.0! 

8.7! 

- 

963! 

15.3JN0NE 

!PA  PITTSBURGH* 

{  • 

1957 

!  !  !  175.0!  26.1* 

!  500S4A46!  175.0!  2o.O! 

1.8! 

-  i 

963! 

i 

15.3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1958 

CBL  459 

! 

!  !  !  1 75. 1 !  26.1! 

1.8! 

-  i 

t 

2  i 

i  ...... 

!  500! 4A46!  175.0!  ?6.C* 

5.7! 

- 

963* 

15.3  SNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

2  i 

1958 

rm  AAf\ 

!  !  !  175.1!  2o.1! 

1.8! 

963! 

i 

1 5.3SNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

;  i 

1958 

!  !  !  175.1!  26.1! 

1.8! 

i 

-  i 

i 

CBL  461 

i  ...... 

!  500S4A46!  175.0!  26.0! 

8.7! 

963! 

15.3! NONE 

!PA  PITTSBUBGH! 

1953 

C°L  713 

! 

!  i  !  175.1!  26.1! 

1.8! 

•  i 

i 

1  1 

j  ...... 

!  371!4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  | 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1945 

CBL  716 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

!  2 

t  ...... 

!  371 !4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  J 

900* 

11.2  SNONE 

!PA  PITTSBURGH* 

«  i 

1945 

! 

!  !  !  175.0!  2o.O! 

1.3! 

-  i 

| 

CBL  7521 

*566001 

!  422S4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

• 

1000! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

•  1 

1975 

CBL  7522 

!  !  !  17J.0!  26.0! 

1.3! 

l 

-  i 

i 

S566C02 

!  422! 4A40!  175.0!  26. C! 

9.0! 

1000! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

■  i 

1975 

C9L  7523 

!  *  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

i 

-  t 

i 

!56©003 

•  42254A-.0!  175 .0!  2o.C! 

9.0! 

1000! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

2  » 

1975 

CBL  7524 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

J 

-  « 

i 

•566004 

!  422J4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

•  i 

1000! 

1 1 . 2 ! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

2  i 

1975 

COL  7525 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

j 

.  i 

i 

!5©600S 

•  422J4A40!  175.0!  2s. 0! 

9.0! 

-  • 

1000! 

11  .  2  !  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

CBL  7526 

!  !  !  I’S.O!  26.0! 

1.1! 

i 

-  i 

i 

i  i 

*566006 

!  422I4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

•  i 

1000! 

11 .2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

i 

.  t 

i 

j  1 

CBL  7527 

! 566007 

!  422! 4443 !  175.0!  26.0! 

9.0* 

•  j 

1000! 

11.2!  NONE 

•PA  PITTSBURGH* 

«  • 

1975 

CBL  752* 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

! 56oC03 

!  422!4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

■  i 

1C00! 

11.2! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1975 

CBL  7529 

[ 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

•  J 

! 566009 

!  422J4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

•  ; 

1000! 

11.2 !  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1975 

COL  7530 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

i 

-  » 

i 

;  t 

•566010 

!  <*22!4A40!  173.0!  26.0! 

9.0! 

! 

1000! 

11.2! NONE 

SPA  PITTSBURGH* 

•  ! 

1975 

COL  7531 

! 

!  !  !  175.0!  J6.3! 

1.3! 

j 

-  i 

i 

!  56601 1 

!  422! 4A40!  175.0!  ?6.0! 

9.0! 

•  i 

tOOO! 

11. 2! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

CBL  7532 

!  !  !  175.0!  2o.O! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

•566012 

!  4?2!4A;o*  175.0!  >a.C! 

9.0! 

-  j 

1000* 

11. 2! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

•  2 

1975 

CBL  7701 

S 

!  !  !  175.0!  ?6.C! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

! S '3341 

!  4*3!4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

.  i 

1120* 

11 .0!NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

CBL  7702 

! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

» 

-  i 

! 

•513342 

!  4*3!4A40!  1«5.0!  26. C! 

9.0! 

-  ! 

1120* 

1 1 .OtNONE 

SPA  PITTSBURGH! 

J  j 

1977 

!  !  !  US.O!  25.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

CBL  7703 

! 553343 

!  4!!!4«40!  1=5.0!  ?6.3! 

9.0! 

•  ! 

1120* 

1 1.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

CBL  7704 

! 

!  •  !  195.0!  ?6.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 583344 

!  43JI4A40!  D5.0!  ?o.O! 

9.0! 

•  i 

1120! 

11.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

•  { 

1977 

CBL  7705 

! 

!  !  !  1 >5.0!  25.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

15*3345 

!  4JJ!4«40!  1=5.0!  lo.JI 

9.0! 

-  ! 

1120! 

11.0! NONE 

tPA  PITTSBURGH! 

1977 

COL  7706 

! 

!  !  !  1=5.0!  ?6.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

•533346 

!  433S4A40!  195.0!  ?6.0! 

9.0! 

-  1 

1120! 

11.0  SNONE 

SPA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1977 

!  1  !  1=5.0!  2o.O! 

1.5! 

! 

—  i 

! 

CBL  7707 

•533347 

!  4*3!4»40!  1=5.3!  J6.0! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

11 .0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

•  2 

1977 

! 

1  !  !  195.0!  ?6.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

CBL  770? 

158334? 

!  4»5!4»40l  1=5.0!  14. C! 

9.0! 

-  1 

1120! 

11. OtNONE 

SPA  PITTSBURGH! 

)  2 

1977 

CBL  7709 

S 

!  !  !  19$. 0!  26.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 5*3349 

I  4*3!4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

-  i 

1120! 

11 .0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

J  | 

1977 

CBL  7710 

!  !  !  195.0!  ?6.3! 

1.5! 

! 

-  J 

J 

1583350 

!  4*J!4A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

1 1 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1977 

CBL  7711 

!  !  !  1>5.3!  26.0! 

1.5! 

! 

-  t 

i 

! 593351 

!  4 8 3 ! 4A401  1 ?3. 0!  26.0! 

9.0! 

•  1 

1120! 

11 «oi NONE 

1  PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1077 

CBL  7712 

S 

!  !  !  195.0!  ?4.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1533352 

!  483I4A40!  195.0!  ?e.O! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

CBL  7713 

1533353 

!  4*3! 4440!  195.0!  ?o.O! 

9.0! 

-  i 

1120! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1977 

CBL  7714 

! 

!  !  !  1?5.0!  26. 0! 

1.5! 

i 

-  ; 

i 

! 513354 

!  483 ! 4*40!  19 J.O!  ?©.3t 

9.01 

-  ! 

1120! 

1 1 .OtNONE 

|PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

CBL  7715 

1 

!  !  !  195.01  26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1513355 

!  453!4U0!  19$. 0*  ?©.0! 

9.0! 

*  ! 

1120! 

11. OtNONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ] 

1977 

! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.51 

1 

-  j 

! 

CBL  7716 

{ 533356 

•  433*4440!  195.0!  ?6.0! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

11.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  i 

1977 

CBL  7717 

1  !  105.0!  20.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1583357 

!  *?3!4»40!  1?5.0!  ?6.C! 

9.0! 

! 

1120! 

1 1 .0! NONE 

In  PITTSBURGH! 

1977 

CBL  7719 

! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

; 

•  j 

! 

*  1 

•53335» 

!  4?3!4A*0!  195.0!  26.0! 

9.0! 

.  i 

1120! 

11. OtNONE 

IPA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1977 

t 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

| 

CBL  7720 

1513360 

!  453 J4A40 !  195.0!  26.0! 

9.C! 

-  ! 

1120! 

1 1 .0! NONE 

1°A  PITTSBURGH! 

I  » 

1977 

CBL  7801 

1 

!  !  !  195.)!  26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 593639 

!  4*4 ! 4440!  195.0!  ?6.C! 

9.0! 

! 

1120! 

11.21  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ) 

1978 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

» 

CBL  7302 

159)6*0 

4A4!*aa)|  1)5.0!  26.0! 

9.0! 

! 

1120! 

11. 2! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1978 

CBL  7? 03 

! 

!  1  !  D5.0!  2©.C! 

1.5* 

! 

-  ! 

! 

! 593641 

•  4  84  !  4**0 J  195,0!  ?5.C! 

9.0! 

! 

1120! 

11 .2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

S  2 

1978 

5 

!  !  19$.0!  ?6.C! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

CBL  7104 

! 593642 

484!  **40!  DS.O!  ?6.C! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

1 1 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

*  I 

1978 

CBL  7?05 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

) 

1591643 

4*4*44401  195.0!  26.0! 

9.0! 

.  i 

1120! 

11  .2! NOME 

!PA  PITTSBURGH! 

•  { 

1978 

S 

!  !  !  1?i.O!  2 6 • 0 ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

CBL  7806 

1593644 

434*4*40!  1>5.0!  2©.0! 

9.0! 

-  ! 

1 120! 

11.2! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

!  t 

1979 

CBL  7?07 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

j 

1593545 

!  4*4 ! 4A40 !  135.0!  26.0! 

9  ,C! 

*  i 

1120! 

1 1 .2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  | 

1978 

1 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

CPL  7803 

! 59 J646 

434 !4A*0!  135.0!  2©.C! 

9.0! 

1120* 

11.2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

! 

!  !  1?5. C!  2o. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

CBL  7809 

159)647 

434*4440!  195.0!  2©. O' 

9.0! 

1120! 

11.2! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

2  ! 

1978 

CBL  7M0 

J 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

159)643 

4?*!4«40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

1 1 • 2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

|  { 

1978 

C9L  7811 

! 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

159364? 

434J4A40I  195.0!  2o.O! 

9.0* 

*  J 

1120! 

11.2 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ) 

1978 

! 

!  1  195.0!  26.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

CBL  7812 

•593650 

434*4440!  135.3!  26.0! 

9.0! 

*  ! 

1120! 

11. 2 {NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

!  ! 

1978 

I 

J 

1 

!  !  195.0!  26. 0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  * 

1.5! 

j 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TA^Lt  2  -  OESCJIFTIOH  OF  VESSELS 


234 


SNGR! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 

*  COAST 

*  GUARD 
!  NUMbt* 

!  1VTCC*  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  !C0Dc!L£N5THl£jP0TH!  1 

"!««$■!•*»•!  RS<j.  1  PE0.1L0AD-! 

*  TER  •  $£*!//////!/////!  2D  ! 

1  TON-  1PA5E!  oViO-lOVER-!/////* 

!  SAGE  1  IV  •  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

! CAPACITY! 

i  i 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

EST  *  CARGO  HANDLING  !$  !OP£»ATING  !  J 

FIXED  *  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  »  BUILT  ! 

CLXGHT)!////////////////!TD!//////////|  or  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE»  LlNE-2  '^REBUILT! 

(21 >  CAMPBELL  TRANSPORTATION 

!  CO. 

t  ii  i  j 

1  i;  j  i 

2  ii  i  i 

i 

! 

■ 

t 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1  1  1 

i 

i 

C9L  3301 

•659531 

*  46314A40!  195.0!  26.0! 
i  1  195.0!  ?6.C* 

3.0! 

1.5! 

! 

1150! 

11.2! NONE 
, 

Spa  Pittsburgh! 

1983  ! 

t 

C9L  3303 

•6S9533 

i 

!  46314A40*  195.0!  2o.O! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1150* 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH* 

1983  ! 

i 

CSL  3304 

•659534 

> 

•  46614A40!  1J5.0!  2&.C! 

!  !  *  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1150! 

11 .2 ! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH* 

1983  ! 

C?L  3305 

•659535 

; 

!  46314A40*  195.0*  26.0! 

!  !  *  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1150! 

1 1 .2 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  • 

1983  ! 

i 

C9L  3303 

1659536 

i 

!  *6314*40!  195.0!  26.0! 

!  1  !  196.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1150* 

11.2! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

•  * 

1983  ! 

, 

CSL  3307 

•659537 

i 

•  463*4*40!  195.0!  76.0! 

•  !  !  19$. C«  2a. 0! 

9.3! 

1.5! 

“  ! 

1150* 

11. 2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

t 

CPL  33C? 

•659558 

i 

!  46  $14 A4") !  19$.0!  2a. 0! 

!  »  !  195.0*  26.0! 

9.3! 

1.5! 

“  ! 

1153! 

11 . 2!N0NE 

i 

!PA  PITTSBURGH* 

1983  ! 

, 

CSL  3309 

1659539 

i 

!  463!4*40!  195. :•  2a. 0! 

i  !  !  195.0!  ?o.O! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1150! 

11.2! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1983  • 

i 

CU  3310 

1659590 

i 

!  46b*4A43!  195.0!  26.0! 

!  !  !  195.0!  2a. 0! 

9.0* 

1.5! 

! 

1150! 

11.2 ! NONE 

i 

SPA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

i 

CPL  3311 

'655591 

i 

!  46? 14*40!  195.0!  2a. 0! 

i  1  !  195.0!  >o.O! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1150! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

« 

CSL  3312 

1659592 

i 

!  46a! 4*40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  195.0!  ?a.O! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1150! 

11 .2 !NONE 

*PA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

i 

Cet  3313 

1655593 

* 

!  463 ! *»A40!  1 « 5.0!  ?6.0! 

!  !  !  195.0!  2a. 0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1150! 

11 .2! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1933  ! 

i 

C 3u  3^14 

1655594 

i 

!  46854*40!  195.0!  26. C! 

!  !  *  195.0*  2a. 0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1150! 

11 .2! NONE 

»PA  PITTSBURGH* 

*  2 

1983  ! 

* 

CPL  3315 

!oS9595 

i 

!  463J4A40!  1 >5.0!  26.0! 

!  !  •  195. u!  2o.u! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1150! 

11.2! NONE 

«PA  PITTSBURGH! 

1983  ! 

i 

CPL  3401 

1672406 

i 

•  4*4! 4A40!  195. C!  ?a.C! 

!  !  !  195.0!  2a. Cl 

9.3! 

1.5! 

“  ! 

1120! 

11 -21NCN6 

■ 

•PA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

i 

COL  3402 

1672407 

i 

!  4*4*4*40!  n$. OJ  ?6.C* 

!  !  !  195.0!  ?6.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1120! 

11.2!  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

i 

CPL  6403 

! 67240* 

i 

1  434 ! 4 *40!  1)5.3!  76.0! 

1  *  !  1 >5.0!  ? 6 . 3 1 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1120! 

1 1.2!N0NE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

i 

CSL  3404 

16^2409 

i 

•  4?4!4A40!  195.C!  2a. C! 

!  !  *  1J3.0*  26.0! 

3.0! 

1.5! 

“  ! 

1120! 

11.2!N0N£ 

i 

‘PA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

i 

CPL  3405 

•672410 

; 

1  4*414*40!  135.0!  2o.O! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

3.3! 

1.5! 

•  ! 

1120! 

11.2! NONE 

i 

*PA  PITTSBURGH* 

•  | 

1984  ! 

CSL  6406 

1672411 

i 

•  4*4!4A40!  195.0!  26.0! 

!  !  !  19$.0!  ?6.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

11.2 !NON£ 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1984  ! 

i 

CSL  3407 

*672412 

; 

!  4*4*4*40!  195.0!  ?6.C! 

!  !  !  195.0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1120! 

11.2! NONE 

i 

•PA  PITTSBURGH! 

!  j 

1984  ! 
i 

CSL  3408 

167241  J 

i 

!  434J4A40!  195.0!  2a. 0! 

1  !  !  195.0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

1123! 

11.2! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  > 

1984  ! 

2 

CGL  8409 

1672414 

; 

1  4 )4 ! 4 *40 !  195.0!  24. C! 

!  !  !  195.0!  2 6.0! 

9.3! 

1.5! 

! 

1120! 

11.2! NONE 
• 

SPA  PITTSBURGH! 

!  J 

1984  • 
j 

CSL  6410 

•©72415 

1 

!  4»4'.4*40!  145.0!  24.0! 

!  !  !  1 >5-0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

11.2!  NONE 

i 

•PA  PITTSBURGH* 

!  • 

1984  ! 

2 

CPL  3411 

‘672416 

•  4£-» ! 4* 40!  195.0!  26. C! 

1  !  1  195.0!  2a. 0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1120! 

11.2! NONE 
! 

»P*  PITTSBURGH  J 
•  J 

1984  ! 

CEL  3412 

•67241? 

| 

•  4*4!  4A«»0!  1  >5.01  26.0! 

»  !  !  135. C!  2&.0! 

9.0! 

1.5! 

1120! 

11.2! NONE 
; 

!PA  PITTSBURGH! 

!  • 

1984  ! 

2 

CSL  341J 

1672413 

1 

•  4*4*4*40*  195.0*  26. C! 

!  !  !  19S.0*  2a. 0* 

9.0* 

1.5! 

i 

1120! 

-  ! 

11.2! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

•  2 

1984  » 

i 

CSL  3414 

1672419 

! 

•  4*4 ! 4A40!  195.0!  2a. C! 

!  !  !  W3.0!  26. C* 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1120! 

-  j 

11.2! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

•  | 

1984  i 

J 

CEL  3415 

!f*72420 

! 

•  4*4*4*40!  195.0!  ?o.C! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

v.O! 

1.5! 

-  2 

! 

1120* 

-  ! 

11.2  !.NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

1984  { 

! 

CSL  5416 

1672421 

i 

•  424*4*44!  195.0!  ?4.C! 

!  !  !  195.0!  2a. 0! 

9.0! 

1.5* 

-  2 
i 

1120! 

-  ! 

1 1 . 2! NONE 

i 

SPA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1984  • 

CBL  3417 

’1372422 

•  4«,!4«0!  195.0*  ?a.C! 

9.0! 

-  ! 

1120! 

11 . 2! NONE 

!P*  PITTSBURGH! 

•  ! 

1984  ! 

CPL  8418 

!  !  !  ISS.O!  ?».3! 

1.5! 

2 

-  i 

! 

1572423 

! 

!  48414140*  19$. 0!  ?a.C! 

!  !  !  195.0!  76.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1120! 

-  ! 

11. 2!N0N£ 
i 

•PA  PITTSBURGH! 

J  • 

1984  ! 

CPL  3419 

*672424 

•  45414*40!  1«5. C!  76.0! 

!  1  !  195.0!  ?a.C! 

9.0! 

1.5! 

; 

1120! 

11.2! NONE 

i 

•PA  PITTSBURGH! 

2  i 

1984  ! 

CSL  3420 

1672425 

2  4*4*4*40!  265.0*  26.0! 

1  !  !  195.0!  ?6.0! 

9.C* 

1.5! 

! 

( 

1120* 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  | 

1984  ! 

CPL  £421 

j  672426 
! 

!  48414*40!  195.0!  ?6.C! 

!  !  i  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

2 

1120! 

11.2! NONE 

j 

!PA  PITTSBURGH! 

•  1 

1984  1 

CBL  3422 

*672427 

•  45*14*40!  19$.0!  ?6.G! 

!  !  !  195.0*  26.0! 

9.0! 

1.5* 

-  ; 
i 

1120! 

11. 2! NONE 
; 

!PA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1984  ! 

CSL  3423 

U72423 

• 

!  4*4*4*40!  135.0!  ?6.0! 

!  !  !  195.0!  2a. 0! 

9.0! 

1.5! 

2 

1120! 

11.2! NONE 

j 

!PA  PITTSBURGH! 

!  • 

1984  ! 

! 

CEL  3424 

*672429 

l 

•  4*414*4-)!  D5.3!  2a. C! 

!  1  !  1-95.0!  ?a.O! 

9.0! 

1.5! 

-  2 
i 

112oi 
•  2 

11 .2! NONE 
; 

!PA  PITTSBURGH! 

2  i 

1984  ! 

i 

CPL  3423 

1672430 

■ 

2  43414*43!  195.0!  2a. 0! 

!  !  !  195.0*  ?a.3* 

9.0* 

1.5! 

•  ; 

2 

1120! 

•  ; 

11.2! NONE 
; 

JPA  PITTSBURGH! 

2  i 

1984  i 
| 

CPL  3426 

*672431 

i 

•  4*414*40!  19J.32  ?6.C* 

!  !  !  19, .C*  26.3! 

v.O! 

1.5! 

-  2 

2 

1120! 

11.2! NONE 
; 

!pa  Pittsburgh! 

1984  J 

CSL  3427 

1672432 

i 

!  434*4*40!  19J.3J  J$.3J 

!  1  !  19S.0!  >6.3* 

9.0! 

1.5! 

.  » 

2 

1120! 

11.2! NONE 
j 

!PA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

i 

CSL  3423 

•67J433 

i 

!  44414*461  19}. 32  2a. 0! 

!  !  !  195.3!  ?a.G! 

9.0! 

1.5! 

-  2 

2 

1120* 

1t.2*N0NE 

2 

SPA  PITTSBURGH! 

1984  • 

CSL  3430 

1672435 

t 

!  484S4A40*  1 >5.3!  2a. C! 

!  !  !  195.0!  26.3! 

9.0! 

1.5! 

.  j 

1120! 

11. 2!  NONE 

i 

SPA  PITTSBURGH! 

1934  • 

CTC  813 

1  ...... 

j 

!  420!4A47|  175.1*  2*6.1 ! 

!  1  !  I’l.l!  2a. 1! 

*.2! 

1.7! 

•  j 

903i 
-  ! 

11 . 2 !NONf 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  * 

1970  ! 

CTC  319 

i  - 

j 

!  -?0!4*47!  175.1!  3a. 1! 

!  1  1  I’S.I!  26.1! 

6.2! 

1.7! 

-  i 

j 

900! 

.  i 

1 1 . 2 ! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

•  ] 

1970  ! 

CTC  J20 

j  ...... 

1 

•  42014*47!  175.1!  3$.l! 

1  !  !  176.1!  2a.  1! 

a.2* 

1.7! 

-  j 

9ooi 

-  ! 

1 1 • 2! NONE 
■ 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970  ! 

CTC  321 

i  ...... 

i 

!  42014*^7!  175.1!  2>. t  > 

!  •  !  175.1!  2a.  1* 

6.2! 

1.7! 

-  i 

i 

900! 

1 1 .2! NONE 

j 

!PA  PITTSBURGH! 

J  { 

1970  ! 

CTC  32 2 

;  ...... 

i 

»  42CJ4A.7!  17j,i!  7a. 1 • 

!  !  !  175.1!  ?o.1 1 

5.2*. 

1.7! 

•  i 

i 

900! 

1 1 . 2 ! NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

2  i 

1970  1 

CTC  324 

i  . 

!  42014*47!  175.1J  2a. 1! 

!  !  1  176.1!  2a.1! 

A.2! 

1.7! 

-  2 
j 

9Coi 

-  * 

11.2! NONE 
, 

!PA  PITTSBURGH! 

•  | 

1970  ! 

i 

CTC  325 

!  420*4*47!  175.12  2a. 1* 

!  !  !  175.1!  2a. ij 

3.2* 

1.7! 

.  i 

i 

oooi 
-  ! 

11.2!  NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1970  i 
! 

CTC  82ft 

i  ...... 

i 

!  420NA47!  175.1!  26.1! 

!  1  •  175.1!  2a.ll 

6.2! 

1.7! 

! 

900! 

-  ; 

11.2! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  J 

1970  ! 

t 

CTC  327 

! 

l  4?u! 4A47J  175.1!  2a. 1! 

!  )  !  175.1!  ?6.1! 

3.2! 

1.7! 

-  ! 
i 

900! 

11.2!  NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

J  | 

1970  i 

CTC  323 

...... 

!  423! 4* 47 j  175.1!  2a. 0! 

!  !  !  175.1!  26.0! 

?.2! 

1.7! 

.  j 

1 

900! 

.  > 

11 .2! NONE 

i 

SPA  PITTSBURGH! 

I  i 

1970  ! 

CTC  329 

— 

!  423! 4*47 J  175.1!  ?8.1! 

!  !  !  175.1!  ?6.1! 

4.2! 

1.7! 

-  ! 

1 

900! 

1 1 . 2  ! NONE 
! 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !V7CC!  DIMENSIONS  I  DRAFT!  !  CAPACITY!  MICH-  I 

!  N£T  SCODc! LENGTH! bRDTH!  »  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

—  ; REGIS-!****!  REG-  !  ®EG. SLOAD-*  •  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  •  !////////!  POINT  !  LXNE-1 

6UARD  !  TON-  !PA6=!  OVEP-!OV£ *“! /////!  HORSE!  PASS”  ! (LIGHT >!//////////////// 
NUMBER  !  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL!  ! 

S  IOPERATING  !  ! 

TC!  BASE  !  YEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
TD!//////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  !*RE9ulLT! 


CTC  S50 
CTC  651 
CTC  852 
CTC  853 
CTC  85S 
CTC  856 
CTC  85? 
CTC  858 
CTC  859 
CTC  860 
CTC  861 
CTC  862 
CTC  863 
CTC  864 
CTC  865 
CTC  896 
CTC  89? 
CTC  898 
CTC  899 
CTC  906 
CTC  907 
CTC  903 
CTC  909 
CTC  910 
CTC  911 
CTC  912 
CTC  913 
CTC  914 
CTC  915 
CTC  916 
CTC  917 


CTC  918 
CTC  919 
CTC  920 


!  !  !  ! 

!  !  i  i 

!  !  »  i 

•  j  |  j 

420!4A47*»  175-1 1  26-1  i 

i 

i 

i 

i 

8.2i 

; 

2 

1 

2 

90oi 

2 

2 

t 

2 

1 1 . 7  j  NONE 

2  1 

1  i 

!  ! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

2  « 

f 

j 

1 

1970  ! 

t 

!  !  175.1!  28-1! 

1.7! 

—  I 

2 

420I4A47!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900! 

1 1  *  7! NONE 

•pa  Pittsburgh! 

2  1 

1970  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  ! 

2 

420!4A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

9Q0*. 

1 1 .7! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1970  ! 

1 

!  *  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  i 

i 

420!4A47!  175.1!  2o.1! 

3.2! 

- 

90oi 

11.7! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

•  2 

1970  ! 

; 

!  !  175.1!  2 o • 1 ! 

1.7! 

—  j 

t 

420! 4A47 !  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

90oi 

11.7! NONE 

SPA  PITTSBURGH* 

1  l 

1972  ! 

t 

!  !  1?5.1!  26.1! 

1.7! 

—  1 

; 

42C.4A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

9C0! 

1 1 .7! NONE 

•PA  PITTSBURGH* 

1  t 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  i 

i 

420J4A47!  175.1!  26.1! 

8.2! 

- 

900! 

11 .7 InONE 

!PA  PITTSBURGH* 

1972  ! 

2 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  i 

i 

1  « 

42014A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

90oi 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  2 

1972  ! 

t 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  1 

i 

42014A47!  173-1!  26.1! 

3.2 ! 

- 

6  '• 

1 1 .2! NONE 

!PA  PITTSBURGH* 

2  1 

1972  j 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

i 

42u!4A47 !  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGHi 

1  1 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  76.1! 

1.7! 

—  j 

; 

420! 4A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

900! 

1 1 -2 i NONE 

•PA  PITTSBURGH! 
j  1 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  j 

2 

420*4447!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

900! 

11.2  *  NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

2  1 

1972  ! 

1 

!  !  17S.1!  26.1! 

1.7! 

—  i 

i 

420!4A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

900! 

11.2'NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1972  ! 

1 

!  !  175.1*  26.1! 

1.7! 

—  i 

2 

420! 4A47 !  1*J.1!  26.1! 

3.2! 

- 

90oi 

11.21  NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  ! 

; 

•  j 

42054A47*  175.1!  26.1! 

3.2! 

- 

9C0! 

1 t. 2! NONE 

*PA  P ITT seURGH  * 

2  2 

1972  ! 

2 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  j 

2 

420!4A47*  175.1!  26.1* 

3.2! 

- 

90oi 

11.2*N0NE 

*p A  PITTSBURGH! 

1  1 

1972  ! 

t 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

! 

—  * 

2 

420! 4A47  *  175.1!  26.1! 

3.2! 

-  • 

900! 

11.2SN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ■ 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

—  2 

2 

420! 4A47 !  175.1!  26.1* 

3.2! 

-  ! 

900! 

11.2 i NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

2  « 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1* 

1.7* 

-  i 

; 

420! 4A47!  175.1!  26.1! 

8.2* 

-  ! 

900! 

11. 2 1  NONE 

!PA  PITTSBURGH* 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  28.1! 

1.7! 

—  • 

1 

■  1 

420J4A47!  175.1!  26.1! 

3.2! 

-  • 

900! 

1 1 .2 InONE 

•PA  PITTSBURGH* 

2 

1972  ! 

2 

!  !  175.1*  25.1! 

1.7! 

—  * 

; 

420J4A47!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

3.2! 

1.7! 

! 

900! 

11.2! NONE 

2 

SPA  PITTSBURGH! 

2  1 

1972  ! 

1 

42014447!  175.1!  26.1* 

2.2!* 

-  ! 

900! 

11.2IN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1972  ! 

1 

!  !  1’5.1!  28.1! 

1.7! 

j 

—  j 

2 

420!4447!  175.1!  26.1! 

3.2! 

-  »' 

900! 

ii.2|none 

spa  Pittsburgh! 

•  j 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

! 

—  » 

! 

420 ! 4A47 *  175.1!  26.1! 

3.2! 

! 

900! 

11  .2  SNONE 

•PA  PITTSBURGH* 

2  2 

1972  ! 

j 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

i 

—  j 

j 

420! 4A47 !  175.1!  26.1! 

S.2! 

-  » 

900! 

11.2 i NONE 

»PA  PITTSBURGH! 

2  2 

1972  ! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.7! 

-  j 

• 

420!4A47!  175.0!  25.C! 

3.2! 

-  i 

900  i 

11.2 ! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1975  ! 

2 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7* 

1 

—  i 

j 

420! 4447*  175.0!  26.0! 

3.2! 

900! 

1 1 . 2! NONE 

•PA  PITTSBURGH.' 

*  j 

1975  ! 

2 

!  !  175.0!  28.0! 

1.7! 

1 

—  • 

j 

420! 4 A47 J  175.0!  26.0* 

8.2* 

-  ! 

900! 

11. 2! NONE 

»PA  PITTSBURGH! 

■  2 

1975  *! 

2 

!  !  1 ?5.0!  26.0! 

1.7! 

i 

-  i 

; 

420J4A47*  175.0!  26.0! 

8.2! 

-  i 

900i 

1 1 • 2! NONE 

!pa  Pittsburgh! 

•  i 

1975  ! 

2 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

420S4A47!  175.0!  28.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

J  j 

1975  ! 

| 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

< 

420! 4447 !  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

1 1 • 2 ! NONE 

SPA  PITTSBURGH* 

1  ; 

1975  ! 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

2 

—  • 

1 

420! 4447 !  175.0!  26.0! 

3.2! 

i 

900i 

11-2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

»  2 

1975  ! 

( 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

* 

—  j 

1 

420S4A47!  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!<»A  PITTSBURGH* 

J  » 

1975  ! 

j 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

» 

—  j 

• 

42014447*  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  • 

900! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1975  ! 

j 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

! 

-  i 

1 

420! 4a 47 *  175.0!  26.0* 

8.2* 

900! 

1 1 • 2 ! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

•  { 

1975  ! 

2 

!  !  1*5.0!  26.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

1 

420S4A40!  175.0!  26.0! 

3.2* 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

J  1 

1976  ! 

) 

!  !  175.0!  28.0! 

1.7! 

2 

-  • 

1 

420S4A40!  175.0!  26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9 .0 {NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

!  j 

1976  ! 

2 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7* 

■ 

—  i 

1 

420S4A40*  175.0!  26.0! 

8.2! 

• 

900! 

9.0J NONE 

!°A  PITTSBURGH! 

1976  ! 

1 

!  !  175.0!  28.0! 

1.7! 

• 

—  * 

; 

•  * 

420! 4A40!  175.0!  26. C! 

S.2* 

! 

900! 

9. 0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  j 

1976  ! 

2 

!  !  175.0!  28.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

; 

420J4A40!  175.0!  ?8.0! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1976  ! 

j 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

i 

-  i 

1 

1  1 

420J4440!  175.0!  26.0! 

3.2* 

-  j 

900! 

9. 0! NONE 

spa  Pittsburgh! 

!  ! 

1976  ! 

{ 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

« 

-  ! 

1 

420S4A40!  175.0!  ?6.0! 

!  !  175. C!  26.0! 

3.2! 

1.7! 

i 

900* 

-  1 

9.0! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

•  1 

1976  ! 

1 

420! 4440!  173.0*  28.0! 

3.2* 

900! 

9.0! NONE 

•PA  PITTSBURGH* 

2  2 

1976  ! 

| 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

i 

-  j 

1 

420! 4A40 !  175.0!  26. C! 

3.2! 

-  2 

90oi 

9.0‘NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1976  ! 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

j 

-  I 

1 

420J4A40!  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  • 

oooi 

9.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  f 

1976  j 

2 

!  !  1*5-0!  26. C! 

1.7! 

i 

-  j 

1 

420S4A40!  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

9 ,oj  NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

2  { 

1976  ! 

{ 

!  !  1*5-0!  28.0! 

1.7! 

! 

-  i 

1 

42014440!  175.0!  28.0! 

3.2! 

! 

900! 

9.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

»  j 

1976  ! 

{ 

!  !  1*5-0!  26.0! 

1.7! 

< 

-  ! 

1 

420! 4A4BJ  175.0!  76.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

9.0‘N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1976  ! 

j 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

i 

—  • 

l 

420! 4A 40!  175.0!  26.0! 

3.2* 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1976  ! 

2 

!  *  175.0*  25.0* 

1.7! 

2 

—  ! 

2 

420S4A40!  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  I 

900* 

9.0! NONE 

1  pa  Pittsburgh! 

2  j 

1976  ! 

j 

!  !  1*5.0!  ?5.0! 

1.71 

! 

—  j 

1 

42014440!  175.0!  26.0! 

3.2* 

-  i 

900! 

9 .0 ! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

{  j 

1976  ! 

I 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

i 

—  2 

! 

42054440!  175.0!  26.C! 

3.2! 

-  i 

900! 

?.0!N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

2  j 

1976  ! 

2 

!  !  175.0!  26.0! 

1.7! 

! 

—  j 

! 

420! 4A40!  175.0!  26.0! 

3.2* 

! 

90  oi 

9.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

2  t 

1976  ! 
j 

!  !  175.0!  26.0! 

1,7* 

i 

—  1 

! 

42<'!W40!  175.0!  26.0! 

3.2! 

-  2 

90  oi 

9. 0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

!  f 

1977  ! 

! 

! 

1 

!  !  175.0!  26.0! 

!  !  !  ! 

!  !  *  ! 

1.7! 

i 

t 

i 

! 

! 

-  i 

1 

2 

! 

1 

! 

TAoLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


236. _ 

ENSR ! 

DIST*  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NANE  AND  NUN3ER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(21)  CAMPBELL 

• 

j 

TRANSPORTATION  •  CO 

CTC  921 

(CONTINUED)! 

i 

CTC  922 

i 

CTC  52* 

i 

CTC  925 

i 

CTC  926 

i 

CTC  927 

* 

CTC  923 

i 

CTC  929 

i 

CTC  930 

i 

CTC  931 

i 

CTC  932 

a 

CTC  933 

2 

CTC  93* 

t 

CTC  935 

2 

— 

CTC  936 

2 

CTC  537 

2 

CTC  933 

t 

CTC  939 

i 

CTC  940 

j 

CTC  941 

■ 

CTC  942 

i 

CTC  943 

j 

CTC  9*4 

i 

CTC  945 

; 

CTC  946 

« 

CTC  947 

2 

CTC  9*3 

i 

CTC  9*9 

; 

CTC  950 

! 

CTC  951 

i 

CTC  952 

i 

CTC  953 

i 

CTC  95* 

2 

CTC  955 

! 

CTC  956 

i 

CTC  957 

; 

CTC  958 

i 

CTC  959 

i 

CTC  960 

; 

CTC  961 

j 

CTC  962 

2 

ORAVO  63 

i 

D»AVO  37 

i 

G»  3C7 

i 

se  *io 

i 

GB  501 

i 

MPL  66 

i 

*3  PL.  71 

i 

H0L  7* 

i 

HEL  75 

j 

H8L  77 

j 

HBL  30 

i 

HBl  31 

i 

H?L  32 

i 

• 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

S 

NET  !COOE!LcNGTH!3RDTK! 

i 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

! 

REGIS-!****! 

RFG.  ! 

REG. ‘LOAD-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

TEAR 

! 

TEP  !  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

!////////» 

POINT  !  LIME-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

SUILT 

! 

TON-  ! PAGE ! 

OVER-'.O  VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////! 

OR 

2 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT* 

POHER* 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LIME-2 

!EE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

*  2 

2  2 

i  j 

■  2 

*2oi*A*0! 

175.0! 

2 

2 

i 

; 

26. oi 

3.2! 

900! 

i 

i 

j 

j 

9.0! NONE 

SPA 

2 

2 

a 

a 

PITTSBURGH! 

1977 

* 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

i 

2 

a 

420!*A*oi 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  * 

j 

i 

! 

*20!****)! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  i 

900! 

9 .0 ! HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

j 

a 

2 

! 

42oi*AO! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  » 

900! 

9.9! NONE 

SPA 

PITTSBURGH* 

1977 

i  2 

175.0! 

?6.C! 

1.7* 

-  j 

i 

a 

a 

• 

*20!*A*oi 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  « 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

i  i 

175.0! 

26.  C! 

1-7* 

-  * 

i 

a 

a 

! 

420!*A*0! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

900* 

9. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH] 

1977 

! 

i  i 

175.0! 

2o.C! 

1.7! 

-  j 

2 

a 

2 

! 

420!4A*oi 

175-0! 

26. C! 

3.2! 

-  | 

909! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

■  i 

175.0! 

2o.O! 

1.7! 

-  » 

l 

a 

a 

420!4A40i 

r*s.O! 

26.0! 

2.2! 

-  ! 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

i  i 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

a 

a 

a 

! 

42ol 4A4C ! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  j 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

• 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  j 

i 

a 

a 

• 

42oi4A*0! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1977 

• 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

i 

l 

2 

4?oi 4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ■ 

900* 

9.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1977 

■  2 

173.0! 

26.9! 

1.7! 

-  ! 

j 

l 

l 

423! **40! 

173.0! 

26-0! 

3.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

• 

j  2 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  j 

a 

a 

2 

• 

*20l*A*0! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH? 

1977 

• 

;  i 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  j 

a 

a 

2 

420! 4A4oi 

1*5.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

909! 

9.0 j  NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1977 

i  2 

1*5.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

< 

a 

a 

42oi4A43i 

175.0! 

26. C! 

3.2! 

-  ! 

90C! 

9 .0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1977 

1  1 

1*5.0! 

26.0! 

1.7! 

-  ; 

a 

a 

2 

420S4A40! 

175.0! 

2&. C! 

d.2! 

-  ! 

900! 

9.0 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1977 

i  ; 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  i 

■ 

a 

a 

420S4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.2! 

-  ; 

900! 

9.01N0NE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1977 

! 

2  ; 

1*5.0! 

26.0! 

1.7* 

-  • 

a 

a 

2 

* 

*20i*A40! 

176.0! 

26.0! 

6.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

j  2 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

a 

a 

! 

420!4A40i 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ‘ 

500! 

9. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1977 

• 

;  i 

173.0! 

26. C! 

1.7! 

-  • 

i 

2 

a 

• 

420S4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

1  1 

1*5.0! 

26.  C! 

1.7! 

-  ! 

i 

a 

a 

! 

42oi4A*3' 

175.^8 

2o.O! 

3.2! 

-  * 

900! 

9.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH* 

1977 

2  ; 

175.0! 

26.0! 

1.7* 

-  j 

• 

a 

j 

! 

4  2  0  i  4  A  40  * 

1*5.0! 

26.0! 

6.2! 

-  » 

900! 

9.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH' 

1977 

1  . 

175-0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

2 

420!4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.  2! 

-  • 

9CC! 

9.oj  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

;  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

! 

« 

! 

420! 4A4oj 

1*  .0! 

26.0! 

3.2! 

-  * 

900! 

9.01N0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

• 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  • 

a 

j 

! 

! 

420!4A40! 

1*5.0! 

26.  C! 

3.2! 

-  J 

900! 

9.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1977 

;  2 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

a 

2 

! 

420S4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  j 

900! 

9.oi NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

;  j 

1*5.0! 

26.0! 

1.7* 

! 

-  * 

a 

2 

j 

420! 4A  40! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

;  i 

175.0! 

26.0! 

1.7* 

-  t 

! 

! 

! 

420!4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0SN0NF 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

;  i 

175.0! 

26. Ci 

1.7! 

-  j 

i 

1 

j 

420!4A40! 

1*5.0! 

26.0! 

2.2! 

-  ; 

900! 

9.01NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1977 

j  i 

175.0! 

26.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

a 

» 

420! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

-  * 

900! 

9.01N0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

i  j 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  * 

! 

! 

! 

42C!4A40i 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

l  i 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  * 

! 

a 

! 

466i4A47« 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

1000! 

11.2! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1982 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

! 

466  !*  447! 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

1000! 

1 1 • 2  j  NONE 

!  pA 

PITTSBURGH! 

1982 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

-  • 

a 

i 

! 

46614447! 

195.0! 

28.0! 

P.2! 

-  ! 

1000! 

11 .2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1-7! 

-  ! 

a 

2 

! 

46814A47  j 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

1C00! 

11.2 {NONE 

jpA 

PITTSBURGH! 

1982 

;  i 

1c5.0! 

?6.0! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

I 

46*!4A47! 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

1000! 

11.2! NONE 

!°A 

PITTSBURGH! 

1982 

;  i 

1*5.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

! 

466 ! 4A  47 • 

1*5.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

1000! 

1 1 • 2 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1982 

1  1 

195.0! 

2o.O! 

1.7* 

-  • 

a 

; 

! 

-.66*4447! 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  ! 

1000! 

11 ,2‘NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1982 

i  ; 

1*5.3! 

28.0! 

1.7! 

-  J 

i 

a 

! 

466! 44  *7 ! 

195.0! 

26.0! 

3.2! 

-  • 

1000! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

<  i 

195.0! 

26.0! 

1.7! 

-  • 

i 

a 

! 

466 ! 4A  4T ! 

195.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

1000! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982 

;  i 

195.3! 

?o.O! 

1.7! 

-  j 

a 

j 

a 

466! 4447* 

195.0! 

23.0! 

3.2! 

-  ! 

1000* 

11.2 ! NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1932 

i  j 

195.0! 

26.0! 

1.7! 

-  » 

* 

1 

J 

3*6 ! 4A43 ! 

175.0! 

26.9* 

10.0! 

-  • 

1200* 

14.5 ! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1958 

i  i 

175.0! 

23.9! 

1.3! 

-  • 

• 

j 

! 

346! *446 ! 

1*5.0! 

26.9* 

10.0! 

-  « 

1200* 

14.6!  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958 

;  i 

175.0! 

26.)! 

1.3! 

-  ! 

a 

a 

j 

37ii*A*oi 

1*5.0! 

26.0! 

9.0! 

-  * 

1020! 

9  0  •  7  j NONE 

JPA 

Pittsburgh! 

1957 

l  i 

175.0! 

?6.0! 

1-3! 

-  ! 

; 

• 

! 

37li*A4oi 

175.0! 

?  6.0! 

9.)! 

-  j 

1020! 

10. 7! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ; 

17S.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

I 

l 

! 

37li*A4oi 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

900! 

io.7|none 

!PA 

PITTSBURGH! 

1967 

;  ; 

176.0! 

26.0! 

1.5* 

-  ! 

a 

a 

! 

346S4A40! 

1*5. Ci 

26.3! 

3.9! 

-  J 

950! 

10.1!.N0NE 

{PA 

PITTSBURGH! 

1952 

;  i 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  • 

t 

! 

! 

3*6i*A40! 

1*5. 0» 

27.0! 

8.9! 

-  « 

1000! 

13. 6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

i  i 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

-  • 

! 

; 

! 

346i*440i 

175.0! 

27.0! 

3.9! 

-  | 

1000! 

13.6! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1957 

t  i 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

3461*443! 

175.0! 

27. C! 

8.9! 

-  • 

1COO! 

1 3. 6 i NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1957 

1  1 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

J 

! 

3*6! 4A  *0! 

175.0! 

27. C! 

3.9! 

-  ! 

1000! 

13.6! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1958 

i  2 

175.0* 

27.0! 

1.5* 

-  » 

2 

a 

I 

3*6!*A4oi 

175.0! 

27.0! 

8.9* 

-  | 

1000! 

13.61nONE 

•PA 

Pittsburgh! 

1958 

j  i 

175.0! 

27.0* 

1.5! 

-  j 

; 

2 

• 

346S4A40! 

175.0! 

27.0* 

3.9* 

•  J 

10C0! 

13.6! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1958 

*  ! 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ; 

a 

; 

! 

34654**0! 

1*5.0! 

27.0! 

3.9! 

-  ! 

1000! 

13. 6! NONE 

i  pa 

PITTSBURGH! 

1958 

i  i 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

2 

j 

! 


! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUN3ER 


<?1)  CAMPBELL 


rAAn».  u«*t  ATION  ICO. 
(CONTINUED) ! 


JVTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  ! CODE ! LENGTH! 9PDTH!  I 

REGIS”! **»*  J  REG.  !  RES.ILOAO-! 
TER  !  SEE! //////!///// !  ED  • 
TON-  !P*GS!  OVEP-SOVEP-! /////! 
NAGS  !  IV  J  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE  ! 
\numn  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// ! 
pOW£R !  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  *  EE I  LINE-2  !< 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  i 
OR  ! 
REBUILT! 


346I4A40!  175.0!  ?7.0! 

!  !  175.0!  ?7.0! 

346! 4A40!  175-0!  27.0! 

!  !  175.0!  27.0! 

34a!4A40!  17S.0!  27.0! 

!  !  175.0!  27. C! 

42o!4A40!  175.0!  2a. 0! 

!  !  175.0!  26.0! 

426S4A40!  175.0!  26.0! 

\  !  175.0!  26.0! 

4 1 4 ! 4 A 40 !  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

414! 4 A 40 !  175.0!  2a. C! 

!  !  175.0!  26.0! 

414! 4A40I  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

414J4A40!  175.0!  2a. 0! 

!  !  175.0!  26.0! 

41 4! 4* 40!  175. C!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

4 1 4 ! 4 A 40 !  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  2o.C! 

41 2J4A40!  175.0!  26. C! 

!  I  175.1!  26.1! 

429J4A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

429 ! 4A40!  17S.1J  zi.M 
l  !  175.1!  2a. 1! 

429(4*40!  17$. 1 J  2a. 1J 
!  !  175. 1!  2a. 1! 

429*4*40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

429J4A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  2a. 1 ! 


13.6! NONE 


13.6!N0NE 

! 

11.0! NONE 
! 

1 1 . 0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0 ! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

U.Q!NON£ 


12.0) NONE 
! 

1 1 .3 ! NONE 
! 

1 2.0! NONE 
! 

12.0! NONE 

i 

12.0!  NONE 
! 

1 2 • 0! NONE 
! 

12.0! NONE 


429!4A49! 

173.1! 

26.1! 

9.0! 

-  1 

900! 

1 2. 0 i NONE 

■ 

! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

429J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 

I 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ( 

429 ! 4440 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

9001 

12.0INONE 

1 

!  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

429! 4440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5!. 

! 

-  ! 

429I4A40! 

175.1! 

2a. 1! 

9.0! 

900! 

12.0JNONE 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ) 

429J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

429I4A40! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

900! 

12 .0 ! NONE 
) 

!  ! 

173.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

429I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

9001 

12.0! NONE 
! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

1 2.0INONE 
! 

!  I 

175.1! 

2a. 11 

1.5! 

! 

-  ! 

42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0IN0NE 

| 

!  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

429144401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

1 2. 01  NONE 
! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  1 

429I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.01N0NE 

! 

!  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

42914440! 

173.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 
! 

!  1 

175.1! 

2o.1i 

1.5! 

1 

-  ! 

429I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0IN0NE 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

429| 4A4Q ! 

175.11 

26.1! 

9.C! 

900! 

1 2.0! NONE 

I 

!  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

! 

-  I 

4291 44401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

9001 

12.0! NONE 
! 

I  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

! 

-  I 

429144401 

175.11 

26.1! 

9.C! 

900! 

12.0! NONE 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.5! 

! 

-  ! 

42914440! 

175.1! 

2a.t! 

9,01 

900! 

12.0! NONE 
| 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  1 

429I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

900! 

12.0! NONE 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

429| 4440! 

175.1! 

26.11 

9.0! 

900! 

12 .0  I  NONE 
! 

i  i 

175.1! 

26.11 

1.5! 

! 

-  1 

43414447! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

464! 4447! 

1  >5.0! 

26.0! 

9.0! 

10001 

1 2.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

46 4 ! 4447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 

I 

!  1 

195.0! 

2o.O! 

1.5! 

I 

-  I 

41414447 ! 

m.oi 

26.0! 

9.0! 

1C00! 

12. 0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

46414447! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1090! 

12 • 0! NONE 

!  i 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

484 l 4*47 J 

195.0! 

26.01 

9,0! 

1000! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

464144,1' 

195. OJ 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1670! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

2a. 01 

1.5! 

! 

-  | 

484 ! 4447! 

1>5.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 
{ 

!  ! 

195.0! 

26.  G! 

1.5! 

! 

-  ! 

454144,7! 

195.0! 

26.C! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

2o.C! 

1.5! 

! 

-  1 

4*4 ! 4447 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 
( 

!  I 

195.0! 

2a.O! 

1.5! 

! 

-  1 

494K4A47! 

195.3! 

2a. 01 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

4!4!4A47{ 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

2a. 0! 

1.5! 

i 

-  ! 

434(4447! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

1000! 

12 .0 {NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

544I4A47! 

195.0! 

2a. 0! 

9.0! 

1100! 

12.0 ! NONE 

I 

!  ! 

195,0! 

2a. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

544 ] 4*47! 

195.0! 

2a. 0! 

9.0! 

1100! 

1 2 .0! NONE 
! 

!  ! 

195,0! 

?a. 0! 

1.5! 

! 

-  1 

544]4A47! 

195.0! 

2a.  0! 

9.0! 

1100! 

1 2 . 0 ! NONE 
! 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  t 

54414447! 

195.0! 

2a. 0! 

9.0! 

1100! 

1 2. 0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 
!  I 

SPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

j  t 

JPA  Pittsburgh! 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

j  ; 

JPA  PITTSBURGH! 
i  i 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
SPA  PITTSBURGH! 
I  t 

!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTS8UR6H J 
!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
t  t 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
SPA  PITTSBURGH! 

S  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IRA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

|PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

J  l 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

i  i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

I  I 

IPA  PITTSBURGH ! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

(  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 

I  f 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 


T43L*  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


238 


£NS»! 

!  1V7CC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  * 

- - 

D I  ST  • 

OPERATOR 

!  NET  !C ODE! LENGTH! TROTH! 

t 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING  !S  {OPERATING  | 

! 

JIPncNT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  S ! //////!/////! 

ED  I 

!////////! 

POINT  »  L1NF-1 

•  A  0!  LINF-1  I 

VESSEL  N*HE  AND  NUH0ER 

!  Guard 

!  TON-  !PASE!  OVER-! 0VC8-! ///// ! 

HORSE* 

PASS-  ! 

(H6HT) !////////////////!  TP  I//////////! 

OR  ! 

!  NUHSEP 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER ! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

{ 

; 

(21)  CAMPBELL  TRANSPORTATION  ICO. 

1  •;  it 

•  15  J  i 

!  •*  it 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  *  1  11 

1 

1 

1 

1 

1  1 

HPL  5205 

i  ...... 

!  544UA47!  175.0!  2o.C! 

9.0! 

-  1 

1100! 

12.0!N0NE 

!pa  Pittsburgh! 

1982  ! 

H9L  5206 

! 

1  I  !  175.0!  24.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

J 

1982  ! 

i  ...... 

!  544UA47!  175.0!  26. C! 

).0! 

.  1 

1100! 

12.0!N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

H9L  3207 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

;  ...... 

!  544J4A47!  195.0!  26. C! 

9.C! 

-  1 

1100! 

12.01N0KE 

•PA  PITTSBURGH* 

1982  ! 

HPL  £208 

! 

!  !  !  175. 0!  2o.O! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

!  544 ! 4A47 !  175.0!  26.0! 

9.0* 

•  1 

1100! 

12.01N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1982  ! 

1 

HPL  3207 

! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

i  - 

!  544*4*4? j  175.0!  24. C! 

9.0! 

-  1 

1100! 

12.0SN0NE 

!PA  PITTSBURGH* 

1982  i 

H9L  3210 

! 

!  !  !  175.0!  ?a. 0* 

1.5! 

i 

-  1 

1 

1  1 

!  544 * 4 A 47 *  195.0!  26.0! 

7.0! 

_  1 

1100! 

1 2. 0*  HONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1982  ! 

H?L  3211 

! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

!  544 !4 A47 •  175.0!  2o.C! 

9.0! 

•  1 

1100! 

12.0*NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1982  ! 

M9L  8212 

!  !  !  1)5.0!  <6.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

•  544*4*47!  195.0!  2c. 0! 

9.0! 

-  1 

1100! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1962  I 

JU  1003 

! 

!  !  !  175.0!  26. Cl 

1.S! 

1 

.  t 

1 

■  ...... 

!  344! 4*46!  203.0 !  26.0! 

7.5! 

-  1 

1000! 

’  11,7 ! NONE 

f PA  PITTSBURGH! 

1937  ! 

NC  26 

! 

!  !  !  200.0!  ?6.C! 

1.3! 

i 

-  1 

1 

!  422*4*40!  1 75.0!  26. C! 

5.0! 

-  1 

650* 

11.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

NO  23 

! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

!  422*4*40*  175.0!  26.0! 

9.0! 

.  ; 

650! 

It.OlNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

t 

NO  544 

« 

!  !  !  1?5.C!  ?6.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

;  ...... 

!  422! 4A40!  175.0!  26.0! 

9.0! 

**  ! 

1000! 

11.2! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

NO  S 49 

!  !  !  175.0!  2o. 0! 

1.3! 

1 

-  1 

1 

t  1 

!  422! 4*40!  1?5.0!  26.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

11.2!N0NE 

•PA  PITTSBURGH! 

1  1 

1957  ! 

NC  552 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.S! 

• 

-  1 

1 

;  ...... 

•  422J4A40!  175.0!  26.0! 

9.C! 

-  • 

1000! 

11  .2! NONE 

!  PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

NO  553 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

!  412*4*40!  175. C!  24. C! 

a.7! 

-  • 

986* 

11.3! NONE 

iPA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

NO  557 

< 

!  !  !  175.0!  26.1! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

i  ... - 

!  42254*40!  175.0!  2d-C! 

9.0! 

-  • 

1000! 

11.2!N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

NO  563 

! 

!  !  !  17S.0!  28.:* 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

i  ...... 

!  412*4*40!  1*5.0!  ?6.C! 

6.7! 

•  1 

986! 

11.01NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

AKH  7C3 

! 

!  !  !  175.0!  26.1! 

1.4! 

* 

-  1 

1 

•  40054A4C!  175.1!  26.1! 

9.C! 

-  • 

900! 

1  2.0*  NONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

RAN  70S 

! 

!  !  !  17J. 1*  24.1* 

1.5! 

1 

-  1 

1 

•  400!4Aa.O!  175.1!  26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

12.0! NONE 

•PA  PITTS8UR.GH! 

1958  ! 

RKH  706 

! 

!  *  !  175.1!  76.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

i  ...... 

!  400!4*%0!  173.1*  2o.1 ! 

9.0! 

.  1 

900! 

12.0! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

*  ! 

1958  j 

*KM  7321 

! 

!  !  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

1 

-  1 

l 

!  544857 

!  429*4*401  175.1!  26.1! 

9.0! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1973  ! 

AKH  7322 

! 

!  !  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

1 

.  1 

• 

! 54435* 

427*4440!  175.1!  26.1! 

9.0* 

•  1 

900! 

W.GiNONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1973  ! 

SKM  7323 

! 

1  !  !  175.1!  2 0 , 1  .* 

1.5! 

! 

•  ! 

1 

!  544P57 

!  429*4*40!  175.1!  26.1* 

9.0! 

-  ; 

900! 

12 .0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1973  ! 

RKH  7324 

! 

!  !  !  175.1!  25.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 544660 

42 >! 4440!  175.1!  26.1! 

9.0! 

•  j 

900! 

12.01NDNE 

SPA  PITTSBURGH! 

•  ] 

1973  ! 

RKH  7325 

! 

!  !  173.1!  26.1! 

1.5! 

i 

-  1 

• 

!  54 A  961 

A23S4A40!  I'S.l!  26.1! 

9.0! 

-  1 

900! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  { 

1973  ! 

RKH  8705 

! 

!  9  175.1!  Is.)! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1274458 

414*4440!  I’S.O!  26.01 

5.0! 

-  ! 

9C0! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ] 

1954  ! 

RKH  8707 

! 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 264957 

•  414*4440!  175.0!  24.C! 

3.0! 

900! 

12.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1952  ! 

RKH  3720 

! 

!  1  175.3!  23. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

j 

1294116 

417S4A40!  175.0!  26. G! 

9.0! 

.  1 

1000! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  i 

1956  ! 

1 

! 

!  1  175.0!  21.0! 

!  1  !  ! 

1.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

1 

J 

(01)  CAPPBELL/  ROBERT 

! 

! 

1  !  !  • 
11  !  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

9  *LPY  OATS  IX 

•731314 

73! 1»11 !  64.9!  13.0! 

12.3! 

504* 

-  ! 

23,5 ! NONE 

SHE  SOOTHSAY  ! 

1988  I 

naranpo  u 

! 

!  !  35.0!  13.0! 

12.3! 

• 

154! 

! 

1252724 

511111!  44. A!  12.0! 

5.5* 

135! 

-  ! 

14.0! NONE 

!HC  300TH8AY  ! 

1947  I 
! 

! 

! 

1  1  46.0!  12.C! 

!  1  !  ! 

5.6! 

1 

! 

! 

69! 

! 

1 

i 

!  HARBOR  ! 

(32)  CAN  DO/  INC. 
CAN  DO 

I 

! 

! 

137759? 

!  1  !  1 

!  1  1  ! 

67S1A02!  -  !  -  1 

! 

< 

7.$i 

! 

1 

1 33oi 

! 

! 

76! 

j 

j 

1  FUEL  4 

WATER 

!  ! 

!LA  CUT  OFF  1 

! 

I 

1976  ! 

CAN  00  III 

! 

!  !  110.0!  26.0! 

•  1 

! 

16! 

*PUHP 

1621504 

63! 1 >02!  -  !  -  J 

10.0* 

1200! 

68! 

l FUEL  l 

WATER 

!LA  CUT  OFF  ! 

1981  ! 

! 

1 

1 

•  •  102.6*  26.0! 

1  !  1  ! 

5.0! 

1 

! 

1 

16! 

( 

1PUHP 

\ 

(32)  CAN  00/  INC. 
CAN  00  NO  2 

II 

i 

i 

157447? 

11  1  ! 

11  1  ! 

64 11*02 !  -  1  -  ! 

1 

1 

6.5! 

j 

i 

1500! 

( 

! 

76! 

! 

I 

ifuel  i 

WATER 

!  ! 

!  ! 

JLA  CUT  OFF  ! 

I  | 

! 

! 

1975  ! 

CAN  DC  V 

1  !  97.5!  26.0! 

5.0! 

1 

16! 

SPUHP 

1 600377 

64J1A021  -  1  -  ! 

4.0! 

1392* 

90! 

-  ! FUEL  4 

WATER 

•LA  CUT  OFF  • 

1978  | 

1 

i 

1  !  102.6!  26.01 

1  •  •  1 

6.5! 

! 

! 

1 

16! 

1 

IPUHP 

! 

!  ! 

!  l 

(32)  CANAL  «A»CC 

COMPANY/ 

1 

INC  I  • 

!  1  1  ! 

1  1  1  ! 

I 

• 

i 

i 

! 

! 

1 

!  ! 

! 

BILL  ANDREWS 

1546727 

35013*35!  1*0. C!  42.0! 

9.ci 

5600! 

-  ! 

43 .0 ! NONE 

!LA  NEW  ! 

1975  1 

CAROLINE 

1 

1  1  UC.O!  42.0) 

f.O! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1247454 

147!J*35!  91.7!  30. C! 

3.5! 

HOO! 

-  ( 

I7.0IN0NT 

!LA  NEW  ! 

1955  J 

CLA»KE  BERRY 

I 

1276457 

1  1  K4.0*  30.1! 

1  331  3*36!  7?. 41  26.01 

1.5! 

3.0! 

! 

1530! 

-  ! 

-  ! 

! 

46. 0! NONE 

!  Orleans  i 
!LA  NEW  ( 

! 

1964  ! 

C»S  II 

l 

1273253 

1  I  *5.01  23.0! 

6.5* 

1 

-  1 

! 

ItIJtJM  1J.2I  13.21 

4.0! 

TOO! 

-  1 

24*0! NONE 

! LA  BELLE  ! 

1963  ! 

CPS  III 

1 

!  1  13.2!  16.2! 

3.5! 

» 

-  ( 

1 

1274205 

2213*34!  41.7!  1S.4J 

*.!! 

'00! 

-  ! 

25. 01  NONE 

•LA  BELLE  ! 

196*  ! 

OEJORAN  VALENTINE 

J 

l27io*g 

!  •  41.7!  15.3! 

40313*311  114.0*  40*0! 

3.5! 

9.0! 

! 

4300! 

•  1 

-  ! 

! 

47.0 !NONE 

!  CHASSE  ! 

!L*  NEW  ! 

1 

1963  ! 

ELAINE  JONES 

1 

!  !  154.0!  *0.0! 

7.0* 

! 

-  ! 

1 

1 306770 

404*3*35!  1*4.0!  *0.0! 

9.0! 

5000! 

-  ! 

46.0! NONE 

!LA  NEW  j 

1967  ! 

ELIZABETH  MUSCR 

1 

1  !  U4.0!  40. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  I 

1 514727 

203! 3* 35 1  »3.3!  30.0! 

£.5* 

1700! 

-  1 

46.0IN0NE 

SLA  NEW  j 

1969  I 

ELXZA9ETH  LANE 

!  1  IOC, 01  30.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

•560347 

434*3*35!  1*0.0!  33.0! 

1.6! 

42)oi 

-  ! 

46.0! NONE 

JLA  NEW  ( 

1974  ! 

HAMILTON 

i 

!  !  1*0.0!  M.C! 

S.6! 

! 

-  ! 

! 

1723144 

211 ! 3*35 !  1*1.3!  ’4.0! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

17.0J  NONE 

JLA  NEW  ! 

1980  ! 

1 

!  !  1*1.3!  3-.C! 

4.0! 

! 

-  1 

1 

JOSEPH  NE*<tICX  JONES 

!o37537 

402! 3* 35!  1>9.5!  42.0! 

9.6! 

5600! 

-  ! 

34.0! NONE 

JLA  NEW  ! 

1951  I 

LAINEY  JONES 

!  1  Pi. 3J  42.0! 

8.3! 

! 

-  ! 

! 

1424371 

4721JA36!  U3.9*  42.0! 

9.0! 

oOOO ! 

-  ! 

46.0! NONE 

!LA  NEW  j 

1987  ! 

LEONIDAS  POLK 

1 

1  !  114.0!  42.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

1234530 

32713*35!  115.6!  M.C! 

3.0! 

4oooi 

-  ! 

16 .0! NONE 

1LA  NEW  ! 

1961  ! 

LUKE  BURTON 

! 

1  1  145. C!  3).C! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

1547931 

31213*35!  U4. C!  35.0! 

5.6! 

4200! 

-  ! 

U.01N0NE 

JLA  NEW  ! 

1973  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

!  ! 

!  1  144.0!  35. 0! 

!  1  !  ! 

11  !  1 

6.0! 

! 

« 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 
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ENG*! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  NET 

- (REGIS' 

!  COAST  !  TER 
!  GUARD  !  TON- 
!  NUMBER  !  WAGE 


VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT 


codejlength1 

•»**!  RFG. 
S£e!////// 
PAGE!  OVER” 
IV  !  ALL 


BPOTH! 

PEG. ! LOAD-. 
/////!  ED 
OVER-!///// 
ALL  SLIGHT 


! CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  •  EOUIPNENT  !TC!  BASE 

»////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  MLI6HT) !//////////////// ITD! ////////// 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
0UILT  « 
OR  ! 
•REBUILT! 


1 

1 

(32)  CANAL  BARGE  COMPANY/  INC!. 

1 

1 

1 

1  1 

1  t 

1  t 

j 

1 

1 

1 

1 

t 

2 

1 

t 

j 

2 

2 

j 

1 

1 

j 

2 

! 

1 

t 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

! 

t  2 

1 

j 

1 

1 

2 

2 

LYDIA  E  CAMPBELL 

!  550490 

1 

312J3A35! 

144.0! 

35.0! 

8.6! 

4200! 

-  1 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

1 

1  1 

144.0! 

35.0! 

6.0! 

t 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

NED  HERRICK 

!  264059 

1 

327! 3  A  35 ! 

135.6! 

35.0! 

3.0! 

3200! 

—  1 

16.0! NONE 

•LA  NEW 

1 

1960 

l 

1 

1  ; 

145.0! 

35.0! 

8.0! 

1 

.  1 

1 

!  ORLEANS 

2 

PITCAIRN 

! 267516 

1 

104J3A35! 

86.5! 

24.0! 

8.0! 

800! 

-  1 

46.0! NONE 

!la  new 

1 

1962 

i 

» 

<  1 

70.0! 

24.0! 

6.5! 

j 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

SALLY  POLK 

! 274493 

j 

46213*35! 

148.2! 

3^.6! 

9.0! 

3200! 

1 

42 . 0! NONE 

‘LA  NEW 

1 

1957 

j 

1 

1  1 

143.2! 

34.8* 

7.0! 

t 

.  1 

! 

•  ORLEANS 

1 

SEMINOLE  BRAVE 

! 666*00 

1 

631 ! 3A36 ! 

1S5.0! 

50.0! 

9.0! 

7400! 

-  1 

47.6*  NONE 

•LA  NEW 

« 

1982 

! 

1 

1  1 

155.0! 

50.0! 

6.0! 

; 

-  1 

1 

2  ORLEANS 

2 

SEMINOLE  CHIEF 

! 651447 

1 

o31 ! 3436 ! 

1S5.0! 

50.0! 

9.0! 

7200! 

-  ! 

47.6 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1982 

i 

1 

1  2 

155.0! 

50.0! 

6.0! 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

SEMINOLE  PRINCESS 

!c6399* 

1 

519*3436! 

140.0! 

44. C! 

9.0! 

4600! 

•  1 

47.6 ! NONE 

•LA  NEW 

1 

1984 

i 

] 

t  1 

140. C* 

44.0! 

9.0! 

; 

•  « 

1 

!  ORLEANS 

1 

SEMINOLE  WARRIOR 

!  657643 

1 

631  *  3A  36 ! 

155.0! 

50.0! 

9.  C! 

7400! 

-  1 

47 .8! NONE 

1LA  NEW 

« 

1982 

i 

[ 

1  2 

155.0! 

50.0! 

6.0! 

1 

-  1 

> 

•  ORLEANS 

; 

WALTER  HAGESTAD 

! 595745 

1 

259! 3*  35 ! 

140.0! 

40.0! 

8.0! 

4200! 

-  2 

1 7 .0! NONE 

SLA  NEW 

t 

1978 

1 

j 

;  5 

140. 0! 

40.0! 

3.0! 

* 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

C9C  118 

.'526994 

1 

796 ! 4 A  41 • 

195.0! 

35. C! 

3.6! 

-  1 

796! 

14.5! NONE 

! LA  NEW 

1 

1955 

1 

« 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

« 

-  1 

1 

*  OPLEANS 

2 

CBC  119 

! 526995 

j 

796 ! 4A41 • 

195.0! 

35.0! 

3.6* 

.  > 

1400! 

14.5 ! NONE 

•LA  NEW 

1 

1956 

1 

» 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

CBC  128 

! 595540 

1 

5I7J4A46! 

120.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ; 

1200! 

17.0 ! DIESEL  PUMP 

•LA  NEW 

1 

1966 

j 

j 

1  ; 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  1 

5 

!  ORLEANS 

1 

CBC  408 

! 266711 

1 

1 69! 4*43! 

110.0! 

30.0! 

5.1 ! 

•  1 

401  ! 

8. 0! NONE 

•LA  NfW 

i 

U53 

! 

1 

1  ; 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

t 

-  1 

5 

!  ORLEANS 

; 

CBC  410 

1  ...... 

1 

205 !  4A<»3 ! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  1 

540! 

7.0! NONE 

•LA  NEW 

j 

1969 

1 

2 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

1 

•  ORLEANS 

; 

C8L  554 

! 615333 

t 

202 !4 *43 ! 

12C. 0! 

30.0! 

6.0! 

-  1 

500! 

9.0!  NONE 

•LA  NEW 

1 

1979 

1 

1 

1  j 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

j 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

| 

C8X  1 

*539125 

1 

775  !4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

14. 5  *  NONE 

SLA  NEW 

1 

1978 

; 

1 

t  1 

195.1! 

15.1! 

I.o! 

2 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

i 

C8X  2 

5539126 

1 

775J4A46! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  1 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

2 

1978 

! 

i 

2  2 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

• 

CSX  3 

! 5*9127 

1 

775! 4*46 ! 

195. 0! 

35.0! 

3.6! 

-  j 

1450! 

14.  5  '.NONE 

SLA  NEW 

1 

1978 

» 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

•  « 

I 

!  ORLEANS 

; 

cex  4 

! $89125 

j 

775 ! 4*46 ! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

2 

1978 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

* 

-  1 

j 

!  ORLEANS 

1 

cex  5 

!  539129 

1 

775!4A46* 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  ; 

1450! 

u.sInone 

!LA  NEW 

i 

197? 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  1 

J 

!  ORLEANS 

< 

CBX  6 

! 539130 

» 

77514*46! 

195.0! 

35.0! 

2.6! 

! 

1450! 

14.5! NONE 

! LA  NEW 

2 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.1* 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

•  ORLEANS 

2 

cex  7 

•559131 

! 

77514*46! 

195.0! 

35.0! 

8.6'! 

-  ! 

1450! 

1 4. 5  !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

! 

; 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  3 

•559132 

1 

775 !4*46! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

.  1 

1450! 

14.5 ! NONE 

! LA  NEW 

2 

1978 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

•  ORLEANS 

i 

C8X  9 

! 539133 

1 

775 ! 4*  46 1 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

1450! 

14.5  !  NONE 

!LA  NEW 

1 

1978 

« 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  10 

!5?9134 

1 

775J4A46! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5  !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

! 

i 

!  ! 

19$.l! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

CBX  11 

!  5  391 35 

! 

775*4446! 

195.0! 

3  5 .  C ! 

8.6! 

•  1 

1450! 

1 4. 5  !  NONE 

•LA  NEW 

! 

1978 

1 

• 

!  ! 

1  >5.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

CBX  12 

!  5  5  9 1 3  6 

! 

775*4*48! 

195. C! 

35.0! 

8.6! 

! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

.  1 

! 

*  ORLEANS 

! 

CBX  13 

! 539137 

» 

77514*46! 

195.0! 

*5.0! 

3.6! 

-  ! 

1450! 

14. 5  !NONF 

1LA  NEW 

! 

1978 

1 

t 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

1 

CBX  14 

! 5391 38 

» 

775!4*4;>! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1450! 

14. SJNONE 

SLA  NEW 

! 

1978 

j 

! 

1  1 

195.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

CBX  15 

i539159 

j 

775! 4*46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

U50! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

! 

-  l 

| 

!  ORLEANS 

2 

CBX  16 

! 5391 40 

1 

77554*48! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

•  1 

1450! 

14.5 ! NONE 

!L A  NEW 

! 

1978 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CCX  17 

1539141 

1 

775! 4*48  1 

195.0! 

35.0! 

3.o! 

-  1 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

I 

1975 

1 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

CBX  16 

! 559142 

2 

77554*48! 

195.01 

*5.0! 

5.6! 

i 

1450! 

14.5! NONE 

!IA  NEW 

! 

1978 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

.  1 

t 

!  ORLEANS 

! 

cex  19 

1 569143 

; 

775! 4446 ! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

! 

1450! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

j 

1975 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

•  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

CBX  20 

*569144 

; 

77554*46! 

195.0! 

35.0! 

8.6 ! 

! 

1450! 

14. SJ  NONE 

!LA  NEW 

i 

1978 

! 

» 

2  1 

19$. 1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  1 

2 

!  ORLEANS 

1 

C9X  21 

5539145 

; 

775J4A46! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

i 

1450! 

14.5!  NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

1 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

.  1 

i 

!  ORLEANS 

! 

cex  22 

i 559146 

! 

77  5 ! 4*  48 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1450! 

14.5! NONE 

SLA  NEW 

1 

1978 

1 

! 

1  ; 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CBX  23 

1539147 

1 

77514*48! 

10$. 0! 

15. 0! 

3.6! 

1 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

; 

CBX  24 

! 559148 

1 

77514*48! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

! 

1450! 

14. si  NONE 

!LA  NEW 

i 

1978 

1 

1 

1  ; 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  25 

1  ...... 

» 

775UA48! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  i 

1450! 

14.5! NONE 

!IA  NEW 

1 

1978 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

■  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

CBX  26 

!  5*91 50 

j 

775*4446  * 

195.0! 

35. 0! 

8.6! 

-  i 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

! 

1973 

! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  27 

1539151 

| 

77514A44! 

H5.0! 

35.0! 

3.6! 

! 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

1  ORLEANS 

I 

CBX  28 

! 539152 

| 

77514*46} 

19S.0! 

35.0! 

3.o! 

! 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

1 

1973 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

2 

.  ; 

1 

!  ORLEANS 

1 

CBX  29 

1  5391  53 

1 

775! 4  *46 ! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1450! 

u.sInone 

ILA  NEW 

! 

1978 

! 

1 

!  1 

195.1! 

*5.1! 

1.6! 

i 

-  1 

» 

!  ORLEANS 

! 

CBX  30 

1559154 

! 

775 14446! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

.  1 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

! 

1978 

! 

j 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

; 

-  ! 

* 

!  ORLEANS 

! 

C*X  31 

1539155 

775*4446! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

i 

U50! 

u.sInone 

! LA  NEW 

1 

1978 

t 

\ 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

1 

-  ! 

■ 

!  ORLEANS 

! 

CBX  32 

1 5*91 56 

l 

77514*481 

195.0! 

35.0! 

3.8! 

-  ! 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

I 

1978 

| 

! 

!  1 

193.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

CBX  33 

1539157 

! 

775 ! 4443! 

195.0} 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

14501 

U . 5 1  NONE 

!LA  NEW 

! 

1978 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  14 

! Si91 5  * 

1 

775!4*46i 

1>5.0! 

35.01 

6.6! 

1 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1 

1978 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.11 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CBX  35 

15*9159 

1 

77514*48! 

195.0! 

*5.0! 

3.6‘ 

-  ! 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1 

1978 

1 

; 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CPX  36 

1539160 

i 

77514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

! 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

CBX  37 

1539161 

1 

77514*46! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  1 

1450! 

1  4. S ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978 

! 

t 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

CBX  38 

1539162 

i 

77514**8! 

195.0! 

3?.C! 

8.6! 

-  i 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

1 

1978 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBX  39 

1599163 

j 

775)4446 ! 

195.0! 

*5.0! 

6.6! 

i 

1450! 

U.SINONE 

!LA  NEW 

t 

1978 

1 

! 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

t  ! 

195.1! 

! 

! 

35.11 

1 

l 

1.6! 

1 

! 

1 
! 

2 

•  1 

i 

i 

1 

1 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

! 

I 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  QF  VESSELS 


£N5R! 

OIST* 

VESSEL 

OPE8ATOP 

!  COAST 

NAME  AND  NUMBER  »  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  9IHENSIC7I5  SOPArTl 

1  NET  JCO OE! LENGTH! SPDTHl  1 

-1 PEGIS-!  **** 1  REG.  1  6 EG. 1  LOAD* • 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  IP*  jE!  OVER-! OVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  ! 

!  !  6ST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TCI  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  ! 

NO»SE(  OASS-  ! CLIGHTJ !//////////////// (TO 1 ////// ////I 
POWER !  ENGEPS  !  (FEET)!  LINE-J  (EE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

! 

(32)  CANAL 

C9X  AO 

1 

i 

PARSE  COMPANY*  INC*. 
(CONTINUED)  • 

1529164 

1  •  1 

1  •  1 

1  2  1 

1  1  ! 

1  77514A46! 

1  1 

j  1 

;  1 

195. 0*1  35.0! 

; 

; 

1 

i 

3.6! 

1  1 

j  j 

s  t 

t  ; 

i  1450* 

1 

j 

1 

t 

1 4.5 i NONE 

1 

1 

! 

! 

SLA  NEW 

1973 

• 

CPX  41 

i 

! 5a91 65 

•  •  1 

•  77514A46! 

195.1!  35.1! 
165.0!  T5.C! 

1.6! 

3.6! 

2  -  1 

!  14*0! 

2 

14.5 'NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

j 

cex  ‘2 

i 

•525166 

!  775 1 4A4o! 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.  V. 

1.6! 

3.0! 

_ 

!  -  ! 

!  1450! 

1 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NFW 

1978 

C3X  43 

t 

! 539167 

1  !  ! 

•  775 ! 4*46 ! 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

m 

;  -  t 

*!  1450! 

1 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NE«< 

1978 

CBX  44 

i 

!5*61/>S 

1  !  1 
•  77514A46! 

165.1!  35.1! 
H5.0!  35.0! 

1.6! 

fi.o! 

_ 

!  -  ! 

•  1 450 i 

5 

U.5 1  NONE 

!  ORLEANS 

! LA  NEW 

1978 

CPX  45 

i 

!526iao 

;  ;  ; 

\  77514A46! 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

1  -  1 

!  1450! 

j 

14. 5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

j 

C8X  4 6 

i 

1529170 

;  1  ■ 

i  775  ! 4 A *6  ! 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1  .ft! 

3.6! 

1  .  1 

j  1450! 

; 

1  4 . 5  !  NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

CPX  47 

» 

j  S39171 

‘  1  ! 

!  7  75 • 4 A  46 1 

195.1'  35.1! 
193.0!  75.0! 

1.6! 

3.o! 

j  -  1 

!  14501 

; 

14. si  NONE 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

1978 

cex  42 

i 

1539172 

•  !  ! 

•  77514A46! 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1  .ft! 

3.6! 

_ 

2  -  ; 

1  1450! 

; 

14. si  NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1973 

j 

COX  49 

i 

1 5*91 73 

1  ;  1 

1  775i4A4o*‘ 

165.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

i  H5oi 

» 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1973 

cex  50 

2 

j  5a 91 74 

!  •  1 

1  77514A46! 

165.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

1  .  1 
•  1450*! 

j 

U.S'NONF 

•  ORLEANS 

•LA  NEW 

1978 

C9X  St 

2 

j  S*9175 

2  1  ; 

•  775! 4* 46! 

165.1!  *5.1! 
1*5.0!  RS. 0! 

7.6! 

3.4! 

_ 

1  .  j 

!  1450! 

j 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

CPX  52 

l 

1 5  *9 1 76 

;  1  2 

1  77514A46! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

1  m  J 

1  1450! 

2 

1 4  *  5 i NONE 

!  ORLEANS 

‘LA  NEW 

1973 

CSX  53 

i 

j  5391 77 

<  1  ; 

1  77$i4A44! 

165.1!  75.1! 
165.0!  35.0! 

I.ft! 

3.6! 

_ 

i  usoi 

l 

1 4 , 5 ! NONE 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

1978 

cex  5x 

t 

! 5*9176 

;  ;  j 

i  77514A46! 

165.1!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

J  -  1 

!  usoi 

1 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1798 

CRX  55 

1 

! 536179 

1  1  ! 

!  77514446! 

I65.I!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

_ 

i  1 4  5  0  i 

; 

14. si  NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

CPX  55 

1 

1S3913C 

;  ;  1 

1  775 ! 4*46 ! 

195.1!  35.1! 
165.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

2  m  2 

•  1450! 

j 

1 4. si  NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

C8X  57 

1 

•5^9131 

1  1  ; 

1  775  j  6A4ft 1 

165.1!  35.1! 
163.0!  35.0! 

1.6! 

e.6! 

_ 

!  -  ! 
i  usoi 

j 

u.sInone 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

1978 

CPX  58 

2 

is««n? 

2  i  ! 

1  775  UA44 ! 

1*3.1!  35.1! 
165.0!  1 5.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

!  m  J 

•  1450! 

» 

U.  5  !  NONE 

•  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

cex  so 

i 

•529163 

•  •  ! 

1  775 14  a  46! 

16$. 1!  35.1! 
1*5.0!  *5.0! 

1.5! 

5.o! 

_ 

1  .  t 

•  1450! 

; 

14.5 ! NONE 

!  0®LeAN$ 

SLA  NEW 

1973 

CPX  6C 

1 

j  5*9164 

j  j  1 

j  77$ ; 4146! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  *5.0* 

I.ft! 

3.6! 

•  -  ! 

•  1450! 

j 

U.5!  NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

CPX  ftl 

1 

•‘5  39165 

1  !  ! 

•  77514A46! 

165.1!  35.1! 
165.0!  35.0! 

I.ft! 
3. ft! 

_ 

!  -  ! 
i  1450! 

2 

14.5!  NONE 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

1978 

CRX  52 

j 

i5>51A6 

2  ;  t 

•  77514A461 

165.1!  *5.1! 
163.0!  35.0! 

1.4! 

3.6! 

_ 

2  -  1 

?  usoi 

j 

14,5! NONE 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

197? 

cex  53 

1 

i 5*  91 67 

1  !  ! 

!  77514A46! 

16J.1!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

!  -  ! 

•  1450! 

1 

1 4. 5*!N0NE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

C°X  54 

l 

j 59913* 

1  1  ; 

i  775 ! 4A  46 ! 

1*5.1!  *5.1! 
1*5.0!  35. C! 

1.6! 

3.4! 

_ 

1  •  ; 

i  usoi 

! 

U.5 !  NONE 

!  OPLEANS 

•LA  NEW 

1978 

CPX  55 

2 

! 5A9139 

!  •  ! 

1  775*4*46! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

I.ft! 

3.4! 

!  >  j 

•  1450! 

1 

14.5iN0NE 

•  ORLEANS 

!LA  NEW 

197? 

C?X  55 

1 

j  5  3919') 

!  •  ! 

!  77514*44! 

1*5.1!  33.1! 
1*5.0!  *5.0! 

1.4! 

3.4! 

_ 

1  .  t 

i  usoi 

! 

U.5!  NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

CRX  6 7 

1 

1539191 

•  •  ! 

•  77514A46! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  35.0! 

I.ft! 

3.4! 

_ 

!  -  ! 

!  1450! 

! 

14.5 (NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

C°X  63 

! 

•5*9192 

!  !  ! 

1  775  ! 4 • 46 • 

1*5.1!  *5.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

1  .  ; 

i  usoi 

! 

U.5 !  NONE 

!  ORLEANS 
! L A  NEW 

1978 

COX  69 

1 

•5X9113 

!  !  ! 

1  775*4aa* 1 

1*5.1!  3>.  1 ! 
1*5.0!  *3.:! 

1.6! 
8.0 ! 

_ 

!  -  ! 

!  U30! 

1 

U,  si  NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1978 

CRX  70 

1 

•  5 ’61 94 

!  1  1 
!  775*4446! 

1*3.1!  33.1! 
1*3.0!  *4.C! 

I.ft! 

3.6! 

!  -  ! 

!  U50! 

; 

14. si  NONE 

»  ORLEANS 

!L*  NEW 

1978 

CRX  71 

; 

15*9193 

2  1  { 

j  77624444! 

1*5.1!  75.1S 
1*5.0!  ? 5.0! 

1.6! 

8.6! 

_ 

!  -  ! 

!  U50! 

1 

U.  5j  NONE 

!  ORLEANS 

(LA  NEW 

1978 

CPX  72 

« 

•53919ft 

1  1  ! 

1  77S14A44! 

1*5.1!  35.1! 
1*3.0!  *5.0! 

1.6! 

3*4! 

_ 

;  -  1 

i  U50! 

! 

U.5 !  NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

C«X  71 

; 

1539197 

1  !  ! 

1  77534*46! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  *5.0! 

1.&! 

3.o! 

_ 

!  -  ! 

!  USD! 

! 

U.5!  NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1978 

cex  74 

j 

! 5  * 9 1  98 

1  1  1 

1  775144461 

165.1!  *5.1! 
1*5.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

j  .  ; 

!  1450! 

! 

14.5'NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1978 

cex  75 

t 

! 5*91 99 

1  1  ! 

1  775 ! 44  ! 

1*5.1!  35.1! 
1*3.0!  TS.O! 

1.6! 

--.6! 

„ 

;  .  1 

i  usoi 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1973 

CPX  76 

2 

i5»*:oc 

1  •  1 
!  775!  4A-.6! 

1*5.1!  *5.1! 
195.0!  35.0! 

I.ft! 

3.6! 

2  -  j 

i  usoi 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1973 

CSX  IF 

; 

•’ 5*9201 

!  !  f 

(  775144% 4! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  ’5.0! 

1.6! 

4.6! 

;  .  » 
i  usoi 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1978 

C9X  7* 

2 

1 5*9?02 

f  1  1 

•  7751444ft! 

19>.1!  35.1! 
1*5. j!  *5.0! 

1.6! 

4.6! 

_ 

;  •  » 
i  usoi 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1978 

CBX  79 

2 

i  5***20' 

;  ;  j 

1  775*44  4^  • 

1*1.1!  ?>. 1 ! 
1*3.0!  -*5.0! 

1.6! 

!,<>! 

. 

2  •  j 

!  1450! 

j 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

CSX  60 

1 

1 5*9204 

1  !  ! 

!  77514A46! 

1*5.1!  75.21 
1*5.0!  35. C! 

1.6! 

4.6! 

_ 

!  -  ! 

!  usoi 

! 

14.5 ! NONE 

1  ORLEANS 

!LA  NEW 

1973 

cex  m 

2 

1  5*9205 

1  1  ! 

!  7  7J *  4444 1 

1*3.1!  7j, I] 
1*5.0!  75.0. 

I.ft! 
3.  ft! 

!  -  ! 

!  1450! 

! 

14.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1973 

cex  52 

; 

j  5*9206 

1  !  ! 
1  775!4A4ft< 

1 *>.1 !  ’5.1! 
1*5.0!  5>.3t 

1.6! 

8.6! 

_ 

1  .  ; 

i  H5  oi 

J 

1  4. 5! NONE 

!  ORLEANS 

!L A  NEW 

197? 

C*X  fJ 

j 

15*9207 

;  1  2 

!  77^5  4A46 ! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  53.0! 

1.6! 

4.6! 

_ 

;  -  ; 
!  14*0! 

1 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

! LA  NEW 

1973 

CPX  64 

j 

133920* 

1  t  1 

1  775*4/^6! 

1*5.1!  35.1! 

1  * J.v!  ’5.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

!  *  ■ 

!  U50! 

; 

14.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

!L«  NEW 

1978 

CBX  65 

! 

•5U209 

!  9  ! 

!  7751444*! 

1*5.1!  *5.1! 
1*5. C!  33.0! 

1.6! 

3.6! 

_ 

I  -  i 

!  U50! 

! 

U.5INON5 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1973 

C«X  *6 

2 

15J9210 

!  !  ! 
1  7751444ft! 

1*3.1!  35.1! 
1*5.0!  35. 0! 

I.ft! 

I.ft! 

_ 

2  -  ; 
i  u<oi 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

! L A  NEW 

1978 

cex  87 

1 

1539211 

1  !  1 
1  775144*6! 

1*3.1!  *3.1! 
1*5.0!  35. C! 

I.ft! 

3.6! 

.  -  j 

!  1450! 

! 

1 4. $ ! NONE 

i  ORLEANS 

SLA  NEW 

1*78 

cex  S3 

; 

1  '*921 2 

!  1  1 
•  7751444ft! 

1*5.1!  35.1! 
1*5.0!  35.5! 

1.6! 

3.6! 

!  -  ! 
!  U50! 

! 

14.5! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1978 

CSX  201 

! 

•630162 

;  1  1 

i  69ft!444ft! 

1*5.1!  75. ij 
1*5.0!  *5.C! 

1.6! 

9.0! 

„ 

;  -  1 

i  t*50i 

{ 

14.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1 93C 

C9X  2C2 

» 

1610363 

1  !  ! 
1  ft6ft!444ft! 

1*5.3!  35. vl 
1*5.0!  3S. C! 

7.0! 

9.0! 

!  -  ! 
!  1450! 

2 

1 4.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

1980 

cex  20J 

! 

161CJ64 

1  1  ! 
i  666!4U6! 

1*5.3!  *5.C! 
1*5.0!  35.0! 

i.G! 

9.0! 

„ 

1  -  t 

i  usoi 

! 

14.5 iNONE 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

1980 

CSX  204 

1 

163C165 

t  2  1 

*!  69o!4A*4! 

1*5.0!  75.22 
165.0!  35.0! 

2.0! 

9.0! 

•  .  1 

i  U50! 

I 

U.si  NONE 

!  ORLEANS 

! L A  NEW 

1980 

CSX  20S 

2 

j  0*3366 

!  !  ! 
1  6991444ft! 

1*5.3!  35. C! 
195.3!  ?5. *• 

2.C! 

9.0! 

!  -  I 

!  1450! 

2 

14.5 INONE 

!  ORLEANS 

!L A  NEW 

1980 

1 

1 

i 

!  !  1 

1  !  1 

1  1  1 

1*5.0!  7j.c» 

!  1 

1  j 

2.0! 

j 

1 

!  -  ! 
1  ! 

2  < 

2 

i 

! 

!  ORLEANS 

\ 

t 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R! 

OIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAHE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

•  5VTCC! 

!  NET  ‘CODE! 
•!  REGIS'  !****! 
!  TER  5  SEE ! 
!  TON-  5PA6E! 
!  NASC  !  IV  5 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! SRDTH* 
RFG.  !  REG.! 
//////!/////• 
0V5R-50V6R-! 
ALL  5  ALL  * 

DRAFT! 

« 

LOAD-* 
ED  ! 
/////! 
LIGHT* 

HOPSE! 

POWER* 

CAPACITY! 

1 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  »  ‘VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  IOPERATING  • 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT)! //7/////////////JTD!//////////! 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  CANAL 

PARGE  COMPANY, 

1 

2 

INC!. 

■  1  1 

i  i  i 

J  i  i 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

; 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

; 

1 

1 

1 

1 

C0X  206 

!6303a7 

5  69654A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 4. 5 ! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1930 

!  5  5 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

COX  207 

! 630416 

5  69o!4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

1*5.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  ! 

C3X  208 

•630417 

5  69o!4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 4 . 5 ! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1980 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

; 

1 

ORLEANS  ! 

C9X  209 

•63C418 

•  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

195. C! 

25.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS  ! 

C8X  210 

'.630419 

5  69654A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 4. 5 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

1 

* 

ORLEANS  ! 

CBX  211 

! 630666 

5  69654A46! 

175. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

C0X  212 

! 63C66  7 

5  69654A46! 

1°5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

l 

1 

ORLEANS  ! 

CPX  213 

! 630668 

5  69654446! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  ! 

COX  214 

‘630669 

5  696*4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1931 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

—  • 

1 

t 

ORLEANS  ! 

CBX  215 

! 630753 

•  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1931 

195.0! 

35.G! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

CBX  216 

! 673754 

5  69o!4446! 

1>5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

« 

ORLEANS  ( 

cex  217 

! 630755 

!  o96'4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

175.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

1 

l 

ORLEANS  • 

CBX  213 

! 630756 

!  69654446! 

1-95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U50! 

14.5 ! NONE 

SLA 

NEW  • 

1981 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  ! 

CBX  219 

!*30?57 

5  696*4446! 

19$. 0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

* 

ORLEANS  ! 

CSX  220 

1630753 

5  09654A45! 

10S.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

5  5  5 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

2 

t 

ORLEANS  ! 

CBX  221 

5630759 

•  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14S0! 

14. 5!  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

l 

l 

ORLEANS  ! 

CBX  222 

1630760 

5  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

1 

ORLEANS  ! 

CBX  223 

*630761 

5  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1961 

5  5  5 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

l 

1 

ORLEANS  ! 

cex  224 

! 6*0762 

!  69654446! 

1  >5.0! 

33.C! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

1«  3.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

CBX  225 

•630763 

5  69654446! 

1  >5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

14. 5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

ORLEANS  ! 

CPX  226 

! 633160 

5  69654446! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

J  !  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

; 

1 

ORLEANS  ! 

CBX  227 

•633161 

!  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

14.5! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1981 

!  !  ! 

1  >5.0! 

*5.0! 

2.0! 

i 

-  t 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPX  228 

•633162 

!  69654446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1450! 

14.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

! 

!  •  5 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

» 

-  ! 

2 

1 

ORLEANS  ! 

CSX  229 

! 633163 

5  09654446! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

14.5SN0NE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

! 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS  ! 

CBX  230 

•633164 

•  69o!4A46! 

1«5. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

14.5! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1981 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  1 

; 

1 

ORLEANS  ! 

C9X  246 

•645720 

!  754! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1527! 

1 2. S ! NONE 

SLA 

NEW  • 

1982 

5  5  5 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  J 

C3X  247 

1445721 

5  75454446! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  248 

5645722 

!  75454446! 

195. 0! 

3  3.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12. 5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  249 

•645723 

5  754*4448! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW  1 

1982 

!  !  ! 

195.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

-  t 

1 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  250 

5645724 

1  75454446* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

*2.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982 

! 

t  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPX  231 

5  . 

5  75454*46* 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

1527! 

1  2. 5 !  NONE 

SLA 

NEW  ) 

1982 

! 

5  5  5 

1«5. 0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ; 

• 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  252 

•645726 

I  754*4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1527! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1982 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

Cex  233 

•545727 

!  75454*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  J 

1982 

! 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

; 

! 

ORLEANS  ! 

CSX  234 

5645728 

1  754*4*46! 

195. C! 

25. C! 

9.0! 

- 

i 

1 5  2  7  j 

12.5JN0NE 

!IA 

NEW  ! 

1982 

!  5  ! 

19$. 0! 

35.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS  ! 

CPX  255 

1645729 

!  754 J  4446! 

195.0! 

35.01 

7.0! 

- 

! 

1527! 

12.5! NONE 

1  LA 

NEW  | 

1982 

! 

!  5  ! 

195.1J 

2S.C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  l 

CBX  256 

554J730 

!  75454*46! 

195.1! 

35.0! 

7.0! 

- 

1 

1527* 

12.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1982 

J  5  5 

195.11 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  237 

5645731 

!  75454*45! 

195.1! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1527! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1982 

5 

!  5  5 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

1 

ORLEANS  ! 

CPX  238 

5645732 

!  754*4*46* 

19$. 1J 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1527J 

12.5! NONE 

1 L  * 

NEW  ! 

1982 

! 

!  5  • 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  1 

t 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  239 

•645733 

!  75414*48! 

195.1! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12.5IN0NE 

It* 

NEW  ] 

1982 

!  !  5 

17J.1! 

3*.  0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  260 

5645734 

!  754*4*46! 

193.1! 

*5.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1962 

1  5  5 

195.1! 

35.0* 

1.7! 

! 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS  ! 

CBX  261 

5  574^49 

5  63354*40! 

D3.0! 

*5.0! 

3.6! 

- 

» 

1443! 

14.5!  NONE 

!  L  A 

NEW  i 

1976 

5 

!  i 

19$. 0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

2 

! 

ORLEANS  l 

CPX  401 

5605274 

!  1 0  0  9  J  4  A  41 5 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

! 

1  499J 

14. SJNONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  •  * 

175.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

•  > 

! 

! 

CBX  402 

j  605273 

1009*4*41! 

19>. 0! 

*5.0! 

i.6* 

- 

1 

148  7  i 

14.5! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i  5  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

■  * 

1 

! 

CBX  403 

•603271 

1C!'9'4A41* 

U5.0! 

36. C! 

i.o! 

- 

1 

UIV! 

14. 5! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

*  5 

175.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ; 

j 

1 

CBX  501 

ii?2452 

5  9C7J4A41! 

195.0! 

35.C! 

3.6! 

- 

* 

1523! 

14.5! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  1 

! 

1 

CBX  502 

5622453 

90754*41* 

175.0* 

35.0! 

6.6! 

- 

* 

1525! 

14.5J  NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  5  5 

195.0! 

*5.0! 

1.3! 

2 

-  I 

! 

! 

CBX  303 

5672454 

90754*41! 

19%  0! 

55. C! 

8.6! 

- 

i 

1523! 

14.5! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

1  1 

1>5.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

• 

COX  504 

5622455 

90?*4A4li 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1523! 

14.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

CPX  505 

5622457 

90714*41! 

195.0! 

35.0! 

5.6! 

- 

! 

1523! 

1 4.5 1  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

! 

!  ! 

195.0* 

*5.0! 

1.3! 

! 

-  » 

! 

! 

CBX  506 

5622458 

907*4*41! 

195.0! 

*5.0! 

9.6! 

- 

) 

1523! 

14.5! NONE 

|H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

•  ! 

195. CJ 

35.0! 

1.3! 

1 

-  » 

! 

! 

CBX  507 

5422463 

90714*41! 

195. 0! 

*5.0! 

8.6* 

- 

» 

1523! 

u.sinoh; 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

j 

-  ! 

1 

1 

CBX  503 

5622466 

907 ! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

! 

1523! 

1 4. 5 ! NOME 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

•  1 

2 

! 

CBX  509 

5627533 

907*4*41! 

195.0! 

*5.0! 

3.6! 

- 

! 

1 48 

1 4. sj  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1950 

5 

175.0! 

*5.0* 

1.3! 

} 

-  ! 

i 

! 

CSX  510 

563C509 

90754*41! 

195.0! 

35.0! 

9.6* 

- 

I 

1520! 

14.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

I960 

! 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

•  ; 

! 

! 

!  I  !  !  !  !  !  !  !  !  1 

!  !  !  !  ! 


! 
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ICAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  !  ESI  !  CARGO  HARDLINE  !S  !OPE»ATINt  i  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  I  TEAR  1 
MU  mm  POINT  !  LINE-1  •  AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) *//////////////// Jtd!///////F// (  OR  ! 
POWER!  ENGFRS  !  (FEET)!  LINE-2  !ES!  LINE-2  j.REBUILT! 


» 

1 

2 
t 

1S20i 

i 

j 

» 

j 

14.5! NONE 

j 

« 

t 

1 

■ 

! MO  ST.  LOUIS 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

l  1980  ! 

- 

1520! 

14.5! NOHE 

i 

! MO  ST.  LOUIS 

!  ! 

1  1980  ! 

- 

1520! 

14.5JN0N' 

i 

!M0  ST.  LOUIS 

!  ! 

!  1930  ! 

- 

mei 

19.41N0KE 

l 

!M0  ST.  LOUIS 

!  ! 

!  1980  ! 

- 

l5Tii 

19. 4! NONE 

l 

!M0  ST.  LOUIS 

!  ! 

!  1980  ! 

- 

1535! 

19.4! NONE 

i 

!M0  ST.  LOUIS 

!  ! 

!  1980  ! 

- 

1533! 

U.sibONE 

j 

!M0  ST.  LOUTS 

1  1 
t  1980  ! 

- 

1533! 

14. 5! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1981  j 

- 

15  33! 

14.5 1  NONE 

i 

INO  ST.  LOUIS 

!  ! 
1981  ! 

- 

1500| 

1 4. 5  j  NONE 

!LA  NEW 

!  ! 
1979  ! 

■  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

14 . 5 {NONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

“  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

" 

1500! 

1 4  .  S ! NONE 

JLA  NEW 

1979  ’• 

! 

!  ORLEANS 

! 

" 

iscoi 

14. 5! NONE 

! L A  NEW 

1979  ! 

■  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

“ 

1 SOC! 

14.5! NONE 

!la  new 

1979  *| 

“  ! 

; 

!  ORLEANS 

; 

“ 

15C0! 

14.5 !NONE 

!LA  NEW 

1979  j 

•  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

- 

1500! 

14.5  '.NONE 

!LA  NEW 

1979  * 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

1 

“ 

1500! 

14.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1979  i 

•  ! 

j 

!  ORLEANS 

1 

1500! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  i 

■  ! 

i 

!  ORLEANS 

2 

“ 

1500! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1979  j 

■  ! 

l 

I  ORLEANS 

; 

* 

1500! 

1 4. 5 InONE 

!  LA  NEW 

1979  i 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

1 

• 

1500! 

14.5! NONE 

SLA  NEW 

1979  j 

“  ! 

; 

!  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

1 4. 5 JNONE 

!la  NEW 

1979  ! 

■  ! 

« 

!  ORLEANS 

! 

” 

1500! 

14.5! NONE 

!LA  NEW 

1979  » 

■  ! 

• 

!  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

14.5  InONE 

!LA  NEW 

1979  ! 

-  ! 

i 

I  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

1 4  •  5 i NONE 

ILA  NEW 

1979  | 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

14.s!nONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

-  ! 

« 

I  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

14. 5  j  NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

-  ! 

i 

I  ORLEANS 

! 

1500! 

14 .5  !NONE 

ILA  NEW 

1979  t 

~  ! 

! 

I  ORLEANS 

1 

“ 

1500! 

14.5*  NONE 

ILA  NEW 

1 979  J 

#  ! 

j 

I  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

1 4. si  NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

“  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

m 

1500! 

14. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

“  ! 

i 

1  ORLEANS 

j 

* 

1500! 

14.5!  NONE 

ILA  NEW 

1979  j 

“  ! 

i 

I  ORLEANS 

! 

“ 

1500! 

14.5!N0NE 

ILA  NEW 

1979  ! 

“  ! 

« 

I  ORLEANS 

! 

-  \ 

1500! 

13.C5NONE 

ILA  NEU 

1982  ! 

*  ! 

j 

I  ORLEANS 

j 

- 

1500! 

1 3 • 0! NONE 

ILA  NEW 

1982  j 

■  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

- 

15^0! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1982  J 

1 

^  ! 

i 

I  ORLEANS 

! 

- 

1500! 

1 3 . 0! NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

•  ! 

t 

I  ORLEANS 

! 

-  J 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

! 

•  ! 

2 

I  ORLEANS 

J 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1983  1 

I 

“  ! 

! 

t  ORLEANS 

! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1983  ! 

i 

™  ! 

2 

I  ORLEANS 

! 

•  i 

1500! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1983  ! 

i 

•  i 

! 

I  ORLEANS 

! 

•  i 

1500! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1983  ! 

» 

™  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

-  j 

t>f»0! 

13. 0! NONE 

ILA  NEW 

1983  ! 

i 

■  ! 

; 

I  ORLEANS 

! 

•  j 

16'5» 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

» 

-  f 

i 

I  ORLEANS 

! 

•  j 

1500! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

198?  ! 

• 

-  i 

! 

I  ORLEANS 

! 

-  i 

1500! 

14.5  JNONE 

ILA  NEW 

1982  1 

i 

•  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•  i 

1500! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

j 

-  ! 

t 

I  ORLEANS 

! 

•  j 

1500! 

14.5  j  NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

! 

*  ! 

; 

I  ORLEANS 

! 

•  i 

1 5C  ! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

! 

■  ! 

i 

I  ORLEANS 

! 

«  ; 

1500! 

1 4 . 5] NONE 

ILA  NEW 

1982  ! 

! 

-  ! 

j 

I  ORLEANS 

I 

■  * 

» 

16’  2! 

14.5! SOKE 

1 

!“0  ST.  LOUIS 

1 

1980  ! 

i 

167?! 

14.5 INONE 

l 

I 

!«0  ST •  LOUIS 

1 

! 

I960  ! 

•  t 

■ 

1622! 

14.5!  NONE 

2 

INO  ST.  LOUIS 

1 

! 

1980  ! 

-  i 

j 

; 

• 

1o?2*! 

! 

! 

14.5  INONE 

1 

; 

1 

I 

!*0  ST.  LOUIS 
! 

! 

1 

! 

1980  ! 

! 

2 

i 
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EKSR! 

01 ST!  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NllNBER 


■VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 


!  NET  'CODEHENGTN 
! REGIS"!****!  REG. 

!  TER  !  SEE!////// 
!  TON*  ! PAGE !  OVCR- 
!  N*GE  !  IV  !  ALL 


6P0TH!  ! 

PEG.JLOAD-! 

/////!  ED  ! 
OVER-!/////!  HORSE! 
ALL  !Lt5HT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  £ST  !  CARGO  HANOLIN: 
CARGO  »  FIXtO  !  EQUIPMENT 
////////!  POINT  !  LINE-1 


1VESSEL  ! 
$  ‘OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 


®ASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 


TO !////////// 


ENGEPS  •  (FEET)'  LINE-2 


EE!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
*  REBUILT! 


(32)  CANAL  PAR6E 

i 

j 

COMPANY r  INC • . 
(CONTINUED) ! 

j  ii  i 

i  ii  i 

!  ii  i 

1 

2 

1 

2 

i 

j 

t 

i 

2 

1 

2 

i 

2 

■ 

2 

2 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

1 

; 

2 

CBY 

3058 

•612775 

i 

•  932 ! 4A41 •  200.0! 

!  !  !  200.1! 

35.0* 

75.1! 

6.6! 

1.3! 

-  ! 

1672! 

14.5! NONE 

i 

!M0 

2 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1980 

i 

i 

CBY 

3065 

! 63C522 

• 

!  932 !4A4t 1  20C.0! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.3! 

-  ! 

1672! 

1 4. 5 ! NONE 

l 

!M0 

i 

ST.  LOUIS  • 

l 

1981 

• 

i 

CBY 

3023 

‘630525 

i 

•  932 ■ 4A41  1  200.0! 

!  !  !  200.1! 

?5.0! 

35.1! 

8.6! 

1.3! 

-  ! 

1672! 

14. 5! NONE 

j 

•HO 

; 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

i 

; 

CBY 

3089 

! 830526 

i 

!  932!4A41!  200.0! 

!  !  !  200.1! 

35.0! 

35.1! 

3.6! 

1.3! 

-  ! 

1  o7  2  • 

14.5 ! NONE 
; 

•MO 

2 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

1 

2 

CBY 

309B 

! 63C523 

i 

!  93214A41!  200.0! 

•  !  *  200.1! 

35.0! 

35.1! 

3.6! 

1.3! 

“  ! 

1672! 

14.5! NONE 

i 

•MO 

t 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

2 

i 

CBY 

3109 

•630531 

■ 

•  93?!4Ah1!  2C0.0! 

!  !  !  200.1! 

35.0! 

25.1! 

8.6! 

1.3! 

“  ! 

1672* 

14.5*  NONE 

!M0 

• 

ST.  LOUIS  * 

i 

1981 

i 

j 

CBY 

3118 

! 63C533 

i 

•  93214*41!  200.0! 

!  !  !  200.1! 

35.0! 

35.1! 

6.6! 

1.3! 

—  ! 

1672! 

1 4. 5 ! NONE 
; 

•HO 

i 

ST.  LOUIS  S 

i 

1981 

i 

i* 

CBY 

3129 

•630536 

i 

1  93214A41!  290. 0! 

!  i  •  200.1 ! 

25.  C! 
35.1! 

3.o! 

1.3! 

“  ! 

1o72» 

14.5! NONE 

2 

•MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

1 

2 

CBY 

6020 

! 6l 9520 

i 

!  1C>0!4A41!  200.0! 

!  1  !  2*3.0! 

35.0! 

33.0! 

8.6! 

1.3! 

-  ! 

1633! 

14.5! NONE 

i 

!M0 

i 

ST.  LOUIS  « 

i 

1980 

i 

t 

C«Y 

6039 

1819527 

i 

1  1  020 ! 4» <»1 !  200.0! 

!  !  !  2C0.0! 

35. C! 
35.0! 

3.6! 

1.3! 

-  ! 

1635! 

14.5! NONE 

i 

!  HO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1980 

2 

i 

CMS 

27 

j  ------ 

; 

!  125*4*43!  92. C! 

!  !  !  92.0! 

27.0! 
27. C! 

5.C! 

1.0! 

-  ! 

300! 

24.0 ! NONE 

2 

•L* 

; 

NEW  • 

ORLEANS  • 

1955 

i 

1 

Cl'S 

110 

•554552 

! 

•  297*4*43!  110.0! 

!  •  !  110. C! 

45.  C! 
45. C! 

5.6* 

1.0! 

-  ! 

663! 

9 . 0 ! NONE 

l 

•LA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  * 

1971 

1 

2 

CMS 

112 

! 560279 

i 

!  34414A43!  113.0! 

!  1  •  110.0! 

50.0! 

50.0! 

5.6* 

1.0! 

”  ! 

737! 

9. 0! NONE 

t 

SLA 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1973 

j 

i 

CMS 

205 

•572839 

i 

•  54414A43!  110.0! 

•  !  •  110.0! 

50.0! 
50. C! 

6.6! 

1.0! 

-  ! 

737! 

9.0! NONE 

■la 

i 

NEW  • 

ORLEANS  » 

1976 

i 

i 

CMS 

206 

•573568 

; 

•  34454F43!  110.0! 

!  !  !  110.0! 

50.0! 

50.0! 

5.6! 

1.0! 

-  ! 

737! 

7.0! NONE 

i 

!LA 

i 

NEW  • 

ORLEANS  ! 

1978 

; 

i 

CMS 

207 

1578735 

( 

•  344J4A43!  110.0! 

!  •  !  1 1 C. 0! 

52.0! 
52. C* 

6.8! 

1.0! 

—  ! 

737! 

9.0! NONE 

2 

!LA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  * 

1976 

1 

2 

CMS 

208 

1578736 

; 

!  34414*43 1  110.0! 

!  !  !  110.0! 

52.0! 

52.0! 

8.0! 

1.0! 

-  ! 

737! 

9.0! NONE 

i 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1976 

2 

i 

CMS 

209 

•594975 

i 

!  350! 4f  4J  *  110.0! 

!  !  !  110.0! 

52. C! 
52. C! 

6.5! 

1.5! 

-  ! 

737! 

7 . 0 ! NONE 

i 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1973 

* 

t 

CMS 

210 

! 596592 

2 

1  35054F43!  113.0! 

!  !  !  110.0! 

52.0! 

52.0! 

6.5! 

1.5! 

-  ! 

737! 

7.0 ! NONE 

j 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  I 

1978 

t 

2 

CMS 

411 

1567795 

! 

•  1*9!  4 A 4 3 !  110.0! 

!  «  !  113.0! 

70.0! 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

-  ! 

500! 

7.0 ! NONE 
; 

SLA 

2 

NEW  • 

ORLEANS  S 

1975 

! 

2 

CMS 

412 

•56JC39 

i 

!  13914A43!  11C.C! 

•  !  •  110.0! 

30.0! 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

“  ! 

500! 

7.0! NONE 

i 

SLA 

; 

NEW  S 

ORLEANS  • 

1975 

! 

2 

CMS 

413 

1563460 

; 

1  1 39*  4*43!  110.0! 

!  !  1  113.0! 

:o.o! 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

“  ! 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1975 

1 

! 

CMS 

414 

5563705 

; 

!  1*914*43!  110.0! 

!  !  1  110.0! 

30.0! 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

i 

o 

o 

«"»  1 

7.0! NONE 
; 

SLA 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1975 

! 

! 

CMS 

415 

1569019 

! 

!  16914*43!  110.0! 

!  !  !  110.3! 

30.0! 
30.  C! 

6.6! 

1.6! 

2 

500! 

-  i 

7.0!  NONE 
* 

SLA 

{ 

NEW  • 

ORLEANS  • 

1975 

! 

! 

CMS 

416 

1570997 

i 

•  1AV.4A43!  110.0! 

•  !  !  110.0! 

30.0! 

30.0! 

6.6! 

1.8! 

; 

S00! 

-  j 

7.0! NONE 
! 

SLA 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1976 

j 

i 

CHS 

417 

1571314 

!  1*9!4A-5!  110.0! 

!  !  *  11C.0! 

70.0! 

30.0! 

6.8! 

1.6! 

-  ! 

2 

500! 

-  ; 

7 • 0! NONE 

i 

SLA 

i 

NEW  I 

ORLEANS  • 

1976 

! 

! 

CMS 

418 

1571732 

• 

!  12954A43!  11 5.08 

!  !  !  11C. O' 

30.0! 
30. C! 

6.6! 

1.6' 

; 

S00! 

-  ! 

7.0SN0NE 

! 

SLA 

* 

N*V  ! 

ORLEANS  • 

1976 

• 

! 

CMS 

419 

•  57223! 

• 

!  1*9!4A43!  110.0! 

!  !  !  110.)' 

30.9! 

70.0! 

6.6! 

1.6* 

-  ! 

! 

500! 

-  i 

7. OiNONE 

i 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1976 

! 

1 

CMS 

420 

1572754 

! 

•  1  39*4*43!  110.0! 

!  !  !  1 1  C .  o ! 

30.0! 

20.0! 

6.6! 

1.6! 

! 

{ 

500! 

-  ! 

7. OINONE 

2 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1976 

! 

! 

CMS 

421 

•575033 

• 

•  189!*A4T‘  110.0! 

!  !  !  HC.O! 

30.0! 

30.0! 

6.6* 

1.6! 

-  ! 
i 

509! 

7. OINONE 

i 

•LA 

{ 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1976 

i 

i 

CMS 

422 

1 375368 
; 

!  1«)!4A45!  110.0! 

!  !  *  110.0! 

30.0! 

C! 

6.6! 

1.6! 

-  ; 

! 

500! 

-  ! 

7. OiNONE 
! 

•LA 

! 

new  J 

ORLEANS  • 

1976 

! 

CMS 

423 

! 575790 

i 

!  1*9'4A43!  110.0! 

!  !  •  110.0! 

30.0! 

30.0! 

6.5! 

1.6! 

-  ! 

2 

5C0! 

-  ! 

7.0! NONE 

2 

SLA 

2 

NEW  ■ 

ORLEANS  ! 

1976 

i 

! 

CMS 

424 

! 576C43 

i 

!  189*4*43!  110.0! 

!  !  !  110.0! 

70. C! 
30.  C! 

6.6! 

1.6! 

! 

2 

500! 

-  i 

7. OiNONE 

i 

•LA 

! 

NEW  ! 

OPLEANS  ! 

1976 

! 

; 

CMS 

425 

1576295 

i 

•  1  89'.  4*45!  110.0! 

!  !  •  110. G! 

3C.C! 

30.0! 

6.6! 

I.o! 

i 

500! 

•  ; 

7. OiNONE 

2 

SLA 

j 

NEW  S 

ORLEANS  ! 

1976 

i 

! 

CMS 

426 

•576876 

j 

!  1 89J4A45!  110.0! 

!  •  !  110.0! 

7*0.0! 

70.0! 

6.6* 

1.6! 

2 

SCO! 

-  ! 

7.0! NONE 
; 

SLA 

2 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1977 

2 

i 

CMS 

426 

1530942 

j 

!  1*9*4*43!  110.0! 

!  !  •  110.0! 

30.0! 

10.0! 

4.6! 

1.6! 

2 

500! 

-  i 

7. OiNONE 

i 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

19?7 

! 

! 

CMS 

429 

•551072 

; 

•  1 R9 ! 4A  43 !  110.0! 

!  !  !  HO.O! 

70.0! 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

; 

500! 

-  i 

7.0! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1977 

2 

i 

CMS 

430 

! 5*1073 

!  189*4*43!  110.0! 

•  !  110.0! 

30. C! 
30.0! 

o.6! 

1.6! 

! 

500! 

-  2 

7.0 ! NONE 
! 

SLA 

; 

NEW  ! 

ORLEANS  « 

1977 

i 

! 

CMS 

433 

1582369 

! 

169*4*43!  110.0! 

•  J  110.0! 

70.0! 

3  0.0! 

0.6! 

1.6! 

i 

900! 

7.0! NONE 

2 

•LA 

j 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1977 

! 

I 

CMS 

434 

159148* 

! 

!  1 9* • 4*  43 !  110.0! 

!  !  !  110.0! 

30.0! 

30.08 

6.8! 

1.0! 

i 

541! 

-  j 

7. OINONE 

i 

ilA 

! 

NEW  S 

ORLEANS  { 

1976 

1 

! 

CMS 

435 

*591555 

1 

!  19d!4A43!  1 1 C.O! 

1  !  110.0! 

3C.0! 

7  0.0! 

8.6! 

1.0! 

; 

541* 

-  i 

7. OINONE 
{ 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1978 

! 

; 

CMS 

438 

1592*78 

2 

!  19614*43!  110.0! 

!  !  !  110.0! 

30.0! 

T9.0! 

7.0! 

1.0! 

; 

541! 

-  ! 

7. OINONE 
; 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  * 

1978 

! 

! 

CMS 

436 

1601*20 

2 

!  19054*43!  110.0! 

!  !  !  110.0! 

70.)! 

30.0! 

7.0! 

1.0! 

* 

541! 

-  ; 

7.0! NONE 
! 

SLA 

! 

BELLE  • 

CHASSE  • 

1979 

J 

! 

CMS 

439 

•801981 

i 

!  1 9  0 ! 4  A  4  3 !  110. C! 

!  !  1 t C.O! 

30.0! 

30.0! 

7.0! 

1.0! 

j 

541* 

-  j 

7. OiNONE 

i 

SLA 

i 

BELLE  ! 

CHASSE  ! 

1979 

! 

i 

CMS 

440 

•302567 

i 

•  19014*43!  110.0! 

!  !  110.0! 

3C.0! 
30.  C! 

7.0* 

1.0! 

i 

541! 

-  i 

7.0! NONE 

l 

SLA 

i 

BELLE  ! 

CHASSE  * 

1979 

i 

i 

CMS 

441 

5802424 

i 

!  19054*43!  1 1 0.0! 

!  !  !  11C.C! 

30.0! 

30.0! 

7.0! 

1.0! 

i 

541! 

-  2 

7. OINONE 
; 

SLA 

i 

BELLE  ! 

CHASSE  ! 

1979 

j 

CMS 

442 

i 802930 

2 

!  19054A43!  1 1 0.0! 

•  !  11C. 9! 

30.0! 
30. C! 

7.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

541! 

-  | 

7. O'NONE 
; 

ILA 

! 

BELLE  ! 

CHASSE  ! 

1979 

i 

j 

CMS 

443 

•805127 

; 

19C14A43!  110.0! 

!  !  !  110.0! 

30.0! 

30.0! 

7.0! 

1.0! 

i 

541! 

-  2 

7. OiNONE 

t 

SLA 

i 

BELLE  ! 

CHASSE  • 

1979 

i 

; 

CMS 

444 

•679213 

1 

!  19014*43!  110.0! 

*  !  110.0! 

30.  C! 
70.0! 

7.0! 

1.0! 

i 

541* 

•  i 

7. OiNONE 
i 

SLA 

! 

BELLE  I 

CHASSE  ! 

1979 

i 

! 

CMS 

474 

! 535226 

■ 

!  1 90 ! 4*43 l  110.0! 

!  !  110.0! 

30.0! 
30. C! 

6.6! 

1.6! 

.  i 

! 

500! 

-  ! 

7. OINONE 

i 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  • 

1977 

i 

! 

CMS 

475 

•565229 

i 

190*4*43!  110.0! 

!  !  11C.0! 

70.0! 

30.0! 

6.6! 

I.o! 

! 

■ 

500! 

-  i 

7. OiNONE 

2 

SLA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1977 

t 

i 

CMS 

476 

•5*6065 

2 

190*4*45!  1 1 C.O! 

!  !  110.0! 

30.0! 

30.2! 

6.6  ! 
1.6! 

—  2 
i 

500! 

-  ; 

7. OINONE 

i 

SLA 

; 

NEW  J 

ORLEANS  f 

1977 

! 

! 

CMS 

477 

•586667 

! 

!  190*4*43!  110.0! 

!  !  11  C.O! 

70.0* 

30.0! 

6.6! 

1.6! 

-  ! 

500! 

-  1 

7.0! NONE 
! 

SLA 

j 

NEW  ! 

ORLEANS  S 

1977 

! 

! 

CMS 

476 

1536668 

! 

1 

190S4A43!  110.0! 

!  !  110.0! 

•  !  ! 

30.0! 

70.0! 

i 

6.o! 

1.6! 

2 

• 

1 

500! 

-  ! 

! 

7. OINONE 
! 

SLA 

! 

{ 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

i 

1977 

! 

2 

! 

i 


TA91.E  2  -  INSCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR ! 
OIST* 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  !DRAfT! 

!  NET  !COOE!  LENGTH! 3RDTH!  ! 
-!R£GIS-!«***‘  *EG.  •  FfO.lLOAD-* 
T  =  R  !  SEE!//////'/////!  £0  ! 

TON-  ! ®A  JF  J  OVt «-!OVER-!/////! 


•CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!//////// S  POINT 
HOPSc!  PASS-  ! (LIGHT) 


!  NAGE  !  IV  !  ALL  I  ALL  ‘LIGHT!  POVEP!  ENGERS  !  (FEET) 


‘VESSEL 
!  CARGO  HANDLING  !$  ‘OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LXNE-1 

•////////////////!TD! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


(32)  CANAL  BARGE  COMPANY/  INC!. 

(CONTINUED)' 


CMS  507 
CMS  SOS 
CMS  509 
CMS  511 
CMS  514 
CMS  515 
CMS  Sift 
CMS  517 
CMS  519 
CMS  520 
CMS  521 
CMS  522 
C**S  523 
CMS  524 
CMS  525 
C»S  526 
CMS  527 
CMS  525 
CMS  530 
CMS  531 
CMS  533 
CMS  534 
CMS  536 
CMS  537 
CMS  538 
CMS  539 
CMS  540 
CMS  541 
CMS  542 
CMS  543 
CMS  544 
CMS  545 
C“S  545 
CMS  549 
CMS  557 
CMS  533 
CMS  559 
C“$  561 
CMS  562 
CMS  563 
CMS  564 
CMS  565 
CMS  566 
CMS  588 
CMS  569 
C“S  570 
CMS  574 
CMS  575 
CMS  57ft 
CMS  577 
CMS  573 
CMS  579 
CMS  530 
CMS  611 


1589352 

i 

j  559709 

i 

•570CS1 

i 

S  570(96 

{ 

‘•577396 

i 

1577397 

j 

! 577657 

j 

1577723 

i 

159346® 

! 594072 

« 

! S93C26 

j 

1 598852 
] 

! 59936ft 

• 

j 599764 

i 

! 603654 

| 

SoC3855 

j 

! 604497 
! 

1604746 

j 

! 595562 

j 

•599970 

■613171 

j 

! 61 3276 

i 

•613*42 

! 

! 513*43 

j 

lftUC32 

i 

i 614453 
! 

•614454 

jft14*97 

! 

UUP* 

i 

i  64211  3 

i 

1624225 

! 

J543114 

! 

i 643402 

i 

1 643647 

! 

1823505 

i 

i 628508 

! 0?d744 

f 

1626968 

! 

1629011 

! 

U29C12 

j 

J  829273 
! 

! 629274 
! 

1829275 

1 

I6299JS 

1 

16299J6 

i 

1630C34 

■ 

i5*6118 

i 

1537124 

! 

! 537125 

! 

!  5  ?i 0ft6 

i 5*3536 

! 

•538743 

j 

15*3749 

i 

! 57904$ 

! 

! 

! 


1  !  •  ! 

J  ;;  i 

!  |  {  i 

!  203!4A43i  12C.0' 

!  •  1  120.0! 

1  203J4A43!  120.0! 

!  !  !  120.0! 

!  203I4A431  120.0! 

1  !  !  120.0! 

1  20314A43!  170.0! 

1  *  *  170-0! 

•  196*4443!  120. C! 

1  !  !  120.0' 

!  19^  » 4*43 !  120.0! 

1  1  !  120. 0! 

!  19314A43!  120.0! 

!  •  1  12C.0! 

!  193*444*!  120.0! 

!  !  !  120. 0! 

1  202*4446!  120.01 

!  !  !  170.0! 

1  20254443!  120.0! 

1  •  !  120.0! 

1  202 ! 4A46!  12C.0! 

1  !  !  120.0! 

!  20254*43!  120. 0! 

!  !  !  PC. 3* 

!  202! 4A43!  120.0! 

!  !  •  12C.0! 

1  2C254A42!  I’O.O* 

1  •  !  12C.0! 

1  202J4A43!  120. J! 

1  !  !  1*0.3! 

!  20214A43!  12-0.0! 

1  1  !  12C.C! 

!  202!4A4tj  120.0! 

1  1  !  120.0! 

1  20214AO!  170.0! 

1  !  !  12C.0! 

!  2C4!4A43!  1 >C.u! 

1  !  !  17C.0! 

1  204  •  4  a 4 S •  1?c.0! 

1  •  •  PO.fi! 

!  202! 4 A43!  120.0! 

1  1  1  120.0! 

1  2C214A43!  17C.0! 

1  *  •  1 >3-0! 

•  199J4A43!  170.0* 

1  1  !  120.0! 

!  199*4443!  120.0! 

1  !  !  PC. 3! 

!  2C2! 4A432  1 >C.O! 

!  •  !  120.0! 

1  202!*a  *3!  120.0! 

1  1  1  120.C! 

1  2C214A43!  12C.0! 

!  1  1  120.0! 

1  202 ! 4A43J  nO.O! 

1  !  !  12C.0J 

1  202*4443!  PS.3* 

1  !  1  120.0! 

!  202! 4A43!  12C.0* 

1  !  1  12C.0! 

1  2C2! 4A43!  rO.C! 

!  !  !  120.0! 

1  202!4a«3!  120.0! 

1  !  1  120.0! 

!  202 !4A43!  170.0! 

!  !  !  17C.0! 

!  20254A43!  1 20. 0} 

!  !  1  12C.0! 

!  20 2! a A  43 !  17C.0! 

!  !  !  PC.O! 

!  2C2 ! 44*3!  120.0! 

!  !  !  UO.J! 

!  2C2!4A«.*1  120.0! 

!  !  !  170.01 

!  202! 4A43!  170.0! 

!  !  !  120.0! 

!  :•:«.!  4AU|  173.0! 

!  !  !  120.0! 

!  202 I4A43J  17Q.0! 

!  !  !  170.0! 

!  2C214A4M  170.0! 

!  !  !  120.0! 

!  202J4A43!  12C.0! 

!  !  !  120.0! 

!  2C2J444M  170.0! 

t  i  !  i::.o! 

!  202*4443!  1 *0.0! 

!  !  !  120.0! 

!  202!4A<.3‘  12G.0! 

!  !  !  170.0! 

!  202 !^  443!  120.0* 

!  !  !  173.C! 

!  196!4At1!  i >0.0! 

!  !  !  120.0! 

!  193! 4443]  120.0! 

1  !  !  170.0! 

!  19*!4A43!  120.0! 

!  !  !  12C.0! 

!  196*44  43!  PC.O! 

!  !  •  170.0! 

!  196S4A43!  120.0! 

!  •  •  120.0! 

!  19854443!  12C.C! 

!  !  !  120.0! 

!  198J4A43!  120.0! 

!  !  !  120.0! 

!  4C1 ! 4443 !  140.0! 

!  !  !  140.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


i  j 

i  i 


;  i 


30.  C! 

o.ft! 

- 

*3.C! 

1.6! 

*0.0! 

6.6! 

- 

33.fi! 

l.o! 

30.0! 

ft.6! 

- 

30.0! 

Uft! 

33. C! 

6.6! 

- 

30.0! 

1.6! 

*0.C! 

7.0! 

- 

33. C! 

1.0! 

3C.0! 

7.0! 

- 

33. C! 

1.0! 

*0.  C! 

6.6* 

- 

30.  C! 

1.0! 

*0.C! 

7.0! 

- 

30. C! 

1.0! 

*  C  -  0 1 

7.C! 

- 

30.0! 

1.0! 

30.  C! 

d.6! 

- 

33.3! 

1.0! 

30.0! 

6.  o! 

- 

30. C! 

1.0! 

*u.C! 

6.  o! 

- 

*0.0! 

1.0! 

3C.0 ! 

6.o ! 

- 

1.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

3  3  .  C ! 

1.C! 

*3.0* 

6.6! 

- 

30. C! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

30.0! 

1.0! 

*3.0! 

6.6  ! 

- 

30.C 

1.0! 

33.0! 

6.6! 

- 

*0.0! 

1.0! 

*0.0' 

7.0! 

- 

*0.C! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

*0.0! 

1.0! 

*0.C! 

6.6! 

- 

*0.0! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

*3.0! 

1.0! 

00.0!  6.6!  -  ! 

70.C!  1.0!  ! 

50.0!  6. ft!  -  * 

30. C!  1.0!  ! 

30. C!  6.6!  -  ! 

30.0!  1.0!  ! 

*0.0!  6.6!  -  • 

33.0!  1.0!  ! 

3C.3!  8.6!  -  ! 

30. C!  1.0!  • 

33.0!  6. o!  -  ! 

30. C!  2.0!  ! 

5.6!  -  • 

30.C!  2.0!  ! 

23.0!  6.5!  -  ! 

T0.C!  1.0!  ! 

30.0!  6.5!  -  ! 

3  3.3!  1.3!  ! 

*3.0!  6.5!  -  ! 

*3.0!  1.0!  ! 

*3.0!  6.6!  -  ! 

33. g!  1.3!  ! 

33.0!  e. 6!  -  ! 

20.0!  1.0!  t 

30.3!  ft.o!  -  ! 

*0.C!  1.0!  ! 

*3.0!  6.4!  -  ! 

30.0!  1.C!  ! 

30.0!  5. 5 1  -  ! 

*0.0!  1.0!  ! 

23.3!  6.6!  —  ! 

•0.3!  1.3!  ! 

30.0!  5.6!  -  ! 

30.0!  1.0!  1 

*0.0!  6.o!  -  ! 

13.0!  1.0!  ! 

30.U!  8.5!  -  ! 

*g.3!  1.0!  • 

*3.0!  6.6!  -  ! 

30. C!  1.0!  ! 

*0.0!  t. ft!  -  ! 

*0.C!  1.0!  ! 

30.0!  7.0!  -  ! 

*0.0!  1.3!  • 

*0.0!  6.6!  -  • 

*).:!  1.C!  • 


?  3.0! 

o.e! 

- 

30.0! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

*0.0! 

1.0! 

*0.C! 

7.0! 

- 

*0.C! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

3C.0! 

1.0! 

*0.0! 

6.0! 

- 

30. C! 

1.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

*0.C! 

1.0! 

*0.0! 

7.0! 

- 

*0.0! 

1.0! 

32.0* 

ft.o! 

~ 

*0.0! 

1.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

39. C! 

1.0! 

!  • 

i  • 


550! 

—  i 

7.0'NONE 

55oi 

7.0!  NONE 

550! 

7.0! NONE 

550! 

7 . 0! NONE 

59oi 

_  1 

6.0! NONE 

i 

590! 

—  i 

6. 0! NONE 

i 

590! 

6.0IN0NE 

590! 

—  t 

6.0! NONE 

1 

590! 

7.0 ! NONE 

590! 

7. 3 i NONE 

590! 

—  i 

7 .0! NONE 

i 

590! 

7. C! NONE 

590! 

7.O!N0n> 

590  j 

7.0 ! NONE 

590! 

?.0!N0NE 

590! 

7 . 0  j  NONE 

590! 

7.0! NONE 

590! 

7.0! NONE 

590! 

7.0‘NONE 

590! 

7.0! NONE 

i 

590! 

7.0! NONE 

590! 

?.0!NONE 

590! 

7.0! NONE 

590! 

7 .0! NONE 
! 

590!  7.0! NONE 

-  !  ! 

590!  7.0 ! NONE 


-  i 

59oi 

i 

7.0! NONE 

590! 

7.0!  NONE 

590! 

•  j 

7 .0! NONE 

i 

590! 

s 

8.6! NONE 

590! 

5.6! NONE 

S9oi 

8. 6 ! NONE 

590! 

3.6! NONE 

590! 

3.6! NONE 

500! 

9.0! NONE 

i 

5Coi 

1 

9,0! NONE 

500! 

_  i 

9.0! NONE 

i 

500! 

I 

9.0! NONE 

i 

o 

o 

1 

• 

9. 0} NONE 

o 
o 
^  1 

9.0! NONE 

i 

500! 

—  1 

l 

9.0! NONE 

t 

500! 

l 

9.CJN0NE 

500! 

9.0! NONE 

500! 

9.0! NONE 

500! 

-  i 

9. 0! NONE 

50oi 

9.0'NONE 

590! 

6.0! NONE 

590! 

6.0! NONE 

590! 

6.0! NONE 

590! 

6.3! NONE 

• 

590! 

l 

6.0! NONE 

590  j 

7 .0! NONE 

590! 

7.0! NONE 

96  S! 

7.3! NONE 

!  ! 

!  ! 

!  5 


!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

•LA  NEW  • 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  * 

•  ORLEANS  • 

•LA  NEW  * 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  • 

!  ORLEANS  * 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

SLA  NEW  • 

!  ORLEANS  * 

!LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  * 

SLA  NEW  • 

•  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  * 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

!LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  • 

SLA  NEW  • 

!  ORLEANS  ! 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  dELLE  • 

•  CHASSE  • 

SLA  BELLE  « 

!  CHASSE  ! 

•LA  8ELLE  ! 

!  CHASSE  • 

‘LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

•LA  NEW  J 

!  0&LFANS  • 

!LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

•LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

!LA  BELLE  • 

!  CHASSE  ! 

SLA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

!LA  BELLE  • 

•  CHASSE  ! 

!LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

!LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  j 

I  LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  J 

!  ORLEANS  l 

!L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  i 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  i 

SLA  NEW  ] 

•  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  | 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

I  LA  NEW  ] 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  J 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  • 

!  ORLEANS  | 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

I  LA  NEW  J 

1  ORLEANS  | 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ] 

!  ORLEANS  • 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  • 

!  ORLEANS  1 

SLA  NEW  | 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

I  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ] 

•  ORLEANS  ] 

SLA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

! LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  | 

!  ORLEANS  ! 

!  1 


J 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 

! 

i 

i 

1975  ! 
I 

1975  ! 

i 

1975  ! 
! 

1975  S 
! 

1976  ! 
! 

1976  ! 
! 

1976  • 

j 

1976  ! 
! 

1978  ! 

j 

1978  ! 

j 

1978  i 

! 

1978  ! 

I 

1976  i 
! 

1976  S 
! 

1979  ! 

j 

1979  j 

i 

1979  i 

j 

1979  i 

t 

1975  i 
! 

1979  ! 

j 

1979  i 

! 

1979  S 
! 

1979  f 
! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

1979  l 

! 

1979  ! 

! 

1979  J 
! 

1979  J 

I 

1981  1 
I 

1981  ! 

! 

1981  S 
! 

1981  ! 

i 

1981  { 

! 

1980  ! 

! 

I960  J 

! 

1980  J 

! 

1980  ! 

! 

1980  ! 

I 

1980  I 
! 

1980  I 
! 

1980  1 
1 

1980  ! 

I 

I960  ) 

! 

1980  ! 

I 

1980  ! 

! 

1977  J 
! 

1977  J 
! 

1977  ! 

! 

1977  ! 

! 

1977  J 
! 

1977  J 
! 

1977  ! 

! 

1977  ! 

! 

J 

! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*!  !  ! VTCC ! 

DIST !  OPERATOR  *  NET  !CCDe! 

!  COAST  »  TER  !  SEE! 

VESSEL  NAME  AND  NUM3ER  !  GUARD  !  TON-  !PA*E! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH! ORDTH!  * 

RCS.  •  »EG.!LOAD-! 
//////!/////•  ED  ! 
OVER-'.OVEP-!  /////! 
ALL  !  ALL  'LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  *  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  »TC!  BASE 

////////•  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////!TD! ////////// 
SNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  CANAL  BARGE 

COMPANY* 

1 

j 

INC!. 

!  !  ! 

i  i  i 

!  !  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

i 

1 

« 

2 

2 

2 

1 

2 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

1 

1 

; 

1 

j 

CMS  612 

! 579046 

!  401 !4A43 1 

140.0! 

39. C! 

9.0! 

- 

963! 

7.0! NONE 

•LA 

NEW 

1977  ! 

• 

!  !  ! 

140.0! 

39. 0! 

1.0! 

-  2 

1 

; 

ORLEANS 

! 

CMS  6U 

*579690 

1  401 1 4A43 1 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

965! 

7. OlNONE 

!la 

NEW 

1977  1 

| 

i  i  t 

140.0! 

39. C* 

1.0! 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

! 

CMS  616 

•530175 

1  401 !4A432 

140 .0! 

39.0* 

9.0! 

- 

96*1 

7.0 ! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

!  !  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

; 

2 

ORLEANS 

! 

CMS  618 

1 53C51 4 

!  40154A46! 

140.0! 

39.6! 

7.6! 

- 

968! 

7.0JN0NE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

!  «  | 

140.0! 

39.6* 

1.C! 

-  j 

2 

1 

ORLEANS 

! 

CMS  619 

1 596144 

!  401 !4A4sl 

140.0! 

39. 0* 

9.0! 

- 

9*3‘! 

7.0! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

j  j  i 

140.0! 

39.0* 

1.0! 

-  1 

1 

j 

ORLEANS 

! 

CMS  620 

! 596473 

!  401 1 4A4t1 

140.0! 

39. C! 

9.0! 

- 

9681 

7.0! NONE 

•LA 

NEW 

1977  l 

( 

!  !  ! 

140.0! 

39.0* 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CMS  622 

! 597701 

1  401 1 4A43! 

140.C! 

39.0! 

9.0! 

- 

96ai 

7.0 ! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

f 

!  !  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  j 

1 

2 

ORLEANS 

1 

CMS  623 

•593161 

!  401 1 4A43 1 

UO. 0! 

39.C* 

9.0! 

- 

960l 

7 .0! NONE 

•LA 

NEW 

1977  ! 

» 

i  i  ; 

140.0! 

39.0* 

1.0! 

-  j 

2 

1 

ORLEANS 

1 

CMS  624 

1 $98554 

*  401S4A43! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

963* 

7. 0! NONE 

Ila 

NEW 

1977  1 

j 

i  !  ! 

140*0! 

39. 0! 

1.0! 

-  j 

1 

2 

ORLEANS 

! 

CMS  625 

i 593896 

1  401 1 4A  43 1 

140.0! 

29.C* 

9.0! 

- 

9631 

7.0! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

* 

i  i  i 

UO.O! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

; 

1 

ORLEANS 

! 

CMS  626 

1593897 

1  40154443! 

HO.O! 

39.0* 

9.0! 

- 

963! 

7.0! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

2  i  i 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  2 

; 

ORLEANS 

1 

CMS  627 

1 *1 5254 

!  4G1 S  4  A  43 1 

140. 0! 

39.0! 

9.0! 

- 

lOOol 

12. OlNONE 

Ila 

NEW 

1979  1 

i 

i  i  2 

140.0! 

39.0* 

1.4! 

-  j 

j 

■ 

ORLEANS 

! 

CMS  623 

5615255 

1  401 1 4 A43 1 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

1000 ! 

1 2. OlNONE 

Ila 

NEW 

1979  ! 

i 

2  *  ! 

140.0! 

39.0* 

1.4! 

-  ; 

! 

j 

ORLEANS 

{ 

CMS  711 

•566393 

!  909! 4*43  2 

160.0! 

54. C! 

12.0! 

- 

1973! 

10.6! NONE 

1  LA 

NEW 

1975  ! 

i 

UO.O! 

54.0! 

1.6! 

-  ; 

1 

1 

ORLEANS 

1 

CMS  712 

1 5*3590 

1  909*244451 

UO.O! 

54.0! 

12.0! 

- 

1978! 

10. 6! NONE 

Ila 

NEW 

1975  i 

i 

!  !  ! 

UO.O! 

54.0! 

1.6! 

-  j 

1 

2 

ORLEANS 

! 

CMS  713 

j  587273 

!  539*4443! 

1*0.C! 

54.0! 

12.0! 

- 

19781 

1 0. * ! NONE 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

2  i  ! 

UO.O! 

54.  C! 

1.6! 

-  1 

» 

1 

ORLFANS 

! 

CMS  714 

•53763? 

1  a?9 ! 4Av3 1 

UO.O! 

54. 0! 

12.0! 

- 

1978! 

10. 6! NONE 

Ila 

NEW 

1977  1 

j 

2  i  i 

UO.O! 

54.0! 

1.6! 

-  2 

1 

2 

ORLEANS 

j 

CMS  751 

! 532609 

!  1047'4A43! 

UC.O! 

54. C! 

12.0! 

- 

23941 

10.*!N0NE 

Ila 

NEW 

1977  i 

i 

;  i  j 

UO.O! 

54.0! 

1.6! 

-  1 

j 

j 

ORLEANS 

1 

CMS  752 

1 533232 

1  104724A43! 

UO.O! 

54.0* 

12.0! 

- 

2394' 

iouInone 

Ila 

NEW 

1977  ! 

i 

!  !  ! 

1 30-0! 

54.0! 

1.*! 

-  * 

1 

2 

ORLEANS 

j 

CMS  753 

! 5349d3 

!  1047! 4443! 

UC.O! 

54.0! 

12.0* 

- 

2394! 

iouInone 

Ila 

NEW 

1977  1 

! 

!  !  ! 

UO.O! 

54. C! 

1.*! 

-  ; 

* 

2 

ORLEANS 

1 

CMS  754 

•585650 

!  1 C47 ! 4*43 ! 

UO.O! 

54. C! 

12.0!. 

- 

?394 1 

10.6! NONE 

Ila 

NEW 

1977  1 

! 

•  t  2 

1  *  5.0! 

54.0! 

1.6! 

-  | 

2 

! 

ORLEANS 

» 

CMS  755 

5600552 

!  104724443! 

UO.O! 

54.0! 

12.0! 

- 

2394* 

iouInone 

•LA 

BELLE 

1979  ! 

5 

!  •  ! 

HO.O! 

54.0* 

1.6! 

-  1 

I 

! 

CHASSE 

! 

CMS  756 

•602648 

!  1047*4445! 

HO.O! 

54.0! 

12.0! 

- 

2394! 

10.6*N0NE 

ILA 

BELLE 

1979  ! 

j 

!  !  ! 

UC.O! 

54. 0! 

1.6! 

-  1 

! 

2 

CHASSE 

! 

CMS  554 

•176643 

!  762*4443! 

1*9.0! 

40. C! 

10. 0! 

- 

200oi 

1 .6 !  NONE 

Ila 

9ELLE 

1946  ! 

| 

!  •  • 

199.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

; 

CHASSE 

! 

CMS  355 

1 176844 

!  773*4443! 

199.0! 

40.C! 

10.6! 

-  ! 

20Coi 

1.6!  NONE 

Ila 

BELLE 

1946  ! 

! 

!  !  ! 

H9.0! 

40.  C* 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

CHASSE 

CMS  1261 

! 61 3322 

!  26C714A43! 

250. 0! 

72.0! 

U.Oi 

-  j 

5402! 

1 3. OlNONE 

Ila 

BELLE 

1979  2 

! 

!  !  ! 

2*0.0! 

72.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

2 

CHASSE 

! 

CMS  1262 

1614599 

1  2607*4443! 

260.0! 

72.0! 

16.0! 

-  • 

5401! 

18. OlNONE 

Ila 

NEW 

1979  I 

i 

!  !  ! 

260.0! 

72.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

* 

2 

ORLEANS 

! 

CMS  1263 

1641435 

!  2*07*4443! 

2*0.0! 

72.0* 

16.0! 

-  ! 

5401! 

18. OlNONE 

Ila 

NEW 

1981  | 

i 

!  *  ! 

?6C.0I 

72. C* 

2.0! 

! 

-  1 

! 

2 

ORLEANS 

! 

CMS  1264 

1 642 226 

!  2607*4443! 

230.0! 

72.0! 

U.OI 

-  i 

54C1! 

18. OlNONE 

Ila 

NEW 

1981  ! 

i 

!  •  ! 

260.0! 

72.0* 

2.0! 

» 

-  2 

• 

! 

ORLEANS 

1 

COURTNEY  556 

•625665 

!  202J4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

9. OlNONE 

ILA 

NEW 

1980  ! 

! 

!  •  ! 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

{ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

COURTNEY  533 

•641724 

!  202! 4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

5.5* 

! 

500! 

6. S ! NONE 

ILA 

BELLE 

1981  ! 

i 

!  !  ! 

120.0! 

30.0* 

1.0! 

1 

-  ! 

; 

! 

CHASSE 

! 

CREOLE  101 

1553253 

!  593*4443! 

150.0! 

40.)! 

9.0! 

-  ; 

1000! 

7.ol NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

!  !  • 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

1 

-  1 

2 

; 

ORLEANS 

! 

DB  53? 

1638514 

•  213*4443! 

UC.O! 

30. 0! 

6.0! 

1 

59o! 

3.*! NONE 

Ila 

NEW 

1981  ! 

! 

2  i  i 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

( 

OJA  572 

! 631 732 

1  21314443! 

HO.O! 

30.01 

7.0! 

-  1 

590! 

8.6! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

i 

!  •  ! 

120.0! 

U.O! 

1.0! 

1 

-  j 

! 

2 

ORLFANS 

! 

HJL  62 

5002782 

!  431(4443! 

173.0! 

?*.Q! 

11.*! 

-  1 

886! 

19.0 ! NONE 

Ila 

NEW 

1955  ! 

! 

!  !  ! 

173.0* 

?6.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

M4L  109 

! 54027? 

•  279*4443! 

1 1  3.0! 

45. C! 

6.*! 

! 

58*! 

9. OlNONE 

!LA 

NEW 

1970  ! 

i 

!  !  • 

HO.O! 

45. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

HJL  113 

1 554551 

!  344*4443! 

11*0-0! 

50. 0! 

6.6! 

-  » 

737! 

9. OlNONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

*0.0* 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

\ 

HJL  504 

! 562166 

!  2005444T* 

120.0* 

JO.C! 

6.6! 

! 

590! 

6.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  | 

j 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

J 

ORLEANS 

I 

HJL  505 

1 5621*5 

•  200*4443! 

HO.O! 

'0.0! 

7.0! 

-  1 

590! 

6. OlNONE 

Ila 

NEW 

1974  ! 

! 

!  •  ! 

UC.O! 

30.0! 

1.*! 

i 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

HRR  551 

•*12576 

!  202 ! 4443 ! 

120.0! 

50.0! 

7.0! 

! 

500! 

9. OlNONE 

!LA 

NEW 

1979  2 

i 

!  •  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  t 

1 

! 

ORLEANS 

! 

JS  2C4 

1543535 

!  342*4443! 

110.0! 

5C.0! 

0.6! 

I 

?37i 

9. OlNONE 

ILA 

NEW 

1975  I 

! 

!  !  ! 

110.0! 

1.5! 

1 

-  ; 

; 

1 

ORLEANS 

! 

KA  555 

! *17794 

!  202*4443* 

UO.O! 

30.0! 

6.6! 

-  j 

5  CC 1 

9. OlNONE 

Ila 

NEW 

1979  ! 

! 

!  !  ! 

UC.O! 

30. C! 

1.0! 

i 

-  1 

j 

! 

ORLEANS 

! 

LOA  571 

! 6314*1 

!  213! 4443! 

12u.O* 

30.)! 

7.0! 

-  ; 

590! 

8.6! NONE 

!LA 

NEW 

1981  I 

i 

■  ;  1 

HO.O* 

H.C! 

1.C! 

j 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

) 

MM  321 

1 6325 J9 

!  94324446! 

2)0.0* 

u.:» 

9. )! 

-  2 

150C! 

14.9| NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

230. C! 

35.  C! 

I.o! 

2 

-  I 

{ 

! 

1 

MM  33? 

5634435 

!  335! 4444 ! 

19 j.O! 

35.0! 

12.0! 

1 

15C0! 

14. vi NONE 

ILA 

NEW 

1981  1 

i 

!  !  ! 

H5.0! 

U.O! 

2.0! 

! 

-  1 

2 

I 

ORLEANS 

1 

MM  333 

1634436 

!  853*4446! 

1 »  5.0! 

33.0* 

9.0! 

-  ! 

1  sooi 

14. 9  j  NONE 

!LA 

NEW 

1981  J 

! 

1  1  1 

H5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

J 

MM  334 

! *34437 

1  35514444! 

H5.0! 

35.0* 

12.0! 

-  j 

isool 

14.9! NONE 

(LA 

NEW 

1981  | 

! 

!  !  ! 

m.  0! 

U.O* 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MM  337 

•.*34490 

!  333J4A46! 

ns.o! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1981  I 

) 

!  !  ! 

HS.O! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MM  339 

1*34492 

!  335  !  4446 ! 

HS.O! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

isool 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0* 

I.o! 

« 

-  1 

( 

! 

ORLEANS 

! 

MM  J40 

! 634493 

•  6*3*4446! 

HS.O! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1500! 

14.9  J  NONE 

!LA 

NEW 

1981  | 

i 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

} 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MM  603 

1634496 

!  735*444** 

1)5.0! 

35.05 

12.0! 

! 

1500! 

14 ,9| NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

! 

MM  605 

! 634498 

!  735! 4446! 

1)5.0! 

35.0! 

12.0* 

-  ! 

1500! 

1  4. 9*!  NONE 

!LA 

NEU 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  2 

l 

! 

ORLEANS 

! 

MM  619 

•634512 

!  735I4A46! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  i 

1500! 

14.91  NONE 

ILA 

NEW 

1981  1 

i 

!  !  ! 

200.0* 

55. 0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

MM  4270 

»  ...... 

•  1 063 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

! 

{ 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

200.0! 

1 

1 

35.0! 

; 

1 

1.6! 

! 

t 

! 

2 

i 

-  1 
! 

! 

{ 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

I 

l 

! 

T*5LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH8ER 


!  ! VTCC !  DTKPMSICNS  ‘DRAFT! 

!  NET  !CODf! LENGTH! 3RD TH!  ! 

- ---I  PcSIS*!****!  R?G.  I  »EG.!LOAD-! 

COAST  i  TER  !  Sic!//////!/////!  ED  ! 
GUARD  »  TON-  ‘PAGE!  OVcP-* OVER"! //// / ! 
NUN3EP  *  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  iLIGHT! 


®ARGE  CONPANT,  INC!, 
(CONTINUED) ! 

!5349<>2 


1 06 5 ! 4* 46 !  200.0!  *5.0! 

!  !  200.0!  35.3! 

735! 4*46 ■  1*5.0!  35.3! 

!  !  1^5. 3!  35.0! 

735S4A46!  1*5.0!  25.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

735! 4*46!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*3.0!  25.0! 

735 ! 4A46 !  1*5.0!  35. C! 

!  !  195.0!  '5.0! 

?35 *4*45 *  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  25.3! 

735  !4 A 46 !  1*5.0!  ’5.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

?35!4A4d!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

735 ! 4*46 !  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

73514446!  1*5.0!  25.0! 

!  !  1*5.0!  '5.0! 

735J4A45!  1*5.0!  33.0! 

!  !  1*5.0!  25.0! 

7TS ! 4* 46 !  1*5.0!  25.0! 

!  !  1*5.3!  25.0! 

7351 4* 46 S  1*5.0!  35.0! 

!  !  1 *5.0!  '5.3! 

7'5»4A4a!  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

725*4*46!  1*>.0!  25.0! 

!  !  1*S.C!  35. u! 

735! 4*46 !  1*5.3!  55.0! 

!  !  1*5.0!  25.0! 

735 ! 4*4o !  1*5.3!  *5.0! 

!  !  1*5.3!  23.0! 

735I4A46!  1*3.0!  55.0! 

!  !  1°5.0!  *5.0! 

574*4442!  1*5.0!  55. C! 

!  !  1*5.0!  55.0! 

5 74 !4 A 43 !  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  ?>.0» 

574 ■ 4*43 !  1 >5. 0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  33.0! 

574! 4A-3 !  1*5.3!  ?5.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

574 ! 4 A 43 !  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.3!  "5.C! 

o*3! 4*43!  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

•  !  EST  •  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  { 

•  CARGO  •  FIXED  •  E6UIPPENT  !TC!  9ASE  !  TEAR  ! 

!////////•  POINT  !  LINE-1  !A0»  LINE-1  |  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// |  OR  | 
POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  *££!  LINE-2  !*REBUILT! 


! HO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
2LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  { 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  | 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  2 

!  ORLEANS  { 

‘LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW'  • 

•  ORLEANS  • 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ' 

!L A  NEW  • 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  • 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  • 

•  ORLEANS  • 

SLA  NEW  | 

!  ORLEANS  ! 

!la  new  ! 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  \ 

SLA  NEW  * 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  i 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  J 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ] 

!  ORLEANS  ! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 


2 

838! 4A  40! 

1*5.3! 

55.0! 

7.0! 

. 

1519! 

i 

!  ! 

1*5.3! 

:s.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

658S4A40S 

1*5.0! 

15,05 

*.0! 

- 

1519! 

! 

!  ! 

1*5.0! 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

■ 

668S4A41! 

1*5.0! 

:5. :• 

*.0! 

- 

1519! 

i 

!  ! 

1*5.0! 

:5.3! 

1.5! 

-  ! 

i 

338! 4A43J 

1*5.0! 

35.3! 

9.0! 

. 

1519! 

s 

!  ! 

1*5.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

■ 

SRC!4A40! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

. 

1519J 

i 

!  ! 

1*5.0! 

'5.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

8!a!4AO! 

1*3.0! 

55.3! 

9.0! 

- 

1519! 

( 

!  ! 

1*5.3! 

35.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

65354A40! 

1*5.0! 

35.3! 

*.0! 

1519! 

i 

!  ! 

1*5.3! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

J3c ! 4*40! 

1*5.0! 

35.  C! 

*.0! 

- 

1519! 

i 

t  ! 

1*5.0! 

!5.0! 

1.5! 

-  i 

i 

33  3 ! 4  *4) | 

1*5. u! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519* 

■ 

;  2 

1*5.0! 

35.3! 

1.5! 

-  ! 

i 

4MUAO! 

195. c» 

75.  C! 

*.0! 

. 

151*! 

s 

;  i 

1*5.3! 

55.0! 

1.5! 

-  i 

i 

<3  3  &  j  4  A  4  0  J 

1*5.3! 

75. C! 

9.0! 

- 

1 51 9  j 

! 

!  ! 

1*5.3! 

?$.CI 

1.5! 

-  ! 

; 

4*6  !  4 A 43 ■ 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

i 

!  ! 

1*5.3! 

35.:! 

1.5! 

-  ! 

S 

3 !  d  J  4  i  4  3 ! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1519! 

j 

!  1 

1*5.0! 

35.2! 

1.5! 

-  ! 

i 

5!d! 4A*4i 

1*5.0! 

3>.C! 

9.3! 

- 

15191 

{ 

S  ! 

1*3.0! 

3  J.2! 

1.5! 

-  ! 

i 

34224*461 

113.C! 

50.0! 

6.6! 

- 

737! 

j 

(  1 

HC..O! 

'0.3! 

1.5! 

j 

.  i 

• 

1 375*4***! 

243.3! 

c:.4! 

9.0! 

-  j 

3093! 

; 

S  ! 

2^0.3! 

52.6! 

1.3! 

-  ! 

i 

1 37584*46! 

26J.3! 

52.  c! 

9.3! 

-  ! 

3098! 

s 

!  ! 

240.3! 

$2.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 375  !  4*  46  S 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

30*3* 

s 

!  ! 

2*0.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

j 

1 575! 4*4*! 

263.3* 

'2.6! 

9.0! 

30*3! 

j 

S  S 

240.3! 

'2.5! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

1 37  5  J  4*46 1 

2>3.0! 

52.6! 

9.J! 

! 

30*2! 

i 

s  s 

2/0.0! 

«2.6! 

1.5! 

« 

-  ( 

S 

1 57514*46 ! 

26*. 0! 

'2.6! 

9.0! 

! 

JG9J! 

J 

!  ! 

263.3! 

52.4! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

1375  24*661 

263.3! 

52. o! 

*.0! 

.  i 

3098! 

! 

S  t 

24C.3! 

52.5! 

1.5! 

2 

» 

1 375 ! 4446* 

2'). 3! 

52.6! 

9.31 

-  i 

3098! 

i 

S  S 

253.3! 

52.6! 

1.3! 

I 

-  * 

; 

1  3751  4  44a ! 

263.3! 

5c.  6! 

9.0! 

*  i 

30«8! 

i 

S  ! 

243.0! 

52.6! 

1.5! 

2 

-  1 

i 

1  375(4*46 | 

260.0* 

52. e! 

9.3! 

-  ! 

3095! 

! 

!  S 

260.3! 

?2.M 

1.5! 

2 

-  ! 

S 

137514*46! 

250.0! 

52.i» 

9.0! 

-  i 

3098! 

i 

!  ! 

260.3! 

52. e! 

1.5! 

! 

-  2 

i 

1 37514*46! 

263.3! 

52.  o! 

9.0! 

*  ! 

3398! 

j 

!  ! 

243.0! 

52.6! 

1.'! 

! 

-  * 

i 

1  575! 4*46! 

243.3! 

52.61 

9.3! 

-  ! 

3098! 

! 

i  j 

243.3! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1J75S4*4ii 

i*3.3! 

'2.6! 

9.0! 

-  ( 

3098! 

f 

I  1 

263.3! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  * 

1 

U7SS4446! 

260.3! 

52.6! 

9.0! 

-  * 

30*8! 

i 

1  ! 

263.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  I 

*•0! NONE 
! 

9. 0! NONE 
J 

9.0.'N0NE 

! 

18.7'NONE 

! 

18.7'NONE 

! 

10.7 ! NONE 
! 

14.7! NONE 
! 

U.7IN0NE 

» 

1 3.7'NCNE 
! 

1  * • 7! NONE 


13.7! NONE 
! 

13.7JN0NC 

! 

15.7! NONE 

i 

18.7'NONE 

! 

13.7! NONE 
! 

13.7! NOME 
! 

1 3.7! NONE 

i 

9.o! NONE 
! 

14.7! NONE 
I 

U .7  |  NONE 
! 

14.7 !  NONE 
t 

1 4. 7 J  NONE 
J 

1 4.7( NONE 

j 

14. 7{ NONE 
! 

1 4.7 ! NONE 
j 

1 4 . 7 i NONE 
I 

14.71N0NE 

! 

14.7! NONE 
! 

14 .7 ! NONE 

t 

U.7j'  NONE 
! 

1 4. 7| NONE 

14.7! NONE 
! 

14.7 (NONE 
! 

! 

! 


!K0  ST.  LOUIS 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
( 

JNO  ST.  LOUIS 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

IKO  ST.  LOUIS 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
I 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

!"0  ST.  LOUIS 
! 

JNO  ST.  LOUIS 

i 

in  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
S  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
l  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 

S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
l 
! 


1*81  ! 
! 

1981  S 
J 

1981  ! 
( 

1981  J 
! 

1980  J 
J 

1 98C  ! 
S 

1980  ! 
S 

1980  ! 
1 

1980  J 
S 

1980  J 
! 

1980  ! 
S 

1980  S 
! 

1980  I 
* 

1980  J 
S 

1980  ! 

! 

1980  S 

s 

1980  ! 

J 

1980  I 
! 

1980  I 
! 

1960  l 
I 

1980  t 
! 

1930  l 
S 

1980  J 

s 

1960  ! 

I 

1975  S 
I 

1982  J 
I 

1932  S 
i 

1982  S 
! 

1982  | 

I 

1982  I 
S 

1982  t 
( 

1962  I 
! 

1962  I 
l 

1982  1 
S 

1982  ) 
l 

1982  S 
I 

1932  J 
I 

1982  S 
I 

1982  I 
! 

1982  1 
S 
I 
1 
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EN6R!  !  ! VTCC !  DIMENSIONS  'DRAFT!  I  CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  | 

DIST!  OPERATOR  !  NET  ! CODE ! LENGTH' SRDTH!  !  •  !  EST  !  CARGO  HANDLXN6  !S  10PEPATING  !  ! 

— - - - ! REGIS-!  **** !  REG.  !  REG. 'LOAD-!  !  CARGO  •  FIXED  •  EQUIPMENT  '.TC!  BASE  2  TEAR  ! 

!  COAST  !  TEP  !  SEE !//////!  /////!  ED  !  1//////7/'  POINT  «  LINE-1  !  AO«  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  JPAGE !  OVEP-10VER-! /////!  HORSE!  PASS*  !  (LIGHT)  !  1111191111111111  !TD! UUUHU !  OR  ! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT'  POWER!  ENGEP.S  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LXNE-2  !»R£3UlLT! 


•  !!!!!!!!!  !  i  i 

i  !!!!!!!  jj  i  i  ! 

(32)  CANAL  BARGE  COMPANY#  INC!.  !!!!!!!  *  j  j  J  j 

(CONTINUED)!  !!!!!!!  !  •  •  ! 

SJ  116  !  -  !  137S24A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  309$!  14.7IN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.©!  1.S!  !  -  !  !  •  ORLEANS  !  ! 

SJ  117  !  -  !  1 375  !4A46!  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  3093!  14.7SN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5*  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  118  !  -  !  1375S4A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3093!  14.7'NONE  ! L A  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  119  !  -  !  137514A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3093!  14.7SNONE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  •  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  120  !  -  !  1375!4A46!  250.0!  52.5!  9.0!  -  !  30*3!  14.7'NONE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  •  ORLEANS  !  ! 

SJ  121  !  -  !  1375J4A46!  260.0!  '2.8!  9.0!  -  i  3008!  14.7'NONE  SLA  NEW  !  1982  J 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  OPLEANS  !  ! 

SJ  122  !  -  !  1 375! 4A46!  260.0!  52.5!  9.0!  -  !  30«5!  14.7JN0NE  !LA  NEW  !  1032  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  123  !  -  !  1375S4A46!  2©0.0!  52.©!  9.0!  -  !  3093!  14.7'NONE  SLA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  •  •  •  ORLEANS  !  ! 

SJ  124  !  -  !  1 375! 4A46!  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  3098!  14.7SN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  125  *  - -  !  1375J4A46!  260.0!  52.©!  °.0!  -  !  3098!  14.7JN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  J 

SJ  126  !  -  !  1 375 ! 4446 !  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3093*  14.7JN0NE  !LA  NEW  •  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  OPLEANS  !  ! 

SJ  127  !  — -  !  1J75J4A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  •  1982  l 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  128  !  -  !  1375!4i46!  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  3093!  1 4.7SN0NE  !L *  NEW  !  1982  J 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  129  !  -  !  1 375S4A4©!  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  3098!  U.7SN0NE  !LA  NEW  !  1932  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  «  ORLEANS  ‘  ! 

SJ  130  !  -  !  137554A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  131  !  -  !  1 375 !4A 46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  ‘  1982  ! 

!  !  !  i  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  •  !  •  ORLEANS  !  ! 

SJ  132  !  -  !  1375J4A44!  260.0!  52.6*  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  !  1932  ! 

!  !  !  !  24G.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  »  !  ORLEANS  !  < 

SJ  133  !  -  !  1  375! 4A46 !  260. C!  52.6!  9.0!  -  •  309$!  14.7'NONE  !LA  NEW  •  1982  ! 

!  !  !  !  280.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  134  !  -  !  1 375 ! 4*46 !  280.0!  <2.6!  9.0!  -  •  3098!  14.7'NONE  SLA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6*  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  135  !  -  !  1 37S!4*48!  280.0!  52.©!  9.0!  -  !  30°S!  14.7JN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  136  !  -  !  1 375! 4A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3095!  14.7! NONE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.8!  1.3!'  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  137  !  -  !  1375S4A46!  2©0.0!  52.6!  9.0!  -  •  3095!  14.7'NONE  SLA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.8!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  I 

SJ  138  !  -  !  1 375 ! 4A48 !  260.0!  52.8!  9.0!  -  !  3098!  14.7! NONE  !LA  NEW  •  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.8!  1.5!  !  -  .!  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  159  !  .  !  137SJ4A46!  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  '095!  14.7IN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  2©0.0!  52.8!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  140  !  -  »  1  375J4A46!  280.0!  52.6!  9.0!  -  »  3098!  H.71N0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260,0!  52.8!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  HI  !  — — —  !  1  375HA46!  260.0!  '2.6!  9.0!  -  !  309$!  14.7SN0NE  !LA  NEW  !  1932  J 

!  !  !  !  280.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  142  !  -  !  1  375I4A46!  28C.O!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7H0NE  ! LA  NEW  !  1932  1 

!  •  !  !  280.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  143  !  — —  !  1375HA46!  280.0!  52.6!  *>.0!  -  !  3098!  14.7IN0NE  !LA  NEW  !  1932  1 

!  !  !  !  280.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  I 

SJ  144  (  -  !  1  375  ! 4 A 46 1  280.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  H.7IN0NE  !  LA  NEW  !  1982  ! 

I  !  !  t  240.0!  52.©!  1.5*  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  143  !  — —  !  1  375 4A46!  280.0!  52.8!  9.0!  -  !  30«8!  14.7'NONC  ILA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.3!  52. o!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  144  !  .  !  1  37514A4M  280.0!  52. 6!  9.0!  -  !  3098!  14.7JN0NE  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  I  !  S  240.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  147  !  -  !  1 375 ! 4*48 !  260.0!  52.©!  9.0!  -  !  309}!  14.7!M0NE  ILA  NEW  1  1987  | 

!  !  !  !  2©0.0!  52.8!  1.5!  !  -  •  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  148  !  -  !  1 375! 4A48!  2©0.0!  52.©'  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  ILA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  2*0.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  OPLEANS  !  ! 

SJ  149  !  -  !  1375I4446J  280.0!  52.8!  9.0!  -  !  3093!  14.7!NONE  ILA  NEW  !  1952  ! 

!  I  !  !  280.0!  52.8!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  150  !  -  !  1 375 !4A«.©!  240.0!  52.©!  9.0!  -  t  3095!  14.7JN0NE  ILA  NEW  !  1982  f 

!  !  !  !  280.0!  52.6!  1.51  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  151  !  -  !  1 375 !4446!  280.0!  52.©'  9.0!  -  !  3098!  H.7IN0NC  !LA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  2©0.0!  52.©!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  I 

SJ  152  !  .  !  1  375  14*44!  280.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  H.7IN0NE  ILA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  240. 0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  153  1651500  !  1  375 ! 4*48 !  240.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  U.7|N0NE  ILA  NEW  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  134  1651501  !  137514*44!  240.0!  '2.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  ILA  NEW  !  1982  ! 

I  !  !  !  280.0!  52.©'  1.5!  !  -  I  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  153  1651502  !  137514*44!  280.0!  52.©!  9.0!  -  !  309AJ  14.7IN0NC  !LA  NEW  !  1982  | 

!  !  !  !  2*0.0!  52.©!  1.5*  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  t 

SJ  156  1851503  !  1375I4A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7JN0NE  ILA  N|W  |  1982  | 

I  !  !  !  28C.0!  52.6!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  157  1651504  !  137514*46!  2*0.0!  S?.6l  9.0!  -  !  309p|  14.7JN0NE  !LA  N«W  !  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  32.6!  1.3!  !  -  !  t  !  ORLEANS  l  t 

SJ  15?  1651505  !  1  37514*48!  2©0.C!  52.8!  9. O'  -  !  3l)95!  14.7IN0NC  ILA  NEW  I  1982  ! 

!  Ill  2©:.)!  52.8!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  I  I 

SJ  159  1651503  !  1375I4A4©!  243.0!  52.©!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  I  1982  ! 

!  !  !  !  240.0!  52.3!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  16C  1651507  I  137514448!  230.0!  52.6!  9.0!  -  l  309*'  14.7! NONE  ILA  NEW  I  1982  ! 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.S!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  161  {65150$  !  1 J75I4A43!  263.)!  $2.©(  9.C!  -  !  3098!  14.7'NONE  !LA  NEW  !  1982  I 

!  21!  24C.0!  52.3!  1.3!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

SJ  162  1651509  !  1  37514*48!  24'J.O!  32.3!  9.0!  -  !  3u93!  14,7!  NONE  ILA  NEW  !  1982  ! 

!  I  SI  260. C!  52.©!  1.5!  !  -  •  !  !  ORLEANS  J  ! 

SJ  163  5  615510  !  157514*44!  2*3.0!  52.6*  9.0!  -  •  3C98!  H.7IN0NE  {LA  NEW  !  1982  ! 

1  I  !  !  2*0.0!  52.4!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  1 

SJ  164  !  — -  !  1 375  24446!  280.0!  '2.6!  9.0!  -  2  3095!  14.7JN0NC  ! L A  NEW  !  1983  2 

2  !  !  1  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  »  !  ORLEANS  1  I 

SJ  165  !  — -  !  137514*46!  260.01  52.8!  9.0!  -  !  30»8!  14.71N0NE  2LA  NEW  !  1983  I 

1  2  !  2  240.0!  52.©!  1.5!  2  -  !  •  !  ORLEANS  I  I 

SJ  166  !  — —  !  137S24A46!  26G.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'NONE  ILA  NEW  !  1983  I 

1  !  !  2  28C.0!  52.8!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  2  ! 

SJ  167  !  — —  !  1 375! 4A46!  260.01  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7JN0NE  ILA  NEW  !  1983  I 

1  2  !  !  260.0!  52.©!  1.5!  !  -  1  !  !  ORLEANS  2  2 

SJ  168  2  -  !  137S24A46!  260.0!  52.6!  9.0!  -  !  3098!  14.7'hONE  ILA  NEW  !  1913  I 

!  !  !  !  260.0!  52.6!  1.5!  !  -  !  !  I  ORLEANS  !  2 

SJ  169  !  - -  !  137514*481  2©0.0!  52.©!  9.0!  -  I  3098!  14.72NONE  ILA  NEW  !  1983  ! 

2  2  !  !  240.0!  52.6!  1.5!  1-22  !  ORLEANS  !  I 

I  III!!!!!!  2  21 
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TA3Lc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUN3ER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  NET  'CODE! 
-!  REGIS-! ***** 
1  TER  !  SEE! 
!  TON-  ‘PAGE! 


(32)  CANAL  BARGE  COMPANY,  INC!. 

(CONTINUED)! 


! VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT*  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

.ENGTHI9R0TH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

REG.  !  PEG. ‘LOAD-*  !  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 

'/////!/////!  ED  !  !////////•  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 

OVER-! OVER"! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// ! 


LENGTHI9R0T8!  ! 

REG.  !  PEG. ‘LOAO-J 
//////!/////!  ED  ! 


NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EC 

LINE-2 

{♦REBUILT! 

j  i 

i  i 

«  i 

»  j 

1 37S!4A4si 

i 

j 

i 

t 

26C.O! 

i 

i 

i 

i 

52.6! 

; 

j 

i 

i 

«.oi 

i 

i 

t 

j 

-  i 

« 

2 

i 

i 

309si 

i 

t 

i 

14.7! NONE 

t 

! 

! 

! 

SLA 

NEW 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1983  ! 

j  • 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

2 

ORLEANS 

! 

! 

1 J75i4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14.7  • NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  i 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1 375*4*46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3096! 

1 4 • 7  J NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  2 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

! 

•  i 

j 

! 

ORLEANS 

! 

! 

137si4A46! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

•  i 

3093! 

14.7‘NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

t  j 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

j 

-  i 

] 

! 

ORLEANS 

! 

! 

137554446'. 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  j 

3093  i 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  i 

260.0! 

52.o! 

1.5! 

i 

.  i 

2 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1375!4A46! 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3098* 

14. 7! NONE 

!LA 

NEW 

« 

1983  ! 

t  ! 

240.0! 

52.©! 

1.5! 

* 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1375!4A46! 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3098! 

14.75NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  2 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  i 

l 

» 

ORLEANS 

! 

! 

1375!4A4'>! 

240.0! 

<2.6! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7*!  NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  i 

2oO.O! 

52.6! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

t 

ORLEANS 

i 

! 

1 375!4A46! 

2*0.0! 

52.4! 

9.0! 

-  i 

3093! 

1 4. 7  !  NONE 

•LA 

NEW*, 

i 

1983  ! 

i  ; 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  j 

2 

i 

ORLEANS 

! 

! 

1 575 ! 4 A  46 i 

260.3! 

52.6! 

9.0! 

-  | 

300*i 

14. 7{ NONE 

j  L  A 

NEW 

! 

1983  ! 

i  j 

26C.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

i 

! 

1J75!4A45! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14. 7 {NONE 

!LA 

NEW 

i 

1983  2 

!  ; 

2*0.0! 

52.6! 

1.5! 

| 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

2 

! 

1 575*4*46! 

260.0! 

52.  o! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

2 

1983  ! 

i  i 

260.0! 

52.o! 

1.5! 

i 

i 

j 

ORLEANS 

i 

! 

1 37514446! 

240.0! 

<2.4! 

9.0! 

-  j 

30931 

1 4 • 7  j  NONE 

1  LA 

NEW 

{ 

1983  ! 

<  j 

260.0! 

52.  o! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

i 

! 

1 375 i 4 A4%* 

2*0.0! 

<2.6! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1983  ! 

i  • 

2^0.3! 

<2.4! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

! 

ORLEANS 

# 

! 

1  3  7  5 !  4  *  4  6 ! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

-  » 

3093! 

14.7! NONE 

!  L  A 

NEW 

f 

1983  ! 

i  i 

240.0! 

52. o! 

1.5! 

» 

.  i 

j 

! 

ORLEANS 

j 

i 

1  373  5  4 A  46  j 

240.0! 

<2.6! 

9.0! 

-  j 

3093! 

14.7 ! NONE 

SLA 

NEW 

2 

1983  ! 

i  2 

263.0! 

52.6* 

1.5! 

• 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

i 

! 

1  37  5 !  4  A<»6 1 

260.0! 

<2.6! 

9.3! 

-  j 

3093! 

1 4. 7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

243.3! 

52. o! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS 

! 

! 

1 375 ! 4*  46 • 

26C.O! 

52.6! 

9.3! 

-  ; 

309  ai 

14.7! NONE 

!  LA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  ; 

260.3! 

52. o! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

I375'4A46! 

2*0.0! 

52.6! 

9.0! 

.  i 

309  3! 

14.7‘NONE 

SLA 

NEW 

( 

1983  ! 

>  i 

240. C! 

52.4! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

2 

! 

1375*4*46! 

2  o  0  -  0 ! 

<2.*! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7JN0NE 

!  LA 

NEW 

! 

1983  ! 

J  1 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

» 

.  ! 

2 

! 

ORLEANS 

2 

! 

1  375! 4 A  46  5 

263.0! 

52. o! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1983  J 

;  2 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1 375 1 4 A46 1 

2*0.0! 

<2.6! 

9.0! 

-  ! 

sooai 

14.7‘NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1375*4*46! 

2tC.O! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7 ! NONE 

!  LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

•  ; 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1275!4»46! 

240.0! 

52.4! 

9.0! 

-  J 

3098*! 

14.71N0N6 

!LA 

NEW 

i 

1933  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

1 375 ! 4A46! 

240.0! 

52.4! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.e! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

1375!4A46! 

2*0.0! 

52.o! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14.7JN0NE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1375S4A46! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

-  ! 

3093! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

260.0! 

52.o! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

I 

137514*46! 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3098! 

14.7 {NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

137554A46! 

240.0! 

52.4! 

9.0! 

-  i 

3093! 

14.7JN0NE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

<2.6! 

1.5! 

! 

.  t 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1 375! 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3098! 

1 4. 7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

j 

.  1 

I 

I 

ORLEANS 

! 

1 

1 37514*44! 

240.0! 

52.6! 

9.3! 

•  i 

3098! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

t  ! 

240.3! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1  375  !  4A46 J 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

24C.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

.  i 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1 37514446! 

240.0! 

52.4! 

9.0! 

-  i 

3098! 

14.7!NONE 

JLA 

NEW 

! 

1983  ! 

;  2 

240.0! 

52.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1  375  !4*4M 

243. C! 

52.o! 

9.0! 

-  1 

3098! 

14.7!h0NE 

!LA 

NEW 

{ 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.o! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

1  375!4A4->  J 

240.3! 

52.4! 

9.0! 

•  i 

3093! 

1 4.7! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1375I4A46! 

243.0! 

52.ol 

o.O! 

-  i 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

2*0.3* 

52.5! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

137554*46! 

240.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

7098! 

14.7! NONE 

JLA 

NEW 

i 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1  375 ! 4*  46 ! 

240.0! 

52.4! 

9.0! 

! 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

2*0.3! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

1  375 ! 4A  46 ! 

243.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3098! 

1 4. 7! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

i  j 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

137314*46! 

250.0! 

52.4! 

9.0! 

«  i 

3093! 

14*7! NONE 

SLA 

NEW 

I 

1983  ! 

!  ! 

240.0! 

52.4! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

( 

ORLEANS 

! 

! 

1375(4446! 

240.0! 

52.o! 

9.0! 

-  i 

309  3! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

t  t 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

*  ! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

1  J75*!4A46*! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

•  i 

309$! 

14.7 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

2*0.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

•  i 

I 

I 

ORLEANS 

! 

! 

1 375! 4A46! 

2*0.0! 

52.0! 

9.0! 

! 

3098! 

14,7!  NONE 

!L  A 

NEW 

I 

1983  ! 

!  ! 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

1 375! 4*46! 

240.0! 

52.41 

9.3! 

-  i 

3093! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

I 

1983  ! 

!  ! 

2*3.0! 

52.6! 

1.  >! 

i 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

! 

! 

1)7554446! 

240.0! 

52.o! 

9.0! 

-  • 

3093! 

14. 7 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1983  ! 

!  ! 

24C.O! 

52.o! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

137514446! 

2*0.0! 

52.4! 

9.0! 

-  j 

309J! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1983  1 

;  » 

240.0! 

<2.4! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

2 

! 

1 375! 4A«6! 

2*0.0! 

52.4! 

9.0! 

-  i 

3093! 

1 4 . 7 ! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1983  ! 

i  i 

25C.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

.  i 

; 

! 

ORLEANS 

! 

! 

21314443! 

120.3! 

30.0! 

7.0! 

m  j 

590! 

8. 6 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1981  ! 

«  i 

17C.0! 

<0.0! 

1.0! 

J 

■  i 

2 

! 

ORLEANS 

1 

! 

3J7!;*43! 

120.3! 

45.0* 

7.5! 

•  j 

6501 

7.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1975  ! 

!  ! 

12C.0! 

*5.3! 

1.0! 

j 

-  t 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

J34!4A43! 

120.0! 

*5. C! 

7.3! 

-  j 

650! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1975  ! 

!  ! 

PC. 3! 

45.  Ci 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

202(4443! 

120.0! 

30.0! 

4.4! 

-  j 

500! 

9.0! NONE 

!LA 

NEW 

I 

1979  { 

j  2 

120.3* 

33.0! 

1.0! 

i 

-  2 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

342* 4443! 

110.0! 

50.3* 

6.6! 

! 

737! 

9.0SN0NE 

SLA 

NEW 

! 

1975  ! 

2  j 

110.0! 

53.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

» 

! 

54')!  $*  71 ! 

215.0! 

25.3! 

10.0! 

_  i 

1040! 

14 .0! DIESEL  RUMP 

1  LA 

CONVENT 

i 

1973 

i  i 

215.0! 

75.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

1 7*ci 5471 ! 

24S.O* 

<0.0! 

9.0! 

-  i 

2SC0! 

20.0*2  DIESEL  PUMPS 

ILA 

NEW 

! 

1959  { 

!  ! 

265.0! 

53.0! 

1.5* 

! 

-  ! 

! 

l 

ORLEANS 

! 

1 
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VESSEL  NAME  AND  NUK3ER 


BARGE  COMPANY,  INC 
(CONTINUED) 


S  SVTCCi 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

S  NET  SC0DESLEN5THS6PDTH! 

i 

i 

i 

! REGIS”!****! 

REG.  * 

°EG. :LO*D“! 

! 

CARGO  ! 

COAST 

*  TER  •  SEE*//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

GUARD 

!  TON-  ! P AGE ! 

0 V£R“! 0 Vt  R- ! /////! 

HORSE! 

PASS-  ' 

NUMEER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

233929 

S  !  ! 

i  ij 

!  !  ! 

!  2325*5473* 

295.1! 

i 

i 

< 

52-1 ! 

i 

i 

« 

j 

9.0! 

3416! 

!  !  • 

295.1! 

52.1! 

2.3! 

-  ! 

234578 

!  212815A71! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  j 

2828! 

!  i  i 

295.0! 

52.0! 

2.0! 

-  • 

234463 

1  2325S5A70! 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

-  » 

3416! 

!  !  ! 

295.1! 

52.1! 

2.3* 

-  ! 

234146 

S  1707*5470! 

2>0. 1 ! 

52.1* 

9.0! 

-  * 

2503! 

!  !  ! 

2  >  0 . 1 ! 

52.1' 

2.3! 

-  ! 

284241 

•  1595S5A71! 

2>0.C! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

2128! 

i  j  i 

220.0' 

52.0! 

2.0! 

-  * 

290131 

!  1 81 3 ! 5A71 ! 

295.0! 

52. C* 

9.0! 

-  ! 

3024! 

!  !  1 

295.0! 

52.0' 

2.0! 

-  • 

290135 

!  1418*5471* 

220.0! 

52.0! 

9.0' 

-  ! 

2508! 

i  i  < 

220.0! 

52.0* 

2.0' 

-  • 

29C102 

!  1  362!  5*71 ! 

220.0! 

52.0! 

9.0' 

-  • 

2296* 

i  i  i 

220.0! 

52.0! 

2.0! 

» 

293676 

•  1318!  5A71  * 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

3024* 

i  i  i 

295.0! 

52.3! 

2.0* 

-  ! 

293619 

•  1  356S5A71! 

295.0! 

52. C* 

?.0! 

-  * 

3214! 

!  !  ! 

295.0! 

52.0! 

2.0! 

-  • 

297538 

!  1317*5*71! 

295.0' 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

3024! 

*  !  ! 

295.0! 

52.  C! 

2.0! 

-  ! 

297644 

•  1851*5*71! 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  * 

3214! 

!  !  ! 

295.0! 

52.0' 

2.0! 

-  • 

0G5603 

!  1  49015*70! 

260.0! 

52.0* 

9.0! 

-  ; 

2900! 

•  i  i 

260.0! 

52.0! 

1.5! 

-  • 

005553 

!  1490*5*70! 

260.0! 

52.0! 

9.0! 

-  * 

2900! 

«  i  i 

260.0! 

52.3* 

1.5! 

-  ! 

005652 

!  1490SSA70! 

240.0! 

52.  C 

9.0! 

-  * 

2900! 

i  j  i 

240.0* 

52.0* 

1.5' 

-  » 

528874 

!  622! 5*70! 

195.0! 

35-0* 

9.0! 

-  • 

1500! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0' 

2.0! 

• 

562763 

!  77315*71! 

195. C! 

'5. O' 

9.C! 

-  ! 

1500! 

!  !  ! 

19$. 0! 

35. C 

2.0* 

-  » 

516167 

!  780*5*71  ! 

2)0.0* 

35.0* 

9.  C! 

-  * 

USO! 

•  i  i 

2CO.O! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

51 61o5 

!  730*5*70* 

200.0! 

75.1! 

3.71 

-  ! 

14C0! 

!  !  ! 

200.  0! 

3  >  •  1 ! 

1.9* 

-  * 

516166 

!  720' 5*70! 

200. 0» 

35.1! 

3.7! 

-  • 

1401! 

!  !  ! 

210.0! 

35.1* 

1.3! 

-  ! 

230132 

!  67  3! 5*  71 ! 

195.0! 

33.0' 

9.0! 

-  * 

1315! 

i  i  j 

195.0! 

35.0* 

2.0!* 

-  ! 

505541 

•  53755*71! 

1 70.0! 

50. C* 

9.0' 

-  ! 

1200! 

!  !  ! 

120.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

521524 

!  545 ! 5*71  * 

120.0! 

53.0! 

3.5! 

-  • 

1330! 

!  !  ! 

120.0! 

50.3! 

1.5! 

-  ! 

176714 

•  585 ! 5*71 ! 

123.2! 

50. C' 

9.0! 

-  ! 

1435! 

!  !  ! 

123.2! 

50.3* 

1.6! 

-  ! 

277573 

•  71055*71 ! 

123.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1402! 

i  i  i 

123.0! 

50.3! 

1.6! 

-  ! 

•273255 

•  51 0!  5*71 ! 

123.0! 

50.0! 

9.0! 

-  * 

1402! 

• 

!  !  ! 

123.0! 

50.0* 

1.6! 

-  • 

1231442 

!  597*5*71! 

120.1! 

4  7.9! 

9.0! 

-  * 

1395! 

! 

•  !  ! 

120.1! 

49.9* 

1.5* 

-  • 

•231443 

•  59o  1 5  A  7 1 ! 

120.1! 

50.1 ! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

•  !  • 

170.1! 

50.1! 

1.5! 

-  ! 

•235391 

!  699*  5*71  ! 

123.1! 

53.1! 

9.0! 

-  » 

1402! 

!  !  ! 

123.1! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

•235607 

!  699! 5*71 ! 

123.1! 

*0.1! 

9.0! 

-  ! 

1402! 

!  !  ! 

173.1* 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

! 511 321 

•  798! 5*71  ! 

119.9* 

50.1  * 

9.0! 

-  J 

1372! 

!  !  ! 

119.9! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  • 

•548300 

!  73215*71! 

120.0! 

50.0! 

3.9! 

-  ! 

1395! 

!  !  ! 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 54931  9 

!  782 ! 5*71 ! 

120.0! 

50.0* 

8.9! 

! 

1395! 

!  •  ! 

120.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

1517055 

!  792! 5*70! 

15  0.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1700! 

!  !  ! 

150.0! 

50.0! 

1.8! 

-  ! 

•533863 

!  S51!5A71» 

131.0! 

50. C! 

9.0! 

i 

1450! 

!  !  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

•583869 

!  851!5*71! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

•  !  ! 

131.0! 

*0.0! 

1.9' 

-  ! 

1533S70 

!  351 ! 5A71 ! 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

!  •  1 

131.0! 

50.0! 

1.9* 

-  ! 

•638831 

!  68315*71* 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  * 

1457! 

i  i  i 

131.0! 

50. C! 

1.9! 

-  ! 

1638332 

!  68355*71! 

131.0! 

50.0! 

9.0* 

! 

1457! 

t 

!  !  1 

131.0! 

50.01 

1.9! 

! 

-  • 

5638833 

!  683! 5*71 S 

131.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

1457! 

j  !  j 

131.0! 

50.0! 

1.9* 

i 

-  ! 

•636834 

!  683I5A71! 

131.0! 

50. C 1 

9.0! 

! 

1457! 

!  !  2 

131.0! 

50.0! 

1.9* 

-  ! 

!  633335 

!  683*5*71  ! 

131.0! 

50. C! 

9.0! 

-  * 

1457! 

!  !  ! 

131.0! 

50.0! 

1.9* 

-  ! 

!  259450 

!  67715*71! 

159.8! 

50.0! 

9.0! 

-  J 

1600! 

!  !  ! 

159.6* 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

•548301 

!  752! 5*71 ! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

1714! 

i  i  t 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

-  » 

5547*15 

•  752! 5*71 ! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

1714! 

!  !  ! 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

-  • 

•279236 

•  106355*71! 

195.1* 

50.1! 

9.0! 

-  * 

2000! 

!  !  ! 

195.1! 

50.1! 

2.0! 

-  • 

*!  >79237 

!  110115*71! 

195.1! 

53.1! 

9.0* 

-  * 

2045! 

!  !  ! 

195.1! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

•295706 

!  1  396*5*71  ! 

195.0! 

50.0! 

9.0! 

-  * 

2015! 

i  i  ! 

195.0! 

50. 0‘ 

1.8! 

-  ! 

1637332 

1  973 ! 5*71 ! 

195.1! 

50.0! 

9.0! 

-  * 

1967! 

!  !  • 

195.1! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 633111 

!  973!5*71! 

195.1! 

50.0! 

9.0! 

-  J 

1967! 

1  i  ! 

19  5.1! 

50.0* 

2.0* 

-  • 

!  233031 

•  1244*5*71! 

202.7! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

j  i  > 

207.0! 

50.3! 

1.8! 

-  ! 

1503102 

1  14721  5*71  ! 

235.0! 

50.0! 

9.0* 

! 

2350! 

! 

i  i  j 

235.0! 

50.0! 

1.6* 

-  • 

*269763 

*!  1232!  5*71 ! 

2*3.1! 

50.1! 

9.0! 

! 

3050! 

i 

i  j  j 

280.1! 

50.1! 

2.0! 

-  * 

1269307 

1  1 289 ! 5 *71 ! 

300.1! 

50.1 ! 

9.0! 

-  • 

2800* 

i 

i  i  i 

300.1! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

HIGH-  !  ‘VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
FIXED  •  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////!TO» ////////// 
(FEET)!  LINE- 2  !  EE!  LINE-2 


.0!2  DIESEL  PU*PS/ 
•HEATING  COILS 
-0!DIESEL  PUMP 


25.012  DIESEL  PUMPS/-  !LA 
•HEATING  COILS  ! 
25.0*2  DIESEL  PUMPS/  !LA 
•HEATING  COILS  ! 
25.0!DI£SEL  PU*P  ! LA 

17.0*2  DIESEL  PUMPS/  !LA 
•HEATING  COILS  ! 
17.0!2  DIESEL  PUMPS/  !LA 
! HEATING  COILS  ! 
17.012  DIESEL  PUMPS/  !lA 
•HEATING  COILS  ! 
17.0*2  DIESEL  PUMPS/  !LA 
•.HEATING  COILS  ! 
17.0*2  DIESEL  PUMPS/  SLA 
•HEATING  COILS  ! 

17 .0 !2  DIESEL  PUMPS/  SLA 
•HEATING  COILS  • 
17.0S2  DIESEL  PUMPS/  SLA 
•HEATING  COILS  • 
19.CSDIESEL  PUMP,  HOTSLA 
•OIL  HEATER/  COIL! 
19. O'DIESEL  PUMP/  HOTSLA 
•OIL  HEATER/  COIL! 
19. O'DIESEL  PUMP,  HOTSLA 
•OIL  HEATER,  COIL! 
13.5*  DIESEL  PUMP  SLA 

i  i 

13.6 ! GOULD  PUMP,  200  SLA 
•GPM  ! 

26.0! DXESE L  PUMP,  SLA 
•HEATING  COILS  • 
22.0! DIESEL  PUMP,  SLA 
•STEAK  COILS  ! 
28.0! DItSEL  PUMP,  SLA 
! STEAM  COILS  ! 
17.0*2  DIESEL  PUMPS,  SLA 
'.HEATING  COILS  ! 
17.0SDIESEL  PUMPS  SLA 

i  i 

16.9*  DIESEL  PUMP  SLA 

i  i 

17.0! PUMP  SLA 

|  ; 
15. 9'DIEScL  PUMP  SLA 
i  » 

15.0'DIESEL  PUMP  SLA 

i  i 

U.oioiESEL  PUMP  I  LA 

i  i 

16. ol DIESEL  PUMP  I L A 

i  i 

lO.ojoiEScL  PUMP  ilA 
!  S 

1O.0S0IESEL  PUMP  SLA 


18. O'DIESEL  PUMP, 
•COILS 

17.0! DIESEL  »UM?, 
•COILS 

17.0S0IESEL  PUMP, 
•COILS 

16.0! OIESEL  PUMP 

! 

16.6! DIEScL  PUMP 

| 

16.6! DIESEL  PUMp 

i 

16.6! DIESEL  PUMP 
16.6 '.DIESEL  PUMP 

I 

16.4SDIESEL  PUMP 

i 

1 6 ■ 6  j  DIESEL  PUMP 

j 

16.6'DIcSEL  PUMP 

i 

16.6SDIESEL  PUMP 

! 

1  7.0! DIESEL  PUMP, 
•COILS 

17.0S0IESEL  PUMP, 
•COILS 

17.0SDIESEL  PUMP, 

! COILS 

16.0SDIES6L  PUMp 
< 

16.0! DIESEL  PUMP 

i 

16.0 ! DIESEL  PUMPS 

i 

16.0SDIESEL  PUMP 

i 

16.0SDIESEL  PUMP 

i 

16.0  j  DIESEL  PUMPS 

! 

1 8.0SDIESEL  PUMP, 

!  COIL 

10.011  DIESEL  PUMP 

j 

10.0S1  DIESEL  PUMP 


NEW 

ORLEANS 

NEW 

OPLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 
NE  4 

ORLEANS 

NEV 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

OPLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

OPLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEU 

OPLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEW 

OPLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEU 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


T»3L£  2  -  DESCRIPTIOX  Of  VESSELS 


<52>  CANAL  3A8CE  COHPMlT,  INC*. 

(CONTINUED) ! 


(32)  CANDIES/  OTTO/  INC. 
AOELE  CANDIES 

acssie  canoiss 

2EU.AN  CANDIES 
BLANCHE  CANDIES 
OOPIS  CANDIES 
NATTY  C  AND  ICS 
IDA  CANDIES 
CATHY  CANDIES 
LENA  CANDIES 
NICK!  MARIE  CANDIES 
8«£TT  CANDIES 
CHRIS  CAND IES 
ERIC  CANDIES 
EERDIE  CANDIES 
JOHN  CANDIES 
KEVIN  CANDIES 


!  !VTCC!  DIAENSIONS  !08AFT! 
!  NET  ! CODE! LENGTH! 3RDTN!  ! 
!  RE5IS-! *»*•!  SEG.  !  REG.iLOAD-! 
!  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ' 


1593163 

i 

1349*5*71!  23C.3!  53.0! 

9.0! 

_ 

2960 

• 

t 

I  !  23C.0!  50.3! 

1.5! 

1293647 

■ 

1 319! 5*71 !  2?C.O!  50. C! 

9.0! 

_ 

3020 

! 

j 

!  !  290.31  50.3! 

1.7! 

1298648 

■ 

1332!5A71*  29C.0!  50.0! 

9.0! 

- 

3247 

! 

i 

!  !  290.0!  50.C! 

1-7* 

1547814 

; 

1 397!  5a71  ■  295.0!  53.0! 

9.0! 

_ 

3020 

! 

« 

!  !  295.0!  50.C! 

2.0! 

- 

1547816 

i 

1 446! 5*71 !  295.0!  53.0! 

9.0* 

- 

3220 

! 

i 

!  !  2?5.0!  50. C! 

2.0! 

— 

•523730 

2 

1714*5*71!  29|.d!  so.C! 

9.0! 

- 

3000! 

< 

!  !  295.3*  53.0! 

2.0! 

-  j 

'.523070 

2 

1 793* 5* ?1  2  295.0!  53.0! 

9.0! 

- 

3300! 

! 

2 

!  !  2?5.0'  53. C! 

2.0! 

_  j 

1522971 

i 

1 333! 5A71 !  220.0!  50.0! 

9.0! 

- 

2470* 

i 

!  !  220.0!  50.0! 

2.0! 

—  j 

1523952 

j 

1300 ! 5*71 !  2?0.0!  $0.9! 

9.0* 

_ 

2340! 

I 

j 

!  !  220.0*  53.0* 

2.0* 

—  j 

! 529C03 

i 

1644*5*71!  >31.0!  50. C! 

9.0! 

- 

3250! 

! 

i 

!  !  2?5.0!  54. C* 

2.0! 

!  529034 

i 

1705*5*71!  295.0!  53.3! 

9.0! 

- 

3500! 

i 

!  !  2«5. C!  54.3! 

2.0! 

•529029 

i 

1  227*5*71!  212.0!  53-3! 

9.0* 

- 

2540* 

j 

!  !  212.3!  54.0* 

2.0! 

-  1 

529035 

t 

131415*71!  >>i.0!  50.3! 

9.0! 

- 

271 5i 

2 

!  *  223.0!  54.<*! 

2.0* 

.  * 

53C775 

i 

1789!5*71!  235.3*  54.0* 

9.C! 

- 

32*oj 

■ 

!  !  295.1!  S4.0! 

2.0! 

-  1 

53G111 

i 

1330*5*71'  235.3!  54.0* 

9.0! 

- 

3a2S! 

i 

'  !  295.0!  54. C* 

2.0! 

-  1 

530112 

« 

1 326 * S*71 !  215.3*  54. C 

9.0* 

- 

2570! 

2 

!  !  215.0*  54. C! 

2.C* 

-  1 

53C776 

i 

1  371 !  5*71 !  225.0*  54.0! 

9.0! 

- 

27  30! 

2 

!  !  225.0!  54.0* 

2.0! 

—  1 

55624? 

i 

1634*5*71*  295.0!  S4.C! 

6.9* 

- 

3165' 

i 

!  !  2>5.0*  54.0* 

2.0! 

-  1 

557901 

2 

173815*71!  235.0!  54.0' 

8.9! 

- 

351 C! 

j 

!  !  295.0*  54.3* 

2.0! 

-  1 

557902 

2 

1  244!  5*71 !  212.0*  54.0! 

2.9* 

- 

2475 1 

i 

!  !  212.0*  54. C* 

2.0* 

.  ■ 

S56994 

i 

1111*5*71!  228.3!  54.0! 

6.9! 

- 

2590! 

2 

!  !  22a. C!  54.0* 

2.0! 

-  1 

559570 

t 

1634  *5*71  *  >95.3!  54.0! 

2.9* 

- 

31*5! 

» 

!  !  295.0!  *4.C! 

2.0* 

-  1 

563318 

; 

1 738* 5*71 !  295.0*  54.0! 

3.9! 

- 

3510* 

i 

!  !  29>.o*  54. C! 

2.0! 

-  » 

561114 

; 

1 244!  5* 71 !  212.0!  Si.C! 

3.9* 

- 

2475* 

j 

!  !  212.0!  <4. O' 

2.0! 

-  ; 

>49571 

2 

1 156!  5* 71 S  223.3!  54.0! 

8.9J 

- 

2530! 

i 

!  !  226.0!  54. C! 

2.0! 

•  1 

513390 

1 

1 

232.0* 

50.C! 

2.3! 

1 

_ 

j 

569*5*71 

215.0* 

25. C! 

10.0! 

- 

; 

1040 

513391 

1 

1 

215. 0* 

25.0! 

1.0! 

1 

1 

56?j  5*  71 

21 >.0! 

25. C! 

10.0! 

- 

; 

1040 

262751 

1 

• 

215.0* 

25.0! 

1.0! 

1 

1 

639*5*71 

131.3* 

50.0* 

9.0! 

- 

j 

1500 

275165 

1 

1 

131.5! 

5C.0! 

I.o! 

1 

j 

550! 5*71 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

. 

1 

15C0 

275166 

• 

1 

135. 1! 

50.1* 

2.0! 

1 

< 

550*5*71 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

t 

1500 

28755? 

1 

1 

1*5.1! 

50.1! 

2.0! 

1 

1 

773*5*71 

135.1* 

53.1! 

9.0! 

- 

; 

1500 

1 

1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

1 

287614 

■ 

7735  5*71 

155.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1 

1500 

1 

1 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

1 

237662 

1 

778*5*71 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

• 

1500 

1 

1 

155. t! 

SO.  1 ! 

2.0! 

j 

274830 

1 

1314*5*71 

2*0.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

> 

2500 

274331 

j 

240.1! 

S0.1! 

2.0! 

2 

j 

1314*5*71 

240.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

1 

2500 

520871 

2 

1 

240.1! 

50.1! 

2.0! 

2 

1 

171*1  5*71 

25C.0! 

50.0! 

9.0* 

- 

» 

2700 

1 

; 

250. C* 

50.0* 

2.0* 

1 

1 350! 5f 71 !  230.0!  50.C!  10.0!  - 


130!1A02!  141.9!  JS.O!  12.0!  3000 

!  !  I’O.O!  !?.G!  10.0! 

1 23! 1A02!  157.0!  H.O!  11.0!  1799 

!  !  1)5.0!  33.0!  J.O! 

1H!1A22!  135.0!  33.9!  13.0!  3209 

!  !  13C.3!  ,J.S5  10.0! 

135!1A.l?>  14d.0!  44. C  13. C!  4200 
!  !  1 30.0!  44.0!  10.5! 

1 23! 1 A02!  155.9'  JS.2!  12.5!  2400 

!  !  1’7.0!  JA.2!  3,6! 

135S1A07!  164.3!  44.0!  13.0!  4200 

!  !  1  R'3.0!  44.0!  10.5! 

1V8S1A02!  150.0!  40.3!  14.0!  5000 

!  !  153.0!  40. C!  11.5! 

1 35 ! 1 A 02 !  142.0!  44. C!  13.0!  4200 

!  !  123.0!  44.0!  10.5! 

1 21 ! 1 AC2!  1*3.0!  44. C!  13.0!  4200 

!  !  130.0!  44.9!  10.5! 

132MA02!  154.0!  36.0!  I’.O!  1290 

!  !  1-4.0!  33.0!  4.5! 

66! 3A36!  193.0!  34.0!  14.9!  4200 

!  !  195.0!  35.0!  12.0! 

46'.3a5<!  195.0!  34.0!  16.5!  4200 

!  !  105.0!  «5.0!  12.0! 

4413A34!  145.0!  34.0!  16.0!  4200 

!  !  105.0!  35.0!  12.0! 

4SS3A34!  >1.0!  20.0!  7.5!  660 

!  !  51.0!  20.0!  7.0! 

4SS3A36!  51.0!  20.0!  7.5!  660 

!  !  51.3!  20.0!  5.0! 

66! 3A36!  105.3!  J4.0!  16.0!  4200! 

!  !  105.0!  15.0!  12.9!  ! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

'•  '•  AST  !  CARGO  HANDLING  is  !0P£5ATING  ! 

■'  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  • 


IS. 0! DIESEL  PUHP, 
iCOILS 

17.0JDIESEL  PUNP/ 
ICOILS 

17.01DIESEL  PUHP/ 
iCOILS 

17.0!0IESEL  PU»P/ 
!0IL  HEATER 
17.0!DI£SEL  PUHP/ 
!OIL  HEATER 
17.0!DIES£L  PUHP/ 
!OIL  HEATER 
12.0! DIESEL  PUNP/  I 
! OIL  HEATER 


SOIL  NEATEP 
OiDIESEL  PUHP 
!OIL  HEATER 
0! DIESEL  PUHP 
!0!L  HEATER 
OiDIESEL  PUHP 
SOIL  HEATER 


! OIL  HEATER 
17. OIDIESEL  PUHP, 
SOIL  HEATER 
17. OiDIESEL  PUNP/ 
.'OIL  HEATER 
16. OIDIESEL  PUHP, 
SOIL  HEATER 
16. OiDIESEL  PUHP, 
!  OIL  HEATER 
16. OiDIESEL  PUHP, 
!OIL  HEATER 
16. OiDIESEL  PUHP/ 
SOIL  HEATER 
20. OiDIESEL  PUHP, 
!  OIL  HEATER 
20. OIDIESEL  PUHP, 
! OIL  HEATER 
20.0! DIESEL  PUHP, 
SOIL  HEATER 
21*0! 2  DIESEL  PU> 

I 

14.0! DIESEL  PUMP 

i 

1*. OIDIESEL  PUMP 

i 

16. OiDIESEL  PUHP 

I 

16.0'NONE 

» 

16. OIDIESEL  PUMP 
* 

1 5. 0 ! NOME 

i 

16. OIDIESEL  PUHP 

i 

16. OIDIESEL  PUMP 

; 

16.0SNONE 

1 

16.3IN0HE 

2 

16. OIDIESEL  PUMP 


56.0! NONE 
! 

59.0! NONE 


60.0 ! NONE 
2 

60.0! NONE 
2 

—  I  NONE 
i 

60.0! NONE 

; 

60.0 ! NONE 

i 

59 .0 1  NONE 
! 

58. S j  NONE 

» 

56.5! NONE 
I 

58.5! NONE 

i 

16.0IN0NE 

! 

16.0! NONE 


SEE!  LINE-2 

!*RE8UILT! 

1 

1 

1 

1 

ItA  NEW 

J  • 

!  ! 

!  ! 

! 

!  1966  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

!LA  NEW 

!  1965  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

!LA  NEW 

!  1965  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT !LA  NEW 

!  1973  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT!LA  NEW 

!  1972  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT*LA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT!LA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  • 

HOT !LA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT! LA  NEW 

!  1970  » 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT !LA  NEW 

!  1 970  ! 

!  ORLEANS 

!  • 

HOT'LA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

1  j 

HOTILA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT*  LA  NEW 

!  1971  • 

!  ORLEANS 

!  * 

HOTILA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  1970  ! 

!  ORLEANS 

HOT'LA  NEW 

!  1971  i 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT'LA  NEW 

!  1974  * 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT'LA  NEW 

!  197*  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  1974  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  1974  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  197*  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOT'LA  NEW 

!  1974  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

HOTILA  NEW 

!  197*  ! 

!  ORLEANS 

!  1 

HOT'LA  NEW 

!  197*  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

S  !LA  NEW 

!  1949  ! 

!  ORLEANS 

i  i 

SLA  CONVENT 

1 

1  me  ! 

SLA  CONVENT 
; 

i  I 

!  1968  ! 

SLA  NEW 

!  ! 

!  1951  t 

!  ORLEANS 

!  ! 

! L A  NEW 

!  1957  . 

!  ORLEANS 

!  ! 

! LA  NEW 

!  1957  1 

!  ORLEANS 

!  ! 

SLA  NEW 

!  1962  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

!LA  NEW 

i  1962  ! 

!  ORLEANS 

! 

SLA  NEW 

1962  ! 

!  ORLEANS 

! 

!LA  NEW 

1957  ! 

!  ORLEANS 

! 

SLA  NEW 

1957  I 

!  ORLEANS 

! 

!LA  NEW 

1969  ! 

!  ORLEANS 

1 

1 

! 

! 

1 

SLA  HOUMA 

1 

! 

2 

1974  { 

SLA  HARVEY 

1 

! 

1971  ! 

!LA  NEW 

1972  ! 

!  ORLEANS 

! 

SLA  NEW 

1979  ! 

!  ORLEANS 

J 

! L A  HARVEY 

1971  ! 

!LA  NEW 

1 

1979  ! 

!  ORLEANS 

! 

SLA  HARVEY 

1972  ! 

!la  NEW  j 

1978  ! 

!  ORLEANS 

2 

SLA  NEW 

1979  ! 

!  ORLEANS  ! 

! 

SLA  NEW  • 

*  1981  ! 

!  ORLEANS  | 

1 

SLA  HOUMA  | 

1981  j 

! LA  KOUHA  * 

1981  ! 

SLA  HOUMA  • 

j  1 

1981  ! 

!LA  DES  j 

1971  ! 

!  ALLEHANOS  ! 

! 

SLA  HOUMA  * 

1971  ! 

SLA  HOUMA  J 

1981  i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUN3ER 


(52)  CANDIES#  OTTO#  INC. 

(CONTINUED) 


N. 

F.  CANDIES 

523973 

!  74 

3A36! 

75.0!  22. C! 

7.6! 

1000 

-  i 

30.0! NONE 

Ila 

HOUMA 

1970 

i 

! 

; 

75.0!  22.0! 

6.4* 

-  i 

i 

i 

! 

NICK  CANDIES 

640630 

!  66 

3  A  3  6 ! 

105.0!  74.0! 

16.0! 

4200 

-  ! 

58. 5! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

i 

| 

i 

105.0!  35.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

OTTO  CANDIES 

692202 

!  170 

3A35! 

-  ;  -  i 

20.0! 

9000 

-  j 

-  i 

; 

1985 

! 

i 

i 

UO.O!  42.0! 

20.0! 

-  i 

i 

» 

i 

RYAN  CANDIES 

637601 

!  66 

3*36! 

105.0!  34.0! 

16.0! 

4200 

-  ; 

55.5 ! NONE 

SLA 

HOUMA 

1981 

i 

• 

i 

105.0!  35.0! 

12.0! 

-  • 

i 

i 

* 

oc 

255 

526762 

!  2233 

4A43! 

2S0.0!  72.0! 

12. C! 

- 

4800! 

14 .0! NONE 

SLA 

NEW 

1970 

i 

i 

; 

2SO.O!  72.0! 

2.0! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

i 

oc 

254 

570967 

!  2233 

4A43! 

230.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4800! 

1 4.0! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

< 

! 

i 

2SC.0!  72.0! 

2.0! 

-  » 

i 

i 

ORLEANS 

; 

oc 

255 

571748 

i  2233 

4A43! 

250.0!  72. G! 

12.0! 

- 

4300! 

14.0! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

; 

i 

230-0!  72.0! 

2.0! 

-  » 

l 

! 

ORLEANS 

i 

OC 

256 

603531 

!  2198 

4*43 ! 

2^0.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4800! 

1 4. 0! NONE 

!LA 

DES 

1976 

i 

; 

i 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

1 

ALLEMANDS 

; 

oc 

257 

606522 

!  2198 

4  A43  ! 

230-0!  72.0! 

12.0! 

- 

4300! 

1 4.0! NONE 

SLA 

DES 

1979 

i 

i 

250.0!  72.0! 

2.C ! 

-  ! 

i 

l 

ALLEMANDS 

i 

oc 

259 

268319 

!  2198 

4  A  4  J  ! 

250.0!  72. C! 

12.0! 

- 

4800! 

14.0! NONE 

!LA 

OES 

1980 

i 

i 

i 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

ALLEMANDS 

i 

oc 

259 

632392 

!  me 

4A43! 

250.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4500! 

14.0! NONE 

ILA 

NEW 

I960 

t 

! 

i 

250.0!  72. C 

2.0! 

-  • 

1 

i 

ORLEANS 

i 

oc 

260 

!  2198 

4A43! 

250.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4300! 

14.oi NONE 

ILA 

HOUMA 

1981 

< 

1 

< 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  j 

1 

i 

2 

oc 

261 

!  2195 

4  A  43 ! 

250.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4300! 

1 4 . 0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

i 

j 

; 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

i 

1 

14.0! NONE 

SLA 

HOUMA 

! 

; 

i 

230.0!  ’2.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

oc 

265 

!  2198 

4A43! 

250.0!  72.0! 

12.0! 

- 

4800! 

15.6IN0NE 

ILA 

HOUMA 

1951 

{ 

! 

1 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  { 

» 

i 

f 

oc 

264 

!  2195 

4  A  4  3  * 

2*C.O!  72. C! 

12.0! 

- 

4300! 

14.0! NONE 

LA 

HOUMA 

1981 

i 

2 

250.0!  72.0! 

2.0! 

-  j 

j 

i 

! 

oc 

265 

643272 

!  2198 

4**3! 

25C.O!  7  .0! 

12.0! 

- 

4600! 

14.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1981 

J 

1 

250.0!  7i.C! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

i 

oc 

266 

643889 

!  2193 

4A46* 

-  !  -  ! 

12.0! 

- 

4300! 

-  j 

i 

1981 

! 

! 

250.0!  72.0! 

2.9! 

-  j 

i 

i 

i 

oc 

300 

541145 

!  3302 

4A43! 

SCO -v!  72.0! 

15.4! 

- 

7500! 

1 9.0! NONE 

SLA 

HOUMA 

197? 

! 

• 

3*0.0!  72.0! 

2.0! 

-  j 

» 

* 

i 

oc 

501 

545903 

!  3302 

4A44! 

-  ;  -  i 

15.4! 

- 

7500! 

-  i 

j 

1973 

t 

! 

300.0!  72.0! 

2.0! 

-  • 

t 

i 

s 

Oi 

ill 

649530 

!  5152 

4*43 ! 

300. )! 1 CO.O ! 

15.4! 

- 

11465! 

70. 0! NONE 

SLA 

HOUMA 

1982 

! 

! 

i 

3  30.0! 1 00.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

! 

oc 

350 

57)921 

!  5167*4*46* 

-  !  -  ! 

15.0! 

- 

11650! 

-  i 

i 

1977 

| 

j  i 

! 

350.0! 1C0.C! 

4.0! 

-  * 

! 

! 

! 

(21)  CANESTRALE#  MATTHEW 
SHEILA 


(25)  CANONIC  CONSTRUCTORS 
CHARLEVOIX 


a  A  1575*59 

! 

5  15  157324A 

! 

NO.  26  !  - 

! 

I 

! 

(29)  CANTON  MARINE  TOUJN*  CO. I#  INC. 

SIR  DOUGLAS  !  - 


SIR  FREDRICK 


SIR  JONATHAN 


SIR  LINVOOD 
SIR  RANDALL 


SIR  WILLIAM 


CALDWELL  194 


(12)  CAPE  FEAR  TOWING  CO. 
FORT  CASWELL 


FORT  FISHER 


DIMENSIONS  SDOAFT 

.EN5THSQ9DTH! 

RCG  .  !  REG.JLOAD- 
'///// !/////»  EO 
OVE*-!OVSR-!  ///// 
ALL  !  ALL  SLIGHT 


1 1 ! JA  36 ! 

*7.7! 

12.0* 

3.7! 

!  ! 

37.7! 

12.0! 

3.7! 

3C3S4A):* 

132.0! 

33. C! 

3.0! 

!  ! 

!  ! 

02.0* 

j 

■ 

13.G! 

[ 

1.3! 

! 

i  I 

!  ! 

40! 3A  34! 

1 

! 

63.3! 

15.7! 

! 

! 

7.8! 

!  I 

68.3! 

15.7! 

7.0* 

26! 3*36! 

44.8*. 

18.0! 

6.0! 

!  ! 

44.8! 

16.0! 

6.0! 

670S4A4M 

165.0! 

42.3! 

3.4* 

!  ! 

163.0! 

42.5! 

2.0! 

67054*4?  J 

165.0! 

42.5* 

8.4* 

!  ! 

165.0* 

42.5! 

2.0! 

1 43! 4A4JJ 

135.0! 

46. Cl 

6.0! 

!  ! 

I  ! 

135.0! 

i 

i 

4o.C! 

j 

t 

2.5* 

♦ 

3  I 

!  ! 

10!3A3S! 

i 

32.0! 

i 

i 

g.O! 

! 

! 

3.6* 

!  ! 

32.0! 

9.0! 

3.0! 

15)3*33! 

*2.1! 

14.2! 

4.7J 

!  ! 

42.1! 

14.2! 

4.7! 

46! 5*  36! 

64.0! 

20. C* 

7.7! 

1  ! 

54.0! 

20. CJ 

6.G! 

4113*58! 

34.0! 

20. Ct 

6.0! 

s  : 

6*. 01 

20.  C! 

5.5! 

3013*35! 

52.0! 

1  8.C! 

4.6* 

1  ! 

52.0! 

16.3! 

4.6! 

2413*35! 

*6.4* 

22. C! 

5.6! 

!  1 

34.6! 

77.0! 

5.6! 

24I3F38! 

42.2! 

16.9! 

4.3! 

!  ! 

42.2! 

16.9* 

3.6! 

3513*36! 

60.0! 

15.0! 

6.01 

!  ! 

*0.3! 

1*.0t 

5.5! 

29)3*36! 

44.*‘ 

1ft. C! 

4.5! 

!  \ 

44.*! 

70.3! 

4.0! 

431306! 

54.3! 

71.0! 

5.3! 

1  ! 

64.0! 

71.0! 

4.7* 

7>! JA  36! 

64.  )t 

26.  j! 

7.5! 

!  ! 

4*».9| 

24.0! 

6.5* 

90S3A36! 

45.01 

74.0! 

6.3! 

!  ! 

45.0! 

74.0! 

6.5! 

2MJA36I 

48.1! 

11.0! 

4.6! 

!  ! 

64.0! 

12.0! 

4.0! 

72! 3*35! 

54.0* 

24.0* 

6.0! 

!  S 

54.0! 

24.0! 

5.5* 

*0*4444 ! 

60.0! 

30.3! 

4.0! 

S  ! 

H.3! 

30.0! 

1.0* 

760*4*431 

H5.0I 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

6514*43* 

103.0! 

26.0! 

5.5! 

!  ( 

!  ! 

1  i 

100.0! 

i 

1 

26.0! 

» 

t 

1.0* 

i 

! 

!  ! 
17113436! 

s 

! 

*8.4! 

i 

! 

76.2! 

i 

u.*i 

!  i 

105.5! 

76.2! 

11.9! 

17  ’S3A36! 

98.4! 

76,2! 

11.9! 

S  ! 

105.5! 

26.2! 

11.9! 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL 

•  E$T  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CA»GO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ETC!  9ASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  £ AO!  LINE-1 

pass-  •  (light) !//////////////// jtd! ////////// 
SN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


18.0IN0NS 

! 

U.2IN0NE 

! 


56 .0! NONE 
! 

12.3! NONE 

i 

12.OIN0NE 

! 

9.01NONC 

! 

I 

! 

! 

12.6! NONE 
! 

75.5! NONE 
! 

30 .0 ! NONE 
! 

35.0! NONE 
! 

30.0IN0NE 


la.otsoNE 

I 

25.OIN0NE 

! 

30.01  NONE 
! 

29.0! NONE 

j 

75. ol NONE 
! 

35 .0! NONE 
I 

30.0! NON* 

! 

34.0! NONE 

i 

6. NONE 
1 

15.0! NOHt 
! 

0.51  NONE 
! 

! 


46.8! NONE 
! 

46.8IN0NE 

! 

! 

I 


PA  MITCHELL 
PA  MONESSEN 


MI  MUSKEGON 
MI  MUSKEGON 
MI  MUSKEGON 
MI  MUSKEGON 
Ml  MUSKEGON 


NC  WILMINGTON 
NC  WILMINGTON 


T*3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


252 


ENGR* 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAKE  AND  NUMOER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT • 

!  NET  !CDOE !LcNGTH!3RDTH!  » 

*!R£  »IS“  *****  *  Sf6.  !  R*C*.!L0AO-| 

!  TER  !  SE € ■ //////• /////*  ED  ! 

!  TON-  tPAjCi  OVER-1 3VE«-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

•CAPACITY! 
i  ; 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  * 
POWER!  ENSERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  SOPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT)! //////////////// *TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  »E£!  LINE-2 

! 

i 

YEAR  • 
QUILT  • 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(12)  CAPE  fEAR  TOWING  CO. 

i 

j 

• 

!  •  i 

»  j  j 

■  *  i 

1  j 

i  i 

i  • 

i 

t 

• 

i 

i 

i 

* 

i 

i  i 

i  j 

1 

! 

(CONTINUED) i 

j  •  j 

i  i 

■ 

i 

i 

FORT  JOHNSTON 

*061754 

!  131 !  3*  38* 

’3.4*  25. C! 

11.5! 

5100! 

-  i 

46.8 ! NONE 

Inc  wilmington! 

1983  ! 

101.0!  ?$.0! 

11.5! 

! 

—  i 

l 

•  i 

i 

FORT  SUMTER 

! 237432 

!  *0! 3*36! 

91.7!  ?2.C! 

10.3! 

POO! 

-  ; 

39.0! NONE 

! NC  WILMINGTON! 

*  1968  ! 

7 >.0!  22.5! 

8.0! 

i 

—  i 

i 

1  1 

SHAMROCK 

•126401 

!  56!3A36! 

*3.8!  22.C! 

11.0* 

1200! 

-  j 

30.0! NONE 

! NC  WILMINGTON! 

*  1950  ! 

i 

!  !  ! 

1^3.0!  25.0! 

i  i 

10.0' 

1 

j 

i 

-  ! 

j 

i 

l  i 

i  i 

» 

i 

(29)  CAPE  GIRARDEAU  FLSfTINJ 

i 

•COMPANY 

j  i 

i  i  i 

i  i 

i  i 

1 

i 

i 

i 

i 

i  j 

j 

CURTIS  *OORE 

1  5®?2$8 

!  ^1!3AJ3» 

'1.4!  25.1! 

4.5! 

1.20! 

-  ! 

26.0! NONE 

!M0  CAPE  • 

1978  ! 

i 

i  i  i 

!4.3!  —  ! 

;  i 

4.5! 

i 

i 

i 

”  ! 

j 

i 

•  GIRARDEAU  ! 

i  t 

i 

! 

(29)  CAPE  GIRARDEAU  SAND  CO. 

»  !  INC. 

•  «  i 

!  !  ! 

i  ; 

i  » 

i 

t 

i 

i 

j  i 

! 

LINDER  OEIMUND 

! 2*3534 

!  24*  3A 56! 

45.1!  14.7* 

4.0! 

440! 

-  j 

27.0! NONE 

•MO  CAPE  * 

1960  ! 

52.0!  13.5! 

4.0! 

1 

-  i 

i 

MISS  CATHERINE 

!  562  551 

!  79!3A35! 

61.2*  24. C! 

7-2! 

1330! 

-  i 

40.0! NONE 

!K0  CAPE  • 

1974  • 

85.0!  24.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

!  GIRARDEAU  ! 

i 

!  1C9S4A4*! 

100.0!  24.0! 

6-8! 

-  ! 

300! 

9.7! NONE 

!H0  CAPE  ! 

1977  • 

100.0!  2 8.0! 

2-0! 

i 

-  • 

i 

!  GIRARDEAU  ! 

i 

*  100J4A.A* 

100.0*  2^.2! 

6. 0  ! 

-  * 

300! 

9.7*  NONE 

!M0  CAPE  * 

1977  • 

103.C!  2 ?.C! 

2.0! 

i 

-  * 

i 

!  GIRARDEAU  • 

! 

!  1A0i4A.il 

1  /'!•  »'  i  ?  .  0  * 

6.8! 

-  • 

500! 

9.7! NONE 

! MO  CAPE  ! 

1977  ! 

1^.3!  28. C! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

!  GIRAROEAU  ! 

! 

1  --  ! 4A  4d  J 

40.0!  34.0! 

-  • 

-  * 

-  • 

6 .6  j  NONE 

•HO  CAPE  ! 

1989  ! 

i 

!  i  ! 

43.0!  T4.3! 

1  i 

1.8* 

1 

i 

« 

”  ' 

i 

i 

!  GIRARDEAU  ! 

i  i 

1 

i 

(01)  CAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE! *  INC. 

I  t  i 

■  > 

■  i 

j 

1 

• 

i 

t 

t  < 

i 

3CHARCNCH  I 

•  594012 

!  47!  1 A  1 1 • 

131.8!  31.0! 

9.0! 

1920! 

-  ! 

43.0! NONE 

!MA  NEW  ! 

1978  • 

1 

1  !  1 

U). 5!  32.0! 

4.0! 

i 

i 

■ 

655* 

i 

• 

!  BEDFORD  ! 

i  j 

! 

« 

(32)  CAPE  SANDBLAST 

< 

1  1  1 

!  !  ■ 

i  i 

i  i 

i 

t 

i 

i 

j  i 

j 

CA^E  SANOUAST 

!o39243 

!  52MAJ2* 

13C.0!  '0.0' 

11.0! 

1200! 

1  ©5! 

36. 0! NONE 

!LA  LAFAYETTE  ! 

1981  ! 

i 

1  !  i 

115.0!  30. C! 

;  i 

8.C! 

i 

« 

i 

”  ! 

i 

i 

i  j 

«  i 

i 

(29)  CAPE  TOWING  CORP. 

i 

i  i  i 

•  i 

i  ■ 

» 

i 

t 

i 

i 

i 

i  t 

! 

MISTER  c 

•240150 

!  1 39 ! 3A  JA  J 

9*.o!  24.1 • 

9.C! 

1230! 

-  * 

2o.5  » NONE 

•MO  CAPE  ! 

1940  i 

; 

!  !  ! 

S'5.0!  24.1! 

6.0! 

i 

i 

-  ! 

; 

i 

!  GIRAROEAU  * 

t  j 

! 

i 

(32)  CAPITAL  MARINE  SUPPLY  * 

iInc. 

!  •  ! 

!  •  * 

1  ; 

i  i 

! 

i 

• 

i 

1 

!  ! 

i 

GOOD  NSIGWJOR 

•601604 

!  1 3 ! 1C  1 1  • 

n.3!  14.C! 

5.6* 

*  SO! 

-  ! 

IS.  5! NONE 

•LA  RESERVE  *! 

1979  ! 

! 

!  !  • 

40. u!  14.0! 

5.6! 

i 

10! 

• 

»  • 

ADDIS 

! 551891 

!  49J  3A  38! 

AS. 5!  22.0! 

9.4! 

*)0! 

35.5! NONE 

!LA  RESERVE  ! 

1973  ! 

! 

55.  S!  22.0! 

7.0! 

• 

—  i 

! 

i  1 

WCODY  OU*AS 

! 632643 

!  103 ! 3A  5i » 

81.5!  28.0! 

12.  S! 

t230! 

-  ! 

37.5! NONE 

! L A  RESERVE  1 

1981  ! 

■ 

!  !  ! 

!  !  ! 

45.0*  ’o.O* 

i  « 

9.2! 

j 

i 

“  ! 

i 

i 

!  ! 

J 

(35)  CAPITAL  SAND  CO. 

t 

i 

!  ! 
i  !  ! 

•  ; 

i  i 

■ 

• 

! 

i 

! 

!  ! 

! 

ALLISON  MARIE 

1813074 

!  *0 ! 3*36! 

58. C!  24.0! 

3.0! 

1130! 

-  ! 

23.0! NONE 

•HO  JEFFERSON  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

*8.0!  28.0! 

3.3! 

j 

-  • 

! 

!  CITY  J 

CLYDE  K 

! 2*3593 

23 ! 3*34  • 

42.1!  U.5! 

4.2! 

440! 

-  i 

?1 *6 ! NOSE 

! MO  9»JMSWICK  1 

1960  1 

! 

!  !  ! 

42.1!  14.3! 

4.2! 

t 

-  ! 

1 

i  j 

KRISTEN  LEI5H 

•543108 

1  2 !  3*  3d! 

16.9!  13.0! 

4.2! 

203! 

-  ! 

7.0! NONE 

•MO  GLASGOW  | 

1972  1 

! 

!  ! 

*8.9*  15. C! 

3.6! 

! 

.  i 

! 

!  i 

MARGIE  I 

I607C11 

33! 3*  3** 

SC.C!  ?:.C! 

5.0! 

730! 

-  ! 

Ji.3!N0NE 

|M0  JEFFERSON  ! 

1979  J 

! 

!  ! 

3C.G!  ’ 0 . C ! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  CITY  1 

! 

NO  3 

!  . 

36 ! 4*43 ! 

*0.0!  20.01 

4.5! 

-  ; 

SO! 

6.0! NONE 

! HO  BRUNSWICK  ! 

1958  ! 

! 

*0.0!  70. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO  A 

!  . 

1 09 4*4*  • 

100. 0!  28.0! 

5.0! 

! 

270! 

3.0! NONE 

! HO  JEFFERSON  \ 

1«25  ! 

! 

!  ! 

100. u!  78.0! 

1.0! 

j 

-  J 

! 

!  CITY  ! 

J 

55!4»4*J 

*5.3!  2Ji.O* 

4.3! 

-  ! 

150! 

6.51  NONE 

!**0  JEFFERSON  ! 

1955  ! 

! 

!  ! 

•3.0!  20.*:! 

1.0! 

) 

-  ! 

! 

i  CITY  J 

I 

NO  J 

1  - 

5554*43! 

*5.0!  ’:.:j 

4.0! 

-  ! 

150! 

4 . 5  t  NONE 

!**0  JEFFERSON  j 

1955  ! 

! 

‘3.0!  ?'*..! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY  ! 

J 

NO  8 

4  7 ! 4  4*3 ! 

*0.3!  28.0! 

4.4! 

! 

130! 

4.0! NONE 

J  HO  JEFFERSON  ! 

1947  ! 

! 

I  ! 

*0.0!  28.0* 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

!  CITY  ! 

! 

NO  9 

*  5 ! 4*43 ! 

*5.0!  20.0' 

4.3! 

-  I 

ISO! 

6.5! NONE 

!H0  JEFFERSON  | 

1955  ! 

! 

>>.)!  7  ).C ! 

1.3! 

i 

-  t 

! 

!  CITY  J 

1 

NO  1 2C2S 

171J4A43* 

P3.0!  28.0! 

6.0! 

-  ; 

350! 

a.3|N0Nf 

! HO  GLASGOW  ! 

1953  J 

J 

!  ! 

p;,)!  ?*.:» 

1.3! 

i 

-  ! 

i 

)  J 

NO  12&24 

171 !4A41! 

123.2!  24.3! 

6.0! 

-  J 

5*0! 

3.0! NONE 

! HO  GLASGOW  J 

1953  ! 

! 

!  ! 

120.3!  ?8.0! 

1.3! 

» 

-  i 

! 

{  ] 

NO  12029 

!  . 

2::! 4«48* 

I’O.O!  *2.C! 

7.3! 

500! 

10.5! NONE 

! **0  GLASGOW  ! 

1947  ) 

! 

!  ! 

!*:.)•  *2.3! 

1.5! 

i 

-  t 

i 

|  | 

NO  12045 

!  - 

7'*C!4A4D» 

1*0.0!  •?.;! 

1.0! 

i 

13C0! 

10. 5  j  NONE 

!H0  CEOAR  CITY! 

1969  ! 

! 

!  ! 

I5J.  »!  ?:.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

!  | 

NO  120*8 

7r3!4»*4! 

1*3.2'  *2.:* 

6.0! 

•  i 

1003! 

10.5 {NON* 

!**0  CEDAR  CITY! 

1964  ! 

J 

!  ! 

103.:'  12.3! 

1.5! 

* 

•  » 

i 

!  | 

NO  1 2047 

1  . 

7)0! ;»**! 

1*3.0!  *2.0! 

8.  C* 

-  i 

1CC0! 

10.5! NONE 

|H0  CEDAR  CITY! 

1964  ! 

! 

15-0.3!  32.0! 

1.5* 

i 

-  ! 

J 

NO  1 2Q4* 

!  . 

T03 ! 4  *  4<  J 

1*3.3!  *2.0 ! 

8.0! 

-  i 

1030! 

10.5! NONE 

!H3  CEDAR  CITY! 

1967  ! 

1*  ).0!  '2.0! 

1.5! 

! 

.  i 

( 

!  | 

NO  12C49 

!  - 

700*4*44! 

133.3!  *2.3! 

A.O! 

•  i 

1  COD ! 

10.5! PONE 

•HO  CEDAR  CITY! 

1969  | 

! 

2.C! 

i 

-  i 

! 

i  i 

NC  12051 

;  ...... 

109*4*4!' 

1  **5.08  28.3! 

>.3! 

•  i 

<70! 

4.0! NONE 

!H0  JEFFERSON  ! 

1935  ! 

! 

i  l 

100.C!  ?8.C! 

1.3! 

i 

-  i 

i 

!  CITY  { 

NO  12C52 

!  . 

Yd!4*43! 

*3.3!  2  ).C! 

4.5! 

■  » 

AO! 

*.oiso>)f 

! HO  BRUNSWICK  j 

196?  ! 

!  ! 

*2.0!  ’O.C! 

1.3! 

i 

•  t 

1 

i  j 

NC  12CS3 

1  ...... 

7 )u*  4  *46 ! 

1«).0»  *  *  '• 

i.C* 

.  j 

1000! 

-  ! NON* 

in?)  CEOAR  CITY! 

1938  J 

! 

!  ! 

1*3.2! 

1.3! 

j 

.  i 

« 

I  * 

t 

PC  150 

!  . 

*5! 4A4i ! 

»S*u!  • 

8.3! 

.  i 

1*3! 

4.5! NONE 

! HO  CEOAR  CITY! 

1955  i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

-S.u!  '■*.'! 

!  ! 

1.0! 

i 

i 

! 

.  i 

i 

i 

i 

|  j 

i  i 

1 

(33)  CAPITAL  TOWING  CO. 

s 

I 

!  ! 

!  ! 

i  i 

i  i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

* 

i  ! 

1 

ELIZABETH  tfLEILE* 

!9549o3 

MMA3M 

53.3!  22.0! 

.5.3! 

930! 

•  t 

36. )i NONE 

JTX  HOUSTON  ! 

1989  • 

!  ! 

*5.0!  22.3! 

8.6! 

i 

-  i 

! 

1  1 

JANICE  CAROL 

!6,95i^ 

*9!  J»)S* 

83.0!  24.)* 

8.0! 

93*3! 

.  i 

39.0! NONE 

*!TX  HOUSTON  ! 

198?  ! 

*0.0!  U.O! 

6.8* 

« 

-  i 

• 

JOHN  CLAYTON 

•541511 

•9*3*38! 

60.0!  24.0! 

8.C! 

1320! 

-  ! 

36. 0 ! NONE 

JTX  HOUSTON  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

8 J. )!  24.3! 

6.81 

! 

•  i 

! 

LUCILLE  a»OOKS 

!o?4815 

97*3*38! 

*>5.0!  28.0! 

3.0! 

15j0* 

.  i 

36. 0 ! NONE 

JTX  HOUSTON  J 

1983  J 

! 

i  i 

i  i 

!  ! 

i  i 

t5.3»  ?».)• 

i  t 

i  i 

4.6! 

1 

1 

! 

! 

j 

•  j 
t 

• 

i 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG® ! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

•  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  VTCC 
NET  1CQ0S 
RcGIS-!**** 
TER  !  SEF 
TON-  'PAGE 
NAGE  !  IV 

DIMENSIONS  ■ DRAFT ! 
LENGTH! 9°0TH!  ! 

REG.  !  B EG. ! LOAD- ! 
//////! /////!  ED  • 
OVcR-!OVEP-!///// ! 
ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

•CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  J  LINE-1  ! AO!  LINE“1  !  BUILT  ! 

LXGHT)!////////////////!TD!//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(09)  CAPT*  N  ED/  INC- 

1 

I 

l 

! 

« 

i 

i 

; 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

2 

2 

i 

2 

i 

i 

C APT  *  N  EO 

I2S1674 

3213*36 

47.1* 

U. 2! 

4.7! 

460* 

-  • 

35 .0! NONE 

!  MD 

QUEENSTOWN! 

1956  ! 

i 

i 

i 

i 

47.1! 

t 

13.2! 

i 

3.0! 

i 

j 

! 

i 

i 

; 

2 

; 

» 

i 

(33)  CAPT.  ELLIOTT'S  PARTY 

i 

60!ATS/ 

i 

• 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

j 

2 

1 

2 

1 

2 

INC. 

1 

i 

2 

i 

■ 

! 

i 

i 

i 

j 

CAPT.  ELLIOTT 

! 441 31 6 

67  !  1 F 1 2 

104.0! 

25.0! 

7.5! 

2000* 

40! 

29.01N0NE 

!TX 

FREEPORT  * 

1931  ! 

! 

; 

110.0! 

25.0! 

6.5! 

; 

55! 

t 

i 

i 

CLIPPER  HR.  LEE 

1599349 

46S1C12 

97.0! 

25.3! 

6.8! 

1530! 

35! 

29.0 ! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1978  ! 

; 

i 

■ 

• 

100.0! 

i 

25.0! 

i 

5.6! 

t 

i 

; 

55! 

i 

i 

i 

2 

2 

j 

i 

(14)  CAPT.  SAM'S  RIVER 

i 

STREET!  FLEET 

2 

i 

2 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

I 

• 

t 

i 

« 

j 

2 

i 

CAPT.  SAH 

•635153 

6o !  1 All 

30.0! 

29.3! 

1.2! 

300! 

-  j 

42 .0 ! NONE 

!  G  A 

SAVANNAH  ! 

1981  ! 

; 

i 

95.0! 

30.3! 

3.5! 

i 

350! 

2 

2 

! 

WAVING  GIRL 

1294423 

6  2 ! 1  *  11 

59. 9j 

26.9! 

7.7* 

220! 

-  ! 

23.0! NONE 

!  GA 

SAVANNAH  • 

1964  ! 

i 

{ 

2 

i 

64.0! 

j 

10.0! 

j 

5.7! 

i 

i 

j 

317! 

• 

2 

i 

i 

t 

; 

i 

(32)  CART.  TOM,  INC. 

• 

« 

2 

2 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

; 

» 

i 

! 

i 

; 

1 

2 

CAPT.  TON 

! 593340 

2313*36 

43.4! 

15.2! 

5.7! 

210! 

-  « 

3.0! NONE 

!LA 

3URAS  ! 

1977  ! 

j 

i 

■ 

i 

43.4! 

i 

15.2! 

i 

5.0! 

j 

! 

i 

i 

2 

i 

1 

2 

} 

2 

2 

(32)  CAPTAIN  REG/  INC. 

i 

i 

2 

i 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

« 

i 

t 

; 

i 

t 

2 

i 

j 

CAPTAIN  REG 

5533446 

2713*35 

45.0! 

20.0! 

4.5! 

600! 

-  i 

35. 0! NONE 

!LA 

CUT  OFF  « 

1977  ! 

i 

i 

j 

* 

45.0! 

i 

20.0! 

■ 

4.0! 

i 

j 

; 

i 

i 

* 

1 

2 

i 

i 

i 

(09)  CAPTAINS  SHIP  CHANDLERY  !CO./ 

t 

i 

i 

i 

j 

i 

< 

i 

i 

■ 

■ 

t 

i 

i 

i 

; 

i 

INC. 

; 

; 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

LARK 

•243555 

45! 3*34 

43.1! 

20.2! 

3.0! 

750! 

-  ! 

33. 0! NONE 

•NO 

BALTIMORE  ! 

1943  ! 

! 

; 

63.1! 

23.2! 

7.6! 

i 

-  » 

i 

l 

; 

HARTON 

! 240252 

62 ! 3*  34 

75.5! 

20.1! 

3.6! 

560! 

-  • 

30.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1940  ! 

i 

i 

*5.5' 

20.1! 

7.0! 

i 

-  t 

i 

i 

2 

CSC  I 

•257220 

73615*71 

173.0! 

76.0! 

12.5! 

-  { 

1534! 

33.5  !2  DIESEL  MUMPS/ 

•MD 

BALTIMORE  i 

1949  ! 

i 

; 

173.1! 

il.l! 

2.7! 

j 

-  J 

!  COILED 

2 

t 

N.  PAYNE 

•  27531  8 

39115*70 

160.0! 

24.1! 

9.2! 

-  J 

10<0! 

40.0! 2  6"  DIESEL 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1957  i 

i 

i 

i 

• 

160.0* 

; 

29.1! 

j 

1.9! 

i 

» 

; 

i 

•PUMPS 

t 

t 

i 

j 

; 

(32)  CAR  OFFSHORE  SERVICE/ 

i 

IN  J  C« 

2 

i 

; 

» 

i 

; 

i 

j 

i 

j 

i 

j 

| 

! 

i 

i 

2 

; 

LADY  ESTHER 

! 546655 

9711*02 

no.O! 

26.0! 

9.0! 

910! 

-  t 

40.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1973  i 

t 

i 

! 

10C.0! 

1 

26.0! 

i 

6.0! 

i 

i 

i 

17! 

j 

! 

2 

i 

! 

2 

(03)  CARAHANOS/  P*TER 

i 

i 

■ 

i 

j 

i 

i 

» 

• 

i 

j 

» 

j 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

3LUE  3 

•264934 

1005  3*  35 

*7.5! 

25.7! 

11.0! 

1  500! 

-  ! 

41 .0 ! NONE 

!VI 

ST.  THOMAS! 

*  1981  ! 

! 

2 

*9.0! 

25.7! 

5.5! 

; 

-  ! 

i 

! 

! 

CAPRICORN 

*563314 

!  12113*36 

96.0! 

70.0! 

12.6! 

3000! 

-  i 

37.0! NONE 

•VI 

$T.  THOMAS! 

1976  ! 

! 

!  ! 

9o.O! 

JO.  C! 

9.0! 

! 

-  1 

j 

■ 

! 

T0  1 

! 63992  • 

!  9792**43 

1*0.0! 

<4.0! 

10.0! 

-  ! 

2250! 

17.0*!STERN 

RAMP 

!VI 

ST.  TH0N*S! 

1931  ! 

* 

!  ! 

1*0.0! 

54. C! 

1.«! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

OERVICK  230 

5643697 

•  1433J5A71 

210.0! 

54.0! 

12.5! 

J 

4000! 

26.012  3000 

?PN  PUMP  $! VI 

ST.  THO-AS! 

1982  ! 

; 

!  ! 

230.0! 

54. C! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

OFFSHORE  2402 

•502620 

!  1  372!  5*71 

216.0* 

50.0! 

14.0! 

-  • 

3545! 

24.C! 2  DIESEL  PUMPS 

2 

1966  l 

! 

! 

!  ! 

i  i 

216.0! 

1 

50.0! 

i 

2.0! 

* 

» 

j 

-  ! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

(01)  CAREFREE  CRUISES/ 

INC 

! 

.  ! 

j  ; 

j  j 

; 

i 

i 

» 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

SANS  SOUCI 

1  5  731  24 

!  63 !  1C  1 4 

"*  !•  0! 

22.5! 

6.6! 

1200! 

-  ! 

30.01  NONE 

!MA 

POSTON  ! 

1976  ! 

i 

i 

j  ; 

i  t 

72. C! 

; 

22.5! 

i 

6.3! 

i 

! 

! 

145! 

! 

i 

j 

! 

I 

! 

j 

(11)  CARSIL/  INC. 

i 

I 

i  i 

I  j 

t 

i 

i 

i 

» 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

NF  1C1 

i  ...... 

1  1 000! 4A  41 

195.1 ! 

35.0! 

11.0! 

-  ♦ 

1400! 

19.6! NONE 

•V* 

NORFOLK  i 

1976  ! 

i 

;  ; 

H5.1! 

•5.2! 

1.9' 

• 

-  » 

i 

1 

* 

Ht  102 

j  - 

!  1000*4*41 

195.1! 

13. C! 

11.0! 

i 

1400! 

1 0 . 6 1  NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1976  ! 

!  ! 

195.1! 

15.2! 

1,9* 

! 

-  • 

i 

2 

! 

NF  104 

i  — 

!  357 ! 4*41 

195. C! 

15.0! 

3.5! 

! 

1250! 

14.0!  .ONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1964  » 

• 

1  i 

!  ! 

195.0! 

j 

75.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

(27)  CARGILL  MARINE  t 

! 

TERMINA'L/  INC. 

!  ! 

!  ; 

j 

t 

j 

# 

« 

! 

! 

i 

j 

! 

i 

1 

i 

! 

BADGE* 

! 27J337 

!  323! 3*  36 

141.5* 

?  1.6! 

3.3! 

3<00! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!  MS 

MINNEAPO-  ! 

1959  ! 

5 

i  i 

150. U* 

35.0! 

7.3* 

i 

-  ! 

; 

i 

LIS  ! 

! 

CARGILL  HACHILLAN 

! 4'099S 

!  S  3  3 !  5  A  34 

170.0! 

46.  il 

9.3! 

6l4oi 

-  ! 

45.0! NONE 

!mn 

MINNEAPO-  I 

1981  ! 

! 

t  j 

170.0! 

46. i! 

3.0! 

• 

-  ! 

! 

2 

LIS  ! 

! 

MOOS1CR  STATE 

! 233407 

!  62513*36 

150.0! 

4  3.0! 

5.5! 

4320! 

-  ! 

35.0SN0HE 

inN 

MINNEAPO-  ! 

1962  ! 

i 

i  i 

150.4' 

43.7! 

3.5! 

j 

-  I 

i 

! 

LIS  ! 

i 

SMQV-HE-STATE 

! 61424? 

!  40?l 3*34 

140.0! 

42. 0! 

9.C! 

5600! 

-  i 

43.0! NONE 

‘NN 

MINNEAPO-  ! 

1979  2 

i 

!  ! 

140.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

•  i 

! 

• 

LIS  ! 

! 

VOLUNTEER  STATE 

S2A9724 

!  62513*34 

1 10.0! 

A  j*.  0 ! 

4.5! 

4720! 

-  ! 

75 .0 ! NONE 

i  MN 

MINNEAPO-  ! 

1962  ! 

S 

1  1 

UC.4! 

43.7* 

c.5! 

! 

-  ! 

« 

J 

LIS  I 

! 

B  241 

«  ------ 

»  9*0!4*;i 

290. 0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1615! 

16.0IN0NE 

•NN 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

« 

;  » 

2^0.0! 

••5.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

2 

LIS  ! 

1 

3  242 

j  ...... 

!  93054*41 

2)0.0! 

55.  C! 

9.0! 

! 

1615! 

1 6. 0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  J 

197C  ! 

i 

j  i 

200.0 ! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

J 

i 

LXS  ! 

! 

d  243 

i  ...... 

•  9»0!4A*.1 

200.0! 

?5.0! 

9.0! 

! 

i6isi 

1 6.0! NONE 

Imn 

MINNEAPO-  I 

1970  ! 

i 

1  1 

200.0! 

*5.0! 

1.3! 

] 

.  i 

! 

2 

LIS  ! 

1 

8  244 

i  . 

i  9*0! 4*41 

2*0.0! 

J  5.0! 

9.0! 

.  i 

1615! 

16. 0! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

i 

«  ! 

200.0* 

55. C! 

1.3! 

i 

-  ! 

i 

! 

LIS  ! 

! 

8  243 

*  ...... 

!  9*0  !  4 A41 

2^0.0! 

i;.c* 

9.0! 

! 

1615! 

1 6. oj  NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

j 

!  ! 

220.0! 

7  5.C! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

J 

LIS  ! 

i 

3  244 

i  . 

•  98054*41 

2)0.0! 

55.0! 

9.0! 

! 

1615! 

1 6 . 0 ! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1970  i 

» 

i  • 

2*0,0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

! 

LIS  ! 

! 

B  247 

j  - - 

•  9 *oi 4*41 

2)0.0! 

16. C! 

9.0! 

! 

1615! 

1 6.0! NONE 

!*<N 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

15.0! 

1.3! 

| 

-  ! 

2 

2 

Ill  I 

! 

a  243 

i  ...... 

•  >*0!4A41 

2J0.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1615! 

16.0! NONE 

i  MH 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

i 

!  ! 

2)0.0! 

35.6! 

1.3! 

i 

-  I 

2 

l 

LIS  ! 

i 

9  249 

i  ...... 

1  98014*41 

2)0.0! 

15. C! 

9.0! 

-  i 

1615! 

1 6 .oj  NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1970  *! 

! 

!  1 

200.0! 

75.0! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

LIS  ! 

! 

a  250 

!  - 

J  9A014A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1615!* 

1 6 . 0! NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1970  ! 

« 

!  1 

203.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

l 

! 

LIS  ! 

! 

9  251 

!  - 

!  69414*41 

2*0.0! 

75.0! 

9.0! 

-  1 

U52! 

13.0! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  | 

1971  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

.  « 

! 

! 

LIS  ! 

! 

9  252 

t  ...... 

1  6  96*4*41 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

18.0! NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1971  1 

; 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

; 

LIS  ! 

! 

8  253 

J  — — 

!  694!  4*41 

230.0! 

15. C! 

9.0! 

-  i 

1652! 

18 .0! NONE 

*!mn 

MINNEAPO-  ! 

1971  ! 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0* 

j 

i 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

LIS  ! 

! 

! 

ENSR! 

DIST*  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUM3SR 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!VTCC 
NET  !  CODE 
REG  IS-! **«* 
TER  !  SFS 
TON*  ‘PAoE 
NAGE  »  IV 


DIMENSIONS  S09APT! 
LENGTH*  ■'POTH!  « 

REo.  !  °cG . ! LOAD"! 
//////!/////!  ED  ! 


*  CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT 
!//////// !  POINT  «  LINE-1 


OVEO-IOVEO-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2 


!  V  £  S  S  E  L 
!S  ! OPERATING 
!TC!  BASE 
!  AO!  LINE-1 
!T0 !//////#/// 
SEE!  LINE-2 


tear  i 

«UILT  ! 
OR  ! 
•PE3UILT! 


(27)  CARGILL 

• 

i 

MARINE  C  TERMNAJL,  INC. 

i 

i 

i 

1  2 

2  i 

i  ; 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

• 

1 

(CONTINUED) ! 

■ 

i  2 

i 

* 

1 

; 

1 

1 

1 

e  254 

j  ...... 

t 

696J4A41 ! 

29C.0! 

3  5.3! 

9.0! 

- 

1652! 

16.0 ! NONE 

Ikn 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

!  ! 

200. C! 

M.O! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

LIS  ! 

3  255 

i  ...... 

i 

6*6U»41 » 

2 00-0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1652! 

13.0! NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

i  | 

200.0* 

35. C! 

1.5* 

-  • 

1 

1 

LIS  ! 

•i  256 

i  ...... 

i 

69o!4A41 ! 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1652! 

13 .0 ! NONE 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

■ 

i  i 

203. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

LIS  ! 

3  257 

i  ...... 

• 

696!4A41 • 

230.0! 

35.  G* 

9.0! 

- 

1652! 

1 3.0! NONE 

Inn 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

!  ! 

20C.0! 

2  5.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

LIS  ! 

o  253 

i  ...... 

i 

6?o! 4 A4l ! 

230.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1652! 

18.0!N0NE 

•MN 

MINNEAPO-  • 

1971 

j 

j 

2  2 

2MC.0! 

25.  C! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

LIS  • 

3  259 

j  ...... 

2 

69614141 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

IS. 0! NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

230.0! 

35.2* 

1.5! 

-  • 

1 

j 

LIS  ! 

3  260 

i 

i 

696!4A<.1  ! 

22C.0 ! 

35.0! 

9.0! 

- 

1652! 

1 3. 0! NONE 

•mn 

MINNEAPO-  • 

1971 

2 

■  ! 

20C.0! 

T  5.0! 

1.5! 

-  * 

1 

« 

LIS  ! 

3  261 

i  ...... 

i 

7 1  S! 4 *41  ! 

200.0! 

M.C! 

9.0! 

- 

1673! 

1 3. 0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

200.0! 

3*  .0! 

1.5! 

-  • 

• 

J 

LIS  ! 

3  262 

i  ...... 

« 

71 8! 4*  41  • 

203.0! 

3  3.0! 

9.M 

- 

167?* 

18.0! NONE 

*MN 

MINNEAPO-  « 

1971 

g 

■  i 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  J 

1 

1 

LIS  ! 

d  265 

j  ...... 

■ 

71  3! 4 A*1 ! 

23C.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1673! 

18.0 ! NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

j 

;  ; 

2)0.0! 

33. C! 

1.3! 

-  | 

t 

1 

LIS  ! 

a  264 

j  ...... 

• 

71 a  *  4A  41  ! 

>**. 3! 

35. C! 

9.0! 

- 

1675* 

18.0! NONE 

!PN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

;  i 

2CC.3! 

35. C! 

1.3! 

-  • 

1 

1 

LIS  ! 

3  265 

<  ...... 

i 

71  2!  4A41  • 

200.0! 

35. C! 

9.0* 

- 

1675! 

18.0 ! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  * 

1971 

i 

200.0! 

25.  C! 

1.3! 

-  ; 

1 

1 

LIS  ! 

3  266 

j 

713‘4A41 ! 

2rtO.  0! 

’5.0! 

9.0! 

- 

1678! 

13.0! NONE 

!  mn 

MINNEAPO-  ! 

1971 

i 

230.0! 

25. C! 

1.3! 

-  * 

j 

1 

LIS  ! 

3  267 

i  ...... 

■ 

716S4A41! 

230.0! 

T5.0 ! 

9.0! 

- 

1678* 

IS. 0! NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1971 

2 

;  • 

200.0! 

35.0! 

1-3! 

-  ! 

J 

1 

LIS  ! 

e  263 

; 

715 !4A  41 » 

200.3! 

25.0! 

9.0! 

- 

1673! 

13.0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

* 

i 

2  ! 

a**).:* 

35.0! 

1.3! 

-  « 

1 

f 

LIS  ! 

•?  270 

i 

71)14141! 

230.3! 

t  5.0* 

9.0! 

- 

1673* 

13.0! NONE 

•MS 

MINNEAPO-  • 

1971 

i 

;  2 

200.0! 

:  5 .  C ! 

1.3! 

-  • 

1 

» 

LIS  ! 

a  27i 

i 

9 1  0 !  4  A  41  ! 

: 9Q.0! 

25. C! 

9.0* 

- 

1654! 

18.0JN0NE 

!**N 

MINNEAPO-  ! 

1976 

!  ! 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

LIS  ! 

3  272 

i  ...... 

i 

910! 4441 ! 

2  3  3.0! 

35. C! 

>.0! 

- 

1654* 

12.0! NONF 

•  mn 

MINNEAPO-  ! 

1976 

i 

i 

!  ! 

293.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

1 

< 

LIS  ! 

3  273 

i  ...... 

t 

9 1 0 !  4A41 ! 

2)0.0! 

M.C! 

9.0! 

- 

1654* 

1 3.0! NONE 

Imn 

MINNEAPO-  ! 

1976 

i 

2 

i  i 

7r»0.C! 

m.:'. 

1.5! 

-  * 

1 

1 

LIS  ! 

0  274 

■ 

91CJ4A41 ! 

220.0 ! 

35.0! 

9.0! 

- 

1654* 

18. 3‘NONF 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

i 

;  i 

2)0.0! 

M.C! 

1.5! 

-  * 

J 

< 

LIS  ! 

3  27o 

i  ...... 

i 

910*4441 • 

2)0. C! 

75.0! 

9.0! 

- 

1654* 

18. 0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

2 

!  ! 

2^C.O* 

75.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

3  277 

i  ...... 

j 

910! 4*  41 ! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1a54! 

13.0! NONE 

•**N 

MINNEAPO-  ! 

1977 

! 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

LIS  ! 

B  273 

i  ...... 

; 

910!4A41 • 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1654! 

1 8. 0  !  NONE 

•MN 

MINNEAPO-  » 

1977 

i 

! 

;  i 

290.0! 

35. C! 

1.5! 

-  * 

j 

1 

LIS  ! 

3  279 

i  - 

; 

910J4A41 J 

200.0! 

7  5.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

! 

i 

i  i 

2*0.0! 

35.)! 

1.5! 

-  • 

j 

! 

LIS  ! 

0  2*0 

■  ...... 

! 

91 0! 4  A  41 ! 

2'M.C! 

75. C! 

9.0! 

- 

1654! 

13.0JN0NE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1977 

! 

!  ! 

2)0.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

LIS  • 

J  231 

!  - 

2 

91CJ4A41! 

2^0. 0! 

25. C* 

9.0! 

- 

1654! 

13.0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

! 

i  ! 

230.0! 

2  5.0! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

LIS  ! 

3  2*2 

i  ...... 

• 

91014*41 ! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1654! 

18.3'NONC 

JMN 

MINNEAPO-  * 

1977 

! 

; 

!  ! 

2M.O! 

25.0! 

1.5! 

-  » 

! 

1 

LIS  ! 

3  2* J 

|  ...... 

! 

9 1  ■) !  4  A  4 1 ! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1654! 

13.0! NONE 

i  mn 

MINNEAPO-  ! 

1977 

! 

!  ! 

Z' 0.0! 

M.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

»  2*4 

i  ...... 

; 

91054A41! 

20  3.3! 

74. C! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

IS.OlNONF 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

I 

!  ! 

200.3! 

75.0* 

1.5! 

j 

-  » 

! 

! 

LIS  ! 

CC  77C1 

i  ------ 

i 

91 0 ! 41 41 ! 

2->C.O! 

33. C! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

13.0! NONE 

*MN 

MINNEAPO-  1 

1977 

! 

!  ! 

2M.3! 

35.3! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7702 

i  ...... 

1 

91014*41 ! 

2BC.3! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

13.0! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

! 

!  ! 

2)0.0! 

7  J  •  0 ! 

1.2! 

! 

-  1 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7703 

i  . 

• 

910S4A.1* 

2)0.0! 

35.0! 

9.3! 

•  j 

1660! 

1 3. oj  NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

! 

i  « 

200.0! 

75.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

J 

LIS  ! 

CC  7 7 C 4 

»  ...... 

! 

910!4A4li 

200.3* 

75. 0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

13.0JN0N6 

l  MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

j 

2**C.3! 

35.0! 

1.2! 

j 

-  1 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7705 

i  . 

J 

9  1  0  !  4  A  4  *  i 

230.0! 

3  >.0! 

9.0! 

i 

H60! 

IS.oiNONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

« 

«  ; 

a^o.os 

35.0' 

1.2! 

1 

-  ! 

! 

J 

LIS  ! 

CC  7706 

*  ...... 

i 

32  3 ! 4A43! 

1 >5.0! 

’6.0! 

9.0! 

•  1 

1524! 

18.51  NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

t 

j 

;  ! 

175.0! 

75. 0! 

I.o! 

i 

-  1 

! 

1 

LIS  ! 

CC  7707 

i  ...... 

■ 

PM!  444* ! 

1 >9.0! 

75. 0! 

9.0! 

i 

1524! 

13.5 ! NONE 

j  MN 

MINNEAPO-  ! 

1977 

i 

!  ! 

195.)! 

77.  :j 

1.6! 

• 

-  ! 

j 

j 

LIS  ! 

CC  7301 

i  ...... 

! 

3MJ4A.3! 

i  m.:* 

75.:* 

9.0! 

.  1 

1524! 

13.5'NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

i 

2 

j  j 

19j. 3* 

3  J.C! 

I.o! 

i 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7«C2 

i  ...... 

i 

435! 4A.>! 

195.3! 

»5.C! 

9.0! 

! 

1524! 

13.5! NONF 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

• 

i 

i  i 

1  >5.0* 

75.0! 

I.o! 

1 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7503 

«  ...... 

j 

*3  J! 4*  45 ! 

195.0! 

7  5  •  ** 

9.0! 

! 

1524i 

18.5! NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

i 

! 

1 >  J.C! 

15.0! 

I.o! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7)04 

!  . 

i 

M3!4A,M 

1 >  5.0! 

’5.C! 

9.0! 

.  1 

1524! 

18.5 ! NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

1 

! 

;  ; 

195.0* 

35.0! 

I.o! 

1 

-  1 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7605 

1  ...... 

# 

AM!4A4*J 

1 >5.0! 

>5.0! 

9.0! 

i 

1S24i 

13.5! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

! 

! 

195.0! 

25.3* 

1.9! 

! 

.  j 

1 

J 

LIS  ! 

CC  73C6 

1  . 

i 

S3  ? ! 4 a •’ ! 

195.01 

M.O! 

9.0! 

-  1 

1524! 

1S.3iN0.NE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

75.3! 

1.6* 

i 

-  1 

j 

1 

LIS  • 

CC  7307 

!  . 

! 

633*4444* 

1 >5.3! 

75.0! 

9.0! 

! 

1524! 

13.5IM0NE 

{MN 

FINNS APO*  1 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

J 

LIS  ! 

CC  7609 

1  - 

j 

53  3! 4 14* ! 

195.0! 

M.C! 

9.0! 

-  j 

1524! 

1 3. 5  !  NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

! 

j 

1  ! 

195.3! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  1 

» 

! 

LIS  ! 

CC  7910 

j  ...... 

! 

333!4A45* 

195. o! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1 5?«i 

1S«5i NONE 

IMN 

MINNEAPO-  1 

1973 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

J 

LIS  ! 

CC  7511 

i  ...... 

i 

M3!4*4<! 

195.0! 

75. 0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

IS. 5! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  J 

1978 

i 

!  ! 

195.3! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  1 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7612 

!  - 

j 

65314*4*1 

1 >5.0! 

2  J.C! 

9.0! 

.  1 

1524! 

1 3. 5  JNONE 

JMN 

MINNEAPO- 

1978 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

75.0* 

1.6! 

» 

-  I 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7315 

i  ...... 

2 

)J3! 4*43! 

1 >  5.0! 

75. C! 

9,0! 

! 

1524! 

1 3. 5  !  NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

i 

! 

j  i 

195.3! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7614 

■  ...... 

! 

A33!4A-*3! 

1 >5.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1524! 

13.5'NONE 

!I*N 

MINNEAPO-  I 

1978 

i 

t 

!  I 

195.3! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

CC  7515 

!  - 

! 

S33!4»4>! 

195.0! 

’5.0! 

9.0! 

•  1 

1524! 

18.5! NONE 

IMN 

MINNEAPO-  | 

1978 

! 

! 

!  ! 

19  >, 0! 

75. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  751* 

;  ------ 

! 

a33! 4*4*! 

195.0! 

35.C! 

9.C! 

-  ! 

1524! 

13.5 !  NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

! 

i 

*  « 

195.0! 

75. C! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

1 

LIS  ! 

CC  7617 

!  - 

i 

<mi4A4*! 

195.0! 

3J.C! 

9.0* 

-  i 

1524! 

IS. si  NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

! 

.  1 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7615 

!  - 

i 

6JJUA4RI 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1524i 

18 .5 !  NONE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

! 

• 

!  ! 

195.0! 

55. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

CC  7S19 

j  - 

i 

57314A4M 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

13.5! NONE 

|mn 

MINNEAPO-  1 

1973 

! 

j 

!  ! 

195.0! 

25.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

LIS  ! 

!  !!!!!!!!!  !  ! 


! 


! 
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ENSP! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  SDR  ATT ! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  £  L  1 

2 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET  !C0D€!LENGTH!3»DTH! 

i 

i 

i 

E  ST  !  CARGO  HANDLING 

!  S 

OPERATING  ! 

! 

REG.  1 

RcG. ! LOAD”! 

j 

CARGO  ! 

fixeo  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////• 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER  !  GUARD 

1  TON-  ! PAGE! 

OVc?-!OVcR-! 

/////• 

HO»SE! 

PASS-  ! 

(LIGHT  >!//////////////// !TD •//////////■ 

OR  * 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  '.LIGHT! 

POWER! 

6NGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !* 

REBUILT! 

i 

i 

(27)  CARGILL  MARINE  4  TERMINAL#  INC. 

!  !  1 

1  1  ! 

j 

i 

; 

j 

i 

t 

! 

i 

j 

t 

j 

; 

1 

t 

j 

1 

j 

• 

1 

(CONTINUED) I 

j  i  2 

; 

j 

! 

j 

2 

CC  7420 

i  ...... 

!  833S4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1524! 

13.5! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

t 

j  <  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

; 

1 

LIS  J 

j 

CC  7321 

!  - 

1  33314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524' 

18. 5 {NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

197?  | 

i 

2  ;  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

2 

2 

LIS  ! 

t 

CC  7822 

;  ...... 

•  8*3!4A45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1524! 

1 8 .5 ! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

<  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

* 

1 

LIS  ! 

j 

CC  7325 

i  - 

!  83314*48! 

19$. 0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

15.5!  NONE 

•  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

t 

i  i  ; 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

* 

1 

LIS  • 

1 

CC  7824 

i  - 

!  83314A4S! 

195.91 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

1524! 

15.5 ‘NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

j 

■  i  j 

195.9! 

35. G! 

1.6! 

-  i 

; 

; 

LIS  • 

t 

CC  732S 

i  - 

!  33314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1524! 

18.5! NONE 

•  MN 

MINNEAPO-  « 

1978  ! 

i 

•  ;  ; 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  2 

; 

1 

LIS  ! 

• 

CC  7826 

i  - - 

1  83314A48! 

1 >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18. 5 !NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

197?  ! 

i 

t  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

j 

2 

LIS  ! 

« 

CC  7827 

i  --- - 

!  33314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18.5! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

2  ii 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

i 

; 

LIS  ! 

1 

CC  7828 

i  ...... 

1  33314A48! 

19  5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1524! 

IS. 5!N0NE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

2 

« 

LIS  ! 

1 

CC  7829 

t  ...... 

1  33314A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  2 

1524! 

15.5! NONE 

•  MN 

MINNEAPO-  ! 

197P  ! 

j 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

1 

LIS  ! 

1 

CC  7830 

i  ...... 

1  33314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1524! 

18.5! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  1 

1978  ! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

; 

1 

LIS  ! 

1 

CC  7331 

i  ...... 

1  333 ! 4*43 ! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  J 

1524! 

18.5! NONE 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1  978  ! 

i 

i  2  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

2 

LIS  • 

1 

CC  7832 

i  ...... 

1  83314A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1524! 

15.5 ! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

■  !  ; 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  j 

! 

2 

LIS  ! 

t 

CC  7833 

i  ...... 

1  333*4*43! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

13.5! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

« 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

t 

1 

LIS  ! 

2 

CC  7834 

i  ...... 

1  83314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1524! 

1 8 . 5 ! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

i  ;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

2 

LIS  ! 

; 

CC  7835 

•601585 

1  88354*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1459! 

16.0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

;  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

; 

LIS  ! 

! 

CC  7836 

! 801586 

1  33814A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1459! 

16.0'NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

j 

i  i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

t 

1 

LIS  ! 

1 

CC  7337 

'.597285 

1  8J314A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1459' 

16.0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

■*5.0! 

1.5! 

-  • 

■ 

1 

LIS  2 

j 

CC  7833 

•597236 

!  36814A48! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  ; 

1459* 

16. 0! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1978  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

t 

j 

LIS  ! 

t 

CC  7901 

i  - 

1  53314A48! 

195.0! 

*3.0! 

9.0! 

-  • 

1524! 

1 3. 5! NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1970  « 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  j 

; 

; 

LIS  • 

1 

CC  7902 

i 

1  33314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1524! 

15.5!  NONE 

1  MN 

MINNEAPO-  • 

1979  ! 

j 

j  i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6'- 

-  • 

; 

1 

LIS  • 

t 

CC  7903 

i  ...... 

!  3J314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1524! 

13.5 ! NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

; 

1 

LIS  ! 

1 

CC  7904 

«  - 

!  833S4A4*! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

•  2 

1524! 

18.5! NONE 

!«N 

MINNEAPO-  ! 

1979  1 

• 

i  ;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

j 

LIS  • 

! 

CC  T90S 

.  - 

!  83  J! 4  *4*  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18.5!N0NE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

• 

1  !  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  790ft 

i  - 

!  333'4A4M 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18.5! NONE 

JMN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

s 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

« 

CC  7907 

■  ...... 

1  343! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1524! 

18.5 !NON£ 

!HN 

MINNEAPO-  l 

1979  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

; 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7908 

j  - 

!  34314A48! 

19$.0! 

*5.0! 

9.0! 

•  ! 

1524! 

18.5! NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1979  • 

! 

•  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7909 

i  ...... 

•  348! 4A4A! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

18.5 ! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  • 

i 

!  !  1 

195.0! 

T5.0! 

1.6! 

• 

-  i 

i 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7910 

.  - 

•  54914A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1524! 

13.5! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  • 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

1 

CC  7911 

i  ...... 

1  84C.4A43* 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

Go.MPONC 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  J 

j 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7912 

t  ...... 

!  84314A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1  524  * 

13.5  !NONE 

!mn 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

« 

LIS  ! 

! 

CC  7913 

1  . 

1  848 ! 4A43 1 

1«5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

o24! 

18.5! NONE 

!HN 

MINNEAPO-  1 

1979  { 

• 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

1 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7914 

!  - 

1  34314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1524! 

1 5. S  !  NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

» 

2  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

2 

LIS  ! 

! 

CC  7915 

;  ...... 

*1  848 i 4*4? ! 

U5.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1524! 

18.5 ! NONE 

1  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  J 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  2 

! 

« 

LIS  ! 

! 

CC  7916 

!  . 

•  34S14A4A! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1524! 

15.5SN0NE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

j 

2  ;  ; 

1«5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  ! 

j 

« 

US  1 

1 

CC  7917 

•  - 

1  34814*49! 

195.0! 

*6.0! 

9.0! 

.  t 

1524! 

13.5SN0NE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

! 

;  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

j 

2 

LIS  ! 

2 

CC  7918 

t  ...... 

•  34814A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1524*1 

15. 5 !  NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  i 

; 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

i 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7919 

;  ...... 

1  94314A4* 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1 524  j 

15. 5!*  NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

1 

!  1  1 

19  5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

2 

CC  7920 

!  . 

1  34314*49! 

1«I.O! 

35.0! 

9.0! 

! 

1524! 

18.5 (NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

; 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

! 

LIS  J 

! 

CC  7921 

j  - 

!  548S4A4*! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1524! 

18.5! NONE 

•  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  J 

i 

!  1  ! 

195.0! 

*5.0! 

1-6! 

! 

-  ! 

1 

! 

LIS  ) 

» 

CC  7922 

•602904 

1  33314*41! 

195.0' 

35.0! 

8.7* 

! 

1473! 

18.0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

! 

1  !  1 

196. 1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7923 

! 604(42 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1497' 

1S.5!N0NF 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

■*5.0! 

1.4! 

l 

-  » 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7925 

! 603969 

1  67614*41 1 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

18.5!  NONE 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  J 

2 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

! 

j 

LIS  | 

1 

CC  7926 

1602524 

1  o5  4 1 4  *  41  • 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1510! 

1ft. 2  {NONE 

|MN 

MINNEAPO-  ! 

1979  i 

! 

!  1  ! 

195. ui 

35.  C! 

1.61 

! 

-  J 

! 

j 

LIS  ! 

1 

CC  7927 

1603410 

!  67614*41 1 

195.0! 

*5.0! 

9.01 

! 

1498! 

1 4. 9! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  1 

1979  J 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  2 

! 

! 

LIS  ! 

1 

CC  7928 

1603610 

1  67o!4»41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1498! 

14.9! NONE 

!  MN 

MINNEAPO-  l 

1979  J 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

•  » 

! 

LIS  t 

! 

CC  7929 

1605752 

!  67ft 1 4*4 1  1 

196.0! 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1498J 

14.  9*!  NONE 

•MM 

MINNEAPO-  ! 

1979  J 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.3! 

1.3! 

• 

-  ! 

j 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7930 

•612603 

1  69014*461 

U5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9'NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1980  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

t 

-  { 

( 

! 

LIS  ! 

! 

CC  7931 

1612504 

1  69014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.9U0S* 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1980  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

*5.0! 

1  .ft! 

j 

-  1 

! 

1 

LIS  ! 

! 

CC  7932 

1612505 

•  69014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1 50C! 

1 4 • 9  J  NONE 

!HN 

MINNEAPO-  1 

1950  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  • 

! 

! 

LIS  ! 

2 

CC  7933 

•612510 

!  69014*46! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

•  2 

1500! 

14.9! NONE 

!MH 

MINNEAPO-  ! 

1980  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  1 

! 

! 

LIS  I 

! 

CC  7934 

1612509 

1  69014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

15C0* 

14.91N0NE 

|MN 

MINNEAPO-  I 

1980  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

! 

LIS  ] 

1 

CC  7935 

1  612501 

1  69014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4 .9i NONE 

(MN 

MINNEAPO-  ! 

1980  ] 

1 

1  1  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  | 

! 

CC  7936 

1612507 

1  69014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

14. 9! NONE 

Inn 

MINNEAPO-  ! 

1980  ! 

1 

! 

! 

1  1  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

'5.0! 

i 

j 

1.6! 

! 

I 

! 

-  1 
! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

LIS  ! 

1 

! 

! 

1 

1 
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ENGP! 

OlST! 

VESSEL  NAKE 

OPERATOR 

AND  NU"9ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUH2EP 

!  IVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  1C00E ! LENGTH 18PDTM!  » 

-•REGIS-!****!  PEG-  1  REG.1LOAO-! 

•  TER  »  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  1  PAGE  1  OVEP-lOV £9-! /  ////! 

*  NAGE  •  IV  1  ALL  !  ALL  !LI5HT ! 

HORSE! 

POVE&i 

CAPACITY* 

1 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EOUIPNENT  ! TC 5  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  f 

LIGHT)!////////////////'TD!//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  .''REBUILT! 

(??)  CARGILL  NARINE  S  TERNINA 
(CONTINUED) 

'•L,  INC- 

i  i  i 

i  i  j 

i  i  i 

i  i  j 

1 

{ 

» 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

t 

; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

! 

CC 

7937 

1012508 

1  69014*46! 

i  i  j 

195.0' 

195.0! 

>5.0! 
is. :• 

v.C! 

1.©! 

-  ! 

15C0! 

14 • 9! NONE 

1 

!HN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7933 

*609252 

1  68  2 ! 4A  4* ! 

i  i  i 

195.''! 

195.0! 

■•5.0! 
35. v! 

9.0* 

i.>: 

-  ! 

1459* 

16.0!N0NE 

1 

!HN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7939 

• &12506 

!  67614A41* 

!  !  1 

195.3! 

195.0! 

15. C! 
35.0! 

9.0! 

1.©! 

*  ! 

1497! 

18.5! NONE 

1 

*NN 

l 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7940 

1612502 

1  69014*46! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.3! 

9.0! 

1.6! 

*  ! 

1500! 

14. 9! NONE 

l 

!NH 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7941 

1609  2  SI 

!  3  *  4A4  J 1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

*5.0! 
75. C! 

9.C! 

1.5! 

*  ! 

1459! 

1 6.0! NONE 

1 

!NM 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7947 

*604244 

1  3°3!4*;«! 

i  i  i 

195.0! 

193.0! 

35. 0! 
35.3! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1459! 

16.0! NONE 

!Mn 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7943 

1  61  325' 

1  67614*41  ! 

i  i  i 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1497* 

1 8. 5 ! NONE 

1 

•NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7944 

1612930 

!  67614*41! 

!  !  ! 

193.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

"  ! 

1498! 

18.5! NONE 

1 

!nn 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7945 

1639243 

1  2® 2 ! 4*41 ! 

•  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 

7  5.0! 

9.0! 

1.6! 

*  ! 

1452! 

1 3 . 5  !  NONE 

1 

»NN 

« 

NINNEAPO-  • 
LIS  • 

1979 

CC 

794o 

1613256 

!  676 1 4A  41 ! 

i  i  i 

19S.0! 

195.0! 

35. C! 
75.0! 

9.0! 

1.6! 

"  ! 

1498* 

16.5! NONE 

1 

!HN 

l 

NINNEAPO-  ! 
LIS  • 

1979 

CC 

7950 

•612511 

•  69o!4*46! 

i  i  j 

2A0.0! 

200.0! 

•5.0! 
33. 0! 

9.0! 

1.6! 

*  ! 

1500! 

14.9! NONE 

I 

!HN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  J 

1980 

CC 

7951 

1012513 

!  69614A46! 

j  i  i 

200.0! 

20C.01 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.6! 

*  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!NN 

* 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7952 

1612517 

1  69614*46! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

75.0! 

75.0! 

9.0* 

1.6! 

*  ! 

1500! 

14.9  'NONE 

1 

!*N 

1 

NINNEAPO-  i 
LIS  • 

1980 

CC 

79<3 

1412514 

1  ©9614A4&! 

i  i  t 

200.0* 

200.0! 

75.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

'  ! 

1500! 

1 4 . 9! NONE 

1 

!HN 

J 

NINNEAPO-  l 
LIS  • 

1980 

CC 

7954 

•612523 

!  69614*45! 

J  l  i 

2C0.0! 

200.0! 

75.0! 
75. C! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9! NONE 
» 

!NN 

1 

NINNEAPO-  * 
Lrs  j 

1980 

CC 

7955 

161 109$ 

•  74314*41 j 

i  i  i 

200.0! 

2r0.0! 

35.0! 

•5.C! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1662! 

17.0! NONE 

l 

!  NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  • 

1979 

CC 

7955 

1635106 

!  69614A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

*  ! 

1643! 

16. 21N0NF 

!"N 

1 

NINNEAPO-  J 
LIS  ! 

1979 

CC 

7957 

1612513 

1  09614A44! 

1  1  1 

2A0.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.©! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9! NONE 

1 

!  NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  • 

1980 

CC 

7953 

1612515 

!  69614*46! 

200.0! 

200.0! 

7  5.0! 

3  5.0* 

9.0! 

1.6! 

■  ! 

1500! 

14.9! NONE 
! 

!  NN 
j 

HINNE A°0“  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7959 

•4125U 

! 

!  69614*44! 

1  1  1 

290.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

"  ! 

150C! 

14.9JN0NE 

1 

*!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7960 

1  105214*4*  • 

t  i  i 

200.0! 
2AC. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1629* 

16.0! NONE 

j 

JNN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7961 

! 617368 

1 

i  90314*41! 

1  1  ! 

20C. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1640! 
-  ! 

IS.StNONC 

• 

!MN 

j 

NINNEAPO-  * 
LIS  ! 

1979 

CC 

7962 

16C5769 

| 

!  1051 !  4A41  1 

•  1  ! 

ZOC.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1666! 
-  t 

19.4! NONE 
! 

!HN 

! 

NINNEAPO-  i 
LIS  ! 

1979 

CC 

7963 

•630*75 

■ 

!  94114*41! 

1  »  ! 

20C. 0! 
200.0! 

35.0! 

•5.0! 

9.0! 

1.6! 

.  1 

i 

1639* 
•  1 

17.3! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7964 

•612512 

! 

1  696*4*46 • 

1  !  ! 

2CC.0! 

200.0! 

35.C! 
15. 0! 

9.0! 

1.6! 

! 

• 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 

1 

!  HN 
! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7965 

!o05U5 

f 

!  105114*41! 

!  !  ! 

20C. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1666! 
-  ! 

19.4  j  NONE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7966 

SO36092 

! 

1  09614*46! 

!  !  ! 

200.3! 

2*0.0! 

35.01 
35. C! 

9.0' 

1.5! 

.  1 

! 

1644' 
-  ! 

18.9'NONE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7967 

1603093 

i 

•  696!  4*41 ! 

!  !  ! 

200.0! 

203.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1644! 
-  ! 

15.55NONE 

! 

!hn 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7963 

1614030 

!  743*4441! 

!  1  ! 

230. C! 
203.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
! 

1662! 
-  ! 

18.5'NONE 

! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7969 

1 61402* 

1 

1  74314*41 ! 

!  !  ! 

200.3! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.C! 

1.5! 

! 

1©50! 
-  ! 

17.0! NONE 

I 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7970 

161*029 

1 

•  74314*43! 

!  1  1 

200.0! 

20C.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1650! 

17.0IN0NE 

1 

!nn 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  • 

1979 

CC 

5001 

!  - 

• 

!  34314*45! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

75.0! 
15. 0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

1524! 

18-5! NONE 

1 

!  NN 
! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

3002 

i 

•  64 8 1 4* 4®  * 

!  1  l 

195.  OJ 
195.0! 

7  5.3! 
*5.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

152*! 
-  • 

T  8- 51  NONE 
j 

!NN 

{ 

NINNEAPO-  ! 
LIS  } 

1980 

CC 

8003 

i  - 

i 

1  343J4A43J 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

1  524  i 
-  ! 

15.5! NONE 
l 

iiN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

6004 

s  — — 

i 

!  348! 4*4*1 

1  1  • 

195.0! 
1«5. O' 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1524! 

1 5. $i NONE 

1 

!  NN 

j 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5005 

!  . 

! 

!  84614***1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

•5.0! 

75.0! 

9.0! 

I.o! 

-  1 

i 

1524! 

18.5'NONE 

! 

!  NN 
! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5006 

1  . 

i 

!  34314*43! 

1  1  ! 

195..)! 

195.0! 

35.0! 

3  $  .0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1524! 

18.5 ! NONE 

1 

!NS 

1 

NINNEAPO-  J 
LIS  J 

1980 

CC 

*007 

i 

!  3*  8 } 4A  48  5 

1  !  ! 

195.3! 
19  5.3! 

*5.0! 

35.3! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1524! 

18.5! NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  l 

1980 

CC 

5005 

1  . 

! 

!  )43!4A4'l 

1  !  ! 

1 9 J.3! 

195.0! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1324* 

18.5'NONE 

! 

{NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5009 

1  . 

! 

!  64314*4*  • 
i  i  j 

195.0! 

1 9$. 0! 

55.3! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

2 

1524! 
-  ! 

1 J  •  5  !  NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

8010 

i  ------ 

! 

!  S4  6  j  4  *4A! 

1  !  ! 

1 95.0! 
19>.0‘ 

*5.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1524! 

1 6. 5 ! NONE 
! 

!HN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

8011 

1  . 

! 

!  *4814*48! 

!  1  > 

195.3! 

1«5.0i 

•5.0! 

75.0! 

9.0! 

1.0* 

i 

! 

1524! 

18-5! NONE 
! 

!HN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5012 

1  - 

■ 

!  34*14*4*1 

!  1  ! 

P5.0! 

195.0! 

0  5.0! 
75.0! 

9.0! 

1.6! 

■ 

1524* 

18.5! NONE 
! 

i«N 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

*313 

j  ------ 

j 

•  J4  3*4*43! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

•5.0! 
*5. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 
-  » 

13.5! NONE 

1 

!  NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

8014 

•  - - - - 

i 

!  ■UilU-'M 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

75. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1524! 
-  ! 

13.5 j  NONE 
! 

•NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

6C15 

j  ------ 

i 

*  *4314*42! 

!  !  • 

195.3! 

195.0! 

33.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i 

1524! 
•  1 

18-5! NONE 
; 

i»N 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

•316 

i  - 

i 

!  K3 !  4*4*  ] 

!  !  ! 

195.3! 

195.0! 

•5.0! 

*J.G! 

9.0! 

1.6! 

_  1 

1 

1524! 
-  ! 

1 3- 5i NONE 

1 

•NN 

l 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

3C17 

1  - 

2 

!  343! 4*4*! 

!  1  i 

195.0! 

195.3! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1524* 

U.SJNONf 

! 

!MN 

J 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5013 

i  . 

! 

1  64*14*451 

1  !  ! 

195,0! 

195.3! 

•5.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6* 

-  i 
* 

1524! 

18.5! NONE 

1 

!nn 

2 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

•019 

• 

!  34  i !  4  A  4  *  1 

1  1  1 

195.3! 
19  5.0! 

35.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.6! 

. 

! 

1524! 

18.5! NONE 
! 

!NN 

; 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

8020 

i  - 

! 

•  343*4*41! 

i  j  j 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.©! 

•  1 

j 

1524! 

13.5 ! NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

8021 

i  ...... 

• 

{  34314A48! 

i  *  I 

195.3! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

.  1 

! 

1524! 

13.5!  NONE 

1 

!NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

5022 

i  ...... 

•  34814A4** 

*  !  i 

1  >5.0! 
195.0! 

*6.0! 
55. C! 

9.0! 

1.6! 

.  1 

! 

1524! 

13.5  !  NONE 

1 

!  NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

•023 

j  ...... 

i 

i 

!  543*  4*42 ! 

!  !  1 

!  1  ! 

1  1  1 

1«5.0! 

195.0! 

1 

1 

is.:* 

36.0! 

1 

1 

9.0! 

1.6! 

1 

j 

! 

! 

! 

j 

1524  ' 

18. 5! NONE 

1 

! 

! 

•NN 

1 

! 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

t 

i 

1980 

IA2Lc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG»! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUK3ER 


! VTCC !  DIMENSIONS 
NET  !C00E*LENGTH»3RDTH 
REGIS-! **•-!  REG.  !  ®EG. 
TER  »  SEE!//////!///// 
TON-  JPAoE !  OVEP-JOVER- 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH- 

!  !  !  EST 

LOAD-!  !  CARSO  !  FIXED 

£0  !  !////////!  POINT 

/////!  HORSE !  PASS-  ! (LIGHT)! 
LIGHT!  P0V£P!  fcNGERS  »  (FEET) 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLINS  !S  {OPERATING 
EQUIPMENT  ! TC!  BASE 

LINE-1  !AO!  LINE-1 

/////////////// /!TD! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR 
BUILT  ! 
OR 

♦RE3UILT 


(27)  CARGILL  MARINE  4  TERMINA 
(CONTINUED) 


CC  3024 
CC  5025 
CC  3026 
CC  3027 
CC  8028 
CC  8029 
CC  8030 
CC  8031 
CC  3032 
CC  5033 
CC  8034 
CC  5035 
CC  8036 
CC  8037 
CC  5033 
CC  8039 
CC  80(0 
CC  8041 
CC  8042 
CC  8043 
CC  8044 
CC  8050 
CC  8051 
CC  8052 
CC  5053 
CC  *054 
CC  8101 
CC  81C2 
CC  8104 
CC  3105 
CC  8107 
CC  8108 
CC  5110 
CC  8111 
CC  8112 
CC  8113 
CC  8114 
CC  8115 
CC  8116 
CC  3117 
CC  8113 
CC  8119 
CC  8120 
CC  5121 
CC  5124 
CC  8125 
CC  *126 
CC  3127 
CC  3123 
CC  5129 
CC  5130 
CC  3131 
CC  8133 
CC  8135 


! 61 3003 

'615004 

'613005 

1613006 

1*15007 

1 61 3C03 

! 61 3009 

i 61 3010 

’•627506 

1614531 

'•426737 

5624435 

! 

S629136 

; 

•629232 

I 

.  - 


i 


1 

! 


! 


! 


! 

! 


! 

j 

« 

i 

i 


!  . 


! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 


! 


! 

i 


£4  3 !4A4? ! 

195. C! 

55.0! 

9.0! 

-  • 

1524 

18.5JN0NE 

!  » 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

348 ! 4448 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1524 

1 3. 5 1  NONE 

i  i 

195. C! 

35.0* 

1.6! 

- 

j 

646!4A4*» 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

1 3. 5 ! NONE 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

- 

i 

843J4A4?! 

195.0! 

7S.CS 

9.0! 

-  ! 

1524 

1 3 • 5 1  NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

348 1 4 A43! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1  S24 

13.5! NONE 

i  i 

195.0! 

T5.G! 

1.0* 

- 

t 

343S4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1524 

18.5! NONE 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

- 

i 

S4$i 4A  4* ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

IS. 5!  NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

343! 4A 4'! 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

-  * 

1524 

18.5! NONE 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

- 

i 

343 J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1524 

1 S . 5 'NONE 

l  i 

195.0! 

36.0! 

1.6! 

- 

i 

3(3 ! 4A43 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

1 b .5 ! NONE 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1 .  o! 

- 

» 

843! 4A43! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

18. 5! NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

643 1 4A43 • 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1524 

Id. 3! NONE 

i  < 

105.0! 

35.  C! 

1.6! 

- 

i 

676!4A4ll 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1397 

16.0JN0NE 

i  i 

195.0! 

'5.G! 

1.6! 

- 

l 

676!  4  A  41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1397 

1 6 . 0! NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

o76!  4*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1501 

16.3! NONE 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

676! 4A41  • 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1501 

16.3! NONE 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

- 

; 

676 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1501 

1 6. 3 1  NONE 

;  i 

1 95.0! 

35. C! 

1.6! 

- 

1 

676!4A41! 

195.0! 

'5.C! 

9.0! 

-  ! 

1501 

16.8!  NONE 

i  ; 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

- 

• 

*7*! 4A41 • 

1  >5. )• 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1501 

16.8! NONE 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

i 

07©i 4A41 i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1501 

16. 3! NONE 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

- 

i 

711  !4A41» 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1520 

16.3! NONE 

•  : 

195.0! 

35.0! 

1.6!. 

- 

! 

91 2 ! / a4A • 

290.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  » 

1662 

15 .0 !  NONE 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

- 

i 

960 !  4*46 ! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

1633 

16.5! NONE 

i  i 

200.0! 

85.0! 

1.7! 

- 

! 

960! 4 A4ii 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1633 

16.5!  NONE 

i  i 

20C.O! 

35. C! 

1.7! 

- 

; 

100084*4^2 

200.0! 

33. C! 

9.0! 

-  ! 

1650 

1 8.0! NONE 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

j 

1 00 0  J  4  A43  ! 

2*0.0! 

T  5.0! 

*.0! 

-  i 

1650 

1 3.0!  NONE 

i  j 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

- 

i 

84384A4SS 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1524 

12 . sl NONE 

!  1 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

! 

- 

! 

34  3 ! 4  A  43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

13. 5! NONE 

!  ! 

19$. C! 

35.0! 

I.a! 

! 

- 

• 

848! 4 A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1524 

1 3. 5! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0*. 

I.a! 

! 

- 

! 

343! 4  A  4  3  8 

195.0! 

35.  C! 

*.0! 

-  ! 

1524 

13.5! NONE 

i  i 

1>5.0» 

55.0! 

1.6! 

! 

- 

! 

343 1  4  *  4  5 1 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1524 

18.5JN0NE 

•  ! 

1*5.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

- 

! 

34  3! 4 A  4* ! 

1*>5. 0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1524 

13.5! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

- 

! 

84  81 4 A  46* 

1*5.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

1524 

18.5 ! NONE 

i  i 

J95.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

)4s!4A41! 

1*5.0! 

3j.O! 

9.0! 

- 

1524 

1 8.5! NONE 

!  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

343!4A43) 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524 

13.5! NONE 

t  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

84i!4A43! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1524 

18.5! NONE 

j  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

- 

! 

943!4A4A! 

1*5.0! 

*5.0! 

9.0! 

i 

1524 

18.5SN0NE 

!  1 

1  >5.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

- 

i 

34  3! 4A41 8 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1524 

1 8. 5 1  NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

- 

! 

84* !  4A44 ! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1524 

18.5! HOME 

i  i 

1*S.O! 

'5.0! 

1.6! 

- 

! 

S49!4A4A! 

1*5.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1524 

15.5! NONE 

i  i 

1*5.0! 

'5.0! 

1.6! 

- 

! 

U3'4A<,A« 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524 

18.5! NONE 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

- 

j 

£4 )! 4448  8 

195.0! 

J5.C! 

9.0! 

- 

1524 

18.5! NONE 

J  J 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

44  8 !  4A<* ! ! 

1*5.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1524 

13.5! NONE 

•  • 

195.0! 

'5.C! 

1.6! 

- 

! 

343! 4*43! 

1*5.0! 

'5.C! 

9.0! 

- 

1524 

18.5  !NONE 

i  j 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

• 

843!444*i 

1*5.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

1524 

13.5 ! NONE 

j  j 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

t  i 

«J4 3 !  4 A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1524!  18.5!N0N£ 

j  i 

195.0! 

35.0! 

t  .6! 

1 

- 

i 

84  8 1 444* 1 

1*5.0! 

35.  Ci 

9.0! 

! 

1524!  13.5 ! NONE 

!  ! 

1*5.0! 

35.  C! 

1.6! 

- 

! 

34354445! 

1*5.0! 

35. Ci 

9.0! 

- 

1524!  13.5 ! NONE 

i  i 

195.0! 

35. OS 

1.6! 

- 

343  1  4A48 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1524!  13.5 {NONE 

!  ! 

1*5.0! 

35.  C! 

1.6! 

j 

- 

! 

34a! 4A48! 

195. C! 

35.0! 

*.C! 

- 

14*7!  1 6. 8! NONE 

i  » 

1*5.0! 

35.  C! 

1.8! 

- 

! 

349  8  4*49  8 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1524!  18.5! NONE 

•  S 

1*5.0! 

85.0! 

1.6! 

- 

i  t 

343I4A48! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524!  13,5! NONE 

i  j 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

! 

64g!4A48! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

1524!  1 8. 5 {NONE 

!  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

- 

! 

94684*498 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1524!  18.5! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

•  ! 

!  MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

!HN  KINNEAPO- 

•  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

•  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

I  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

!NN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  MINNEAPO- 

!  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

•MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

•MN  MINNEAPO- 
!  LIS 
!MN  MINNEAPO- 
»  LIS 
•MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

•MN  MINNEAPO- 
!  LIS 
! MN  HINNEAPO- 

•  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

•MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

•  LIS 

JMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

INN  MINNEAPO- 

!  LIS 

INN  MINNEAPO- 

!  LIS 

JMN  HINNEAPO- 

1  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

JMN  MINNEAPO- 

l  LIS 

JMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

JMN  MINNtAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

JMN  HINNEAPO- 

•  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!  MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

|MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

I  LIS 

!HN  MINN6AP0- 

!  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

INN  HINNEAPO- 

!  LXS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LXS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

! 

I 


1980 

1980 

1980 

1980 

1930 

1980 

1980 

1960 

1980 

1980 

1980 

1980 

1950 

1980 

1930 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 

1980 

1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 

1931 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 

1980 

1981 
1981 
1981 
1981 


r*3L€  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH3E* 


! VTCC !  OIMCNSION$  'DRAFT! 
NET  !COOEJL£NSTh!5®OTH!  ! 
. PEG  IS-! *****  R?G.  *  P£0. • LOAD- ! 
COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////*  ED  ! 
GUAPO  !  TOM-  JPAGi!  0VS9-‘0VeP*!/////» 
NUH1EP  •  SAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  ILIGHT! 


(2?)  capgill  HAPINE  G  TFRHINA!L*  INC. 

CCONTINUEO) ! 


!  54d'4A43 

195. 0* 

TS.C! 

9.0! 

1 9  5.0! 

35.0! 

1.6! 

!  a«S!4*<.3!  1JS.J 

35.0! 

9.0! 

•  1 

195.0! 

*5.0! 

1.6! 

!  s43!4A*« 

1 0  5 . 0 ! 

35.0! 

9.0! 

*  j 

1°5.0* 

35.0! 

1.6! 

!  343!4*4* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

!  i 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

i  E43I4A4* 

195.0! 

’5.3! 

9.0! 

J  • 

195.0* 

35.  C! 

1.6! 

!  848*444© 

195.0! 

15. C! 

9.0* 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

!  343J4A4P 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

j  i 

19J.0! 

35.0! 

1.6! 

!  3431444, 

1*95.0! 

35.0! 

9.C! 

*  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  848*4448 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

!  * 

195.3! 

*5.0! 

1.6! 

!  84  8 ! 4  A4  A 

195.0! 

*6.3! 

9.0! 

J  i 

195.0! 

*5.0! 

1.6* 

!  $45*444? 

195.0* 

35.2! 

9.0! 

!  i 

195.0! 

3  5.0! 

1.6! 

!  348I4A4? 

19  >.0! 

35.  C! 

9.0! 

*  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  346S4A43 

195.0! 

?5.C! 

9.0! 

;  i 

1  95.0! 

35.0! 

1.6! 

!  696!4A41 

200.0! 

35.2! 

9.0! 

J  i 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

•oIOISO 

!  646S4A41 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

J  i 

200.0* 

35.3! 

1.5! 

1630141 

!  696*4441 

2)0.0! 

35.2! 

9.0! 

!  t 

200.0! 

15.0! 

1.5! 

•4*016* 

!  ,96*4441 

200.0! 

JS.C! 

9.0! 

*  i 

230.0! 

35.2! 

1.5! 

! 630164 

!  ©9614441 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

*  i 

2vC.0! 

35.0! 

1.5! 

! 630162 

!  6«6*4»41 

290. C! 

35. C! 

9.0! 

J  j 

430.0* 

35.0! 

1.5! 

! 630166 

!  a9o ! 4441 

t  9C.0! 

35.0! 

9.0! 

<  i 

220. C! 

3  5-0! 

1.5! 

'630157 

!  69614441 

23C.O* 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

290.0* 

35.  C! 

1.5! 

!  9?3!4A41 

230.3* 

35.0! 

9.0! 

I 

!  » 

230.0! 

35.2! 

1.4! 

I  93 314141 

200.0! 

35.2! 

9.0! 

i 

!  ! 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

!  - 

!  9X3*4441 

200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

I  933! 4A41 

29C.C! 

35. C! 

9.0! 

I  • 

290.0* 

35.0! 

1.4! 

I  . 

!  933! 4441  ! 

290.0! 

55-0! 

9.0! 

!  !  ! 

230.3! 

35.2* 

1.4! 

!  933! 4441 • 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

i 

!  i  j 

23C.O* 

35.0! 

1.4! 

!  93314441! 

203.  3* 

35.0! 

9.C! 

!  t  i 

200.0! 

35.0! 

1.4* 

!  93354441! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

!  . 

!  9*314441! 

2*0.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  !  1 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

!  9  33 ! 44  41  • 

2C0.0! 

35.2! 

9.0! 

1  !  ! 

200.0! 

T5 .0! 

1.4* 

93314441  • 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

. 

93354441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

!  ! 

23C.O! 

35.  C! 

1.4! 

. 

933! 4441  • 

23C.3! 

35. C! 

9.0! 

*  ! 

20*3.0! 

35.0! 

1.4* 

. 

93314441  • 

20w.0! 

35.0! 

9.0* 

;  » 

203.0! 

35.0! 

1.4! 

. 

I  935*4441! 

23C.O! 

35.2! 

9.0! 

i  j 

200.0! 

35. C! 

1,4! 

933I4A41  ! 

2)0.0* 

35.0! 

9.0! 

!  j 

2CC.0! 

35. C! 

1.4! 

933! 4441  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

;  t 

230.0* 

15.  C! 

1.4* 

9X3*4441 • 

200.0! 

?  5.0! 

9.0! 

1  I 

230.0! 

35. 0! 

1.4! 

. 

933!4A41! 

200.0! 

*  5 .  C! 

9.0! 

;  i 

230.0! 

35.0! 

1.4! 

. 

933S4A41! 

230.0! 

15.0! 

9.0! 

!  • 

233.0! 

3  5.0! 

1.4* 

9*3*4441! 

2)3.0! 

35.0! 

9.0! 

•  • 

292. 0! 

35.0! 

1.4* 

93314441 • 

230.0! 

35.  C! 

9.0* 

!  ! 

230.0! 

35.  C! 

1.4! 

. 

93314441! 

20C.O! 

JS.C! 

9.0! 

!  ! 

230.0! 

35.0* 

1.4* 

. 

93314441 ! 

200.0! 

95. C! 

9.0! 

!  ! 

230.0! 

3  5.2! 

1.4! 

. 

93314441  ! 

2  0  C  •  0 ! 

35.0! 

9.0! 

E  I 

2)0.0! 

3  5.0! 

1.4! 

— 

93314441! 

2rC. 0! 

!5.v! 

9.3! 

!  i 

23C.O! 

36.0! 

1.4! 

. 

9551*441 ! 

23C.0! 

25.0! 

9.3! 

*  ! 

20C.01 

35.0! 

1.4* 

— 

9*3 !  4 A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

2)0.3! 

35. 0! 

1.4! 

— 

933! 4441 ! 

2)3.0! 

35. C! 

9.0! 

!  ! 

230.3! 

35.0! 

1.4! 

93314441 ! 

230.0* 

35.C! 

9.C! 

I  ! 

2)0.3! 

35. C! 

1.4! 

— 

6?i!4A4AJ 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  ! 

<95.0* 

15.0! 

1.9* 

— 

6*3! 4445! 

195.3* 

35.  C* 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

*5.0! 

1.9! 

. 

6381444*! 

1  95. 3! 

35.0! 

9.0! 

t  i 

195.0! 

35. C* 

1.9! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXEO  !  EQUIPMENT  STC !  BASE 
POINT  !  LINE-1  • AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////!TD! ////////// 
CFEET)!  LINE-2  ZCCS  LINE-2 


!NN  MINNEAPO- 
!  LIS 
!HN  MINNEAPO- 
•  LIS 
!MN  NINNEAPO- 
!  LIS 
! PN  HINNEAPO- 
!  LIS 
!NN  HINNEAPO- 
!  LIS 
!NN  HINNcAPO- 
LIS 

»MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  KINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!*N  HINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  NINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  HINNEAPO- 

!  LIS 

»PN  MNNEAPO- 

!  LIS 

!«N  KINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  KINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  HIHNEAPO- 

!  LIS 

!NN  ninneapo- 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

!  NN  MNVEAPO- 

!  LIS 

!HN  NINNcAPO- 

!  LIS 

!*N  MINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  NINNE APO- 

!  LIS 

!MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

J  LIS 

!HN  "INNEAPO- 

!  LIS 

! NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

INN  HINNEAPO- 

!  LIS 

INN  NINNEAPO- 

!  US 

INN  NINNEAPO- 

I  LIS 

Inn  hinneapo- 

!  LIS 

INN  NINNEAPO- 

I  LIS 

INN  NINNEAPO- 

!  LIS 

inn  HINNCAPO- 

I  LIS 

INN  MtNNEAPO- 

!  LIS 

INN  NINNEAPO- 

I  LIS 

INN  NINNEAPO- 

I  LIS 

!NN  NINNEAPO” 

!  LIS 
INN  NINNEAPO- 
I  LIS 

INN  NINNEAPO-  : 

I  LIS 

INN  NINNEAPO- 

J  LIS 

INN  HINNEAPO- 

I  LIS 

INN  NINNE APO- 

I  LIS 

INN  NINNEAPO- 

I  LIS 

|NN  ninneapo- 
I  LIS 
INN  HINNEAPO- 
I  LIS 
INN  MINNEAPO- 
!  LIS 
INN  MINNEAPO- 
1  LIS 
INN  NINNEAPO- 
!  LIS 
INN  NINNEAPO- 
I  LIS 
INN  NINNEAPO- 
I  LIS 
1 


15.5!  NONE 
i 

15.5! NONE 
! 

18.5!  NONE 
! 

15.5INONE 


15.5! NONE 
! 

18.5! NONE 
! 

18.5 ! NONE 
I 

13.5 ‘NONE 
) 

18.5! NONE 
I 

18.5! NONE 
I 

18.5IN0NE 


13.5! NONE 
! 

13.5INONE 

I 

16.5! NONE 

i 

13.5 (NONE 
I 

IS.SIhfNE 

I 

16.SIN0NC 

I 

13.5! NONE 
I 

18.5! NONE 
! 

18.5 INONE 
I 

1 8. 5! NONE 


18.5! NONE 
I 

13.5! NONE 

i 

13.5! NONE 
! 

18. 5 INONE 
I 

16.9! NONE 
! 

1 6 • 9 1  NONE 
I 

16.9! NONE 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  * 
♦RE8UILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUNBE fi 


!  NET  !CODE JLENGTH 
- iocqis-!****!  REG.  ! 

COAST  !  TER  !  SEE!////// 
GUARD  !  TON-  !PAt,E!  OVfc»- 
NUN9ER  !  NAGE  *  jv  !  ALL 


*VTCC!  DIMENSIONS  JOOAfT! 


(27)  CARGILL  MARINE  C  TERHINA  *L*  INC. 

(CONTINUED)! 


BROTH!  » 

9EG.!LOAO-! 
/////!  ED  ! 


CAPACITY! 

i 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

{VESSEL! 
! S  ‘OPERATING  ! 

! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) !//////////////// JTD! //////////! 

OR  • 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

•EES  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

CC  8304 
CC  8305 
CC  8306 
CC  83 07 
CC  8308 
CC  8309 
CC  8310 
CC  8311 
CC  8312 
CC  8313 
CC  8314 
CC  8315 
CC  8316 
CC  8317 
CC  831 S 
CC  8319 
CC  8320 
CC  8321 
CC  8322 
CC  8323 
CC  8324 
CC  8325 
CC  8326 
CC  8327 
CC  8328 
CC  8329 
CC  8330 
CC  8331 
CC  8332 
CC  8333 
CC  3334 
CC  8335 
CC  8336 
CC  8337 
CC  8333 
CC  8339 
CC  83*0 
CC  3341 
CC  3342 
CC  3343 
CC  3351 
CC  84C1 
CC  8402 
CC  3403 
CC  1404 

n  100 

N  101 

n  102 
3  103 
H  105 
K  107 
M  103 
H  109 
H  110 


! 


! 

! 

! 


! 

! 

I 

i 

i 

! 

! 

t 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 


! 


; 


683! 4A48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

i 

1495* 

1 6. 9! NONE 

i 

!HN  HINNEAPO-  j 

1983  ! 

.... 

688 ! 4A48 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.3! 

9.0! 

1.9! 

- 

j 

■ 

1495! 

16.9*  NONE 
; 

!hn  hinneapo-  ! 

1983  i 

638!4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9* 

” 

i 

i 

1495* 

16. 9! NONE 

i 

!*N  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

.... 

684S4A44!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.3! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

1495! 

16.9! NONE 
• 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1983  i 

634 ! 4*44 !  195.0!  35.3! 

!  !  19S.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

t 

i 

U95! 

16.9 ‘NONE 

l 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1983  *! 

688!4»4$!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9' 

- 

i 

i 

1495* 

16.9!N0NE 

t 

!hn  hinneapo-  ! 

1983  ! 

6*3!4*4S!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

; 

j 

1495! 

16.9! NONE 

i 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1983  1 

6*3! 4A48 !  195. o'  35.0* 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

• 

» 

1495! 

16.9»N0NE 

i 

!MN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

688*4*43*  135.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

• 

1495! 

16.9! NONE 

i 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

683! 4*43*  195.0!  35. C! 

!  !  19S.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

j 

■ 

1495! 

16.9'NONE 

i 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

638! 4A 4* !  195.0!  35. C! 

!  !  19S.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

t 

< 

1495* 

16.9! NONE 
> 

!MN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

633! 4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  1}S.O!  35.0! 

9.0* 

1.9! 

- 

j 

i 

1495* 

16.9*  NONE 

i 

!HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1983  ! 

i 

633 ! 4a 48 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

* 

1495  i 

.  i 

16,9! NONE 

i 

•HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1983  ! 

6*8 ! 4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

; 

1495! 

16.9 ! NONE 

t 

JHN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

633! 4*4? !  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

• 

i 

1495! 

1 6 . 9 » NONE 
i 

!MN  HINNEAPO-  ! 

1983  i 

SSS1AAA8!  105.0!  35.0! 

!  !  105.0!  35. 0) 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

j 

1495! 

1  6.9! NONE 

i 

!MN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

688! 4A43 !  195.0!  25. C! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

t 

1495* 

16.9JN0NE 

! 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

638 !4*48 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

1495! 

16. 9! NONE 
• 

•HN  HINNEAPO-  J 

1983  ! 

68 8 !4 a4 3 ■  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.91 

" 

i 

i 

1495! 

16.9J  NONE 

i 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1983  i 

633*4*48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

j 

i 

1495! 

16.9'NONE 

( 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

688! 4 A4R !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0* 

1.9! 

i 

i 

1495! 

16.9!N0NE 

! 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

688S4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

U95! 

16.9! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  ! 

1983  ! 

... 

63354A48!  195.0!  33.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

* 

j 

i 

1495! 

16.9 • NONE 
! 

! HN  HINNEAPO-  ! 

J  LIS  J 

1983  ! 

68i!<*«5!  IDS. 3!  J5.0! 

!  !  1«5.0!  35.0! 

9,0! 

1.9! 

j 

■ 

1495! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

!HN  HINNEAPO-  ! 

J  LIS  ! 

1085  i 

4S3SAA43!  105.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  33.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

• 

1495! 

-  i 

16.9 ! NONE 
! 

!HN  HINNEAPO-  1 
!  LIS  J 

1983  ! 

6S8!*A43!  105.0!  35. C! 

!  !  105.0!  35.0! 

9.0* 

1.9* 

■ 

! 

1495! 

-  ! 

16.9  J  NONE 
• 

! HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1983  ! 

68S!AA4Ai  105. 0!  35. C! 

!  !  105.0!  35.0! 

9,0! 

1.9! 

- 

! 

! 

i  *- 
•o 
VI 

16.9 !  NONE 
! 

!HN  HINNEAPO-  ! 

J  LIS  J 

1983  1 

688J4A4*}  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0* 

1.9! 

! 

! 

1495! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

!MN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  J 

1983  I 

688!4A4?l  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0* 

1.9! 

“ 

! 

! 

1495! 

-  ! 

1 6. 9  ihONE 

1 

JHN  HINNEAPO-  | 

!  LIS  ! 

1983  { 

683S4A43J  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.9! 

• 

! 

U9ji 
-  ! 

16. 9! NONE 
! 

! HN  HINNEAPO-  1 

1983  ! 

6'3!«A*«!  135.01  35.0! 

!  !  1’S.O!  '5.0! 

9,0! 

1.9! 

“ 

j 

i 

1495! 

-  ! 

16.9! NONE 
| 

JHN  HINNEAPO-  ! 

1983  I 

688S4A48!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.9* 

- 

! 

i 

1495! 

-  ! 

16.9 ! NONE 
! 

! HN  HINNEAPO-  j 
!  LIS  ! 

1983  I 

683 ! 4a 4* J  195.0*.  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.91 

» 

i 

1495! 

»  1 

16.9‘NONE 

! 

1 HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1933  t 

68814A4*!  195. C!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.9! 

• 

i 

! 

1495! 

-  ! 

16.9IN0NE 

! 

JHN  HINNEAPO-  I 

1983  ! 

683 ! 4A4* !  195.0!  35. C! 

!  J  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.9! 

j 

i 

1495! 

-  ! 

16.9! NON* 

! 

! HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1983  ! 

688! 4*43!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1,9! 

• 

; 

i 

1495! 

-  ! 

16.9JN0NE 

! 

! HN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1983  ! 

6*3! 4A41 1  195.0!  35.3! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1,9! 

“ 

i 

j 

1494! 

-  | 

16*3! NONE 

j 

|HN  HINNEAPO-  ! 

|  LIS  f 

1983  ! 

683 ! 4A41 !  195.0!  'S.O! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

~ 

i 

• 

1493! 

-  ! 

16.8! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  I 

1983  ! 

683J4A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

i 

1493! 

.  i 

16.8! NONE 
| 

INN  HINNEAPO-  I 

1983  1 

683! 4A41 *  195.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

i 

1498* 

-  i 

16.3 ! NONE 

t 

!MN  HINNEAPO-  ! 

1983  1 

70S!4A48!  2*93.0!  35. C! 

!  !  200.0!  '5.0! 

9,0! 

1.4! 

i 

! 

1666! 

-  ! 

16.5! NONE 

i 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1983  I 

688J4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

• 

i 

1507! 

-  ! 

1 6.81N0NE 

j 

!HN  HINNEAPO-  ! 

1984  ! 

683I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9,0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

1507! 

•  » 

1 6. 8! NONE 
! 

! HN  HINNEAPO-  ! 

1984  ! 

6? 8 ! 4 A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  75.0! 

9,0! 

1.8* 

• 

i 

i 

1507* 

-  i 

1 6.  d ! NONE 

i 

*NK  HINNEAPO-  ] 

!  LIS  J 

1984  1 

633*4*41!  195.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.3! 

i 

! 

1507! 

.  i 

16. 9! NONE 

i 

!HN  HINNEAPO-  j 

1984  ! 

87114*4*1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

i 

1 52oi 

-  J 

18.0! NONE 
! 

! HN  HINNEAPO-  | 
.'LIS  i 

1974  ! 

871 ! 4*41 !  195.0!  '5,0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9} 

“ 

» 

i 

1520! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 

i 

JHN  HINNEAPO-  j 

1974  J 

” 

371 ! 4*48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.3*  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1520! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1974  ! 

i 

871HU8!  105, oj  55.01 
!  !  105.0!  55.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

4 

1 

1520! 

.  j 

13.QJN0NE 

! 

JHN  HINNEAPO-  j 

1974  *! 

371*4*48!  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

! 

1520! 

1 8.0! NONE 
! 

!HN  HINNEAPO-  { 

!  LIS  I 

1974  ! 

.. 

371 ! 4*43!  1<*5.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

i 

! 

1520! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  j 
!  LIS  ! 

1975  I 

871*4441!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

• 

1520! 

-  ! 

18.0! NONE 

I 

!HN  hinneapo-  ! 

!  LIS  ! 

1975  ! 

87114*43!  195.0!  35. G* 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9* 

- 

! 

1520! 

-  ! 

18.0 ! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  ! 

1975  l 

871 ]4A48!  19J.0!  '5.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

18,0! NONE 
! 

JHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1975  ! 

i 

r*3tE  2  -  INSCRIPTION  or  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(27)  CARGILL 


HAPINE  S  TE8*INA 
(CONTINUED) 


!  fVTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT*  SCAPACITY!  HIGH-  • 

i  NET  !COOE!L£NGTH!eoDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANOLING 

- !8cSI S-!****!  !>«•$.  ■  PEG. ! LOAO-J  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////*  £D  !  !////////!  POINT  >  LINE-1 

GUARO  !  TON-  !?AGE!  OV £»-! OV£»-| / / // / !  HORSE!  PASS-  SCLIGHT) !//////////////// 
NUMBER  !  NA5E  !  IV  J  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


!  571 ! 4*4-3!  195.0!  35.3* 

9.0! 

- 

I 

1S20i 

18.0! NONE 

!  !  !  195.0!  35.3! 

1.9* 

J 

-  i 

i 

!  071 ! 4 A 4 < J  195.05  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1520! 

16.0! NONE 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.9! 

J 

-  i 

i 

!  571S4A4*!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

15.0! NONE 

i 

!  1  !  195.0!  *5.0! 

1.9! 

1 

-  ■ 

!  671 ! 4A 4*  »  1 >5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1520* 

10.0! NONE 

i 

i  !  !  195.0!  *5.0! 

1.9! 

1 

.  i 

!  371*444’!  1*5.0!  35. C! 

9.0* 

- 

i 

1520! 

IS.OiNONE 

!  !  !  1 >3.C!  25.0! 

1.9* 

i 

-  i 

I 

!  371*444**  1*5.  )j  *5.3! 

>.0* 

- 

i 

1520! 

18.0  *  NONE 

i 

!  !  !  195.cS  *5.3! 

1.9! 

i 

-  t 

!  871S4A43!  19*. 0*  35.3! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 8. 9! NONE 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9* 

i 

-  i 

!  671 ! 4A 4* ;  195.0J  35 .c ! 

>.0! 

- 

i 

1520! 

1 6. C! NONE 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

• 

!  371*444*!  1*3.0!  *5.C! 

9.0! 

- 

j 

1520! 

18.0! NONE 

!  !  !  P5.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

t 

!  671  <4 A4 ■» •  1*5.0!  75.C! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1g.3!N0NE 

!  !  !  1--5.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  « 

i 

!  671!4A4A«  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

18.0! NONE 

i 

I  !  !  1*5.0!  3S.C! 

1.9! 

i 

-  i 

!  &71!4a;<$!  1*5.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 9.0! NONE 

!  !  !  1*5.0!  35. C! 

1.9* 

i 

_  • 

i 

!  371S4A4R!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

18.0! NONE 

i 

!  !  !  1*3.0!  35.0! 

1.?! 

j 

-  i 

!  371  *  4443!  195.3!  3 5. C! 

9.0! 

- 

• 

1520! 

1  3 . 0 ! NONE 

i 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.9! 

i 

•  t 

!  371'4»4»*  19S.3*  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1520! 

13.0! NONE 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9* 

t 

•  i 

i 

!  *71 ! 4*43!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

18.0! NONE 

I  !  !  1*5.0!  *5.0! 

1.9* 

i 

-  j 

t 

•  871J444**  1*3.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1? .0! NONE 

!  !  !  1*3.0!  25.0! 

1.9! 

; 

-  i 

i 

!  671 !4A4*‘  1*5. C!  *5.C! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

16 .0 ! NONE 

i 

!  !  !  1 >5.0!  **.C! 

1.9* 

i 

-  i 

•  371 • 444* •  1*3.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

18.0!N0NE 

i 

!  !  !  1*5. Cl  35. C! 

1.9! 

i 

-  i 

!  671 ! 4 A4* !  1 >5.0!  35. C! 

9.C! 

- 

j 

1520! 

1 8 . 0! NONE 

i 

I  !  !  195.0!  *S.C! 

1.9* 

t 

•  i 

!  371S4A46!  1*5.0!  75.0! 

*.G! 

- 

j 

1520! 

1P.CSN0NE 

i 

!  !  !  1*5.0!  33.0! 

1.08 

! 

•  i 

!  671*444*!  195.0!  35. C! 

*.C! 

- 

i 

152C! 

IS.OJNONE 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.9! 

i 

_  i 

i 

!  S42451 

!  »«!««'!  255.0!  H.C* 

9.0! 

- 

! 

1676! 

16.3!N0NE 

t 

I 

I  !  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

5542452 

!  7ti!«»41!  205.5!  Ji.C! 

9.0! 

- 

i 

1676! 

18.0! NONE 
• 

!  !  !  250.0!  25.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

S5424S3 

!  71 5! 4X41 !  250.0!  !5.0! 

9.0! 

- 

1 

1678! 

1 8. 0! NONE 
! 

SS424S4 

!  !  !  20C. C!  *5.0' 

1.3! 

; 

-  i 

!  713S4A41*  2)0.0!  *5.C! 

9.0* 

- 

! 

1673! 

10.0! NONE 

i 

1542415 

i  !  !  200.0!  25.01 

1.3! 

! 

-  ! 

I  713J4A41!  200.0!  25. C! 

9.0! 

- 

i 

1678* 

18.0SN0NE 

! 

551245* 

!  !  !  2CC.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

!  712J4I.1 *  255.0!  TS.O! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

10.0! NONE 
! 

1542457 

!  !  !  250.0!  M.Ol 

1.3! 

! 

-  ! 

!  71*!t»41!  250.0!  55.0! 

9.3! 

- 

! 

1*76! 

16.3! NONE 
! 

l 

!  !  1  250.0!  55.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

!54<45» 

1  71 S ! 4*41 !  7(10.31  35.01 

9.0! 

- 

! 

1676* 

1 6 .0! NONE 
* 

1 

I54245R 

!  !  !  250.01  55.5! 

1.3! 

! 

-  ! 

!  71 A ! 44 41  J  2C0.CI  35.0! 

9.C! 

- 

! 

1*76! 

16.0! NONE 

J 

1 

! 5424*0 

!  !  I  253.5!  55.51 

1.*! 

! 

-  ! 

!  71614*41!  2^0. 0!  33.3! 

9.0! 

- 

j 

16761 

15.0SN0NE 

I 

1 

!  !  !  2CO.O!  35.5! 

1.3! 

i 

-  1 

1542471 

1 

!  91 9 ! 4 A4* !  230.0!  35.0! 

1  !  !  220.0!  *5.01 

>.0! 

1.5! 

- 

< 

i 

1560! 

-  ! 

16.01N0NE 

i 

SJ42472 

!  91*14446}  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1560! 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

I  !  !  2  '0.0!  35.0! 

1 .  J! 

! 

-  j 

! 542473 

!  *19 ! 4 44* J  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1560i 

10.0! NONE 
! 

! 

I  !  !  2'C.O!  *5.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

S542474 

i 

I  *1 9 ! 4A4* !  206.0!  *5.0! 

I  !  !  29C.J!  *5.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

i 

! 

i  w 

o 

13.0! NONE 

i 

!  542475 

j 

I  919*4446!  2)0.5!  *5.0! 

I  !  !  2 jQ.'j!  35.0! 

9.0! 

1.2! 

- 

! 

j 

1560! 

13.0! NONE 

l 

il424*1 

j 

!  919J4A41J  <00.0!  *S.C! 

I  !  !  250.0!  35.0! 

9.C! 

1.9! 

- 

i 

! 

1560! 

•  ! 

18. oi NONE 
! 

!  5424*2 

• 

I  91 9 • 4 *4* !  20C.0!  *5.3! 

!  !  I  230. o!  *5.3! 

9.0! 

1.9! 

" 

! 

« 

1560! 

16.0! NONE 
■ 

15424*3 

1 

!  »1«!444*!  250.0!  55.0! 

!  !  !  2*5.3!  55.3! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

! 

1560! 

-  i 

1 9 . OJKONE 
i 

!  5424*4 

1 

I  *1  * ! 44 4* !  23*). 3!  75.3! 

!  I  I  290.0!  ’5.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

! 

1560! 

18.0! NONE 

i 

5424*5 

i 

*19*4444*  2-*3.  >*  35.0! 

!  !  2)3.0!  *5.C! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

i 

1560! 

•  2 

16.0! NONE 

i 

15424** 

!  919*4A44  *  233.0*  *  J  .0! 

!  I  2*3.3!  35.3! 

9.0! 

1.  >! 

- 

• 

i 

moi 

16.0JN0NE 

l 

1  5424*7 

919*4441!  2^0.0!  *5.0! 

I  !  <03.3!  !5.3* 

9.0* 

1.9* 

- 

i 

! 

1540! 

■  1 

18.0! NONE 

i 

5424** 

919*44, 6!  230.3!  *5.0! 

!  !  203.3!  *5.3! 

9.0! 

1.9! 

" 

j 

« 

15601* 

16.0 ! NONE 

i 

5424*9 

>19*4443*  203.3!  35.:* 

!  !  2)0.3*  15.0! 

9.0! 

1.9* 

" 

i 

! 

1560! 

1 6. 0! NONE 

542470 

919*4441*  2'C.C!  *5.0! 

!  !  2)3.3!  *5,3! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

« 

1560! 

.  j 

1 6 .0! NONE 
! 

919  ‘444* !  200.0!  *5.0! 

!  !  2)3.0!  35. C! 

9.3! 

1.9! 

- 

i 

i 

1550! 

16. 0! NONE 

i 

7 1 9  !<•  A4 1 1  200.5!  55.5! 

!  !  253.5!  5S.CI 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1550! 

18.0! NONE 
! 

919*444»!  200.3!  35. C* 

!  !  2)3.3!  15.0! 

9.0! 

1.)! 

- 

i 

i 

1550! 

16.0! NONE 

— 

>19*444*1  203.0*  35. C* 

!  !  233.0!  **.0! 

9.0! 

1.9| 

" 

! 

o 

w< 

1 

10.0INONC 

J 

91 9 ! 444* 1  2^0. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

18.3! NONE 
i 

!  !  255.3!  55.0! 

l.«! 

i 

.  i 

>19! 444*!  2 '3.0!  *5.C! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

1  8 • 0 ! NONE 

!  !  2*0. 0!  *3.3! 

1.9! 

! 

•  i 

i 

>19*444**  2'*3.0!  *5.3* 

9.0! 

- 

! 

1550! 

U.0U01E 

!  !  <33.0!  *5.0! 

!  !  *  ; 

1.9! 

1 

i 

i 

.  2 
! 

1 

2 

VESSEL 
$  {OPERATING 
TCJ  BASE 
AO*  LINE-1 
T D!////////// 
EE!  LINE-2 


! *N  NINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!MN  MIHNEAPO" 

!  LIS 

!NN  HINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

*MN  MINNEAPO- 

i  LIS 

!MN  NINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  HINNEAPO- 

!  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

!  US 

! MN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  MXNNEAPO- 

!  LIS 

! MN  MINNEAPO- 

i  us 

! MN  MINNEAPO- 
!  LIS 
SMN  MINNEAPO- 
!  LIS 
!MN  MINNEAPO- 
!  LIS 
SMN  MINNEAPO- 
!  US 
SMN  MINNEAPO- 
!  US' 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

!HN  KINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

S  LIS 

JMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

tMN  MINNEAPO- 

!  US 

!HN  MINNEAPO- 

!  LIS 

SMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

JMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

INN  HINNEAPO- 

!  LIS 

IMN  minneapo- 

!  LIS 

|MN  MINNCAPO- 

!  US 

IMN  MINNEAPO- 

I  LIS 

1"N  MINNEAPO- 

I  US 

IMN  MINNEAPO" 

I  LIS 

IMN  HINNEAPO- 

I  US 

|MN  MINNEAPO- 

I  US 

IMN  MINNSAPO- 

I  US 

IMN  HINNCAPO- 

I  LIS 

I  MN  HINNEAPO- 

I  US 

IMN  hlNNEAPO- 

I  US 

IMN  MINNEAPO- 

I  LIS 

IMN  MINNEAPO- 

!  LIS 

I  MN  MINNEAPO" 

!  LIS 
IMN  MINNEAPO- 
I  US 
!  MN  MXNNCAPO- 
I  US 
|MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

!MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

MN  MINNEAPO¬ 
LIS 

MN  MINNEAPO¬ 
LIS 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(27)  CAR6IIL  NARINE  t  TERMINA 
(CONTINUED) 


(07)  CARGO  CARRIERS 

DIVISION  OF  CARGXL  MARI 
TERMINAL#  INC. 


!VTCC 
NET  5C0DE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  !PAS£ 
NAGE  !  IV 


!  DIMENSIONS 
!LENSTH!3R0TH: 
!  REG.  •  PEG.! 
!  //////! ///// 

!  OVeP-!OVER- 
!  ALL  !  ALL 


R 

218 

»  -  t  919!  4A43! 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

i 

1550! 

1 8.0! NONE 

!  MH 

NINNEAPO-  ! 

1974 

i 

!  iii 

200.0! 

35,0! 

1.9! 

< 

.  i 

j 

i 

LIS  ! 

! 

R 

219 

.  -  i  919 !  4A43 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

1  3, 0! NONE 

!mn 

NINNEAPO-  I 

1974 

! 

i  »  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

2 

2 

LIS  ! 

! 

a 

220 

S  - -  j  919J4A43! 

200.0! 

75. :• 

9.0! 

- 

j 

1550! 

18.0! NONE 

!MN 

NINNEAPO-  ! 

1974 

! 

i  i  i  i 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

1 

LIS  ! 

i 

R 

221 

j  -  i  91 9 !  4A43 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

» 

1550! 

1 8 .0! NONE 

!  MN 

HINN£A°0-  ! 

1974 

! 

!  !  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

; 

i 

LIS  ! 

j 

R 

222 

i  -  j  919  !4A43 ! 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

18.0! NONE 

•MN 

NINNEAPO-  • 

1974 

i 

•  !  !  ! 

200.0! 

25.0! 

1.9! 

! 

.  t 

; 

i 

LIS  i 

i 

R 

223 

i  -  i  919I4A43! 

200.0! 

TS.C! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

1 6.01  NONE 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

! 

j  j  «  « 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

; 

-  2 

» 

! 

LIS  ! 

2 

R 

224 

!  -  !  91954A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1550! 

18.0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

i 

•  !  !  ! 

2DC.0! 

35. C! 

1.9! 

; 

-  i 

! 

i 

LIS  i 

• 

T 

3 

j  -  «  335!  5a?0! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

16.0! 01 tSEL  ROTARY 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

j 

i  i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

! PUMP/HTNG  COILS 

i 

LIS  ! 

« 

T 

4 

!  -  !  835S5A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

16.0!DIESEL  ROTARY 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

2 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

•PUMP/HTNG  COILS 

i 

LIS  ! 

i 

T 

5 

i  -  !  635S5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

16.0 ! DIESEL  ROTARY 

j  MN 

NINNEAPO-  ! 

1966 

2 

1  j  •  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  i 

! PUMP/HTNG  COILS 

! 

LIS  ! 

! 

T 

6 

,  ......  »  33515*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

16.0!  -It  >EL  ROTARY 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

j 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

• PUMP/HTNG  COILS 

i 

LIS  1 

2 

T 

7 

j  - -  j  33515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

16.0! DIESEL  ROTARY 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

.  ; 

! PUMP/HTNG  COILS 

2 

LIS  ! 

! 

T 

7801 

i  -  !  384  5  5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

17.0! CARGO  PUMP 

l  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

i 

!  !  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  j 

I 

! 

LIS  I 

! 

T 

7802 

i  -  1  8»4!  5*7?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

17 .0 ! CARGO  PUMP 

•MN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

LIS  ! 

! 

T 

7851 

j  -  »  9475  5*70! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

17.0 ! CARGO  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  2 

1978 

t 

!  !  !  ! 

200.0! 

25.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

LIS  ! 

i 

T 

7852 

!  -  !  947!  5*70! 

230.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1 

1660! 

1 7.0! CARGO  PUMP 

!PN 

MINNEAPO-  I 

1974 

! 

1  1  !  ! 

200.0! 

75. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

7853 

!  -  !  94715*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1660! 

17.0!  CARGO  PUMP 

I  MN 

MINNEAPO-  1 

1974 

! 

1  1  1  1 

200. 0! 

75.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

; 

LIS  ! 

! 

T 

7901 

j  -  j  78515*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1507! 

17.0! CARGO  PUMP 

i  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

! 

1  i  !  ! 

19S.0! 

75.0! 

1.6! 

! 

.  ; 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

7902 

1  -  1  7£  8!  5 *70 1 

195.0! 

75.  C! 

9.0! 

- 

! 

1507! 

17.0! CARGO  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

! 

!  1  !  ! 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

7951 

1  -  1  849*5*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

1 7 .0! CARGO  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1970 

! 

1  11! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

7952 

1  .  1  3491  5*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

17.0! CARGO  PUMP 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

! 

1  111 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

7953 

1  -  1  84915*70! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1660! 

17.0! CARGO  PUMP 

1  MN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

! 

1  11! 

200.0! 

25.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

8301 

!  -  j  71615*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1465! 

20.4 ! CARGO  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1983 

J 

1  l  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

! 

LIS  ! 

I 

T 

8302 

I  -  1  71615*70! 

H5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1465! 

20.4! CARGO  PUMP 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1983 

! 

!  Ill 

195.01 

25.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

! 

T 

8303 

1  -  !  71615*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1465! 

20.4 ! CARGO  PUMP 

INN 

MINNEAPO-  S 

1983 

! 

1  1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

•  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

T 

8401 

1667392  1  73555*71! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

} 

1420! 

19.0!2  8"  8LACKMCR 

INN 

MNNE»f>0-  1 

1984 

! 

i  iii 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! PUMPS 

! 

LIS  ! 

1 

T 

8402 

1667393  1  73515*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1420! 

19.012  S"  9LACKNCR 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1984 

! 

!  11! 

200.0! 

75.0! 

1.6! 

! 

“  1 

I  PUMPS 

! 

LIS  1 

1 

T 

8501 

!  -  t  735  15*71! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1420! 

19.012  3"  SLACKMER 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1936 

! 

i  iii 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  ! 

! PUMPS 

! 

LIS  ! 

! 

TRI-FUELER 

1543275  1  44615*70! 

170.0! 

74.0! 

7.5! 

- 

! 

1500! 

16.0!PUHPS 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1972 

! 

1  (  !  ! 

170.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

LIS  ! 

1 

BARGE  NO  S 

! 254183 

257I5A71 ! 

13C.0! 

70.0! 

7.9!  - 

!  705! 

5.5! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1947 

1 

1 

!  ! 

!  I 

130.0! 

i 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

( 

ROUGE  ! 

1 

(32)  CARI  CORPORATION 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

I 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

COURTNEY  LYH  DCVAU 

1592970 

4313*35! 

45. G! 

18.1! 

7,4!  600!  -  I 

30.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1978 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

45.0! 

! 

18.1! 

! 

7.4! 

! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

1 

CITY  I 

! 

(01)  CARIBBEAN  MARGE  CORP. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

j  i 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

CARIBBEAN 

1502771 

793414*46! 

475.0! 

75.0! 

25.0!  - 

!  19902! 

55. 0! NONE 

(NY 

NEW  YORK  ( 

1966 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

475.0! 

! 

75.0! 

1 

6,0! 

! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

! 

1 

(32)  CARLXNE  TANK  SERVICE 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

! 

I 

B  1 

1002741 

75915*71! 

-  -  | 

—  ! 

a.ai  - 

!  1540! 

—  !NONE 

SLA 

GEISHAR  ! 

I960 

1 

! 

!  ! 

!  1 

210.01 

! 

40.0! 

• 

2.0! 

! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

I 

(32)  CARLINE'S  GCISMAR  FLEET 

! 

#1  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

1 

! 

CINDY  CARLINE 

1297321 

65!3*35! 

36.01 

24.0! 

8.0!  900!  -  ! 

24 .0! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1965 

1 

1  2 

36.0! 

24.01 

6.0! 

!  -  ! 

! 

! 

ROUGE  ! 

CSS  ARKANSAS 

1632638 

•7!3* Jsi 

35.31 

24.0! 

8.0!  800!  -  ! 

26.0! NONE 

!LA 

BATON  1 

1981 

i 

!  ! 

40.0! 

24.1! 

o.O! 

!  -  ! 

! 

! 

ROUGE  ! 

CSS  ATLANTA 

i  ...... 

9513*34! 

! 

! 

3.0!  120( 

!  -  ! 

! 

(LA 

BATON  ( 

1981 

i 

!  ! 

45.0! 

26.0! 

8.0! 

!  -  ( 

! 

* 

ROUGE  ! 

CSS  CHICORA 

1431835 

5313*34! 

..  i 

—  ! 

9.0!  SOC 

I  -  ( 

24.0! NONE 

(LA 

BATON  1 

1981 

! 

!  ! 

36.0! 

22.0! 

6.01 

j  -  J 

! 

* 

ROUGE  ! 

CSS  PALMETTO  STATE 

1611665 

6553*34! 

51.8! 

22.0! 

5.0!  80( 

]  -  | 

26 .0! NONE 

JLA 

BATON  ! 

1979 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

2 

22.0! 

! 

6.0! 

! 

!  ~  ! 

j 

i 

! 

j 

ROUGE  ! 

! 

(32)  CARLINE/  X AN! 

i 

1  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

SALLY  CARLINE 

1662929 

4313*36! 

48.0! 

H.O! 

5.0!  40C 

!  60! 

-  SNONE 

! 

! 

1983 

! 

\ 

!  i 

1  ! 

44.0! 

! 

13.0! 

! 

4.01 

! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(18)  CARLISLE#  GRIFFIN 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

; 

i 

2 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

1 

1 

ANN  MILLER 

1511546 

75*3*36! 

56.0! 

24.1! 

3.0!  1200!  -  ! 

24 . 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

!  ! 

56.0! 

24.11 

8.0! 

I  -  ! 

| 

1 

! 

ANNA  C 

1258773 

21513*34! 

110.0! 

27. S! 

10.7!  1 SOC 

I  -  ! 

24.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1949 

! 

!  ! 

110.01 

27.5! 

10.7! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

CLIFF  WEBSTER 

J  ^06551 

7413*36! 

60.0! 

22.0! 

8.5!  300!  -  ! 

24.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

6C.0! 

22.0! 

3.5! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

GLENNA  N 

1629795 

8415*36! 

54.1! 

22.1! 

9.6!  76  C 

1  -  I 

27.01  NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1980 

) 

!  ! 

56.1! 

22.1! 

9.6! 

!  -  ! 

i 

; 

! 

!  CARGO 
!//////// 
!  PASS- 
!  ENGERS 


!  HI6H- 
!  6  ST 

!  FIXED 
•  POINT 
•(LIGHT) 
!  (FEET) 


!  CARGO  HANDLING 
!  EQUIPMENT 

!  LINE-1 

Mimnuuinu 

!  LINE-2 


!  V  E  S  S  E  L  !  ! 
•S  (OPERATING  !  ! 
!TC!  BASE  !  YEAR  ! 
! AO!  LINE-1  !  QUILT  J 
!TO!//////////J  OR  ! 
!E£!  LINE-2  !*RE8UILT| 


ENG»! 

i 

! VTCC !  DIMENSIONS  JdpacT! 

! CAPACITY 

HIGH- 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

! 

0 1ST ! 

OPERATOR 

!  NET 

•CODFUENGTMltPDTH*  ! 

• 

est 

CARGO  HANDLING 

!$  !OPcRATING 

! 

i 

! REGI $-<****!  R-G.  !  »SG.!lOAD-! 

!  CAR60 

FIXED 

EQUIPMENT 

!TC!  9ASE 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  €D  ! 

!//////// 

POINT 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

! 

QUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

J  TON- 

•PAGE!  OVER-JOVER-!/////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) 

! /////// /////////! TO !//////////! 

OR  ! 

!  NUrt3E» 

!  NAG? 

!  IV  !  *LL  l  ALL  !LISHT! 

POWER!  ENGERS 

i 

<  FEET) 

! 

LINE-2 

2  EC !  LXNE-2 

!*RE8UILT! 

I  I  I  I  I  I  II  I 

11(111  II  I 


(18)  CARLISLE,  GRIFFIN 

i  i 

; 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

(CONTINUED) 

i  ; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

PEGGY  H 

! 64942S 

4113*56! 

50. 0! 

16.  C! 

7.0! 

650! 

-  ! 

22.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1«32 

!  ! 

50.0! 

1  2.G! 

7.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

STEVt  KUHP 

! 5  63C54 

10013*36! 

67.0! 

.  C ! 

O.o ! 

1530! 

-  • 

24.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1975 

i  i 

67.0! 

24.0! 

9.6! 

j 

-  ! 

j 

l 

WAYNE  C 

! 636927 

9013*36! 

61.7! 

2*.  C* 

9.4! 

1200! 

-  • 

27.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1981 

i  j 

i  i 

61.7! 

i 

24. C! 

i 

9.4! 

i 

i 

i 

■ 

j 

i 

2 

2 

(31)  CARTER  CONSTRUCTION  CO., 

!  INC. 

■  i 

i  i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

; 

i 

1 

2 

BETTY  SUE 

*200154 

36! 3*35! 

49.5! 

20. C! 

6.0! 

460! 

-  ! 

23.5! NONE 

!*R 

BENTON 

1962 

!  ! 

49.5! 

?  0 .  C ! 

4.0! 

1 

-  ! 

i 

i 

CHARLES  K. 

! 273273 

17313*36! 

9:.o! 

?c.O! 

6.5! 

1?24! 

-  ! 

—  ! NONE 

!AR 

SENTON 

1981 

i  i 

90.0! 

26.0! 

6.5! 

i 

-  • 

i 

i 

CHOCTAW 

! 540420 

v!3A  55! 

37.2! 

11.0! 

*.G! 

1  30! 

-  • 

—  !NONE 

!  Aft 

BENTON 

1960 

i  i 

’7.2* 

11. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

1 

PEGGY 

•549434 

0*3*35  • 

57.2! 

11  .C! 

4.0! 

120! 

-  J 

—  iNONE 

JAR 

BENTON 

1955 

i  i 

37.2! 

11.0! 

3.0! 

i 

-  J 

i 

1 

AYERS  1017 

164*4*46! 

1 <0. 3! 

32. C! 

5.0! 

-  • 

750! 

5 .0 ! NONE 

!AR 

BENTON 

1963 

i  i 

130.0! 

32.0! 

1.6* 

i 

-  • 

i 

i 

* 

eM8  3 

150*4*46! 

100.0! 

45.0! 

5.0! 

-  ! 

003! 

9.0  INONE 

!  AR 

BENTON 

1968 

i  i 

no.oi 

45.0! 

2.0! 

i 

-  J 

l 

j 

JANES  5452 

1 6414*45! 

150. C! 

T2.0! 

c.O! 

-  * 

750! 

3. 0! NONE 

•AR 

BENTON 

196* 

■  i 

1 5C.0! 

32. C* 

1.6! 

i 

-  * 

i 

2 

JANES  6453 

164*4*46! 

1<C.O! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

750! 

3.3! NONE 

!  A  R 

BENTON 

196* 

!  ! 

150.0! 

32.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

i 

KC8  274 

!50903« 

191  !4A4o! 

110.0! 

50.0! 

7.5! 

-  ! 

600! 

5. S ! NONE 

JAR 

BENTON 

1940 

i  i 

110. C! 

T0.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

■ 

i 

HV  311 

190*4*46! 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

600! 

7.0! NONE 

!  AR 

BENTON 

— 

i  i 

170.0* 

70.3! 

1.5! 

i 

-  » 

i 

1 

NW  53C2 

! 2^0164 

21054*46! 

170.0! 

30. C! 

7.5! 

-  ! 

60C! 

5.5! NONE 

!  AR 

BENTON 

1957 

!  * 

130. 0! 

50. J! 

2.0! 

i 

-  ■ 

j 

l 

NO  107 

1174363 

265*4*43! 

1  >  3  *  0 ! 

32. C! 

7.0! 

-  • 

400! 

11.0! NONE 

!  AR 

BENTON 

1939 

i  j 

123.0! 

T  2 . 0 ! 

1  •  S ! 

» 

-  * 

2 

2 

NC  103 

■174639 

26554*43! 

152. w! 

32.0! 

5.0! 

-  ! 

4C0! 

U.O!  NONE 

!  AR 

BENTON 

*  1960 

i  i 

1 '2.0! 

32.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

t 

i 

NO  301 

10954*43! 

100.0! 

26. C! 

5.5! 

-  ! 

300! 

5 . 5 ! NONE 

!AR 

SENTON 

1935 

J 

i  i 

no. 3* 

2d. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

NC  30? 

!  - — 

1 07! 4*4J ! 

nc.o! 

26.0! 

5.5! 

-  * 

300! 

5.5! NONE 

!  AR 

BENTON  ' 

1935 

i  i 

100.0! 

2  6.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

j 

2 

NC  316 

127UA43! 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5! NONE 

!  AR 

BENTON 

1937 

i  j 

110.2! 

26.0! 

1.0! 

i 

-  • 

! 

! 

NO  '27 

127*4*43! 

110.0! 

76.0! 

6.0! 

350! 

5 .5 ! NONE 

!  AR 

BENTON 

19*9 

! 

i  i 

110.0! 

?©.C! 

1.0! 

i 

-  • 

; 

! 

NC  329 

i  ...... 

1 27 !  4*43 ! 

112.0! 

?o.O! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5* NONE 

|AR 

3ENT0N 

19*9 

i 

• 

;  i 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

NO  1002 

5531545 

10354A43! 

112.6! 

26.0! 

4.0! 

-  ! 

300! 

—  SNONE 

!  AR 

BENTON 

1960 

! 

i  i 

112.6! 

2  6.  o ! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

NC  Cl  214 

!  . 

33314*43! 

1  >7.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1400! 

10. 0! NONE 

!  AR 

DENTON 

1978 

! 

i  i 

197.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  i 

! 

! 

MV  201 

JM2P21 

156915*71 • 

290.2! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

2909! 

14.0! NONE 

MR 

BENTON 

1973 

j 

i 

1  1 

1  1 

290.2! 

i 

50.1! 

j 

2.5! 

! 

i 

■ 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(31)  CARTER  OIL  CO. 

! 

! 

i  i 

!  i 

i 

i 

i 

j 

! 

; 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

C  201 

I2S4356 

1560J5A71! 

2  >0.01 

30. C! 

9.5! 

! 

3673! 

14.3! NONE 

1  AR 

BENTON 

19*7 

! 

1  1 

290. C! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

C  20? 

1  254357 

156915*71! 

29G.0! 

50.0! 

9.5! 

-  ! 

3673! 

13.6! NONE 

MR 

BENTON 

19*7 

! 

! 

!  1 

1  1 

29C.0! 

! 

50. C! 

■ 

1.6! 

• 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CARTER,  JOHN  H./  4». 

! 

! 

1  1 

1  1 

i 

i 

j 

! 

i 

! 

i 

2 

i 

j 

*! 

MEND*  L 

! 2*4537 

1513*35! 

35.1! 

12.1! 

5.4! 

200! 

-  1 

23 .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

*  1971 

! 

! 

i  i 

j  i 

37.0! 

j 

12.1! 

! 

5.5! 

i 

j 

i 

-  t 

i 

j 

i 

! 

! 

CITY 

(12)  CARTERET  TOWING  (0. 

i 

i 

1  ! 

i  i 

i 

i 

i 

i 

* 

i 

] 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A.  T.  PINFR 

100395^ 

6213*36! 

’6.0! 

20.51 

9.0! 

575! 

-  i 

32.01N0NE 

INC 

HOREHEAD 

*  1950 

i 

;  i 

*5.0! 

21. C! 

8.0! 

i 

-  ! 

! 

2 

CITY 

6EN  r  ROYAL 

1244733 

99*3*  56! 

51. >1 

71.0! 

7.0! 

700! 

1614] 

17.2! NONE 

!  NC 

HORCHCAO 

19*5 

! 

1  1 

<5.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

NANIE  L.  PJNER 

! 2^3782 

1  231  3*  56! 

oi.  1! 

23.6* 

12.0! 

930! 

-  ! 

29.01  NONE 

!NC 

HOREHEAD 

1956 

! 

1  1 

>1.3* 

7J.oI 

12.0! 

i 

.  i 

! 

! 

CITY 

SNAPPER 

113536? 

6513*56! 

34.5! 

19.0! 

9.2! 

913! 

-  i 

33.0! NONE 

!  NC 

HOREHEAD 

1899 

! 

1  1 

1  1 

*4.3! 

i 

19. C! 

i 

9.2! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

1 

CITY 

(30)  CA»UTHERSVILLE  NARINE  SCJRVICE, 

1  ! 

1  1 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

INC. 

! 

i  i 

i 

! 

; 

j 

! 

! 

ANGELINC 

!54?542 

6913*36! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

*50 ! 

-  i 

J».3lN0Nf 

•HO 

CARUTHERS- 

1972 

i 

1  ! 

*0.0! 

22.0! 

4.7! 

! 

•  i 

! 

1 

VILLE 

3f 1ST  OIANE 

1624103 

9213*36! 

60.0! 

22.0! 

6.5! 

*00! 

-  i 

24.01  NONE 

1  HO 

CARUTHERS- 

1980 

! 

1  ! 

60.0! 

>7.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

VILLE 

jrNNIf  LEE 

1265943 

lo! 3*  36! 

40.0! 

K.O! 

-.6! 

233! 

-  ! 

16.0!  NONE 

!H0 

CARUTHERS- 

1953 

1 

1  1 

4^.0! 

14.0! 

4.%! 

! 

-  i 

j 

• 

VI  Lie 

MARGARET  r. 

1502*26 

4713*56! 

5?.0! 

?2. C! 

7.0! 

61*1 

-  i 

25 .0  j  NONE 

JHO 

CARUTHERS- 

1966 

! 

!  i 

5>.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  « 

! 

! 

VILLE 

MOGRACO 

12*1622 

3213*361 

<0,0! 

17,0! 

4.0! 

M3! 

-  i 

22.0! NONE 

!H0 

CARUTHERS- 

1960 

■ 

i  i 

60.0! 

19.0! 

3.5! 

i 

•  2 

! 

! 

VILLE 

ICHKY  ROSS 

1563*76 

7613*36! 

*5.0! 

24.0! 

7.0! 

1 23o! 

-  2 

26.0! NONE 

!ho 

CARUTHERS- 

1975 

! 

1 

1  1 

!  ! 

65.01 

! 

2-0! 

■ 

6.5! 

i 

! 

i 

.  2 
{ 

i 

; 

! 

! 

VILLE 

(37)  CASCADE  LOCKS  LUMBER  CO 

• 

i 

1  1 

1  1 

■ 

■ 

i 

; 

i 

i 

j 

i 

i 

» 

2 

i 

! 

! 

HI.  ADAMS 

!?534>7 

H 13* 561 

47,1} 

14.  :• 

5.0! 

450! 

20! 

u.5!none 

!  OR 

CASCADE 

19*9 

i 

| 

1  1 

!  ! 

52.0! 

■ 

15.0! 

5.G! 

i 

i 

i 

-  2 

2 

I 

j 

! 

! 

LOCKS 

(36)  CASCADE  PACIFIC  NARINe, 

! 

11SC. 

!  ! 

i  ! 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

j 

! 

! 

1 

i 

! 

AL  AT  K AN  ENTERPRISE 

1671621 

4460i 4*43 ! 

2>V.oi 

9J.0J 

12.  oi 

.  ; 

7000! 

25.3!N0K£ 

! 

198* 

! 

! 

!  1 

!  ! 

297.0! 

j 

9).0* 

2.0! 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

2 

i 

! 

! 

(01)  CASCO  PAY  T0W90AT  CO. 

i 

!  ! 

!  1 

i 

i 

l 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

2 

*CID  MCALLISTER 

1  2240&5 

9413*36! 

72.4! 

21.1! 

12.0! 

900! 

-  ! 

33.0! 5  TON  BOOH 

!HE 

PORTLAND 

192* 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

72.4! 

i 

21.1! 

i 

i 

12.0! 

i 

i 

i 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

TABLE  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


203 


ENGR! 

01 ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 
NET  !c:0E!LENGTH!5RD7H!  ! 

‘REGIS-!****!  REG.  5  REG.5L0AD-* 
TER  !  SEE!//////*/////!  ED  5 
TON-  5PA6E!  0VER-50VER-!/////* 
NAGE  !  IV  !  ALL  5  ALL  ‘LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  1 

fit  nun 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

EST  •  CARGO  HANOLXNG  !$  ‘OPERATING  ! 
FIXED  *  EQUIPMENT  !TCf  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 
(FEET)*  LXNE-2  SEE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•RE8UIL1 

(01)  CASCO  PAY  TUGBOAT*  INC. 

i 

! 

i  i 

i  j 

i  i 

t 

i 

j 

< 

i 

t 

• 

j 

* 

j 

1 

2 
* 

I 

i 

! 

CAPT.  BILL 

! 259  231 

16353A36* 

100.0! 

27.4! 

14.0! 

1800! 

-  j 

55 .0 ! NONE 

•HA 

BOSTON  1 

*  1985 

j  i 

100.0! 

27.4! 

14.0! 

-  ! 

j 

* 

! 

FOURNIER  BOYS  2 

JS37733 

6653F36! 

99.9* 

29.6! 

15.0! 

3000! 

-  » 

51 .0 ! NONE 

!MA 

BOSTON  ! 

1972 

i  i 

i  i 

105.0! 

29.6! 

i 

13.1! 

i 

! 

; 

i 

2 

i 

! 

! 

i 

(07)  CASHO*  R.  J.  MARINE  TOVIING 

«  i 

i  i 

! 

i 

i 

t 

1 

1 

* 

■ 

! 

! 

CORP. 

! 

i  i 

■ 

■ 

t 

i 

1 

KATHLEEN  NARY 

•691321 

7653A36! 

66.0! 

13.0! 

8.0! 

700! 

-  * 

35.0! NONE 

•HD 

CHESAPEAKE! 

1944 

1 

i  i 

70.0! 

19.0! 

6.0! 

-  » 

* 

l 

CITY  ! 

VENUS 

•203547 

72*3*35! 

72.5! 

20.1 ! 

12.0! 

1200! 

-  2 

35.0INONE 

!M0 

CHESAPEAKE! 

*  1952 

* 

i 

i  i 

i  i 

84.0! 

22.0! 

i 

9.5! 

i 

-  ! 

2 

2 

i 

i 

CITY  ! 

I 

i 

(33)  CASPARY-VENDELL  INDUSTRIES* 

t  i 

;  i 

i 

i 

i 

i 

s 

2 

i 

i 

! 

2 

INC. 

i  t 

i 

i 

2 

| 

* 

! 

PINTAIL 

!  64  3457 

67! 1C  02! 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

2700! 

32! 

23.0! DIESEL  PUMP 

*TX 

CORPUS  1 

1981 

i  i 

5  5 

110.0! 

24.0! 

* 

3.5! 

* 

21! 

!  5000  GPH 
* 

i 

! 

CHRISTI  ! 

j 

(26)  CASSVILLE  RIVER  TERMINAL 

i  i 

j  i 

i 

i 

! 

2 

i 

1 

2 

AUBREY  SAUCER 

•273562 

5353A35! 

60.0! 

20.0! 

8.0! 

900! 

-  » 

40.0! NONE 

!  I A 

CLINTON  J 

1957 

•  • 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

-  * 

i 

! 

! 

COAL  QUEEN 

•  279U3 

2653A35! 

46.9* 

15.9! 

5.4! 

600! 

-  » 

23.0! NONE 

!WI 

PRAIRIE  ! 

1966 

i  i 

49.9! 

15.9! 

4.8! 

-  * 

; 

j 

DU  CHIEN  ! 

GOLO  CUP 

1548416 

7753A35! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

800! 

-  » 

36.3! NONE 

!IA 

DUBUQUE  ! 

1973 

i  i 

65.0! 

24.0! 

5.0! 

-  • 

2 

i 

2 

ROSE  M 

•603736 

9953A35! 

61.8! 

24.1! 

9.7! 

1000! 

-  * 

40.6! NONE 

!  U I 

CASSVILLE  *! 

1979 

i  j 

61.3! 

24.1! 

8.0! 

-  • 

* 

j 

! 

SARATOGA 

‘569751 

64! 3*  35  5 

60. 0! 

22.0! 

6.5! 

*00! 

-  ! 

37.0! NONE 

!  X  A 

CLINTON  » 

1975 

i  i 

60.0! 

22.0! 

4.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

TINY  FLAME 

•276241 

1453A35! 

31.2! 

16.0! 

5.3! 

330! 

-  * 

31 . 4  *  NONE 

!XA 

DUBUQUE  ! 

1958 

!  • 

31.2! 

16.0! 

5.3! 

-  ; 

j 

; 

! 

TROJAN 

•566831 

10253A35! 

70.0! 

26.0! 

7.0! 

1350! 

-  ! 

40.5 ! NONE 

!  I A 

CLINTON  ! 

1975 

j  i 

i  i 

70.0! 

26.  C! 

i 

5.5! 

j 

“  ! 

2 

2 

* 

! 

! 

(42)  CASTLE  i  COOKE*  INC. 

i  i 

j  i 

; 

i 

2 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

LANAI  CITY 

1523483 

1 95  3A  36 ! 

45.7! 

15.4! 

5.9! 

500! 

-  * 

26.0 ! NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1969 

•  * 

50.0! 

15.4! 

5.0! 

-  j 

; 

i 

! 

MANELE  BAY 

‘523460 

1953A3A! 

45.7* 

15.4! 

5.9! 

sooi 

-  * 

26.0! NONE 

‘HI 

HONOLULU  ! 

1969 

5  ! 

50.0! 

15.4! 

5.0! 

; 

-  ; 

2 

! 

! 

NANI 

i 51 7969 

1553436! 

42.4! 

1  '.5! 

3.8! 

250! 

-  j 

1 6.0! NONE 

•HI 

HONOLULU  1 

1969 

! 

5  ! 

45.0! 

13.5! 

3.2! 

* 

-  j 

; 

* 

! 

010 

! 516924 

1 30! 3 A  36  5 

100.2! 

31.1! 

16.0! 

1700! 

-  « 

45 .oi NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1968 

s 

!  i 

110.0! 

31.1! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PALAOA 

5520308 

1553A36! 

42.4! 

13.5! 

3.8! 

250! 

-  ! 

16.0! NONE 

!  HI 

HONOLULU  ! 

1969 

! 

5  ! 

45.0! 

13.5! 

3.2! 

! 

-  ! 

* 

! 

! 

ISLEWAYS  NO.  1 

•251436 

679!4A43! 

180.0! 

44.0! 

9.3! 

-  ! 

1200! 

21 .0 ! NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1947 

; 

j  i 

130.0! 

44.0! 

2.1! 

! 

•  i 

* 

I 

! 

ISLEWAYS  NO.  2 

5251519 

679*4*43  5 

130.0! 

44.0! 

9.3! 

•  * 

1200! 

21.0 'NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1947 

5 

5  5 

150.0! 

44.0! 

2.1! 

* 

-  ! 

! 

! 

J 

ISLEWAYS  NO.  3 

5251682 

67954A43! 

130.0! 

44.0! 

9.3! 

-  ! 

1200! 

21.0! NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1947 

i 

5  5 

1)0.0! 

<.4.0! 

2.1! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

ISLEWAYS  NO.  4 

52517  73 

67954A43* 

1*0.0! 

44.0! 

9.3! 

-  i 

1200! 

21 .0! NONE 

!  H  I 

HONOLULU  ! 

1947 

5 

!  5 

130.0! 

44.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ISLEWAYS  NO.  5 

5251859 

67954A43! 

110.0! 

44.0! 

9.3! 

-  ! 

1200! 

21.0! NONE 

SHI 

HONOLULU  1 

1947 

5 

! 

5  ! 

5  ! 

130.0! 

* 

44.0! 

« 

2.1! 

• 

j 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(41)  CATALINA  CRUISES 

| 

5 

i  i 

*  » 

* 

i 

! 

! 

» 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

CATALINA  COUNTESS 

5582237 

66! 1  All  5 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

2240! 

-  ! 

41 ,0!NONE 

!CA 

LONG  BEACH* 

1977 

! 

5  ! 

130.0! 

34.6! 

5.7! 

* 

800! 

! 

! 

| 

CATALINA  EMPRESS 

5557225 

66  5  1  All  5 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

2200! 

-  2 

41 .0 ! NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH ! 

1974 

! 

5  5 

130.0! 

34.6! 

5.7! 

i 

700! 

t 

t 

! 

CATALINA  KING 

5548119 

66  5  1 A  11  ! 

127.41 

J  4.6! 

6.9! 

2200! 

-  ! 

41.0! NONE 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1973 

| 

5  ! 

1)0.0! 

34.6! 

5.7! 

• 

700! 

2 

* 

! 

CATALINA  MONARCH 

*5572538 

66 !  1  A 1 1  ! 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

2250! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!  C  A 

SAN  PEORO  ! 

1976 

! 

i  i 

130.0! 

34.6! 

5.7! 

1 

700! 

i 

! 

! 

CATALINA  PRINCE 

5533655 

66  5  1 A 1 1 5 

127.4! 

33.8! 

6.7! 

1920! 

-  i 

32.0! NONE 

!  C  A 

SAN  PEORO  ! 

1971 

1 

*  i 

130.0! 

3  3.3! 

5.6! 

! 

700! 

» 

! 

! 

DUCHESS  1 

5921106 

1 9!1D1 1 J 

36.0! 

16.0! 

3.0! 

62! 

•  i 

12.0!N0NE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1937 

J 

!  5 

36.0! 

16.5! 

2.8! 

! 

49! 

2 

! 

* 

DUKE 

5921107 

1 9 5  ID  1 1 5 

36.0! 

16.0! 

3.0! 

62! 

-  ! 

12.5! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1987 

i 

i  i 

36.0! 

16.5! 

2.8! 

! 

49! 

; 

! 

! 

SHORELINE* 

5283505 

63  5  1  C11  i 

58.3! 

13.3! 

4.6! 

1000! 

-  ! 

20.0! NONE 

!CA 

LON 6  BEACH! 

I960 

J 

5  ! 

j  i 

65.0! 

! 

20.0! 

! 

4.2! 

j 

! 

i 

110! 

! 

i 

* 

* 

* 

! 

! 

(10)  CAUSTIC  TOWING*  INC. 

! 

! 

i  i 
!  ! 

! 

* 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

; 

; 

i 

! 

! 

! 

QUARTER  HORSE 

5246974 

24J3A36J 

65.0! 

13.0! 

8.0! 

500! 

-  ! 

JO. 0! NONE 

UL 

CHICKASAW  ! 

1944 

5 

!  5 

j  ; 

65.0! 

! 

13.0! 

1 

8.0! 

t 

! 

! 

-  ! 
i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

(36)  CELEDO  SEAFOODS 

! 

J 

i  i 

«  * 

5 

! 

i 

i 

t 

2 

*! 

! 

1 

! 

* 

! 

! 

! 

CAROLINIAN  II 

5238695 

43351A03! 

196.0! 

34.1! 

9.5! 

760! 

1200! 

46.0! NONE 

! 

! 

*  1970 

! 

I 

i  * 

i  i 

207.0! 

i 

34.1! 

« 

5.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(22)  CEMENT  TRANSIT  CO. 

i 

! 

!  5 

5  ! 

! 

! 

i 

* 

! 

* 

* 

i 

! 

) 

! 

! 

j 

i 

2 

! 

MEDUSA  CHALLENGE* 

1202859 

533411*035 

5)0.  C! 

56.  Oi 

21.9! 

3000! 

11300! 

80.0! 48*  BOON* 

DIESELlOM 

CLEVELAND  ! 

*  1952 

! 

i  * 

550.0! 

56.0! 

14.7! 

! 

-  ! 

! CONVEYOR 

! 

! 

MEOUSA  CONQUEST 

1236823 

336352A20! 

453.4! 

55.2! 

21.2! 

2600! 

8613! 

87,0(4  STEAK  PUH.S, 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1937 

! 

! 

t  1 

5  ! 

465.4! 

! 

55.2! 

! 

12.8! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

!  C0ILS/D9L 
* 

BOTTOM! 

! 

! 

! 

(32)  CENAC  TOWING  COMPANY*  IN 

! 

5  C. 

5  ! 

i  * 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

* 

i 

i 

! 

1 

A.  3.  CENAC 

1233067 

31 !  3?  35 1 

49.7! 

17.3! 

6.0! 

300! 

-  ! 

22 ,0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1962 

j 

!  5 

50.0! 

17.0! 

5.0! 

* 

-  ! 

2 

! 

» 

A.  J.  CENAC 

j  501 786 

9553A36! 

72.1! 

23.6! 

9.0! 

i  ooo  i 

-  ! 

25. oj  NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1965 

j 

5  5 

73.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

A.  *.  CENAC 

•294150 

2153A35! 

42.4! 

15.5! 

6.0! 

275! 

-  i 

20.0! NONE 

!  LA 

HOUMA  J 

1964 

! 

5  I 

45.0! 

17.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AIHEE  CENAC 

1646353 

6913A35! 

55.8! 

21.6! 

7.7! 

600! 

-  ! 

41,0 !  NONE 

! 

! 

1982 

t 

5  ! 

60.0! 

22.0! 

7.7! 

! 

-  ! 

t 

I 

! 

ALBERT  CENAC 

*5  291746 

92*3436} 

72.0! 

23.6! 

9.0! 

1000! 

-  1 

25 .0  j  NONE 

!LA 

HOUMA  I 

1963 

5 

5  ! 

72.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

ANDREA  CENAC 

5  - 

-  13*36! 

! 

! 

“  I 

400! 

-  ! 

-  !  NONE 

SLA 

HOUMA  l 

*  1989 

! 

5 

i 

*  j 

i  i 

i  i 

45.0! 

! 

! 

13.8! 

J 

! 

* 

* 

J 

• 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

IAJLc  Z  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


SNGR! 

DIST!  OPERATOR 

2 

*!  VET 

nm 

i  TSR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  TON* 

— 1 

!  VAGE 

! VTCC !  DIMENSIONS  iDRAFT! 
!C03*!L£NGTH!&20TH!  ! 

*•**!  REG.  !  *ES.!L04D-! 

St E!/////i !/////•  ED  ! 

TON*  *PA4S!  OVER-iOVEO-!*////!  MQPSE! 


IV  !  *u  !  ALL  SLIGHT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  3ASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
PASS-  ! (LIGHT) ! /////////// /////!TDJ ////////// !  OR  ! 


LINE-2 


SEE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


!!!!!!  !  j 


(32)  CENAC  TOWING 

COMPANY,  IN! C. 

i  ii 

i 

j 

i 

i  i 

a 

! 

(CONTINUED) ! 

!  1  I 

; 

2 

a 

i  a 

a 

dILL  CENAC 

'.642633 

1  78*3*35! 

52.2! 

22.1! 

3.7!  780!  -  ! 

35 .0 ! NONE 

!  1962 

i 

;  i  j 

52.2! 

22.1! 

5.0! 

j  -  i 

i 

300  CENAC 

•640588 

!  31 13*35  1 

55.5! 

24.0! 

3.6!  900!  -  ! 

39.0! NONE 

!  1981 

i 

t  i  t 

80.0! 

24.0* 

8.6! 

i  -  ! 

i 

a 

3RAVOON  J 

‘616342 

1  5013A361 

53.6' 

22.0! 

3.0!  6*0!  -  ! 

30.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1980 

i 

i  ;  t 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

!  -  i 

i 

i 

CAHIE  CENAC 

!6<G53S 

1  05!3A38! 

73.3! 

23. C! 

10.3!  390!  -  ! 

28.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1982 

i 

!  1  1 

76.0! 

23. C! 

3.G! 

j  —  i 

i 

• 

CANDICE  L 

! 61 6343 

1  5013*36! 

53.6! 

72. C* 

8.0!  900*  -  ! 

30.0! NONE 

!IA 

VENICE 

!  1980 

! 

i 

1  !  ! 

s  5.0! 

22.0! 

8.0! 

!  —  ' 

i 

CARLY 

'.643610 

!  6113*36! 

57.  3! 

28.0! 

7.2!  *00!  -  ! 

22.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1981 

i 

•  i  i 

>0.0! 

28.0! 

5.2! 

a  -  i 

i 

CASEY  CENAC 

1506426 

!  T4!3*3'>! 

50.5! 

1  ?-  0! 

7.2!  300!  -  ! 

1  5.0! NONE 

!LA 

HPUMA 

!  1978 

a 

2  2  ! 

51.0! 

1  8.C! 

6.5! 

i  .  i 

i 

CELA  CENAC 

1626324 

*  86*3*38! 

55. s! 

24.1! 

3.0!  800!  -  ! 

33.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

*  1980 

t 

•  i  i 

55-6! 

24.1! 

3.0! 

i  -  i 

i 

CHANCE  CENAC 

164&563 

1  5613*36* 

37.1! 

28.0! 

6.2!  400!  -  ! 

22.0*  NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1982 

; 

1  1  ! 

*0.0! 

26.0! 

*.2» 

i  -  i 

i 

CHRISTIAN  CENAC 

•263333 

*  34 13*38! 

46.3! 

17.9! 

8.9*  3*0!  -  ! 

30.0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1963 

a 

i  ii 

50. 0! 

17.6! 

5.C! 

i  -  i 

! 

fHRtST'NE  CENAC 

*523261 

!  47*3*35! 

53.0! 

20. C! 

3.0!  6oO!  -  ! 

30.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1969 

! 

!  1  ! 

55.0! 

20.0! 

6.0! 

;  .  j 

i 

CHRISTY  CENAC 

•535590 

1  2513*3*1 

44.3! 

15.0! 

6.0!  335!  -  ! 

22.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1971 

a 

2  i  i 

47.0! 

16. C! 

5.0! 

!  -  ! 

i 

CLINTON  CENAC 

1656371 

1  6513*38! 

7  3.  S! 

23.0! 

10.3!  -- 

!  -  i 

48.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1982 

i 

i  ii 

—  * 

—  j 

9.3! 

!  -  ! 

i 

CONNIf  CENAC 

157)956 

1  2513*36* 

44.0! 

17.0! 

7.0!  300*  -  • 

22.0SN0NE 

!  LA 

HOUMA 

!  1976 

1  !  1 

45.5! 

17.0! 

5.0! 

!  —  i 

• 

CULLEN  CENAC 

1561360 

1  2913*35! 

61.5! 

24.0! 

6.5!  500!  -  ! 

42.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  197* 

« 

!  1  1 

81.5! 

24.0! 

7.5! 

i  -  t 

i 

OIANE  CENAC 

1  51  3575 

1  4213*35! 

46.1! 

2  j.O ! 

6.3!  ?00!  -  ! 

36. 0! NONE 

!  1968 

t 

i  ij 

4  o  -  1 1 

20. C! 

5.0! 

i  -  i 

i 

EUGENIE  CENAC 

1536520 

!  2513*35! 

44.3! 

18. C! 

8.0!  335!  -  ! 

22.0! NONE 

!LA 

HOUwA 

!  1971 

a 

i  i  i 

47.0! 

18. C! 

5.0! 

•  —  i 

i 

} 

JACKIE 

1 561657 

1  7013*38! 

60.0! 

22.0! 

3.5!  R00!  -  ! 

*0.0 ! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  197* 

a 

1  1  1 

80.0! 

22.0! 

7.0! 

!  “  ! 

« 

JARRED  CENAC 

1560481 

1  3213*35! 

40.5! 

15.0! 

6.3!  500!  -  • 

20*0! NONE 

SLA 

HOUMA 

*!  *  1988 

j 

1  !  ! 

40.5! 

18.0! 

4.5* 

i  .  i 

1 

JOCK  CENAC 

1612768 

1  7413*35! 

<7.0! 

25.1 ! 

9.6!  1200!  -  • 

2* .0 ! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1931 

» 

i  i  ; 

57.0! 

25.1' 

6.0! 

■  —  i 

i 

LEAH  CENAC 

1603427 

*  34*3*35! 

50.5! 

18.0! 

7.2!  300!  -  • 

18.0! NONE 

!  LA 

HOUMA 

!  1979 

a 

!  1  1 

51.0! 

13. C! 

6.5! 

!  - 

i 

LOUISE  C 

1503743 

1  3413*33! 

46.3! 

1  7.  9! 

6.9*  330!  -  ! 

30.0 !  NONE 

SLA 

HOUMA 

!  1966 

i 

1  1  1 

50.0! 

17.9J 

5.0! 

i  -  i 

i 

0.  J.  C'NAC 

1294775 

1  64 »  3*35  1 

73.5! 

23.6! 

6.0!  1000!  -  ! 

25.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  196* 

a 

!  1  ! 

’5.0! 

24.0! 

3.0! 

!  -  ! 

• 

i 

OVIDE  J  CENAC 

1573277 

*  2313*35! 

45.5! 

15.8! 

5.0!  275!  -  1 

1 6.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1976 

; 

;  !  i 

45.5! 

15.6! 

4.0! 

•  -  ! 

i 

! 

PADDY  CENAC 

1522030 

1  3013*35! 

47.7! 

13.0! 

7.2!  330!  -  ! 

28. GSNONE 

!LA 

HOUMA 

2  1969 

! 

!  1  1 

50.0! 

15.0* 

5.0! 

!  -  • 

! 

i 

PHILLIP  CENAC 

161C020 

!  2913*35! 

48.6! 

1  a  .0! 

6.0!  460!  -  ! 

1 3. 0! NONE 

a 

!  1977 

• 

i  •  t 

48.6! 

15.0! 

4.0! 

•  -  i 

! 

! 

TFE  CENAC 

1 642627 

1  64*3*36! 

86.4! 

26.0! 

10.0!  1200!  -  ! 

35.01N0NE 

!LA 

HOUMA 

!  1931 

t 

t  >  i 

7C.0‘ 

2o.C! 

8.5! 

i  -  i 

i 

! 

CENAC  150 

1272213 

1  4951  5*71  ! 

15*. 0! 

40. C! 

10. 0!  - 

!  1232! 

18.0! PUN® 

!LA 

HOUMA 

!  1956 

! 

»  1  1 

155.01 

43. C! 

2.0! 

i  - 

• 

! 

CENAC  157 

! 2*0801 

1  30615*71! 

180.0! 

38.0! 

8.0!  - 

!  942! 

16. 0! PUMPS 

!LA 

HOUMA 

!  I960 

1 

!  i  i 

160.0! 

35.0! 

2.0! 

*  “  ! 

i 

! 

CENAC  leo 

;  ...... 

•  450is*7H 

1*0.0! 

42.0! 

3.0!  - 

!  382* 

15.0! DIESEL 

°UMP 

!LA 

HOUMA 

!  1979 

; 

1  •  1 

180.0! 

42. C! 

1.5! 

!  -  • 

i 

! 

CENAC  301 

1  - 

1  82515*71! 

21C.0! 

48.0! 

9.0!  - 

!  1550! 

Id.ojpUHP 

•LA 

HOUMA 

!  1952 

! 

•  1  1 

21C.0! 

48.0! 

1  •  9  ! 

!  -  • 

1 

CENAC  300-6 

1  . 

1  44515*71! 

18C.0! 

38.0! 

6.0!  - 

!  343* 

12.0! PUMP 

!LA 

HOUMA 

!  I960 

! 

2  ;  ! 

180.0! 

35.0! 

1,0! 

!  -  ! 

! 

! 

CTCO  34 

j  ...... 

1  22815*71  ! 

13C.0! 

*0.0! 

6.0!  - 

!  *50! 

9.0! PUMP 

SLA 

HOUMA 

!  1950 

; 

1  1 

1 70. 0 1 

30.0! 

1.0! 

!  -  ! 

1 

i 

CTCO  1*5 

t  ...... 

351 15*71  1 

150.0! 

34.0! 

6.0!  - 

!  750! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

HOUMA 

!  1979 

! 

i  i 

150. C! 

34. C! 

1.0! 

!  -  ! 

i 

! 

CTCO  146 

t  ...... 

32315*71 1 

U0.0! 

33.0! 

3.0!  - 

!  725* 

16.0! 100  9. 

>.H.  PUMP 

!LA 

HOUMA 

!  1955 

! 

t  i 

140.0! 

33.0! 

2.0! 

!  -  ! 

t 

! 

CTCO  154 

;  ...... 

27515*71! 

140.01 

32. C! 

7.0!  - 

•  530! 

1S.0!PU«ps 

•LA 

HOUMA 

!  1957 

; 

i  i 

140.0! 

72.0! 

2.0! 

1 

! 

CTCO  156 

1274651 

545*5*71 1 

155.0! 

40.0! 

10.0!  - 

!  1232* 

18.0! PUMPS 

!LA 

HOUMA 

i  1958 

; 

;  ; 

155.0! 

*0.0! 

2.0! 

!  -  j 

! 

i 

CTCO  162 

•276015 

430*5*71 ! 

18C.G! 

3o.O! 

8.0!  - 

!  9*2! 

15.0! PUMP 

•LA 

HOUMA 

•  1959 

j 

;  ; 

18C.0! 

33.0! 

1.0! 

!  -  ! 

i 

« 

CTCO  163 

1279016 

43255*71  • 

loO.O! 

38.0! 

6.0!  - 

!  9*2! 

15. 0! PUMP 

SLA 

HOUMA 

l  1959 

• 

i  i 

180.0! 

33.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

CTCO  166 

;  ...... 

560*5*71  1 

1  <0.0! 

40.0! 

9.0*  - 

!  1232! 

17.0,'PUMP 

!LA 

HOUMA 

{  1959 

2 

;  ; 

1*0.0! 

40.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

i 

CTCO  168 

;  ...... 

91655*71! 

1 9  j.O! 

45.0! 

12.5!  - 

!  2319! 

15.0! PUMPS 

iu 

HOUMA 

!  1960 

; 

2  ; 

168.0! 

46.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

i 

CTCO  166 

2  ...... 

39615*71! 

180.0! 

31.0! 

3.0!  - 

!  9*2* 

1 4. 0! PUMPS 

!L  A 

HOUMA 

!  1960 

2 

i  ; 

1*0.0! 

33.0* 

2.0! 

!  -  ! 

! 

CTCO  170 

2  ...... 

3961  5*71  1 

1*0.0! 

*3.0! 

9.0!  - 

•  942! 

14.0! PUMPS 

!LA 

HOUMA 

!  I960 

i 

i  i 

1*0.3! 

33.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

CTCO  172 

;  ...... 

1214*5*71! 

194. J! 

52.0! 

15.0!  - 

!  2399! 

21 -OjPUMPS 

!LA 

HOUMA 

•  1961 

i 

;  ; 

169.0! 

*2.0* 

2.0! 

!  -  • 

i 

CTCO  173 

1 2*7770 

1  9U15A71! 

1  96.0! 

46.0! 

12.5!  - 

*  2319! 

18.0! PUMPS 

!LA 

HOUMA 

!  1962 

j 

i  2 

198.0! 

48. C! 

2.0! 

!  -  ! 

■ 

! 

CTCO  174 

•237771 

7001  5*71  ! 

165. C! 

*0.C! 

11.0!  - 

!  1594* 

i6.oi PUMP 

!LA 

HOUMA 

!  1962 

2 

;  j 

163.0! 

*0.0! 

1.5! 

!  ~  ! 

J 

! 

CTCO  175 

1201747 

121415*71 1 

199.0J 

52.01 

15,0!  - 

!  2899! 

21 .0  j  PUMP 

!LA 

HOUMA 

j  1962 

2 

!  ! 

199.0! 

52.0! 

2.0! 

!  -  • 

j 

CTCO  178 

120174* 

121316*71! 

169.0! 

52.0! 

14.0!  - 

!  2399* 

23.0!PUMP 

•LA 

HOUMA 

!  1963 

l 

5  • 

194.0! 

52.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

CTCO  176 

1263723 

120015*71  ! 

240.0! 

50.0! 

11.0!  - 

!  2899* 

20.0! PUMP, 

HEATING 

!LA 

HOUMA 

!  596* 

t 

;  i 

2*1.3! 

50.0! 

1.0! 

!  -  ! 

! COILS 

CTCO  181 

1501816 

1  322*  5*71  ! 

230.0! 

52. C! 

14.0!  - 

•  3900! 

23.0! PUMP 

•LA 

HOUMA 

!  1965 

; 

;  i 

25C.O! 

52.0! 

2.0! 

!  -  ! 

• 

CTCO  152 

55022*5 

56415*71! 

1-0.0! 

40.  C! 

9.0!  - 

!  1253* 

18.0! PUMP 

!  LA 

HOUMA 

j  1966 

! 

i  i 

130.0! 

40. C! 

1.0! 

!  -  ! 

i 

CTCO  183 

1267655 

1  62515*70! 

203.0! 

35.0! 

3.5!  - 

!  15*0! 

16*0! DIESEL 

DEE?  WELL 

SLA 

HOUMA 

!  1965 

i 

i  ; 

203.0! 

*3.0! 

1.7! 

!  -  • 

!  PUMP 

! 

CTCO  184 

•261673 

122115*71  « 

-•  ! 

--  ! 

9.0!  - 

!  2600! 

i 8. 0! Rumps 

!LA 

HOUMA 

!  1967 

i 

i  i 

240.0* 

50.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

j 

CTCO  185 

*507220 

113315*71! 

240. C* 

50.0! 

11.0!  - 

!  2594! 

17*0! PUHP 

*!LA 

HOUMA 

!  1967 

; 

;  ; 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

•  -  ! 

i 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NU"3ER 


I  !VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE!LtNGTH! 6PDTH!  ! 

- - { REGIS-! **** |  REG.  !  PEG.JLOA0-! 

COAST  »  TER  !  SEE! //////! /////*  £0  ! 

GUARD  J  TON-  '.PAGE*  OVEC- !  OVER'! /// 1  /  ! 
NUMBER  !  NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 


(32)  CENTRAL 


GULF  LINES*  INC. 
(CONTINUED) 


•677643 

4200I1A03! 

507.0!  70.0! 

55.5! 

10000! 

5431 

I 

;  i 

507. C!  70.0! 

9.2! 

! 

-  t 

J5H102 

6S5CI1A09! 

*02.0!  «1.C! 

34.1! 

30000! 

379| 

!  i 

*02.0!  91.0! 

17.0! 

i 

-  i 

i  -  i 

14I3A36! 

'5.0!  14.0! 

4.*! 

180! 

-  t 

I 

t  i 

35.0!  14. C! 

•*.6! 

i 

«.  i 

1555604  I 

7013*35! 

57.2!  ?2.2! 

5.2! 

$00! 

-  i 

I  ! 

i  i 

57.2!  22.2! 

6.2! 

i 

-  i 

‘569153 

5013*36! 

<2.2!  22.2! 

4.2! 

300! 

-  i 

;  j 

I  I 

52.2!  22.2! 

6.2! 

• 

_  i 

•557400 

7013*35! 

57.2!  22.2! 

5.2! 

?00» 

.  i 

!  I 

•  i 

57.2!  22.2! 

?.2! 

t 

-  i 

•565*97  • 

5213*36! 

55.0!  22. C! 

7.0! 

£00! 

-  i 

j  i 

i  i 

<5.0!  22.0! 

5.0! 

! 

-  i 

I 1°c7C11 47  I 

20*14*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

!  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

■ 

.  i 

1 1 937C11 46  I 

20614*52! 

61.5!  21.2! 

9.u» 

-  i 

414! 

I  ! 

j  i 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  » 

I1927C1149  I 

20*14*52! 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

I  I 

i  i 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

j 

.  i 

I1967C11 51  * 

20614*52! 

51.5!  31.2! 

9.0! 

.  j 

414| 

I  I 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

•  i 

I 1987C11 S3  • 

20614*5?! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

I  I 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

j 

«.  i 

I1957C1154  • 

2C5!4*52! 

61.5!  31.2! 

9.C! 

414! 

I  1 

;  i 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

i 

.  i 

•1987C1155  • 

206! 4*52 ! 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

I  I 

i  i 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  t 

I1957C115S  I 

206!4*J2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

•  j 

414! 

I  I 

<  i 

61. SI  31.2! 

2.C! 

i 

-  i 

! 1QE7C11SQ  I 

20*14*52! 

61.5!  <1.2! 

9.0! 

414! 

!  1 

i  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  t 

!19*j7C1t60  I 

20*! 4*5?! 

61.5!  21.2! 

9.0! 

-  i 

414* 

I  I 

<  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

!19£7C113o  I 

20*!4*52! 

61.5!  21.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

I  I 

;  « 

M.SI  51.2! 

2.0! 

I 

_  l 

•1987C1137  I 

2Go‘4A52! 

*1.5!  71.21 

9.0! 

414! 

»  I 

|  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

!10<57C1133  • 

2C6!4*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

!  I 

!  ! 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

!1«37C1139  1 

20614*52! 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

.  | 

414! 

!  ! 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I1747C1140  I 

206! 4*52 ! 

*1.5!  !1.2! 

9.0! 

414! 

!  I 

!  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

119670141  • 

2C6!4*52! 

*1.5!  21.2! 

9.0! 

414! 

I  I 

!  ! 

*1.5!  31.21 

2.0! 

1 

-  i 

!  19670130  I 

20*14*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

I  I 

!  ! 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

! 

■  i 

11*670(31  I 

20*14*52! 

61.5!  21.2! 

9.0! 

414! 

!  ! 

61.5!  7. .2! 

2.0! 

! 

•  i 

1 1*6701 32  • 

206! 4*  52 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

!  ! 

61.5*  31.2! 

2.0! 

! 

.  i 

M937C1133  i 

20* !  4*  5? 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

4141 

!  I 

!  J 

41.5!  3'.. 2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1516207  J 

20614^57! 

61.5!  31.2! 

9.C! 

414! 

!  1 

!  ! 

61.5!  71.2! 

2.0! 

! 

.  i 

1516208  • 

20* ! 4*52 ! 

61.51  31.2! 

9.0! 

414! 

1  ! 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

1 51 3209  | 

2C*U*52! 

61.51  <1.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

I  I 

I  ! 

*1.5!  31.?! 

2.0! 

! 

-  ! 

1515221  I 

20614*52! 

*1.5!  71.2! 

9.0! 

414! 

!  I 

I  ! 

>1.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1513226  S 

20*14*521 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

!  I 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

I  SI  3231  1 

20614*571 

41.5!  >1.2! 

9.0! 

414! 

!  1 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

151323?  ! 

20614*521 

*1.3!  31.2! 

9.0! 

4141 

1  l 

*1.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  1 

1516241  I 

20*14*52! 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

4U| 

I  1 

!  I 

61. SJ  31.2! 

2.0! 

I 

-  1 

ISU2JS  I 

20*14*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

1  1 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

l 

-  ! 

1519206  I 

22*! 4*52 ! 

*1.5!  31.2! 

9,0! 

<UI 

!  I 

!  ! 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

! 

"  I 

1519317  1 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

I  1 

!  ! 

*1.5!  T1.2I 

2.0! 

! 

-  ! 

1519319  • 

20*! 4*  S<! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

I  ! 

!  ! 

*1.5!  7t.?! 

2.0! 

1 

-  I 

I519T22  I 

20614*52! 

'1.5!  31.2! 

9.0! 

-  t 

414! 

I  I 

t  ; 

61.5!  71.2! 

2.0! 

I 

-  I 

1519621  1 

20*14*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

tU! 

I  1 

I  • 

*1.5!  11.2! 

2.01 

I 

-  I 

1519423  I 

20*!4*52i 

*1.5!  71.21 

9.0! 

414! 

!  I 

!  ! 

41.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

1519625  l 

20614*5?! 

61.3!  71.2! 

9.C  I 

-  1 

414! 

!  1 

!  ! 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

.  i 

1519626  • 

20*14*52! 

61.5!  <1.2! 

9.3! 

414! 

«  I 

I  ! 

*1.5!  31.2! 

2.0! 

i 

•  i 

IS19637  I 

20*  !4*5? ! 

*1.5!  71.2! 

9.0! 

414! 

!  I 

!  ! 

61.5!  71.2! 

2. Cl 

! 

-  ! 

1519642  I 

20*1**52! 

41.5!  <1.2! 

9.0! 

414! 

!  1 

cl. 5!  31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

>519644  I 

20*14*52! 

*1.5!  71.2! 

9.0! 

414! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

•519*51  S 

20*! 4A52 ! 

*1.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

!  1 

!  ! 

61.3!  <1.2! 

2.0! 

i 

.  i 

IS196SS  I 

20*14*52! 

*1.3!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

!  I 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.C! 

• 

-  1 

1519661  1 

20614*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

•  | 

414! 

I  I 

!  ! 

61.5!  <1.2! 

2.0! 

i 

«.  i 

1519662  | 

20*14*52. 

*1.5!  <1.2! 

9.0! 

414! 

j  i 

!  ! 

41.5!  <1.2! 

2.01 

i 

-  t 

1519663  ! 

206! 4*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

4ui 

!  1 

i  i 

11.5!  31.2! 

2.0! 

! 

*  I 

!51J6o5  i 

20*i4*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

4141 

!  1 

!  ! 

ftl.5!  31.2! 

2.0! 

I 

-  1 

1519666  | 

20614*52 ! 

*1.5!  <1.2! 

9.0! 

•  } 

414! 

*  j 

61.5!  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATING  !  I 
!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  ITC!  BASE  I  TEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINc-1  !  BUILT  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) ! /////// /////////! TO! ////////// !  OR  ! 
!  ENGERS  !  (FEET)'  LINE-2  !SE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


134.613  SETS  ELECTRIC 
! HYDRAULIC  CRANES 
172.0! SWINGING  BOOMS 
{AND  WINCHES 
1 6 • 0 ! NONE 


23.6! NONE 
! 

34.0JN0NE 

! 

12.5! NONE 


12.5 } NONE 
! 

1 2.5 ! NONE 


1 2. 5 {NONE 

! 

12.5! NONE 

i 

12. sinone 

! 

12.5*  NONE 
■ 

12.5 ! NONE 
! 

12. SINONE 

! 

12.5'NONE 

! 

12. 5JN0NE 
! 

12. SINONE 
! 

12. SINONE 

i 

1 2. SInone 
l 

12. SINONE 

J 

1 2. si  NONE 

! 

12. SINONE 
I 

12.5 ! NONE 
I 

12.5'NONE 

! 

12.3} NONE 
I 

12. SINONE 
I 

12. SI  NONE 
I 

12. SJNONE 

! 

J2.3 ! NONE 
! 

12. SINONE 
I 

12. St  NONE 
l 

12. SINONE 

12.5! NONE 
I 

12. SINONE 
I 

12. SINONE 
I 

12. SINONE 

i 

12. SINONE 
I 

12. SINONE 
I 

12. SINONE 

l 

1 2.SI NONE 
! 

12. SINONE 
I 

12. SINONE 

12. SINONE 
I 
I 
I 


ILA  NEV 
•  I  ORLEANS 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  N?W 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

jla  new 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW  ' 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  Nl|W 
I  0  ('LEANS 

ILA  NEW 
E  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 

ila  srw 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 

ORLEANS 
ILA  NEW 

ORLEANS 
ILA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  Nrw 
ORLEANS 
ILA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
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ENGR ! 

BIST!  OPERATOR 


•  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUHn£° 


!  IVTCC*  DIMENSIONS  ! DRAFT!  * 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! 9RDTH!  !  ! 

i  REGIS-!  ****  *  REG.  !  REG. !  LOAD-!  * 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  »  * 

!  TON-  ‘PAGE!  0 V£R“!0VcR“! /////!  HORSE! 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  *  ALL  .’LIGHT!  POWER ! 


CAPACITY!  HIGH-  •  ’VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  J  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

*>ASS-  !  (LIGHT)  •/////////////// / STO! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ’EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 
•  REBUILT! 


t 


•  !!!!!!>  ’ 

(32)  CENTRAL  GULF  LINES#  INC.!  !  !  !  »  *  i  I  • 

(CONTINUED)!  !!!!!!!  i 


cg  in 

! 519667 

206S4A5?*! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. sl NONE 

CG  116 

i 

•  i 

61.5*  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 519669 

206S4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

i 

CG  118 

i 

;  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  < 

1 519671 

206J4A52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2  -  5 1  NONE 

i 

CG  121 

j 

i  « 

61.5*  31.2! 

2.0* 

-  i 

1 519674 

206S4AS21 

41.5*  31.2! 

9.0! 

- 

41*1 

12.5! NONE 
; 

CG  123 

i 

*  j 

61.5!  31.2* 

2.0! 

_  i 

•519676 

206S4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

41*1 

12. 5 ! NONE 

i 

CG  128 

! 

i  i 

41.5!  31.2! 

2.0! 

•  i 

*519631 

206 i 4 A  52 1 

41.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

j 

CG  13* 

t 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  i 

! 51 9637 

29o!4A$2! 

o1.55  31.2! 

9.0! 

- 

41*1 

1 2.5 !NONE 

i 

CG  136 

! 

j  i 

51.5!  31.2! 

2.0! 

*  i 

’519639 

206 1 4 A  52  J 

41. S!  31.2! 

9.C! 

- 

41*1 

1 2.5! NONE 

CG  139 

! 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

_  i 

! 519692 

206 ! 4 A  52 ! 

61.5*  31.2! 

9.0! 

- 

!  41*1 

12.5! NONE 
! 

CG  UO 

i 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

•  ; 

1519693 

206S4A52! 

61.5!  > : .2! 

9.0* 

- 

41 4 1 

1 2 . 5 1  NONE 

CG  141 

! 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  i 

! 

S519694 

2061*452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414*! 

12.5! NONE 

i 

CG  142 

! 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  i 

! 519695 

206  J  4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414i 

12.5 ! NONE 

i 

CG  144 

i 

»  i 

41.5!  31.2! 

2.0! 

-  f 

1519697 

i 

2  0  6 1  4a52! 

51.5!  31.2! 

9.0! 

- 

mi 

1 2.5 !NONE 

i 

CG  146 

t 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  » 

1519699 

206  S  4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.C! 

- 

414! 

12.51  NONE 

CG  157 

! 

i  ; 

61.5!  51.2! 

2.0! 

.  i 

l 

•519710 

206S4A52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

1 

CG  159 

i 

t  t 

41.5!  31.2! 

2.0* 

-  i 

1 519712 

206*!4A5’i 

51.5!  51.2! 

9.0! 

- 

4141 

12.5 ! NONE 

1 

CG  161 

i 

1 

•  5 

61.5*  31.2! 

2.0! 

-  J 

1 519714 

206S4A52! 

M • 5 !  31.2! 

9.0! 

- 

414*. 

12.5! NONE 

1 

CG  163 

’ 

•  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  i 

! 51971 6 

20OS4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

41 4 1 

12.$!none 

{ 

CG  170 

j 

j  # 

61.5!  5 1 .2! 

2.0! 

-  i 

1519723 

206 ! 4  a  52 ! 

61.5*  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5JN0NE 

CG  175 

S 

i  i 

91-5!  31.2! 

2.0* 

-  ! 

» 

S  519723 

206 1 4 A  S2 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 InONE 

t 

CG  177 

! 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

J  519730 

! 

206S4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

J 

CG  183 

! 

» 

;  t 

61.5!  31.2! 

2.  or 

-  ! 

! 519736 

i 

20614a  $2 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

I 

CG  184 

! 

! 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  • 

J  519737 

! 

206S4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 
! 

CG  189 

! 

! 

1  ! 

41.5!  31.2* 

2.0! 

-  ! 

•519742 

1 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.SJN0NE 

! 

CG  191 

S 

1 

!  ! 

M.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 519744 

j 

206 ! *A  52 ! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 !NONE 
! 

CG  192 

! 

! 

!  2 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

S 519745 

! 

206S4A52! 

M.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5!  NONE 

1 

CG  195 

j 

! 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

*151974  8 

1 

206*4452! 

61.5*  J1.2! 

9.0* 

- 

414! 

12.5SNONE 

( 

CG  197 

S 

l 

S  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  * 

1519750 

! 

206S4AS2! 

M.5!  31.2! 

1.0* 

- 

414! 

12.55NONE 

! 

CG  199 

1 

i 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.C! 

-  i 

•519752 

i 

206  !4  452! 

61.5!  R1.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5IN0NF 

{ 

CG  200 

l 

• 

!  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 519753 

i 

20614A52! 

41.5!  91.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 
( 

CG  203 

! 

i 

!  1 

<51.52  9|.2| 

2.0! 

a  1 

! 519756 

i 

206S4A52 1 

61.5*  31.2! 

9.0! 

- 

414* 

12.51N0NE 

j 

CG  211 

! 

j 

!  ! 

61.5!  31.2* 

2.0! 

! 

-  I 

1519764 

« 

206144,5? ! 

61.5*  31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 ! NONE 
! 

CG  216 

1 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

•519769 

s 

20o*4a521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

12. 5 !  NONE 

1 

CG  219 

1 

i 

f  i 

41.5!  31.2! 

2.C! 

j 

-  ! 

1S19772 

j 

206 ! 4 a  52 1 

M.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.sl NONE 

1 

CG  224 

i 

i 

«  i 

61.3!  31.21 

2.0! 

-  ! 

!*  519777 

i 

206! 4 A  52! 

51.3*  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2.s1nONE 
! 

CG  226 

1 

2 

i  i 

61.5!  31.2! 

2.0* 

a  J 

1519779 

i 

20614452 ! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

i 

414! 

12.5! NONE 
! 

CG  231 

{ 

t 

!  j 

41.5!  31.2! 

2.0* 

! 

-  ! 

1 519784 

j 

206! 4a  52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414* 

12.5!  NONE 

1 

CG  235 

! 

j 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1523909 

j 

2061*452! 

M.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5! NONE 
! 

C6  237 

! 

! 

1  ! 

41.5!  31.2! 

2.0! 

! 

a  1 

! 523911 

i 

206  S  4 A  5? ! 

41r.S!  31.2! 

9.0! 

! 

414* 

1 2. 5! NONE 
| 

CG  258 

1 

i 

!  1 

41.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

152391 2 

i 

2061445?! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  j 

414* 

K.SINONC 

! 

CG  239 

l 

i 

!  ! 

61.5*  31.2J 

2.0! 

i 

-  J 

! 52391 3 

i 

20614452  • 

41.5]  31.2! 

9.0! 

-  i 

4ui 

12.5JNONE 

t 

CG  241 

S 

! 

1  1 

61.5!  91.2! 

2.0! 

i 

a  1 

S52J915 

1 

206(4457! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

.  i 

41 4 1 

12.5SNONE 

! 

CG  243 

f 

i 

!  1 

61.5!  91.2! 

2.0! 

2 

a  1 

•523917 

j 

206! 44  52 

61,5!  31.2! 

9.0! 

i 

4ui 

12.5! NONE 

J 

CG  255 

! 

i 

■  i 

61.3!  31.2! 

2.0! 

j 

a  1 

1524089 

i 

2061445? 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

1 

414* 

12. 5SN0NE 
{ 

CG  247 

i 

i 

j  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

s 

a  1 

1524101 

i 

2C614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

i 

414! 

12.5! NONE 
! 

CG  268 

l 

S  ! 

41.5!  71.2! 

2.0! 

! 

a  1 

1524102 

i 

20©! 4  ,i?S 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  I 

414  *! 

12.5 (NONE 

1 

CG  270 

l 

i 

1  1 

41.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

152*104 

i 

206144521 

41.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5l NONE 
! 

CG  273 

i 

!  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

a  1 

1*524107 

i 

20o!4*52! 

41.5!  31.2! 

9.0! 

•  i 

41  'i! 

12.5! NONE 

CG  274 

i 

i 

|  » 

41. JJ  31.2! 

2.0! 

j 

_  | 

1524108 

i 

20614452 1 

61.5!  31.21 

9.0! 

-  i 

414i 

12.5! NONE 

CG  278 

! 

!  1 

61.5*  9i.2» 

2.0! 

i 

_  1 

! 

•524112 

i 

206 1 4452 1 

41.5!  31.2! 

9.0! 

.  i 

41 4 1 

12.5! NONE 

1 

CG  280 

1 

i 

1  • 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

a  1 

1524114 

i 

206  *44521 

<1.5!  31.2! 

9.0! 

•  i 

414! 

12.5 !NONE 

1 

CG  7)4 

• 

j 

S  S 

41.5!  11.2! 

2.0* 

i 

•524113 

1 

2062  4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

i:.#!nonf. 

! 

CG  280 

i 

1 

i  1 

41.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

*1524122 

1 

2C6  2  4  4  5?  2 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  < 

414! 

12.5! NONE 

1 

l  G  290 

! 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

j 

a  1 

S  52*1 2* 

i 

206 144522 

41.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 
! 

! 

! 

i 

j 

i 

i 

t 

j 

!  ! 

!  ! 

1  1 

41.5!  31.2! 

1  ! 

!  1 

2.0! 

f 

1 

! 

i 

j 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
’LA  NEW 
!  ORLEANS 
’LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!LA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 

!LA  NEW 

»  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
t  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
SLA  NEW 
J  ORLEANS 
•!.A  NEW 
S  ORLEANS 

JLA  NEW 

I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
t  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 

SLA  NEW 

S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 

SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 

SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 

i 


!  1*69  • 

!  1969  • 

1  1969  ! 

1  1969  i 

i  1969  • 

i  1969  i 

1  1969  ! 

1969  ! 
!  1969  i 

S  1969  » 

*’  1969  i 

!  1969  ! 

i  1969  i 

1  1969  i 

1  1969  • 

!  1969 

1  1969  j 

!  1969  j 

I  1969  • 

•  1969  i 

!  1969  "• 

l  1969  i 

!  1969  ! 

J  1969  ! 

S  1969  J 

i  1969  ! 

1  1969  ! 

i  1969  J 

!  1969  J 

!  1969  S 

!  1969  i 

!  1969  l 

S  1969  | 

t  1 969  j 

S  1969  j 

J  1969  f 

I  1969  J 

S  1970  S 

l  1970  S 

l  1970  ! 

I  1970  i 

i  1970  ! 

l  1970  ! 

i  1970  l 

!  1970  S 

!  1970  I 

1  1970  J 

!  1970  J 

!  1970  S 

!  1970  S 

J  1970  ! 

!  1970  ! 

i  1970  J 

*  1970  S 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


(32)  CENTRAL  GULF  LINES,  INC.! 

(CONTINUED)! 


!  !VTCC! 

!  NET  ! CODE ! 
-!  RESIS-! ***• ! 
*  TER  !  SEE! 
!  TON-  !PAGE* 
!  NAGF  !  IV  ! 


DIMENSIONS  ! ORAFT 
.SNGTH!  3RDTH! 

REG.  !  RcG.JLOAD- 

7 ////!/////!  eo 
OVER-JO V€»-!///// 
ALL  !  ALL  SLIGHT 


!  CARGO  ! 
! //////// ! 
horse!  pass-  ! 

POWER!  ENGERS  ! 


HIGH-  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 
POINT  ! 
(LIGHT)! 
(FEET)! 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  !AO!  LINE-1 

//////////////// !TD !////////// 
LINE-2  SEES  LINE-2 


CG 

293 

! 524127 

!  206J4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

416! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

• 

j 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

1 

CG 

295 

is?4120 

1  206*4452! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEV 

1 

1970 

i 

2  2  ! 

61.5! 

■*1.2! 

2.0! 

1 

-  ; 

t 

1 

ORLEANS 

1 

• 

CG 

296 

i 524130 

1  20614*52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414i 

12-51  NONE 

•LA 

NEW 

t 

1970 

i 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

t 

! 

ORLEANS 

t 

CG 

304 

j  524138 

j  206 ! 4 A52  j 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

414  ! 

12.5! NONE 

•LA 

NEV 

2 

1970 

t 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

.  2 

j 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

305 

j  S241 39 

*!  2C6!4A52i 

61.5! 

31.2! 

o.O! 

• 

1 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

2 

1970 

i 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2-0! 

« 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

1 

* 

CG 

309 

! 524143 

!  2C6I4A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414' 

12. 5 ! NONE 

•LA 

NEV 

1 

1970 

i 

t  ;  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

t 

1 

ORLEANS 

2 

CG 

310 

'.524144 

*!  206*4*52 ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

* 

41 4  i 

1  2 . 5  !  NONE 

!LA 

NEV 

1 

1970 

i 

1  2  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

; 

1 

ORLEANS 

j 

CG 

314 

! 524143 

!  206J4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

4ul 

12.5! NONE 

•LA 

NEV 

j 

1970 

| 

j 

!  !  ! 

41.5! 

21.2! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

315 

! 524149 

!  206J4A5?*! 

ol  .5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12. 5! NONE 

it  a 

NEV 

! 

1970 

i 

2  •  2 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  2 

2 

2 

ORLEANS 

t 

CG 

323 

*524157 

i  206 ; 4*  52 i 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

1 2. $i NONE 

!IA 

NEV 

i 

1970 

i 

1  1  ; 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  2 

2 

1 

ORLEANS 

2 

CG 

324 

1 524153 

i  206*4*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

1 2 .5 1  NONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

f 

2  2  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

j 

♦ 

CG 

327 

j  524161 

i  206i4A5?i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEV 

! 

1970 

* 

i 

2  2  1 

41.5! 

31.2! 

2.0* 

2 

•  1 

; 

! 

ORLEANS 

1 

C6 

325 

! 524162 

!  209'4A32! 

41.5! 

21.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.5 !NONE 

JLA 

NEV 

1 

1970 

2 

2  j  2 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  1 

; 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

329 

'.524163 

i  206 ! 4*  52  S 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

I 

1970 

j 

2  j  2 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

j 

* 

CG 

333 

j  5  241 67 

!  206*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

1 

1970 

« 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  1 

; 

( 

ORLEANS 

j 

CG 

334 

! 524163 

•  206 14*32! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

; 

414  j 

12.5! NONE 

EL* 

NEV 

i 

1970 

i 

1  1  ; 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

•  2 

1 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

335 

j  524169 

•  206*4*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414' 

1 2. 5! NONE 

•LA 

NEW 

1 

1970 

i 

2  t  1 

61.5! 

■*1.2! 

2.0! 

2 

-  j 

1 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

336 

•524170 

•  206!4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1970 

i 

2  ;  2 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

•  ; 

! 

2 

ORLEANS 

j 

CG 

337 

*!  524171 

’•  206 !  4*52! 

*1.5! 

21.2! 

9.C! 

- 

« 

414* 

12.5 ! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1970 

i 

!  •  • 

*1.5! 

31.2! 

2.0! 

; 

-  ; 

• 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

34* 

*524177 

•  206*4*32! 

41.$! 

■*1.0! 

o.O! 

- 

• 

414* 

12.51NONE 

!LA 

NEW 

1 

1976 

l 

!  !  ! 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

; 

-  1 

1 

2 

ORLEANS 

i 

CG 

344 

1524173 

•  206!4*5?« 

41.5! 

*1.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1970 

2 

1  1  ; 

*1.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

I 

ORLEANS 

! 

CG 

353 

•524167 

!  206! 4*52 ! 

91.5! 

31.2! 

1.0! 

- 

• 

414! 

12. 5!N0Nf 

!LA 

NEV 

! 

1970 

j 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

( 

ORLEANS 

! 

CG 

362 

j  524196 

•  206 ! 4*52 ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

1 2.5 i NONE 

!LA 

NEW 

! 

197C 

; 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

» 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

* 

CG 

307 

5524201 

!  209J4A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

« 

i 

414! 

12.5SNONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

41.5! 

21.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

372 

1524206 

!  206!  4*52! 

61.5! 

21.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2-5! HONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

• 

!  !  ! 

*1.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

357 

! 575667 

•  206! 4*52! 

41.5! 

31.21 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CG 

33* 

•  526606 

!  2C654A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

I 

1970 

i 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLFANS 

! 

CG 

391 

5  526671 

•  206! 4*52 ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414' 

12.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

! 

1970 

i 

!  !  ! 

*1.5! 

*1.2! 

2.0! 

! 

•  • 

! 

ORLEANS 

I 

CG 

*97 

! 526672 

•  206*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5!  NONE 

1  LA 

NEV 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

61.5! 

*1.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

! 

CG 

393 

! 52697* 

•  206! 4*52 • 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

1 2. 5! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

397 

1523677 

•  20614*52! 

41.3! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

4CC 

! *76450 

!  206  !4AS? ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414  i 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

* 

1970 

! 

!  !  ! 

41.5! 

31.21 

2.0! 

2 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CG 

401 

1523481 

*  206 ! 4 A  3? ! 

*1.5! 

*1.2! 

9.0! 

- 

! 

41 4*1 

12.51N0NC 

•LA 

NEW 

! 

1970 

! 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

402 

!  5  2  6452 

!  20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1970 

2 

!  !  ! 

61.5! 

21.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

! 

CG 

425 

1543425 

!  2C614A52! 

41.5! 

31.*! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.51  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

427 

S  543427 

!  20614*5?! 

41.3! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

(LA 

NEV 

! 

1973 

2 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

4  54 

5  543434 

•  20o!4A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

al.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

I 

LG 

444 

! 543444 

!  *0o! 4AS? ! 

*1.5! 

21.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5 1  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

1 

1  j  1 

>1.5! 

31.2! 

2.01 

! 

.  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

?C 

448 

! 34*443 

•  206*4*52 ! 

41.5! 

31.2! 

V.u! 

- 

! 

414! 

12,5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

2 

!  !  i 

*1.5! 

21.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CG 

449 

•543440 

•  206*4*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1973 

1 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

j 

ORLEANS 

! 

CG 

451 

! 543451 

!  206 ! 4*  52 ! 

91.5! 

21.2! 

9.01 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEV 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

61.5! 

21.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

452 

1543452 

!  206J4A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

J 

414! 

1 2.5  |  NONE 

!LA 

NEV 

! 

1973 

! 

1  !  ! 

41.5! 

21.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

C6 

459 

! 543459 

!  20614152! 

41.5! 

31.2! 

9.3! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

iiA 

NEW 

! 

1973 

» 

!  !  ! 

41,5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

< 

( 

ORLEANS 

! 

CG 

461 

*1543461 

!  206*4*52! 

41.5! 

*1.2! 

9.0! 

- 

» 

414! 

12.5!  NONE 

SLA 

NEV 

1 

1973 

t 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

462 

!  5(3462 

<  20614*52  * 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12. 5 ! NONE 

It* 

NEW 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

91,5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

463 

154346* 

!  20o!4*5?! 

41,5! 

31.2! 

9.0! 

- 

{ 

414! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEV 

! 

1973 

j 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

; 

•  j 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

464 

•543464 

!  206! 4*5? ! 

61.5* 

31.2! 

9.0! 

- 

; 

414*. 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

l 

1973 

! 

!  !  ! 

pi. 5! 

31.2! 

2.0! 

1 

•  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

465 

! 543465 

•  206! 4*52 ! 

*1.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

2 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

3.0! 

; 

-  ( 

! 

i 

ORLEANS 

! 

CG 

471 

•543471 

!  206 ! 4*  52 ! 

41.5! 

*1.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

1 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

.  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

473 

■543473 

!  206*4*52 ! 

*1.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

41,5! 

31.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

474 

•543474 

•  2061 4A  $2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

•  LA 

NEV 

; 

1973 

! 

!  1  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

■  2 

; 

! 

ORLEANS 

i 

CG 

47$ 

! 543475 

!  20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

; 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEV 

! 

1973 

! 

j  2  ! 

61.51 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

473 

T54347* 

*!  20614*52  ! 

61.5! 

*1.2! 

9.0! 

- 

! 

4ui 

12,5! NONE 

ILA 

NEV 

j 

1973 

1 

!  !  ! 

41.5! 

*1.2! 

2.3! 

2 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

i 

CG 

460 

1543450 

!  206*4*52 ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12 .5 (NONE 

ILA 

NEV 

! 

1973 

! 

!  !  ! 

41.5! 

*1.2! 

2.0! 

1 

•  1 

* 

I 

ORLEANS 

1 

YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 
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!  !VTCC!  OIMENSIONR  SDRAFT! 

°‘ST!  OPERATOR  i  NET  !COD£ ! LENGTH* BROTH*  • 

- — * — - — -!  REGIS-!****!  REG.  *  »EG. ‘LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER  !  GUARD  !  ION-  JPAGE !  OVER-JOVER-! /////! 

!  NUH8ER  !  NAGS  !  XV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  »$  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  »  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// »TD! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !££«  LINE-2 


YEAR 

0UILT 

OR 

‘REBUILT 


(32)  CENTRAL  GULF 

CG  491 

C6  432 

C6  483 

CG  484 

CG  485 

CG  486 

CG  487 

CG  48! 

C6  490 
CG  491 
CG  492 
CG  494 
CG  495 
C6  498 
CG  499 
CG  5C0 
CG  501 
CG  502 
CG  503 
CG  504 
CG  505 
CG  506 
CG  507 
C6  508 
CG  509 
CG  510 
CG  512 
CG  313 
CG  514 
CG  516 
CG  SI? 

CG  519 
C6  520 
CG  522 
CG  523 
CG  524 
CG  525 
C 6  526 
CG  529 
CC  530 
CG  531 
CG  532 
CG  533 
CG  535 
CG  540 
CG  541 
CG  544 
CC  346 
C6  547 
CG  54? 

CG  549 
CG  551 
CG  552 
CG  553 


LINES#-  INC.! 
(CONTINUED)! 

•543431 

! 

!  543482 
; 

•543483 

i 

j  543454 

i 

! 543485 

t 

1543436 

t 

!  543487 

i 

i  543438 

i 

•543490 
! 543491 

i 

I  543492 

i 

! 543494 

j 

•543495 

! 

!  $43498 


•543500 

! 

•  543501 


!  206J4AS2! 

!  !  • 

!  206 ! 4452 ! 

!  !  ! 

•  206S4AS2! 


!  2C&S4A52! 


206! 4A52 ! 

i  i 

206 i 4A  52  5 
!  I 

206!4A  52! 

j  i 

206114452! 
!  ! 

20654A52! 
!  ! 

20654A52! 
•  ! 

20614452! 
!  ! 

2 C654A52! 

j  i 

206 !4A52 ! 
!  ! 

206J4A52! 
!  ! 

206!4A52! 
!  ! 


!  ! 

i  « 

61.5!  31. ai 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61,5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
©1*5!  31.2! 
ol.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31-2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
51.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
51.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
o1.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
©1.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
of. 5!  31.2* 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
61.5!  31.2! 
01.5!  31.2! 


i 

i 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0i 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 


i 

414! 
-  ; 
414! 

-  i 

414! 

•  i 

414! 

-  i 

414! 

-  i 

414! 

.  i 

414*. 

-  ! 
414! 

-  i 

414> 

-  i 
414* 

-  i 

414! 

-  ! 
414! 
-  ! 
414! 
-  ! 
414! 
-  ! 
414! 
-  ! 
414! 
-  ; 
414  !* 


12.S!N0NE 

! 

12.5 ! NONE 

i 

1 2. 5 ! NONE 

i 

,12.5!  NONE 

i 

12. 5  j  NONE 

i 

12.5! NONE 

i 

12.5  j  NONE 

j 

12.5! NONE 

f 

1 2. 5 ! NONE 
j 

12.5! NONE 

1 

12.5 {NONE 
! 

12.5 ! NONE 

2 

1 2. 5 {NONE 
! 

1 2. 5 ! NONE 

2 

12. 5 ! NONE 

i 

12.5 !NONE 

! 

12.5! NONE 


5543502 

!  20©!4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

) 

414! 

12. S! NONE 

J 

! 

!  !  1 

©1.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

! 543503 

!  2C6!4A37! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

4ui 

12.5! NONE 

i 

l 

!  !  ! 

61.5! 

51.2! 

2.0! 

t 

-  j 

1543504 

!  206*4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2 • 5 ! NONE 
! 

! 

!  1  • 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1543505 

!  20©! 4452! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

•  i 

414! 

12.5! NONE 
{ 

!*  543506 

!  !  ! 

51.5! 

31.2! 

2.0!. 

i 

-  ! 

!  20614432! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2.5! NONE 

! 

!  !  ! 

51.3! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

1543507 

!  20614452 ! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

"  ! 

414! 

12.Slf.0NE 

! 

! 

1543508 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

!  206!4452! 

el.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ‘NONE 
| 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

J  543509 

1  20614452! 

©1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

*14! 

12.5 {NONE 

I 

! 

1  543510 

!  !  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

) 

-  ! 

!  20a! 4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 
f 

I 

1543512 

!  !  ! 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I  206144521 

©1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 
! 

! 

5543513 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  I 

1  20©  1 4  45?  ! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 (NONE 
\ 

! 

1  1  ! 

61.5! 

31.?! 

2.0! 

1 

-  1 

1543514 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5INONE 

{ 

1 

1543516 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 
! 

! 

1  1  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 543516 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9. O'! 

“  ! 

4141 

12.5! NONE 

J 

1  !  1 

*1.51 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ) 

!  54 3519 

1  2Cot  44  52  1 

61.5! 

31.21 

R.O! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 
\ 

! 

!  543520 

!  !  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

1  20614452! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

1 2.5 ( NONE 

J 

! 

1  J  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  543522 

1  20614452! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 
! 

I 

t  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1543523 

!  20614452! 

cl. 5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

1 2 . 5! NONE 
! 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0) 

! 

-  1 

!  543524 

1  20614452! 

ol.SI 

11.?! 

9.0! 

“  ! 

414! 

1 2.5  I  NONE 
! 

! 

1543525 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

!  20614452! 

©1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 
! 

! 

1  t  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1543526 

!  20© I44J2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 
! 

I 

1  1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1543529 

1  20514452! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

! 

4141 

12.5 {NONE 
! 

! 

1  !  1 

©1.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

1543530 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12,5! NONE 
! 

! 

1  1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1543531 

1  2C614AS2! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5 ! NONE 
! 

! 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

JS435J2 

1  206)4452! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 (NONE 
! 

1 

1541533 

!  1  I 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

!  20614452! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5IN ONE 
« 

1 

1  1  1 

61.5* 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

1543535 

!  20©! 445? 1 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

1 2. 5 1  NONE 
! 

1 

!  !  1 

61. 5! 

M.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

15435*0 

1  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5! NONE 

i 

1543541 

!  !  f 

*1.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

!  206*445?! 

©1.5! 

31.2! 

9.0! 

M4! 

12.5 (NONE 
! 

1 

1  !  1 

61.5! 

M.2! 

2.01 

! 

-  ! 

1543544 

\  20614452! 

©1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 51  NONE 
! 

1 

1543546 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ) 

l  206*4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  » 

414! 

12.5! NONE 
! 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

1 54 J547 

1  206*4452! 

61.5! 

M.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 
! 

1 

1543548 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  20614452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 
! 

1  1 

1  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  1 

1543540  j 

1  20654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.S1N0NE 

! 

1  1 

1S43SS1  1 

1  I  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  20654452! 

61.S! 

31.2! 

9.0! 

*  i 

414J 

1 2. 5 1  NONE 
| 

1  i 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1543552  ! 

!  20654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 
! 

1  i 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

J 

-  ! 

•543553  « 

!  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SlNONE 

I 

!  1 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  MEM 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
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1974 
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1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1979 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 
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VESSFL  NAHE  AND  NUH3ER 


(32)  CENTRAL  GULF 
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LINES/  INC.! 
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1 

t 

1 

1 

1 
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(CONTINUED) S 

1  1  1 

1 
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1 

CG 
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! 543555 
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31.2! 

9.0! 

i 
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61.5! 
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2.0! 

CG 
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61.5! 
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CG 
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•543557 
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• 
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CG 
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41.5! 
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9.0! 

i 
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31.2! 
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CG 
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•  206*4*52! 

41.5! 
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* 
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21.2! 
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CG 
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CG 
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CG 
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CC 

565 
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61.5! 
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31.2! 
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CG 
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i  206! 4*  52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

i 
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31.2! 
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CG 

565 

!  543568 

206! 4*52  j 
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31.2! 
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1  1  1 

41.5! 
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2.0! 

CG 
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i  543549 
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o1.5! 
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9.0! 
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41.5! 
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CG 
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•543570 
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61.5! 
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61.5! 

31.2! 
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CG 

571 
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i  206*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

1  1  1 

61.5! 
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CG 
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61.5! 
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CG 
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CG 
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CG 
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61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

!  !  ! 

61.5! 

'1.2! 

2.0! 

CG 

577 

•543577 

!  206*4*5’! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

2 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

579 

’•$43579 

!  206!4A5?i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

!  S  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

56C 

S54356C 

!  206S4A52S 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

•  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

561 

•543531 

20o! 4*52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

ol.S! 

'1.2! 

2.0! 

CC 

552 

!  54353  2 

!  20d! 4A52S 

el.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

533 

!  543583 

!  206*4*52* 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

51.5! 

51.2! 

2.0! 

CG 

554 

! 543534 

!  206S4A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

CG 

555 

! 543585 

!  206S4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

537 

!5434d7 

!  206S4A52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

2 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

58« 

i 543589 

!  20614*$?! 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  •  • 

61.5! 

T1.2! 

2.0! 

CG 

590 

! 543590 

!  20954*52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  1 

41.5! 

'1.2! 

2.0! 

CG 

591 

! 543591 

!  206*4*521 

41.5! 

'1.2! 

9.0! 

! 

1  1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

592 

1343592 

!  206*4*52! 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

1  1  ! 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

593 

1543593 

1  20614*5?! 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

1  1  j 

*1.5! 

31.2* 

2.0! 

CG 

594 

!  543594 

i  209*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

S 

!  !  ! 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

596 

! 443596 

•  20o ! 4  *  52 ! 

81.3! 

31.2! 

9.0! 

I 

1  !  1 

41.5! 

'1.2! 

2.0! 

CG 

5«P 

1543598 

1  20614*5’! 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

1 

1  !  ! 

41.5! 

'1.2! 

2.0! 

CG 

599 

! 543599 

1  20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

S 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

6CO 

!  543600 

!  2C4S4A32! 

41.5! 

'1.2! 

9.0! 

! 

!  !  S 

*1.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

601 

S  543601 

!  20614*52! 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

602 

S  543602 

!  2C6144S?! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

( 

!  1  ! 

91.5! 

31.2! 

2.0! 

CC 

693 

!  543603 

1  20614*321 

ol.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

1  1  ! 

91.5* 

31.2! 

2.0! 

CG 

604 

!  543604 

!  20914*5?! 

41.5! 

't.2! 

9.0! 

I 

!  !  ! 

61.5! 

31. 2! 

2.0! 

CG 

605 

1543905 

!  20614*52 ! 

91.5! 

31.2! 

».0! 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

606 

1343606 

!  20014*5’! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

1  !  1 

41.5! 

11.2! 

2.0! 

CG 

607 

S54J607 

1  20  0 ! 4*5?! 

41.5! 

21.2! 

9.0! 

S 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

60P 

S54360R 

!  20614*52! 

91.5! 

'1.2! 

9.)! 

1 

!  !  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

609 

•543609 

!  20o!4*S2J 

41.5! 

11.2! 

9.0! 

! 

1  1  1 

91.5! 

’1.2! 

2.0! 

CG 

611 

S  543611 

i  2Ce>i  4*5?  J 

51.51 

31.2! 

9.0! 

! 

S  1  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

CG 

612 

S  54361 2 

•  209*445?! 

*1.5! 

»1.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

61.5! 

'1.2! 

2.0! 

CG 

613 

!  543613 

!  206! 4*52 ! 

61.5! 

'1.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

61.51 

31.2! 

2.C! 

CG 

614 

! 54361 4 

!  20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

-.1.5! 

11.2! 

2.0! 

CG 

615 

! 54361 5 

!  206! 4*52! 

51.5! 

>1.2! 

9.0! 

! 

!  !  S 

91.51 

31.2! 

2.0! 

CG 

616 

! 54361 6 

S  209*4*52! 

41.5! 

31.21 

9.0! 

! 

S  !  ! 

ol.S! 

31.2! 

2.0! 

CG 

417 

•543617 

!  2Co*4452! 

61.5* 

31.2! 

9.0! 

I 

!  !  ( 

ol.S! 

31.2! 

2.0! 

CG 

61E 

1 543618 

!  206!4*52J 

9l.$! 

31.2! 

9.0! 

! 

S  S  ! 

ol.S! 

31.2! 

2.0! 

1 2.5 ! NONE 

i 

1 2 . 5  j  NONE 


12.5!  NONE 

i 

12.5  j  NONE 


12.5! NONE 
12. 5! NONE 


12.5INONE 

! 

12.5! NONE 


12.5JNONE 

! 

12.51  NONE 
I 

12.5! HONE 
! 

12.5 ! NONE 
! 

1  2.5!NONE 


12.5! NONE 
i 

12.5! NONE 

| 

12.5! NONE 

! 

12.5! NONE 

! 

12.5! NONE 

i 

12.5! NONE 

1 

12.5! NONE 

! 

12.5! NONE 

i 

12.5! NONE 
! 

12.5! NONE 
! 

12.5! NONE 
! 

12.5! NONE 
! 

12.5JNONE 

! 

12.5!NONE 

i 

1 2. 5 ! NONE 

! 

1 2.5! NONE 

j 

1 2. sj  NONE 

! 

12.5! NONE 

i 

12. si  NONE 

I 

12.5! NONE 

! 

12.5 {NONE 

! 

I 

! 


•LA  NEU 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
•LA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 

•  ORLEANS 
•LA  NEU 

!  ORLEANS 
!LA  NEU 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEU 
!  ORLEANS 
•LA  NEU 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEU 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 

•  ORLEANS 
SLA  NEU 

!  ORLEANS 
SLA  NEU 

•  ORLEANS 
SLA  NEU 

!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
1  ORLEANS 
•LA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEU 
J  ORLEANS 
SLA  NEU 

•  ORLEANS 
SLA  NEU 

!  ORLEANS 
!LA  NEU 
1  ORLEANS 
•LA  NEU 
l  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
J  ORLEANS 
•LA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
{  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEU 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEK 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEU 
!  ORLEANS 
! 

I 
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ENGft! 

DISTS 

VESSEL  NAME 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ! 

OPERATOR  !  NET  ! CODE ! LENGTH! BROTH! 

- - * - - - - - !  REGIS- !*•**!  REG.  !  REG.! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////! 

AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  'PAGE!  OVER-JOVER-! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

1 

LOAO-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

« 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC 

POINT  1  LINE-1  !  AO 

(LIGHT) !//////////////// 1TD 
CFEET) 1  LINE-2  SEE 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-? 

YEAR 

BUILT 

OR 

►REBUILT 

j 

(32)  CENTRAL  GULF  LINES/  INC.i 

1  1  ! 

i  j  j 

1  i  i 

i 

| 

» 

i 

t 

1 

2 
i 

2 

i 

t 

j 

i 

i 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

!  i  i 

i 

i 

j 

2 

j 

i 

CG  619 

*543619 

!  206»4A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

!  !  '. 

61.5! 

31-2! 

2.0! 

-  i 

i 

j 

ORLEANS 

CG  620 

•543620 

!  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.S1N0NE 

•LA 

NEW 

1974 

i  i  i 

$1.5! 

31.2! 

2.0! 

-  • 

< 

i 

ORLEANS 

CG  621 

'.543621 

!  206S4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414* 

1 2.5 1  NONE 

•LA 

NEW 

1974 

i 

!  1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

CG  622 

'.543622 

!  206*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5 1  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

i  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  t 

2 

i 

ORLEANS 

CG  625 

1543625 

•  206! 4 A>? ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12. 5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

i 

!  !  ! 

61.5! 

M.2! 

2.0! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

CG  626 

'.543626 

!  206! 4A  52 ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

i  i  i 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

; 

» 

ORLEANS 

CG  627 

!  543627 

!  206!  4a  52 ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.51N0NE 

SLA 

NEW 

1974 

i 

i  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

2 

ORLEANS 

CG  628 

! 543628 

!  20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

■  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

CG  630 

! 543630 

!  20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

CG  633 

1543633 

!  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414* 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

.  i 

i 

2 

ORLEANS 

CG  634 

•543634 

•  206! 4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2 .5 • NONE 

SLA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  t 

; 

i 

ORLEANS 

CG  635 

1543635 

!  20614A52! 

81.5! 

51.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

i  i  i 

M.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

t 

j 

ORLEANS 

CC  637 

•543637 

!  20614A52! 

8'.. 5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

!  •  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ; 

i 

i 

ORLEANS 

CG  639 

•543639 

!  206 ! 4A52 ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.55NONE 

•LA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ; 

i 

t 

ORLEANS 

CG  640 

‘543640 

!  2C6 !4A5? ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12. 5 !  NONE 

SLA 

NEW 

1974 

i  ;  » 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

CG  642 

!  543642 

!  206!4 A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

« 

t 

ORELANS 

CG  644 

5543644 

!  20614A52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

•L/ 

NEW 

1974 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

; 

ORLEANS 

CG  645 

1543645 

!  206! 4A52  * 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

o1.5! 

21.2! 

2.0! 

.  j 

2 

; 

ORLEANS 

CG  646 

1543646 

!  20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

.  i 

; 

i 

ORLEANS 

CG  647 

1543647 

!  206! 4A  52 ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31,2! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CG  648 

1543648 

!  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

6.08 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

CG  649 

1543649 

!  20o! 4A52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

1LA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

81.3! 

31.2! 

6.0! 

-  i 

i 

» 

ORLEANS 

CC  650 

1543650 

!  206S4A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  •  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

CG  651 

1543651 

!  20814452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

• 

i 

414! 

12.5 !NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  1  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

i 

ORLEANS 

CG  652 

1543652 

1  206 ! 4A52 l 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414* 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

M.5! 

M.2! 

2.0! 

! 

.  2 

! 

i 

ORLEANS 

CG  653 

1543653 

•  206 ! 4A5? ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  657 

1543657 

!  206 ! 4  A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  !  ! 

61.5! 

31. i! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

1 

ORLEANS 

CG  658 

1543655 

!  :05!4A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

197* 

! 

!  1  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

i 

ORLEANS 

CG  659 

1543859 

1  20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

■ 

414! 

1 2. 5 {NONE 

ILA 

NFW 

1974 

!  1  ! 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ; 

1 

! 

ORLEANS 

CG  66C 

1543660 

1  20&14A52! 

61.5! 

31.2! 

o.O! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  !  5 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CG  661 

1543661 

!  20&! 4A52 ! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

!  •  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  2 

1 

! 

ORLEANS 

CG  662 

1543662 

1  206!4*5?! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414i 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

•  ; 

1 

! 

ORLEANS 

CG  663 

•543663 

!  20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

i 

1  1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CG  864 

1543664 

1  20614*5?! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

• 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

CG  668 

154366* 

1  20614*52! 

M.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  \  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

« 

-  1 

j 

i 

ORLEANS 

CG  669 

1543669 

1  20614*52! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  !  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

•  i 

1 

! 

ORLEANS 

CG  674 

1543674 

!  20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.3! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

1 

ORLEANS 

CG  676 

1543676 

!  20614*5?! 

ftl.5! 

31.2! 

9,0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

HEW 

1974 

l 

1  !  • 

51.5! 

31.2! 

2.0) 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CG  677 

1543677 

1  20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

• 

i 

414! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CG  67? 

1543678 

1  20o!4A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

CG  679 

1543679 

1  20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5!  NO*it 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  !  1 

41.51 

31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

1 

2 

ORLEANS 

CG  >681 

1543651 

!  20814*521 

81.5! 

31.21 

5.0! 

- 

i 

414! 

12.5! N  ONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

!  !  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

t 

ORLEANS 

CG  682 

1543652 

!  20614*5?! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  1  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

* 

-  2 

1 

1 

ORLEANS 

CG  687 

1 543637 

!  20614*5?! 

M.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

*ui 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  !  ! 

61.51 

31.21 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  668 

1543685 

!  20614*521 

o1.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.51  NONE 

1TX 

HOUSTON 

1974 

! 

1  1  1 

61.5! 

M.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CG  689 

1543689 

!  20614*521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

« 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!LA 

NFW 

1974 

» 

1  !  \ 

81.5! 

M.2! 

2.0! 

i 

-  2 

1 

! 

0»LE/tN$ 

CG  691 

1543691 

l  20614*52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

CG  695 

1543695 

!  20514*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!L* 

NEW 

1974 

l 

!  I  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

CG  699 

1543698 

!  20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

!  !  ! 

M.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

S 

! 

ORLEANS 

CG  700 

1 543700 

!  20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5!  NOME 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  !  i 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

CG  701 

1543701 

I  20514*52 l 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

{ 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

.  ; 

! 

I 

ORLEANS 

CG  705 

1543705 

1  20614*52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

1 2. 5  !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

| 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

CG  707 

1543707 

1  20614*52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. S ! NONE 

!LA 

HEW 

1974 

1 

(  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

: 

CG  708 

1543708 

!  20614*52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

!L  A 

NEW 

1974 

l 

1 

1 

1  1  ! 

I  !  ! 

!  1  ! 

41.51 

1 

l 

31.21 

! 

1 

2.0! 

! 

1 

! 

-  1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

l 

ORLEANS 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 


•VTCC! 

DIMENSIONS  iDRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH¬ 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

» 

NET 

!C0DE!LcNGTM!3«DTH!  * 

l 

EST 

CARGO  HANDLIN6 

!S  ! OPERATING  ! 

i 

PE6IS-!****! 

Rf  G.  •  9£6.!LOAO-| 

i  CAP GO 

FIXEO 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAP  ! 

TEA 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

•//////// 

POINT 

LINE-1 

i  A  0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

TON¬ 

•PAGE! 

OVE®“! OV£P"! /////!  HORSE!  PASS- 

(LIGHT) 

!////////////////!TD! //////////! 

OR  ! 

NAGE 

!  IV  ! 

ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER*  EN36RS 

(FEET) 

i 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 
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ENGft! 

HIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFTl  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

NET  i CODE ! LENGTH! 3RDTH*  !  !  !  EST  I  CARGO  HANDLXN6  IS  lOPERATING  I 

!»ESIS-!****|  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  •  FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I 

TER  !  SEE!/ // ///!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  UNE-1  ! AO!  LXNE-1  ! 

TON-  'PAGE!  OVER- JOVE R- !/////!  HORSE!  PASS"  ! (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// ! 


TEAR 

BUILT 

OR 


NACE  !  XV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  *  EC!  LXNE-2  !*AEBUILT! 


(32'  CENTRAL 

! 

; 

GULF  LINES*  INC.! 
(CONTINUED)! 

i 

i 

i 

i 

i  « 

i  ! 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

i 

1 

r 

2 

i 

1 

■ 

1 

« 

| 

1 

2 

» 

j 

j 

C6  808 

*543808 

> 

20&J4A52! 

6i. si 

31. 2! 

9.0! 

-  i 

4ui 

1 2. sj  NONE 

CG  811 

i 

j 

■  i 

61.5! 

31.2! 

2.0* 

-  1 

1 

•543811 

j 

20654A52! 

61.5* 

21.2! 

9.0! 

.  J 

41 4*| 

12. s  i  NONE 

CG  315 

! 

t 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

•  1 

*543815 

■ 

206*4  AS? ! 

61.5! 

31.2! 

9.C! 

-  | 

414! 

1 2. 5i NONE 

C6  818 

; 

i 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1543818 

i 

2061*4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5?  NONE 

CG  824 

« 

• 

i  j 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

! 543824 

i 

206! 4452  j 

61.5! 

31.2! 

9.0* 

-  j 

4ui 

1 2. 5  j  NONE 

CG  « 25 

j 

i 

i  i 

61-5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1543825 

; 

206 ! 4 A  52  5 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  5 

414* 

1 2. 5  j  NONE 

CG  826 

i 

i 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

«  1 

1 

*543826 

■ 

20654A5?! 

61.  S! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

41 4  i 

1 2 . 5 ! NONE 

CG  830 

j 

j 

i  i 

61.5! 

71.2! 

2.0! 

-  1 

i 543030 

i 

206 ! 4A52 I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 
« 

CG  831 

j 

i 

i  i 

61.55 

31.2! 

2.0* 

-  ! 

1543831 

i 

2C6 ! 4 A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

CG  832 

j 

t 

i  i 

61.5! 

71.2! 

2.0! 

-  ; 

l 

*154383? 

j 

20o !4A52 i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

1 

CG  837 

! 

2 

i  i 

61.5! 

31.2! 

6.0! 

.  1 

1543837 

i 

20&5 4 A  525 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

41  4| 

12 .5! NONE 

CG  840 

I 

i 

i  i 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1543840 

j 

206 i 4 A52  ! 

el. 5! 

31.2! 

9.0* 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

1 

CG  349 

i 

j 

;  i 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  j 

1543840 

j 

206 ! 4  A$2 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1  2. 5! NONE 

5 

CG  850 

i 

i 

i  j 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

8543  650 

j 

206 1 4  A  52 1 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  > 

41 4  i 

1  2 . 5  i  NONE 

I 

CG  852 

2 

t  2 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 543852 

i 

206  j  4 A52 i 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

C6  as? 

! 

« 

5  5 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

*543853 

i 

206*4452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414* 

12.5! NONE 

CG  856 

i 

• 

;  j 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  2 

! 

1 543856 

! 

20654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

41  4  i 

12.5! NONE 
; 

CG  857 

i 

5 

5  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ; 

•543857 

■ 

20 654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414* 

12. 5!. NONE 

CG  !59 

! 

i 

i  2 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  j 

1 

•543859 

i 

206 ! 4  A  52 1 

41.5! 

31.21 

9.C! 

-  | 

41 4  j 

12. 5!*  NONE 

CG  860 

| 

j 

5  5 

41.5* 

31.2! 

2.0! 

.  1 

! 

1543860 

! 

20654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.SIN0NE 

CG  862 

! 

i 

;  2 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

5543*62 

i 

206! 4A  52 ! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 
! 

CG  863 

I 

! 

!  5 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

•548863 

! 

206544525 

41.  S! 

31.2! 

9.0* 

-  * 

414! 

12.5! NONE 

CG  864 

5 

! 

i  I 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

■  1 

! 

1548364 

! 

20614452*1 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.5! NONE 

CG  867 

I 

! 

5  1 

el. 5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

•548867 

5 

20614452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.5 ! NONE 

CG  868 

i 

! 

!  ! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

•  546868 

5 

2065445*! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

•  | 

4ui 

1 2. $ ! NONE 
! 

CG  873 

I 

5 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1548873 

! 

206544521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 
! 

CG  875 

I 

1 

!  5 

41.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

1548375 

! 

20654452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414J 

1 2.5JNONE 
! 

CG  876 

! 

! 

I  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0* 

-  ! 

1548*76 

5 

20414452! 

61.5* 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12. 5 ! NONE 

CG  877 

l 

1 

!  1 

41.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

1548377 

! 

2061445?! 

91.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414* 

12. 3 1  NONE 

CG  878 

1 

I 

I  5 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

1548*78 

I 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2. 5 l NONE 
! 

CG  580 

I 

l 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1548380 

! 

20614452! 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

I 

CG  889 

| 

! 

I  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

*1  54*889 

! 

20654452! 

41.5! 

31.2! 

9.C! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

CG  891 

i 

! 

I  I 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

1 

! 543891 

1 

206144521 

41.5! 

31.21 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NOME 

CG  895 

I 

I 

I  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1548895 

5 

20o! 4452 1 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

! 

j 

!  I 

6!. 5! 

31.2! 

2.0! 

-  2 

! 

CG  897 

! 548697 

i 

2061 44  321 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5 ! NONE 

CG  900 

1 

5 

I  I 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

1 

1548900 

1 

206*4452! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

CG  901 

I 

5 

!  I 

51.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

1543901 

5 

20o!4A52! 

51. S! 

11.2! 

9.0! 

•  j 

414J 

12.5! NONE 

CG  902 

I 

1 

5  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1546902 

2 

20654452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414| 

12.5 ! NONE 

CG  RQ6 

1 

i 

5  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

5543906 

i 

20654452! 

91.5! 

31.2! 

9.0! 

*  1 

414! 

12.5 ! NONE 

CG  9C7 

5 

5 

t  ; 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

5543907 

J 

20654452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414| 

12.5! NONE 

CG  9C9 

i 

I 

I  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1548909 

5 

20654452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  » 

414! 

12.5! NONE 

CG  915 

I 

5 

I  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1543915 

5 

20414452! 

41.5! 

31.2! 

9.J! 

-  j 

414! 

12.S1N0NE 

CG  918 

5 

5 

5  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  » 

! 

1542913 

2 

20654*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2.5! NONE 

C6  923 

5 

i 

!  ! 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

5543923 

! 

206*4452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  { 

*14! 

12.51  NONE 

CG  924 

5 

i 

1  5 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

5543924 

1 

206544525 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

CG  928 

I 

5 

5  5 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

t 

154392* 

i 

206! 4452 J 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

n.siNONE 

CG  929 

5 

( 

I  1 

41.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

5 

5543929 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414* 

1 2.5 i NONE 

CG  934 

! 

I 

i  i 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

; 

1548934 

I 

20654452! 

*1.5! 

31.2! 

9.0! 

•  j 

414J 

12.5?  NONE 

CG  935 

5 

I 

!  I 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1543935 

! 

20614452! 

61.5* 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5?  NONE 

CG  946 

5 

I 

!  I 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

j 

53*8946 

! 

206*4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 (NONE 

C6  955 

I 

j 

1  I 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 546955 

i 

20654452! 

61. S* 

31.2! 

9.  Ot 

-  j 

414* 

12.5 {NONE 
i 

CG  966 

* 

! 

5  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1542966 

5 

206*4452! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. S! NONE 

CG  970 

I 

• 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1543970 

2 

206*4452! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

•  i 

414! 

1 2. 5! NONE 

CG  971 

1 

j’ 

I  5 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

1 

1543971 

I 

206*4452! 

61. S! 

31.2! 

9.0! 

•  { 

414! 

12.5! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 

5 

I 
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5 
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i  i 
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i 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


l  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE!LtNGTH!S®DTH*  • 

! REGIS-!****!  REG.  I  REG.'LOAD-! 

!  TER  !  SEr !//////■/////•  £0  J 

!  TON-  !PAaci  OVER-' OVER-!/////!  HO&SCI 
I  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  *LIG»*T!  POWER: 


CAPACITT!  MICH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  SOPERATINC  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 


////////!  POINT  ! 


LINE-1 


PASS-  ! (LIGHT) !//?///////// //// 2 TD !/////////? J 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

IEE!  LINE-2  {^REBUILT! 


!  AO!  LINE-1  ! 


02)  CENTRAL  GULF 

LINES/  INC 

» 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

!  !  ! 

s  i  i 

!  !  i 

; 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

C€  976 

(CONTINUED)  ! 

1 

i 

1  |  j 

1 

j 

■ 

543976 

1 

206*4*5?* 

01.5!  31. ’j  9.oi 

- 

1 

414! 

12. 5 ! NONE 
» 

CG  979 

j  ] 

61.5!  31.2!  2.3* 

1 

-  ; 

543979 

1 

20o5  4A52i 

si. 5!  31.2!  9.0! 

- 

< 

41*  i 

12.5 'NONE 

CG  935 

543935 

1 

*  1 

20o!4.A52! 

61.5!  31.2!  2.0! 

91.5!  31.2!  9.0! 

1 

1 

-  1 

414* 

1 

12.5! NONE 

2 

CG  960 

546986 

j 

1  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

1 

•  1 

1 

2Co!4*52! 

61. S!  ’1.2!  9.0! 

- 

t 

414! 

12.5JNCNE 

CG  939 

543989 

! 

; 

j  j 

206 ! 4 A  52 i 

91.5!  31.2!  2.0! 

01.5!  31.2!  9.0! 

_ 

1 

« 

414! 

2 

1 2  •  5 ! NONE 

2 

CG  991 

1 

»  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  ! 

543991 

1 

206*4*52! 

61.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414 ! 

12. 5‘NONF 

C6  993 

$43993 

; 

1  1 

20o!4A52! 

61.5!  31.2!  2.0! 
01.5!  31.2!  9.0! 

_ 

■ 

1 

-  1 

414! 

1 

1 2. S  j  NONE 

1 

CG  994 

J  ! 

91.5!  ?1.2!  2.0! 

» 

-  • 

548994 

1 

2C6S4AS2! 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 
| 

CG  996 

{  j 

41.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  j 

543996 

1 

206! 4 AS?! 

01.5!  11.2!  9.0! 

- 

t 

;ui 

1 2. 5  j  NONE 
j 

549002 

1  1 

51.5!  31.2*  2.0! 

j 

-  j 

CGA  2 

1 

2C  6 1 4  A  52 1 

61.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414* 

1 2 • 5 ! NONE 

CG*  6 

S49C06 

1 

1  1 

2C6! 4*5?i 

51.5!  '1.2!  2.0! 

41.5!  31.2!  9.C! 

_ 

j 

1 

-  1 
414i 

j 

12.5!  NONE 

1 

S49G03 

;  1 

91.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  1 

CGA  8 

1 

20614452! 

91.5!  31.2!  9.0! 

- 

t 

414 ! 

12.5! NONE 

CGA  9 

S49C09 

1 

j  1 

206! 4* 52! 

61. 5!  31.2!  2.0! 

61.5!  31.2!  9.C ! 

_ 

1 

1 

•  1 

4ui 

; 

1 2.5 !NONE 

2 

CGA  12 

1  1 

01.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  j 

549012 

1 

206S4AS?*! 

91.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

CGA  13 

549013 

{ 

1  1 

2Coi 4  A  52 i 

61.5!  31.2!  2.0! 
61.5!  31.2!  9.0! 

_ 

1 

1 

-  1 

414! 

• 

12.5  !  NONE 

CCA  14 

549Q14 

1 

j 

1  1 

2C6 S4A52! 

61.5!  31.2!  2.0! 

01.5!  31.2!  9.0! 

_ 

1 

1 

-  1 

414! 

1 

12.5 ! NONE 

2 

CGA  19 

!  • 

01.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  ; 

549019 

; 

2Co! 4A52! 

91.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414* 

12.5 ! NONE 

j 

CCA  23 

1  1 

»1.5!  31.2!  2.0! 

» 

-  1 

549020 

1 

2Co ! 44  52 ! 

cl. 5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414! 

1 2. S ! NONE 

CGA  26 

349026 

1 

j  1 

20&i4AS2! 

01.5!  31.2!  2.0! 
91.5!  '1.2!  9.0! 

_ 

• 

1 

•  j 

414*! 

j 

12. 5! NONE 

CGA  33 

549333 

{ 

1  1 

20o*!4A5?i 

61.5!  31.?*  2.0! 

61.5!  31.2!  9.0! 

_ 

1 

1 

-  r 
414i 

1 

12.5SN0NE 

CGA  37 

549037 

j 

j  1 

2CoS  4 A  S2 ! 

61.5!  31.2*  2.0! 

91.5!  'I. 9.QI 

_ 

j 

1 

-  ! 
414! 

! 

12.5! NONE 

CGA  46 

$49046 

1 

1  1 

206! 4 AS? i 

61.5!  31.2*  >.)» 
*1.5!  31.2!  9.0! 

_ 

1 

1 

-  ! 
414* 

1 

12. 5 i NONE 

CGA  55 

549055 

! 

1 

!  1 
2Co»4A52! 

61.5!  31.2!  2.0! 

01. i!  31.2*  9.0! 

1 

1 

-  t 

414! 

! 

12.5! NONE 

CGA  56 

$49056 

! 

j 

j  1 

2C0!4A5?i 

61.5!  71.2!  2.0! 

-1.5!  'I.?;  9.0! 

1 

« 

-  ! 
414* 

; 

12.5!N0NE 

CGA  58 

549C53 

j 

j  1 

2O0!44>>i 

61.5!  31.2!  2.0! 

51.5!  31.2!  9.0! 

! 

! 

-  ! 
414] 

1 

1 2  •  5 i NONE 

j 

CGA  61 

576644 

i 

j  1 

41.5!  31.2!  2.0! 

» 

-  1 

s 

206S4A5J! 

91.5!  'I.?.  9.0! 

- 

! 

414i 

12.5 ! NONE 

CGA  63 

5766*6 

! 

1 

j  1 

206*4452 ! 

61.5!  31.2!  2.0! 

61.5!  31.2!  9,0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
414! 

12.5 ! NONE 

CGA  64 

576647 

1 

!  ! 
206 ! 4 A  52 1 

01.5!  31.2!  2.0! 
91.5!  31.2!  9.0* 

_ 

1 

1 

-  ! 
414! 

I 

12.5 INONE 

CGA  69 

576652 

s 

!  S 

91.5!  31.2!  2.0! 

« 

-  1 

s 

20o ! 4 A  57  J 

41.5*  SI. 2!  9.0! 

- 

i 

4ui 

12.5! NONE 

2 

CGA  71 

! 

!  ! 

91.5!  31.2!  2.0! 

• 

-  I 

576654 

! 

206! 4*5?! 

01.5!  31.2!  7.0! 

- 

2 

414! 

12.5! NONE 

2 

CGA  72 

! 

!  ! 

61.5!  31.2!  2.0! 

2 

-  j 

57o655 

1 

2C6S4A5?! 

41.5!  31.2*  9.0! 

- 

i 

414! 

1 2 ■ 5  j  NONE 

CGA  74 

570657 

! 

s 

!  ! 
20614*52! 

61.5!  31.2!  2.0! 
01.5!  31.2!  9.0! 

2 

2 

“  ! 
414! 

! 

12. 5! NONE 

1 

CGA  7! 

! 

t  1 

41.5!  31.2)  2.0! 

1 

-  J 

570461 

! 

2Co  NAS?  j 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

2 

414* 

12.sInone 

| 

CGA  61 

! 

5  1 

41.5!  31.2!  2.0! 

; 

-  ! 

! 

$74664 

! 

20614*52! 

61.5!  31.2!  9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

j 

CGA  65 

! 

1  1 

41.5!  31.2!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

576668 

! 

2061 4A5? • 

41.5*  11.2!  9.0) 

- 

1 

414! 

12. 5  J  NONE 
; 

CGA  36 

! 

1  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  1 

] 

570669 

1 

20614*52! 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

2 

414! 

12.5 1  NINE 
] 

! 

! 

!  ! 

41.5!  31.2!  2.0! 

1 

•  l 

CGA  3 ■ 

j 

570o71 

! 

20614*52! 

91.5!  3i.?i  9.0! 

- 

1 

4U! 

12.5 ! NONE 
] 

CGA  91 

! 

! 

!  ! 

01.5!  31.2!  2.0! 

i 

-  } 

j 

576674 

t 

20614*5?* 

61.5!  31.2!  9.C! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

j 

CGA  92 

« 

!  ! 

41.5!  ’1.2!  2.0! 

1 

-  1 

! 

57667$ 

1 

20014*52! 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

• 

414! 

12.5! NONE 
| 

CGA  94 

! 

1 

!  1 

01.5!  31.2!  2.0! 

! 

.  1 

j 

570477 

j 

206 1 44  5?  • 

*1.5!  31.7!  9.0* 

- 

j 

414! 

12.5 ! NONE 

j 

CGA  97 

! 

1 

1  ! 

*1.5!  'I.?!  2.0! 

1 

.  j 

! 

570680 

1 

206*4*52! 

*1.5!  31.2*  9.0! 

- 

2 

414* 

12  .5  .'NONE 

j 

CGA  99 

• 

•  1 

01.5!  31.2!  2.0! 

1 

.  ; 

■ 

* 

$’6682 

i 

20o*!4Ai?  • 

o1.5!  3i. ji  *.05 

- 

j 

414* 

12.5! NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

j 

-  1 

CG3  1 

! 57e6A3 

1 

2)614*5?! 

61.5!  'j.?}  o.O! 

- 

2 

414* 

1 2.5 ! NONE 
| 

CG3  0 

S 

j  1 

01.5!  31.2!  2.0! 

; 

-  ! 

i 

576690 

1 

206  S4A52  j 

*1.5!  31.2!  9.u! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

1 

CGd  9 

! 

! 

1  1 

<1.5!  31.2!  2.0! 

2 

-  1 

5576691 

1 

20614*5? i 

01.5!  31.2*  9.0! 

- 

1 

414* 

1 2. 5 ! NONE 

CCa  13 

! 576695 

1 

!  ! 
20914*52! 

•*1.5'  31.2!  ’.OS 
41.5  31.2!  9.0! 

_ 

; 

; 

-  1 
4ui 

t 

12.5 !  NONE 

cca  14 

! 576096 

1 

1  t 

20614*5? i 

61. S,  31.2!  2.0! 

*1.5!  'j. ?j  *.o* 

• 

; 

-  2 

414! 

! 

12. 5! NONE 

1 

CG3  17 

! 

S  ! 

41.5!  31.2!  2.0! 

2 

-  ! 

! 574699 

{ 

20414*52* 

61.5!  51.?.  9.0! 

- 

1 

414! 

12.5 ihONE 
| 

cc3  ie 

! 

J  j 

01.5!  31.2!  2.0! 

2 

-  | 

5576730 

! 

20614*52! 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

2 

CG3  20 

! 

1 

t  5 

01.5!  31.2J  ?.o! 

! 

“  ! 

S5767Q? 

1 

20614*52! 

91.5*  31.2!  9.0! 

- 

j 

414! 

1 2.5 ! NONE 
{ 

C$3  22 

! 

! 

1  1 

91.5!  31.2!  2.0! 

i 

-  J 

! 576704 

S 

206l4*5?i 

?1 . 5!  31.2!  9.0J 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 
; 

CG3  25 

I 

1  j 

41.5!  31.2!  2.0! 

I 

-  1 

5576707 

! 

2T6!4A$:i 

61.5!  31.2!  9.0! 

- 

1 

414! 

12. 5 INONE 

I 

C68  27 

! 

1  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

1 

-  2 

5576709 

! 

206! 4*52 ! 

41.5!  31.2!  9.0! 

i 

414! 

12.$! NONE 

2 

CGB  3C 

S 

!  1 

61.5!  31.2!  2.0! 

! 

•  1 

! 576712 

1 

20614*52! 

41.5!  31.2!  9.0! 

- 

414! 

12.5 ! NONE 

j 

! 

t 

! 

i 

1  1 

l  i 

1  j 

61.5!  31.2!  2.0! 

!  1  1 

!  i  i 

! 

! 

-  ! 

* 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!la  new 
!  ORLEANS 
SLA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
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SLA  NEW 
!  ORLEANS 
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SLA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEV 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEV 
J  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
! 

! 


!  ! 
!  ! 

!  I 

! 

!  1974  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

S  S 

S  1974  ! 

!  I 

!  1974  I 

!  S 

!  1974  I 

S  J 

S  1974  J 

S  ! 

!  1974  J 

S  ! 

S  1974  • 
S  S 

!  1974  I 

!  ! 

!  1974  ! 

!  ! 

!  1974  J 

!  ! 

1  1974  ! 

S  ! 

!  1974  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

!  ! 

S  1974  ( 

!  1 

S  1974  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

!  ! 

S  1974  J 
S  ! 

S  1974  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

i  1 

!  1974  ! 

S  ! 

S  1974  ! 

!  ! 

!  1974  J 

S  ! 

!  1974  J 

1  < 

!  1974  t 

!  I 

!  1976  S 

!  ! 

I  1976  ! 

!  ! 

!  1976  S 

!  t 

!  1976  I 

!  ! 

!  1976  ! 

S  S 

S  1976  ! 

S  ! 

S  1976  I 

S  ! 

S  1976  ] 

S  ! 

S  1976  | 

!  ( 

S  1976  I 

S  ! 

!  1976  ! 

S  i 

1  1976  ! 

!  I 

1  1976  ! 

S  ! 

!  1976  J 

1  ! 

I  1976  J 

!  ! 

!  1974  » 

!  I 

!  1976  ! 

I  i 

!  1976  ! 

!  ! 

!  1976  J 

1  ! 

!  1976  1 

!  ! 

!  1976  ! 

I  ! 

!  1976  ! 

i  1 

!  1976  ! 

S  ( 

!  1976  I 

1  ! 

!  1976  ! 

!  I 

S  1976  S 
1  ! 

!  1976  ! 

S  1 

i  1976  l 
!  ! 

!  1976  ! 

S  ! 

!  ! 

I  1 
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ENGR ! 

DIST! 

VESSEL  NAHE 

OPERATOR 

AND  NUNBER 

!  COAST 

•  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  1  CODE  1  LENGTH!  BOOTHS  ! 

-1REGIS-!****!  REG.  •  »EG.!LOAO-1 

1  TER  !  S€c! //////!///// 1  ED  * 

!  TON-  IPAiE!  OVE®-!OVER“! /////* 

!  NAGE  1  IV  •  ALL  1  *Ll  SLIGHT! 

i 

! 

i 

HORSE! 

ROWER! 

CAPACITT! 

CARGO  ! 

mum\ 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V 

cST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC 

POINT  !  XXNE-1  !  AO 

(LIGHT) !//////////////// !TD 
(FEET)!  LINE-2  !EE 

E  S  S  E  L 
{OPERATING 
BASE 
LINE-1 
!////////// 
LINE-2 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  CENTRAL  GULF  LINES/  INC 

l 

j 

.1 

1  1  1 

1  !  ! 

1  1  1 

i 

i 

i 

• 

; 

■ 

i 

i 

« 

; 

i 

i 

! 

i 

i 

(CONTINUED)  ! 

1  1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

C69  54 

1576716 

•  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1978 

t 

*  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

CGB  33 

!  57671 7 

1  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

.  i 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1  1976 

J 

!  •  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

< 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

CEB  40 

!  576722 

J  20614A5? 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2.5 'NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

■ 

-  j 

i 

i 

ORLEANS 

CG8  42 

! 576724 

1  2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

j 

!  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

CGB  46 

!5?6?2A 

!  2C614A52* 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

i 

!  !  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

CG9  54 

1576736 

!  206*4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

j 

i  i  i 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

J 

■ 

ORLEANS 

CGB  58 

!  576740 

•  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

■  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

CG3  60 

1576742 

1  20814A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  « 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

j 

•  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  • 

i 

• 

ORLEANS 

CGB  61 

•576743 

1  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  < 

414* 

1  2.5! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

!  !  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

j 

ORLEANS 

CGB  96 

1  562904 

!  20614A52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1969 

i 

!  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

t 

ORLEANS 

CGB  9* 

1562929 

!  20614A52! 

81.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5!  NONE 

SLA 

NEW 

1973 

1  •  1 

81.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

OSLL  540650 

1540650 

1  206 1 4a  52  ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ; 

375! 

13.0*  NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

!  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

• 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

OSLL  540661 

1540661 

!  206*4*52! 

el. 5! 

31.1! 

9.0! 

-  » 

375! 

13.0SN0NE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.1* 

2.0* 

! 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

OSLL  356558 

1556553 

•  20614452! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 3 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

< 

!  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

LB  757 

i 56C722 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414* 

12.1!  NONe 

!  L  A 

NEW 

1975 

i 

1  1  ! 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

L8  793 

1560795 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

-  ! 

414! 

12.MN0NE 

!LA 

NEW 

1975 

; 

1  !  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

LB  803 

•560775 

1  20o! 4452 1 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  * 

414! 

12.1 !N0NE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

!  !  1 

81.6*. 

31.2! 

1.9* 

i 

-  * 

i 

l 

ORLEANS 

LB  821 

•550624 

1  2C614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  SHONE 

Ila 

NEW 

1975 

1 

1  1  t 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  • 

i 

1 

ORLEANS 

LB  822 

1550627 

1  20614A52! 

81.8! 

31.2! 

3.9* 

-  j 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

1075 

i 

!  !  1 

81.6* 

31.2! 

1.9* 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

L8  829 

1559649 

!  20614452! 

61.6! 

31.2! 

6.9* 

! 

414! 

12.1 INONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

LB  530 

1559650 

1  20614452! 

81.6! 

31.2! 

3.9* 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

LB  840 

•580840 

1  20614452! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1  {NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  • 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

LP  899 

1565899 

!  20514452! 

51.8! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1975 

1 

!  !  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

LB  911 

1562963 

!  206*4452! 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

•LA 

NEW 

1975 

! 

!  !  1 

81.6! 

ji.ii 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLX  527 

1S64527 

!  20314A52! 

81.5! 

31.1! 

9.0* 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

PLI  528 

1564523 

!  20 3*4452! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. 5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

1 

!  1  1 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PU  529 

1584291 

!  203 ! 4*52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375* 

1  2 .5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

!  1  1 

41.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLX  530 

156453C 

1  20314A52! 

41.5! 

31.1! 

v.O! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

!  !  ! 

61.5* 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  531 

*1564531 

!  203!4*S2! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2. 5 INONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

!  !  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PU  533 

1584533 

!  20314452! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

! 

375! 

12.51NONE 

!LA 

NEW 

1975 

5 

!  !  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  534 

1564534 

1  20314452! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

•  t 

375! 

1 2. 5  !N0N£ 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  536 

1564536 

1  20314A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

1 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

• 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

l 

.  i 

! 

j 

ORLEANS 

PLX  537 

1564537 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  • 

375! 

12. 5  !  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

•  | 

i 

! 

ORLEANS 

PU  540 

1564540 

1  20314*5?! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

1 

!  !  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

•  i 

i 

! 

ORLEANS 

PU  549 

1564549 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1* 

9.0! 

! 

375! 

1  2. 5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

j 

!  1  ! 

61.5! 

31.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

PU  551 

1564551 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

1 

1  *  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

PU  552 

1564552 

1  20J14A52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375  j 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1V75 

l 

1  !  ! 

61.5! 

'1.1! 

2.0! 

j 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

PU  555 

1564555 

1  20314*52! 

M.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375  i 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

!  1  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

.  j 

! 

! 

ORLEANS 

PU  557 

1564557 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.C! 

**  ! 

375  ! 

12. 5 {NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0* 

i 

.  i 

i 

! 

ORLEANS 

PLI  559 

1564559 

1  20314*52! 

81.5! 

'1.1! 

9.0! 

i 

375! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

; 

!  1  1 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

PU  560 

j  564560 

!  20114*52 1 

51.5! 

31.1! 

9.0! 

! 

375! 

1  2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  | 

i 

I 

ORLEANS 

PU  561 

1564561 

1  20314*52! 

dl.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5JNONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

!  1  1 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PU  562 

1 564562 

!  20314A5?! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

! 

3*5 ! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PU  563 

1564563 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

i 

375! 

12.5! NONE 

!L  A 

NEW 

1975 

{ 

1  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

.  j 

! 

I 

ORLEANS 

PLI  566 

j  564566 

!  20314*52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

! 

375i 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

1 

1  1  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

PU  568 

1S64S68 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.  C! 

-  i 

37  5  i 

12.5 INONE 

!LA 

NEW 

1975 

* 

! 

1  !  ! 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

PLI  569 

1564569 

1  20314*57! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

! 

1  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  572 

1584572 

1  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

1  1  * 

81.5* 

31.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

PU  573 

1564575 

!  20314*52! 

61.5! 

31.1* 

9.0! 

I 

3751 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

!  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  575 

1564573 

!  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5!  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

1  1  ! 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PU  586 

1564586 

!  20314452! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

! 

375! 

12.5 !  NONE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

1  !  1 

81. S! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  601 

1564601 

i  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

*  ! 

375  ! 

1 2. 5 (NONE 

(LA 

NEW 

1975 

1 

!  •  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  602 

1564602 

!  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5!  NONE 

•LA 

NEW 

1975 

1 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  606 

1584606 

!  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2. S ! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

l 

1 

{ 

1  1  • 

1  !  ! 

!  1  1 

61.5! 

; 

t 

31.1! 

! 

! 

2.0! 

! 

i 

i 

i 

i 

•  j 
i 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 
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ENG#! 

DIST !  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUH3ER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  1CODE1LEN5TH! 3PDTH!  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  nS.lLOAO-l 
•  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PAGE !  OVER-lOVE0-!/////! 

!  N4G€  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT' 

•CAPACITY!  HIGH-  « 

•  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
P0V5R!  ENG6RS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  £  S  S  E  L 
!S  {OPERATING 
!TC!  BASE 

!  AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////1 
!EE!  LINE-2 

! 

» 

YEAR  i 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 

(32)  CENTRAL 

1 

2 

GULF  LINES*  INC.! 

t  !  ! 

i  !  ! 

t  i  i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

* 

i 

i 

j 

« 

; 

i 

« 

2 

2 

j 

i 

« 

i 

! 

j 

(CONTINUED) ! 

i  i  t 

! 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

2 

PLI  607 

1564607 

•  203 ! 4A  52  1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

1 2.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

l 

1  !  1 

61.  S! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  J 

t 

2 

ORLEANS 

PLI  6C9 

1564609 

!  2C314A52! 

61.5! 

M.1! 

9.0! 

- 

; 

375! 

12.5*  NONE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

!  •  ! 

61.5! 

31.1! 

2.C! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

PLI  611 

1564671 

•  203 1 4 »S2 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1975 

i 

1  1  1 

61.5! 

31.1* 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

PLI  612 

•564672 

•  203 ! 4A52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

j 

375! 

1 2.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

1  !  ! 

*1.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  • 

2 

j 

ORLEANS 

PLI  616 

•564676 

*  20314A52! 

61.  S! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

37$' 

12.5!  NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

!  •  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

2 

ORLEANS 

PLI  617 

1564677 

1  203 14*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5!N0NE 

•LA 

NEW 

1975 

J 

i 

i  i  ; 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

j 

ORLEANS 

PLI  618 

!  564613 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

j 

375! 

12.5JNONE 

SLA 

NEW 

1975 

t 

i  i  ; 

61.5! 

21.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

j 

ORLEANS 

PLI  619 

•564619 

1  20314AS2! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

; 

;  2  i 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

« 

-  • 

* 

• 

ORLEANS 

! 

PLI  670 

1564620 

1  2C314AS2! 

61.5! 

21.1! 

9.0! 

- 

» 

375! 

12. 5 !NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

2  i  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  • 

j 

2 

ORLEANS 

PLI  626 

1564624 

!  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

!  !  1 

81.5! 

31.1! 

2.C! 

i 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

PLI  629 

1564629 

!  20314A52! 

81.5! 

21.1! 

9.0! 

- 

> 

375! 

1 2.5JNQNE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

t 

> 

ORLEANS 

PLI  633 

1564633 

•  20314*5?! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

; 

i  i  i 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  • 

2 

2 

ORLEANS 

PLI  638 

1564633 

•  20314A52! 

61.5! 

M.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

!  !  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

PLI  641 

1564641 

•  20314*52! 

61.5! 

31.1 ! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

2 

■  i  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

t 

ORLEANS 

* 

PLI  663 

1564643 

!  20314*52! 

61.3! 

31.1! 

9.0! 

- 

• 

375! 

12.5’  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

2  i  i 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

PLI  644 

•564644 

!  2C314A5?! 

51.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375* 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

i  ;  j 

81.3! 

21.1! 

2.0! 

i 

-  ■ 

2 

i 

ORLEANS 

PLI  646 

•544644 

1  203! 4  *42 ; 

81.3! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

i  ;  i 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  640 

1564449 

1  2C3 ! 4*  52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

3?5! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1075 

l 

;  ;  ; 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  * 

i 

j 

ORLEANS 

PLI  655 

•564455 

•  20314*52! 

81.5! 

M.1 ! 

9.0! 

- 

i 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

•LA 

NEV 

1975 

{ 

!  ;  ; 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

oil  668 

•56466’ 

1  2C314A52! 

*1.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

.* 

375! 

1 2.5  SHONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

1  !  1 

*1.5! 

M.1! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  470 

•  554470 

•  20314A5?! 

81.5! 

M.1! 

9.0! 

- 

j 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1075 

; 

•  i  ; 

*1.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  » 

» 

i 

ORLEANS 

PLI  685 

1544685 

!  20314A52! 

51.5! 

51. 1! 

9.0! 

- 

j 

375! 

1 2. 5 • NONE 

•LA 

NEW 

1075 

i 

•  !  ! 

*1.5! 

31.1! 

2.0! 

■ 

-  » 

■ 

! 

ORLEANS 

PLI  691 

1564691 

•  203 ! 4A  52 ! 

81.5! 

M.1! 

9.0! 

- 

j 

575! 

1 2.ji NONE 

•LA 

NEW 

1975 

1 

<  ;  j 

*1.3! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

; 

ORLEANS 

PLI  697 

•564697 

1  203! 4* 52! 

41.5! 

31,1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5SNONE 

!LA 

NEW 

1075 

2 

!  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  • 

2 

i 

ORLEANS 

PLI  6«3 

•544498 

1  2 0314*52! 

81.5! 

31.1! 

9.C! 

- 

j 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1075 

; 

!  •  ! 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

• 

-  ! 

* 

! 

ORLEANS 

PLI  699 

•544699 

1  20314*5?! 

61.5! 

M.1 ! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1075 

• 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

.  i 

2 

! 

ORLEANS 

PLI  702 

1 564702 

1  20314A5?! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.1! 

:.o! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

“LI  70S 

•544705 

»  20514*52! 

*1.3! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5  JNONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

!  1  1 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  707 

•564707 

!  20514*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

!  1  ! 

81.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  709 

1544709 

1  20314*5?! 

61.5! 

21.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5SH0NE 

!L* 

NEW 

1975 

i 

!  1  • 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  716 

•55471  6 

•  20314*52! 

51.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

t 

375! 

12.5! NONE 

i  LA 

NEV 

1975 

2 

1  1  ) 

61.5! 

21.1! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  718 

1544718 

1  20314*52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5IN0NE 

!L* 

NEW 

1975 

1 

•  •  1 

61.5! 

21.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  719 

1544719 

!  20314*52! 

81.5! 

21.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEV 

1975 

t 

i  «  i 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  I 

t 

! 

ORLEANS 

PLI  722 

1564722 

i  2C3J4A5? ! 

M.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

; 

•  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

PLI  723 

•564723 

!  20314*52! 

*1.5! 

31.1! 

9.0» 

- 

j 

375! 

12.5! NONE 

it  a 

NEV 

1975 

i 

!  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

•  ; 

2 

! 

ORLEANS 

PLI  731 

1564731 

•  20314*52! 

81.5! 

31.1! 

>.0! 

- 

! 

375! 

1 2.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

j 

!  1  ! 

81.5! 

M.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

PLI  737 

•564737 

1  203!4*5?1 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

! 

375! 

1 2.5  !  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

2 

!  1  ! 

81.5! 

M.1! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

PLI  742 

•544742 

1  203*4*52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEV 

1075 

i 

1  1  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  743 

1564743 

1  20314*52! 

*1.5! 

>1.1! 

9.C! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1075 

; 

!  •  ! 

51.5! 

31.1! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

PLI  746 

1  56474* 

!  20314*52 ! 

<1.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5 1  NONE 

!LA 

NEW 

1975 

i 

!  !  ! 

61.5! 

21.1! 

2.0! 

i 

.  t 

t 

! 

ORLEANS 

PLI  751 

1564751 

!  2C3!4*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

37  si 

12. 5! NONE 

!  LA 

NEW 

1975 

1 

1  •  ! 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  | 

» 

! 

ORLEANS 

PLI  752 

•564752 

!  20314*52! 

61.5! 

21.1 ! 

9.0! 

- 

i 

375 ! 

12.5 !  NONE 

ILA 

NEW 

1975 

i 

!  !  ! 

M.5! 

tl.lt 

2.0! 

» 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

PLI  754 

I5447S4 

1  20314*5? ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

« 

375  ! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  1 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

-  • 

* 

! 

ORLEANS 

PLI  760 

1564760 

1  20314*52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

•  !  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

PH  761 

1564761 

1  20314*52! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975 

i 

i  !  ; 

81.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

.  j 

i 

i 

ORLEANS 

PH  763 

1564763 

•  20314*5?! 

81.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

i 

37^! 

12.5SN0NE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

!  !  ! 

81.5! 

31.1! 

2.3! 

i 

-  i 

2 

! 

ORLEANS 

VA  1-C030 

•551030 

!  20614*5?! 

81.6! 

31.2! 

5.9! 

- 

i 

414! 

1 2. 1 j  NONE 

SLA 

NEW 

1974 

» 

!  ;  i 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

V*  1-0077 

! 551C77 

!  20614*5? ! 

61.6! 

51.2! 

3.9! 

- 

! 

414! 

12.1 !HONE 

•LA 

NEW 

1973 

i 

!  1  ! 

81.6! 

21.2! 

1.9! 

i 

.  j 

t 

2 

ORLEANS 

VA  1-0076 

1551078 

1  20614*52! 

81.6! 

21.2! 

3.9! 

- 

i 

414*! 

12. 1 i NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

!  !  ! 

61.8! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

VA  1-0091 

1551C91 

!  20614*52! 

81.6! 

31.2! 

3.9' 

- 

i 

41  4! 

12.1 {NONE 

•LA 

NEW 

1074 

i 

i  i  j 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

■ 

-  t 

; 

{ 

ORLEANS 

VA  1-0106 

1551106 

i  20614*52! 

61.6! 

M  .2! 

3.9* 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1074 

1 

!  !  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

.  j 

i 

! 

ORLEANS 

VA  1-0128 

1551125 

1  20614*52! 

*1.6! 

31.2! 

3.9 ! 

- 

I 

414! 

12.1  '.NONE 

SLA 

NEW 

1074 

; 

!  !  1 

81.6! 

31.2! 

1.9' 

i 

.  2 

! 

i 

ORLEANS 

VA  1-0139 

1551139 

!  20614*5?! 

81.8! 

31.2! 

8.9* 

- 

! 

414! 

12.1  SHONE 

!  LA 

NEW 

1974 

1 

1  !  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  | 

l 

» 

ORLFANS 

* 

VA  1-0149 

•551149 

!  2C614A52! 

M.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

i 

414! 

12.1  'NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

i 

i 

•  !  • 

!  !  ! 

i  !  ! 

61.6! 

i 

i 

31.2! 

i 

i 

1.9* 

i 

t 

i 

i 

i 

.  I 

! 

; 

« 

2 

; 

! 

l 

j 

ORLEANS 
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ENGS ! 

DIST*  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

1  NUH0EP 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

1  NET  1  CODE  1  LENGTH! 3e0TH‘  ! 

! REGIS-!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-' 

1  TER  *  SEE!//////!/////'  ED  1 

1  TON-  1PAGE*  OVER-lOVEP-1 /////• 

1  NAGE  *  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

•CAPACITY! 

1  ! 
!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  ‘VESSEL 

EST  !  CARGO  HANOLXNG  !$  {OPERATING 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE“1 

(LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

1 

1 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 

SMEBUILT! 

(32)  CENTRAL 

i 

i 

GULF  LINES/  INC.I 

t  i  i 

!  i  i 

1  1  1 

i 

i 

i 

i 

t 

t 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

j 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  1 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

WA  1-0159 

1551159 

•  2C614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414* 

12.1! NONE 

1LA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

81.6! 

31.2! 

i.?: 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

! 

WA  1-0171 

! 551171 

•  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

414* 

12.1 'NONE 

1LA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

! 

UA  1-0192 

!5$1192 

1  20o!4A52! 

51.o! 

71.2! 

6.9! 

-  » 

414! 

12.1  ‘.NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

»  i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ; 

i 

i 

ORLEANS 

! 

VA  1-0196 

1551196 

!  20814*52! 

81.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ‘NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

i  i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

VA  1-0207 

15S1207 

1  2C&14A52! 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

“  ! 

414! 

12.1  !  NONE 

1LA 

NEW 

1974  I 

1  1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

j 

; 

ORLEANS 

i 

UA  1-0236 

1 5  S 1 236 

1  20614*52! 

51.6! 

31.2! 

3.9! 

-  | 

414! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW 

1974  1 

i  i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ; 

i 

i 

ORLEANS 

! 

UA  1-0261 

1551261 

1  20614*52! 

61.6! 

71.2! 

3.9! 

-  * 

414! 

12.1 ! HONE 

!LA 

NEW 

1974  1 

!  !  1 

51.6! 

71.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS 

! 

WA  1-0265 

1551265 

1  20614*52! 

81.6! 

31.2! 

5.9! 

-  • 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

1974  * 

M. 6! 

31.2! 

1.9J 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

UA  1-0266 

1551266 

1  20614A521 

6 1.6! 

21.2! 

e.9! 

-  1 

414! 

12.1 {NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

; 

i 

ORLEANS 

! 

UA  1-0271 

•551271 

1  20o  14*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  • 

414* 

12.1SN0NE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  t 

j 

< 

ORLEANS 

! 

UA  1 — C  306 

1551306 

1  206*4*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

1974  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

; 

< 

ORLEANS 

! 

WA  1-0311 

•551311 

1  20614*52 ! 

51.6! 

31.2! 

8.VJ 

-  » 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

1974  J 

1  1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

WA  1-0312 

!  5S1312 

•  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

S.9 ! 

-  > 

414! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW 

1974 

!  1  1 

ol  .6! 

31.2! 

1.9! 

-  ; 

i 

! 

ORLEANS 

i 

WA  1-0316 

1551316 

1  20o!  4A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  j 

414! 

12.1 '.NONE 

!  LA 

NEW 

1974  i 

1  1  ! 

o1.6! 

71.2! 

1.9! 

.  2 

; 

1 

ORLEANS 

1 

UA  1-0322 

1551322 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  « 

414! 

12.1! NONE 

•LA 

NEW 

1974  * 

1  1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

-  j 

i 

i 

ORLEANS 

WA  1-0335 

•551335 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  • 

414! 

12.1 !NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i  i  i 

61.  o! 

31.2! 

1.9! 

—  2 

i 

i 

ORLEANS 

i 

WA  1-03*3 

1551343 

1  20614A52! 

61. o! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i  i  j 

61.6* 

31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

! 

UA  1-0346 

1551348 

!  20614*52! 

51.6! 

71.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1  ‘NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

81.6! 

71.2! 

1.9* 

-  ; 

; 

! 

ORLEANS 

i 

WA  1-0362 

•551362 

!  20614*52! 

81.6! 

31.2! 

3.9! 

-  » 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974  i 

1  '  1 

ol.o! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

t 

i 

ORLEANS 

i 

UA  1-C370 

1551370 

1  20614*52 i 

41.  o! 

31.2! 

3.9! 

-  j 

414! 

12.11N0NE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

!  !  1 

81. o! 

31.2! 

1.9! 

-  » 

; 

l 

ORLEANS 

! 

WA  1-0397 

•551397 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

i 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1 

!  1  1 

81.8! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

• 

ORLEANS 

! 

UA  1-0400 

1551400 

1  206 1 4A  52 1 

51.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974  1 

1 

1  •  1 

81.  o! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

WA  1-0427 

1551427 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

e.9» 

-  1 

414! 

12.1 ‘NONE 

!  L  A 

NEW 

1974  1 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  « 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA  1-0434 

1551434 

•  20614A52! 

81.6! 

71.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1974  1 

1 

1  !  ! 

ol  .6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  2 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-0446 

•551446 

1  29614*52 1 

61.6! 

71.2! 

5.9! 

! 

414! 

12.1 1NONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

“  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

UA  2-0466 

1567486 

•  20614*52! 

81.6! 

71.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1!  NONE 

ILA 

NEW 

1976  l 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

• 

WA  2-0471 

1567471 

!  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

“  • 

414! 

12.1! NONE 

'L* 

NEW 

1976  ! 

! 

•  1  1 

61.6! 

71.2! 

1.9! 

! 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0500 

1567500 

1  208 14*52  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW 

1976  ! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0502 

1587302 

1  20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  » 

414! 

12.1  !  NONE 

ILA 

NEW 

1976  ! 

1 

1  1  • 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0520 

1567520 

1  20614*52 1 

ol  .6! 

31.2! 

e.9! 

-  • 

414! 

12.1 (NONE 

SLA 

NEW 

1976  ! 

1  !  1 

81.6! 

71.2! 

1.9! 

i 

-  • 

j 

J 

ORLEANS 

! 

WA  2-0555 

1567555 

1  20614*52 1 

51.6! 

71.2! 

8.  9* 

• 

414! 

12.1 1N0NE 

SLA 

NEW 

1976  ! 

1 

1  !  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  2-0556 

1587556 

!  206 ! 4*52 1 

81.6! 

71.2! 

).9» 

•  i 

414! 

12.11  NONE 

SLA 

NEW 

1976  i 

1  •  1 

81.8! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

! 

WA  2-0559 

1567559 

!  2C&! 4*52 ! 

81.8! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 1N0NE 

1 L  A 

NEW 

1976  1 

1  1  • 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

•  j 

2 

1 

ORLEANS 

! 

WA  3-0595 

i 603732 

1  20614*52! 

81.6! 

31.2! 

3.9! 

-  J 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW 

1979  ! 

1  1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ; 

1 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0606 

1 603743 

•  20614*52! 

41.6! 

31.2! 

3.9« 

i 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1979  1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9' 

! 

•  ; 

i 

! 

ORLEANS 

1 

WA  3-0626 

1603763 

1  206*4*5’! 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

1 

414! 

12.1!  NONE 

!LA 

NEW 

1979  ! 

1 

1  1  ! 

61.8! 

31.2! 

1.9! 

! 

“  ! 

1 

1 

ORLEANS 

1 

WA  3-0631 

1603763 

1  20614*52! 

61.5! 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

414! 

12.1  !N0NE 

SLA 

NEW 

1979  J 

1  1  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9' 

2 

•  ; 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  3-0655 

1803792 

•  20614*52! 

81.6! 

31.2! 

3.9! 

-  1 

414! 

12.1 SNONE 

ILA 

NEW 

1930  ! 

1  1  ! 

81.8! 

31.2! 

1.9! 

* 

-  ! 

1 

i 

ORLEANS 

! 

WA  3-0656 

1608793 

!  20614*52! 

51.8! 

31.2! 

6.9! 

-  » 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1980  ! 

61.6! 

71.2! 

1.9* 

; 

-  i 

J 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0697 

1808334 

1  206! 4432 1 

41.  o! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.UNQNE 

!  LA 

NEW 

1980  1 

!  1 

81.6* 

31.2! 

1.9! 

» 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

1 

WA  3-0722 

1603E59 

20614*52 1 

61  .6! 

*1.2! 

6.9» 

-  J 

414! 

12.1 {NONE 

SLA 

NEW 

1980  1 

1  ! 

1  ! 

ot.6! 

! 

31.2! 

i 

1.9! 

i 

i 

; 

i 

; 

i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

(32)  CENTRAL 

i 

GULF  TOWING  ! 

i  i 

i  i 

* 

j 

■ 

i 

t 

t 

1 

! 

2 

t 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

OESIREE 

IS  31 103 

5913A55! 

54.5! 

20.5! 

7.0! 

600  j 

-  j 

23.0 !  NONE 

ILA 

CUT  OFF 

1970  t 

•  ! 

53.0! 

21.0! 

5.5! 

; 

-  • 

2 

1 

! 

JUDY  ANN 

1834353 

6513*36! 

'0.0! 

26.0! 

9.0! 

1500! 

-  » 

12 .0 1  NONE 

ILA 

CUT  OFF 

1981  1 

! 

1  1 

*0.0! 

26.0! 

5.5! 

! 

-  j 

2 

! 

! 

HATHILOE 

1533236 

8713*36! 

62.7! 

26.  C! 

3.0! 

1200! 

-  1 

30.0 1  NONE 

SLA 

CUT  OFF 

1977  ! 

;  i 

85.0! 

26.0! 

6.6! 

2 

-  j 

1 

! 

J 

HR.  $10 

!  530914 

2ai3A36» 

43.9! 

16.6! 

6.7! 

30oi 

-  i 

25.0! NONE 

ILA 

CUT  OFF 

1971  ! 

1  1 

50.0! 

17.0! 

5.8! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

SUSA*  S. 

*261316 

3213*36! 

36.1! 

1  7.1! 

8.5! 

600! 

-  » 

25.01  NONE 

ILA 

CUT  OFF 

1951  1 

1 

i  i 

56.0! 

1  6.0! 

5.3! 

2 

-  * 

i 

! 

! 

VIVIAN 

1363991 

6313*36! 

51.4! 

21.1! 

6.3! 

•ooi 

-  • 

30.01N0NE 

ILA 

CUT  OFF 

1975  1 

;  i 

65.0! 

22.0! 

6.6! 

i 

-  » 

2 

1 

1 

ISLANDER  I 

1643907 

20014*46! 

120.0! 

30.  C! 

7.0! 

-  i 

440! 

3.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1981  1 

! 

•  1 

120.0! 

30. 0! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

ISLANDER  It 

1643903 

20014A45! 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

1 

440! 

8,0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1931  ! 

i 

!  1 

!  1 

120.0! 

i 

30.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

1 

! 

1 

! 

(15)  CENTRAL 

i 

OIL  CO./  INC.  1 

!  ! 

i  i 

t 

! 

■ 

j 

i 

t 

i 

i 

1 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

CENCO  811 

1275157 

73815A70! 

195.0! 

35.0! 

o.sl 

-  i 

1228! 

22 .0! DIESEL  Pl»3P 

1FL 

TAMPA  ! 

1957  1 

i 

i 

1  1 

•  • 

1  1 

195.0! 

i 

i 

75.0! 

• 

i 

1.5! 

1 

1 

! 

1 

i 

i 

j 

1 

1 

i 

! 

1 

i 

! 

1 

1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  N»ME  AND  NUMuER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  !DRAFT! 

!  NET  *CODE!L£NGTH«&RDTH!  ! 

-• REGIS-! *  RES.  !  PcG.JLOad-! 
!  TER  !  S EE!//////!/////!  ED  » 


I  CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  'OPERATING 

!  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!////////!  °OIXT  !  LINE-1  !AC!  LINE-1 


!  TON-  'PAGE!  OVE»-!OV£P-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// STD! ////////// 
!  NASE  !  IV  !  ALL  •  ALL  'LIGHT*  POWER'  ENGERS  !  (FEET)'  LINE-2  SEE'  LINE-2 


t 

1 

(30)  CENTRAL  STATES  OftEOGINS  • CO. 

i  ; 

1  i 

2  j 

i 

i 

i 

i 

t 

• 

i 

i 

i 

i 

! 

• 

i 

1 

2 

! 

! 

i 

j 

LULU  BELLE  II 

*263629 

22!3A3‘  * 

45.0! 

14.0! 

3.6! 

330! 

-  • 

2C.0! NONE 

STK 

MEMPHIS  ! 

1952  ! 

i 

•  * 

4  6.0! 

14. C! 

30! 

j 

-  ! 

i 

i 

2 

MISS  MAE 

1503973 

4S!3A35! 

50.1 ! 

22. C! 

6.9! 

760! 

-  ! 

27.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1966  ! 

i 

t  ; 

5C.1! 

22. C! 

6.9 ! 

i 

-  • 

| 

; 

! 

AS  20 

j  - . — - 

217! 4A46 ! 

13C.C! 

3C.C! 

7.5! 

-  ! 

450! 

19.9! NONE 

!TN 

KEM°HIS  * 

1949  * 

t 

■  ! 

1200! 

200! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

2 

NO  317 

i  - 

130J4A46! 

11C.C! 

230! 

7.0! 

-  ! 

400! 

1 1 .0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  * 

1953  ! 

i 

i 

i  ■ 

i  ; 

110.0! 

260! 

i 

1.5! 

1 

t 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

; 

(IS)  CENTRAL  TRUST  CO. 

i 

i 

i  ; 

i  i 

; 

i 

t 

i 

i 

! 

i 

; 

2 

j 

ANGELA  KAY 

J545004 

42 ! 3*36! 

'1.2! 

19.4! 

6.5! 

700! 

-  ! 

20.0!N0NE 

•HN 

ST#  PAUL  ! 

1973  ! 

j 

;  j 

51.2! 

19.4! 

-  « 

i 

-  ! 

i 

1 

< 

DEBORAH  ANN 

! 261 831 

23! 3  A  36  £ 

55.4! 

16.6* 

50! 

630! 

-  ! 

23.0! NONE 

l 

» 

*  1981  i 

i 

•  * 

55.4! 

16.6! 

50! 

i 

-  ! 

; 

i 

! 

DEBRA  JEAN 

! 249214 

14*3*36! 

37.7! 

13.7! 

5.3! 

350! 

-  ! 

-  i 

!LA 

MERMENTAU  ! 

1946  ! 

« 

i  i 

27.7* 

13.7! 

-  | 

t 

-  ! 

i 

t 

i 

* 

JEANIE  PARSONS 

!  28045  7 

35J3A36! 

46.3* 

20.0! 

6.4! 

600! 

•  ! 

31 .0! NONE 

!lL 

MOUND  CITY! 

1960  ! 

i 

;  ; 

45.3* 

20.0! 

—  i 

i 

-  • 

i 

1 

t 

• 

KAREN  ANN 

!94296S 

5253*36  * 

'5.4! 

20. C! 

7.0! 

1095! 

-  * 

-  < 

SLA 

LAPLACE  ! 

1986  ! 

i 

;  ! 

55.4 ! 

200! 

7.0* 

s 

-  • 

; 

i 

; 

LINDA  ANN 

•2SE20O 

40I3A36* 

46.  0! 

17.7! 

SO! 

915! 

-  • 

21.0! NONE 

!nn 

ST.  PAUL  i 

1949  ! 

i 

2  • 

46.0! 

17.7! 

-  ! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

• 

LINDA  J 

*2*0762 

?9!3A36! 

45.5! 

13.1! 

5.9! 

630! 

-  ! 

24.5! NONE 

!IL 

HENNEPIN  ! 

1959  • 

i 

;  i 

45.5! 

15.1! 

5.9! 

j 

-  ! 

i 

» 

2 

HISS  KATE 

*  2941 2£ 

47! JA J6 ! 

32.3  5 

19.0! 

6.5! 

'095! 

-  • 

22. 5 ! NONE 

Inn 

ST#  PAUL  ! 

1964  ! 

j 

■  < 

52.3! 

190* 

.  | 

i 

-  • 

i 

i 

• 

MISS  LEE  ANN 

*264765 

1253*365 

3  ■».  7! 

15.0! 

5.9! 

350! 

-  ! 

20.0! HONE 

!LA 

LAPLACE  ! 

1952  I 

i 

j  ; 

3-a.7* 

15.0! 

-  t 

2 

-  ! 

i 

i 

J 

SHARIN  K 

! 563933 

70! 3  *  36  5 

“1.5! 

220! 

7.6! 

IC95! 

-  ! 

38.0! NONE 

!IL 

MOUND  CITY! 

1975  ! 

i 

i  i 

61.5! 

22. C! 

-  ! 

i 

-  ! 

i 

l 

; 

SUE  ANN 

1233393 

60! 3A  36! 

c2.  2! 

230! 

7.  c! 

940! 

-  ! 

•  i 

S  XL 

.•APLES  ! 

1962  ! 

i 

i  ; 

62.2! 

2  3.5! 

7.2! 

2 

-  ! 

; 

i 

; 

SUSIE  J 

! 273C53 

65 !  3*  36! 

720! 

24. C! 

60! 

800! 

-  ! 

29. 0 ! NONE 

!  XL 

HENNEPIN  j 

1958  i 

{ 

i 

i  ; 

72.0! 

24.0! 

t 

60! 

• 

i 

-  ! 

; 

i 

i 

j 

i 

j 

(03)  CEOTIFIED  CONCRETE  CO.  ! 

i  i 

i  i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

« 

2 

j 

! 

2 

JOSEPH  DE  PAOLA 

•271133 

439! 4A46! 

1  20.0! 

36.0! 

10.0! 

-  • 

SCO! 

1 8. C ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  • 

1956  ! 

; 

i 

i  ; 

1200! 

360! 

i 

4.0! 

t 

• 

i 

“  ! 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

(32)  CG?  MARINE  SERV. 

< 

AT  LAPLJACE 

i  i 

j  j 

i 

t 

• 

• 

t 

i 

; 

! 

! 

! 

2 

JUDITH  ANN 

i  ...... 

<92  5  3*35! 

620! 

24. C! 

8.5! 

goo* 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA 

LAPLACE  ! 

1989  I 

i 

i  i 

62.0! 

24. C! 

70! 

i 

.  ; 

■ 

; 

t 

KALI3ASH 

*639034 

f 7  •  3*35 ! 

*2.0! 

?*  .0 ! 

80! 

1000! 

.  i 

32. 0! NONE 

!LA 

LAPLACE  ! 

1981  ! 

; 

!  • 

70.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KAREN  ANN 

i  ...... 

87J3A3S! 

55.4! 

2CO! 

70! 

1100! 

- 

30.0JN0NE 

!LA 

LAPLACE 

1981  ! 

; 

■  i 

55.4! 

20. C! 

60! 

i 

- 

2 

■ 

! 

PACER 

•520390 

39!3A3<! 

75.5! 

26.0! 

7.0! 

1350! 

- 

34.0! NONE 

!LA 

LAPLACE 

1969  ! 

; 

!  ! 

75.5! 

260! 

70! 

; 

- 

i 

i 

! 

ST.  PAUL 

•559*79 

69J3A35! 

57.0! 

220! 

S.o! 

1030! 

- 

32.0 ! NONE 

SLA 

LAPLACE 

1974  ! 

! 

!  • 

57. J* 

22.0! 

8.6! 

i 

- 

i 

2 

! 

STEWART  U. 

■  ...... 

106! 3*35! 

6>.0! 

26.0! 

6.6! 

1200! 

- 

32.0! NONE 

!LA 

LAPLACE 

1981  ! 

j 

2 

;  j 

!  i 

65.0! 

26.0! 

i 

7.0! 

i 

! 

; 

” 

! 

! 

2 

! 

! 

(36)  CHADWICK/  E.  F./ 

i 

LOG  PAT'ROL  CO. 

;  i 

i  i 

! 

! 

j 

t 

« 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

HANDY 

•257*9? 

7*3*56! 

53.5! 

12.7! 

JO! 

165! 

- 

1 6. 0! NONE 

!wa 

MARYSVILLE! 

1949  ! 

! 

!  ! 

jo.O! 

ISO! 

3.3! 

! 

- 

l 

! 

1 

RAM 

•505335 

10*3*56* 

370! 

140! 

4.2! 

1o5! 

- 

21.6!N0NE 

SWA 

MARYSVILLE! 

1966  ! 

i 

•  • 

13.0! 

14.0! 

4.2! 

i 

- 

! 

2 

! 

SALVAGE  KING 

5243757 

10!3°36! 

34.7! 

12.7! 

3.o! 

150! 

- 

21 .0! NONE 

!  WA 

MARYSVILLE! 

1945  1 

i 

!  j 

41.0! 

12-7! 

3.6! 

2 

- 

i 

i 

! 

TIGER 

! 50307E 

653*365 

26. 5! 

11.9! 

3.6! 

150! 

- 

14.0! NONE 

!WA 

MARYSVILLE! 

1967  ! 

« 

i  ; 

T  5.0! 

120! 

3.6! 

i 

- 

! 

i 

! 

TORO 

•516365 

1553*36! 

420! 

15.9! 

4.5! 

375! 

-  ! 

21.6! NONE 

*UA 

MARYSVILLE 

1968  ( 

! 

!  J 

•  i 

4  3.0! 

1  6.6! 

< 

4.5! 

2 

! 

i 

- 

j 

i 

2 

j 

| 

i 

(42)  CHAMORRO  CHIEF  CORP.  ! 

t  i 

i  i 

2 

i 

i 

1 

2 

; 

i 

2 

i 

; 

POLYNESIAN  PRINCESS 

•593637 

1351011 ! 

650! 

23.6! 

50! 

420! 

- 

75.0! NONE 

!GU 

APQA 

1978  ! 

i 

i  ! 

65.0! 

23.6! 

3.0! 

i 

149 

• 

! 

HARBOR 

<22)  CHAMP/  JOSEPH 


A9S  1450 

*5>3296 

909J4A41! 

1 95.0! 

*5.0! 

10.0! 

.  i 

1450! 

i 

i  ; 

D5.0* 

73.  C! 

1.6! 

r 

-  ! 

APS  1451 

*593297 

909*4*41 • 

1)5.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1450* 

i 

i 

!  i 

2  i 

1)5.0! 

i 

75.0! 

i 

1.6! 

! 

j 

; 

-  ! 

(23)  CHAMPION  AUTO  FERRY/ 

j 

INC  i* 

■  i 

!  ; 

i 

t 

• 

» 

i 

! 

i 

CHAMPION 

2  - 

49*1413* 

*2.9! 

29.0! 

7.0! 

330! 

-  ! 

i 

i  j 

72.9* 

29.0! 

6.0* 

j 

30! 

NORTH  CHANNEL 

i  ...... 

4611413! 

74.9! 

*0.4* 

7.0! 

330  ! 

-  ! 

i 

i  i 

74.9! 

*0.4! 

7.0! 

j 

102! 

SOUTH  CHANNEL 
ST.  CLAIR  FLATS 


(32)  CHAMPION  OFFSHORE  90AT  SKRVICC/ 
INC.  ! 


79.0!  ?J.3! 
79.0*  *0.3! 
73.0!  ?9.0! 
73.0!  29.0* 
!  ! 


!NI  HARSENS 
!  ISLAND 
!MI  HARSENS 
!  ISLAND 
! HI  HARSENS 
!  ISLAND 
•HI  HARSENS 
!  ISLAND 


SUSANNE  P 

1599163 

!  6711 402 ! 

-  ! 

-  i 

9.3! 

1400! 

*  2 

33.01PUMPS 

SLA 

3ELLE 

! 

1978 

! 

; 

!  I  ! 

!  2  2 

125.3! 

i 

2  6*0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

17! 

i 

! 

! 

! 

! 

CHASSE 

! 

! 

(33)  CHANNEL  BUNKER  SERVICE 

! 

i 

i  i  i 

!  !  ! 

j 

1 

2 

t 

j 

i 

• 

i 

■ 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

6.  T.  EYMARD 

j  $24876 

!  58 ! 3*  55 ! 

55. ci 

22. oi 

7. si 

*ooi 

-  j 

32.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1970 

! 

!  !  1 

55*0! 

22.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CBC  651 

! 275765 

!  30*i 5*70! 

140.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

650! 

lo.O! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1957 

l 

j  !  i 

140.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

CHANNEL  BUNKER 

101 

1255570 

!  31 2 !  5*70 ! 

213.0! 

40.0! 

10.5! 

-  J 

1495! 

17*0! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1 

1948 

! 

1  !  ! 

218.0! 

40.0! 

.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

CHANNEL  BUNKER 

102 

1254058 

!  549! 5A7oi 

195.1! 

35.1! 

9.S! 

-  | 

1092! 

36.01  DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

! 

1947 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

HP  101 

1256421 

!  1 328 !  5 A70 ! 

29C.0! 

50.0! 

3.5! 

-  ! 

2870! 

16.012  DEEP 

WELL 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1948 

1 

!  I  ! 

29G.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

“  1 

! PUMPS 

i 

1 

TEAR  ! 
3UILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(33)  CHANNEL  BUNKER  SERVICE 

(CONTINUED) 

N8L  1 


(33)  CHANNEL  FUELING  SERVICE* 
ARMSTRONG 

MIDSTREAM  FUELER  A 
MIDSTREAM  FUELER  5 
MIDSTREAM  FUELER  6 


(33)  CHANNEL  LANDFILL*  INC* 
SKOOKUM  YARDER 


(33)  CHANNEL  SHIPYARD 
JANE  0. 


(32)  CHAPMAN*  DON*  INC. 
CREW  BOAT 


HISS  LESSIE 


(17)  CHARLESTON  MARINE 
BRITTON  KEASLER 


CASEY  KEASLER 
MARY  KEASLER 


(32)  CMARPENTIE*  TOWING*  INC. 
E.  A.  GONSOULIN 


(H>  CHATHAM  TOWING  COMPANY* 
CHATHAM 

FPED  E.  ADAMS 

GRADY  OVERSTREET 

8  12 

8  1 3 

EDGAR  0.  SIKES 
RAYMOND  DEMERE 


(33)  CHEMICAL  BARGE  CO. 
POSEIDON 


(A1)  CHEHPRO  ENVIRONMENTAL  SERVICES 
SPILL  CONTAINER  III  5270852 


(12)  (HEMSERVf  TERMINAL*  INC.! 
EGRET  ! 2 

! 

ATC  101  !  2 

j 

ATC  3061  !  5 

i 

CHEMSERVE  1  !  0 

i 

CHEMSIRVE  II  is 

i 

CHEMSERVE  XII  !Q 


(32)  CHE  RAMIE  30  TRUC  NO.  10 
CHERAHI?  BROS  10A 


(32)  CHCRAHIE  80  TRUC  NO.  17*!  INC. 
CHERAMIE  80  TRUC  23  !S7262S 

! 


(32)  CHERAMIE  00  TRUC  NO.  18*!  INC. 
CHCRAHIE  80  TRUC  18  ! 5*1 157 


(32)  CHERAMIE  80  TRUC  NO.  19*!  INC. 
CHERA«I?  90  TRUC  19  !540?J6 

! 

! 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT !  {CAPACITY 

!  NET  !C00E {LENGTH! 8 aDTH!  !  ! 

-!R£GXS-!****!  REG.  !  °EG.!LOAD-!  !  CARGO 

!  TER  !  S£F! //////!/////!  EO  !  *//////// 

!  TON-  JPAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PA$S- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS 


HIGH-  ! 

£ST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EOUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LX6HT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


!  V  £  S  $  E  L  !  ! 

!$  JOPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  TEAR  ! 
! AO*  LINE-1  !  euiLT  ! 
!TD! ////////// !  OP  ! 
IEE!  LINE-2  !*RE8UILT* 


II  1 

•  !  i 

»  j  i 

i  i  i 

303 1 5A70 1  195. 0*! 

i 

j 

« 

i 

35.0* 

; 

i 

i 

i 

9.5! 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

j 

i 

uooi 

! 

■ 

i 

i 

1 8. S  !  DIESEL 

PUMP 

i 

j 

i 

i 

5tx 

• 

i 

i 

i 

HOUSTON  ! 

I960 

!  !  1*55.0! 

t  i  i 

35.0* 

i 

i 

1.5! 

i 

i 

i 

t 

i 

< 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

i  i  i 

2soisA7oi  isc.ei 

t 

AO.oi 

i 

9.0! 

i 

i 

i 

20.0! NONE 

i  TX 

i 

HOUSTON  i 

!  •  1S0.0! 

40.0* 

2.0* 

i 

-  • 

i 

i 

J 

266J5A71!  1 37.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

473! 

1 4 .0! D IESEL 

PUMP 

•LA 

NEW  ! 

197S 

!  !  137.0! 

30. C! 

2.C! 

■ 

-  • 

i 

i 

ORLEANS  ! 

266! 5*  71 !  137.0! 

30.0! 

6.5! 

-  i 

473* 

14. oj  DIESEL 

PUMP 

!  TX 

PORT  ! 

1979 

!  !  137.0! 

10. C! 

2.0! 

i 

-  > 

i 

i 

ARTHUR  ! 

266!5*71 !  137.0! 

30.0! 

6.5! 

-  * 

473! 

14 .ol DIESEL 

PUMP 

SLA 

LAKE  ! 

1900 

!  !  137.0! 

»  i  j 

33.3! 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

l 

i 

l 

CHARLES  ! 

i 

i 

i  i  i 

2553A36!  55. oj 

i 

18.0! 

i 

6.0! 

i 

320! 

i 

■ 

25.0! NONE 

i 

!*K 

i 

JUNEAU  ! 

1957 

!  !  55.0! 

i  j  i 

13.3! 

• 

6.0! 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i  i  i 

28!3A35  •  41.2*! 

■ 

13.2! 

6.2! 

i 

53  0 1 

i 

i 

26.Q!N0NE 

i 

!TX 

i 

QAYTOWN  ! 

1966 

!  !  41.2! 

!  !  ! 

13.2! 

i 

i 

6.2! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

t 

i 

i  i  i 

10!  1C  02!  26. O'. 

i 

6.0! 

1.5! 

i 

2ioi 

i 

i 

9.0! NONE 

i 

!  LA 

j 

CHAUVIN  ! 

1973 

!  !  76.0! 

6.0! 

1.0! 

1 

5! 

j 

i 

{ 

2SS3A35!  42.1! 

13.2! 

5.0! 

220! 

-  * 

23.0! NONE 

SLA 

CHAUVIN  ! 

1980 

!  !  42.1! 

jj  i 

13.2! 

i 

5.0! 

i 

i 

t 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

!  !  ! 
69! 3A3si  56.3! 

i 

20-  si 

i 

6.0! 

t 

730! 

i 

i 

28.0! NONE 

i  TN 

; 

CHARLESTON! 

1967 

•  !  56.0! 

20.5* 

6.0! 

i 

-  » 

t 

■ 

2 

133S3A36!  33.0! 

26.0! 

7.0! 

1300 ! 

-  i 

34.0! NONE 

!TN 

CHARLESTON! 

1959 

!  !  »3.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  ■ 

■ 

j 

« 

130!  34  36!  52.0! 

35.0! 

6.6! 

2400! 

34 .3! NONE 

!TN 

CHARLESTON! 

1980 

!  !  *2.0! 

i  i  i 

15.0! 

i 

5.6* 

• 

j 

i 

■ 

i 

; 

i 

i 

i 

* 

! 

; 

i 

j  i  j 

135 !3A3< !  —  ! 

i 

| ' 

9.0! 

s 

240C! 

; 

i 

43.3! NONE 

: 

i 

iiA 

i 

HOUM*  * 

1971 

!  !  <6.3! 

j  i  i 

4C.oi 

i 

—  ! 
i 

! 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

j 

1 

2 
i 

i  i  i 

69!  3A  35*  63.0! 

i 

22.0! 

i 

3-OS 

i 

1500! 

j 

| 

35.5 ‘.NONE 

i 

!G* 

i 

SAVANNAH  • 

1979 

!  !  6C.0! 

22. C! 

6.0! 

j 

-  J 

; 

! 

! 

8753*35!  65.0! 

24. C! 

6.5* 

sooi 

-  ! 

35.51NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1976 

!  !  65.0! 

24.2! 

6.0! 

i 

i 

i 

t 

35 ! 3 * 35  !  47.5! 

13.0! 

7.7! 

600! 

-  • 

41 • 0 ! NONE 

!GA 

SAVANNAH  • 

1969 

!  i  47.5! 

13.0! 

6.0! 

i 

-  • 

i 

! 

! 

336!5A73!  210.0! 

5  7.0! 

12.0! 

-  • 

2100! 

30.C! DI cSEL 

°UMPS 

!5A 

SAVANNAH  • 

1979 

!  !  210.0! 

49.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

i 

! 

12 35! 5473!  245.0! 

43. C* 

11.0! 

-  * 

3)00! 

30.0'OIESEL 

PUMPS 

!GA 

SAVANNAH  | 

1979 

!  !  245.0! 

43.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

71 8! 5*73!  212.0! 

36.0! 

10.5! 

-  • 

2000! 

30.0! DIESEL 

RUMP 

!GA 

SAVANNAH  ! 

1966 

!  !  212.0! 

36.0! 

1.6! 

i 

-  ■ 

i 

i 

i 

621!5*70!  1 >5.0! 

35.3! 

9.6! 

-  ! 

1390! 

30.0! DIESEL 

PUMPS 

!GA 

SAVANNAH  » 

1956 

!  i  1)1.0! 

i  i  i 

35.3! 

i 

1.5! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

l 

j 

l 

!  !  ! 
7022!5*73!  414. li 

i 

63.1! 

i 

23.0! 

j 

i 

16000! 

i 

47. 0 ! DEC°WELL  PUMPS 

i 

!TX 

I 

HOUSTON  ! 

1973 

!  !  414.1! 

!  !  ! 

63.1! 

; 

7.0! 

! 

i 

j 

i 

j 

i 

! 

i 

j 

2 

i 

i  i  i 

uilAlli  47.9J 

■ 

14.3! 

• 

4.3! 

224  J 

* 

i 

14.3! NONE 

ic* 

; 

LONG  REACH! 

1959 

!  !  49.0! 

!  i  i 

ii  i 

14.0! 

i 

4.0! 

i 

! 

i 

i 

49* 

; 

i 

; 

i 

1 

; 

i 

i 

2 

i 

i 

;  i  * 

73! 3*35 1  ’6.6! 

22.0! 

i 

10.0! 

i 

900! 

! 

i 

42.0SN0NE 

INC 

i 

WILMINGTON! 

1949 

!  !  40.5! 

22.6! 

8.0! 

i 

! 

i 

! 

61 6!  5*  71  •  195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1300! 

io. Oil  pump 

INC 

WJLMNGTON! 

1941 

!  !  D3. 3! 

45.3! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

■ 

i 

219655*70!  390.3! 

44.0! 

11.0! 

-  * 

3000! 

22.0! DIESEL 

PUMPS 

•NC 

WILMINGTON! 

1968 

!  !  330.3* 

54.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

2 

633!  5*71 !  1  >5.0! 

33.3! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

16.051  PUMP 

!  NC 

WILMINGTON! 

1945 

!  !  195.3! 

45.3! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

i 

i 

7305  5*70!  DS.O! 

35.0! 

).3! 

-  ! 

1890! 

16 .0  *  DIESEL 

PUMP* 

!NC 

WILMINGTON! 

1965 

!  !  195.3! 

'S.C! 

2.0! 

i 

-  • 

•STEAH 

PUMP 

! 

! 

84555*7)!  223.3! 

40.0! 

3.5! 

-  • 

1 300 1 

15.0*8"  PURR 

INC 

WILMINGTON* 

1968 

!  !  273.0! 

;  j  i 

ii  i 

40.0* 

i 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

• 

< 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

2494 ! 4*41 |  250.3! 

j 

72.0! 

i 

12.8! 

i 

249ii 

i 

22. sj  NONE 

j 

I  LA 

2 

GOLDEN  • 

1980 

!  !  240.6* 

!  !  j 

72.4* 

i 

i 

2.4! 

i 

i 

i 

• 

i 

1 

■ 

! 

i 

! 

i 

i 

MEADOW  1 

! 
i 

;  i  i 

12551*02!  155.3! 

i 

36.0! 

i 

11.0! 

i 

1800! 

1 

57  j 

j 

52. ol NONE 

i 

!LA 

i 

! 

G0L06N  ! 

1976 

•  !  166.0! 

!  !  ! 

ii  i 

46.0! 

j 

6.0! 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

MEADOW  • 

) 

l 

!  i  i 

1 54*1*02!  163.1! 

j 

33. ci 

i 

11.0* 

J 

• 

2200! 

i 

510*! 

! 

! 

54.0! NONE 

1 

SLA 

X 

i 

GOLDEN  ! 

1972 

!  !  176.0! 

ii  . 

38.0! 

i 

i 

6.5! 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

MEADOW  ! 

! 

• 

i  i  i 

134*1*02!  163.1! 

! 

38.0! 

! 

! 

11.0! 

! 

2200! 

630! 

! 

54 ,0{ NONE 

i 

i  L  A 

i 

i 

GOLDEN  *1 

1972 

!  !  176.0! 

!  !  ! 

!  !  I 

36.0! 

! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

j 

i 

! 

MEADOW  ! 

! 

! 

TAQLc  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 


!  *vrcc!  dimensions  Idraft* 

!  NET  !CODE!L£NGTH!3°DTH!  ! 

- !  REGIS-; •«»«<  rc5.  i  8£c. 'LOAD-! 

COAST  !  TEft  •  S£f !//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDUNS  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAP 
•////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 


GUARD  *  TON-  ‘PAGE!  OVER”! OVER”! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !  //////////!  OR  ! 

NUMBER  !  NASH  !  IV  !  ALL  !  *LL  JLISHT!  POWER!  eNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ••REBUILT! 


(32)  CHERAMXE  ?0  TRUC  NO.  20#! 
CHEPA"IE  AO  TRUC  20  ! 


(32)  CHERAMI6  30  TRUC  NO.  21#! 
CHERA“I€  BO  TPUC  21  * 


(32)  CHC  R*  HXE  30  TRUC  NO.  2?#' 
CHE&A-I=  ac  TPUC  22  ! 


(32>  CMERAHIc  dO  TPUC  NO.  25#! 
CHE R A* I E  AO  TRUC  25  ! 


<  3 2>  CHERAMXE  30  TRUC  NO.  24#! 
CHEPA"IF  OQ  TPUC  ?6  ! 


(32)  CHERAMIE  BO  TRUC  NO.  2?#! 
CHERA«IS  00  TPUC  27  ! 


(32)  CHERAMXE  eO  TRUC  NO.  23#! 
CHEOAMIE  BO  TPUC  29  ! 


(32)  CHERAMXE  BO  TRUC  NO.  29#! 
CHEQAMIE  BO  TRUC  29  ! 


(32)  CHERAMXE  JO  TPUC  NO.  JO#!  INC. 
CMCPA-IS  ?0  TRUC  3C  ! 5*5710 

! 


(32)  CMERAHIc  JPOS.#  INC. 
CHERAM*  AO  TRUC  33 


CHERAMXE  30  TPUC  *  32 
CHEDA*IE  30  TRUC  NO  31 


(32)  CHERAMIE# 
ADAM  J 


CECELIA  C 
CELESTE 


EMELIf  C 
EPX^A  LYNN 


MISTER  GIL 
MB.  DAVID 


RON  PAUL 
SOROLTA  MARIE 


(32)  CHFRAMIE#  HARRIS 
HP.  TONEY 


(32)  CH*P AMIE#  HUEY  L./  INC. 
ANNA  GUIDRY 

8PU5EP  CHERAMIt 

EMILY  CHERAMIE 

GLORIA  C.  CHEPAMIC 

KATIE  CHEPAMIE 


134MO?! 

laa.1! 

33.0! 

11.0! 

2200! 

i  ! 

i  { 

176.0! 

i 

33.0! 

6.5! 

i 

i  i 

H4!1A02! 

i 

164. ci 

JR.ci 

i 

11.0! 

2200! 

i  i 

i  i 

174.0! 

; 

33.0! 

6.5! 

i 

i  ! 

1 34 ! 1 A32 ! 

i 

16a. 6! 

33. C! 

j 

11.0! 

2200! 

i  i 

i  i 

1 74.0! 

« 

3?.C! 

6.5! 

i 

i  i 

125 !1 a02! 

2 

139.0! 

3o.C 

; 

11.0! 

ieooi 

i  i 

i  | 

146.0! 

■ 

’o.C! 

a.O! 

» 

!  ! 

1 1 7 i 1 AO? ! 

i 

156. 0! 

Jo.O! 

< 

11.0! 

1800  j 

i  i 

;  i 

lao.O! 

2 

36.0! 

6.0! 

i 

i  i 

125!1A02! 

2 

T  5  5.  3*! 

36.0* 

t 

1 1 -oi 

nooi 

i  i 

;  i 

144.0! 

i 

*6.0! 

6.0! 

i 

i  i 

43! 1 A02! 

i 

110.0! 

36. ci 

« 

io. si 

1 200! 

1  j 

2  j 

115. Oi 

i 

*6.0! 

6.0! 

1 

2  i 

•25!1*02! 

i 

133.3! 

36.  Oi 

2 

ii.  oi 

1 800! 

;  i 

i  i 

1 4o. 0! 

i 

3a. C! 

6.0! 

; 

i  ; 

1 22! 1*02! 

; 

153.3! 

34. ci 

i 

ii. oi 

i?ooi 

;  ; 

«  ! 

14a.  0! 

; 

’6.C! 

6.0! 

1 

■  i 

1 9711 Al 

! 

16  3.5! 

’3.0* 

J 

8.0! 

2700! 

j  i 

I’a.O! 

3  i.1 ! 

6.0! 

1 35 !  1  AO? ! 

ISa.J! 

To.O! 

13.0! 

1400! 

!  ! 

145.0! 

34.0! 

10.0! 

1 J4J1A05! 

H6.3! 

36. C! 

12.0! 

200! 

i  j 

166.3* 

16. Cl 

9.3! 

21 0!  4  A  46 ! 

ii  j.:; 

30.7! 

4.0! 

-  ! 

i  2 

i  i 

110. J! 

i 

’0.7! 

1.5* 

i 

j  2 

41 !  1  AO?  j 

i 

106.9! 

2a. O'! 

3.0' 

1200! 

;  ; 

106.9! 

?o.O! 

3.0! 

44JU02! 

1??.5! 

10. C! 

9.6! 

1200! 

;  ; 

122.5! 

’0.0* 

4.6* 

44  !  1  AO? ! 

114.4! 

30.0! 

9.4! 

1200! 

i  i 

114.;* 

’o.:i 

6.6' 

6751A02! 

110.0' 

?a.C* 

7.9* 

1166! 

j  ; 

11C.0! 

?6.0! 

5.9! 

6oMA02! 

106.1' 

?  j.  C! 

*.  ?! 

910! 

;  < 

l-'i.l! 

24.0! 

5.0! 

47S1A02! 

110.0! 

’a.**'! 

7.9* 

1166! 

i  ; 

110.0* 

2e.C 

5.9* 

61 !  1  AO? ! 

1  >9. >' 

14.0* 

3.6* 

1520! 

2  i 

1?R.9» 

34. c* 

4.6! 

51  !1 AC2 ! 

100.0! 

25.0! 

7.6! 

1000! 

■  2 

1*0.)! 

?5.0! 

5.6! 

64  *  1*03 ! 

111.4* 

29.0* 

7.5! 

1200! 

;  < 

1 1t .4! 

?2.0! 

5.3! 

6751*3?! 

102.0! 

?7.2! 

9.6! 

1000! 

2  2 

102.0! 

37,a! 

6.4! 

66.'1»01* 

110.0! 

26.0! 

7.5! 

1200! 

;  j 

110.0! 

25.0! 

4.5! 

66 !  1 aOJ ! 

97.2! 

2a. 0! 

6.7! 

1130! 

2  ; 

97.2! 

26.0' 

6.7* 

64 !  1 AOJ! 

HI...! 

?5.0! 

6.6! 

1200! 

i  < 

111.4* 

?  6  •  0 

6.6! 

64*1*02! 

106.J! 

?*.C! 

10.3! 

1200! 

j  » 

1*6.3! 

?  i.C! 

3.1'. 

6  2!1*C1  ! 

100.0* 

22. O' 

5.0! 

9S0* 

■  ; 

no.o* 

22.0* 

4.0! 

66! 1  AO? ! 

110.0! 

24. ;• 

?.C! 

1200! 

]  i 

110.0! 

?a.C! 

5.0! 

44! 1  AO? ! 

110.0! 

?6. 0! 

5.7! 

1130! 

i  i 

i  i 

110.0! 

; 

?4,0! 

4.7! 

; 

!  i 

1?2!3*J4! 

65.5! 

26. ci 

i 

9.3i 

t?oci 

i  ; 

•  2 

70.0! 

i 

2o. C! 

5.3! 

2 

j  t 

6  3!  JA36! 

i 

i 

*.oi 

;  ; 

65.0! 

?4.0! 

6.0! 

15HAJ4! 

SO.  A! 

?0.1! 

5.5! 

400! 

;  t 

SC. 4! 

20.1! 

3.5! 

! 

53*3*34! 

61.5! 

25.5! 

e.5! 

600! 

!  ! 

61.5! 

25.9* 

5.0! 

54  •  3*36 ! 

-  j 

-  ! 

7.0* 

9ooi 

j  i 

45.0! 

26.0! 

5.0! 

I 

63*3*36! 

-  * 

-  ! 

6.0! 

200! 

2  2 

47.0* 

?4.0! 

6.0! 

* 

54. C! NONE 

•LA 

GOLDEN 

i 

1973 

i 

; 

i 

! 

i 

MEADOW 

i 

; 

i 

< 

54.0!HONE 

!la 

GOLDEN 

i 

i 

1«73 

2 

2 

■ 

« 

; 

MEADOW 

i 

i 

i 

2 

54.oisCNE 

!LA 

GOLOcN 

i 

i 

1«74 

i 

i 

2 

i 

MEADOW 

i 

j 

i 

« 

52.OSN0NE 

i 

i  LA 

GOLDEN 

2 

'.976 

t 

; 

i 

j 

i 

MEADOW 

2 

i 

; 

52.0 ! NONE 

i 

SLA 

GOLOcN 

2 

i 

1977 

1 

2 

2 

i 

KFADOV 

j 

i 

i 

52. oi NONE 

i 

!LA 

GOLDEN 

j 

2 

1976 

i 

i 

i 

1 

2 
i 

MEADOW 

i 

i 

2 

44.0! NONE 

i 

!LA 

GOLDEN 

j 

i 

1077 

; 

2 

i 

i 

MEADOW 

2 

; 

i 

; 

52.0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

1 

2 

1977 

; 

; 

t 

2 

MEADOW 

; 

j 

* 

52.0! NONE 

ha 

GOLDEN 

1 

2 

1977 

i 

* 

■ 

i 

i 

i 

MEADOW 

i 

• 

< 

45.0IN0NE 

■ 

2  LA 

GOLDEN 

! 

i 

1979 

■ 

i 

MEADOW 

j 

45.0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

i 

1075 

i 

; 

MEAOOW 

i 

45 .0! NONE 

!la 

GOLDEN 

; 

1978 

; 

i 

MEADOW 

( 

3.0! NONE 

•LA 

GOLDEN 

; 

1931 

i 

t 

» 

i 

i 

MEADOW 

i 

! 

i 

i 

35—0! NONE 

L 

GOLDEN 

i 

• 

1981 

; 

i 

MEADOW 

i 

35.0'NONE 

it* 

GOLOEN 

« 

1979 

i 

2 

MEADOW 

j 

35.0'NONE 

i  L  A 

GOLOEN 

! 

1979 

* 

; 

MEADOW 

j 

zo.oInon . 

!LA 

GOLDEN 

2 

1976 

; 

i 

MEADOW 

i 

32 .oj  NONE 

!LA 

GOLDEN 

j 

1981 

» 

j 

MEADOW 

! 

20.0! NONE 

SLA 

GOLOEN 

! 

1976 

i 

; 

MEAOOW 

! 

40.0! NONE 

!LA 

GOLOEN 

! 

1985 

i 

; 

MEADOW 

j 

20.0 ! NONE 

!L  A 

GOLDEN 

j 

1973 

i 

2 

McAOOW 

j 

30.0J.N0NE 

!  L  A 

GOLDEN 

i 

197? 

2 

2 

MEADOW 

j 

20.05N0N* 

SLA 

GOLDEN 

2 

1983 

; 

i 

MEADOW 

i 

20.oInone 

2  LA 

GOLDEN 

2 

198? 

i 

j 

MEADOW 

! 

32.0*  NONE 

i  L  A 

GOLDEN 

j 

1931 

* 

; 

MEADOW 

i 

30.oi NONE 

!LA 

GOLOEN 

j 

1978 

i 

i 

MEADOW 

! 

15.0! NONE 

!L  A 

GOLOEN 

t 

1933 

2 

; 

MEAOOW 

■ 

20. 0! NONE 

!LA 

GOLDEN 

i 

1972 

i 

; 

MEAOOW 

! 

32.0! NONE 

!  L  A 

GOLDEN 

! 

1981 

i 

2 

MEADOW 

! 

25.0iN0NE 

!  LA 

GOLDEN 

j 

1981 

j 

; 

i 

2 

j 

MEADOW 

i 

! 

i 

2 

40.o1nONE 

! 

* 

» 

i 

j 

i 

2 

j 

2 

; 

1975 

i 

i 

• 

* 

!  L  A 

GALLIANO 

i 

i 

i 

• 

- 

40.0! NONE 

IL  A 

HARVEY 

2 

i 

1971 

43. oj  NONE 

i 

2  LA 

I 

LEEVILLE 

l 

! 

i 

1979 

t 

-  * 

i 

s 

! 

t 

i 

■ 

1980 

! 

!LA 

GALLIANO 

s 

! 

1981 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  1VTCC!  DI HENS  IONS 

!  NET  K0DE!L£NGTH!5P0Tm 

- iRcGIS-!****!  REG.  !  °E3« 

COAST  *  TER  !  SEE!//////!///// 
GUARD  !  TON-  !PA6E!  CVc®-! OVER- 
NUMBER  !  NAGE  '  IV  !  AlL  !  ALL 


‘DRAFT!  ! CAPACITY !  HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 
!  !  !  2  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OPE«ATING  !  ! 
[LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  YEAR  ! 

ED  !  !////////!  DOINT  !  LINE-1  ‘AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////‘TD! //////////!  OR  ! 
ILIGHTi  POWER!  ENG  .~S  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*2E8UILT! 


(11)  CHESAPEAKE 

CORPORATION  ! 

!  !  • 

t 

! 

» 

! 

• 

i 

• 

i 

! 

CHESAPEAKE 

•©1217 

•  52J3A36! 

75.2! 

18.0! 

9.0! 

450! 

-  » 

23. 0! NONE 

*!VA 

WEST 

POINT! 

1389  ! 

S 

i  !  i 

12.0! 

15.0! 

7.7! 

i 

-  » 

i 

j 

i 

! 

STUPE 

•617703 

!  109J3A36! 

84.0! 

27.  C! 

11.6! 

1350! 

-  ! 

48.3! NONE 

!VA 

WEST 

POINT! 

1980  ! 

* 

!  2  ! 

84.0! 

27.0! 

7.5! 

! 

-  • 

i 

! 

* 

1 

BARGE  20 

! 280302 

•  33324A41! 

1  >5.1! 

'5.1! 

10.0! 

- 

1500! 

22.0! NONE 

•VA 

WEST 

POINT! 

1959 

i 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

«  J 

j 

• 

i 

BARGE  21 

! 650561 

!  1124! 4A40 ! 

200.0! 

38.0! 

f  .05 

- 

1500! 

22.0! NONE 

!  VA 

WEST 

POINT! 

1982  • 

i 

!  1  • 

203.0! 

33. C! 

3.0! 

-  » 

• 

2 

j 

1 

BARGE  22 

! 650582 

!  1 1 24 ! 4 *40 ! 

2CC.0! 

T3.0! 

2.0! 

- 

1500! 

22.01N0NE 

!VA 

WEST 

POINT  J 

1982 

i 

!  !  ! 

203.0! 

33.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

j 

1 

BARGE  23 

J65058T 

•  1 1 24 ! 4 A40! 

200.3! 

3a.O! 

8.0! 

- 

1500! 

22.0! NONE 

!  VA 

WEST 

POINT! 

1932 

j 

j  j  ; 

200.0! 

33. C! 

3.0! 

-  • 

i 

• 

! 

1 

C  C  BARGE  NO 

24 

!  6  6  4  C  2  3 

•  1 000 ! 4  A  40 ! 

200.3! 

32.0! 

3.0! 

- 

1500! 

17.5! NONE 

!VA 

WEST 

POINT! 

1983 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

i 

C  C  BAR6E  NO 

25 

•664024 

•  1000J4A40! 

203.0! 

38.0! 

3.0! 

- 

1530! 

17.5! NONE 

ivA 

WEST 

POINT! 

1983 

j 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

2 

! 

NO.  10 

227*751 

•  33324A8P! 

1  >5.0! 

3>.C! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

K.OiKONE 

•VA 

WEST 

POINT! 

1959 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

1 

2 

! 

NO.  12 

5279750 

•  8?3!4A43! 

1 >5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14  .0 ‘NONE 

!  VA 

WEST 

POINT! 

1959 

j 

j  !  ; 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  » 

2 

i 

! 

NO.  13 

2279806 

!  853!4»40! 

195. D« 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

U.OiNONF 

•VA 

WEST 

POINT! 

1959 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

2 

2 

! 

NO.  U 

5  501  21  ? 

•  1261!4A40! 

200.0! 

40.0! 

17.5! 

- 

3350! 

27.0! NONE 

!  VA 

WEST 

POINT* 

1965  1 

i 

!  !  ! 

230.3! 

40. C! 

2.6! 

-  • 

2 

2 

i 

no.  n 

i 297114 

2  125124*48! 

230.0! 

40.0! 

17.5! 

- 

3350! 

27.0! NONE 

!  VA 

WEST 

POINT! 

1964  ! 

! 

j  i  i 

2)0.0! 

43.0! 

2.6! 

-  ! 

• 

i 

! 

» 

NO.  19 

1503740 

S  1261  !4 A46 ! 

230. 0! 

40.0! 

17.5! 

- 

3350! 

27.0‘NONE 

•VA 

WEST 

POINT! 

1966 

i 

!  !  ! 

230.0! 

40.0! 

2.6! 

-  • 

• 

* 

I 

i 

NO.  7 

! 2  3601 5 

!  O15J5A70! 

165.0! 

35.0! 

13.0! 

- 

1260! 

16.0! NONE 

!  VA 

WEST 

POINT! 

*  1961  i 

; 

t 

!  !  2 

i  i  i 

165.0! 

! 

35,0! 

i 

2.0! 

; 

■ 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

(09)  CHESAPS 

flKE 

i 

MARINE  PARTNERSHIP 

!  !  2 

j  i  i 

i 

i 

i 

■ 

i 

» 

i 

i 

t 

j 

! 

! 

i 

2 

j 

FORT  PIKE 

1524596 

•  100! JA  36 ! 

©5.0! 

24,0! 

*•'*1 

1700! 

-  ■ 

33.0! NONE 

!  NO 

SALISBURY  ! 

*  1970  2 

i 

i  i  i 

■>:.o! 

24,  C! 

7.©! 

• 

-  J 

j 

j 

2 

1 

NIGHTHAUK 

*043486 

•  1C1!3*38! 

*0.0! 

2o.O! 

11.0! 

1600! 

-  2 

39.0! NONE 

•HD 

SALISBURY  2 

1932  ! 

* 

i  i  i 

iC.O! 

26.3! 

10.0! 

• 

-  « 

2 

; 

! 

AMI  214 

;  ...... 

•  •OOI4A46! 

215.0! 

39.0! 

9.5! 

- 

i 

20C0! 

10.0'NOXE 

2ND 

SALIS3URY  2 

1955 

• 

!  !  ! 

2*5.0! 

39.0! 

2.0! 

t 

-  • 

1 

! 

J 

AMI  215 

i  ...... 

•  800! 4A46! 

291.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

i 

2200! 

11-0! NONE 

!ND 

SALISBURY  • 

1956  ! 

i 

j  «  j 

291.0! 

40. C! 

2.2! 

i 

-  ! 

2 

j 

2 

! 

AMI  216 

■  ...... 

!  803! 4A  46! 

291.0! 

40.0! 

10. C! 

- 

i 

2200! 

1 1 .0! NONE 

!  NO 

SALISBURY  ! 

1956 

i 

!  2  ! 

291.0! 

40.  C! 

2.2! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

» 

!!!!!!!!  !  2  ! 

!!!<!!!!  j  j  ; 


(09)  CHESAPEAKE  NARINE 

TOURS/ !  INC. 

i 

i  i 

j 

i 

i 

; 

j 

« 

• 

j 

i 

ANNAPOLITAN  II 

!  544467 

i 

58S1C162 

82. 1' 

22. o’» 

5.8! 

1050! 

-  ! 

26. 4 ‘NONE 

Ihd 

ANNAPOLIS  i 

1972 

i 

■ 

i 

1  ! 

64. 9« 

22.6! 

4.5! 

2 

100! 

; 

! 

2 

i 

HARBOR  QUEEN 

•539448 

2 

56! 1 A 16! 

81.9* 

28. C! 

3.0! 

4002 

-  J 

27.5! NONE 

2ND 

ANNAPOLIS  J 

1972 

i 

! 

2 

«  i 

64.92 

2  8, 4  2 

5.52 

j 

500! 

* 

1 

2 

j 

PROVIOEN :e 

2928097 

i 

2  2 ! 1 A 1 6! 

65.0! 

21.3! 

3.6! 

500! 

-  ! 

26 .0 | NONE 

‘{HD 

ANNAPOLIS  • 

1988 

i 

i 

i 

j 

2 

i 

i 

2  2 
i  t 

i  i 

85.0! 

i 

i 

21.3! 

i 

3.3! 

j 

i 

2 

2 

! 

150! 

2 

2 

i 

; 

i 

! 

1 

2 

2 

2 

! 

1 

2 
i 

TAdLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  h#HE  AND  NU*3ER 


!  ! VTCC ! 

•  NET  'CODE! 
®ESI$-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  !PA*£! 
NASE  *  IV  ! 


01 HE NS IONS  ! DP# FT J 
LENGTH! 3*0TH!  ! 

ppS.  !  osG.*L0A0-» 
//////! /////*  ED  ! 

©VE*-!  OVER-! /////!  HORSE 
ALL  !  *LL  ‘LIGHT!  POWER 


CAPACITT!  HIGH-  »  ‘VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  *  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  ! 
////////!  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  !<HCHT>!////////////////!TD!//////////‘ 


ENGERS  !  (FEET)! 
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EH6R! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  •  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  CHETNNE  NARINE*  XNC- 


CHEYENNE  1615465 

j 
i 
• 

(26)  CHICAGO  CRUISES  ! 

CHICAGO  I  ! 2S0G1 7 

i 

CHICAGO  II  *‘266654 

i 

i 

i 

(26)  CHICAGO  FROM  THE  LAKE/  I|NC. 
CALOOSA  ! 275663 

i 

CLUB  LAUNCH  ! 267852 

i 

FT.  DEARBORN  *!62c»C10 

• 

INNISFREE  ! 253SOO 

i 

i 

; 

(33)  CHI  CO*  8.  A.  TUG/  INC.  j 
CAPT.  CHICO  '537286 

t 

i 

i 

(16)  CHILDRESS  COMPANY/  INC*  ! 

BIG  60T  ‘570104 

i 

80  °EEP  ‘277977 

; 

SOY  '257324 

; 

FLAPPER  *506197 

i 

JANE  C  1621619 

t 

LISA  C  ‘57002? 

t 

LITTLE  DAVID  '237945 

{ 

SANDRA  SUE  ! 293923 

l 

V8  2  *!  276285 

i 

CT  1  '531397 

! 

CT  2  ! 5*1393 

» 

CT  3  '535041 

i 

CT  4  i 5S5CA2 

; 

CT  6  '620183 

i 

CT  101  ! 629205 

; 

CT  102  *629206 

i 

; 

i 

(03)  CHILLEMI/  CHARLES  ! 

CHICKADEE  1255543 

\ 
i 
i 

(16)  CHOCOX  BARGES/  INC.  ! 

C.8.  78  SS53954 

i 

C.3.  40  *553955 


(30)  CHOCTAW  TRANSPORTATION  C!0. 


C.  8.  FORD 

1673450 

GLAOYS  FORD 

! 523155 

JOE  SANDER 

5270995 

MS.  AMY 

! 277551 

MS.  NANCY  C 

•614211 

SHARON  GAIL 

•263219 

VIRGINIA  N 

1273375 

i 

W.  K.  FORD 

*553290 

CH 

7201 

i 

■  ...... 

CH 

7202 

t  ...... 

i 

CH 

7203 

i  ...... 

CH 

7501 

1567115 

CM 

7502 

1547116 

CH 

7503 

i 54711  7 

CH 

7504 

i  ...... 

CH 

7505 

i  ...... 

CH 

7506 

i  ...... 

i 

! 

! 


!  !VTCC!  DIMENSIONS 
!  NET  !C00EiLENGTH!3P0T^ 
! REGIS-!****!  REG.  !  REG. 
!  TER  »  S ££!//////!////> 
!  TON-  ‘PAGE!  OV£°-!OVcB* 


DRAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

LOA0-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

ED  »  *////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LXNE-1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TD! ////////// J 


! 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 


NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LI 6HT! 

POWER! 

EK5ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

1  i 

i  1 

75 !3a35 ! 

i 

i 

■ 

56.4! 

i 

i 

i 

24.1! 

i 

■ 

7.0! 

i 

i 

i 

1200! 

2 

2 

2 

! 

2 

2 

31.0! NONE 

• 

i 

■ 

SLA 

1 

2 

2 

BERWICK  i 

! 

; 

t 

1980  ! 

i  i 

i  i 

60. C! 

i 

24.1! 

i 

5.0! 

t 

i 

i 

■ 

i 

i 

2 

i 

i 

l 

« 

i 

i  ; 

92S6A11! 

i 

94.5! 

35.?! 

3.oj 

j 

330! 

i 

101! 

i 

21 .8! NONE 

i 

iiL 

i 

CHICAGO  ! 

j 

1986  ! 

i  i 

96.5! 

35.9‘ 

7.4! 

« 

400! 

i 

1 

2 

2 

34!oA11! 

60.4! 

24.0! 

6.5! 

ISO! 

50! 

25.3! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1953  » 

i  i 

■  i 

64.6! 

i 

24.0! 

i 

5.5! 

• 

i 

i 

150! 

i 

j 

l 

i 

i 

j 

i 

i 

j 

■  j 

26MA16! 

5C.45 

i 

1  5  .  C ! 

4.0! 

2 

378! 

2 

l 

14.0! NONE 

i 

Ifl 

■ 

CAPTIVA  ! 

i 

1957  • 

;  ■ 

50.6* 

15. C! 

3.5! 

i 

63! 

i 

i 

i 

» 

10! 1 A16! 

43.  C! 

14.  C! 

4.5! 

360! 

7! 

15.05N0NE 

SFL 

CAPTIVA  ! 

1957  ! 

»  i 

43.0! 

14.0! 

4.0! 

i 

42! 

i 

i 

2 

; 

5SS1A16! 

64.2! 

22. C! 

4.5! 

390! 

-  • 

17.0! NONE 

SIL 

CHICAGO  ! 

1985  * 

i  i 

44.8! 

22.0! 

4.3! 

2 

213! 

i 

t 

2 

i 

32 ! 1  All ! 

61.7! 

15.8! 

4.5! 

400! 

-  ! 

14.0! NONE 

SIL 

CHICAGO  • 

*  1953  ! 

i  i 

i  i 

61.7! 

■ 

16.0! 

i 

4.3! 

• 

2 

i 

100! 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

i 

i 

i 

i  j 

55S3A36! 

i 

55.0*! 

i 

24.0! 

i 

2.  2*! 

i 

1000! 

i 

j 

so.oInone 

i 

!TX 

2 

HOUSTON  i 

i 

1971  ! 

t  j 

i  i 

55.0! 

i 

24.0! 

i 

3.2! 

i 

1 

2 

2 

2 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

i  ■ 

6  ©*!  3  A  35! 

i 

55.0! 

; 

22.0! 

i 

6. si 

i 

1000! 

i 

2 

39.oiNONE 

SAL 

2 

BIRMINGHAM! 

» 

1976  1 

i  i 

>5.0! 

22. C» 

6.3! 

2 

-  • 

i 

2 

« 

2 

28'3A3<! 

41.4! 

15.9! 

5.7! 

600! 

-  » 

34.052  20-T0N  WINCH 

ESSAL 

BIRMINGHAM 

1958  ! 

i  j 

41.4! 

15.9! 

5.7! 

i 

-  ! 

• 

i 

; 

i 

<1 !  3  »  36  ! 

49.0! 

17.4* 

5.9> 

600! 

-  • 

36.052  40-T0N  UINCHES!AL 

BIRMINGHAM! 

1949  ! 

j  i 

49.0' 

17.4* 

5.9J 

i 

-  ! 

2 

• 

; 

t 

84J3A35! 

<5.3! 

23.9! 

7.6! 

1575! 

-  ! 

31.0! NONt 

SAL 

BIRMINGHAM! 

1966  ! 

i  j 

59.8! 

23.9! 

7.6* 

i 

-  • 

■ 

i 

2 

2 

97  53*34  ! 

<9.1! 

26. C! 

6.0! 

1600! 

-  • 

36 . 0 ! 4  40-TON  WINCH 

ESJAL 

MOBIL?  ! 

1980  ! 

i  i 

44.0! 

23.5! 

5.6! 

i 

-  • 

i 

2 

2 

; 

<S! 3*  3o! 

52.0! 

22.0! 

6.0! 

1200! 

-  ‘ 

36.0! 2  20-TON/  2  40 

-  !  AL 

MOBILE  ! 

1976  ! 

•  i 

52.0! 

22.0! 

5.6! 

i 

-  ! 

! TON  WINCHES 

• 

! 

• 

27! 3*  36 ! 

<5.3! 

16.4* 

5.2! 

400! 

-  • 

24 . 0*  NONE 

SAL 

BIRMINGHAM! 

1962  ! 

i  i 

>5.3! 

16.4* 

5.2! 

t 

-  ! 

i 

2 

! 

• 

51 !3*36! 

>C.  0! 

21.3! 

5.5! 

1425! 

-  • 

34.0!4  40  TON  WINCHES! AL 

BIRMINGHAM* 

1964  ! 

i  i 

"0.0! 

21.0! 

5.5! 

! 

-  ; 

; 

2 

» 

! 

514I4A41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1499! 

11.3 ‘NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1958  ! 

i  » 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

• 

i 

2 

! 

773! 5*70! 

196.0! 

55.0! 

10.6' 

! 

1311! 

1 7.6  *  DI ESEL 

PUMP/ 

SAL 

MOBILE  ! 

1977  ! 

j  i 

195.0! 

3  5.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! STEAM 

COILED 

2 

j 

i 

773! 5*73! 

195.0! 

<5.0! 

10.6! 

-  ! 

1811  ! 

1 7. 6! DIESEL 

PUMP/ 

!AL 

MOBILE  ! 

1977  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6*. 

i 

-  ! 

!  STEAM 

COILED 

2 

* 

! 

77355*70! 

1 >5.0! 

35.0! 

10.6! 

-  ! 

1811! 

17.6‘DIESEL 

PUMP/ 

SAL 

MOBILE  ! 

1977  • 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  STEAM 

COILED 

! 

! 

! 

773 ! 5*70! 

1>5.)! 

35.0! 

10.6! 

-  • 

1811! 

1 7 .6 ! DIESEL 

PUMP/ 

•AL 

MOBILE  ! 

1977  ! 

i  i 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

JSTEAM 

COILED 

2 

! 

! 

774*  5*70! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  ■ 

1811! 

17 .6! DIESEL 

PUMP/ 

SAL 

M08ILE  ! 

1980  I 

;  i 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! STEAM 

COILED 

2 

i 

! 

131915470! 

241.7! 

54.0! 

10.6! 

-  » 

3768! 

1 7.6 ! DI ESEL 

»UMP/ 

SAL 

MOBILE  i 

1980  ! 

»  j 

2*1.7! 

54.0! 

1.6' 

! 

-  « 

!STEAM 

COILED 

i 

2 

! 

1891  *5*70! 

231.7! 

<4.3! 

1C. 6! 

-  • 

4031! 

17.65DIESEL 

PUMP/ 

!al 

MOBILE  ! 

I960  * 

i  i 

|  j 

2R1.7! 

i 

54. C! 

i 

1.6! 

i 

; 

; 

| 

! ST  EAM 

COILED 

; 

i 

1 

2 

j 

| 

i  i 

14*3*36! 

i 

42.3' 

12.5! 

5.0! 

i 

wo* 

i 

■ 

12.0SN0NE 

• 

i 

2 

i 

! 

1944  • 

i  i 

j  i 

42.3! 

j 

12.5! 

i 

S.O! 

i 

• 

; 

2 

i 

i 

! 

i 

! 

j 

l 

i 

i  < 

901 ! 4*  41  ! 

i 

290.0! 

55.  C* 

i 

12. oi 

2 

2 

1600! 

1 

12.o!none 

2 

Ims 

i 

6REENVILLE! 

* 

1974  i 

i  j 

2)0.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

i 

2 

| 

901 !4A41  • 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  J 

1600! 

12.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1974  ! 

i  i 

i  J 

200.0! 

i 

35.0' 

i 

2.0! 

i 

; 

• 

i 

• 

i 

2 

j 

« 

j 

i 

j 

i  i 

1 79j  3*  36.' 

i 

7  3.0! 

i 

30.  oi 

i 

8.0! 

2 

uooi 

i 

{ 

44.5! NONE 

i 

!TN 

i 

0YERS3URG  ! 

j 

1984  » 

!  ! 

T3.0! 

<0.0! 

—  ! 

j 

-  * 

! 

i 

2 

! 

197! 3*  36! 

>3.3! 

30.0! 

3.0! 

1700! 

-  • 

32 .0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1970  ! 

i  j 

114.2! 

<0.0! 

7.5! 

i 

-  ■ 

i 

; 

i 

» 

71J3A35! 

<6.0! 

2  0.0! 

6.0! 

900! 

-  • 

19.9 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1956  ! 

1  1 

46.0! 

20.0! 

5.5! 

i 

-  • 

i 

i 

! 

! 

199J3434! 

IOC. 0! 

30.0! 

3.0! 

1800! 

-  • 

32.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1958  ! 

1  1 

10C.0! 

3C.0! 

7.5! 

2 

-  ! 

i 

1 

! 

! 

70! 3*  36! 

-■5-0! 

24.0! 

7.0! 

730! 

-  • 

SHONE 

!  TN 

DYERSRURG  ! 

1979  • 

j  ! 

65.0! 

24. C! 

6.5! 

i 

-  • 

j 

; 

i 

2 

10!3AJ5! 

4C.0! 

12. C! 

3.5! 

300! 

-  « 

12.3! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

19)2  ! 

j  i 

40.0! 

12.  C* 

3.0! 

2 

-  • 

i 

j 

! 

! 

40!3A35* 

48.5! 

1*.0! 

4.5! 

600! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1963  ! 

i  i 

43.5' 

13.  C! 

4.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

21853*34! 

<2.0! 

<2.0! 

3.1! 

2400! 

-  ! 

42.0!N0NE 

!  TN 

DYERS3URC  ! 

1973  ! 

i  i 

>2.u* 

*2.0! 

7.3! 

; 

-  ■ 

; 

< 

! 

! 

601 !4*43! 

1 >5.0! 

<5.0! 

7.0! 

-  » 

1300! 

8. 5! NONE 

!  TN 

0YERS3URG  l 

1972  ! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

j 

-  » 

i 

i 

! 

« 

oCI ! 4 A43  ! 

195.0* 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1300! 

3.5! NONE 

!  TN 

0YERSBUR6  ! 

1972  i 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

2.5' 

i 

-  ! 

j 

» 

! 

! 

601 !  4A*»S! 

195.0' 

35. C! 

7.0! 

-  • 

1300! 

8.5! NONE 

!TN 

DYERSBURG  ! 

1952  ! 

i  i 

145.0! 

35.0! 

2.5! 

• 

-  • 

i 

! 

! 

! 

601 ! 4A43 ! 

1«5.0! 

33.0! 

7.5! 

-  • 

1250! 

7.0! NONE 

!tn 

MEMPHIS  ! 

1975  ! 

i  t 

146.0! 

35.  C« 

2.0! 

; 

-  ! 

j 

! 

j 

I 

601S4A4M 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

-  » 

1250! 

7.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  i 

1975  ! 

j  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  { 

! 

• 

! 

! 

601 ! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

7.5! 

-  ! 

1250! 

7.0! NONE 

JTN 

MEMPHIS  I 

1975  ! 

i  j 

145.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

; 

! 

1 

60U4A43! 

*95.0! 

55.0! 

7.5! 

-  J 

1250! 

7 .0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  J 

1975  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

; 

! 

j 

60154*43! 

195.0! 

35-0! 

7.5! 

-  J 

1250! 

7.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1975  i 

j  i 

195.0! 

3  S  -  0 ! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

; 

! 

! 

60114443! 

145.0! 

35. C! 

7.5! 

-  ; 

1250! 

7 .0! NONE 

STN 

HfKPKIS  1 

1975  ! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

• 

! 

i 

!!!!!!!!!  !  J  » 

!!!!!!!!!  !  !  ! 
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ENGP!  !  !VTCC! 

DIST*  OPERATOR  !  NET  'CODE! 

!  COAST  !  TER  !  SEE! 

VESSEL  NAME  AND  NUM9EP  !  GUARD  !  TON-  'PAGE! 

!  HUNGER  !  NASE  !  IV  * 

DI**EN$ 

LENGTH! 

R* «.  ! 
//////! 
OVER-! 
ILL  5 

IONS  ‘DRAFT! 
3RDTH«  • 

°£G.! LOAD”! 
/////!  ED  ! 
OVER-!/////! 
ALL  'LIGHT! 

! CAPACITY! 
l  1 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HOPSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGEPS  ! 

HIGH-  !  ‘VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ‘OPERATING  • 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// JTD •//////////* 
(FEET)*  LINE-2  !EE!  LINE-2  • 

! 

! 

YEAR  ! 
SUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

i 

i 

(30)  CHCCTAU  TRANSPORTATION  do. 

t  »  • 

i  j* 

i  i _ 2 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

1 

t 

l 

1 

1 

1 

1 

i 

(CONTINUED) ! 

!  !  5 

1 

1 

1 

i 

2 

CH  6901 

i  - 

5  52454A43! 

195.0! 

35.0! 

5.0! 

-  • 

1250! 

9.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1989 

i 

i  i  i 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  j 

1 

l 

! 

CH  8902 

i  - 

5  52454A43! 

1*5.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1250! 

9.0! NONE 

Itn 

MEMPHIS  • 

1989 

; 

;  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

• 

CH  *903 

i  ------ 

!  52454A43! 

1*5.0! 

35.  C! 

5.0! 

-  1 

1250! 

9.0‘ NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1989 

i 

i  ii 

195.0! 

’  3.C! 

1.5! 

-  * 

1 

• 

t 

CT  21* 

i  ----- - 

•  435  5  4A435 

130.0! 

35.3! 

3-0! 

-  ! 

1000! 

3 .0  *  NONE 

!TN 

MEMPHIS  * 

1940 

i 

i  ■  ; 

1  *C.O! 

25.3! 

2.0! 

-  J 

1 

1 

t 

*  610 

i  - 

5  557*4143! 

1*5.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

1CC0! 

6.5 ‘NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1938 

| 

5  5  5 

193.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

2 

M  617 

i  - 

5  55754143! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  1 

1000! 

8.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1936 

i 

i  i  i 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

« 

M  6JC 

i  ...... 

5  55754A47* 

1*5.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

1000! 

S.5JN0NE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1943 

i 

i 

!  5  5 

i  ii 

195.0! 

35.0! 

1 

1.5! 

1 

“  ! 

• 

2 

1 

* 

(03)  CHOLE  bIC*C I / 

i 

ALEX  ! 

i  i  i 

!  1  ! 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

OS  68 

;  - 

5  *215414^! 

1*3.0! 

37. C! 

3.0! 

-  » 

1000! 

14.5! NONE 

2 

2 

1958 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

150.0! 

37.C! 

1 

4.0! 

1 

—  ! 

1 

■ 

t 

1 

1 

1 

i 

(18)  CHOU N  TRANSPORTATION,  I'NC- 

■  i  i 

5  !  5 

1 

t 

j 

1 

1 

■ 

2 

1 

• 

A.  rfOXLEY 

•520735 

5  3*153135! 

152.*! 

12.0! 

3.0* 

5500! 

-  » 

46.5 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1969 

i 

5  5  5 

I18.O! 

12.1! 

i.t! 

-  1 

1 

1 

1 

dUN  CHOTIN 

! 3C0«65 

5  154*3*  35  ! 

*2.0* 

30.0! 

2.0! 

1700! 

-  1 

47.2 ! NONE 

Iky 

PADUCAH  ‘ 

1965 

j 

•  i  i 

*3.0! 

30. 0! 

2.65 

-  1 

■ 

1 

1 

J.  KLEINPETtR 

1552115 

5  350! 3*  3*  5 

123.0! 

12.3! 

3.5! 

5533! 

1 

44.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  t  i 

140.0! 

42.0! 

c.$! 

-  1 

1 

« 

I 

J.  N.  PHILLIPS 

! >20414 

!  34153135! 

152.9* 

12.3! 

2.6! 

5500! 

-  J 

46.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

i 

i  i  i 

1  -  C  5 

12.1! 

3.o! 

-  ! 

• 

1 

2 

MARGARET  0 

• $>C6C* 

5  363531 >5! 

127.7! 

11.3! 

d  .5 ! 

$503! 

-  | 

44.8! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

5  5  5 

1  M.4! 

15.3! 

3.5! 

-  * 

1 

1 

I 

OLINOA  CHOTIN 

5511313 

5  47053135! 

1  >4.3! 

13.0! 

3.5! 

5500! 

-  1 

53  .1 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

i 

5  5  5 

133.0! 

43.3! 

8.5! 

-  « 

1 

j 

1 

OLMSTcAO 

56242C1 

5  405  5  3*  5 

12*. 0! 

11. C! 

3.5! 

5*00! 

-  1 

33 .0 ■ NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

i 

5  5  5 

132.3! 

ii.O! 

3.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

RALPH  E.  PLAGGE 

•S72403 

5  4Q953135! 

1*8.0! 

1-.3! 

6.5! 

55C0! 

-  » 

43.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

■ 

!  5  5 

1 J  3-0! 

15.*! 

3.5! 

-  1 

t 

2 

2 

UNIVERSAL  TRADER 

5511330 

5  4*353*35* 

1*0.3! 

50.0! 

2.5! 

>530! 

-  * 

43. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i 

i  i  > 

130.0! 

5ft.  C! 

8.5! 

-  • 

1 

2 

1 

CHOTIN  1096 

553137* 

5  6,4!5a70! 

153.3! 

53.0! 

9.0! 

-  ; 

1740! 

17.2!3“  DIESEL  DRIVEN'OH 

CINCINNATI! 

1954 

2 

5  5  5 

153.6! 

50.3! 

1.6! 

-  • 

!  PUMP 

2 

; 

CHOTIN  1158 

5272049 

5  6  3  4  *  5  A  7^  * 

155.0! 

50.3! 

9.0! 

-  « 

1740! 

17.1 ■ DIESEL 

ORIVEN 

!  OH 

CINCINNATI! 

1956 

i 

5  5  5 

155.5! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

•PUMP 

1 

! 

CHOTIN  1183 

5271996 

5  6T4 5  5a  70 5 

155. O' 

50.0! 

9.0! 

-  * 

1740! 

1 5.9! 3"  DIESEL  DRIV£N!OH 

CINCINNATI! 

1956 

i 

i  i  i 

115.0! 

50.0! 

1.8! 

-  j 

!  PUMP 

! 

1 

CHOTIN  1266 

5 ’77450 

*  6195  5170! 

17>.0! 

53.0! 

*.0! 

-  * 

1875! 

16.1 {DIESEL 

ORIVEN 

!0H 

CINCINNATI! 

1956 

i 

i  ;  ■ 

I’*. 1! 

50.1! 

1.3! 

-  * 

!  PUMP 

! 

! 

CHOTIN  1414 

52*0030 

•  75655A70! 

179.3! 

50-0! 

9.0! 

! 

2073! 

1 5.9! 0 IESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1959 

■ 

5  5  5 

179.9! 

80.1! 

1.8! 

-  • 

1 

1 

! 

CHOTIN  1451 

5531*75 

5  12?2!5A70! 

’64.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  • 

26*7 ! 

1 5.9! DIESEL 

PU“P 

•OH 

CINCINNATI! 

I960 

■ 

5  5  5 

264.1! 

53.1! 

I.o! 

-  • 

j 

! 

! 

CHOTIN  1533 

5531*76 

!  6*955*70! 

1*3.0! 

50.0! 

9.0! 

-  » 

1343! 

24 .1 ! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

2 

5  5  5 

123.0! 

50.0! 

1.9* 

-  j 

1 

• 

! 

CHOTIN  1535 

52*3700 

5  69*5  5*  70! 

17C.0! 

50.0! 

9.0! 

-  » 

1348! 

1 6.0! DIESEL 

RU“P 

!  OH 

CINCINNATI! 

1962 

5 

•  i  i 

120.0* 

50.0! 

1.9! 

•  • 

5 

! 

1 

CHOTIN  1565 

5290419 

5  55355A70! 

111.1! 

50.3! 

9.0* 

-  • 

1317! 

17 .0! DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1963 

! 

5  5  5 

111.1! 

50. 3! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

CHOTIN  15*7 

5291107 

5  51355170! 

111.1! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

1317! 

14.4 'DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI! 

1963 

5 

5  5  5 

111.1! 

53. 0! 

1.6! 

! 

-  » 

1 

t 

1 

CHOTIN  1583 

52*173? 

•  5S3I5A70! 

111.1! 

53.  C! 

9.0! 

-  ! 

1317! 

15.7 !  DIES  EL 

PUMP 

!0M 

CINCINNATI! 

1963 

5 

5  5  5 

11 1.1! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

CHOTIN  1602 

5292707 

5  1  61  95  5*70! 

2J0.3! 

5ft. 0! 

9.0! 

-  ♦ 

2*71 ! 

1  7. 9! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1963 

! 

1  1  ; 

2 )C.O! 

*0.0! 

1.6! 

-  J 

1 

; 

! 

CHOTIN  1607 

!27*53 

5  553! 5170! 

111.1! 

50.0! 

9.3! 

-  • 

1317! 

14.4! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1963 

i 

5  5  5 

111.1! 

5C.0! 

1.8' 

! 

-  ; 

1 

« 

< 

CHOTIN  1652 

•531878 

5  55155*70! 

111.1! 

50.3! 

9.0! 

-  ! 

1317! 

15. 6! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI*! 

1963 

i 

1  1  1 

1H.1' 

*0.0! 

1.8! 

-  * 

1 

1 

! 

CHOTIN  1663 

52*5125 

5  13*355*73! 

264.0! 

5C.C! 

9.0! 

-  • 

2805! 

16.4! DIESEL 

PU**P 

!  OH 

CINCINNATI! 

196* 

i 

!  «  1 

264.1! 

50.1! 

1.8! 

-  1 

1 

1 

1 

CHOTIN  1652 

!2?aCo* 

•  1C3155A70! 

1’J.O! 

50.0! 

9.0! 

-  » 

1352! 

20.9!DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

i 

1  1  1 

178.1! 

50.1* 

1.6! 

! 

-  » 

* 

1 

2 

CHOTIN  2760 

•562634 

5  1  6:65  5*70! 

2*3.2! 

54.0! 

9.0! 

-  ; 

2330! 

19.1 ! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  1  1 

284.0! 

51.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

j 

J 

CHOTIN  7761 

•563*52 

»  171453*71! 

264.0! 

51. C! 

9.0! 

-  i 

3083! 

13.5JDI6SEL 

PUMP 

!  OH 

Cincinnati! 

1975 

i 

1  j  1 

264.0! 

51.0! 

1.3! 

-  • 

1 

1 

! 

CHOTIN  2762 

•563851 

*!  16025  5*70! 

264.0! 

51.0! 

9.3! 

-  • 

2?t  0! 

19.9*  DIESEL 

PUMPS 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

; 

1  ;  ; 

264.0! 

54.3! 

1.9! 

-  > 

1 

! 

j 

CHOTIN  27*3 

•564405 

5  1714*5*7*! 

264.  V. 

*1.3! 

*.0! 

-  » 

3083! 

19.9*  DIESEL 

PUMP 

•OH 

iltiCl^NATI  J 

1975 

i 

«  ;  1 

264.0! 

54.0! 

1.3! 

! 

-  • 

1 

1 

1 

CHOTIN  28*0 

5501021 

•  14*7!5*>3! 

264.0! 

51.0! 

5.0! 

-  J 

2964* 

1 7.0! DI ESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI ! 

1965 

2 

1  ;  ; 

26.. 0! 

54.3* 

1.9* 

-  ! 

1 

1 

! 

CHOTIN  23*2 

5504613 

*  14*7  5  5*705 

2*4. 3! 

54.o! 

*  .0! 

-  » 

2964! 

17 .0! DIESEL 

PU**P 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

t 

5  '  5 

>64. T 

*  1 .  C ! 

1.6! 

-  » 

1 

i 

! 

CHOTIN  2383 

!506C*5 

5  148755*70! 

2o4.C! 

*4. 0! 

*.3! 

-  ; 

2984* 

17.9 • 01 ESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

i 

;  1  1 

2*4.0! 

51-0! 

1.6« 

-  < 

1 

1 

! 

CHOTIN  26*4 

5529595 

5  1  4*7  5517''* 

2*1.0! 

51. C! 

9.0! 

-  ! 

2*64! 

1 7 . 4 • DI ESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

i 

1  ;  1 

264.0! 

*  l.C ! 

1.6! 

-  * 

1 

2 

! 

CHOTIN  2365 

•>19194 

5  155555*70! 

264.0! 

51.0! 

9.3* 

-  * 

29&4J 

1 8.9 ! DI ESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI ( 

1969 

t 

!  5  5 

264.0! 

51.0! 

1.6! 

-  * 

j 

1 

! 

CHOTIN  2356 

•519447 

!  158255173! 

3*4.0! 

51.  Ci 

9.0! 

-  » 

2964! 

18. 9! DI ESEL 

RUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969 

! 

1  1  1 

2*4.0! 

51.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

2 

CHOTIN  29«0 

5501023 

•  1516*5*70! 

264. A* 

51. 0! 

9.0! 

-  ! 

3070! 

1 7. 6 ! DI ESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

i 

1  1  1 

264.0! 

*1.0! 

1.6! 

-  * 

■ 

1 

CHOTIN  2981 

! 501024 

•  1  543*5*70! 

264.0! 

51.0! 

9.C! 

-  • 

3070! 

18.1  'OUSEL 

PUMp 

!0H 

Cincinnati! 

1965 

i 

2  1  1 

254.0! 

5i.C! 

1.6! 

-  * 

1 

! 

CHOTIN  2992 

•30467* 

5  154355*70* 

284.0! 

51.0! 

9.0! 

-  • 

RC70! 

17.3!01ESEL 

PUMP 

!0h 

CINCINNATI! 

1966 

j 

1  t  1 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

-  » 

1 

1 

CHOTIN  2953 

5506096 

!  1516*5*70! 

26 ..  )! 

54.0! 

9.0 ! 

-  • 

3070! 

1 7.0! 01 ESEL 

PUMP 

!0H 

Cincinnati! 

1966 

5 

1  1  t 

264.0! 

54. C! 

1.6! 

-  • 

! 

1 

CHOTIN  29*4 

•5095*6 

!  1 4  *7! 5*  70 ! 

264.0! 

51.0! 

9.0! 

-  ! 

3G73! 

18.6! D IESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i 

•  1  ; 

2*1.0! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

1 

CHOTIN  3380 

5529132 

!  1o75!5*70! 

264.0* 

54. C! 

9.3! 

-  * 

2954* 

21.7JDIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1970 

• 

1  11 

2*4.0! 

54.0! 

1.6! 

-  * 

1 

I 

CHOTIN  3980 

5529500 

!  17*7*5*70! 

264.0! 

54.3! 

*.0! 

•  * 

3145! 

21  .7! DIESEL 

PUMP 

•OH 

CINCINNATI • 

1970 

i 

5  •  ! 

284.0! 

54.0! 

1.6! 

-  • 

1 

! 

CHOTIN  *CX 

5550937 

!  72555*7*5 

4! 

54.0! 

3.0! 

-  * 

1242! 

19.4! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

i 

i 

5  5  5 

1  1  1 

•  !  ! 

?*. 4! 

54. C! 

1 

1 

1.6* 

l 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

« 

j 

! 

1 

1 

TAbLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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1VTCC!  DIMENSIONS  !D®AfT! 
NET  !C09?  JLZNGTH ! o^oTH ■  ! 

REGIS” ***** !  REG.  !  PEG.SLOAD-! 
TEP  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITY!  HIGH-  • 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  fIXEO  !  EQUIPMENT 
!////////!  POINT  !  LINE-1 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


TON-  'PAGE!  OVEP-!0VS»-! /////!  HORSE!  PASS-  '(LIGHT)!//////////////// 
NAGE  !  IV  !  *LL  !  ALL  SLIGHT!  ^OWER*  ENGEftS  !  (FEET)!  LINE-2 


!  V  £  S  S  6  L  ! 
!S  ! OPERATING  » 
!TC!  BASE  ! 
•AO!  LINE-1  ! 
!T D!//////////! 
!EE!  LINE-2  !* 


(18)  CHOTIN  TRANSPORTATION/ 

!NC- 

j  ii  i 
;  ii  j 
i  ii  ! 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

« 

1 

; 

1 

t 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

(CONTINUED) 

i  i  i  i 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

CHOTIN 

1280X 

! 5S2331 

!  $35 ! Sa70 ‘  99.4! 

S4.C! 

9.0! 

- 

2 

1242! 

17.2  '.OIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI I 

1973 

! 

•  !  !«9.5! 

54.0! 

1.6! 

; 

-  « 

1 

1  1 

1 

CHOTIN 

1380X 

•543410 

!  59o!5*70!  99.4! 

54. 0! 

9.G! 

- 

1 

1242! 

17.31DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  !  !  99. S! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  » 

1 

1  1 

CHOTIN 

1381X 

‘S43411 

*  59a*  3*  70!  9?. 4! 

54.0! 

9.0! 

- 

t 

1242! 

17.3' DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

!  !  !  >9.5! 

54.0! 

1.6* 

2 

-  » 

« 

1  { 

CHOTIN 

13S2X 

! 54341 2 

•  596  !5a70  •  39. 41 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

1242! 

13. 3! OIESEL 

°UMP 

•OH  CINCINNATI! 

1972 

!  *  !  33.5! 

S4.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

t  1 

CHOTIN 

1353X 

•543413 

!  59o!5A70!  99.4! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

1242! 

1 7.2! DIF  ,'L 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1972 

!  !  *93.3! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

1780X 

•501552 

•  1012*5470!  155.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

t 

1939! 

13. 0*DI£SEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1965 

‘  •  !  155.0! 

54.0! 

1.6! 

* 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

mix 

•501353 

!  1 01 2! 5a?0 !  155.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

1939* 

1 6.9* DI ESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1965 

!  !  !  155.0! 

54.  C! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

1782X 

!  50*962 

i  1012! 5a 70!  15S.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

■ 

1039! 

21.0!DI£SSL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1966 

!  !  «  195.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

1 

•  1 

CHOTIN 

1733X 

!50o216 

!  1 0?5 ! Sa70!  155.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

; 

1939! 

16.0 'DIESEL 

PUMP 

•OK  CINCINNATI! 

1966 

*  *  !  155.0! 

54.0! 

1.6! 

j 

-  » 

1 

»  l 

CHOTIN 

1734X 

!539599 

!  1  01  2!  S479!  15i.O! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

1939! 

16.9! OIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

!  !  !  155.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

-  * 

1 

1  1 

CHOTIN 

1  785X 

• 329C66 

!  553*  Sa7G!  155.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

; 

1939! 

1 8.7! DIESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI* 

1970 

•  !  •  155.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

1 

1  1 

CHOTIN 

1831 X 

5564404 

!  103415*70!  1S5.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

1965! 

13.7! DIESEL 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

197S 

!  !  !  195.0! 

54. C! 

1.7! 

; 

-  * 

1 

1  1 

CHOTIN 

1882X 

!5o5651 

!  103455A7C!  155.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

j 

1965! 

13.7  'DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

!  !  !  155.0! 

54.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

1 

1  1 

CHOTIN 

2081 X 

! 563214 

!  1163S5A70!  1?S.O! 

5-».C! 

9.0! 

- 

t 

2133! 

1 8.4 • DI £S£L 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1975 

*  !  1 75 .0! 

54.0! 

1.7! 

2 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

2082X 

! 544403 

!  1 1 63 !  5*70!  17S.0! 

54.3! 

9.0! 

- 

1 

2138! 

1 9. 0! DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

!  !  •  175.0* 

54.0! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

20S3X 

! 5451 72 

•  1163! 5*70!  175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

2158! 

18.5 ! DIESEL 

DUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1975 

!  !  !  175.0! 

54.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

t 

2  1 

CHOTIN 

20R4X 

! 545452 

!  1143*5470!  175.0! 

54.0! 

4.0! 

- 

j 

2188! 

1 8. 6*  DIESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1975 

!  !  !  1 75.0! 

54.  C! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

1  1 

CHOTIN 

2130X 

! 501 095 

!  1144J  5  4  70*  175.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

1 

2231  ! 

1 7.9! DI ESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1965 

!  •  •  175.0! 

54. C! 

1.6! 

» 

-  ! 

1 

1  1 

CHOTIN 

2131 X 

•501096 

!  1 1 44 ! 5A70 !  175.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

j 

2231! 

19.3JOIES6L 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1965 

I  •  !  175. C! 

54.0! 

I.o! 

1 

-  • 

1 

!  ! 

CHOTIN 

2182X 

! 50107 

•  11 5o! 5*73!  175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

j 

2231! 

17.8! DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1965 

•  !  !  175.0! 

54. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

l 

1  2 

CHOTIN 

21S3X 

! 501 098 

•  1144J5A70!  175.0! 

54.0! 

9.01 

- 

; 

2231  ! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1965 

•  !  !  175.0! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

CHOTIN 

21S4X 

•504630 

!  1U4!5A70!  175.0! 

54.0! 

9.0* 

- 

1 

2231  ! 

1 7.9 • DIEStL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1966 

1 

!  !  •  175.0! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  * 

i 

CHOTIN 

2185X 

! 504963 

•  114  4!  SA 70 !  175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

; 

2231  ! 

17. O'DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1966 

! 

!  •  !  175.0! 

54.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  t 

• 

CHOTIN 

2186X 

•  506214 

!  1144! 5*70!  175.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

! 

2231! 

13.6! DIESEL 

PUMP 

!0M  CINCINNATI j 

1966 

t 

!  •  !  175.0! 

54.0! 

I.o! 

; 

-  • 

1 

1  1 

1 

CHOTIN 

2137X 

! 50621 5 

!  1144*5470!  175.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

j 

2231  ! 

18.9J  DIESEL 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

1966 

i 

!  •  !  175.0! 

*4.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

!  ! 

! 

CHOTIN 

2183X 

•3C9597 

•  1144J5A70!  175.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

! 

22*1  ! 

17  .4  •  OIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

! 

!  !  !  175.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

“  ! 

1 

1  1 

! 

CHOTIN 

2139X 

•50959? 

!  1144*5479'  1"5.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

! 

2231  * 

17 .9JDTESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

1 

! 

!  !  !  175.0! 

54.3! 

1.6! 

1 

-  > 

1 

!  ! 

j 

CHOTIN 

2280X 

! 529582 

!  1 1  CO! 5#  7n!  175. 0! 

54.0! 

9.0! 

- 

; 

2231  ! 

17.0!0IESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1970 

1 

i 

!  !  !  173.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

•  1 

t 

!  ! 

i 

CHOTIN 

2231 X 

•529583 

!  1100*5*70!  175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

! 

2231  ! 

18. 0! DIESEL 

PUMP 

•OH  CINCINNATI! 

1970 

! 

i 

!  !  !  175.0! 

5  -  .  C ! 

1.6! 

; 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

CHOTIN 

2330X 

*523095 

!  1100!  5*70!  175.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

2210! 

20. 4'OIcScL 

«»UMP 

!0H  CINCINNATI! 

1970 

t 

j 

•  !  !  175.0! 

54.0! 

1.6* 

1 

-  ! 

1 

•  ! 

{ 

T  2 

i  - 

!  743!5A71!  19$. 0! 

35.0! 

4.0! 

- 

; 

1450! 

15.015"  OIESEL  0«IV£N10H  CINCINNATI! 

1961 

• 

i 

j 

!  !  !  195.0! 

1  it  1 

35.0! 

j 

1.8! 

; 

! 

; 

1 

•PUMP 

1 

1  1 

i  i 

« 

1 

(32)  CHOTIN/  SCOTT/  INC. 

» 

i 

1  11  1 

!  11  1 

1 

1 

; 

j 

; 

1 

1 

j 

1 

•  • 

!  i 

{ 

! 

CATERPILLAR 

•25879? 

!  66 ! 3*  3S !  93.0! 

25.5! 

5.0! 

700! 

-  ! 

30.3  *  NONE 

!L A  MANDEVXLLE! 

1949 

1 

i 

!  !  !  nO.O! 

25.5! 

5.C! 

1 

-  ! 

1 

1  1 

i 

CHARLOTTE 

1571331 

!  2C5  !  3*36 !  11 0.0! 

*4.0! 

7.9! 

2800! 

-  ! 

44.0! NONE 

!LA  mandevilleI 

1976 

i 

!  !  !  110.0! 

34.0! 

6.5! 

2 

-  * 

l 

!  ! 

OATTONA 

•560C90 

!  466J3A36!  UO.O! 

38.0! 

$.6! 

4300! 

-  ! 

38.0! NONE 

! LA  MANOEVILLE! 

1974 

i 

•  !  !  140.0! 

*5.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

1 

1  ; 

i 

JOSEPH 

CHOTIN 

•549164 

!  36  3 !  34 36 !  140. C! 

42. C! 

8. 0! 

6000! 

-  * 

44.6! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  • 

1973 

i 

!  !  *  HO.O! 

42.0! 

7.0! 

j 

-  ! 

1 

!  ! 

LIME  POCK 

! 533*04 

•  1 70*3*3*.*  P5.0! 

30. C! 

7.5! 

1  800! 

-  ; 

32. 0 ! NONE 

!LA  HANDEVILLt! 

1972 

i 

!  !  !  35.0! 

30.0! 

6.0! 

; 

-  ! 

1 

!  • 

LONS  0 

EACH 

•561513 

!  194*3435!  9^.3! 

30.0! 

9.4! 

3300! 

-  » 

*6.0! NONE 

!LA  MANOEVILLE! 

1975 

i 

!  !  !  96.5! 

30. C! 

*.3! 

! 

-  * 

1 

!  ! 

NOcJl  E 

C.  PAPSONAGf 

•558334 

!  371*3434!  1*8.0! 

44.  C! 

9.0! 

5000! 

-  ! 

49.3 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  • 

1974 

i 

!  !  !  11-5.0! 

44.0! 

9.0! 

1 

-  • 

1 

!  ! 

POCONO 

•641470 

•  173*3*16!  105.0! 

20.0! 

8.3! 

3000! 

-  ! 

41.0! NONE 

•LA  MANOEVILLE! 

1981 

i 

!  !  •  105.0! 

33.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

RIVERSIDE 

•66029? 

!  115*3*36!  70.6! 

2*..P! 

7.0! 

1  350  ! 

-  ! 

34 .0 • none 

SLA  MANOEVILLE! 

1983 

! 

i 

!  •  !  70.6! 

28.0! 

6.5! 

1 

-  • 

1 

!  * 

2 

SUGARLAND 

!  315199 

!  373!  3*36*  1*3.0! 

42. c« 

e.6! 

3375! 

-  • 

15.0! NONE 

!LA  MANOEVILLE! 

1968 

1 

i 

!  !  •  1*3.0! 

40.0! 

7.6! 

; 

-  ■ 

1 

!  ! 

i 

SC  19! 

0 

i  - — 

•  67o! 4441 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

1 5 .0! NONE 

•LA  MANOEVILLE! 

1979 

J 

j 

»  *  ■  195.0! 

33. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

1 

!  ! 

i 

SC  6446 

!  5  40378 

!  674S4A41!  195.0! 

**.0! 

9.0! 

- 

j 

1524* 

15. 3! NONE 

•LA  MANOEVILLE! 

1974 

! 

i 

!  *  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  • 

1 

!  ! 

! 

SC  6447 

•560379 

•  67&J4A41!  195.0! 

35. :• 

■9.C! 

- 

; 

1524! 

15 .O'NONE 

•LA  MANOEVILLE! 

1974 

2 

i 

•  !  »  19>. 0! 

25.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

l 

!  ! 

i 

SC  6448 

!  560330 

!  67614441!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

15.01KONE 

SLA  MANOEVILLE! 

1974 

! 

i 

!  !  !  195.0! 

*5.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

J 

!  ! 

1 

SC  6449 

5  560361 

•  67o!4A41!  195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

15. O'NONE 

!LA  MANOEVILLE! 

1974 

i 

i 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1  1 

! 

SC  6450 

J5603S2 

•  676!4A41!  19$. C! 

35. C! 

9.0* 

- 

i 

1524! 

IS. O'NONE 

!lA  MANOEVILLE! 

1974 

j 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

!  ! 

SC  7436 

•601927 

!  676*4441!  195.0! 

36.0! 

9.0! 

- 

1 

1524! 

15. 0! NONE 

•LA  MANOEVILLE! 

1979 

I 

!  !  *  195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

SC  7437 

!60192? 

!  676 !  4  A  4 1 !  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1524! 

15.0! NONE 

!LA  MANDEVILLEI 

1979 

! 

j 

•  •  !  195.0! 

*5.0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

!  ! 

! 

SC  2000X 

1603242 

!  729*4441!  200.0! 

35.0! 

11.8! 

- 

; 

1700! 

21.0! NONE 

!LA  MANOEVILLE! 

1979 

! 

i 

!  •  !  200.0! 

*5.0! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

•  ! 

1 

SC  2001 X 

! 603243 

!  729J  4441  •  20C. 0! 

35.0! 

11.8! 

- 

! 

1700! 

21 .0! NONE 

!LA  MANDEVILLEI 

1979 

! 

i 

•  !  !  200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1 

SC  1  SOX 

1555979 

!  79$ ! 5473 !  149.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

! 

1730! 

19.0! PUMPS/ 

COILS/ 

! L A  MANOEVILLE! 

1974 

! 

j 

!  !  !  149.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! D9L  OTM  S  SIDES 

!  ! 

! 

SC  1  SI  X 

•571637 

!  995! 5470!  149.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

! 

1723! 

19.0IPUMPS/ 

COILS/ 

!LA  MANOEVILLE! 

1976 

! 

i 

i 

i 

!  •  •  149.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

54. C! 

1 

1 

1.5! 

j 

» 

1 

i 

! 

-  ! 

! 

1 

*D9L  8TM  t  SIDES 
1 

1 

!  ! 

!  t 

!  ! 

! 

! 

1 

VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT* 
CODr!LEVSTH«BP;>T*f!  ! 


Sts!//////!/////!  cO  !  !////////!  POINT  ! 

PASfc!  OVt ?-!OVc»‘!/////!  KO»SE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
IV  *  ILL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEcT.)! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 
!  !  £$T  f  CARGO  HANDLING  iS  ! OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  |  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 


!TC!  BASE  !  TEAR  1 
!AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD !//////////!  OR 
!EE!  LINE-2  !*REBUILT 


(32)  CHOTIN/ 


SCOTT.  INC. 

(CONTINUED) 


SC  1*93 

•552326 

{  77J15A7''! 

1*5.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1311* 

19.0! PUMPS/  O0USLE  !LA 

MANDEVILLE! 

1973 

1 

< 

<  ij 

1*3.3! 

3?.  3! 

1.5! 

1 

-  » 

S30TT0M  t  SIDES  ! 

J 

SC  1531 

•62691J 

!  774! 5*73! 

1*5-0! 

35.0! 

*.0* 

-  » 

1475! 

16.5I0SL  PUMP/ 

COtLS/lLA 

M..HDEVILLE! 

1980 

i 

!  !  1 

1*5.0! 

>5.0! 

1.2! 

1 

-  » 

! 93L  3TM  i 

SIDE  ! 

! 

SC  1*92 

!©2©9J8 

•  774?  5*79! 

195.0! 

35. C! 

9.9! 

-  • 

147$! 

16.5! DSL  PUMP/ 

C0ILS/2LA 

MAOEVILLE! 

I960 

* 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

1 

-  ! 

•D3L  3TH  t 

SIDE  ! 

! 

SC  1933 

i 569779 

1  77315*79! 

195.0! 

5>.0! 

9.0! 

-  f 

14J9* 

16. 52 DSL  PUMP/ 

COILS/ !LA 

MANDEVILLE! 

1975 

J 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0* 

1-2! 

1 

-  • 

! DDL  3TM  S 

SIDE  2 

! 

SC  1904 

i 365730 

!  773! 5*79! 

1  *5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

1459! 

16.5I0SL  PUMP/ 

COXL3/2LA 

m*nd6v;lle! 

1975 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

« 

-  » 

!  D8L  37*  4 

SIDE  ! 

! 

SC  19Co 

1554732 

!  773! 5*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1439! 

16.5 ! DSL  PUMP/ 

COILS/'L* 

MANDEVILLES 

1976 

i 

!  !  ! 

195.0! 

33. C! 

1.2! 

1 

-  * 

•09L  dTM  A 

SIDE  • 

1 

J 

SC  1507 

•S69733 

i  773!  5A79! 

155.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

14*9! 

16.5J0SL  PUMP/ 

COILS/ !LA 

MANDEVILLE! 

1976 

t 

!  !  ; 

1  >>.0! 

*5.0! 

1.2! 

1 

-  • 

!d?L  btm  i 

SIDE  ! 

< 

SC  1903 

*  565734 

!  773! 5*79! 

1*5.0! 

35. C! 

*.0! 

-  » 

1439* 

16.5 ! DSL  PUMP/ 

COILS/SLA 

manoevilleI 

1976 

i 

1  1  1 

1*5.9! 

T5.0! 

1.2! 

■ 

-  ! 

•DBL  3TM  © 

SIDE  » 

« 

SC  1499 

•569735 

!  77315*70! 

155.0! 

J5.C! 

9.0! 

-  • 

1489* 

16.5 ! DSL  PUMP/ 

COILS/! LA 

MANDEVILLE! 

1976 

1 

i 

1  t  1 

1*5.0! 

*S.G! 

1.2! 

1 

-  ; 

! DBL  B7M  6 

SIDE  ! 

1 

1 

SC  1910 

! S23102 

!  795i5A7)i 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1S30! 

16.5!PUN(>Sc  COILS,  !LA 

MANDEVILLE! 

1970 

i 

!  !  t 

1*5.0! 

35.0! 

1-2! 

1 

-  • 

•OBL  3TM  i 

SIDES  ! 

1 

1 

SC  JCCL 

1555531 

!  15C2!5*79! 

297.©* 

54.0! 

3.5! 

-  < 

3070! 

19.0JPUMP S/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1974 

i 

1  1  1 

257.6! 

54.0! 

1.5! 

« 

-  » 

!D5L  STM  4 

SIDGS  ! 

2 

1 

SC  201X 

i 545977 

!  1 ©79! 5*79! 

2*7.©! 

5*.0! 

8.5! 

-  » 

3500! 

1 9.0! PUMPS/  COILS/  1LA 

MANDEVILLE! 

1974 

■ 

!  !  ! 

257.©! 

54. C! 

1.5! 

1 

-  J 

•D3L  0TM  t 

SIDES  • 

1 

SC  T32S 

•35597? 

!  1id6!5*70! 

297.6! 

54.0! 

3.S! 

-  ! 

3310! 

19.0! PUMPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1974 

1 

!  !  ! 

277.6! 

5-.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

•OBL  3TM  l 

SIDES  • 

1 

! 

SC  33JL 

•571237 

!  1  <551 S  5  *  70S 

2* 7.6! 

54.C! 

3.5' 

; 

3953! 

19.0!PUMPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1976 

1 

!  !  ! 

2*7.©! 

*4.0! 

1.5! 

1 

-  • 

IDOL  otn  4 

SIDES  ! 

1 

• 

SC  !C4X 

*571639 

!  T 3*715*70! 

2*7.©! 

54. C! 

6.5! 

-  f 

350©! 

19.0! PUMPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1976 

1 

!  !  ! 

2*7.6! 

54. C! 

l.S! 

1 

-  * 

!D8L  9TM  i 

SIDES  • 

1 

SC  305$ 

i 57163* 

!  1 352! 5*70* 

2*7.©! 

54.3! 

3.5! 

-  • 

3321! 

19.01PUMPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1976 

j 

1 

;  i« 

2*7.6! 

*4.0! 

1.5! 

X 

•  • 

!D8L  3T0  i 

SIDES  ! 

2 

SC  3C8L 

1 5*7740 

!  1303!  5*70! 

2*7.0! 

54.9! 

2.6! 

-  ! 

30*23 

1  * .0! PUMPS/  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1977 

* 

;  1  1 

2*7.0! 

54. C! 

2.0! 

1 

-  • 

!  DBL  2T«*  4 

SIDES  ! 

.  1 

SC  303S 

! 5*7741 

i  1 607  j  5*7oj 

2*7.0! 

54.0! 

t».o! 

-  » 

3307! 

1 9.0 !PUMP$j  COILS/  !LA 

MANDEVILLE! 

1977 

1 

j  «i 

2*7.3! 

54. C! 

2.0! 

1 

-  J 

!DBL  3TK  £ 

SIDES  ! 

1 

SC  309L 

•604712 

!  19R4!5*70! 

**’.•>! 

54.9! 

8.6! 

-  • 

2909! 

23. 0 !  PUMPS/  COILS/  ! », A 

MANDEVILLE! 

1979 

1 

1  11 

2*7.©! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  » 

•HEATER/  D3L  OTM  * 

• 

SC  311$ 

j  605C61 

!  20T4!5A70i 

2*7.6! 

54.0! 

9.0! 

i 

3910! 

23.01PUMP/COIL/HEAT-  !LA 

MANDEVILLE! 

1979 

1 

1  •  • 

2*7.6! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  « 

1ER/03L  BTH 

-SIDES! 

! 

SC  3 1 7 L 

•626012 

*!  1  503!  5A79! 

2*7.6! 

*4.0! 

10.0! 

-  ! 

3*04! 

19.0! DIESEL  PUMP/  'LA 

MANDEVILLE! 

1980 

1 

1  1  1 

2*7.©! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

•COILS/DJL 

SIDES  • 

! 

sc  ms 

*»6>©914 

*  1  397»5i79i 

2*7.6! 

54. C! 

1C.0! 

-  • 

4C59! 

1 9.010IESEL  PUMPS/  SLA 

MANDEVILLE! 

198C 

l 

!  !  ! 

2*7.6! 

54.0! 

2.9! 

! 

-  • 

! COILS/  091 

9TM  ! 

! 

SC  315L 

! 650268 

!  1 905! 5*70! 

3*0.0! 

54.  C! 

9.0! 

-  ! 

3*70! 

26.0! DSL  PUMP/ 

C0ILS/2LA 

MANDEVILLE! 

1982 

1 

1  1  1 

329.0* 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! HEATER/  D9L  STM  i 

2 

SC  317s 

i65C269 

i  1*05! 5**9! 

320.0! 

5-..C* 

9.0! 

-  ! 

4088! 

26.0SDSL  PUMP/ 

COXLS/'LA 

MANDEVILLE! 

1982 

t 

!  !  ! 

32c. 9! 

54. O' 

I.o! 

1 

-  ! 

JHEATER/  D3L  5TN  ! 

! 

SC  31*L 

ieS472i 

•  190515A70! 

32).  O' 

54.0! 

9.0! 

-  • 

3373! 

26.02DSL  PUMP/ 

C0XLS/1LA 

MANDEVILLE! 

1983 

1 

1  1  1 

370.0! 

54.0! 

1.©! 

1 

-  • 

•HEATER/  DBL  3TM  • 

! 

SC  320$ 

1654720 

i  i9C5i5*?9i 

320.0! 

5-.C! 

9.0! 

-  | 

4064! 

24.0I0SL  PUMP, 

COILS/! LA 

MANDEVILLE! 

1983 

• 

!  !  ! 

3*0.0! 

54.0! 

1.©! 

! 

-  » 

!H*ATSR/  OBL  OTM  » 

! 

S"  5 

•565731 

!  773! 5*79! 

1  *5.0! 

Jj.O! 

9.0! 

•  1 

1489* 

18. 5  ! DSL  PUMP/ 

COILS. !LA 

MANOEVILLE! 

1*76 

1 

j 

1  1  1 

!  1  ! 

1*5.0! 

1 

35.0! 

t 

1.2! 

1 

1 

i 

1 

! D3L  3TM  4 
! 

SIOE  1 

1 

! 

1 

(32)  CH9UPST,  DA'ON/ 

INC. 

1 

1 

!  !  • 

!  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

« 

! 

1 

1 

; 

2 

1 

i 

ELLA  C, 

'•3*91*3 

•  6311*02! 

102.©! 

?©.0! 

©.©! 

i?oci 

50! 

33.0iN0N£ 

!LA 

GALLIANO  ! 

1980 

l 

!  !  • 

K2.o! 

*©.C! 

5.C! 

! 

-  * 

! 

2 

! 

LOLITA  CHOUEST 

! 63467* 

!  ©©! 1 *02! 

1 J2. 6! 

?a.O! 

©.$! 

120C! 

45! 

33 • 0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1981 

* 

1  1  1 

1n2.o! 

26.0! 

5.0! 

• 

-  • 

! 

! 

! 

SIDNEY  C. 

i 5*©P2? 

!  77!  1*07! 

110.5! 

2©.C! 

7.0! 

1200! 

50! 

34.3JN0NC 

!LA 

GALLIANO  ! 

1981 

) 

1 

1  1  1 

i  i  i 

110.7! 

1 

26.0! 

6.0! 

1 

1 

| 

1 

{ 

i 

! 

2 

! 

! 

C32)  CHOUEST/  EDISON 

i 

OFFSHORE!/  INC. 

!  •  ! 

1  1  1 

1 

! 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

t 

! 

j 

JETTY  CHOUEST 

•©CC455 

'•  20?!1  *92! 

1 7. .0! 

4U.0! 

ic.oi 

joooi 

4doi 

44.0  j  NONE 

Ila 

larose  i 

1978 

1 

1  1  1 

1*4.0! 

*9.  C! 

9.0! 

t 

-  • 

{ 

1 

! 

CAROLYN  CHOUEST 

•5'oC73 

i  1 t  *C2 i 

144.0! 

3».u! 

12.0! 

2259! 

530! 

44. 0! NONE 

Ila 

LARQSF  ! 

1977 

! 

1  1  2 

1*0.0! 

3*.C! 

7.C! 

1 

-  j 

! 

j 

1 

1 

DAMON  CHOUEST 

•  93613  6 

•  3.4!lAvi2i 

217.5! 

50.9! 

15.0! 

9900! 

1792! 

77.0! NONE 

Ila 

LAROSE  i 

1986 

1 

1  1  • 

24  2.C! 

52.  C! 

11.0! 

• 

-  * 

i 

! 

! 

D X NO  CHOUfST 

1 655627 

!  29011*02! 

1*6. S! 

44.0! 

12.0! 

212oi 

500! 

40.01NONE 

!LA 

LAROSE  ! 

1983 

1 

1  1  1 

1*©.)! 

44.0! 

7.0! 

1 

-  1 

1 

1 

( 

DIONNE  CHOUEST 

! 579581 

!  1M!tA0?! 

15©.*! 

40. C! 

13.0! 

2250! 

200! 

44.01N9NE 

•LA 

LAROSE  ! 

1977 

1 

!  !  ! 

12C. 0! 

49.0! 

B.C! 

1 

-  I 

1 

1 

1 

EDDIE  CHOUEST 

j  ©52225 

•  201*1*02! 

1<©. 6! 

44.  Cl 

12.9! 

225oi 

500! 

40. oj  NONE 

iiA 

LAROSE  i 

1982 

1 

!  !  ! 

1*6.0! 

44.C! 

7.0! 

1 

-  • 

! 

1 

! 

JOSEPH  CHOUEST 

•639509 

!  63*1*02! 

111.5! 

2©.C! 

9.0! 

V  200 ! 

200! 

3J.G1N0NE 

Ila 

LAROSE  ! 

1961 

2 

!  !  ! 

115. C! 

26. C! 

6.0! 

-  • 

! 

! 

1 

LOLITA  CHOUEST 

•61 366? 

•  6©!1 A )?! 

122-0! 

?©.C! 

12.9! 

1 200! 

200! 

33.9! NONE 

•LA 

LAROSE  ! 

1979 

1 

j 

1  1  1 

i  i  i 

110. C! 

1 

26.0! 

1 

6.0! 

1 

1 

1 

-  ! 

{ 

1 

1 

1 

1 

2 

! 

(32)  CHRIS  PUSH*CAT/ 

INC. 

1 

1 

!  !  ! 

1  1  1 

1 

j 

1 

1 

i 

j 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

* 

! 

! 

CHRIS 

‘243R12 

!  2©'i  JA34! 

45.7  i 

15.9! 

5.2i 

609! 

-  ! 

12.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1954 

1 

i 

!  •  ! 

1  1  1 

*9.0! 

1 

1©.C! 

5.0! 

1 

1 

-  ! 

1 

• 

! 

1 

2 

1 

i 

(29)  CHRO* ALLOY  AMERICAN 

2 

C  ORP ! 6®  AT  ION 

1  1  t 

i  •  i 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

NARF 

!S<553? 

!  ?9'3*34* 

©1.3! 

2..0! 

8.5! 

503! 

•  1 

30.0 ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  i 

1974 

J 

1  i  1 

;  ;  i 

©5.0! 

1 

24.9! 

1 

9.5! 

1 

1 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

l 

\ 

J 

(15)  CINDY  LOU  FLEET/ 

INC 

1 

.  i 

!  !  ! 

1  !  ! 

i 

1 

t 

1 

1 

» 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

F.P.C.  2 

!  2  45 1 44 

»  7)115*7''! 

1*0.0! 

59. ol 

ic.oi 

-  i 

2069* 

30. 1 SDXESEL  PU"P/  ST**! 

j 

1953 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  • 

1*5.0! 

1 

50.  0! 

1 

2.0! 

1 

■ 

2 

J 

•HEATING  COILS  ! 

!  ! 

i 

! 

i 

(03)  CIRCLE  LINE  -  nCMTSEElNU 

!  !  1 

!  !  ! 

1 

1 

1 

{ 

1 

! 

1 

• 

1 

1 

» 

1 

! 

1 

1 

YACHTS/  INC. 

! 

•  '  ! 

! 

1 

1 

i 

i 

j 

! 

! 

CAPT.  LOS 

1562420 

i  3©iiA2oi 

46.7! 

15.1! 

©.8! 

1471 

80* 

17.0! HAND  WINCH 

HOSE  !NY 

NEW  YORK  2 

1975 

S 

!  !  ! 

©ti.O! 

15.1! 

4.©! 

1 

-  ! 

5600M 

! 

J 

CIRCLE  LINE  VII 

•235544 

!  t?3! 1 A1A* 

151.5! 

23.3! 

6.0! 

1220! 

-  ! 

23.0IN0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1942 

1 

1  !  ! 

160.0! 

23. 3! 

5.0! 

1 

465! 

( 

! 

! 

CIRCLE  LINE  VIII 

12563©? 

1  1278UUJ 

141.5! 

73. J! 

7.0! 

*00! 

-  J 

23.0INONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1942 

! 

S  !  ! 

t?5.0! 

2  3.3! 

©.0! 

! 

479! 

1 

! 

! 

CIRCLE  LINE  X 

1262279 

I  20511*14! 

151.5! 

23.  J! 

6.©! 

*09! 

-  ! 

23.  0*!N0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1944 

1 

!  !  ! 

1©0.3! 

23. 3! 

6.0! 

! 

492! 

1 

! 

! 

l 
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VESSEL  N*HE  AND  NU"3ER 


!  !VTCCi  DIMENSIONS  ! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 3®DTH! 
"! REGIS-! **••!  REG-  !  »tG.< 
!  TER  !  SEE!//////!/////! 
•  TON-  !p*G; !  OVEP-JOVEP-! 
!  NA 6E  !  IV  i  »LL  !  ALL  ! 


9»AFTJ  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !5  lOPERATING  !  ! 

LOAD-!  !  CAR60  !  FIXED  »  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ‘  YEAR  ! 

£0  !  Kill II III !  POINT  ‘  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  9UILT  ! 

HUH  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)!T///////////////!TD!//////////»  OR  • 
LIGHT'  POWER!  ENGSQS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£ !  LINE-2  !*REBUILT! 


TA9l.e  2  -  OfSCA::>TION  Of  VESSEL. 
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SN6R! 

DISTS  OPERATOR 


_  !  COAST 

VESSEL  WAKE  AND  NU*dEP  »  GUARD 

!  NUH3£» 


(C?)  CITICORP 

i 

i 

LEASING  CALEYSK'A, 

INC.) 

i 

(CONTINUED) j 

SE8  125 

! 580*57 

SER  1?o 

! 56085* 

SER  1«0 

1 550262 

SER  191 

1589503 

SEP  201 

i 555517 

SFR  202 

!55e?18 

SER  205 

•553S19 

SFR  204 

15S3E20 

SER  205 

*553321 

SER  2C6 

•5*8322 

SER  207 

! 553823 

SER  2C3 

!55««24 

SER  2C9 

*!  353  *25 

SER  210 

! 553*26 

SER  211 

!559?27 

SER  212 

1 $53228 

SER  213 

1555329 

SER  214 

1 5*6?3C 

SER  215 

1 553*31 

SCR  216 

!  58uf 63 

SEP  213 

1 56G865 

SER  219 

i 56C866 

SER  222 

! 560859 

SER  223 

1560870 

SER  224 

! 560E 71 

SER  225 

1 580872 

SER  229 

j 550*76 

SER  232 

*!  55C879 

SER  234 

*560831 

SER  235 

! 55088? 

SER  2T6 

1580233 

SER  237 

j  56C634 

SER  238 

1550835 

SR®  239 

j  550836 

SER  240 

! 56C!37 

SER  241 

1 360P38 

SER  24/ 

! 55C839 

SER  243 

j 580890 

SER  244 

!S6C*91 

SER  245 

•560592 

SER  246 

1 6T28S3 

SER  301 

1556434 

i 

SER  3C2 

i 

! 558435 

SER  303 

j  5*6436 

SER  3P4 

! 556487 

SER  305 

*1  556433 

SER  306 

1 557657 

SER  307 

155755* 

SER  308 

! 5*7659 

SER  309 

1557860 

SER  310 

j 557661 

SER  311 

•557662 

SER  312 

‘557663 

SER  313 

1557664 

! VTCCi  DI-FNSICNS  !DRAfT!  ICAPACITY1 

NET  |CCO“ !Lf VSTH!3P07H1  !  • 

REGIS- !•••*!  R-G.  !  P=G.!LOAD-!  !  CARGO  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  Eo  |  !////////' 

TOW-  ! PAGE!  OYrc-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ' 
HASE  !  IV  !  ALL  *  ALL  'LIGHT!  POWER!  EN6ERS  i 


!  !  !  !  ! 

•  i  •  i  i 

it  iii 

!  !  fii 

!  !  !  i  ! 


HIGH-  !  !  v  £S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  -!S  !  OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPHENT  !TC*  BASE  !  VEAt  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
(LI6HT) J / ///////// //////!TD! /// ///////  !  OR  « 


(FEET)* 

LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBUZLT! 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

i  i 

j  j 

1003!4A41 

200.0 

35.C! 

9.0! 

t 

2  ?3.0 

35. C! 

2.0! 

100S!4A41 

200.0! 

S5-0* 

9.C! 

j 

2C0.0! 

35. C! 

2.0! 

10C814A41 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

i 

200.0! 

33.0! 

2.0! 

946J4A46 

200.0* 

15.0! 

9.0! 

l 

20C.0! 

35.0* 

1.9! 

1031 !  4*4,1  £  195.0! 

33. C* 

5.0! 

! 

195.0! 

T5.C! 

1.6! 

1031 !  4641 

1*95.0! 

>5.0! 

9.0! 

! 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

103114441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1031J4A41 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

1031*4441 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

103114441 

195.0* 

33.0! 

9.0! 

• 

19S.0! 

15.0! 

1.6* 

1031 *4441 

195.0! 

’5.0! 

9.0! 

i 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

1031 14441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

195.0* 

15 .0! 

1.6! 

103114*41 

1 95.0! 

35. C! 

7.0! 

l 

19S.0! 

35.0! 

1.6* 

1031 144A1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

195.0! 

3  5.2* 

1.6! 

1031  14441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

195.0! 

75.C! 

1.6! 

1031! 4A41 

195.0! 

■*5.0! 

9.0! 

1 

195.0! 

’5.C! 

1.6! 

1031  14441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1 >5.9! 

35.0! 

1.6! 

1031 14441 

1  >5- 0! 

35.0! 

9.0! 

■ 

195.0! 

V  .0! 

1.6* 

1031 ! 4441 

195.0! 

’5.0! 

9.0! 

i 

1 >5.0! 

35.0! 

1.6! 

1031  14441 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

; 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

1031!4441 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1>$. 0! 

35. C! 

1.6* 

1031*4441 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

i 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

1031 1 4441 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

1031 14441 

155.0* 

*5.C! 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1031  14441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

t  t 

105.0* 

35.0* 

1.8! 

103114*41! 

195.01 

35.0* 

9.0! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.0* 

1031 14441 i 

19S.3! 

35.0* 

«.0! 

1  1 

196.0! 

35.0* 

1.6! 

1031  *44  41  ! 

19  5.0* 

35. C* 

9.0! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

103114441 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1031 1  4 A4l  i 

1>5.C! 

35.  C! 

9.0! 

1  I 

195.0* 

35.0! 

1.8! 

1 03 1 1 4441 J 

193.0! 

35.0* 

9.0! 

!  1 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

1031  14441  « 

195.0! 

35.0* 

*.0! 

!  » 

U5.0! 

35.0! 

1.6! 

1031 14441  ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

•  i 

195.0! 

35. C! 

1.6* 

1 C2 1 ! 4441 ! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

j  i 

195.  J! 

35. C* 

1.6! 

1 0'*  1 !  4*  41  ■ 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

i  i 

195.0* 

35.0* 

1.6! 

103114441! 

195. C! 

35.0! 

9.0* 

i  • 

1°  5.0! 

35.C! 

1.6! 

103114441 1 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

j  i 

1«5.0! 

35.0! 

i.oi 

1031  1*4441  1 

195.0! 

■*5.0! 

9.0! 

1  1 

19$. 0* 

35. J! 

1.0* 

1031*4441! 

1>5.0! 

T5.C! 

9.0! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6' 

1031 14441 • 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

J  i 

1*5. 3* 

35.0! 

1.6! 

983*44451 

195.0* 

15. 0! 

9.0! 

i  i 

1 9$.  0! 

33.0! 

1.7! 

1 0?4  j  4A4sl 

195.0! 

35. G! 

9.C! 

1  ! 

1>5.0! 

75.0! 

1.9« 

10241444M 

1*3  5.0! 

35.0! 

9.0 ! 

1  1 

195.0! 

’5.0* 

1.9* 

102414446! 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

!  ! 

195.0! 

’5.0! 

1.9! 

107-144441 

135.0* 

*5.C! 

9.0! 

i  * 

1 *5.0! 

35.0! 

1  .9* 

102414446! 

19S.J! 

*3.0* 

9.0! 

t  i 

1>5.0! 

3  5.C! 

1.9! 

1024! 4A 46' 

1*5.0! 

35.0* 

9.0! 

!  j 

D5.0! 

iS.O! 

2.0* 

1 )24!4445! 

195.0! 

75.0! 

9.0* 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1024*4448! 

1 )>.0! 

1$.  0! 

9.0! 

!  ; 

195.0! 

73. C! 

2.0! 

1 024 14A48  * 

193.0! 

i$.0! 

9.0! 

!  i 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

1 0?  4 ! 4 A48 ! 

193.0* 

35.0! 

9.0! 

j  « 

19 3.0! 

35.0! 

2.3! 

1024144461 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

i  i 

1*5.0! 

35. C! 

2.0! 

1u24!4A46! 

1*3.0! 

35.C! 

9.0! 

!  ; 

195.0! 

15.3! 

2.0! 

1024 14 A  48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i  ; 

1*5.0! 

75.0* 

2.0! 

»  J!| 

!  ill 


- 

1 

1 

1660! 

17.0SN0NE 

- 

1 

1 

1660! 

—  1 

17.0SN0NE 

- 

1 

1 

1 66  Of 

.  1 

17.0!N0NE 

- 

2 

1 

1600! 

1 7. 0! NONE 

- 

| 

1 

1530l 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

—  t 

17.0 1n0NE 

- 

1 

1 

1530! 

17.0! NONE 

- 

1 

2 

1530! 

—  1 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

17.0* NONE 

- 

2 

1 

1530! 

_  t 

17.0 ! NONE 

- 

2 

1 

1530! 

_  1 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

—  1 

1 7.0! NONE 

- 

1 

2 

1530! 

_  1 

17.01N0NE 

- 

1 

1 

1520! 

17. 0 ! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

_  1 

17.0! NONE 

- 

1 

2 

15302 

17.0! NONE 

- 

t 

1 

1530! 

17.01N0NE 

- 

1 

2 

1530! 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

17.0JN0NE 

- 

1 

j 

1530! 

17.0! NONE 

- 

2 

j 

1530! 

1 7.0! NONE 

- 

1 

2 

1530! 

u.oInone 

- 

t 

1 

1530! 

! 

17.0'NONE 

- 

1 

1 

1530! 

17.01N0NE 

■ 

- 

1 

• 

1530* 

•  j 

. 

1 7.0! NONE 

- 

; 

2 

1 530! / 
—  1 

17.0! NONE 

1 

- 

1 

i 

1530! 

-  1 

• 

1 7. 0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

•  1 

17.o1nONF 

1 

- 

1 

t 

1530! 

. 

17.3! NONE 

1 

- 

1 

1 

1530! 

17.0JNONE 

- 

1 

j 

1530! 

17.0! NONE 

- 

» 

j 

1530! 

1 7.0! NONE 

- 

2 

1 

1 53ol 

17.0! NONE 

- 

1 

; 

15SC! 

17,0! NONE 

- 

; 

« 

1530! 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

17 .0! NONE 

- 

j 

2 

1530* 

17.0! NONE 

1 

- 

1 

1 

1530! 

1 7 • 0! NONE 

- 

1 

1 

1530! 

17 .0! NONE 

- 

1 

1 

15SQ! 

17.05NONE 

- 

1 

1 

14R8! 

16.0SN0NE 

■ 

- 

1 

1 

1476? 

I 

17.0! NONE 

- 

■ 

1 

14?6! 

W.olsONE 

- 

1 

1 

1426! 

1 7.0! NONE 

- 

1 

1 

1426! 

17.0'NONE 

- 

1 

1 

14?6! 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1426? 

17,0! NONE 

- 

1 

1 

1 4?6 1 

17.0! NONE 

- 

1 

1 

1426* 

1 7 .0 ! NONE 

- 

j 

1 

14261 

17.0'NONE 

- 

1 

2 

1426! 

17.0! NONE 

- 

2 

2 

U?6l 

1?.0!N0NE 

- 

! 

1 

142o! 

■  2 

17.05N0NE 

1 

- 

1 

1426! 

I 

1 7 . Q!N  ONE 

! 

! 


!LA  NEW  !  1975  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1975  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  new  I  1975  ! 

!  ORLEANS  2  ! 

!LA  NEW  2  1975  2 

!  OPLEANS  2  1 

!LA  NEW  !  1974  ! 

!  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  2  1974  2 

!  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  !  1974  2 

!  ORLEANS  2  2 

SLA  NEW  2  1974  2 

2  ORLEANS  2  2 

2  LA  NEW  2  1974  2 

!  ORLEANS  2  2 

2LA  NEW  2  1974  2 

!  ORLEANS  2  I 

21 A  NEW  2  1974  2 

2  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  2  1974  * 

!  ORLEANS  2  2 

2 LA  NEW  2  1974  2 

2  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  !  1974  2 

2  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  2  1974  ! 

!  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  J  1974  | 

2  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  2  1974  2 

2  ORLEANS  2  ! 

!LA  NEW  •  1974  ! 

2  ORLEANS  2  ! 

!LA  NEW  2  1974  ! 

!  ORLEANS  2  2 

2LA  NCV  2  1975  2 

!  orl:ans  s  i 

!LA  NEW  2  1975  ! 

!  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  !  1975  2 

!  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  2  1975  ! 

2  ORLEANS  2  ! 

!LA  new  I  1975  ! 

2  ORLEANS  !  2 

!LA  NEW  J  1975  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

i LA  NEW  I  1975  * 

!  ORLEANS  2  J 

!IA  NEW  !  1975  ! 

!  OPLEANS  2  ! 

21A  NEW  1  1975  ! 

!  ORLEANS  !  2 

!IA  NEW  !  1975  J 

!  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  2  1975  J 

!  ORLEANS  2  J 

SLA  NEW  J  1975  I 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  l  1975  ! 

J  OPLEANS  J  1 

2LA  NEW  J  1975  ! 

2  ORLEANS  (  J 

SLA  NEW  2  1975  ! 

!  ORLEANS  2  I 

SLA  NEW  2  1975  ! 

!  ORLEANS  1  ! 

SLA  NEW  2  1975  2 

!  ORLEANS  !  J 

!LA  NEW  «  1975  2 

2  OPLEANS  J  t 

!LA  new  2  1975  ! 

2  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  1  1975  ! 

!  ORLEANS  2  ! 

2LA  NEW  !  1975  J 

!  ORLEANS  2  2 

2LA  NEW  !  19«1  2 

!  ORLEANS  !  ! 

2LA  NEW  i  1974  ! 

!  ORLEANS  *  ! 

!LA  Ne w  !  1974  2 

2  OPLEANS  •  • 

!IA  NEW  •  1974  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  J  1974  ! 

!  ORLEANS  2  2 

!LA  NEW  !  1974  2 

!  ORLEANS  !  ! 

2LA  NEW  J  1974  J 

2  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  !  1974  J 

!  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  J  1974  2 

!  OPLFAMS  !  2 

SLA  NEW  !  1974  2 

2  ORLEANS  J  2 

SLA  NEW  !  1974  1 

!  ORLEANS  !  J 

SLA  NEW  •  1974  ! 

J  ORLEANS  2  ! 

SLA  NEW  j  1974  ! 

!  OPLEANS  l  ! 

SLA  NEW  •  1974  2 

!  OPLEANS  !  ! 

!  2  2 

1  !  ! 


TA0LS  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

OISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  i 

1  NET  1  CODE  1 LENGTH 1 &RDTH* 
“! REGIS”! *•**!  REG.  1  »6G.l 
1  TER  1  SEE!//////*/////! 
1  TON-  IPAGs!  OVER”! OVER-! 
!  NAGE  1  IV  1  ALL  !  all  ! 

DRAFT! 

i 

LOAD-' 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

a 

CARGO  ! 
////////! 
PASS—  ! 
SN5ERS  ! 

HIGH”  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  • 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE”1  !  QUILT  * 

(LIGHT) ! //////////////// !TD! //////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !££!  LINE-2  !*RE3UILT! 

(07)  CITICORP 

i 

i 

LEASING  (AIEYSkI As 

a  a  a  a 

1  |  a  a 

2  ii  a 

a 

a 

a 

a 

j 

a 

a 

i 

i 

a 

a 

a 

INC.) 

a 

1  II  s 

• 

a 

a 

a 

(CONTINUED)! 

1  1  1  1 

a 

a 

a 

SER  314 

*557665 

1  1024*4*46!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

17.0! NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1  1  195.0! 

35.0* 

2.0! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

a 

SER  315 

1557666 

1  102414A46!  195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1426! 

17.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1974  ! 

i 

!  1  1  19S.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

a 

ORLEANS 

t 

SER  401 

1557382 

1  106314A46*  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

17 .oj  NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  a 

a 

2 

ORLEANS 

a 

SER  4G? 

1557390 

■  106314A46'  230.3! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1426! 

1 7 .0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1974  • 

i 

1  !  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  • 

2 

a 

ORLEANS 

t 

SER  412 

1557393 

1  106314A46!  230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

17.0*  NONE 

!L* 

NEW 

1974  ! 

j 

!  !  1  200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  « 

t 

a 

ORLEANS 

i 

SER  414 

1557395 

1  106314*46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1426! 

1 7.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

1  1  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  a 

a 

a 

ORLEANS 

a 

SER  415 

*13573  96 

1  1063 ! 4A46 !  2"0.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

1426! 

17.01NONS 

Ila 

NEW 

1974  ! 

t 

!  1  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

a 

ORLEANS 

i 

SER  417 

i 557663 

•  10c3!4A46!  203.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1426! 

17.O1N0KC 

!LA 

NEW 

1974  ! 

2 

!  1  ■  200.0! 

35.0* 

1.6! 

•  » 

2 

a 

ORLEANS 

a 

SER  419 

*1557670 

*  106314A46!  200*0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1426! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  1 

a 

1  1  !  230. 0! 

35.0! 

l.o! 

-  » 

2 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1043 

j 544490 

1  1003!4»46!  203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0* NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

j 

!  1  1  200.0! 

35.0! 

2.0* 

-  2 

2 

i 

ORLEANS 

i 

SER  1 1 0B 

1544496 

1  100814A46!  203.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1600? 

17. ol NONE 

!LA 

SEW 

1973  ! 

a 

1  1  *  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

a 

■ 

ORLEANS 

a 

SER  1128 

j  544498 

1  1008!4A*6!  2C0.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

i 

1  !  1  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

2 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1148 

1 544500 

1  100314A46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600* 

17.01N0NE 

it* 

NEW 

1973  » 

a 

!  1  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

a 

2 

ORLEANS 

a 

ser  me 

j  544501 

•  100814A46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

t 

1  !  1  203.01 

35.0! 

2.0! 

-  a 

i 

2 

ORLEANS 

a 

SER  1229 

1544508 

1  1003*4*46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600* 

17.0! NONE 

ii* 

NEW 

1973  ! 

a 

1  1  1  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

a 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1268 

1544512 

1  100814A46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973  *! 

a 

1  !  1  200.0! 

35.01 

2.0! 

-  j 

■ 

a 

ORLEANS 

! 

SER  1259 

! 544514 

!  1C0314A46!  200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1600! 

17.0 !  NONE 

■LA 

NEW 

1973  ! 

a 

1  1  1  200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  J 

j 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1290 

*1544515 

1  100814A46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600* 

17.0 ! NONE 

it* 

NEW 

1973  1 

a 

1  1  1  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

a 

a 

ORLEANS 

a 

SCR  1309 

*1544516 

!  100814*445  200.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0!N0NE 

•LA 

NEW 

1973  *! 

a 

1  1  *  200.3! 

35.0! 

2.0! 

-  a 

2 

a 

ORLEANS 

2 

SER  131 P 

*154451  7 

•  100514*46!  220.0! 

35.3* 

9.0! 

- 

1600! 

17. ol NONE 

Ila 

NEW 

1973  *! 

a 

1  1  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

• 

l 

ORLEANS 

! 

SER  132^ 

•544513 

!  100814A461  200.0! 

35.0* 

9.0L 

- 

1600! 

17. 0! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  » 

j 

! 

ORLEANS 

a 

SER  134B 

*1544520 

1  100814A46!  2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01N0NE 

SLA 

NEW 

1973  i 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0* 

-  » 

i 

! 

ORLEANS 

a 

SER  135P 

■544521 

1  100314A46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

•LA 

NEW 

1973  ! 

! 

!  !  *  200.3! 

35. C! 

2.0* 

-  ! 

! 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1368 

1544522 

!  1 OOo! 4*46 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7. 01N0NE 

!LA 

NEW 

1973  1 

a 

1  !  !  200.3! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1379 

!  S44523 

•  1005*4*46!  230.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

a 

leOO! 

17.0! NONE 

•LA 

NEW 

1973  *! 

i 

!  !  !  200.0! 

75.  C! 

2.0! 

i 

-  ; 

; 

j 

ORLEANS 

! 

SER  1386 

i 544524 

!  1003! 4A46!  230.0! 

35. G* 

9.0* 

- 

a 

1600! 

17.0JN0NE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0* 

2.0! 

a 

-  » 

; 

! 

OPLEANS 

! 

SER  1398 

1544525 

!  100314*46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1600! 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  2 

a 

ORLEANS 

! 

SER  1408 

1544526 

!  1003! 4445!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1600! 

17.01N0NE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

T5.0! 

2.0! 

a 

-  « 

• 

! 

ORLEANS 

! 

SER  1518 

1549438 

!  10C3S4A46!  200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16001 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973  • 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  a 

| 

; 

ORLEANS 

! 

SER  1538 

1549440 

!  10C8! 4A46J  2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

17 .0 j  NONE 

it* 

NEW 

1973  J 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  • 

a 

! 

ORLEANS 

a 

SER  1558 

1549442 

!  100354*46!  200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

a 

1600! 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973  1 

a 

!  !  !  20C.0! 

35.0! 

2.0* 

t 

-  j 

2 

! 

ORLEANS 

» 

SER  1563 

1549443 

!  100814*46!  200.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

a 

1600! 

1 7.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

j 

!  !  !  200.0! 

35. C! 

2.0! 

a 

-  • 

t 

2 

ORLEANS 

! 

SER  1599 

1549446 

!  1 008 ! 4*46 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

HOO! 

17.01N0NE 

iiA 

NEW 

1973  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

2 

! 

OPLEANS 

! 

SFR  1 6  0  B 

1549447 

!  1008*4*46!  200.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

1 7 • 0 ! NONE 

•LA 

NEW 

1«73  ! 

; 

!  !  *  200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

j 

i 

ORLEANS 

a 

SER  1768 

*1560848 

•  100814A41 !  200.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

a 

1660! 

17.01N0NE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

j 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  * 

! 

2 

ORLEANS 

! 

SER  1778 

1380849 

!  1 003 ! 4*41 1  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1660! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

; 

!  !  !  200.0! 

35. C! 

2.0! 

a 

-  • 

a 

! 

ORLEANS 

! 

SER  1788 

*1560850 

!  1008! 4*41 !  230.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

a 

i6*.o: 

17.01N0NE 

SLA 

NEW 

1975  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  a 

2 

2 

ORLEANS 

! 

SER  1790 

1560851 

!  1008!4A41!  200. 0! 

33.0! 

9.0! 

- 

i 

1660! 

17.01  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

! 

!  !  !  20C.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

a 

ORLEANS 

! 

SER  1818 

1560853 

!  1003*4*41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1660! 

17.oihONE 

SLA 

NEW 

1975  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  • 

2 

2 

ORLEANS 

a 

SER  1828 

1560854 

!  100854*41  !  2C0.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1660! 

17. ol NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

! 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  • 

i 

2 

ORLEANS 

! 

SER  1838 

1*560855 

!  1008! 4*41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1660! 

1 7 . 0  S NONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

2 

!  !  !  200.0! 

33. C! 

2.0! 

! 

«  » 

a 

a 

ORLEANS 

a 

SER  1848 

*1560856 

!  1009*4*41!  20C.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1660! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

; 

!  !  !  200.3! 

25.0! 

2.0! 

a 

-  a 

a 

j 

ORLEANS 

! 

SER  1878 

*1560359 

!  100814*41!  20C.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

a 

1660! 

17 .0!  NONE 

tLA 

NEW 

1975  ! 

2 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

• 

; 

ORLEANS 

! 

SER  1888 

*1560860 

!  100814*411  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1660! 

17.0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

; 

1  !  !  200.0* 

35.0! 

2.0! 

a 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

j 

SER  1898 

'.560861 

1  100814*41!  29C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1660! 

17.0! NONE 

SLA 

NEW 

1975  *! 

a 

!  !  !  20C.0! 

35. C! 

2.0! 

a 

-  • 

; 

! 

ORLEANS 

! 

SER  402R 

*1557333 

!  1 063 !  4*46 !  23C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1426! 

17.0!NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

• 

i  1  !  200.0! 

35.0* 

1.6! 

a 

-  2 

; 

! 

ORLEANS 

! 

SER  4033 

1 557384 

!  106354*46 !  200.0* 

35.0* 

9.0! 

- 

a 

142e! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

!  !  !  200. 0! 

35.0! 

1.6* 

a 

-  j 

i 

ORLEANS  i 

SER  4048 

1557385 

*  1063*4*46!  203.0! 

55-0! 

9.0! 

- 

a 

1426* 

17.01NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

2 

!  !  !  200.0! 

35-0! 

1.6! 

i 

-  ; 

! 

ORLEANS 

I 

SER  4059 

1557336 

•  1063*4*46!  200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

a 

1426* 

17.0! NONE 

*!IA 

NEW 

1974  { 

2 

!  !  !  230.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

a 

ORLEANS 

! 

SER  4088 

1557389 

1  106314*46!  233.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1426! 

17.0! NOME 

Ila 

NEW 

1974  ! 

j 

!  !  !  200.0! 

35.0* 

1.6! 

» 

-  » 

< 

ORLEANS  ! 

! 

SER  4103 

1 557391 

•  106314*461  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1426! 

17. ol NONE 

ila 

NEW  ] 

1974  ! 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  2 

i 

ORLEANS  I 

! 

SER  4116 

1557392 

•  1063*4*46!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1426! 

17.01N0NE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

a 

!  !  !  200.0* 

35.0! 

1.6! 

; 

-  « 

a 

ORLEANS  ! 

! 

SER  4138 

*1  557394 

•  1063*4*46!  230.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1426! 

17.0! NONC 

!LA 

NEW 

1974  ! 

• 

!  !  !  230.0! 

75.0! 

1.6! 

j 

-  i 

• 

ORLEANS  ! 

! 

SER  4149 

1*557667 

•  106314*46!  200.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1426! 

17.0! NONE 

Ila 

NEW  ! 

1974  t 

i 

a 

; 

!  !  !  200.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ■ 

35.0! 

t 

» 

1.6! 

J 

; 

! 

• 

a 

; 

; 

1 

! 

! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  N**E  AKO  NUMBER 


(07)  CITICORP  LEASING  (ALEYSK 
INC.  ) 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ! 

!  NET  ■CQDE!LeNG,rH*SRDTH; 
-!?EGIS-»****'  RES-  !  PEG.! 
!  TEP  !  $ £€!/////*!/////! 
!  TON-  ‘PAGE*  OVs6-! OV  =  »-] 
‘  NASE  !  IV  !  ALL  I  ALL  i 


SEP  4133 
SER  420? 


(31)  CITY  Of  *'ONROE 


17.0! NONE 

i 

17.0! NONE 

J 

17.0! NONE 


DRAFT!  *  CAPACITY!  MI6H-  !  ‘VESSEL*  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  *  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  »  YEAR  ! 

£0  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

/////!  MOOSE!  PASS-  « (LIGHT) ! ////////////////!T0! //////////»  or  ! 
LIGHT!  °OW£Q!  ENSERS  i  (FEET)!  LINE- 2  !€c!  LINE- 2  !*RE9U:LT! 


NEW 

ORLEANS 

NEW 

ORLEANS 
i  NEW 
ORLEANS 
i  NEW 
ORLEANS 
i  NEW 
ORLEANS 
i  NEW 
ORLEANS 
i  NEW 
ORLEANS 


TWIN  CITY  QUEEN 

!  2*6448 

7551411! 

2  3.05 

4a- C! 

6.S! 

220! 

-  • 

35.0! NONE 

•LA 

MONROE 

1958 

• 

i 

;  i 

;  i 

53-0! 

; 

46.3! 

i 

5.0! 

j 

1 

2 

250! 

2 

i 

> 

(29)  CJP  COMPANY 

AMY  a 

i 

i 

i  ...... 

•  ; 

i  i 

53A35! 

i 

« 

t 

; 

2 

i 

2 

■ 

2 

2 

j 

; 

!  NONE 

!M0 

PERRYVILLE 

1946 

i 

i  2 

52.5! 

14.0! 

-  ! 

2 

-  ! 

! 

CJ3  45 

i  ...... 

55354A43! 

-  ! 

-  j 

$.3! 

-  » 

-  * 

!  NONE 

!M0 

PERRYVILLE 

1942 

i 

i  2 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

2 

-  j 

t 

CJ3  34 

i  ...... 

12054A43! 

123.0! 

32.0! 

6.4! 

-  » 

630! 

9. a! NONE 

!M0 

PERRYVILLE 

1953 

;  ' 

;  i 

1 >8.0! 

52.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

CJd  2*6 

!  521 696 

62354A.05 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 3.0! NONE 

!N0 

PERRYVILLE 

19a9 

i 

i  i 

195.0! 

35. J! 

1.5! 

• 

-  • 

i 

CJ3  267 

!  521 697 

62354A40! 

19J.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

13.0! NONE 

•MO 

PERRYVILLE 

1969 

i 

1  1 

135.0! 

35.0! 

i.Si 

• 

-  j 

2 

CJ3  2°3 

152169$ 

62354A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

-  ! 

1500! 

1 3.6! NONE 

•MO 

PER*YVILLE 

1969 

i 

>  2 

1 >5.0* 

35.0! 

1.6! 

2 

-  * 

i 

PERRYVILLE 

CJ3  2*9 

! 521699 

62354A40! 

19*. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

13.0! NONE 

•MO 

1969 

i 

t  2 

105.9! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

CJ0  290 

•521700 

6?3!4»4C! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  » 

1500! 

1 3.6 ‘NONE 

!  MO 

PERRYVILLE 

1969 

i 

;  i 

135.0! 

35. C! 

1 .  a  ■ 

; 

-  ! 

i 

CJB  291 

! 521701 

62354*4-:! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

-  ; 

1500! 

13.6!  NONE 

!M0 

PERRYVILLE 

1969 

; 

;  > 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

CJ3  1006 

i  ...... 

16054A43! 

15C.0! 

J2.0! 

c.S! 

-  * 

700! 

9. 6 ! NONE 

!M0 

PERRYVILLE 

1963 

j 

•  ; 

1*3.0! 

32.0! 

I.o! 

; 

-  ! 

; 

CJB  1011 

i  ...... 

16054*45! 

150.0! 

32.0! 

6.5! 

-  • 

700! 

32.2! CONVEYOR  LOADINGJMO 

PERRYVILLE 

1963 

• 

;  i 

150.3! 

32.0! 

1.8! 

; 

-  ! 

! SYSTEM 

2 

C J  3  1 40A 

i  ...... 

3#5!4A4J! 

-  ! 

-  • 

a. 5! 

-  ! 

-  ; 

•NONE 

•MO 

PERRYVILLE 

1966 

i 

■  i 

140.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

-  ; 

; 

l 

CJO  1485 

5294340 

360  54*40  5 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

15.0IN0NE 

•MO 

PERRYVILLE 

1964 

i 

i 

t  i 

2  2 

195,0! 

i 

35. C! 

; 

1.3! 

2 

i 

; 

2 

! 

! 

1 

2 

(29)  CLAYTON  TANKERS/  INC. 
CHAOLIS 

; 

i 

! 2*3424 

;  i 

;  ; 

1255452*22! 

; 

; 

o4*».0! 

24.4! 

34. ti 

2 

i 

13600! 

| 

2 

32263*! 

; 

i 

113.0ISTEAM 

RUMPS/ 

j 

"•MO 

ST.  LOUIS 

1960 

j 

i 

;  2 

;  ; 

644.0! 

» 

34.4! 

« 

9.2! 

j 

2 

« 

; 

!HEATING  COILS 
l 

! 

i 

(37)  CLEARWATER  NARINE  WORKS 

i 

/*!  INC. 

;  ; 

;  j 

t 

j 

i 

; 

■ 

i 

; 

; 

j 

j 

» 

j 

i 

CRAWFISH 

i  ...... 

553*341 

50. 7! 

1 9.C! 

2.5! 

671! 

-  ! 

17.5! NONE 

!  WA 

LAKE 

1959 

t 

j 

;  ; 

;  ; 

33.7! 

; 

10.0! 

■ 

2.5! 

; 

2 

; 

i 

; 

; 

! 

t 

CUSHMAN 

(32)  CLEMENTS/  D.  J./  INC. 
ESTHEP  CLEMENTS 

; 

; 

j  641492 

2  j 

i  ; 

62! 3A  35 ! 

j 

; 

i 

i 

; 

j 

5.0! 

! 

j 

800! 

; 

2 

; 

; 

21.0! NONE 

2 

*!LA 

MORGAN 

1981 

! 

j 

t  ; 

;  ; 

*2.0! 

; 

20.0! 

i 

1.6! 

j 

2 

2 

2 

> 

2 

! 

t 

CITY 

(22)  CLEVELAND  TANKERS/  INC. 
GEMINI 

i 

i 

■596154 

2  ; 

;  i 

5103*5  2A20! 

420.6! 

■ 

i 

65.0*! 

i 

22.5*! 

; 

; 

5000! 

i 

i 

11340* 

2 

; 

75. 0 ! DI ESEL 

PUMPS/ 

1 

2 

!0H 

CLEVELAND 

1978 

i 

i  2 

4?C.a! 

63.0! 

12.0! 

2 

-  ! 

•COILS/ 

TANKS 

1 

JUPITER 

■571820 

376452*20! 

3’ 3.9! 

60.0! 

19.0! 

4000! 

9200! 

32.0! DIESEL 

PUMPS/ 

•OH 

CLEVELAND 

1976 

2 

2  i 

343.9! 

40.0! 

1  C.O! 

i 

-  ! 

! COILS/ 

TANKS 

; 

SATURN 

•556139 

352652A20! 

3®<*.  1 ! 

54.6! 

19.3! 

2950! 

3000! 

32.0! ELECTRIC  PUMPS/ 

•OH 

CLEVELAND 

1974 

2 

;  ! 

344.1! 

54.6! 

10.0! 

2 

-  ! 

•COILS/ 

TANKS 

l 

PHOENIX 

5523001 

5275S5A70! 

541.0! 

54.0! 

16.5! 

-  J 

7137! 

29.5*3  DIESEL  PUMPS 

!  OH 

CLEVELAND 

1969 

; 

2 

2  ; 

i  ; 

341.0! 

« 

54. C! 

; 

3.5! 

i 

; 

; 

2 

; 

; 

2 

! 

(29)  CLIP0 ER  CRUISE  LINE 
NANTUCKET  CLIPPER 

2 

; 

1677685 

«  2 

i  i 

65  5  1  All! 

; 

i 

172. si 

; 

» 

37. C! 

3.5! 

; 

» 

1050! 

t 

i 

■ 

i 

52 .0! NONE 

2 

; 

•MO 

ST.  LOUIS 

1984 

2 

;  2 

207.0! 

37. C! 

3.0! 

2 

111! 

i 

! 

NEWPORT  CLIPPER 

! 681 .35 

6751*11 5 

172.3! 

37.0! 

8.5! 

“76! 

-  • 

52.0 !NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1983 

i 

2  i 

207.0! 

37. C! 

3.0! 

2 

111! 

i 

I 

YORKTOWN  CLIPREP 

•928931 

66  51  *11  • 

219.1! 

43.0! 

6.5! 

1510! 

-  • 

54.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

1988 

; 

2 

i  2 

«  i 

257.0! 

i 

43.0! 

j 

$.5! 

2 

2 

2 

138! 

i 

; 

2 

; 

2 

(36)  CLIPPEP  FISHERIES 
CLXPPFR  ENDEAVOR 

2 

•653593 

2  • 

;  2 

48*51*12! 

t 

■ 

111 .6! 

1 

2 

39.9*2 

9.1  • 

; 

2 

120oi 

• 

i 

2 

; 

35.5! CRANE 

; 

Iwa 

SEATTLE 

1981 

j 

;  ; 

130.0! 

J9.9J 

a.O! 

2 

17! 

i 

2 

CUPPER  SURPRISE 

•623555 

4a! 1* 12! 

111.6! 

30.0! 

5.6* 

1200! 

-  • 

35.6! CRANE 

!  WA 

SEATTLE 

1980 

; 

t 

;  i 

;  j 

130.0! 

; 

30.0! 

• 

6.0! 

i 

! 

j 

12! 

i 

! 

; 

; 

(Cl)  CLIPPER  MARINE/  INC. 
CHALLENGER 

* 

; 

■523731 

j  2 

;  2 

31 ‘1*1li 

; 

; 

59.5! 

■ 

« 

20.  oi 

; 

> 

5.3*! 

; 

j 

9?oi 

; 

! 

j 

t 

13.0! NONE 

1 

2 

!MA 

SALISBURY 

1970 

i 

i  i 

4«*.a! 

21.4! 

4.6! 

j 

97! 

! 

! 

HOLIOAY 

•273733 

2751311 5 

53.0! 

15.  C! 

<..0! 

1  a5 ! 

-  ! 

21 .OiNONE 

•HA 

SALISBURY 

1957 

; 

i  2 

al.O! 

16.0! 

2.0! 

2 

49! 

i 

! 

SUNDANCE  II 

5521347 

2o! 1R 1 1 5 

*3.0! 

17. C! 

4.0! 

470! 

-  ! 

17.0JN0NE 

!HA 

SALISBURY 

1970 

2 

; 

j  i 

5  i 

59.0! 

; 

15.0! 

t 

2.0! 

; 

! 

j 

49! 

; 

; 

! 

! 

i 

(32)  CLOUD  BOAT  RENTAL/  INC. 
BAY  QUEEN 

j 

2 

•550191 

;  i 
i  i 

23*!  Kill 

; 

; 

41  .?• 

2 

i 

14.1! 

« 

i 

5.0! 

1 

2 

400! 

1 

2 

! 

22. 0 ! NONE 

; 

i 

SLA 

8URAS 

1970 

j 

; 

j  i 

!  ; 

41.7! 

2 

14.1! 

1 

3.0! 

; 

i 

i 

23! 

; 

! 

i 

i 

! 


! 
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VESSEL  IAME  AND  NUMBER 


(36)  CLOVERLEAF  1935/  INC. 
CLOVER  LEAF 


(42)  CLUB  LANAI 
STARDANCEK 


(3o)  COAST  LINE  PACIFIC/  INC. 

oaphne 


(15)  COASTAL  9ARGE 
LASH  atlantico 


<09)  COASTAL  CARRIERS  CORP. 
PRODUCER 


(15)  COASTAL  NARINE  CONSTRUCT 
INC. 

CEE  BEE  21 


(15)  COASTAL  PILOTS  4  HARBOR 
INC. 

NARY  ELLEN  C 


! LAUNCH/ 
! 

•502417 


DIMENSIONS 
LENGTH!  BROTH! 

REG.  !  RES. 
//////!///// 
OVER-!OV£R- 
ALL  !  ALL 


(32)  clydesoale  corp. 

i 

i 

; 

t  ; 

; 

2 

i 

! 

! 

2 

l 

BELGIAN 

j62o237 

i 

112! 3A  36!  70.0! 

24. C! 

3.6l 

1350! 

- 

i 

40.0! NONE 

SLA 

NEW 

t 

1980 

i 

i 

i 

!  70.0! 

24. C! 

7.0! 

2 

- 

t 

; 

ORLEANS 

i 

CLYDESDALE 

1 584123 

i 

1 1 5 ! 3A  36!  70.0! 

24.3! 

3.6! 

H50* 

- 

i 

40.0 1  NONE 

•LA 

NEW 

i 

1979 

i 

2 

i 

!  70.0! 

24.0! 

7.0! 

; 

- 

« 

i 

2 

ORLEANS 

2 

NANCY  D  SPANIEft 

'•953410 

i 

HI ! 3* 36!  30.0! 

30.0! 

11.7! 

uooi 

- 

; 

40 .0 ! NONE 

SLA 

NEW 

■ 

1989 

1 

» 

2 

!  30.0! 

30. C! 

7.0! 

2 

- 

; 

j 

; 

ORLEANS 

i 

PERCHFRON 

! 617*62 

■ 

78! 3  A  36  2  45.0! 

25.0! 

7.6! 

ioooI 

- 

; 

40.0! NONE 

SLA 

NEW 

t 

1980 

t 

i 

i 

!  45.0! 

25.0! 

7.0! 

2 

- 

t 

j 

i 

ORLEANS 

i 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POVER!  ENGERS 


HIGH-  !  ! 

EST  >  CARGO  HANDLING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! 

POINT  •  LINE-1  ! 

(LIGHT)!////////////////! 
(FEET)!  LINE-2  ! 


•0! 4  CRANES-10  TON 
! HYDRAULIC  DRIVE 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


•  4 ! 30-TON/  500-TON 
! GANTRY  CRANES 


.0! ELECTRIC  PUHPS  t 
! CRANE 


(32)  COASTAL  SHELL  CO. 

NO  6360 

i 

i  . 

!  ! 
742S4A40! 

i 

H5. oi 

i 

35.0! 

!  ! 
).0!  -  ! 

j 

1500! 

! 

1 3 • 0  !  NONE 

! 

JLA 

ABBEVILLE  ! 

1963 

2 

!  ! 

1)5.0! 

35.0! 

1.5!  ! 

*  ! 

! 

! 

! 

RS  227 

•297795 

74254440* 

1)5.0! 

75.0! 

9.0!  -  ! 

1500! 

13.CSN0NE 

JLA 

ABBEVILLE  ! 

1965 

! 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  229 

•2)7932 

742»4*40! 

H5.0! 

35.  C! 

9.0!  -  ! 

1500! 

1 3.0INONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1965 

! 

!  ! 

•  >*.  0! 

T5.C! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

T*  3C1 

•  299590 

742S4A4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1500! 

13.0! NONE 

JLA 

ABBEVILLE  ! 

1965 

! 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

(33)  COASTAL  TANKSHIPS  U.S.*. 
COASTAL  CORPUS  CHRISTI 


COASTAL  EAGLE  POINT 


COASTAL  MANATEE 


(14)  CO/STAL  TOWING/  INC. 


!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

13914! 2*22!  701.0! 

!  !  743.0! 

13914  *2*22  !  7)*.o! 

!  !  7J3.0! 

12S3<*  !2*23!  41/. 7! 

!  !  644.7! 

1149512*22!  4H.1i 
!  !  641.0! 

!  !  ! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

701.  Oil  02.0! 
743.0!  102.0! 
7)6.0! 102. C! 
72  3.0!  102. C! 
61/. 7!  ?4.0! 

644.7!  *4.4! 

6U.1i  54.0! 
641.0!  ‘34.4! 


39.%!  19000! 
25.0!  ! 

39. 4!  1)000! 
25.0!  ! 

34.6!  1  3600! 
20.0!  ! 
55.6!  1  3500! 
7.7!  I 


126.0JSTEAH  PUMPS/ 
(HEATING  COILS 
126.0! STEAM  PUHPS/ 
(HEATING  COILS 
102.0! STEAM  PUMPS/ 
(HEATING  COILS 
116.0! STEAM  TURBINE 
! PUMPS 


MALUCO  I 

•244394 

2 

28!3*36! 

19.0! 

16.4* 

7.0! 

400! 

-  i 

14.0! NONE 

(GA 

BRUNSWICK 

1952 

i 

j 

!  ! 

64.0! 

u.c: 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SAMSON 

S  244  J95 

! 

26(3*36! 

5  9.  »' 

•  *.  .* 

7.0! 

400! 

-  • 

14. OINONE 

IGA 

BRUNSWICK 

1952 

! 

j 

! 

J 

t  i 

i  i 

64.0! 

■ 

17.0! 

; 

6.0! 

i 

( 

! 

-  ) 
! 

1 

! 

! 

(53)  COASTAL  TOWING/  INC. 

i 

! 

t 

* 

i  i 

» 

* 

t 

i 

i 

! 

! 

( 

j 

• 

i 

! 

! 

SPRINGHILL 

i 

* 

;  j 

i 

i 

« 

! 

i 

i 

I 

193  PRIDE 

1 62G544 

2 

56  j  3*36  ! 

16.0! 

?2.oi 

a.si 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

I L* 

LAKE 

I960 

« 

« 

!  ! 

16.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

BETTY  HART 

•412405 

« 

60! 3*36! 

55.0! 

24.0! 

3.5! 

700! 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

i 

!  ! 

33.0! 

24.0! 

7.0! 

i 

-  2 

l 

! 

CAPT.  J.  9.  RAWLS 

•629784 

! 

1 99} 3A 36  ! 

15.0! 

3o. 0! 

9.0! 

1800! 

-  i 

40. 0 i NONE 

ITX 

HOUSTON 

1980 

I 

i 

!  I 

*5.0! 

30.0! 

9,0! 

! 

.  i 

! 

! 

CLAY  SRI /FIN 

•567911 

i 

27013*36! 

1)2.0! 

35.0! 

3.5! 

3000! 

-  i 

42.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1975 

j 

! 

!  ! 

110.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

DOUG  ROBERTS 

I5H037 

! 

150!3>36! 

75, i! 

27.3! 

7.5! 

1700! 

-  i 

40.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1968 

! 

» 

!  ! 

11.0! 

21.0! 

6.0* 

i 

•  j 

! 

1 

DOYLE  *  PICKETT 

! $33692 

l 

312(3*36! 

144.0! 

35.0! 

9.5! 

420oi 

-  j 

31  .OiNONE 

!  T  X 

HOUSTON 

1971 

j 

! 

!  ! 

144.0! 

35.0! 

3.0! 

I 

-  i 

j 

FAY  BLACKMAN 

*1295974 

2 

f 5*3436! 

65,9! 

24.0! 

9.0! 

1020! 

-  j 

40 • 5 i NONE 

ITX 

HOUSTON 

1964 

i 

i 

!  ! 

72.0! 

94.0! 

6.0! 

i 

-  ; 

I 

! 

GAYOLYN  ANN  GRIFFIN 

! 547309 

» 

164*3*36! 

91.0! 

30.0! 

3.5! 

jocoi 

-  • 

49. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1973 

2 

! 

!  ! 

>1.0! 

10.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

JANICE  R 

j  $41426 

1 

12513*36! 

73.0! 

10. C! 

5.0! 

1350! 

-  ! 

36. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

j 

!  I 

75.0! 

30.0! 

6.0! 

I 

-  J 

t 

JUNE  PICKETT 

•614419 

2 

202*3*36! 

1C. 9! 

29.1* 

9.0! 

1730! 

.  ; 

49.0! LONE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

! 

!  ! 

*5.0! 

29.1' 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

i 

KELLY  BROOKE  PICKETT 

{635607 

! 

251*3*36! 

no.o! 

72.0! 

1  .<5! 

3000! 

-  I 

54. OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

2 

! 

!  ( 

100.3! 

32.0! 

0.5! 

! 

-  ! 

■ 

! 

LANCY  31CSSEY 

!  64180 6 

j 

273!  3*36 ! 

iG.  t! 

30.1! 

;i.2! 

1800! 

-  i 

49. OiNONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1981 

j 

! 

!  ! 

*5.3! 

30.1! 

$.0! 

! 

-  ; 

! 

i 

M.  8.  FREEMAN 

! 629736 

! 

172(3*3/! 

67.5! 

28. 0! 

8.0! 

1330! 

•  j 

36. 0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1982 

; 

! 

!  ! 

67.5! 

25.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MYRTLE  E.  GRIFFIN 

(646590 

! 

231 !  3*36 ! 

95.0! 

72.0! 

10.5! 

3000! 

-  ! 

56.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1982 

! 

I 

!  ( 

100.0! 

32.0! 

0.5! 

! 

-  j 

! 

! 

NORA  PICKETT 

•577877 

I 

10553*36! 

90.9! 

32.0! 

9.0! 

3000! 

-  ! 

49.6! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1974 

! 

! 

!  ! 

90. OJ 

12.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

| 

! 

0.  0.  griffin 

! 692C95 

! 

196!  3*36! 

10.9! 

28.1 ! 

9.0! 

1730! 

-  ! 

49. OiNONE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

! 

!  ! 

15.0! 

28.1! 

6.0* 

! 

-  ! 

j 

I 

HI  HONOLULU 


FL  PLYMOUTH 


MO  ANNAPOLIS 


YEAR 

BUILT 

OR 

*REBUILT 


TA3LE  2  -  OFSCPIPTION  or  VESSELS 


! VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT ! 


VESSEL  NAME  .ND  NUMBER 


(33)  COASTAL  TOWING*  INC. 
SPRINGHILL 


•  NET  !COOE!LENGTH 
-  JRE5IS- !***•!  REG. 

!  TER  !  SEE!////// 
!  TON-  ! PAGE !  3  V* 3- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL 


3SOTH!  ! 

PfG.!LOAO-I 
/////*  ED  ! 

OVE >-!/////!  HORSE 
ALL  ‘LIGHT!  P  1U£Q 


CAPACITY!  HIGH-  • 
!  E$T  ! 

CARGO  !  FIXED  ! 
////////!  POINT  ! 
PA$C"  I (LIGHT)! 
EMSERS  !  (FEED! 


!  V  E  S  S  E  L  !  ! 

CARGO  HANDLING  !S  JOPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

//////////// ////JTOJ ////////// J  OR 

LINE-2  •€£«  LINE-2  !*RE8UILT! 


SANDRA  FAY 

!S07386 

•  1 2013a  3o ! 

c2.0! 

28. C! 

9.0! 

1500! 

-  i 

42. 0! NONE  JTX 

HOUSTON 

1967 

i 

i  !  ! 

'’o.O! 

28.0! 

6.0! 

i 

-  i 

i  i 

! 

TAHERA  PICXETT 

! 63630? 

»  25113A36! 

100.0! 

32. C! 

10.5! 

3000! 

*  2 

5o. 0 1  NONE  JTX 

HOUSTON 

1981 

J 

i 

i  i  i 

100.0! 

32.0! 

S.5! 

; 

-  i 

i  « 

TONY 

!  22975° 

1  7413A36! 

67.0! 

24.1! 

7.5! 

1020! 

-  ! 

37.5! NONE  !TX 

HOUSTON 

1962 

i 

i  i  < 

70.0! 

24.1! 

3.0! 

{ 

•  i 

i  « 

J 

COASTAL 

2505 

!  576149 

*  173115A70! 

3)0.0! 

54. 0! 

10.0! 

- 

3825! 

20. 0! DIESEL  PUN?/  HOTJTX 

HOUSTON 

1978 

i 

1  1  ! 

33C.O! 

54.0! 

1.5! 

! 

•  i 

•OIL  HEATING  UNIT! 

J 

COASTAL 

2506 

!  59777  2 

1  175615*70! 

2«2.0! 

S4.0! 

11.0! 

- 

3800! 

20.0JDIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1978 

i 

•  i  i 

292.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  2 

•OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2507 

!c03024 

1  173115A70! 

300. C! 

54. :• 

11.0! 

- 

3800! 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1979 

i 

i  i  i 

300.0! 

54. 0! 

2.0! 

• 

.  ; 

•OIL  HEATING  UNIT* 

COASTAL 

2508 

! 603C25 

!  173615*70! 

292.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800! 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOT !TX 

HOUSTON 

1979 

i 

1  1  1 

292.0! 

54.0! 

2.0! 

*  2 

SOIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2500 

'611203 

1  17148  SA  70S 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800! 

20.0‘DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1979 

i 

i  i  j 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

» 

-  ; 

SOIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2510 

! 61 1 203 

1  130315*70! 

297.  0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3800! 

20. O'DIESEL  PUMP/  HOT'TX 

HOUSTON 

1979 

i 

1  1  1 

2’7.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ■ 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2511 

U13C03 

!  171415*70! 

297.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

3600! 

20.0  !  DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1979 

i 

1  1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

.  i 

•OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2512 

!  61  3009 

!  130315*70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

3600! 

20.0 !DI£$EL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1979 

i 

1  1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

• 

.  ; 

SOIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2513 

1  53201  8 

!  187515*70! 

295.0! 

54. C! 

12.0! 

- 

4000! 

21.0SDIESEL  PUMP/  !TX 

HOUSTON 

1971 

i 

1  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

I 

.  ; 

•COILS  J 

COASTAL 

25 1 A 

1  532656 

1  191415*70! 

275.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

f 

4400! 

21 .0! DIESEL  PUMP/  !TX 

HOUSTON 

1971 

i 

t  i  « 

275.0! 

54. C! 

2.0! 

.  2 

! COILS  • 

COASTAL 

2515 

•  532443 

1  187515*70! 

295.0! 

54. C! 

12.0! 

- 

*•000! 

21 .0 ! DIESEL  PUMP/  *TX 

HOUSTON 

1971 

i 

!  !  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

.  i 

! COILS  ! 

COASTAL 

2516 

1  63442? 

1  1 $03! 5*70! 

297.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

i 

3800! 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOT'TX 

HOUSTON 

1981 

i 

«  i  i 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

j 

.  2 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2518 

1635603 

!  130355*70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

» 

3300 ! 

20. O'DIESEL  PUMP/  HOT'TX 

HOUSTON 

1981 

t 

i  i  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

m  ] 

SOIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2519 

1635046 

!  1 8  33 ! 5*  70 ! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

; 

3  a  C  0 ! 

20.0!DXESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1981 

i 

i  j  i 

297.)! 

8  4.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

! OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2521 

1635740 

!  1 603! 5*70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

i 

3600! 

20.0SDIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1981 

i 

1  !  ! 

297.0! 

64. C! 

2.0! 

j 

.  I 

! OIL  HEATIN6  UNIT! 

COASTAL 

2522 

1  644  C 1  3 

!  16?9»  5*70! 

297. C! 

54.0! 

10.0! 

- 

■ 

3300! 

20.0'OIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1982 

i 

i  ;  i 

297.0! 

5  .0! 

1.5! 

! 

.  * 

•OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2524 

1644936 

!  >029!5*70! 

2 J2. 7! 

54.0! 

10.0! 

- 

j 

3800! 

20.0! DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1982 

i 

i  ;  > 

232.7! 

54.0! 

2.C! 

j 

-  t 

! OIL  HEATIN6  UNIT! 

COASTAL 

2525 

•655346 

!  14»3!5*73! 

293.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

• 

3oOO! 

1 8.0! DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

1983 

i 

•  !  ! 

235.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  j 

•OIL  HEATING  UNIT! 

COASTAL 

2527 

i*5S347 

!  1  463 ! 5*  70 ! 

29  0.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

3800! 

18.C! DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

!  1983 

i 

•  •  i 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

•OIL  HEATIN6  UNIT! 

! 

COASTAL 

>5  28 

1643934 

•  2012J5A73! 

ru.o! 

54.  C! 

11.0! 

- 

• 

3«00! 

1  9.0  J  OXcSEL  *»UMP/  HOT !  TX 

HOUSTON 

!  1931 

; 

!  1  ! 

300.0! 

54.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! OIL  HEATING  UNIT! 

! 

coastal 

252« 

•643935 

!  201 2 ! 5*70! 

300.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

3900! 

19.6JDIESEL  PUMP/  HOTJTX 

hOUSTON 

i  1981 

i 

!  !  ! 

390.0! 

54.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

! OIL  HEATING  UNIT! 

i 

COASTAL 

25  30 

•643936 

!  2012! 5*70! 

300. 0! 

54.0! 

8.5! 

- 

i 

3400! 

20 ■ 0! PUMPS  JTX 

HOUSTON 

!  1981 

i 

!  1  i 

300.0! 

5**.C! 

2.0! 

! 

-  • 

!  ! 

2 

COASTAL 

2531 

!643«37 

•  2012! 5**0! 

300.0! 

54. C! 

5.5! 

- 

• 

3400! 

20.0! PUMPS  JTX 

HOUSTON 

!*  1981 

! 

•  !  J 

3  "*0.C! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  ! 

J 

COASTAL 

3331 

•533652 

•  13*1 !  5*70 ! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

4200! 

20. 0! DIESEL  PUMP/  JTX 

HOUSTON 

!  1973 

i 

*  !  ! 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

t  COILS  J 

! 

COASTAL 

35  31 

1553690 

J  1 35o !5 • T3 ! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

! 

4400! 

20.G! 01 6SEL  PUMP/  JTX 

HOUSTON 

!  1973 

! 

•  !  ! 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

■ 

-  2 

J  COILS  • 

! 

COASTAL 

2000a 

•520831 

!  1 356! 5*70! 

219.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

i 

3000! 

20.0J0IESEL  PUMp/  JTX 

HOUSTO* 

!  1969 

i 

1  1  ! 

2H.0! 

54.0! 

2.0! 

« 

-  2 

! COILS  ! 

J 

COASTAL 

25170 

1636233 

!  21 11 ! 5*7C 1 

290.0! 

84. C ! 

9.6! 

- 

i 

4400! 

1 9. 6! DIESEL  PUMP/  HOT!TX 

HOUSTON 

•  1981 

1 

!  1  ! 

230.0! 

84.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! OIL  HEATING  UNIT' 

! 

COASTAL 

25  23d 

•636566 

!  2111*5*73! 

290.0! 

54. C! 

9.6! 

- 

! 

4400! 

19.6! DIESEL  PUMP/  HOTJTX 

HOUSTON 

J  1981 

; 

!  !  ! 

230.0! 

84.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! OIL  HEATING  UNITl 

! 

coastal 

25238 

1645437 

•  2 1 1 1 ! 5*  70! 

230.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

! 

4400! 

20.0! DIESEL  PU"P/  HOTJTX 

HOUSTON 

!  1982 

i 

1  •  1 

290.0! 

84.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! OIL  HEATING  UNIT! 

! 

TT  7000 

1552908 

•  171055*701 

237.0! 

54.  C! 

10.0! 

- 

! 

4654! 

20.0! DIESEL  *UMP-hoT  !TX 

HOUSTON 

J  1974 

! 

1  !  ! 

2  37.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  OIL  HEAT  UNIT  • 

! 

TT  7 C0 1 

5552909 

!  31455*70! 

U7.0! 

54. C! 

1C.0 ! 

- 

! 

2162! 

20.0JDIESEL  «>UMP-HOT  |TX 

HOUSTON 

J  1973 

i 

!  1  ! 

147.0! 

54.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1  OIL  HEAT  UNIT  ! 

1 

TT  7002 

! 552910 

•  1710*5*70! 

297. C! 

54.0! 

10.0! 

- 

1 

43922 

20.Q! DIESEL  ®UMp-HOT  JTX 

HOUSTON 

!  1973 

i 

!  !  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

! OIL  HEAT  UNIT  ! 

! 

TT  70CJ 

1352911 

•  171715*70! 

297.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

i 

4«66! 

20.0! DIESEL  PUMP-HOT  JTX 

HOUSTON 

!  1973 

j 

1  !  ! 

237.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  1 

JOIL  HEAT  UNIT  J 

J 

TT  7004 

•  55291  2 

•  171015*70! 

297.0! 

•4.0! 

10.0! 

- 

! 

4330! 

20.0JDXESEL  PUMP-HOT  JTX 

HOUSTON 

J  1974 

i 

i  ;  i 

237.0! 

84.  C! 

2.0! 

1 

•  ; 

JOIL  HEAT  UNIT  J 

I 

TT  7005 

•552913 

•  1717!5A7ci 

297.0! 

54. C! 

10.0! 

- 

2 

iQSdi 

20.0! DIESEL  PUMP-HOT  JTX 

HOUSTON 

!  1974 

i 

!  !  ! 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

JOIL  HEAT  UNIT  J 

! 

TT  700o 

•552914 

•  1 710! 5*70! 

297.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

I 

4434! 

20.0! DIESEL  PUMP-HOT  JTX 

HOUSTON 

J  1974 

J 

i  t  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

•OIL  MEAT  UNIT  J 

! 

TT  700/ 

!  55291  5 

!  31415*70! 

147.0! 

54.0! 

10.0! 

- 

1 

2323! 

20.0! DIESEL  PUMP-HOT  JTX 

HOUSTON 

J  197* 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

14  7.0! 

54.0! 

; 

2.0! 

i 

! 

2 

-  ! 

! 

JOIL  HEAT  UNIT  J 

!  J 

! 

i 

(36)  COASTAL  TRANS,  CO. 

i 

i 

i  i  j 

i  !  i 

i 

j 

i 

i 

i 

{ 

2 

! 

! 

! 

!  J 

!  ! 

i 

! 

TARTAR 

! 275«9i 

!  6!  3*  36 ! 

s:.0! 

11.0* 

4.0! 

165! 

•  ; 

U.OJNONE  JWA 

SEATTLE 

!  1958 

i 

!  !  ! 

*2.0! 

11.1! 

4.0! 

! 

-  ! 

!  ! 

J 

C  J  NO 

1 

j  252259 

!  55!4»46! 

■>0.0! 

2t  .0 ! 

4.5! 

- 

i 

*0! 

7. 0! NONE  ! 

!  1943 

j 

t 

i  !  i 

i  !  i 

*>0.5! 

i 

24.0! 

i 

2.0! 

i 

j 

; 

•  2 

i 

!  ! 

!  ! 

I 

(36)  COASTAL  TRANSPORTATION* 

i 

!  ISC. 

j  j  i 

•  i  i 

i 

i 

i 

• 

i 

! 

j 

i 

2 

i  < 

i  i 

1 

1 

COASTAL 

NOMAD 

!»16»57 

!  44711*03! 

2?e. 4! 

35. C! 

13.0! 

n?oi 

50oi 

75.0JS  TON  CARGO  JWA 

SEATTLE 

!  *  1933 

j 

!  !  ! 

220.0! 

*5.2! 

10.0! 

< 

-  ! 

J300MS-HYD* AUL IC  ! 

I 

COASTAL 

TRAOER 

!23>716 

»  349*1*03! 

1  o  J.  5  ! 

32.2! 

11.0! 

1000! 

700! 

65.0J5  TON  CARGO  JWA 

SEATTLE 

J  •  1983 

1 

!  !  ! 

1*0.01 

32.5! 

8.0! 

1 

_  • 

•300MS-HYDRAULIC  J 

! 

COASTAL 

VOYAGER 

5284906 

•  ST  7* 1*03 ! 

1*5.5! 

??.:! 

12. 0! 

1130! 

500! 

-  JS  TON  BOOM  JWA 

SEATTLE 

J  1945 

* 

•  !  ! 

!  !  ) 

168.5! 

J 

*?.:! 

! 

9.0! 

■ 

! 

! 

.  2 
j 

1  J 

!  ! 

! 

J 

(33)  COASTAL  TUG  AND  3ARCF/ 

! 

I  INC. 

i  i  i 

!  !  ! 

2 

1 

t 

! 

j 

i 

« 

i 

2 

j 

!  ! 

2  ! 

j 

i 

COASTAL 

NUECES 

1557601 

!  60! 3*36! 

51.6! 

20.C! 

7.6! 

800! 

-  i 

45 .0! NONE  JTX 

CORPUS 

!  1974 

! 

i  j  j 

51.6! 

2j.C! 

7.0! 

« 

•  ! 

!  ! 

CHRISTI 

i 

COASTAL 

22 

i  ...... 

!  103115*71* 

25C.0! 

45. C! 

11.0* 

- 

i 

2930i 

29.CJ1500  BPH  DIESEL  JTX 

CORPUS 

!  1970 

• 

i  *  ; 

250.0! 

45.0! 

1  .C! 

! 

.  i 

JDEEP  WELL  PUMP  J 

CHRISTI 

! 

COASTAL 

31 

1271543 

•  127915*7)! 

264.  0! 

50.2! 

3.5! 

- 

! 

3029i 

1 S .0! DIESEL  PUMP/  JTX 

CORPUS 

!  1956 

1 

!  !  ! 

>6—0! 

80.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

{WINCHES/  COILED  J 

CHRISTI 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

0 1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBE R  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  5VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !C00E!LEN'*<TH!9RDTH{  5 

-! REGIS"!**** !  REG.  i  REG.5J.0AD-! 

!  TER  !  Sec!//////!/////!  ED  ! 

5  TON-  ‘PAGE!  OVcP-'OVEP-! /////• 

!  SAGE  !  IV  »  ALL  5  ALL  SLIGHT ! 

•CAPACITY! 

i  i 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HO»S£!  PASS-  < 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POtNT  •  LINE-1 

LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE- 2 

•VESSEL! 

! S  ! OPERATING  ! 

!TC!  BASE  *  YEAR 

! AO!  LINE-1  »  BUILT 
■TO!//////////!  OR 

SEC!  LINE-2  !*RE3UILT 

(32)  COASTAL  TUGS,  INC- 

i 

i 

■  i  i 

5  !  5 

i 

i 

■ 

• 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

; 

2 

i 

1 

2 

! 

! 

j 

COASTAL  CAPTAIN 

! 619821 

*  115*1 A32  • 

156-0! 

36.0! 

IV. 5! 

1300! 

500! 

62.0! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1930 

i 

; 

i  i  j 

!  !  ! 

165-0! 

i 

Yi.C! 

j 

5-5! 

■ 

i 

t 

2 

; 

i 

j 

i 

(26)  COASTWISE  TRADING 

CO. 

; 

i 

i  i  i 

!  5  ! 

! 

i 

» 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

j 

MICHIGAN 

{650770 

!  293!3A36{ 

109.4' 

*4-0! 

16.0! 

3900! 

-  J 

76. 0!  NONE 

!IN 

WHITING  ! 

1992 

i 

j  i  ■ 

115-0! 

34.0! 

14.0! 

i 

-  • 

1 

1 

GREAT  LAKES 

! 650771 

!  5024 ! 5*  70! 

397.4! 

60.0! 

23.1! 

-  ! 

11368! 

50.0! 2  DIESEL  RUMPS, 

•IN 

WHITING  * 

1982 

i 

« 

i  »  i 

!  !  ! 

414-0! 

i 

60.0! 

i 

13.6! 

i 

« 

« 

; 

{DOUBLE 

; 

SKIN 

1 

1 

(29)  COASTWISE  TRADING 

CO. 

i 

j 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

* 

; 

i 

j 

i 

i 

MISSOURI  RIVER 

! 2401 35 

!  293! 3  A  3  5  f 

136-7! 

35-0! 

7.6! 

3600! 

“  ! 

40.5 ! NONE 

!IL 

WOOD  RIVER! 

♦  1968 

i 

t 

i  i  i 

5  !  ! 

1 4  J  .  0  5 

i 

35. C! 

i 

7.0! 

i 

i 

t 

2 

t 

i 

i 

i 

(33)  COASTWISE  TRADING 

CO. 

• 

{ 

<  t  i 

5  !  ! 

i 

i 

i 

{ 

; 

i 

1 

i 

; 

i 

j 

2 

i 

ATLANTA-BAY 

!64o348 

»  1  35  !3A36! 

123.0' 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  i 

62  -  0 ! NONE 

!  DE 

WILMINGTON! 

1982 

i 

i  ;  i 

123.0! 

T6.0! 

20.0! 

i 

-  • 

2 

! 

COLUMPI A-9 AY 

•643470 

!  1 85 ! 3A  345 

123.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  • 

62.0! NONE 

!  DE 

WILMINGTON* 

1932 

i 

!  !  5 

1 J  3  •  0  5 

36. C! 

20.0! 

i 

-  • 

; 

2 

RICHMONO  BAY 

1644241 

5  1 85! 3A36  ! 

123.0! 

36.0! 

21.0! 

5300! 

-  2 

62.0! NONE 

!A< 

VALDEI  * 

1982 

i 

!  5  ! 

123.0! 

36.0! 

20.0! 

i 

-  J 

2 

; 

TALLAHASSEE  BAY 

!o40635 

•  185!3A34{ 

123.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  j 

62.0! NONE 

!  AK 

VALDEZ  j 

1981 

t 

i  i  i 

123.0! 

3  o  .  0 ! 

20.0! 

i 

-  • 

i 

i 

FLORIDA  BAY 

!  6400K 

!  11083*5*70! 

471.0! 

34.0! 

32.0! 

-  i 

23000! 

62.0 ! DIESEL 

PUMPS 

•AK 

VALDEZ  * 

1931 

i 

i  i  i 

471.0! 

84. G! 

17.0! 

; 

-  • 

2 

i 

GEORGIA-BAY 

{643069 

J  9546'5A70! 

415.0! 

24.0! 

32.0! 

-  j 

20000! 

62.0! DIESEL 

PUMPS 

•AK 

VALOEZ  • 

1982 

; 

!  !  ! 

415.0! 

34.0! 

17.0! 

i 

-  • 

i 

! 

SOUTH  CAROLINA  BAY 

•645759 

5  11 108!  5A70S 

471. C! 

84.0! 

32.0! 

-  • 

23000! 

62.0! DIESEL 

PUMPS 

•  DE 

WILMINGTON! 

1932 

; 

5  !  ! 

471.0! 

34. C! 

17.0! 

i 

-  ! 

2 

t 

VIRGINIA  BAY 

‘642492 

!  11053!5A70! 

471.0! 

84.0! 

32.0! 

-  • 

23000! 

62.0! 6IES6L 

PUMPS 

!  DE 

WILMINGTON! 

1982 

i 

i 

•  i  j 

i  i  i 

471.0! 

i 

84.0! 

i 

17.0! 

! 

i 

i 

; 

; 

! 

! 

(21)  COBLE/  JOHN 

j 

i 

5  !  ! 

i 

i 

i 

j 

i 

■ 

! 

i 

2 

2 

; 

; 

i 

i 

CABLES  EDDY 

{24231? 

!  46S3A35! 

<9.4! 

17.0! 

5.2! 

440! 

-  ! 

20.0! NONE 

•OH 

E.  LIVER-  ! 

1940 

! 

i 

5  !  ! 

!  !  ! 

59.4J 

I 

17.  C! 

• 

5.2! 

i 

2 

! 

; 

; 

POOL  • 

i 

(32)  COCO  MARINA/  INC. 

i 

! 

j  i  i 

«  i  j 

I 

i 

i 

i 

i 

; 

! 

i 

j 

j 

i 

! 

i 

! 

CO  CO  I 

5276312 

{  333  ! 5*71  { 

160.0! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

797! 

15.0!PUMP 

!LA 

COCODRIE  ! 

1958 

j 

! 

!  !  5 

5  !  ! 

140-0! 

; 

34.0! 

! 

1.C! 

*i 

; 

; 

2 

! 

j 

i 

! 

! 

(03)  COEN  MARINE  EQUIPMENT/ 

! 

I!NC. 

i  !  i 

i  i  ! 

i 

• 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

; 

i 

i 

i 

! 

j 

CALIFORNIA 

5171160 

!  609J4A46! 

124.5! 

45.0! 

6.5! 

.  j 

1000! 

9.0 !  NONE 

!NJ 

JERSEY  « 

1930 

! 

5  !  ! 

125-0! 

*5.5! 

6.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

CITY  ! 

COEN  26 

5  239565 

!  262 ! 4A  43  5 

103.0! 

36.1! 

7.0! 

-  1 

600! 

11.0! NONE 

!NJ 

SHORT  ! 

1947 

! 

5  !  5 

133.0! 

36.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HILLS  ! 

COEN  34 

j  - 

!  70054*46! 

123*0! 

34. C! 

7.0! 

! 

700! 

15.5 (NONE 

•NJ 

JERSEY  | 

1952 

! 

i  5  5 

123.0! 

34. C! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

• 

CITY  ! 

COEN  40 

1S23813 

5  53754A435 

130.1! 

*0.1! 

10.1! 

-  ! 

120oi 

1 8.0! NONE 

!NJ 

SHORT  1 

1969 

i 

5  5  5 

130.15 

40.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HILLS  ! 

COEN  50 

1532953 

5  355  ! 4 A 4 3 5 

92.0! 

49.0! 

7.0! 

! 

700! 

1 5.0!N0NE 

!NJ 

SHORT  ! 

1955 

! 

5  !  • 

92.05 

49.1* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HILLS  ! 

COEN  59 

!  - 

!  65054*42! 

250.05 

30.0! 

6.4! 

-  !t 

10! 

15.0INONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1951 

5 

!  5  5 

252.0! 

36.0! 

4.4! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

COEN  (0 

!  . 

I  700!4C46! 

150.0! 

40.0! 

7.6! 

-  ! 

1200! 

9.0! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

! 

i  !  5 

150.0! 

*0.0! 

2.6! 

! 

"  ! 

! 

! 

CITY  ! 

COEN  61 

!  - 

5  56054F465 

140.0! 

40.0! 

7.o! 

! 

1100! 

9. 0 ! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

5 

!  5  ! 

140. 0! 

*0.C! 

2.6! 

! 

-  ; 

t 

! 

CITY  • 

COEN  64 

!  . 

5  369*4*43! 

1*0.0! 

25.0! 

3.0! 

-  2 

dooi 

1 1 .0! NONE 

!NY 

STATEN  | 

1945 

! 

5  5  5 

130.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

\ 

ISLAND  ! 

COEN  130 

1  - 

5  7C054A46! 

123.0! 

34.0! 

7.0! 

"  ! 

700! 

15.5INONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1952 

1 

1  5  5 

123.0! 

*4.0 ! 

1.5! 

1 

"  I 

! 

! 

CITY  ! 

COEN  250 

5  . 

5  52054*42! 

230.2! 

34.2! 

7.3! 

"  !  ♦ 

10! 

7.0! NONE 

!NJ 

SHORT  ! 

1945 

! 

5  5  5 

250.2! 

34.2! 

2.5! 

! 

"  ! 

! 

i 

HILLS  ! 

COEN  351 

5  - 

5  21  7  5  4A461 

90.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

435! 

8 . 3 ! NONE 

!NJ 

SHORT  { 

1957 

! 

5  5  5 

90.0! 

30.0! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

! 

HILLS  ! 

COEN  603 

5  . 

!  5601 4  r  46 ! 

140.0! 

40.0! 

7.6! 

1 

1100! 

9.0! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

! 

5  5  5 

140. 0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

CITY  ! 

COEN  610 

1  ...... 

5  70054F46! 

150.0! 

40.0! 

7.  o! 

-  ; 

120oi 

9 .0! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

5 

•  5  ! 

150.0! 

40.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

DANA 

5513473 

5  51954*43! 

130.0! 

40.0! 

10.0! 

-  • 

1200! 

IS.  5JN0NE 

!NJ 

SHORT  ! 

1968 

! 

•  !  ‘ 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

i 

HILLS  ! 

HELEN  C 

! 532838 

!*  435  5  4*43  ! 

UO. 0! 

39.0! 

7.0! 

-  J 

1200! 

9.0! NONE 

i  nj 

JERSEY  ! 

1977 

5 

j 

!  !  ! 

i  i  i 

1*0.0! 

• 

39.0! 

i 

2.0! 

t 

i 

i 

.  ; 
i 

! 

I 

1 

i 

CITY  I 

! 

(30)  COFFEY  CONSTRUCTION  CO 

j 

•  i 

i  it 

i  !  i 

j 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

2 

i 

i 

i 

CITY  OF  HICKMAN 

5532215 

5  9751*36! 

43.0! 

24.0! 

7.0! 

1400! 

-  ! 

32.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  t 

*  1933 

i 

j 

5  !  5 

1  5  5 

63.0! 

i 

24.  C! 

i 

7.0! 

i 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

! 

j 

! 

i 

(16)  COLLC  TOWING  COMPANY/ 

i 

IN  !C. 

5  5  5 

!  !  5 

j 

i 

; 

i 

• 

i 

! 

! 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

ALLIGATOR 

•656374 

•  9653*36! 

66.5  ! 

26.0! 

3.5! 

14)0! 

.  2 

45 • 0! NONE 

•MS 

PASCAGOULA! 

1982 

1 

!  5  1 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

; 

-  J 

! 

! 

j 

ARROWHEAD 

5646999 

5  0653*36! 

46.5! 

26.0! 

6.5! 

1400! 

-  ! 

45.01  NONE 

!  MS 

PASCAGOULA! 

1932 

» 

!  !  5 

70.0* 

27. C! 

7.01 

! 

-  j 

! 

! 

! 

C.  MCVEA  JR. 

5  642613 

!  2453*36  5 

56.1! 

22.1! 

o.O! 

900! 

•  2 

33.0! NONE 

INS 

PASCAGOULA! 

1981 

5 

5  5  ! 

6C.0! 

22.1! 

6.0! 

; 

-  i 

! 

2 

! 

CAPT.  M.  COLLE 

5633714 

5  9453A36! 

<6.1! 

22.1! 

3.0! 

9ooi 

.  ; 

33.0! NONE 

•MS 

PASCAGOULA! 

1981 

5 

5  5  5 

60.0! 

22.1! 

o.O! 

! 

•  2 

2 

1 

! 

CHIEF  CLOUD 

5651443 

5  96! 3*36! 

69.5  ! 

26.0! 

3.5! 

H00‘ 

-  i 

39.0! NONE 

•MS 

PASCAGOULA! 

1982 

5 

i  i  i 

’0.0! 

27. C! 

7.0! 

i 

•  i 

j 

l 

! 

EAGLE 

I669C02 

J  9653*34! 

66.5! 

26.0! 

6.5! 

1400! 

-  2 

39, oi NONE 

SNS 

PASCAGOULA! 

1982 

! 

!  5  • 

’0.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

HERMAN  COLLE 

5297632 

5  5353*36! 

61.3! 

19.7! 

7.0! 

900! 

.  j 

28 .0) NONE 

•MS 

PASCAGOULA* 

1965 

5 

!  5  5 

65.0! 

20.0! 

7.0! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

J.  II.  COLLE 

5630334 

!  57  5  3*36  ! 

72.7! 

28.0! 

10.6! 

2400! 

•  2 

39.5  !NONE 

•MS 

PASCAGOULA! 

1980 

! 

5  !  ! 

73.0! 

28.0! 

9.0! 

2 

-  j 

i 

! 

! 

JANET  COLLE 

5573417 

5  105! 3*36! 

31.7! 

32.0! 

13.6! 

4200! 

-  ! 

39. 5 ! NONE 

!HS 

PASCAGOULA! 

1976 

! 

5  !  ! 

90.0! 

’2.0! 

11.1! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

JIM  COLLE 

5  50261  6 

5  9653*36! 

7  3.0! 

27.1! 

11.6! 

2400! 

-  ! 

36.0! NONE 

INS 

PASCAGOULA! 

1966 

i 

i  i  ; 

15.0! 

2S.1 ! 

11.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

JOHN  COLLE  JR 

5272945 

]  196  53*36  5 

111.0! 

10.2! 

12.0! 

3600! 

-  ! 

39. SINONE 

!HS 

PASCAGOULA! 

1956 

i 

!  5  1 

121.0! 

10.2! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JUMPER 

5651444 

!  96  5  3*36 5 

46.5! 

26.0! 

3.5! 

1400! 

-  ! 

45 • 0! NONE 

SMS 

PASCAGOULA! 

1982 

i 

> 

i  i  j 

5  !  ! 

70.0! 

i 

27.  C! 

! 

7.0! 

! 

i 

i 

•  ; 
i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

5  5  5 

!  !  5 

i 

■ 

1 

! 

i 

i 

i 

!♦ 

!  ! 
MILftOlAD  CARS! 

! 

! 

! 

! 

1VTCC!  DIMENSIONS  !OS>AfT 


VESSEL  NAME  AN D  NUMBER 


N^T  !C00S!L£N6TH 
REGIS” !**•* !  RFG. 

SEE !////// 
TON-  !P*«E!  OVcF-1 
NU;  !  IV  !  ALL 


BROTH* 
°Er».«LOAO- 
/////!  ED 
*V£.R-!///// 
'LL  'LIGHT 


(16)  COLLE  TOWING  COMPANY/ 

j 

i 

iwic. 

■  i 

•  i 

•  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

• 

■ 

i 

i 

; 

; 

1 

2 

i 

* 

i 

2 

! 

i 

j 

(CONTINUED) ! 

i  2 

■ 

i 

i 

i 

2 

i 

; 

LEO 

•244341 

99 ! 3»  36 ! 

<1.1! 

24.0! 

9.5! 

1500! 

* 

36.3 ! NONE 

•NS 

PASCAGOULA! 

1943 

! 

■  i 

'.5.3* 

24. C! 

9.5! 

i 

-  * 

; 

i 

j 

NA0EL  COLLE 

! 673358 

104!3A36‘ 

<0.5! 

22.1 ! 

13.5! 

4000! 

-  • 

38.5!  NONE 

!NS 

PASCAGOULAj 

1984 

1  1 

<5-0! 

T2.1 ! 

13.5! 

* 

-  • 

2 

» 

j 

! 

OSCEOLA 

!  651  44S 

9e!3A  36* 

66.5! 

26.3! 

i.  5* 

1400! 

-  • 

39.0 !  NONE 

!  NS 

PASCAGOULA! 

1982 

2 

i  2 

7C.0! 

27. C! 

7.0! 

i 

-  * 

i 

i 

j 

PAPOOSE 

566SCC3 

«6!3A36! 

»6.5 ! 

?6.0! 

5.5! 

1400! 

-  i 

39. 0! NONE 

!M$ 

PASCAGOULA! 

1932 

i 

j  i 

70.0! 

?  7.0! 

7.0! 

i 

-  • 

i 

2 

2 

! 

TOMAHAWK 

•669C01 

95*3A36! 

66.5! 

26.3! 

3.5  ■ 

1430! 

-  • 

39.0! NONE 

!HS 

PASCAGOULA! 

1982 

t 

i  i 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

i 

-  • 

t 

! 

; 

TUSKcFEF 

'.951446 

56 ! 3*  36 ! 

66.3* 

2o.  0! 

3.5! 

1400! 

-  • 

39.0! NONE 

!HS 

PASCAGOULA! 

1932 

J 

■ 

■  i 

>0.0! 

77, C 

7.0! 

i 

-  ! 

2 

i 

2 

WILO  CAT 

•  657644 

96' 3A36! 

66.5  ! 

2o.O! 

0.5' 

1400! 

-  » 

39.0! NONE 

!NS 

PASCAGOULA! 

1932 

i 

1  1 

70. 0! 

27. C! 

7.0! 

i 

-  « 

2 

i 

i 

C?  62 

t  ...... 

2«3!4A^3! 

123.0! 

30. C! 

6.5! 

-  • 

600! 

16.0! NONE 

‘MS 

PASCAGOULA! 

1968 

i  i 

17C.C! 

?0.C! 

1.0! 

i 

-  j 

i 

* 

2 

CP  63 

;  ...... 

233! 4A.3» 

120.0! 

30.0! 

o.5! 

-  » 

600! 

1 o . 0 ! NONE 

!  NS 

PASCAGOULA! 

1968 

i 

i  i 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

i 

-  > 

i 

i 

! 

C9  64 

i  ...... 

2# 3 ’ 4A  43  * 

1 20.  C! 

? 0-  ! 

6.5! 

-  » 

600! 

16.0! NONE 

!M$ 

PASCAGOULA! 

1982 

i 

i  i 

170.3! 

’0.0* 

1.0! 

i 

i 

j 

; 

COLLE  110 

i  ...... 

223! 4A  43! 

120.3! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

6C0! 

16.0! NONE 

!H$ 

PASCAGOULA! 

19&7 

i 

»  i 

I’C.O! 

30. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

; 

2 

COLLE  111 

i  ...... 

2?3'.4A43! 

170.0! 

30. C! 

6.5! 

-  ! 

600! 

16.0! NONE 

»NS 

PASCAGOULA! 

1967 

* 

i 

<  i 

1 70. 0! 

30.0! 

1.0! 

■ 

-  • 

2 

l 

! 

COLLE  112 

j  ...... 

233S4A43! 

120.3! 

30.  C! 

6.5! 

-  * 

600! 

16.0! NONE 

•MS 

PASCAGOULA! 

1968 

i 

;  i 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

i 

2 

2 

COLLE  121 

!  175690 

494 ■ 4 A  43 ! 

1 <0.1 ! 

<6.3! 

6.5! 

-  • 

1200! 

16.0JN0NE 

•NS 

PASCAGOULA! 

1943 

j 

j  i 

1 1 0 . 1 

<  s.O! 

1.3! 

2 

-  ! 

! 

2 

; 

3  E  1401 

! 656*64 

411  '.4A43! 

14C.0! 

29.0! 

9.0! 

-  ! 

e*5! 

1 6. 0! NONE 

•NS 

PASCAGOULA! 

1982 

i 

1  i 

UO. )! 

39.  C! 

1.0! 

2 

-  • 

1 

2 

2 

COLLE  120 

J 1 75647 

494 ! 5A  70 ! 

1*0.1! 

•6.C! 

3.5! 

-  » 

1200! 

25.0'BPH  PUHP 

!h$ 

PASCAGOULA! 

1*942 

i 

i 

i  i 

i  i 

1  <  0 . 1 ! 

^6.0! 

■ 

1.3! 

i 

; 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

(32)  COLLINS  TOWING#  INC. 

i 

i 

i  i 

i  i 

i 

i 

; 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

; 

CAPT.  MANUEL 

•650247 

54 •  3A  36! 

”.3! 

24.0! 

4.5! 

400! 

-  • 

32.0! NONE 

!  L* 

LAROSE  ! 

1982 

i 

r 

i  i 

i  i 

50.0! 

>;.c» 

i 

3.0! 

i 

; 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

! 

(03)  C0LUM3IA 

i 

CONTAINER  BARGE ! 

t  j 

i  i 

i 

i 

i 

; 

! 

■ 

» 

; 

i 

j 

i 

i 

COLUMBIA  POSTON 

•6617C4 

2322  *4A  50! 

7^0-0! 

7*.3» 

11.3! 

-  • 

55C0! 

33.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  J 

1983 

i 

i  i 

252.0! 

72. C! 

2.0! 

i 

-  • 

2 

; 

! 

COLUMBIA  NEW 

YORK 

•3R3407 

2510!4a5:« 

253.0! 

72.3! 

11.3! 

-  ! 

4000! 

38 . 0  !  NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1978 

t 

i 

i  i 

i  i 

233.0! 

72.0! 

2.0! 

i 

i 

; 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

(36)  COLONS!* 

l 

NAVIGATION  CO.  ! 

j  ; 

i  i 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

■ 

» 

i 

! 

i 

i 

COLUMBIA  ORINCESS 

*6<7632 

94 • 1  A 1 3  ! 

9  4.5! 

42.0! 

4.6! 

430!  R 

16! 

33. 0 ! NONE 

!WA 

KETTL*  ! 

1981 

j 

1  1 

1*3.0! 

42.2! 

3.o! 

! 

-  ! 

; 

! 

FALLS  ! 

d*RT  EOWAPDS 

i  ...... 

5! 3 A ?6! 

74.0! 

5.3! 

2.7! 

350! 

-  ! 

14.0! NONE 

!WA 

KETTLE  ! 

1949 

• 

!  * 

24.0! 

5.0! 

2. 7! 

! 

-  ; 

* 

; 

FALLS  ! 

RIVER  CHIEF 

•511633 

25! 3*36 ! 

43.J! 

15.3! 

>.5! 

240* 

-  j 

25.0 ! NONE 

!VA 

KETTLE  ! 

1967 

5 

i 

i  i 

i  i 

43.3! 

15.3! 

5.5! 

i 

! 

j 

i 

{ 

l 

i 

FALLS  ! 

! 

(16)  C0LUM3US 
BIGBE?  PELLE 

LANDING 

i 

i 

•652254 

i  i 

i  i 

26  *!1  41 6! 

64.0! 

i 

i 

; 

i 

3.5! 

i 

i 

idoi 

; 

j 

i 

i 

?4. 5 ! NONE 

! 

! 

!KS 

I 

COLUMBUS  ! 

1982 

| 

!  !  ! 

64.0! 

24.0! 

2.5! 

! 

147! 

! 

! 

! 

CRICKET 

i  ...... 

!  1 5 ! 3*35  ! 

-  ! 

10.7! 

4.5! 

200! 

“  ! 

20.0! NONE 

!NS 

COLUMBUS  ! 

1938 

; 

i 

!  ! 

!  !  ! 

“  ! 

10.7! 

i 

4.5! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

(32)  COMANCHE 

aOAT  RENTAL/ 

< 

IN !  C. 

!  !  ! 

i 

j 

; 

i 

j 

2 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

COHANCHE 

•29*722 

!  14'ICtl! 

.0.0! 

12. 4! 

3.6! 

400! 

-  ! 

16.0JN9NE 

SLA 

LAROSE  1 

1965 

2 

i 

«  j  i 

i  <  i 

42.0! 

12.3! 

i 

3.6! 

i 

i 

j 

20! 

; 

J 

i 

i 

; 

! 

! 

(32)  COMAP  OFFSHORE  MARINE 

i 

CO ! R7« 

j  j  i 

'  !  ! 

j 

< 

i 

1 

2 

i 

i 

] 

1 

2 

! 

! 

C-MASTEP 

!5*7261 

!  64 ! 1 c  0? ! 

1  >)  9 . 6 ! 

72.0! 

7.0! 

2100! 

62! 

42 .0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1977 

i 

•  !  ! 

11*. 0! 

25.9! 

4.C* 

2 

44* 

i 

t 

CITY  ! 

C/ADMIRAL 

! o21 71 9 

!  6011*02! 

97.2! 

?6.  C! 

1C.M 

1150! 

63! 

22.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980 

i 

|  i  j 

1 1  C. 0! 

33.0! 

7.0! 

2 

-  • 

i 

i 

CITY  ! 

C  / A0VcNTU*  E* 

io?10?4 

!  62MC03! 

133.5! 

24.6' 

7.6! 

2550! 

91! 

35.0'NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1980 

1 

j  i  2 

120.3! 

25.0! 

5.6! 

2 

-  « 

2 

i 

CITY  ! 

C/C»US*D£? 

!6509<7 

i  2M!1*0J! 

1*9.2! 

3*.C! 

12.0! 

noo! 

629* 

50.3! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1952 

; 

!  !  ! 

1*0.0! 

’  d.  3! 

v.O! 

j 

-  ! 

; 

i 

CITY  ! 

C/5ICTAT0P 

«  660670 

•  66! 1C  12! 

—  • 

--  j 

6.5! 

1*175! 

17! 

?5 .0 ! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1974 

i 

i  ;  j 

102.0! 

25.0! 

4.5! 

i 

50! 

i 

i 

CITY  S 

C /EN'ORCER 

! 605476 

•  66 ! 1 *03 1 

1°3.0! 

23.4! 

7.9} 

2300 ! 

13! 

35.0'N0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

1979 

i 

'  i  j 

170.3! 

23.9! 

5.4! 

2 

-  J 

i 

2 

CITY  ! 

C/INVAOER 

•5«6UJ 

!  36! 1 *03 ! 

HO. 3! 

25.0! 

10.0! 

2060! 

23! 

30 . 0 ! NONE 

•LA 

FOURCHON  ! 

1978 

• 

i  ;  i 

120.0! 

75.0! 

9.5! 

i 

-  ! 

i 

< 

i 

C/PLUNDEPf R 

!6?o031 

!  45*103! 

130.0! 

24.6! 

7.0! 

2000! 

13! 

35.0!NONE 

!IA 

HOUM*  ! 

1980 

i 

•  !  ! 

120.0! 

2  5.0* 

4.5! 

! 

-  ■ 

i 

1 

1 

C/PREYOR 

•639925 

!  6551*02! 

91.2! 

19.5! 

7.0! 

1500! 

70! 

25.0! NONE 

SLA 

MORGAN  I 

1981 

i 

!  !  ! 

13>.0! 

2-..0! 

5.6* 

i 

-  ! 

i 

! 

CITY  ! 

C/RAVAGFR 

'611414 

!  62*1*03! 

91.3! 

1 7.o! 

5.C! 

1540! 

300! 

25 . 0! NONE 

•LA 

MORGAN  i 

1979 

{ 

j  ;  < 

103.0! 

72.C! 

3.0! 

< 

45! 

i 

S 

CITY  ! 

C/R'VIN 

•633736 

!  63*101! 

9N.9! 

22.1! 

6.  w! 

2400! 

349! 

29.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1981 

\ 

!  !  5 

1C6.C! 

24. C! 

5.0! 

; 

-  • 

i 

! 

CITY  | 

C/.RENEGADF 

5624364 

!  ASS1C035 

1  )C.O! 

?i.< » 

7.0! 

2100! 

73! 

35. oj  NONE 

STX 

SAhlNE  J 

1980 

1 

«  2  i 

1)9.0! 

?>.0S 

5.0! 

i 

-  • 

i 

« 

PASS  ! 

(/STRIKER 

•643724 

5  59'UOM 

9). 3! 

19.5! 

7.0! 

1545! 

3?! 

30 . 0 ! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1981 

i 

i  5  • 

1  >5.0* 

<1.6! 

5.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

C/VICTOR 

! 641765 

!  59  •  1  *.)£  f 

91.2! 

21.3! 

7.0! 

1545! 

33! 

30.0! NONE 

SLA 

INDEPEND-  ! 

1981 

! 

•  !  5 

136.0! 

21.  J! 

5.6! 

2 

-  • 

i 

; 

ENCE  CITY  ! 

C /VIGILANT  E 

•644752 

!  6551* 03! 

—  J 

—  ! 

7.  3! 

204.0! 

17! 

35.0! NONE 

•LA 

MORGAN  1 

1952 

f 

i  j  ; 

1)5.0! 

24.3! 

7.1! 

i 

-  » 

i 

i 

CITY  ! 

C/VIOLATOR 

! &3t  71 2 

•  59 ! 1 f  01 ! 

94.0! 

21.3* 

6.0! 

154  5! 

34! 

21.3! NONE 

SLA 

MORGAN  S 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

i  t  i 

105.0! 

21.3! 

i 

5.0! 

i 

1 

2 

55! 

; 

! 

i 

i 

CITY  ! 

1 

<J*>  CORiIGPO 

10C0  ISLAND 

i 

dOA'T 

!  •  ! 

!  !  ! 

{ 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

t 

! 

! 

l 

! 

TOURS# 

[NC. 

i 

i  j  i 

■ 

i 

i 

* 

i 

! 

! 

ALEXANDRIA  BELLE 

■931622 

5  62!U16! 

*2.3! 

32.  Ol 

7.7! 

roo  i 

-  ! 

40 .0 ! NONE 

!nt 

ALEXANDRIA! 

1988 

! 

!  !  ! 

1C4.3! 

32.0! 

6.6! 

j 

600! 

t 

! 

BAY  1 

ISLAND  WANOERER 

! 533264 

5  ??!1*16! 

64.6! 

22.6! 

4.0! 

476! 

-  ! 

20.6! NONE 

!NY 

ALEXANDRIA! 

1971 

i 

{ 

!  !  ! 

;  i  j 

64.5! 

22. o! 

i 

3.3! 

j 

! 

221! 

! 

i 

! 

! 

! 

3AY  1 

! 

i 

■ 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

; 

i 

i 

i 

! 

! » 

i 

VEHICLES 

i 

j 

! 

i 

SCAPAClTr!  HIGH-  J  'VESSEL! 

!  •  £$T  •  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC*  BASE  ! 
!////////!  POINT  *  LINE-1  «AOi  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ///////// ///////!TD !//////////! 


POWER!  =H3E»S  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  * VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  SCAPACITY!  HIGH-  !  •VESSEL 

_ i  i  *  eST  •  CAUSO  HANOLING  is  !  OPERATING 

.REGIS  !****!  REG-  *  ®E6. ! LOAD-!  J  CARGO  !  FIXEO  •  EQUIPMENT  *TC«  R*SF 

:  i  TER  !  S£€5//////,*///"!  ED  !  !////////!  POINT  •  LINE-1  •  AO!  LINE“1 

T°N~  *PAG-*  OVcP-l  OVER-*/////*  HORSE!  *>AS$-  !  (LIGHT) !//////////////// IJO* ////////// 
NUMBER  .  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)'  LINE-2  LINE-2 


<22>  COMBINED  1000  ISLAND  60A 
TOURS#  INC- 

(CONTINUED) 

MISS  CLAYTON  III 
MISS  CLAYTON  IV 


UNCLE  SAM  7 
UNCLE  SAM  VI 


(41)  COMES#  YALE 
KV  252 


PEN  MAR  NO.  1 


(32)  COMMERCIAL  BARGE  TRANSpO 
LIMITED  PARTNERSHIP  I 

LC  101 


(20)  COMMERCIAL  DIVING 
STEEL  CITY 


(33)  COMMERCIAL  EOUIPMENT  LEA! SING 
CO.  • 

JAMES  ROBERT  !5291ft* 

! 

JONATHAN  WOODWARD  !58o?07 


(11)  COMMONWEALTH  OF  VIRGINIA! 

DEPT.  OF  HWYS.  t  TRANSP ! 
JAMESTOWN  ■ 242176 

! 

SURRY  ! 515709 

! 

THE  LANCASTER  !  . 


THE  NORTHUMBERLAND  j 

! 

VIRGINIA 

! 

WILLIAMSBURG  |6 

i 

i 

1 

(32)  COMPASS  DOCKSIDE#  INC.  ! 


!  ! 

i  i 

i  i 

i  i 

56! 1C16! 
62MB1&! 

i  i 

5  j 1816 1 

i  i 

1511916! 

i  i 

3851 A16! 

j  i 

1 9 1 1  SI  6 1 

i  i 

j  i 

t  i 

t  i 

299J5A70! 

i  i  • 

64! 5A70! 


140.0!  34.0! 
140.0!  34.0! 
56.0!  16.0! 
56.0!  16. C! 


704!4A45! 

i  i 

704J4A45! 

i  I 

704 ! 4 A4$ ! 

i  i 

704  j  4A45 ! 

i  i 

704! 4A45  5 

i  i 

704 ! 4 A45  j 

i  i 

704  j  4 A  45 i 

t  | 

704j  4A45 i 

i  | 

704 ! 4 A  45 1 

!  ! 

704!4A45! 

!  ! 

706!4*45! 


733!4A4S« 
!  1 
788J4A45! 

i  i 

7 38 ! 4  A45  1 

i  j 

7  8  8  i  4  A  45 ! 

i  » 

73854*45! 

i  i 

783!  4A45  *! 
!  ! 
733 ! 4A45 ! 
!  ! 
78  3! 4A45 • 

i  i 

7  •  8  •  4 A  45  1 

i  i 

78 8  j  4 A  45  I 


48 !  1  COM 
i  i 

34 !1C02! 

t  i 

55!  1C  02!* 


3*7!1 A13 ! 
!  ! 
190MA13! 


?2!1 *13 ! 
!  ! 
163MA13! 


70014448! 

!  ! 

70014A4M 

!  I 

70014A43! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


-  : 

20.0SNONE 

245! 

t 

-  • 

3.6*  NONE 

134! 

» 

-  • 

4 . 0! NONE 

6! 

! 

-  • 

10.0JN0NE 

73! 

l 

-  • 

15 .OlNONE 

276! 

! 

-  ! 

8.1 ! NONE 

S3! 

i 

i 

i 

i 

i 

631 ! 

j 

34.0! DIESEL 

t 

60! 

| 

i 

75 .0 ! NONE 

j 

i 

i 

i 

i 

17431 

» 

j 

1 4. 6  5  NONE 

1743! 

1 4. 6  5  NONE 

1743! 

1 4. 6 { NONE 

1743! 

14.6! NONE 

17431 

14.6SN0NE 

17431 

1 4.6! NONE 

1743! 

•  i 

1 4.6 {NONE 

1743! 

1 4.6! NONE 

i 

17431 

4 

14.6IN0NE 

17431 

14.6!noNE 

1932! 

14.6! NONE 

■ 

18921 

4 

1 6.0! NONE 

1892! 

1 6. OSNONE 

13921 

16.0JN0NE 

l 

1892! 

16.0‘NONE 

l 

18921 

16.0JN0NE 

i 

13921 

1 6.0! NONE 

i 

13921 

4 

16.0SN0NE 

18921 

16.0 ! NONE 

15921 

1o .0! NONE 

i 

18921 

16.0! NONE 

18921 
“  ! 
j 

1 6 .0! NONE 

i 

• 

i 

j 

* 

1 

• 

i 

22. 5 !NONE 
! 
t 

• 

i 

! 

5! 

i 

i 

25 .0! NONE 

41! 

! 

-  j 

81 1 

i 

26. ol NONE 

40! 

■ 

* 

! 

i 

i 

1 

i 

44! 

> 

1 

60.0 ! NONE 

240! 

! 

52! 

52 .01  NONE 

360! 

! 

3! 

11.0! NONE 

12! 

i 

8! 

11. 0! NONE 

12! 

j 

32! 

32. 0! NONE 

192! 

» 

52! 

52.0! NONE 

355! 

! 

i 

! 

j 

1730! 

! 

19.0!N0NE 

1730! 

.  j 

! 

19.0! NONE 

t 

1730! 

l 

1 9. 0! NONE 

.  i 

! 

!•  VEHICLES 


!NY  CLAYTON 

i 

! NY  ALEXANDRIA 
!  8AY 

•NY  ALEXANDRIA 
!  BAY 

!NY  ALEXANDRIA 
•  BAY 

!NY  ALEXANDRIA 

!  BAY 

!NY  ALEXANDRIA 
!  BAY 


!CA  SAN  DZE60 

i 

! CA  SAN  DIE60 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
5  LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
*  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OPLEANS 
!LA  NEW 
!  OOLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 


!WV  CHESAPEAKE 

! 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  NFV 
!  ORLEANS 
!TX  HOUSTON 


!VA  SCOTLAND 

! 

!VA  SCOTLAND 

! 

!VA  MERRY 
!  POINT 
!VA  SUNNYBANK 
! 

!VA  SCOTLAND 

! 

!VA  SCOTLAND 


! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
I  ORLEANS 
! 

! 

I 
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ENGR* 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AKO  NUMBER 

!  COAST 
•  GUARD 
!  NUH9E® 

1VTCC!  OIMfNS 
NET  1CCDE ! LcNGTH • 
JREGIS- !****!  RES.  ! 

TER  1  SEE!//////! 

!  TON-  1PA4.E!  OVER-! 
NAGE  1  IV  1  alL  ! 

IONS  ! DRAFT! 
SROTH!  ! 

PEG.1LOAO-! 
/////•  ED  ! 
3VEP-! /////! 
ALL  SLIGHT* 

!C*PACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

•VESSEL! 
!S  ! OPERATING  ! 
!TC!  BASE  !. 

! AO!  LINE-1  ! 

! TO  J ////////// ! 
!E6!  LINE-2  !* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

| 

(32)  COMPASS  DOCKSIDE*  INC. 

i  ; 

i  ; 

•  ■ 

2 

i 

i 

i 

a 

a 

i 

i 

i 

i 

i 

i  i 

j  i 

i  i 

(continued: 

■  j 

a 

■ 

a 

i 

!  i 

RN  2 

J620162 

700*4*43! 

195. C! 

35. C! 

12.0! 

-  » 

17  JO! 

19.0 ! NONE 

•LA  NEW  ! 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  ! 

TN  1 

*620161 

73014A49! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  » 

1750! 

19.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

I960 

• 

i  ; 

t  i 

195.0! 

25.0! 

1.5! 

a 

i 

i 

i 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

| 

(07)  COMPASS  MARINE 

CORP. 

i  i 

•  ■ 

t 

2 

j 

a 

i 

i 

i 

i 

«  j 

i  i 

CECILIA  J  3»0UN 

•245603 

99  *3*36! 

2 

-  i 

9.0! 

700! 

-  • 

77.0! 

!PA  PHILADEL-  ! 

1944 

i  i 

i  j 

’1.7! 

24.0! 

2 

9.0! 

i 

i 

■ 

i 

!  PHIA  ! 

j  i 

(32)  COMPASS  “A»INE 

SERVICES* 

!  INC. 

i  i 

j  t 

; 

2 

i 

i 

t 

i 

i 

t 

!  i 

i  t 

A98IE  C 

! 62  3630 

11513A35! 

64.3! 

2e.C ! 

3.0! 

1400! 

-  • 

42.0! NONE 

SLA  NEW  < 

1980 

i  i 

70.0! 

2o.O! 

7.6! 

-  ; 

i 

!  ORLEANS  ! 

SOB  LIVINGSTON 

!  63692  5 

9013A35! 

oG.O! 

24. C! 

5.0! 

1200! 

-  » 

40.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1981 

i  ■ 

6C.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

a 

!  ORLEANS  ! 

CASEY  C 

*  &5C496 

65 13A  35 1 

4').0! 

24. C! 

7.0! 

1000! 

-  i 

40.0  !  NONE 

•LA  NEW  ! 

1981 

■  i 

60.01 

24.0! 

6.0! 

~  ! 

a 

!  OPLEANS  ! 

COMPASS  COURSE 

! o356l 6 

1C4!3*35! 

60.3! 

25.0! 

5.  C! 

800! 

-  • 

39.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1931 

i  i 

60.3! 

25. C! 

7.0! 

-  * 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  CREST 

! 512615 

9013*35! 

73.0! 

26.0! 

3.0! 

1000! 

-  • 

43.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1968 

i  i 

75.0! 

26.  C! 

7.0! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  ENTERPRISE 

•549972 

16&13A35! 

90.0! 

30.0! 

3.6! 

1300! 

-  ! 

16.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1973 

i  j 

90.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ■ 

J 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  FLAG 

1512697 

90! 3*35! 

7*.0! 

26.3! 

3.0! 

1000! 

-  • 

36.0! NONE 

•LA  FEW  ! 

1968 

i  a 

7S.0! 

?6.0! 

7.0! 

-  j 

a 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  FREEDOM 

1551557 

16013*35! 

90.0! 

30.0! 

8.6! 

1300! 

“  ! 

16.0 ! NONE 

!LA  NEW  ! 

1973 

j  i 

90.0! 

30.3! 

3.0! 

-  * 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  GLORY 

•553499 

16513*3'! 

90.0! 

20.0! 

3.6! 

1800! 

-  * 

16.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1973 

! 

a  a 

93.0! 

20.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  GOAL 

153*5*2 

10*13*35! 

75.0! 

?4.3! 

3.o! 

1150! 

-  • 

42.5! NONE 

•LA  NEW  ! 

1972 

a  a 

7  5.0! 

24.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  HERO 

1554249 

15013*35! 

71.0! 

2  7.0! 

8.6! 

1150! 

-  • 

44. 9 j  NONE 

SLA  NEW  ! 

1973 

a  i 

75.0! 

27.0! 

7.0! 

-  * 

• 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  IDEAL 

1555976 

15013*35! 

’1. C! 

?7.0! 

3.6! 

1150! 

-  ! 

44.9 ! NONE 

! LA  NEW  ! 

1974 

•  ! 

7  5.0! 

27.0! 

7.0! 

-  j 

a 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  JEWEL 

152276C 

7413*35! 

<5.0! 

24. 0* 

3.0! 

760! 

-  ! 

40.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1969 

1 

a  a 

65.0! 

74.0! 

7.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  KNOW-HOW 

1614387 

11013*35! 

61.2! 

26.1 ! 

5.6! 

1200! 

-  • 

45.OJN0NE 

SLA  NEW  ! 

1979 

1  ! 

61.2! 

26.1! 

3.6! 

-  » 

i 

!  OPLEANS  ! 

COMPASS  LFADEP 

5623859 

11013*35! 

61.2! 

26.1! 

3.6! 

1200! 

-  ! 

45.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1980 

1  1 

el. 2! 

’6.1! 

3.6* 

-  ! 

i 

•  ORLEANS  ! 

COMPASS  MISSION 

1624582 

11013*35! 

61.2! 

26.1* 

3.6! 

1200! 

-  • 

45 .0 ! NONE 

•«.*  NEW  ! 

1930 

; 

i  a 

el. 2! 

26.1! 

3.  o! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS  • 

CCMPASS  NAVIGATOR 

•625777 

11013*35! 

61.2! 

26.1! 

3.6! 

1200! 

-  ! 

45 .0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1980 

i 

1  !  1 

61.2! 

76.1! 

<J.6! 

-  • 

! 

!  ORLEANS  • 

COMPASS  POINT 

15972*1 

i  5313A35! 

53.2! 

22.1  * 

7.6! 

800! 

-  ! 

32 . 0! NONE 

!L»  NEW  ! 

1978 

! 

!  !  • 

5  3.2! 

72.1! 

6.6! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  PP IDE 

151269? 

•  9013*  35  ! 

73.0! 

26.0! 

3.0! 

1000! 

-  ! 

36.0! NONE 

•la  NEW  ! 

I960 

« 

i  i  a 

7  3.0! 

76.0! 

7.0! 

i 

•  a 

i 

!  ORLEANS  ! 

COMPASS  WATCH 

•641607 

1  10413*35! 

60.3! 

25.  C! 

3.0! 

1200! 

-  a 

39.0 ! NONE 

!LA  NEW  ! 

1981 

! 

i 

1  !  1 

60.3! 

:$.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

t 

•  ORLEANS  ! 

ED 

1634667 

!  64 J5ASsi 

55.0! 

?2.3! 

7.o! 

•ooi 

-  • 

37.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1981 

• 

1  1  1 

*5.3! 

22.  C! 

6.6! 

■ 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

EDITH 

•637903 

!  5*13*35! 

5  3.0! 

22. C! 

7.6! 

300! 

-  * 

37.Q6NONE 

!LA  NEW  ! 

1981 

■ 

1  1  1 

«=3.0! 

22.0! 

6.6! 

i 

-  • 

i 

•  OPLEANS  ! 

FRANCES 

1590795 

1  7313*3*1 

56. C! 

22.0! 

8.5! 

*00! 

-  ! 

40.0!N0Nr 

!IA  NEW  ! 

1973 

• 

1  1  ! 

56.0! 

22.1! 

8.5! 

! 

-  * 

! 

!  ORLEANS  ! 

GING'P  C 

1645694 

1  10413*35! 

63.3! 

25.0! 

3.0! 

800! 

-  ! 

39.0! NONE 

SLA  NEW  ! 

1982 

» 

1  1  1 

<0.3! 

25.0! 

7.0! 

• 

-  • 

i 

!  ORLEANS  ! 

GROSS  PA  pa 

!6’2236 

1  «0!J*35! 

‘5.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  ! 

40.0! NONE 

! L A  NEW  ! 

1981 

1 

!  1  1 

45.0! 

<4.0! 

7.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  I 

lagonda 

1520332 

!  9S ! 3*  35 1 

6-.H 

’6.1! 

*.?! 

1400! 

-  • 

48.0! NONE 

UA  NEW  ! 

1969 

j 

!  1  1 

70.0! 

26.1! 

7.0! 

-  J 

i 

!  ORLEANS  • 

MISS  GEORG  IE 

556253’ 

!  20913*35! 

>:.oi 

’G.C! 

9.5! 

2400! 

-  J 

60.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1975 

i 

1  !  1 

90.0! 

’0.0! 

9.0! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS  ! 

MISS  NAP I 

•262761 

1  t 8013*35! 

142.9! 

4J.0! 

3.0! 

240C! 

-  ! 

60.0 1  NONE 

!LA  NEW  » 

1951 

i 

a  i  ; 

1 52.9* 

43.0! 

7.6! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  * 

SANDY  C 

163C902 

1  6213*35! 

5*. 2! 

23. C! 

3.0! 

1050! 

-  ! 

30.0! NONE 

•LA  BELLE  1 

1981 

i 

i  i  < 

53.2! 

03.0! 

5.C! 

-  ! 

! 

!  CHASSE  ! 

SHIFTY  III 

1276159 

!  4013*35! 

>5.0! 

24. C! 

e.O! 

7&5i 

-  • 

30.0! NONE 

!L A  NEW  ! 

1958 

i 

a  i  i 

<5.0! 

24. C! 

5.5! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  t 

TERREBONNE 

1643252 

1  104! 3*  55 ! 

44.0! 

2e.O! 

R.C! 

1200! 

-  ! 

40.0 i NONE 

•LA  NEW  • 

1931 

i 

1  1  1 

<4.0! 

’o.O! 

7.0! 

-  ! 

i 

!  OPLEANS  ! 

CG  172 

I  - - 

!  20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

i 

414! 

1 2 . 5  j  NONE 

1  LA  NEU  1 

1969 

i 

i  1  a 

41.5! 

31. <! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  I 

LY  4 

1532704 

1  43214*52! 

’7.5! 

35. C! 

12. C! 

-  J 

934* 

14. 3! NONE 

(LA  NEW  l 

1972 

j 

i  i  i 

97.5! 

?5.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  0PLEAS3  ! 

LY  12 

153271? 

1  432*4*52! 

»7.5! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

954! 

14.8*  NONE 

!LA  NEW  ! 

1972 

i 

!  1  1 

97.5! 

T  5.  C! 

1.0! 

-  i 

i 

!  ORLEANS  ! 

LY  31 

1532731 

1  43214*5’! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

i 

934! 

14.3! NONE 

SLA  NEW  ! 

1972 

i 

a  a  j 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

LY  39 

•532739 

1  43214*52! 

97.5! 

75.0! 

12.0! 

-  • 

9  J4! 

14. 9! NONE 

!  LA  NEW  1 

1972 

i 

1  1  ! 

97.5! 

35,0! 

1.0! 

-  • 

a 

!  ORLEANS  ! 

LY  143 

1532843 

1  43214*52! 

97.5! 

7  5.0 ! 

12.0' 

-  • 

954! 

14.3! NONE 

(LA  NEW  ! 

1972 

2 

a  l  a 

97.5! 

7,5.0! 

1.0! 

-  • 

i 

!  ORLEANS  ! 

LY  167 

!5*2B67 

1  43214*52! 

97.5! 

75. 0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4 .  t» ! N ONE 

! LA  NEW  ! 

1973 

1 

2 

i  j  j 

i  it 

>7.5! 

75. C! 

i 

1.0! 

i 

"  1 

J 

i 

!  ORLEANS  1 

1  J 

(17)  CONAGRA  FERTILIZER  COMP) 

i 

!  NY 

i  a  i 

1  1  1 

i 

i 

• 

i 

! 

a 

i  ! 

!  ! 

CPOPMATE  10 

1294*58 

1  ?2o?  1 5*71  1 

’95.0! 

10.0! 

-  ! 

2200! 

30.0 ! PUMP$ 

!TN  KNOXVILLE  ! 

1965 

2 

1  1  1 

295.0! 

*3.C! 

D.u! 

-  ! 

i 

!  ! 

CROPMATF  11 

!’94?59 

1  2267 1  5A  71 1 

295.0! 

*  3.0! 

1  C.Q! 

-  * 

2200! 

33 .0! PUMPS 

!TN  KNOXVILLE  ! 

1965 

1 

1  1  ! 

295.0! 

50. C! 

2.0! 

-  • 

i 

!  ! 

CROPMATE  12 

1501621 

1  ’26715*71! 

295.0! 

50.0! 

10.0! 

-  • 

2200! 

10.0! PUMPS 

( TN  KNOXVILLE  ! 

1965 

! 

i  i  a 

29$. 0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ! 

CRORMATE  13 

1501925 

1  2267*5*71! 

2>5.0! 

50.0! 

10.0! 

-  • 

2200! 

30. 01PUMPS 

•TN  KNOXVILLE  ! 

1965 

» 

1  1  1 

’95.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

CPOPMATE  14 

! 5120*2 

1  236015*71! 

295.0! 

5v.C! 

9.0! 

-  • 

2500! 

30.0!PUMPS 

! TN  KNOXVILLE  ! 

1967 

■ 

1  1  1 

295.0! 

?0.P! 

5.0! 

-  * 

a 

i  i 

CPOPMATE  15 

15120*1 

!  2260! 5*71 1 

295.0! 

*0.3! 

9.0! 

-  ! 

2500! 

30.0! PUMPS 

!TN  KNOXVILLE  ! 

1963 

i 

i 

i 

i  •  i 

j  a  a 

i  2  1 

295.0! 

<3.0! 

; 

i 

5.0! 

j 

; 

-  ! 
i 

a 

! 

i 

!  i 

I  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


297 


EN6R! 

0 I  ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

•  NUMBER 

!  !VTCC  1  DIMENSIONS  ! 

!  NET  1 CCD £! LENGTH! 2 P9TH 1 
!RE5IS“! **•* 1  PEG.  !  PEG.! 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

1  TON-  1  PAGE  1  OVER-1  OVER-! 

1  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

a 

-0*0- ! 
ED  ! 

unt\ 

LIGHT! 

•CAPACITY! 
a  a 

i  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  DA$S-  ! 
POWER!  ENGSRS  ! 

HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ( 
POINT  !  LINE-1  !*0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
(LIGHT) !////////////////! TO !//////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE0UILT! 

a 

i 

(36)  CONCRETE  TECHNOLOGY  COUP!. 

■  ii 

i  a  { 

i  a  a 

i 

a 

a 

a 

i 

i 

i 

a 

» 

a 

a 

a 

; 

a 

a 

a 

i 

i 

• 

a 

a 

! 

SARICHEF 

! 53953S 

!  105014A43! 

252.2! 

37.5! 

9.5! 

-  1 

1500! 

3.0 ! NONE 

JWA 

TACOMA  ! 

1928 

i 

a 

•  !  ! 

i  a  a 

253.0! 

■ 

37.6! 

3.5! 

; 

a 

a 

-  ! 
a 

a 

a 

a 

i 

a 

(01)  COHN. *  STATE 

i 

OF*  DEPT,  oi F 

i  a  a 

a  i  a 

i 

a 

a 

a 

a 

j 

a 

j 

a 

j 

i 

a 

a 

a 

TRANS'*. 

a 

i  i  i 

a 

i 

a 

i 

a 

a 

a 

SELDEN  III 

•257368 

1  59MA13! 

54.6! 

35. C! 

4.6! 

3SO!* 

3! 

28.3! NONE 

!CT 

WETHERS-  ! 

1949 

a 

i  i  i 

64.8! 

35. C! 

2.0! 

i 

43! 

a 

a 

FIELD  ! 

CUMBERLAND 

! 270671 

1  7! 3*35 1 

23.4! 

11.0! 

4.9« 

140! 

-  a 

12.1!nOHE 

!CT 

WETHERS-  ! 

1955 

i 

j  ■  i 

28.4! 

11.0! 

4.9! 

i 

-  a 

1 

« 

FIELD  ! 

a 

HOLLISTER  III 

1270672 

1  2914A46! 

64.0! 

15.1! 

4.3! 

! » 

3! 

6.9*  NONE 

!CT 

WETHERS-  ! 

1955 

* 

l 

i 

i  !  i 

■  ii 

64.0! 

i 

15.1* 

2.0! 

■ 

a 

i 

20! 

a 

i 

j 

i 

FIELD  • 

a 

(32)  CONOCO*  INC. 

t 

a 

i  a  a 

i 

i 

i 

a 

i 

a 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

a 

APACHE 

•623615 

!  9413A35! 

65.0! 

26. C! 

9.0! 

1400! 

-  i 

40.0 1  NONE 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

a 

i  i  ; 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

a 

-  i 

i 

i 

a 

CHEROKEE 

1627C50 

!  9413*35! 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

40.0! NONE 

•LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

a 

a 

i  i  < 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  a 

a 

a 

a 

LOUISIANAN 

1 537474 

1  6913*35! 

56.0! 

22. C! 

8.5! 

1000! 

-  ; 

38.01N0NS 

•LA 

WESTLAKE  * 

•  1982 

i 

i  i  i 

56.0! 

22.  C! 

5.6! 

i 

-  ! 

! 

a 

a 

OSAGE 

1625691 

1  9413A35! 

65. C! 

26.  C! 

9.0! 

1400! 

.  i 

40.0! NONE 

•LA 

WESTLAKf  • 

1980 

a 

■  i  j 

65.0! 

26. C! 

6.0! 

i 

i 

a 

i 

a 

PONCA 

1636071 

1  6213A35! 

56.6! 

22. C! 

8.2! 

803! 

-  a 

37.0JN0NE 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1981 

a 

i  j  j 

56. d! 

22.0! 

5.6! 

i 

-  i 

a 

i 

i 

RAINY  JIN 

•619367 

!  8313*35! 

60.0! 

24.0! 

8.5! 

•00! 

-  | 

40.0! NONE 

!LA 

WESTLAKc  ! 

1980 

a 

i 

1  !  1 

60.0! 

24.0! 

5.6! 

a 

-  i 

i 

i 

a 

a 

SHAVNEE 

1616173 

1  6913*35! 

56.0! 

22.0! 

5.5! 

800! 

-  i 

37  *0 ! NONE 

•LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

a 

1  !  1 

56.0! 

22.0! 

5.6! 

a 

-  t 

i 

; 

a 

TONKAWA 

•623149 

!  9413*35! 

63.0! 

2  o  •  0 ! 

9.0! 

1400! 

-  j 

40.0 ! NONE 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

i 

!  1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  i 

i 

i 

a 

WHITE  EAGLE 

•570353 

1  6413*35! 

53.5! 

20.0! 

8.0! 

800! 

-  i 

37.0! NONE 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1976 

a 

1  1  1 

53.5! 

20.0! 

5.6! 

i 

-  i 

i 

i 

a 

NO  7001 

1500633 

*  73015*70! 

195.0! 

75.0! 

9.6! 

-  • 

1390! 

20.01DIESEL  PUMP 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1965 

a 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

■ 

-  ! 

I 

I 

; 

NO  7003 

159C443 

!  163415*70! 

264.0! 

'4.0! 

9.6! 

-  * 

4463! 

22. 0! DIESEL  PUMP# 

•LA 

WESTLAKE  ! 

1978 

j 

1  !  1 

264.0! 

54. C! 

2.0! 

i 

-  j 

•HEATIN6  COILS 

i 

a 

NO  7004 

1618835 

»  1 376  1 5  *  70  ‘ 

297.0! 

<4.0! 

9.6! 

-  ! 

5075! 

22.05DIESEL  PUMP/ 

•la 

WESTLAKE  • 

1978 

■ 

i  i  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

a 

•  ! 

! HEATING  COILS 

! 

i 

NO  7005 

1620433 

1  1 376! 5*70 1 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  • 

507  5! 

22.05DIESEL  PUMP* 

•LA 

WESTLAKE  ! 

1978 

; 

i  i  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

.  I 

•HEATING  COILS 

» 

i 

a 

NO  7006 

1320439 

•  157615*70! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  1 

5075! 

22.0SOIESEL  PUMP* 

SLA 

WESTLAKE  • 

1978 

i 

1  1  ! 

257.0! 

54.0! 

2.3! 

• 

.  1 

•HSATIN6  COILS 

t 

a 

NO  7007 

1623143 

1  137615*70! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  i 

5075! 

22.01DIESEL  PUMP, 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1978 

i 

i  a  i 

29  7.0! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

a 

NO  7003 

•627594 

!  119515*70! 

220.0! 

54.0! 

9.6* 

-  l 

3535! 

20.3S0IESEL  PUMP, 

•LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

a 

•  1  1 

220.0! 

54. C! 

2.0! 

; 

-  ! 

SWEATING  COILS 

! 

a 

NO  7009 

•623507 

1  1 876! 5*"0! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  1 

5075! 

22.9! DIESEL  PUMP, 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

t 

!  !  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

jheating  COILS 

i 

a 

NO  7C10 

•624435 

1  137o!5A70! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  a 

5075! 

22.0! DIESEL  PUMP, 

!LA 

WESTLAKE  • 

1980 

* 

i  i  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

•  i 

SHEATINC  COILS 

! 

‘ 

NO  7011 

1626322 

•  1 376  15*70! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  • 

5075! 

22.0! DIESEL  PUMP, 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

• 

•  1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

a 

NO  7012 

•826323 

!  187615*70! 

297.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

5075! 

22.0‘DIESEL  PUMP# 

!LA 

WESTLAKE  ! 

1980 

j 

!  !  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! HEATING  COILS 

a 

• 

NO  7013 

! 651 380 

!  102715*70! 

240.0! 

42.0! 

9.6! 

-  ! 

3070! 

22.01DIESEL  RUMP# 

!LA  WESTLAKE  ! 

1982 

a 

•  1  ! 

240.0! 

42.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

SWEATING  COILS 

! 

! 

NO  701 4 

1651381 

1  102715*70! 

240.0! 

42.0! 

9.6! 

-  ! 

3070! 

22.0! DIESEL  PUMP* 

!L A  WESTLAKE  ! 

1982 

1 

»  !  • 

240.0! 

42.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

! 

NO  7015 

1631400 

1  30315*70! 

195.0! 

35. C! 

9.o! 

-  • 

1933! 

20.010IESEL  PUMP 

!TX 

VICTORIA  ! 

1981 

1 

1  1  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  7016 

1632115 

1  30315*70! 

1°5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1973! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

VICTORIA  • 

1981 

! 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

a 

! 

1 

NO  7017 

15^3189 

1  80815*70 ! 

195,0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1938! 

20. oi DIESEL  PUMP 

!L* 

WESTLAKE  ! 

1981 

; 

!  1  1 

19  3.0! 

35. C! 

2.9! 

! 

-  ! 

a 

! 

i 

NO  7013 

1635257 

J  308! 5*70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1938! 

70.010IESEL  PUHP 

!  L  A 

WESTLAKE  • 

1901 

\ 

! 

!  1  • 

a  j  i 

195.0! 

j 

35.0! 

2.0! 

; 

! 

s 

-  ! 
j 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

(29)  CONSOLIDATED 

! 

CRAIN  K  BAR  1 GE 

1  !  ! 

!  !  » 

i 

i 

a 

a 

i 

! 

! 

a 

i 

! 

a 

! 

! 

COMPANY 

« 

!  1  1 

; 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

AA  10 

i  . 

1  92714A41! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

.  i 

1668! 

19.6 {NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

a 

! 

! 

A0C  707 

1613860 

*  67614*431 

195.0! 

35.0! 

9. 0! 

! 

1498! 

1 7. oi NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  » 

J 

! 

{ 

ABC  710 

1513863 

!  67614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

i*9di 

17.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

< 

-  i 

i 

! 

a 

A5C  719 

•621555 

!  67614*43 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1500! 

16.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

.  t 

i 

a 

! 

ADDIE  31 

1551890 

!  99614*41! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1528! 

1 6 .9  *  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

!  1  1 

290.0! 

35.0! 

1.7! 

a 

.  i 

! 

a 

! 

ADS  13 

1  ...... 

j  73014*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1664! 

19.1 1N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

* 

!  !  ! 

200.0! 

T5.0! 

1.5! 

i 

-  j 

{ 

a 

! 

ARA  101 

i  ...... 

1  100914*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1530! 

19.6! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

; 

i 

! 

ARA  102 

i  ...... 

1  100914*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1530! 

19.6! NONE 

iMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

i  i  i 

195.0* 

75.0! 

1.5! 

a 

-  a 

! 

1 

! 

AT  6 

1547471 

!  714*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

J 

! 

AT  8 

1647473 

•  71414*41! 

U5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1528! 

20.31NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  !  1 

195.0! 

*5.3! 

1.6! 

; 

-  ! 

i 

« 

j 

AT  87 

1647472 

!  71414*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.7! NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

j  i  i 

195.0! 

7  5.0! 

1.7! 

a 

-  ! 

a 

i 

j 

AT  89 

1647474 

!  71414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

14.7JN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

i 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

; 

-  a 

i 

! 

; 

AT  90 

1647475 

•  71414*41! 

195.01 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

!  1  ! 

195.0! 

75.0! 

1.7! 

! 

.  ■ 

i 

! 

i 

AT  998 

i  ...... 

!  77214*41! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1683! 

20.3IN0NE 

.•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j 

!  !  1 

200.0! 

75.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

; 

i 

1 

AT  990B 

•647476 

!  77214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1630! 

14.7J  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.3! 

1.7! 

! 

■  a 

i 

1 

! 

AT  9913 

1647477 

!  77214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

160oi 

14.7iN0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1981 

i 

«  t  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

a 

AT  9929 

1647478 

!  77214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.3! 

-  ! 

1600! 

14.7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1981 

i 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

a 

-  a 

■ 

! 

2 

AT  993B 

•647479 

!  77214*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1600! 

1 4  .7  •  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

a 

! 

! 

AT  9943 

1647480 

!  77214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

14.7! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

a  i  t 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

a 

-  a 

a 

! 

!  !!!»!!•!•  !  1 

1  !!!!!!!!!  !  ! 

!  !*  VEHICL! ES  !  !  ! 
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£NG*« 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  N«N£  AND  NU^dfR 

!  COAST 
*  Gd*RO 
!  NUN«£R 

!  1VTCC 

!  NET  *  COO®. 
.">ESI5-!m.« 
f  TER  1  SEE 
*  TON-  ‘PA.jS 
!  N*GE  !  IV 

DIMENSIONS  '.DRAFT* 
LsNGTH'sBOTH*  • 

rtSS.  *  9EG-1L0AD-! 
//////I/////!  ED  ! 
OVEP-'.OVSe-l /////* 
ALL  1  *LL  ILTGVT' 

SCARCITY!  HIGH-  !  'VESSEL*  ! 

!  !  cST  !  CARGO  HANDLING  !$  !OPE»ATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  «TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!//////// !  POINT  !  LINE-1  !AO»  LINE-1  •  BUILT  ! 

»0»SE!  “ASS-  ! (LIGHT) ! ////////// //////!TD! //////////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! ^REBUILT! 

(29)  CONSOLIDATED  G°A  IN  t  3*fl 

!  G? 

/ 

i 

• 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

a 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

t 

COHPANT 

i 

1 

a 

1 

1 

1 

1 

(CONTINUED! 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

AT  9953 

77214A41 

200.0! 

15. C! 

9.0! 

-  • 

1600! 

14.7JN0HE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

a 

1 

a 

AT  9963 

! o47432 

77214A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  a 

1600! 

14.7! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

_ i _ 

200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  ; 

1 

a 

1 

AT  997o 

*647453 

!  77214A41 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1600! 

1 4. 7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

* 

200.0! 

33.  C! 

1.7! 

-  | 

1 

1 

l 

AT  9993 

•647435 

77214*41 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  * 

16C0! 

14. 7! NONE 

•no 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

200. C! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

a 

a 

1 

1 

AW  11 

•546344 

90314A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

155C! 

16.9!N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

2' 0.0! 

35. C* 

1.7! 

-  a 

a 

1 

a 

AW  12 

*546345 

94314*41 

200.01 

35. G! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16.9! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

1973 

i 

20G.O! 

35. C! 

1.7! 

-  a 

1 

1 

a 

AV  13 

1546346 

99314*41 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1550* 

1 6.9*  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

2)0.0! 

35. C! 

1.7* 

-  » 

a 

a 

1 

AW  14 

!  54c 347 

90  5J4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16.9 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  < 

a 

a 

a 

AW  15 

•54634? 

99314*41 

200.0! 

35.  C! 

9.0* 

-  * 

1550! 

16.9 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1973 

l 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

l 

3ECKY  29 

f 551834 

1 093  *  4A41 

20C.O1 

3S.C! 

9.0! 

-  » 

1636! 

13.6! NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

; 

1 

t 

C<2  3) 

! 563524 

34914441 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1522* 

19.2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1975 

i 

1 >5.0! 

’5.C! 

1.7! 

-  • 

a 

a 

1 

C?  41 

*569557 

649*4441 

1 95.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1572! 

19.2IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

195.01 

35. C* 

1.7! 

-  a 

1 

1 

1 

C?  42 

1569532 

34914*^1 

I’S.O! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

19. 2! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

• 

1-5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

a 

1 

ce  43 

•569569 

349*4*41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1522! 

19. 2! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

; 

i 

195.0! 

75.0! 

1.7* 

-  • 

1 

a 

j 

CP  44 

*5o9590 

349*4*41 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  • 

1522! 

19.2! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

» 

190.0! 

•  5.C! 

1.7! 

-  a 

1 

a 

1 

C9  37? 

72414*41 

200.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  * 

1677! 

1?. 3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

» 

2:0. C! 

3S.0! 

1.3! 

-  » 

; 

a 

a 

C6  33? 

1353956 

945 !  4A*.1 

20C.C! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

U44! 

17.9! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

a 

1 

CCC  6C7 

91714446 

--  ; 

—  ! 

9.0! 

-  j 

--  ! 

—  [none 

*H6 

ST.  LOUIS  ! 

-- 

f 

2C0.C! 

35.0! 

1.7* 

-  » 

a 

a 

a 

* 

CC3  101 

•373953 

90214*41 

195.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  * 

U97! 

17.1! NONE 

!H9 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

• 

195.0! 

15.0! 

1.6! 

-  • 

; 

! 

CG3  1C2 

•572952 

90214441 

19>. C! 

’  ?.C! 

9.0! 

-  ! 

1497* 

17.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  • 

1976 

i 

1  >5.  )! 

*5.0! 

1.6*. 

-  ! 

a 

1 

1 

CG?  103 

7C514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1521! 

19.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

a 

! 

a 

C63  1 04 

•527950 

70514*41 

1>5.J! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1521! 

19.1 'NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

19  5.0! 

“5.0! 

1.5! 

-  • 

1 

# 

! 

CG"  105 

•537951 

!  70514*41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1521* 

19.1 !NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

a 

a 

CGd  ICO 

15*795’ 

1  70514*41 

195.0* 

35.  C! 

9.0! 

1521* 

19.1! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  *! 

1977 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

1 

a 

CG8  1C? 

1537953 

1  7C514A41 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  » 

1521! 

19.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i  a 

195.0! 

3  5.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

1 

1 

2 

CG8  103 

15*324? 

1  63314*41 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

! 

1525! 

19. 6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i  a 

195. J! 

35. C! 

I.o! 

a 

-  ! 

1 

a 

! 

CGd  109 

1590039 

•  371  14441 

19  3.0! 

15. 0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.65N0NE 

ino 

ST.  LOUIS  < 

1978 

i  a 

195.0! 

75.0! 

1.7! 

-  ! 

a 

! 

a 

cca  no 

•539C72 

•  33314441 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1524! 

19.2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1977 

•  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

1 

! 

CG3  HI 

1607517 

!  939*4*41 

195.0! 

7  5 .0 ! 

9.0! 

» 

1491* 

17.2! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

a  a 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

a 

a 

a 

CGd  112 

1403343 

i  9 J9 1 4441 

195.0! 

15. 0! 

9.0! 

-  • 

t491* 

17.8! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

• 

1  1 

195.0* 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

CG*  113 

1604952 

•  93914*41 

1 >5.0! 

35.0! 

9.C! 

! 

1491! 

1 7.d ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  J 

1979 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

‘ 

-  » 

a 

a 

a 

CG9  115 

•  9  39*4*41 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1491! 

17.5! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  l 

1979 

a  a 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

a 

a 

a 

C52  117 

1 403253 

•  939*4*41 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  j 

1491! 

1 7.8! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a  a 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

-  * 

a 

! 

! 

CG*  119 

•404995 

1  9J0 1 4*41 

19  5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1491! 

17.8! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  a 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC3  1?Q 

•  9*914*41 

195.0! 

*5.0! 

>.0! 

-  ! 

1491* 

17 .8 !  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a  a 

195.0! 

75.0! 

2.0! 

-  ! 

a 

! 

1 

CCP  121 

*604996 

!  9*9*4*41 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1491* 

17.3 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

P5. 0! 

35.0! 

2.0! 

-  a 

a 

! 

! 

CG*  122 

•604953 

•  93914*41 

1 >5.0! 

75.  C! 

9.0! 

i 

1491  • 

1 7. d ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  J 

1979 

a  a 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  a 

a 

! 

1 

CGy  123 

*604954 

1  93914*4! 

195. 0* 

35.0! 

o.O! 

-  • 

1491* 

17.35NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a  a 

195.3* 

35.0! 

2.0! 

-  a 

» 

a 

! 

CGd  124 

1O0495? 

•  >3914*41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1491* 

17.8 j  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a  a 

195. C! 

35.0* 

2.0! 

-  t 

1 

; 

! 

CG?  125 

160495O 

i  93914*41 

195.0! 

35.0! 

9.U* 

-  • 

1491! 

17.8! NONF 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  * 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

1 

-  ! 

j 

; 

! 

CG?  126 

•604997 

!  939*4*41 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1491* 

1 7.  •»!  NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a  a 

195.0! 

35.  C! 

2.C! 

-  | 

j 

1 

! 

CG*  131 

•  1009*4*41 

1 9  5  •  0 ! 

75.0! 

9.0! 

-  * 

1 491 ! 

13.6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  a 

1*3.3! 

35.0! 

2.0* 

-  • 

a 

j 

! 

CG9  132 

»  10C9*4*41 

195.0! 

3  5.3! 

9.0! 

-  * 

1491* 

18.6! NONF 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1079 

a  1 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

1 

a 

a 

CGy  134 

1  63di 4*41 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.6»N0Nf 

!  NO 

ST.  LOUIS  • 

1974 

a  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  • 

a 

! 

! 

CGd  135 

2  ■233*4*41 

1  >5.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 8. 6 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a  a 

195.3! 

33.0! 

1.6! 

-  } 

! 

a 

j 

CGfc,  130 

1  j’3!4A<.1 

1 >5.0! 

35..)! 

9.0! 

-  • 

1500* 

16.6! NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1  a 

195.0! 

’5.C! 

1.3! 

-  ! 

a 

! 

I 

CG3  137 

•  53  3  !4*<,1 

195.0* 

35.3* 

9.0* 

-  J 

1500! 

18.6! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a  1 

1?5.0! 

3  5.0! 

1.3! 

-  a 

a 

! 

! 

CGd  1 39 

!  33314*41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

15.6!  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  • 

1974 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

I.e! 

-  ! 

a 

! 

! 

CG3  141 

j3  114A-.1 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  » 

1500* 

Id .6 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

195.3! 

75.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

a 

I 

CG3  U2 

3331AA41 

1 >S.C! 

75.3! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 8. 6! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

19y.O! 

’5.0! 

1.3! 

-  » 

1 

a 

1 

CGd  143 

*3214*41 

1 >5.0! 

75.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.6 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  J 

1974 

a 

195.0! 

35.  i! 

1.8! 

-  * 

a 

! 

! 

CGO  144 

1609790 

29514*4* 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1499! 

13.6! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a 

195..)! 

75.0! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

! 

CGd  145 

!69579t 

1:95  14*4* 

1  >5.0! 

3>.C! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

1 3. 0 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1 

1>5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

a 

! 

! 

CGd  146 

1509792 

39514*43 

1>5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499* 

18.6! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  i 

• 

WS. 0! 

35.0! 

a 

a 

2.0! 

1 

a 

! 

! 

a 

I 

a 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 
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ENGR* 

i 

•VTCC!  DIMENSIONS  !D»APT! 

•cadacity!  high- 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

l 

OIST* 

OPERATOR 

!  NET 

ICODEJLEVGTH! BROTH*  * 

!  2  EST 

CARGO  HANDLING 

!S  20PERATING  ! 

a 

•REGIS" 

!••••!  3sG.  !  »£C-.!L0/1D-! 

2  CARGO  2  FIXED 

EQUIPMENT 

1 T  C !  BASE  ! 

YEAR  2 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE 2 //////! /////!  ED  ! 

!////////!  POINT 

LINE-1 

2  AO!  LINE-1  2 

8UILT  2 

VESSEL  MAKE 

AND  NUN3ER 

!  GUARD 

i  TON- 

‘PAGE!  OViP-iOVEP-!/////! 

HOPSE!  PASS-  2 (LIGHT) 

//////////////// 

‘TO!//////////* 

OR  2 

!  NUMBER 

!  rtAGE 

!  IV  !  ALL  2  ALL  'LI3MT2 

POWER!  ENGERS  !  (FEET) 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  »*REBUILT! 

(29) 

CONSOLIDATED 

i 

i 

6RAIN  S  3AR26E 

a  a 

a  i 

■  i 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

a 

1 

1 

; 

j 

1 

1 

1 

a 

a 

1 

COMPANY 

a 

(CONTINUED)  ! 

i  i 

i  i 

t 

t 

1 

1 

1 

t 

» 

1 

1 

1 

1 

j 

a 

a 

CG9 

147 

2609793 

39524*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14992 

18. 6 2 NONE 

■NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

« 

i  i 

1 >5.0* 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

a 

CGB 

145 

2609794 

59S24A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

13.6*  NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  * 

1979 

i 

t  i 

195. C! 

35.0* 

2.0! 

-  i 

l 

1 

a 

CGB 

149 

2609795 

395!4A4^» 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

14992 

18.6  *  NONE 

2N0 

ST.  LOUIS  2 

1979 

i 

i  ! 

195. 0! 

35.  C! 

2.0! 

-  2 

1 

1 

1 

CGB 

150 

26C9796 

39524*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

1 3. 6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

a 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

; 

1 

1 

C6Q 

151 

*609797 

89524*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1499* 

18.6*  NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

a 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

t 

j 

1 

CG3 

152 

2609793 

395*4*48! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  • 

1499! 

18.6! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  2 

1 

1 

• 

CGB 

153 

2609799 

39524A43! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1499! 

1S.62NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

1 

CGB 

154 

26C9500 

39524*45! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  • 

1499! 

13.62  NONE 

2ND 

ST.  LOUIS  2 

1979 

a 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

* 

1 

1 

1 

C63 

155 

*609601 

39524A43! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

1 3.6! NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  2 

1979 

i 

t  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

1 

j 

l 

CG3 

156 

2609802 

S9524A43! 

195.0! 

35.0! 

o.O! 

-  * 

1499! 

13.6! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

a 

i  ; 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

CGB 

157 

2609803 

39524*4?! 

19>.0! 

35. C* 

9.0! 

-  • 

1499! 

18 .6  2  NONE 

2H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a 

■  i 

195.0! 

35.0* 

2.0! 

-  • 

1 

1 

1 

CGB 

155 

•609804 

39524*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1499! 

13.6! NONE 

■NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

* 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

C69 

159 

*609805 

69524*45! 

1>5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

1 8. 6 ! NONE 

2N0 

ST.  LOUIS  2 

1979 

a 

*  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

1 

l 

1 

CGB 

160 

!o0980o 

39524A43* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

18.6! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

« 

■  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

; 

l 

1 

CGB 

161 

2609807 

395*4*43! 

1 >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1499* 

13.6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  • 

1979 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  2 

1 

1 

J 

CGB 

162 

2409805 

395*4*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1499* 

1B.62NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

i 

j  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

1 

! 

1 

CGB 

163 

2609809 

39524443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1499* 

13.6! NONE 

2N0 

ST.  LOUIS  2 

1979 

2 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

1 

1 

j 

CGB 

164 

2609810 

69524*43! 

195.02 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1499! 

1 8. 6! NONE 

2N0 

ST.  LOUIS  2 

1979 

j 

i  i 

1 >  5.02 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

l 

CG8 

165 

2609811 

59524*4?! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1499! 

18.6! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

• 

2  2 

1>5.0! 

35.  5* 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

t 

CG9 

166 

•609812 

395*4*48! 

195. O' 

'5.0! 

9.0! 

-  J 

1499> 

13.6! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

» 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.08 

1 

! 

2 

C69 

167 

2609313 

•395  2  4A  43  2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

13.6! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

; 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

; 

1 

! 

CGB 

168 

2609814 

o95  2  4*4?  2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1499! 

1 5.8! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1979 

• 

«  1 

195.3! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

2 

1 

t 

CGB 

169 

•612404 

39524*43! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

14901 

13.6*  NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  i 

1979 

2 

!  2 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

2 

CGB 

170 

261240S 

8RS2444?! 

195.0! 

*  5.0! 

9.0! 

-  • 

1499! 

18.6  2  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

1  1 

19J.3! 

35.0! 

2.0* 

-  ! 

1 

2 

2 

CGB 

159 

!  - 

90724*41 2 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1523! 

20.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1930 

• 

2  2 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

1 

2 

CGB 

190 

!  . 

90724*41  * 

195.0! 

83. C! 

9.0! 

-  • 

15232 

20.02NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  2 

1980 

» 

1  1 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

-  • 

! 

2 

i 

CGB 

1  91 

2  . 

'j  907  24A41! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

-  « 

1523* 

20.0! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ! 

; 

; 

! 

CGB 

192 

i  ...... 

2  90724441! 

1«5. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1523! 

20.02N0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

t 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

2 

-  1 

t 

2 

1 

CGB 

193 

;  - 

2  90724*41  ! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  ! 

1523! 

20.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  !* 

1980 

! 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

• 

2 

J 

CGB 

197 

i  ------ 

2  711 1**41 2 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

?0.0!N0H£ 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

! 

j 

CGB 

301 

!  - . 

{  70024*41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

20.02N0N5 

2N0 

ST.  LOUIS  » 

1980 

| 

!  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

! 

1 

2 

CGB 

302 

i  ...... 

2  70024*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1511! 

20.0! NONE 

i  ho 

ST.  LOUIS  2 

1980 

! 

1  t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

2 

! 

i 

2  2  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

j 

j 

CGB 

304 

i  ...... 

!  70024A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1511! 

20.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

2  !  2 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

2 

j 

! 

j 

2  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

i 

1 

CGB 

306 

i  ...... 

!  70024*41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

20.02  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

j 

1  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

; 

! 

CGB 

307 

i  - 

2  70024A41! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1511! 

20.0 ! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  2 

1980 

a 

I  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  * 

t 

! 

! 

CGB 

305 

i  ...... 

•  70024*41  *. 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

20.02NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

CGB 

309 

i  ...... 

!  70024*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

20.02NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS  l 

1980 

j 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

1 

! 

CGB 

310 

i  ...... 

2  700  2  4*41  * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2 

1511! 

20.0! NONE 

j*o 

ST.  LOUIS  2 

1980 

i 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

2 

CGB 

311 

»  - 

2  39724A41* 

1 >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19. 3  j  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1982 

j 

1  1  1 

1 >5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

! 

! 

CGB 

312 

i  ...... 

•  397*4*41  * 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1480! 

19.32N0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

i 

2  !  2 

195.0! 

■*  5.C! 

1.6! 

• 

-  * 

1 

! 

! 

C69 

313 

•  ...... 

J  39724441* 

196.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1450! 

19.32NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

! 

!  2  • 

195.0! 

’3.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

1 

j 

i 

CGB 

314 

2  . 

!  *9724*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1450! 

19. 3! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1932 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

1 

1 

! 

CGB 

315 

2644326 

2  397  24A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*80! 

19.3! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

2 

!  2  2 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  2 

j 

! 

! 

CGB 

316 

2607354 

2  67624447* 

195.0! 

>5.0! 

9.0! 

-  J 

1498! 

16.oi NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

a 

!  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ! 

1 

1 

! 

CGB 

324 

2637400 

•  35824*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

20.6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  2 

1981 

j 

2  2  2 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

J 

-  | 

1 

1 

2 

CGB 

325 

2637401 

j  8*3244*1! 

195.0! 

35.02 

9.0! 

- 

1519! 

20.6! NONE 

*!N0 

ST.  LOUIS  • 

1981 

2 

1  1  1 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

-  * 

! 

1 

t 

CGB 

326 

263740? 

2  3*324*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

20.6 ! NONE 

HO 

ST.  LOUIS  2 

1981 

2 

2  2  2 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  * 

1 

! 

1 

CGB 

327 

2637403 

2  8!d!4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

20.6  2  NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  2 

1981 

2 

2  2  2 

195.0* 

>5.0* 

1.5! 

-  ! 

1 

» 

1 

CGB 

328 

2637404 

!  55324*412 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1519! 

J0.6SH0NC 

|N0 

ST.  LOUIS  *2 

1981 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

1 

1 

I 

CG9 

329 

2637405 

2  83824*41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

20. 6! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

2 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5} 

1 

-  ! 

1 

! 

2 

CGB 

330 

2636406 

2  88824*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1519! 

20. 6  1  NON  E 

!  NO 

ST.  LOUIS  2 

1981 

| 

!  <  2 

1  95.0! 

35.0! 

1.5* 

! 

-  • 

• 

1 

2 

CGB 

331 

2637407 

2  38824*41! 

195.0! 

35.0* 

9.0*. 

.  1 

1519! 

20.  6*2  NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS  J 

1981 

! 

2 

2 

2  2  ! 

1  !  2 

!  2  2 

195.0! 

{ 

35.0! 

! 

1 

1.5! 

1 

a 

i 

1 

i 

i 

j 

! 

! 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

! 

300 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG»!  ! 

DIST!  OPERATOR  ! 

■VTCC!  DIMFNSXCNS  !  DRAFT!  {CAPACITY*  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

NET  !C 90S! LENGTH!  pooTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANOLXNG  !S  !OP£RATING  !  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

COAST 

GUARD 

NLK9E? 

TEP  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  J  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  9UILT  ! 

TON-  ! PAGE !  OV€0-!CVE»-!/////!  KORSE!  PASS-  !  (LIGHT) ! ////////////////*TD* ////////// !  OR  ! 

N*GE  !  IV  !  *LL  !  ALL  !LIG«T!  POWER!  EN5ERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-2  !*RE3UXLT! 

C2?) 

CONSOLIDATED 

t 

j 

GRAIN  S  BAR! Gt 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

t 

a 

1 

1 

a 

a 

| 

1 

1 

■ 

1 

a 

1 

1 

2 
a 

! 

! 

1 

COMPANY 

l 

a  •  1 

a 

1 

a 

a 

2 

i 

* 

(CONTINUED)! 

a  a  j 

1 

! 

a 

1 

{ 

a 

CG3 

332 

! 637409 

363*'4A41!  1?5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

20.65N0NE 

i**o 

ST.  LOUIS  ! 

1901 

• 

a 

!  •  1 >3-0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

a 

Co 

333 

*1637409 

6*3! 4A41 !  195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  * 

1519! 

20.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

19«1 

2 

a 

!  ‘  1 ?5.0! 

35.  3! 

1.5! 

-  1 

1 

* 

« 

CGB 

324 

16*7410 

3s3!4Ail!  195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  { 

1519! 

20  •  6 ! NONE 

*M0 

ST.  LOUIS  1 

190f 

a 

!  !  1?5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  » 

t 

2 

1 

CG9 

335 

•637411 

33BJ4A41!  195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  • 

1519! 

20.6 ! NONE 

ImO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

| 

i 

!  !  1>5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

1 

2 

a 

• 

C6S 

336 

1437412 

*?3Na41‘  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1519* 

20. 6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

19*1 

a 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

1 

a 

1 

CGB 

337 

•637413 

s*B!4A41 !  1®>.3! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519* 

20. o! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

• 

a 

•  !  195.C! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

1 

a 

1 

CGB 

323 

1*37414 

8*8*4441!  195.0! 

*3.3! 

9.0! 

-  • 

1519* 

20. 6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

a 

!  *  1 >5. Di 

35.0! 

1.5! 

-  « 

J 

J 

a 

| 

CG3 

539 

1**7415 

S*3!4A41!  1?5. C! 

35.3! 

4.0! 

-  • 

1S19* 

20.6! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  1 

1981 

a 

a  a  145.31 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

j 

CG? 

340 

1637416 

3  *1 4A41 !  195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  * 

151?! 

20.6 ! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

• 

a 

*  !  1?3.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  • 

a 

* 

! 

CGB 

3M 

•637417 

388 ! 4A41 !  U5. C! 

35.0! 

9.C! 

-  J 

1519! 

20.6* NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

J 

a 

•  •  1?5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

1 

a 

j 

CGB 

342 

j  6*7418 

i«b!4A4i‘  1'-5.o« 

35.0! 

4.0* 

-  * 

1519! 

20.6! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

•  !  195.0! 

36.0! 

1.5! 

-  » 

1 

a 

a 

CGB 

343 

!6*7414 

88c*444l!  D5.0! 

-5.0! 

9.0! 

-  ■ 

1519! 

20.6! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

•  !  1?5.0! 

33. C! 

1.5! 

-  ! 

; 

1 

• 

CG3 

344 

*1637420 

2*3! 4A41 !  195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  • 

1519! 

20. 6! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  i 

1981 

j 

a  1 

*5.C! 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

CGB 

345 

! 637421 

**P'4A4li  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519* 

20.6 ! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  1 

1981 

{ 

!  !  195. C! 

3  5.C! 

1.5! 

-  • 

1 

< 

a 

J 

CGB 

546 

1437422 

F  3* ! 4 A41 !  1 >5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ; 

1519! 

?9.6!N0NE 

Imo 

ST.  LOUIS  1 

1981 

i 

•  •  1?5.0! 

35.3! 

1.5! 

-  • 

< 

1 

j 

CGB 

347 

•637423 

V*!44A1!  195.0! 

■•5.0! 

9.0! 

-  ; 

151?! 

20.6! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  1 

1981 

J 

i 

!  !  195.0! 

35. C! 

1-5! 

-  » 

a 

! 

a 

CG? 

343 

5637424 

i3*!4Ul!  195. U! 

J5.C! 

4.0! 

-  ! 

1519! 

20. 6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

j 

!  !  1®>.C! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

a 

1 

a 

CGB 

34? 

•637425 

96  6! -A41 !  195.0! 

'S.  0! 

9.0! 

-  * 

1519! 

20. 6‘NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

a 

•  •  155.0! 

*5.0! 

1.5! 

-  J 

1 

; 

a 

CGB 

350 

*637426 

i!3!4A41!  195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  • 

1519! 

20.6! NONE 

•mo 

ST.  LOUIS  1 

1981 

j 

•  !  1V5.0! 

35.3! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

j 

C$9 

351 

*6^7427 

V?! 4A41 I  155.0! 

*5.C! 

?.0! 

-  j 

1519! 

20. 6!  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

i 

!  !  195.0! 

35.3! 

1.5! 

-  • 

a 

a 

! 

CSS 

352 

1 63742* 

*«9.'4A41!  1«?.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1519* 

20.6! NONE 

!«0 

ST.  (OUIS  ! 

1981 

a 

•  !  193.0! 

35.0* 

1.5* 

! 

-  ! 

1 

; 

! 

CG3 

355 

16:742? 

3 J3! 4*41 !  1 >5.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

20.61N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  *  19>.0! 

35. C! 

1.5* 

-  • 

1 

! 

a 

CGB 

354 

!  4  374  50 

883! 4441  !  1>5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1519! 

20.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

!  !  195. 0! 

35.C! 

1.5* 

-  ! 

1 

! 

! 

CG* 

35S 

1637431 

3?i!4*41 !  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1519! 

20. 6l NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

!  •  193.0! 

35.0! 

1 .  S! 

-  » 

! 

; 

! 

CGP 

356 

‘•637432 

6*6  !4*4l !  195.0! 

35.0! 

4.0! 

-  J 

1519! 

20.6! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  * 

1981 

i 

!  !  195. C! 

*  5.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

j 

! 

CG* 

357 

1637433 

**A!4«41!  D5.C! 

35.0! 

4.0! 

-  J 

1514! 

20.6 'NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  « 

1481 

a 

!  !  193.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

; 

! 

CGB 

3M 

•637454 

9»<'»4A.1  •  14>.  0! 

*S.C* 

9.3! 

.  1 

151?! 

20.4SN0NE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  D5.C! 

35.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

CGU 

359 

•637435 

***!  4A41 !  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1519» 

20.6!N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

CGB 

360 

.•637436 

B*!!4A41!  t®5.0! 

•S.'S 

7.0! 

! 

1514! 

20. $1  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

< 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

It 

! 

CG» 

361 

•437437 

8iJ !  4A41 !  195.0! 

*5.3! 

9.0! 

-  a 

1519! 

20. 6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CG9 

362 

!  6*743  * 

i *  3 ! 4  *41 !  145.0! 

:s.0! 

4.0! 

! 

1519! 

20. 6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

I 

! 

CG3 

34J 

M*74J9 

2P3!4A41 !  1?5. 0! 

*«.\>! 

4.01 

! 

i5i?i 

20. 6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

| 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CGB 

46* 

1 330?o6 

B73J4A41!  200.0! 

*5.C! 

9.0! 

-  ! 

1604! 

16*0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1971 

a 

!  !  0! 

*5.3! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CG ) 

201  n 

1 5  3  3?57 

94 5  ! 4 A4! !  2*0.9! 

35.3! 

9.3! 

1 

1640! 

17.0! NONE 

!M0 

sr.  louis  ! 

1974 

| 

!  !  202.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  1 

! 

a 

! 

CGB 

202® 

15^3953 

94  $ !  4  A  41 !  a'-O.O! 

.0! 

?.C! 

-  ! 

1 6*0! 

17.0! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  2^C.O! 

3). 3! 

1.5* 

1 

-  J 

! 

! 

) 

CGB 

203* 

i 553959 

445 ! 4 A41 !  200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

17 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

2 

!  !  2:v,.0! 

33.0! 

1.5! 

! 

-  * 

1 

! 

! 

CGB 

2049 

•5^*040 

94554A41*  200.0! 

35.3! 

9.0! 

! 

1644! 

17.?1nonE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1974 

1 

!  !  200.0! 

35.3! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

CGB 

206  M 

1 559962 

?4  5 !  4 A  41  •  200.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

17, ?!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

!  !  2®0.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

CGB 

2C7® 

1 55*96* 

94514A41!  200.0! 

*  5.0! 

4.0! 

-  i 

1644! 

17.9IN0NE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

!  !  200.)! 

35.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

CGJ 

•553964 

945 ! 4 A41 !  290.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1644! 

17. ?!  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  i 

1974 

5 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

! 

CGB 

210® 

1 571677 

977J4A41!  i 03.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1o37» 

1 3. 6! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

a 

!  !  2:3.0! 

*5.C! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

j 

! 

C$9 

211® 

•57167* 

?77 !4A4i !  200.0! 

*  5.3! 

).0! 

-  • 

1637* 

U.cisONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

•  !  2*C.J! 

*5.3! 

1.6! 

-  * 

! 

; 

! 

CGO 

212? 

! 57167® 

?77 ! 4* 41 !  2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1637! 

16.6! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  | 

1974 

1 

!  »  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

a 

CGo 

213B 

•5716BC 

977  !4 A41 !  2-C.O! 

*5.0! 

9.0! 

-  i 

1637! 

15.6‘NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1976 

• 

•  !  200.0! 

*5.0! 

1.4! 

< 

-  ! 

1 

! 

! 

CGP 

2149 

1 571631 

977J4A41!  2:0.0! 

3*. 3! 

?.C! 

-  I 

1637* 

13.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1976 

a 

■  !  200. U! 

*5.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

; 

! 

CGB 

215® 

j  571 4 J? 

977!4A41!  220.0! 

35.0! 

4.0* 

! 

16*7! 

13.6 ! NONE 

i"o 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

> 

!  !  2^0.0! 

*5.0! 

1.6* 

1 

-  • 

; 

I 

a 

CGB 

216® 

•5716*3 

977 ! 4 a  41 J  2®3.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  i 

1637! 

18.6*N0NF 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1976 

j 

!  !  200.0! 

35.3! 

1.6*. 

-  • 

; 

; 

! 

CG9 

217? 

is7i*a4 

97754*41 !  200.0! 

*5.3! 

9.0! 

- 

1637! 

1 3 .6!  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  i  20C. 0! 

*5.C! 

1.6! 

-  » 

• 

! 

! 

CGd 

213® 

1 S71 6*5 

477 ! 4*41 !  203.0! 

35.3! 

4.3! 

- 

16*7! 

13.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

a 

•  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

a 

! 

! 

• 

CGB 

224? 

•577527 

73614441!  2)0.0! 

35.0  J 

4.3! 

- 

1667! 

19 . 1 1  NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  !  2A0.:! 

35.3! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

a 

CGB 

2269 

! 577  352 

7*6 ! 4A41 !  203.0! 

*5.0! 

4.3! 

-  ! 

1667* 

19.1! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  j 

1976 

1 

a  1  2)0*0! 

35.3* 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

! 

CGB 

277® 

1 577353 

736! 4*4R|  O'O.O! 

35.0* 

4.3! 

- 

1667! 

19.1! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

!  !  2®Q* )! 

35.0! 

1.5* 

-  J 

! 

I 

2 

CGB 

235® 

1 572320 

734*4441!  2)0.3! 

*5.0! 

4,0! 

! 

1664! 

19.1  INONE 

!N0 

ST.  LOUIS  i 

1476 

1 

!  !  200.0! 

•*5.0* 

1.5! 

a 

-  J 

! 

! 

i 

CGB 

2369 

157*321 

736*4*41!  230.5! 

35.0* 

9.0! 

-  1 

1664* 

19.1! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

! 

! 

!  !  2'Q.V. 

!  !  ! 

!  !  ! 

*5.0! 

a 

a 

1.5! 

a 

! 

i 

( 

j 

a 

a 

a 

i 

a 

! 

! 

! 

! 

! 
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VESSEL  NAME  A  ftp  NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  ICAPACITY! 

NET  !COO?!LENGTH«a«JOTH!  !  !  ! 

REGIS- !****!  REG.  !  “EG.ILOAO-!  !  CARGO  ! 

TER  *  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////! 

TON-  '.PAGE!  OVER-!  OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! 
NAGS  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER !  ENGERS  ! 


HIGH-  2 

sST  •  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


!  V  E  S  S  £  L  ! 
IS  ‘OPERATING  ! 
!TC!  3ASE  ! 

!  AO*  LINE-1  ! 
[TO !//////////! 
IEE!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


iVTCC 
NET  l CODE 
PtGIS-!**** 
T£R  !  SEC 
TON-  !PA»E 
NAGE  I  XV 


DIPENSIONS  ‘DRAFT! 


! CAPACITY 


LENGTH 

»*«. 

////// 

OVER¬ 

ALL 


3RDTH* 

RcG.!LOAD“!  !  CARGO 

/////!  £0  !  ■//////// 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS- 
ALL  ‘LIGHT!  POWER!  cNGEPS 


HI6H-  !  ‘VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) ! ////////////////‘TO! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


! 

YEAR  ♦ 
“UILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(2«) 

CONSOLIDATED 

COMPANY 

i 

i 

GRAIN  3  BAR • S£ 

i 

(CONTINUED) ! 

i  i 

i  » 

i  « 

i  i 

i 

j 

i 

• 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

; 

; 

i 

t 

CGd 

4068 

! 637444 

i 

•94654/41  • 

i  ■ 

200.0! 

2)C.C! 

35.  C! 
35-C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

1 9. 6 ! NONE 

i 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

• 

1981 

CGd 

407? 

! 637445 

« 

93354A415 

i  i 

200.0! 

203.0! 

35.  C! 
15.0! 

9.0! 

1.3! 

—  ! 

1667! 

19.6! NONE 

i 

•HO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4033 

! 637  446 

i 

94654A41 • 

i  l 

2)0.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

1 9. 6 ! NONE 

l 

•NO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4103 

! 63744® 
l 

946!4A41 5 

i  i 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667* 

19.6! NONE 
l 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

1 

1981 

C6B 

4m 

*63744? 

i 

94654A41 5 

i  i 

230.0! 

2)0.0! 

35.05 

55.3! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6! NONE 
; 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4129 

J637450 

i 

946  5  4A  41 5 

i  i 

200.0! 

203.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

—  ! 

1667! 

19.6! NONE 

i 

!H0 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CG2 

4153 

! *37451 

i 

94o!4A41! 

;  i 

200.0  5 
230.0! 

■*5.C! 

35.3! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19. 6! NONE 

i 

!N0 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CGh 

41  4  & 

563745? 

« 

94o!4A41 • 

i  i 

230.0! 

230.0! 

TS.C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6! NONE 

i 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

1961 

CGd 

415? 

*617453 

j 

94654A41! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667* 

19  .6 ! NONE 

i 

•NO 

l 

ST.  LOUIS 

j 

1981 

CGd 

4169 

•637454 

94654A41 • 

i  i 

203.0! 

203.0! 

75.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

H67! 

19.6! NONE 

t 

•NO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CS9 

41  7R 

*637455 

i 

94654A41 5 

i  i 

233.0! 
230. 0! 

35.  C! 
75.0! 

9.0! 

1.3! 

—  ! 

1667! 

19.6'NONE 

i 

•HO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4139 

5637456 

i 

9*8! 4441 5 

i  i 

2)0.0! 

230.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19 .6! NONE 

i 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

419P 

>637457 

1 

94654A41  • 

i  2 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6! NONE 

i 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

1931 

CGa 

420? 

*637458 

i 

94654A41 • 

i  i 

203.0! 

200.3! 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6 ! NONE 

I 

•NO 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4218 

*637450 

t 

94054441 5 

i  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 

T  5  .  C ! 

9.C! 

1.3! 

-  ! 

1  6 

19.6! NONE 

i 

•MO 

t 

ST.  LOUIS 

1951 

CG'J 

422» 

*.537460 

> 

9465  4A41  • 

<  i 

2)0.3! 

2)0.0! 

'5.0! 

75.3! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1  til 

19. 6! NONE 

i 

‘HO 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

423E 

•637461 

i 

94654441! 

203.0! 

23C.O! 

75.3! 

'5.C! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6! NONE 

i 

!M0 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4240 

5537462 

i 

948*44*1! 

!  i 

20C.3! 

23C.3! 

35.3! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1667! 

19.6JN0NE 

j 

•HO 

■ 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4253 

5637463 

» 

94654441 • 

•  5 

2)0.0! 

2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“  ! 

1667! 

19.6! NONE 

j 

!**0 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4268 

•637464 

| 

946*4441! 

i  i 

2)0.0! 

2)0.0! 

'5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

! 

U67! 

19. o! NONE 

■ 

!**0 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4278 

5637465 

5 

94o!4A41 • 

i  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

1.3! 

•  - 

1667! 

19.6! NONE 
; 

•HO 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4238 

5637466 

i 

946J4A41 * 

i  i 

230.)! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

! 

1667! 

1 9 .6 iNONE 

i 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4298 

•637467 

i 

94654441  ! 

i  i 

2')  3.0! 
2CC.C! 

35.  C! 
35.3! 

«.0! 

1.3! 

•  ; 
! 

1667! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
; 

|N0 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

430& 

•63746? 

{ 

94654A41! 

203.3! 

200.3! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

i 

1667! 

-  ! 

1 9.6 ! NONE 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CG3 

4373 

5639935 

1 

9o6!4A41! 
i  i 

200.3! 

2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1629! 

1 7.3JN0NE 
! 

!  NO 

t 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4333 

U3596? 

5 

!  966544*1! 

•  5  5 

23C.O! 

203.0! 

3  5.C! 
75.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1629! 

17. 6! NONE 

i 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4399 

•639990 

; 

•  965J4A41! 

;  ;  ; 

230.0! 

230.0! 

75.0! 

75.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1629! 

-  ! 

1 7 . 3! NON  E 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4409 

5639991 

•  96654A41! 

;  i  ; 

2^3.0! 

2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1629! 

-  ! 

17.8! NONE 
! 

!M0 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4419 

5639992 

i 

*  95654A41* 

200.0! 

230.3! 

35.0! 
35. C! 

9.C! 

1.6! 

! 

1&29! 

-  i 

17. 3! NONE 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

442? 

5639993 

! 

5  96654A41* 

2  j  2 

200.0! 
20.  0! 

35. C! 
75.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1629! 

-  i 

17.8! NONE 
i 

!H0 

» 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4449 

!  64C031 
! 

!  96654441! 

i  i  j 

2)0.0! 

23C.3! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1600! 

-  i 

14.7'NONE 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGB 

4458 

•641201 

; 

!  966!4A4li 

i  !  » 

200.0! 

2)0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

uooi 

-  ! 

1 4 • 7 1  NONE 
! 

•HO 

1 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4479 

i  - 

i 

!  966J4A41! 

1  1  1 

203.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.7! 

i 

1600! 

-  i 

14.7 ! NONE 
! 

*!M0 

2 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

44dB 

i 

!  96654*41 5 

i  i  2 

203.0! 

203.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“  ! 

1600! 

-  1 

14.7J  NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

449P 

5642359 

! 

!  966J4A41 ! 

!  5  ! 

233.0! 

200.0! 

35.0! 

35.3! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

1653! 

-  i 

20.0IN0NE 

i 

•  HO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4508 

i  - 

t 

«  966  5  4441  J 
!  !  • 

2)3.0! 

2)0.0! 

'5.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1o55! 

-  ! 

20.0! NONE 
! 

JNO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4518 

i  —  - - 

i 

!  96654*41! 

!  •  ! 

2)0.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

j 

1656! 

20. 0! NONE 

i 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4529 

*1644  327 
! 

!  96654441! 

2  I  2 

230.3! 

230.0! 

75.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1653! 

-  ! 

20.0! NONE 

1 

!  HO 
i 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

4539 

i  ...... 

t 

!  966*4441 j 

!  1  l 

230.0! 

233.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

i 

1656! 

-  ! 

20. 0! NONE 
! 

ino 

i 

ST.  LOUIS 

1981 

CG0 

4540 

i  ...... 

i 

!  1052 !4*41 ! 

;  j  ; 

230.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ; 
i 

1600! 

-  i 

14. /'NONE 

i 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS 

1981 

CGd 

455? 

5530753 

I 

!  37354441! 

!  !  ! 

200.3! 

230.3! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1634! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ino 

j 

ST.  LOUIS 

1971 

CCS 

4563 

5530259 

i 

!  37JS4A41! 

!  !  ! 

2)3.0! 

200.0! 

35.0! 

M.Q! 

9.0! 
i .  a ! 

■  ! 

1604! 

-  ! 

16.0!N0N£ 

! 

!N0 

i 

ST.  LOUIS 

1971 

CG* 

4078 

•530260 

! 

!  373S4A41! 

!  !  ! 

200.3! 

200.0! 

35.0! 
75.  C! 

9.0! 

1.6! 

•  ! 

1604! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

*!M0 

2 

ST.  LOUIS 

1971 

CG3 

4  538 

•530261 

i 

!  37354441! 

!  •  1 

200.3! 

233.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1604! 

•  i 

16.01N0NE 

! 

ino 

2 

ST.  LOUIS 

1971 

CC3 

4598 

! 53026? 

i 

!  37354441! 

!  !  ! 

20C.3! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1  •  S! 

! 

i 

1604! 

-  ! 

16.0! NONE 

j 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

CGd 

4609 

1 530263 
! 

!  373! 4441 ! 

!  !  • 

203.0! 

2*3.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1604! 

-  ! 

16.0U0NE 

! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

CG3 

461 » 

533C264 

i 

!  373! 4A41 ! 

!  5  ! 

20C.O! 

230.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

! 

! 

1604! 

-  ! 

16.0! NONE 

i 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS 

1971 

CCS 

4629 

*!  530265 
! 

!  37J54A41! 

!  2  ! 

20*. 0! 
200.0! 

75.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1604! 

-  ! 

16 .0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

C63 

4639 

•530271 

! 

!  373144411 

i  ji 

200.0! 

200.05 

35.0! 

35.0! 

9.C  J 
1.3! 

i 

1604! 

-  ! 

16. 0 ! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

CGd 

4649 

! '30265 
! 

•  373*4441 5 

!  !  ! 

233.0! 

230.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 
i .  e ! 

i 

! 

1604! 

-  ! 

U.OINONE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

CGd 

4658 

S530269 

! 

!  373J4A41! 

5  !  ! 

2)0.35 

20C.3! 

'5.G! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

1604! 

-  ! 

U.OINONE 

! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1971 

CGd 

467e 

! 53C274 
! 

!  373J4A41 ! 

!  !  ! 

200.3! 
2)3. C! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1o04! 

-  ! 

U.O!NONE 

( 

!N0 

j 

ST.  LOUIS 

1971 

CHARITY  22 

I  - 

! 

S  99614A41! 

!  !  ! 

230.0! 

230.0! 

35. C! 
75.0! 

9.01 

1.7! 

i 

1534! 

-  ! 

U.OINONE 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS 

1973 

C**C 

1201 

•576350 

! 

! 

! 

!  37154A41! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

i 

« 

35. C! 
35.0! 

! 

i 

9.0! 

1.7! 

j 

i 

! 

i 

1500! 

-  ! 

! 

! 

19. ol NONE 

2 

! 

! 

!M0 

! 

! 

! 

ST.  LOUIS 

1976 

TA3LS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

!  1VTCC !  DI PENS  IONS  «D«AFT! 

!CAPAC ITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  1  CODE ! LENGTH! uRDTH! 

a 

a 

a 

EST  *  CARGO  HANDLING 

!S  !OP£RATING 

! 

-------- — 

“1  PEG IS“i **•*!  R£5.  ! 

PEP. 1L0A0-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE 

YEAR 

!  COAST 

•  TER  !  SEE!//////!/////! 

SO  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

a 

BUILT 

VESSEL 

NAPE 

AND  NUN3ER  !  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE!  OVcp~!OVER~! /////! 

HOPS? ! 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  PAGE  !  IV  !  ALL  ! 

ALL  '.LIGHT* 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

» 

I 

(29)  CONSOLIDATED  GRAIN  £  3AR \ GE 

i  a*  j 

!  *  •  i 

!  !  !  ! 

a 

i 

a 

a 

a 

> 

* 

a 

a 

t 

a 

a 

a 

a 

i 

* 

COMPANY 

« 

!  i  a  ; 

i 

a 

j 

i 

a 

• 

(CONTINUED) ! 

!  i  ;  i 

! 

a 

a 

a 

a 

CNC  1202 

■576351 

!  271*4441!  HS.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.8! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

i 

!  •  !  195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ! 

a 

a 

CPC  1203 

‘576352 

!  271 *4441 !  193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

18.6! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

! 

t 

!  !  !  19J.0! 

35.0! 

1.3! 

-  J 

a 

: 

CPC  1204 

‘576353 

!  37114A41!  195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.3! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

•  !  !  195.0! 

35-0! 

1.3! 

-  » 

a 

* 

* 

CPC  1213 

•576362 

•  371*4441!  195.0! 

■*5-0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 6. 3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1976 

* 

i 

i  !  !  195.0! 

35-C! 

1.6* 

-  ■ 

a 

a 

CMC  1215 

•576364 

*  271 *4*41 !  195.0! 

15.0! 

9.6! 

-  » 

1605! 

1 3. 3 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1976 

j 

•  !  !  195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  * 

t 

a 

* 

CPC  1216 

•576365 

!  371J4A41!  195.0! 

35.3! 

9.8* 

-  ! 

1605! 

18.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1976 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  • 

i 

a 

CPC  1401 

*576341 

!  994! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1440! 

20.1 'NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

j 

a 

!  !  !  195,0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

a 

a 

CPC  1402 

! 576342 

•  994!4*41!  195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  | 

1440! 

20.1! NONE 

•no 

ST.  LOUIS 

1976 

i 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

i 

a 

CPC  140-* 

1576343 

!  994! 4*43 !  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  « 

1440! 

20.1 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

t 

a 

CPC  1404 

! 576744 

•  90414*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1440! 

20.1 ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

•  !  !  1-9  5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

CPC  1405 

1576345 

•  9«4!4*41!  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1440! 

29.1 ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

i 

!  !  ■  195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

; 

l 

CPC  U06 

! 576346 

•  994*4*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1440! 

29.1 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1976 

« 

a 

!  !  !  195.0! 

*5.C! 

2.0! 

-  ! 

a 

i 

CPC  1407 

! 576347 

•  994 ! 4*41 !  195.0! 

■*5  .C! 

9.0! 

-  • 

1440! 

20.1  ‘NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1976 

t 

!  !  •  195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  | 

» 

i 

CPC  1408 

! 57634  3 

!  99414*41!  195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  * 

1440! 

29.1! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

a 

i 

CPC  1409 

1576349 

•  99414*41!  195.0! 

35. C! 

9.C! 

-  j 

1440* 

29.1 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

2.0* 

-  * 

i 

• 

DORIS  25 

! 552725 

*  905*4*41 !  200.0! 

15.0! 

9.0* 

i 

1532* 

1 7.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1973 

• 

!  •  !  200.0! 

35.0* 

1.7! 

-  » 

j 

* 

DP  272 

i  - 

•  511*4*41!  200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  * 

1510! 

1o.9*  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

19  68 

a 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  » 

■ 

i 

DP  273 

i  ...... 

!  31114441*  200.0 ! 

35.3! 

9.0! 

-  * 

1510! 

16.9JN0NE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1968 

l 

•  !  !  200.0! 

35. C! 

1.7* 

-  ! 

j 

; 

DP  275 

*  ...... 

!  21 1 ! 4*41 !  20C.u! 

35. C! 

9.0! 

! 

1510! 

16.9! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS 

196? 

| 

!  !  !  200.0! 

75. C! 

1.7* 

-  * 

* 

i 

DP  277 

|  ...... 

!  211*4441!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1510! 

1 6.9  JNONE 

•no 

ST.  LOUIS 

1966 

l 

!  !  !  200.0! 

35. C! 

1.7! 

-  • 

• 

a 

OP  231 

i  ...... 

!  61114*41!  200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1510! 

16.9*  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1963 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7* 

i 

-  ! 

i 

OP  300 

r  !  - 

!  31154*41!  195.0! 

35.0* 

9.0* 

-  ! 

1510! 

19.1! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

197C 

• 

!  !  !  195.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  * 

* 

! 

DP  301 

•  ...... 

!  21114*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  » 

1510! 

19.1 ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

• 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

■ 

■ 

DP  302 

i  --- — 

•  81154441!  195.0! 

•tr  _ -  j 

9.0* 

•  ! 

1510! 

19.1 !NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

a 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  » 

i 

OP  303 

i  ------ 

»  £11*4*41*  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1552! 

19.1 *NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

; 

!  !  !  200.0! 

75.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

DP  304 

i  ...... 

!  81114A41!  200. 0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1562! 

19.1! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1970 

i 

•  !  !  200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

DP  305 

;  ...... 

!  81 1 ! 4*41  *  20C.O! 

75. C! 

9.0! 

-  • 

1552! 

19.15  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

a 

!  !  !  200.0! 

i>.v! 

1.5! 

-  • 

i 

* 

OP  3068 

!  - 

•  945*4*41*  200.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1691! 

19.3! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

i 

!  !  !  290.0! 

35.0! 

1.3! 

* 

-  * 

* 

! 

0°  3079 

i  ...... 

•  94514*41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1691* 

19.31N0NE 

!**0 

ST.  LOUIS 

1970 

i 

•  !  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  * 

i 

! 

DP  3089 

i  ...... 

!  94514*41!  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1691 ! 

19.3! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1970 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

* 

* 

OP  3103 

i  ...... 

*  94 5 ! 4*41 !  200.0! 

15.3! 

9,0! 

- 

1691! 

19. 3! NONE 

!H0 

$T  •  LOUIS 

1970 

< 

!  !  !  200. u! 

35.0! 

1.3*. 

-  • 

• 

! 

DP  3119 

i  ...... 

!  9*5!4»41*  200.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1691* 

19.3! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS 

1970 

» 

!  !  !  200.0! 

35.0* 

1.3! 

* 

* 

DS  1 

*541961 

•  97114441!  iCC.O! 

35.3! 

9.0! 

- 

1629! 

17 .0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1972 

; 

!  !  !  200.0! 

35. C! 

1.6! 

“  ! 

* 

* 

DS  4 

!  541964 

!  971 !  4*  41  •  Z-'O.O! 

33.0! 

9.0! 

- 

1629! 

17.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

1972 

a 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

t 

! 

DS  6 

•5518J6 

!  99o ! 4* 41 !  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1528! 

16.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1973 

* 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

! 

i 

OS  t 

! 551 f 58 

!  99654441  !  20*. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

16.9J  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1973 

■ 

!  *  *  200.0* 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

« 

DS  9 

! 551959 

•  99614*41!  200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1528! 

16.9*  NONE 

j  HO 

ST.  LOUIS 

1973 

a 

•  !  !  200.0! 

35. C* 

1.7! 

! 

-  ; 

! 

* 

DS  123 

t  ...... 

!  7?4!4*41*  200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 

1673! 

19.31N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1974 

i 

!  !  !  200. 0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  • 

i 

* 

OS  148 

i  ...... 

!  72414*0  !  200.0! 

75.0! 

9.0! 

-  j 

1677! 

19.51N0N5 

!N0 

ST.  LOUIS 

1974 

i 

!  !  !  200.0! 

35.0! 

1.4* 

i 

-  * 

* 

i 

OS  163 

•579314 

!  73614*41*  200.0! 

*5.0! 

9.0! 

! 

1664! 

19.31N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1976 

a 

!  !  !  203.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  * 

■ 

j 

ELIZABETH 

30 

! 55 1 f  35 

•  1003*4*41*  200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1636! 

13.6 ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1973 

a 

!  !  •  200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  • 

i 

l 

EL)  3019 

•606057 

!  994*4441  *  200. C! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1646! 

16.55NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

1979 

i 

!  !  !  200.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  » 

i 

! 

£$  i 

! 626742 

!  39014*41 {  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1501! 

18.9! NONE 

!**0 

ST.  LOUTS 

1980 

! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.7* 

i 

-  * 

j 

! 

es  2 

! 630590 

!  89014*46!  195.0! 

35.0! 

9.0* 

! 

1500! 

1 8. 9 ■ NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

•  !  !  ns.OI 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

; 

£S  3 

! 635146 

!  39014*46!  195.0! 

75.0! 

9.Q* 

- 

1500! 

1 3.9 *  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  !  195.0! 

75. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6T  451 

•563061 

*  70114*41!  195.0! 

IS.  C! 

9.0! 

- 

1525! 

19.1J  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1975 

!  !  !  1  >5.0! 

*5.0! 

1.0* 

! 

-  ! 

j 

■ 

ST  452 

j  563062 

•  70154441*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1525! 

19.1*  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1975 

! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

■ 

! 

6T  457 

•563063 

!  701*4441!  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

1525* 

19.1! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1975 

i 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

ET  454 

1543064 

!  701  *4*41  *  195.0! 

35.  C! 

9.0* 

-  i 

1525! 

19.1 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1975 

i 

•  *  !  195.0! 

35.  nj 

1.6! 

■ 

-  • 

i 

! 

ET  455 

i 563065 

!  701 ! 4*41 !  195.0! 

35. C! 

9.0* 

-  1 

1525! 

19.1 iNONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1975 

f 

!  !  !  195.0! 

36.0! 

1.6! 

* 

•  » 

* 

! 

ET  456 

! 563066 

!  70114*41!  195.0* 

75.0! 

9.0* 

-  i 

1525! 

19.1 i NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1975 

1 

!  !  !  195.0! 

*5.0! 

1.6! 

! 

-  * 

1 

! 

ET  457 

1563067 

1  701  *4441  *  195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1525! 

19.1! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1975 

! 

!  !  !  195.0! 

75.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ET  458 

S543063 

!  70114*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1525! 

19.1! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1975 

! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

* 

a 

ET  459 

1563069 

!  70114*41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1525! 

19.1 JNONE 

"jNO 

ST.  LOUIS 

1975 

! 

; 

i 

!  !  !  195.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

a 

i 

! 

* 

a 

! 

! 

! 

; 

! 

! 
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ENG*! 
01  ST! 


!VTCC!  CONSIGNS  !DRA*T! 
NET  !CC0S!LEN3TM!b3?T*4!  ! 

-!  RE3IS-! •***«  »=».  |  »cC.!l3A0-« 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !V£SSEL 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ‘OPERATING 
I  CARGO  !  FXTcO  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 


VESSEL  NME  AND 

NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  T*?  1  St« !//////•/////•  5D  1 

1  TON*  ! PAGE!  OVs?-!OVE°-!/////l 
NAIc  •  IV  1  *LL  1  ALL  !LI5**T! 

!////////!  POINT  !  LINc-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////F///////////!TD!//////////J  OR  ! 
POWER!  EN3ERS  !  (FS£T>»  LINE-2  !EE *  LINE-2  !*R£8UILT* 

(29)  CONSOLIDATED 

GRAIN  i 

a 

1 

3AR5GE 

a  1  1 

a  a  a 

!  1  ! 

a 

a 

1 

j 

« 

a 

a 

a 

a 

'a 

1 

j 

a 

a 

a 

a 

! 

COMPANY 

1 

1  1  1 

a 

1 

1 

a 

2 

1 

(CONTINUED)! 

1  1  ■ 

a 

a 

1 

! 

2 

1 

ET  4*0 

•S63C70 

7Cli4A41!  195.0! 

*s.ci 

9.ci 

- 

1525! 

19.1! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

» 

1 

•  1  195.0! 

35. C! 

1.6* 

-  ! 

1 

1 

1 

» 

£T  461 

1 563071 

70114A41!  195.0! 

35.  C* 

9.0! 

- 

1525! 

19.1! NONE 

*«0 

ST.  LOUIS  • 

1975 

J 

a 

•  1  195.3! 

*5.C! 

1.6! 

-  J 

! 

1 

a 

• 

ET  4©2 

•563C72 

7«1!4A41!  195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1525! 

19.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

a 

!  1  195.0! 

35-0! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

l 

ET  463 

1 563073 

70114*41!  195.0! 

J  5.0! 

9.0! 

- 

1525* 

19.1! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  *! 

1975 

i 

a 

•  1  195.0! 

■?  5- C ! 

1.6! 

-  ! 

! 

a 

1 

ET  464 

1563074 

70114A41!  195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1525! 

19.1*  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

a 

1  !  195.0! 

*5.C! 

1.6! 

-  » 

1 

j 

2 

» 

ET  465 

*1563075 

7CH4A41!  195.0! 

15.  C! 

9.0! 

- 

1525! 

19.1 1  NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

a 

1  1  195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ; 

1 

a 

a 

ET  4013 

•56157C 

923! 4*41 !  220.0! 

*5.0! 

9.0* 

- 

1643* 

1 6. 7 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

a  1  >OC«f)l 

*5.0! 

1.0! 

-  • 

1 

a 

1 

ET  4023 

!  561 571 

93314441!  230.0! 

*5.C! 

9.0! 

- 

1643! 

16.7! NONE 

:«o 

ST.  LOUIS  I 

1974 

a 

a 

•  !  20C.0! 

*5.3* 

1.6* 

-  J 

1 

j 

a 

ET  4033 

.'  561572 

933!4*41!  290.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.7iN0NE 

!M0 

3T.  LOUIS  j 

1974 

J 

a 

!  •  200.0! 

*5.3! 

1.6! 

-  I 

1 

a 

a 

ET  4043 

! 56157T 

93314441!  2'C.O! 

35.3! 

9.0! 

- 

1643* 

16.7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

a 

1  !  200.0! 

55.3! 

1.6! 

• 

1 

a 

1 

ET  405? 

•561574 

933! 4441  i  ?::.*)! 

35.0* 

>.C! 

- 

1o43! 

1 6. 7*  NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  *! 

1974 

a 

•  1  290.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  1 

a 

1 

2 

ET  4063 

*!  561  575 

93314441!  290.0! 

*5.0! 

9.C! 

- 

164  J* 

16. 7! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

1 

!  !  220.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

a 

ET  4073 

*1561576 

9*314441 ■  2^0.0 1 

35. C! 

9.0* 

- 

1643! 

16.7  'NONE 

ino 

ST.  LOUIS  j 

1974 

a 

!  •  29G.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

1 

ET  40?3 

1561577 

933*4*41!  203.0* 

35.  G! 

9.G! 

- 

164J* 

16.7*  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

1  1  7'J, M 

3<.C! 

1.6! 

-  ! 

a 

j 

1 

ET  4C93 

1561673 

9J3i 4 A*.1 !  29?. 0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1643* 

1 6. 7J  NONF 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

•  !  2C0.G! 

*5.0! 

1.6! 

-  ! 

a 

2 

a 

ET  4103 

*1561579 

V3314A41!  2:3. 0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16.7! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

t 

!  !  203.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

a 

{ 

a 

J 

ET  4119 

*5*1539 

93314*41!  203. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

16. 7! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  i 

1974 

J 

a 

1  •  200.3! 

is.:* 

1.6! 

-  * 

1 

a 

j 

£T  4123 

! 561 551 

933  14*41  !  203. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1643! 

16. 7! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  1  2  "'C.  1 

35.0* 

1.6* 

-  ! 

1 

a 

a 

£T  4133 

1551532 

9T314441*  260.0! 

*5.3! 

9.0* 

- 

U43! 

16.7| NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

1  •  203«u! 

75.3! 

1.6! 

-  » 

1 

; 

1 

ET  4143 

! 561533 

9*3*4441!  200.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

1643! 

16.7|n9NE 

!M0 

ST.  LOUIS  '• 

1974 

a 

!  !  220.0! 

35.3* 

1.6* 

-  ! 

1 

a 

2 

! 

ET  4153 

1 561544 

933*4441!  2)3.0! 

*5.3! 

9.0! 

- 

1643* 

1 0. 7! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  j 

1974 

! 

a 

1  1  2C0.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  1 

1 

a 

j 

a 

ET  4163 

i 561525 

>3314441!  200.3! 

35. C! 

9.0* 

- 

1643! 

16. 7JN0NE 

**0 

ST.  LOUIS  » 

1974 

i 

a 

•  !  23C.O! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

! 

ET  4173 

i 541 526 

9*3!4441  !  230.0! 

*5.C! 

9*  0! 

- 

1643! 

16.7! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

!  •  203.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

1 

t 

! 

! 

ET  4126 

1 5MS37 

93314441!  M3. 0! 

35.)! 

9.0! 

- 

1 643  j 

16.7|nONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

a 

!  1  2*0»  3! 

35. C* 

1.0* 

-  1 

j 

! 

j 

! 

ET  41?j 

1 561 5«? 

93314441*  203.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1643! 

1 6.7 i NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1 

1  1  2)3.3! 

35. C* 

1.6! 

-  1 

1 

a 

! 

a 

ET  420o 

i 541539 

93314441!  230.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1e43! 

15.7!  NONE 

i-o 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

a 

1 

!  !  233.3! 

*5.0! 

1.6* 

-  1 

1 

! 

! 

i 

ET  4213 

*1561590 

93314441!  2^C.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

164  3? 

16.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

a 

1  1  1  2)3.0! 

3  5.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

j 

2 

ET  4223 

1561591 

*  9*314*41  *  233.3! 

15.  C! 

9.0! 

- 

1643*! 

16.7»NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1974 

i 

a 

1  !  1  2C3.3! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

ET  4233 

*1561592 

1  933NA41*  2).:.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1643* 

1 6.7! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

a 

1  1  1  230.3! 

*5.0! 

1.6! 

-  J 

1 

* 

2 

1 

ET  4246 

1561593 

1  93JJ4441!  233.0! 

*5.C* 

9.0! 

- 

1643! 

16.7*N0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

i 

a 

1  1  1  2CC.0! 

35.  C! 

I.o! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

ET  5C33 

1  ...... 

1  865  14*41  !  233.3! 

35.3! 

9.0! 

- 

1637! 

1 7. 9  j  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

a 

1 

!  !  !  233.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  » 

1 

( 

a 

1 

cT  2019 

1 563C76 

!  76»!444i!  2.0.3! 

33. Ci 

9.0! 

- 

me! 

19.1 'NONE 

*!H0 

ST.  LOUIS  ! 

197S 

a 

a 

!  !  !  293.3! 

*5.C* 

1.4! 

-  • 

1 

1 

1 

a 

£T  3Q?3 

j  5* JC77 

!  766!4*41!  >30.3! 

33.0! 

9.0* 

- 

166?! 

19.1 InONE 

ino 

ST.  LOUIS  i 

1975 

! 

a 

!  !  !  8*0.9! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

t 

; 

! 

! 

ET  803? 

1 56 J?7? 

!  76614441!  23). 0! 

*5.C* 

9.0! 

- 

1668! 

19.1 1  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  i 

1975 

! 

a 

!  !  »  203.0! 

3  5.0! 

1.4* 

-  ! 

• 

1 

a 

! 

ET  3043 

1 563C79 

!  766. 4441 !  2"0.0! 

**.C! 

9.0! 

- 

1666* 

19.1 'NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

j 

a 

!  !  !  20G.O! 

35. C! 

1.4* 

-  ! 

1 

; 

1 

j 

ET  “G53 

1543030 

!  766! 4*41!  23C.O! 

*>.C! 

9.0! 

- 

1663! 

19.1 InONF 

!M0 

ST.  LOUIS  » 

1975 

1 

a 

!  !  !  230.0! 

*5.0! 

1.4* 

-  ! 

1 

j 

1 

2 

ET  3063 

1563031 

!  766*4*41!  200.3! 

*5.:* 

9.0! 

- 

1666! 

19.1 j  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1 

!  !  !  2)3.3! 

75.C! 

1.4* 

-  • 

1 

t 

1 

! 

ET  3C73 

! 563Ce2 

!  7  66 !  44  O  !  200-  3! 

35. C! 

9.0! 

- 

1653! 

19.1 'NONE 

!ho 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

a 

!  !  !  :'«3.3! 

*5.0* 

1.4* 

-  ! 

1 

{ 

a 

! 

£T  8063 

i 563C8* 

!  76614*41!  2'0-C! 

35.0* 

9.0! 

- 

U66! 

19.1 jsONE 

*!H0 

ST.  LOUIS  i 

1975 

! 

1 

!  !  !  230.3* 

*5.C! 

!.«•! 

-  * 

1 

1 

! 

j 

ET  *093 

•561C34 

«  766 ! 4441  !  293.3! 

*5.C» 

9.0! 

- 

1663! 

19.1 'NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

2 

» 

*  *  *  200.3! 

35.3! 

1.4! 

-  ! 

1 

2 

2 

a 

rT  81C3 

1563CS5 

!*  766! 4441*  200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1663* 

19.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

1 

1  a  *  2^ 3. )! 

*5.0! 

1.4* 

-  • 

1 

a 

; 

! 

ET  3116 

*1 563C36 

*!  7*6*!  4441!  20).)! 

*5.0! 

9.C! 

- 

1666! 

19.1! NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1 

•  !  !  2-0.0! 

*«.u« 

I.t! 

-  ! 

1 

2 

2 

! 

ET  2123 

166SC37 

!  766 ! 4 a«i j  203.0! 

*  5.C! 

9.G! 

- 

166a* 

19.1*  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

a 

!  !  !  2)3.3! 

35. O'! 

1.4! 

-  ! 

; 

1 

1 

! 

ET  31*5 

1  563C 1  • 

!  766*4441!  2'3.0! 

T5.0* 

9.  C! 

- 

1666! 

19.1 {none 

!  ho 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1 

!  !  !  2*3.0! 

*5.3* 

1.4* 

-  ! 

1 

1 

1 

a 

ET  A 143 

!5>3C19 

!  76*54441!  2*0.0! 

*>.)! 

9.0! 

- 

1665! 

19. 1 j  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

i 

a 

!  !  •  200.0! 

:s.o» 

1.4! 

-  ! 

1 

« 

t 

1 

ET  2153 

!  76614441!  23). 0* 

35.  C! 

9.0! 

- 

166$! 

19. 1* NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

*! 

1 

!  !  *  200.)! 

*5.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1 

! 

1 

f  FA  19 

io1450° 

!  106214441!  2*C.C! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 664  j 

1 9 . 1 j  NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1 

!  !  !  290.3* 

*5.3! 

1.4! 

-  ! 

2 

! 

; 

! 

FIC  151 

1549611 

•  10)5144*4!  1*?.?* 

9.0! 

- 

1433! 

17.4*  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1 

!  *  !  1)5.0* 

*5.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

j 

1 

FIC  152 

1549612 

!  1 305*444* !  1 3 5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1433! 

17.4! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

1975 

a 

a 

■  !  !  195.0* 

35.0! 

1.7! 

-  * 

2 

a 

! 

a 

FIC  153 

i  549611 

•  1005*4*44*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*3! 

1 7 . 4! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

1 

!  !  J  195.3* 

*5.3! 

1.7* 

-  ! 

1 

1 

l 

1 

FIC  154 

1549414 

!  1 005! 4*4» •  195. 0! 

*5.0* 

9.G! 

- 

1483! 

17.4* NONE 

ino 

ST.  LOUIS  j 

1973 

{ 

a 

!  !  !  W5.0! 

35. C! 

1.7* 

-  • 

1 

j 

! 

i 

FIC  155 

!  54961 5 

!  1C05! 444*!  1 9J.C! 

*5.0* 

9.G* 

- 

1443! 

17.4SN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

a 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

J 

FIC  156 

•549616 

•  1 005 !4**R !  195.0* 

75. C! 

9.0! 

- 

1483! 

17.4!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

197* 

! 

a 

*  !  !  195.0* 

*5.0! 

1.7! 

-  1 

! 

2 

1 

1 

FIC  157 

1549617 

!  1005!4*4»!  19>.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1443! 

1 7.4 ! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i 

j 

!  !  !  1 >5.0! 

35.  G! 

1.7* 

-  1 

2 

j 

1 

! 

! 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC! 

!  NET  1  CODE  1 
•REGIS-!****! 

!  TER  1  ScF  1 
•  TON-  1  PAGE ! 

!  NAGE  1  IV  ! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENGTH! dPDTH !  ! 

REG*  1  »cG.!LOAD-l 
//////!/////»  eo  i 
OVjR-lOVcP *!/////! 
ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

i 

j 

j 

j 

HORSE! 

POWER* 

CAPACITY! 

i 

CARGO  ! 
////////• 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V 
•$ 

!TC! 

•AOi 

!T0! 

!E£! 

E  S  S  E  L  ! 
OPERATING  ! 
BASE  I 

LINE-1  ! 
//////////! 
LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT* 

(29)  CONSOLIDATED  SPAIN  4  BAR 
COMPANY 

(CONTINUED) 

1  GE 

j  j  { 

i  i  i 

i  i  i 

!  !  1 

;  ;  * 

i 

i 

i 

j 

t 

i 

i 

i 

; 

t 

i 

j 

j 

; 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

» 

FIC  158 

! 549618 

1  100514A481 

1  !  ! 

195.0! 

1  }5.v! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  j 

; 

1463! 

•  i 

17.4! NONE 

i 

!no 

ST. 

louz: 

1973 

FIC  159 

1549619 

!  100514A48! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

*<  rtl 

9.0! 

1.7! 

-  i 

i 

1483! 

-  i 

17.4*  NONE 

2 

!fRO 

ST. 

LOUIS 

1973 

| 

FIC  160 

1549620 

1  10C514A48! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  i 

j 

1483! 

-  t 

17.4*  NONE 
{ 

•no 

ST. 

LOUIS 

1973 

FIC  501 

1  88414A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

-  j 

j 

1500* 

-  j 

1 5 .0! NONE 

t 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1980 

FIC  502 

*  88414A41! 

i  j  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

12.0! 

2.0! 

•  | 

j 

1500! 

-  i 

1  5 .0 ! NONE 
j 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

i 

1975 

FIC  504 

1  834 14  A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

.  i 

j 

1500! 
-  ! 

1 5. 0 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

! 

1980 

FIC  506 

1  334 14441  • 

i  i  i 

195.0! 
195. C! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  < 

j 

1511! 

•  i 

1 5 . 0! NONE 

i 

•MO 

ST. 

LOUTS  ! 
{ 

1975 

FIC  4570 

1583540 

1  91714A41! 

i  ;  i 

2’JO.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.7! 

-  | 

j 

1600* 

-  i 

15.0! NONE 

2 

!H0 

ST. 

LOUIS  • 
! 

1976 

FR  16 

1546349 

1  99314A41! 

1  1  1 

200.0! 
200. 0! 

33.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

j 

1550* 

-  t 

1o.9*N0NE 

j 

!M0 

ST. 

LOUIS 

! 

1973 

FR  17 

!5466o4 

1  99314A4U 

j  t  j 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  i 

] 

1550! 

-  i 

16.9*  HONE 
i 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

1973 

FR  18 

154o665 

i  99314441 1 

i  i  i 

29C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  j 

j 

1550* 

-  i 

16.9! NONE 

i 

inu 

ST. 

LOUIS 

i 

1973 

FR  19 

1546666 

j  99314441! 

i  i  i 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

-  i 

j 

1550! 

16.9! NONE 

2 

!mo 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

1973 

FR  20 

1546667 

1  99314A41! 

1  1  ! 

200.0! 

290.0! 

35.0! 

35.0! 

9.G! 

1.7! 

j 

1550! 

-  t 

16.9*N0NE 

i 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

1973 

FRED  26 

1552726 

!  996 ! 4A41 1 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.C! 

1.7! 

*  ! 

i 

1532! 

.  i 

17.0! NONE 

i 

!  mo 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

1973 

GMT  513 

•  9J614441! 

1  1  1 

195.0! 

193.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

•  ; 
i 

1487* 

-  i 

1 6  .6  i NONE 
{ 

!M0 

ST. 

LOUIS 

t 

1973 

GMT  514 

•  93614A41! 

1  1  1 

1>5. C! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

_  j 

14*7* 
**  ! 

lo.o !  NONE 

i 

!  HO 

ST. 

LOUIS  *! 

j 

1973 

GMT  515 

1  93*!4A41! 

!  !  1 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

_  ] 

1400! 

-  i 

1 5. 5! NONE 
f 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

U73 

GMT  517 

!  9  Jo  J  4A41 1 
!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

U.C! 

9.0! 

1.4! 

-  » 

j 

14*7! 

-  i 

16.6!  **Nf 
! 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 
! 

1973 

GMT  513 

1544A52 

!  9'6 14A41  ! 

1  !  1 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

?.C! 

1.4! 

! 

1487* 

•  i 

1 6. A  *  ONE 

i 

•NO 

ST. 

LOUIS 

j 

1973 

GMT  519 

1544853 

!  936  !4A«*1  • 

1  1  1 

19  5.0! 
195.0! 

*55.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4L 

-  j 

i 

U87* 
-  ! 

lo.olNONE 

1 

!  HO 

ST. 

LOUIS  i 

i 

1973 

GMT  520 

I  544854 

1  93014441* 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9V0! 

1.4! 

-  ! 

i 

14*7* 

-  j 

1 6.6 ! NONE 

1 

ino 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1973 

GMT  521 

1544855 

1  93614A41* 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

1487! 
“  ! 

16. 6! NONE 
! 

!M0 

ST. 

LOUIS 

! 

1973 

GMT  522 

1544856 

1  93614A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

55.0! 

9.0! 

1.4! 

-  i 
! 

U87! 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

1973 

GMT  5538 

1565196 

1  73414441! 

!  1  ! 

200.0* 

2)0.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.51 

•  j 

! 

1667! 
-  ! 

19.1 {NONE 
! 

•NO 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

GVG  403 

1  37614441! 

!  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

T5.C! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1627! 

■  t 

19.01  NONE 
! 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1973 

GVG  4013 

1551844 

1  37314A41! 

1  1  1 

200.01 

2*00.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

- 

1627! 
-  1 

1 9 • 0! NONE 

I 

!M0 

ST. 

LOUIS 

! 

1973 

GV6  4023 

1 551 845 

1  37314*41! 

!  1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C* 

9.6! 

1.6! 

- 

! 

1627! 
-  I 

1 9.01  NONE 

1 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

M  115 

!  93414A41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

164$! 
-  • 

16.01N0NE 

! 

INO 

ST. 

LOUIS 

1977 

H  1159 

1576350 

1  9J414A41! 

1  1  J 

2)0.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1645! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1977 

MLEM  1J3 

1613541 

!  100914441! 

1  !  ! 

1>5.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.C! 

1.6! 

- 

1520! 
-  ! 

20 . 0! NONE 
! 

1  MO 

ST. 

LOUIS 

1979 

i tel  ioi 

1603119 

1  67614A47! 

!  1  1 

1 >5.0! 
195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

] 

149S! 
-  I 

16.0! NONE 

I 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

ITEL  116 

1605792 

1  676 ! 4447 | 

1  1  1 

1-J5.0! 

195.3* 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

. 

U9S! 
-  ! 

16. 0! NONE 
! 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1979 

ITEL  121 

1604707 

1  67614447! 

!  1  1 

195.3! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1498! 
-  ! 

1 6.0! NONE 

1 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1979 

ITEL  128 

1605751 

1  67614447! 

!  (  1 

1«5.0! 
1  >5.0! 

35.0! 

25.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1498! 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

1  MO 

ST. 

LOUIS 

1979 

ITEL  205 

1607036 

1  696! 4441 ! 

!  1  1 

200.0! 

20C.O! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 
-  1 

14.71N0NE 

! 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1979 

ITEL  2103 

1607933 

1  69614447! 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1643! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

1979 

JBJ  101 

1  39)144411 

!  1  1 

195.0! 
1 >5.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1519! 
-  1 

20.61N0NE 

! 

1  MO 

ST. 

LOUIS 

I960 

JBJ  102 

|  66314A41 | 

1  1  1 

195.0! 

ns. 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1519! 
-  ! 

20.6! NONE 
! 

!M0 

ST. 

LOUIS 

I960 

JR  513 

1617676 

!  724*4441! 

1  !  I 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1681! 
-  1 

19.01  NONE 

I  MO 

ST. 

LOUIS 

1 

1980 

KENT  28 

1552728 

1  996144411 

!  1  1 

2(90.0! 

200.0! 

25.0! 
25.  C! 

9.0! 

1.7! 

1532! 

17 .oi NONE 
! 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1973 

KMZ  46 

1570133 

!  34914441! 

!  1  ! 

D5.0! 

195.01 

35. C! 
33.0! 

9.0! 

1.71 

-  ! 

1522* 
-  ! 

:9 .2 ! NONE 
! 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

KHZ  47 

1570134 

1  54914A41! 

1  !  1 

ns.oi 

195.0! 

35.01 

55.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

1572! 
-  ! 

19.2! NONE 
! 

(MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

KHZ  48 

1570148 

!  649!  44  41  1 
!  !  ! 

1R5.0! 

1>5.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1./! 

- 

1522! 
-  ! 

1 9 . 2 ! NON  E 
( 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

KMZ  49 

1570149 

i  649*4441! 

1  I  1 

1 >5.01 

ns.oi 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

- 

1522! 
-  ! 

19.2IN0NE 

! 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

KMZ  St 

157Q166 

1  64914441! 

1  !  1 

ns.oi 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.3! 

1.7! 

-  1 

1522! 

.  i 

1 9. 2 ! NONE 
! 

»M0 

ST. 

LOUIS 

1975 

KMZ  52 

1570167 

•  349(4441  | 

!  (  1 

195.01 

1>5.0! 

3  5.  Ct 
25.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1522! 
“  1 

1 9 . 2 ! NONE 
! 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

KMZ  S3 

1570169 

1  64914A41I 

!  !  1 

195.0! 

ns.oi 

35.0! 

M.i! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1572! 
-  I 

19.2 ! NONE 

i 

(MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

MrfC  7704 

1585845 

1  9C214A461 

1  1  1 

ns.oi 

195.1! 

25. C! 
25.01 

9.3! 

2.0! 

- 

1497! 

.  j 

U.oiNONE 

! 

IMO 

ST. 

LOUIS 

1977 

HBC  78086 

1639256 

!  917I4A46! 

!  !  1 

2)0.1! 

2)0.1! 

35. 0! 
3S.C! 

9.0! 

5.0! 

•  ! 
! 

1 64  si 
-  ! 

U.OINONE 

! 

(NO 

ST. 

LOUIS 

1979 

M6C  78090 

1609257 

•  >1714446! 

1  !  ! 

2^C. 1 J 
203.1 ! 

35.  C! 
35. C! 

9.C! 

5.0! 

1 

1645! 
-  ! 

U.OINONE 

I 

!N0 

ST. 

LOUIS 

! 

1978 

NCR  201 P 

!  964144(1  ! 

!  !  ! 

230.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

1.41 

- 

J 

2544! 
-  1 

15.01 D0U9LE  BOTTOM 
!DRY  CARGO 

INN 

WINONA 

1982 

HCR  2020 

1 

1  96414A41! 

!  !  1 

23C.0! 

2'4G.O! 

35.0! 

25.0! 

12.0! 

1.4| 

I 

2344* 
-  ! 

15.0! DOUBLE  BOTTOM 
(DRY  CAR60 

INN 

WINONA 

1982 

NCR  203* 

!  96414441! 

i  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.4! 

- 

1 

2344! 
-  1 

15.0! DOUBLE  BOTTOM 
(DRY  CARGO 

!  nn 

WINONA 

1982 

MCR  2048 

!  96414441! 

1  !  1 

!  !  1 

!  1  ! 

2)0.0! 

200.0! 

! 

! 

35.  C! 
25. C! 

! 

1 

12.0! 

1.4! 

! 

1 

- 

! 

2344! 
-  ! 

» 

i 

15  .0  {DOUBLE  BOTTOM 
!  DAY  CARGO 
! 
i 

INN 

WINONA 

1982 
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ENGR* 

5  5  VTCC  5 

DIMENSIONS  ! OSAf T! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

2 

01  ST! 

OPERATOR 

5  NET  !C00c!LENSTh!BPDTH5 

t 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

i 

!  COAST 

!  T«P  5  SEE! //////!/////! 

ED  » 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

A  NO  NUH3ER  !  GUARD 

5  TON-  !PA*c* 

OVER**!  OVc?- !  /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  !///////////////> 

!TD! //////////J 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGE  5  IV  5 

ALL  5 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(fEET>!  LINE-2 

!££! 

LINE-2  {^REBUILT! 

i 

l 

(29)  CONSOLIDATED  GRAIN  <  **Aft ! GE 

!  !  5 

5  i  i 

!  !  5 

i 

i 

i 

; 

2 

1 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

1 

! 

! 

1 

i 

1 

C  ONP ANT 

2 

(CONTINUED) ! 

5  5  5 

i  ■  i 

i 

; 

j 

2 

■ 

2 

; 

i 

; 

i 

! 

! 

j 

HCR  205B 

i 

•  964*4*41! 

200-0* 

35.0! 

12. C! 

-  « 

2344* 

1 5 .0! DOUBLE  BOTTOM 

!MN 

WINONA  ! 

1982  ! 

i 

i  i  i 

200. 0* 

75.0! 

1.4! 

-  i 

Sort  cargo 

! 

• 

MCP  206? 

;  - - - 

5  96454A41! 

2)0.3! 

35.3! 

12.0! 

-  ! 

2344! 

1 5 . 0! DOUBLE  BOTTOM 

!HN 

WINONA  ! 

1962  ! 

i 

5  5  5 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  i 

!  DRY  CARGO 

! 

1 

HCR  207? 

i  ...... 

5  96454A41! 

230.3! 

35.0! 

12.0! 

-  ; 

2344! 

1 5.0! DOUBLE  BOTTOM 

!HN 

WINONA  ! 

1932  ! 

« 

5  !  5 

200.0! 

38. C! 

1.4! 

-  i 

! DRY  CARSO 

! 

! 

HCR  205a 

;  - 

5  964  ! AA41 ! 

2)0.3! 

3  5.0! 

12.0! 

-  ! 

2344* 

1S.0200U3LE  BOTTOM 

•AN 

WINONA  ! 

1982  ! 

i 

5  5  5 

2)3.0! 

7  5.0! 

1.4! 

-  i 

! DRY  CARGO 

! 

t 

HCR  209=* 

i  _ 

5  964*4441! 

200.3! 

75. C! 

12.0! 

-  * 

2344! 

1 5.0! DOUBLE  BOTTOM 

!HN 

WINONA  { 

1982  ! 

< 

5  5  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  i 

! DRY  CARGO 

! 

1 

HCR  2108 

i  _ 

5  964*  4441! 

2nC.O! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

2344! 

1 S .0! DOUBLE  BOTTOM 

■MN 

WINONA  ! 

1982  ! 

! 

5  5  5 

200.0! 

35.3! 

1.4! 

-  t 

! DRY  CARGO 

! 

! 

H6C  101 

! 560333 

5  679!4A0! 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1495! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  { 

j 

5  5  * 

1 9  5 . 0  5 

75.3! 

1.3! 

-  i 

i 

| 

! 

HGC  1C2 

J560354 

5  67954441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1495! 

13.0*  NONE 

!H0 

ST  .LOUIS  ( 

1979  I 

2 

5  5  ! 

195. C! 

35.  C! 

1.8! 

-  i 

2 

! 

! 

HGC  103 

!5SC?3$ 

5  6?9 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.3! 

9.  C! 

-  ! 

1495! 

13  .0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1979  ! 

i 

5  !  1 

195.0* 

35.  C! 

1.5! 

-  < 

i 

! 

{ 

H6C  104 

!56033o 

!  67«!4A41! 

1*5.0! 

T  5 .0! 

9.0! 

-  • 

1495! 

18.0  ’NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

i 

!  5  * 

195.05 

75.  C! 

1.8! 

.  I 

i 

! 

1 

HGC  103 

!  57  36 is 

!  679S4A.1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1495! 

1 6 .0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

5  5  5 

195.0! 

25. C! 

1.5! 

-  2 

; 

! 

2 

H6C  109 

5373636 

!  679*4141! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  J 

1495! 

1 8.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  2 

i 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  2 

J 

! 

! 

HGC  110 

! >71(37 

!  679  !  4  A41  ! 

D5.0! 

25.0! 

1.8! 

-  • 

1495* 

1 3. 0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

i 

!  5  ! 

1)5.0! 

35. C* 

..  i 

-  ! 

2 

! 

1 

HGC  111 

!  57363? 

!  67v»4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.  * ' 

-  • 

140>! 

1 6. 0!N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  * 

i 

5  !  1 

1 ) >. 0! 

35.  C! 

1.8! 

-  2 

j 

! 

; 

**6C  113 

557J640 

!  679*4441! 

195.0! 

38. C! 

9.0! 

-  ! 

1495* 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

■ 

i  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

.  » 

i 

! 

! 

HGC  115 

55736,2 

•  679! 4441 ! 

195.0! 

*5.0! 

J.O! 

-  j 

1495! 

13.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

j 

5  5  5 

195.)! 

35.0! 

1.?! 

.  1 

i 

! 

! 

HLH  3 

•  ...... 

!  69654441! 

1*5.3! 

3  5.0! 

•*.C! 

-  ! 

152C* 

20.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

2 

>  i  ! 

1 >3.0! 

75.0! 

1 .  o! 

•  « 

i 

! 

2 

Ml?  1? 

•  ...... 

5  1052  5  4441  ! 

2'0.C! 

!'.2! 

9.0! 

-  ! 

1064! 

19.1  'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1930  j 

j 

!  5  ! 

20C.3! 

35.3! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

2 

HLH  2** 

;  — --- 

5  10525  4441  ! 

2 *0.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  • 

1664* 

19.1! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

i 

5  5  f 

200.0* 

J5.C! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

2 

IMS  79018 

5611393 

!  91 7! 4446! 

2)3.1! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1  o45 ! 

14.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  J 

1979  j 

J 

!  j  < 

230.1! 

35. 1! 

1.0! 

-  1 

i 

! 

! 

HUO  141 

i  ...... 

5  87  9  !  4441  J 

1*5.0! 

38.0! 

9.0! 

-  ! 

1  SI  1 ! 

19.0! NOME 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

5 

5  5  5 

1)3.3! 

26.3! 

1.6! 

-  ! 

j 

1 

! 

PC8L  171 

5533755 

5  ?3e  5  4A41 ! 

195. J* 

35.2! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 0 .4  *  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

t 

5  5  5 

195.05 

J5.C! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

! 

PC3L  172 

5553756 

5  53  S !  4441  J 

1  *5.0! 

35.3* 

9.0! 

! 

1500! 

14.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  • 

1974  ! 

i 

5  5  5 

D5.0! 

35.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PCdl  173 

5553757 

5  83354441! 

195.0* 

75.0! 

9.0! 

.  2 

1500! 

1 3. 4 {NOME 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

* 

i  »  2 

195.0! 

35. C* 

1.7* 

• 

-  j 

! 

! 

! 

PCOL  174 

555375? 

5  33  a  5  4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1S00* 

14.4! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

S 

5  5 

1)5.0! 

7J.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC3L  175 

5553759 

5  33554441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. 4 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1974  * 

! 

5  5  5 

D5.C! 

35. C! 

1.7! 

; 

-  ! 

! 

1 

! 

pCBL  176 

5533760 

!  M3P54441  ! 

195,0* 

?6.C! 

*.0! 

•  i 

1500! 

1 3.4 {NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

; 

5  !  5 

1)5.0! 

7  5.0! 

1.7* 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

PC3L  177 

5553761 

5  373N441! 

1 95.0! 

15. C! 

9.  )! 

-  ! 

1500! 

13.4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

5 

■  j  ; 

1*5.0! 

7  5.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

• 

1 

! 

PC 81  17? 

!  . 

5  STS'4441! 

195.0! 

75. C! 

9.0* 

.  j 

1500! 

13. 4J NONE 

i**o 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

5 

5  5  5 

U5.0! 

7S.C! 

1.7! 

» 

■  j 

! 

! 

! 

pCoL  179 

5553763 

5  333*4441! 

195.)* 

*5.3! 

9.0! 

-  ! 

tSCO! 

1 3. 4 J  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  J 

1974  { 

g 

5  5  5 

1)5.3! 

7  5.0! 

1.7! 

j 

-  i 

! 

1 

! 

PC6L  1J0 

5553764 

i  33654441! 

1)5.  )! 

*5.0! 

9.)! 

.  i 

1500! 

1 4. 4 !NON€ 

i  MO 

ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

i 

2  «  I 

1*5.3! 

3  5.0! 

1.7! 

! 

-  » 

i 

I 

j 

PL  55 

5571036 

!  71  2  5  n4  41 5 

2)0.0* 

35.0! 

9.0! 

! 

1436! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  { 

1975  *! 

i 

!  5  5 

2*0.0! 

78.0! 

1.*! 

! 

-  i 

! 

! 

t 

PL  So 

5  571  C37 

5  712*4441* 

2oO.O! 

35.2! 

9.0* 

\ 

1436! 

16.01N0NE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

j 

5  5  ! 

20.0! 

35.3! 

1.  >! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

PL  57 

5571038 

5  71 >• 4441 ! 

210.0! 

*5.C! 

9.0! 

i 

1436! 

16.0! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

!  5  ■ 

23). C! 

7 5. 3! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  53 

5571C39 

5  712!  4441  * 

2^  3.0! 

35.)! 

9.0! 

.  i 

1438! 

1 6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

5 

5  5  ! 

2'C.O! 

7?.;i 

1.9! 

i 

.  i 

! 

! 

! 

PL  59 

5571C40 

•  67654441* 

1*5.0! 

7  5.0! 

9.0! 

i 

1469! 

19. JiNONE 

JMO 

ST.  LOUIS  I 

1975  { 

! 

5  5  1 

195.0! 

7  5.0! 

1.7* 

i 

-  ! 

j 

l 

J 

PL  60 

*571041 

!  476544,1! 

1  >3.0! 

7>.0! 

9.0* 

i 

1469! 

19.5!  NOME 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

; 

i  ■  i 

195.0J 

*5.)! 

1.7! 

! 

-  ! 

t 

I 

1 

PL  61 

5571C42 

!  678*4441! 

D5.0! 

35.0! 

>.a* 

■  j 

1489! 

19. 3! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

2 

5  5  5 

1*5.0* 

7  5-0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

1 

PL  62 

5571043 

5  07)544,1! 

195.0! 

TJ.O* 

6.NJ 

! 

1469* 

19. JINONC 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

5 

!  *  i 

1*5.0! 

55.3* 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  63 

5571C44 

!  67  3!  4  4,1  i 

D5.0! 

35.0! 

9. )! 

-  i 

1469! 

19.3! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

; 

!  5  5 

1  >3.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PL  64 

! 571045 

5  67354441* 

195.3! 

7  5.0! 

9.0! 

! 

1489! 

19.3! NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1 

5  5  ! 

1*5.0! 

7  5.0! 

1.7! 

-  \ 

1 

! 

! 

*  102 

5  . 

5  43354441! 

P), 0! 

3  5.*! 

9.0! 

-  • 

15<*0! 

1 4. 7! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

» 

5  !  ! 

1)5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

* 

! 

*  103 

i  ------ 

!  6*6 ! 4441 ! 

1)5.3! 

35.0! 

9.0.' 

-  • 

1445! 

14.7! NON* 

!H0 

>T.  LOUIS  ! 

197!  ! 

l 

j  ;  ; 

1  >5.0! 

»s.o* 

1.6! 

.  I 

! 

t 

! 

RAY  34 

5551 *91 

!  996*4441! 

233.0! 

35.  C! 

9.0* 

-  • 

1 5  2  d  J 

1 6 .9  'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  I 

i 

!  !  • 

*.«. )! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

PI  308 

5622953 

! 

1  >5.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  • 

'529! 

16.0! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

• 

5  !  • 

1  >5.0! 

*8.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

PH  35 

5556762 

!  67554441! 

D5.0! 

7  5.0! 

9.0! 

-  J 

15092 

19.1 (NONE 

!M0 

ST,  LOUIS  l 

1974  ! 

5 

!  5  5 

1)5.3* 

35.0! 

I.c! 

-  ! 

! 

1 

! 

AN  36 

5556783 

5  67514441* 

1  )>.)! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1509! 

1  * . 1 ! NONE 

i  ho 

ST.  LOUIS  ! 

1474  | 

! 

5  5  5 

195. C! 

7  5.0! 

1.6! 

.  i 

1 

! 

! 

MW  10 

i 

5  63214*461 

--  j 

—  ! 

9.0* 

•  J 

—  i 

—  ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  t 

j 

5  *  5 

195.0* 

*S.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PMW  11 

.  . 

!  3*2*4*46* 

—  ! 

..  j 

9.0* 

-  ! 

—  ! 

—  ! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  J 

! 

5  !  ! 

1  >5.0! 

*5.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

P**W  13 

i 

1  3*4*44,1! 

1  9  J.O! 

35.0! 

9.0* 

.  i 

1552! 

1 6 • 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  !  5 

195.0! 

35. C* 

1.6* 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

RAW  U 

5  - 

5  3*854441* 

1  >5.0! 

:>.:! 

9.0! 

-  ! 

1552! 

1O.0IK09E 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  2 

! 

5  5  5 

D5. j! 

*S.O! 

1.6* 

; 

-  i 

! 

! 

1 

POSE  HAP  IE  23 

1  - - 

5  9?o  I4A41 5 

290.U' 

5  5.0! 

9.0! 

•  i 

1574! 

1 6. 9  J  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  • 

5 

5  5  5 

2)0.0* 

35.0! 

1.7! 

2 

•  i 

! 

! 

! 

PTHS  1 

i  ...... 

5  69554441! 

1*5.)! 

7  5.  C! 

**.0! 

•  ! 

1520! 

70.0 ! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1931  ! 

i 

!  5  ! 

1*5.0! 

75.0! 

1.0* 

j 

.  i 

1 

! 

; 

JAH  32 

5551392 

!  996*4441! 

21C.0! 

35.7! 

9.0! 

! 

1528! 

1 0 • 9  j NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

i 

i 

5  !  5 

5  !  5 

!  !  ! 

22C.0! 

! 

! 

75.0! 

■ 

i 

1.7* 

1 

1 

{ 

i 

-  i 
! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

1 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  CONSOLIDATED 
C‘  'PANT 


!  !VTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! 9&DTH 
-!  REG  IS“!  ***♦!  RCG.  !  °SG. 
!  TER  !  SEE!//////*///// 
!  TON-  ! PAGE !  OVER-IOVER- 
!  N»GE  !  IV  i  ALL  !  ALL 


LOAO-!  !  CARSO 

ed  »  !//////// 

tnu\  HORSE!  PASS- 
LIGHT!  POWER!  cNSERS 


HIGH-  !  !  V  £  S  S  £  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  !  AO!  LINE“1  ! 

(LIGHT)  !////////////////*TD! //////////! 


SHARON  ROSE  24 


33SJ4F46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  i 

i 

< 

1 

3  8S !  4*46 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

_  i 

1500! 

14.7j  NONE 

Sno 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

1 

1 

j 

888J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 500! 

14.7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

836 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.7! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  • 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  2 

! 

1 

J 

! 

888 ! 4446 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 4. 7 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ) 

1981 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  i 

1 

1 

! 

sesi4A46i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

isooi 

14.7! NONE 

*!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

■  » 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

_  i 

1 

2 

1 

$83! 4A44! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.7 ) NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.G! 

i 

-  i 

t 

1 

j 

888! 4446 ! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

—  i 

1500! 

14.7! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *! 

1931 

j  i 

195.0! 

'S.C! 

2.0! 

i 

-  ; 

• 

2 

j 

338 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1529*! 

14.7 ! NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  i 

1980 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  i 

1 

2 

! 

8$  3!  4*  41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 S  2  9 ) 

14.7! NONE 

no 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i  i 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

i 

-  i 

1 

1 

886  j  4A  41 j 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

1529) 

14,7 ! NONE 

•no 

ST.  LOUIS  ) 

1980 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

1 

2 

! 

893 !  4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.7 ! NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  1 

1931 

•  * 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

1 

1 

88S14A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

_  i 

1529! 

1 6.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ) 

1981 

•  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  i 

1 

1 

1 

1 003 i 4 A  46 ! 

2)0.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1 530 ) 

14.7! NONE 

)ho 

ST.  LOUIS  i 

1981 

i  i 

290.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

t 

! 

69$  j  4*46  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  i 

1530! 

14.7‘NONE 

i*o 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  i 

193.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

; 

2 

69554A41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1520! 

16.0! NONE 

iio 

ST.  LOUIS  ) 

1981 

!  » 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  i 

1 

■ 

1 

695*4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

i  si  oi 

14.7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  2 

1 

! 

2 

69$ 1 4A46 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1530! 

14.7i NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  j 

1)5.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

2 

! 

334  j  4A41 ! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  t 

1500! 

IS. 4! NONE 

i  n  0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

19$. 0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

1 

• 

6*4!4A4o! 

19  5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 6.9 1N0NE 

•  no 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

•  • 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

i 

-  ; 

1 

! 

1 

824J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1490! 

19.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  1 

; 

! 

! 

S  3  4  i  4  A  41 S 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ; 

1490) 

IR.oiNONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

83454*41! 

P5.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1490! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

D5.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

1 

! 

l 

69514*41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

21  .oi NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ) 

1981 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

; 

! 

695 !  4A44 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18 . 9 i NONE 

)  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ; 

1 

2 

t 

69554*46! 

D5.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 3.9! NONE 

*!N0 

ST.  LOUIS  ) 

1981 

!  ! 

1  >5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

.  « 

! 

! 

l 

95014441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

uooi 

15.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

; 

2 

! 

950  54  441 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

15.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

t  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  j 

» 

j 

! 

950i4A4li 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

i60oi 

15.0iN0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

; 

-  ! 

2 

! 

j 

950! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

UOO! 

1 5.oi NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1982 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

950! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1600! 

1 5. o) NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

950I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1600! 

15.0! NONE 

JNO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  i 

1 

! 

! 

950j4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1600! 

15.05NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

2n0.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

•  i 

! 

! 

! 

950! 4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

15.0! NONE 

!  no 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

950S4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

15.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1 005 ! 4A44 ! 

2'2.0i 

35.0! 

V.O! 

-  j 

1500! 

14.7! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

2 

! 

1003!4A44! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14,7 ! NONE 

*!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

!  ! 

200.0! 

'5.0! 

2.0! 

j 

-  i 

1 

j 

1 

10C3S4444' 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

isooi 

14.7 1  NONE 

!no 

ST.  LOUIS  i 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

100314*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

14.7 ! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

j 

-  i 

1 

! 

! 

1 003 ! 4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

isooi 

14.7! NONE 

2  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  | 

200.01 

35.0! 

2.01 

j 

-  1 

! 

2 

1 

1003  ! t  *46  j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

14.7! NONE 

iNO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.01 

i 

-  ! 

! 

5 

2 

1003J4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1530! 

14.7!N0N£ 

!  NO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

!  ! 

203.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

; 

! 

! 

1003! 4*46! 

200.0! 

!  3.0! 

9.0! 

! 

15  joi 

14.7! NONE 

JNO 

ST.  LOUtS  1 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  I 

j 

l 

! 

100314*46 ! 

200.0! 

35.C1 

9.0! 

1530) 

14. 7 ) NONE 

’•ho 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  t 

! 

! 

1 

1003)4*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1530! 

14.7! NONE 

I  NO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

!  ! 

200.0! 

'5.0! 

2.0! 

j 

-  j 

l 

! 

! 

1003! 4*46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

«  i 

1530i 

14.7i NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  i 

29D.O! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

j 

! 

1003!4A45! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1530! 

14.7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  « 

! 

! 

1 

100314*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1530! 

14.7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

!  ! 

200.0! 

'5.0! 

2.0! 

-  2 

! 

! 

! 

100314*44! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

153oi 

14.7! NONE 

1  40 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

203.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 003 14*46! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

14 .7 !  NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

!  ! 

290.3! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

1003! 4A46! 

230.3! 

35.0! 

9.0* 

.  ; 

isooi 

14.7 ! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

i  j 

290.3! 

35.0! 

2.0! 

j 

.  ] 

! 

1 

! 

85314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1500! 

1 4. 7! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  | 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

; 

! 

1 003 1 4 A  46  S 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1530! 

U./ihONC 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

230.3! 

35. C! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

996 ! 4*41 ! 

203.3! 

3  5.0! 

9.0! 

.  i 

1534! 

17. 0!N0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

!  i 

2*0.3! 

'5.0! 

1.7! 

i 

.  i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENG® ! 

OISTJ  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  MAKE  AND 

NUM3EP  !  GUARD 

•  NUMBER 

<  29)  CONSOLIDATED 

j 

• 

GRAIN  5  3ARJGE 

COMPANY 

i 

(CONTINUED) ! 

TIM  27 

•552727 

WE3  9C2 

i  ...... 

VTC  109 

1261296 

YUTTEVE  33 

•551393 

i 

<21 )  CONSOLIDATION 

i 

COAL  CO.  i 

(°IV£e  DIVISION)  ! 

ELIZABETH 

1255C79 

C  461 

i 5*0356 

C  46? 

1 >30357 

C  463 

! 51C358 

C  464 

! 530359 

C  465 

!53C3oO 

C  466 

i 530361 

C  467 

•580362 

C  463 

1530363 

C  469 

! 5*0364 

C  470 

•530365 

C  471 

! 5*0366 

C  47* 

! 5  30367 

C  473 

i 530268 

C  474 

!5*C369 

C  475 

•  ...... 

C  476 

i  ...... 

C  477 

i  ...... 

C  473 

i  ...... 

C  479 

!  - 

C  4*0 

■  ...... 

C  431 

i  - 

C  432 

i  ...... 

C  4*? 

j  ...... 

C  43* 

;  ...... 

C  463 

i  . 

C  4M 

i  - - 

C  467 

i  ...... 

C  4f 3 

i  ...... 

C  489 

j  ...... 

C  490 

i  ...... 

C  491 

i  ...... 

C  492 

i  ...... 

C  *93 

i  ...... 

C  494 

■  ...... 

C  *95 

i  ...... 

C  496 

i  . 

C  301 

M3476A 

C  $02 

1604269 

C  303 

1 604270 

C  SC4 

‘>604271 

C  $05 

«  ...... 

C  5*6 

i  ...... 

C  507 

i  ...... 

C  $09 

«  ...... 

C  510 

i  ...... 

C  511 

•o04?73 

C  512 

j  604  279 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  !DRA*T! 

•  NET  iCODEiLEVGTMJlPDTH'  ! 

! REGIS-!****!  RCG.  *  pEG« SLOAO-* 

!  TER  !  S £= • //////• /////!  ED  ! 

!  TON-  *0Ai*!  OV£5>-!OVcR'!/////! 

!  NAGS  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

!////////•  POINT  •  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  • 

HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// !  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  ( FEET) !  LINE-2  !E£!  LINE-2  '^REBUILT! 

;  j 

j  ! 

i  i 

;  i 

i  j 

99614*41 ! 

1 

1 

1 

1 

200.0! 

1 

1 

1 

35.0* 

1 

1 

1 

1 

1 

9.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

1532! 

1 

1 

1 

j 

1 

17.0! NONE 

l 

« 

1 

1 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

;  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.7* 

5 

-  ! 

1 

1 

91014*41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

16641 

1 5.0! NONE 

*  MO 

ST.  LOUIS  *» 

1980 

i  • 

2O0.0! 

35. C! 

1.5!* 

1 

-  1 

1 

1 

394  j  4A4?  j 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

-  1 

1465! 

1 7.0! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  !* 

1960 

i  i 

195. C! 

$3.0! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

J 

996S4A41! 

2)0.0! 

3  3.05 

9.0! 

-  • 

1525! 

16-9JN0NE 

*!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i  i 

i  t 

i  i 

2C0.C! 

1 

1 

35. C! 

1 

1 

1.7! 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

j 

1 

« 

1 

1 

* 

* 

j  i 

i  i 

24S3A36! 

i 

1 

lo.si 

1 

1 

16.0! 

1 

1 

2.0! 

115! 

1 

1 

j 

1 

1 3.7 1  NONE 

1 

IP  A 

ELIZABETH  • 

1949 

■  i 

40.0! 

lo.C! 

2.0! 

1 

-  * 

1 

1 

J 

4?°i 4A  4oi 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

-  * 

925! 

11.3! NONE 

|PA 

ELIZABETH  1 

1977 

i  i 

173.0! 

?6.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

; 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  1 

925* 

11.61  NONE 

1  PA 

ELIZABETH  1 

1977 

;  ■ 

175.0! 

’6.C! 

1.5! 

1 

-  1 

t 

l 

429 ! 44 40 ! 

175.0! 

26.0! 

e.5* 

-  J 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  * 

1977 

i  i 

175.0* 

26.0! 

1.5! 

» 

-  * 

1 

« 

429!4A40l 

175.0* 

26.0! 

?.5‘ 

-  ! 

925! 

11.3SN0NE 

!PA 

ELIZABETH  | 

1977 

i  i 

1T3.0! 

2o.O! 

1.5! 

1 

-  1 

| 

1 

42VS4A40! 

1 75. 0! 

26.0! 

8.5* 

-  • 

925! 

11 .3 1  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  1 

1 

1 

429*!4A40i 

175.0! 

?6.C! 

3.5! 

-  • 

925! 

11.8! NONE 

Spa 

ELIZABETH  * 

1977 

i  i 

175.0* 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

* 

4?9  j  4*40! 

175.0* 

2o.O! 

3.5* 

-  J 

925! 

11. sj NONE 

1  PA 

ELIZABETH  j 

1977 

i  l 

173.0! 

?6.C! 

1.5! 

1 

-  J 

1 

l 

4?9  j  4*40! 

175.0! 

?6.C! 

R..  5! 

-  • 

925! 

11.8! NONE 

1  pA 

ELIZABETH  j 

1977 

•  • 

175.0! 

76.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

42914*401 

175.0! 

25.0! 

8.5! 

-  1 

925! 

11.6! NONE 

Ipa 

ELIZABETH  •* 

1977 

i  i 

175.0! 

2o.O! 

1.5! 

1 

-  * 

» 

1 

42914*49* 

175.0* 

2  6.0! 

3.5! 

-  • 

925! 

11.3! NONE 

ipA 

ELIZABETH  j 

1977 

1  i 

175.0! 

$6.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

J 

i 

42914*4)1 

175.0! 

?6.0! 

£.5! 

-  l 

925! 

11.6SN0NE 

IPA 

ELIZABETH  *! 

1977 

i  i 

175.0! 

?6.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

1 

42914*40! 

175.0! 

2o.O! 

3.5! 

-  1 

925* 

11.6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1977 

J 

!  • 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

-  • 

1 

! 

i 

42O14A40! 

1?5.0! 

26.0! 

S.5* 

-  * 

925! 

11.8  *  NONE 

!PA 

ELIZABETH  j 

1977 

1  t 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

429*14*40! 

175. C! 

26.0! 

3.5! 

-  i 

925! 

11.3i NONE 

!PA 

ELIZABETH  J 

1977 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

; 

i 

4  ?  9 1 4 A  40  j 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  * 

925! 

11.31N0NE 

!PA 

ELIZABETH  J 

1«78 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

I 

! 

J 

429*4*40! 

175.0! 

?o.Q! 

8.5! 

-  » 

925! 

11. 3! NONE 

•PA 

ELIZABETH  *• 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

-  1 

* 

! 

! 

429J4A4C! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  1 

92si 

11 . S ! NONE 

•PA 

ELIZABETH  i 

1979 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

* 

! 

42914*40! 

175.0! 

?6.C! 

8.5! 

! 

925! 

11 .51N0NE 

!PA 

ELIZA3ETH  ! 

1978 

! 

;  * 

175.0! 

2o.C! 

1.5! 

! 

-  J 

1 

1 

! 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5* 

•  ; 

925! 

11  .8*1  NONE 

Ipa 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

*! 

-  ! 

j 

* 

! 

4?9  J4A40! 

175.0! 

2c. 0! 

3.5! 

! 

925! 

11 .a!none 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  * 

1 "  5 .  C ! 

?6.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

42914*40! 

1’5. 0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  ! 

173.0! 

26. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

1 

! 

j 

42914*40! 

175.0! 

?6.w! 

8.5! 

.  1 

925! 

11.31N0NE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

•  1 

1 

! 

i 

42914*40! 

1*5.0! 

2  6.0! 

3.5! 

-  ! 

925*1 

11.3*!N0NE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1978 

• 

!  ! 

175.0! 

?6.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

» 

J 

! 

4?9!4**o ! 

I’S.O' 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11 . 3! NONE 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

i  * 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

! 

.  1 

} 

! 

! 

4  29 i 4*  40  j 

175.0! 

?6.0! 

A. 5! 

-  ! 

92  51* 

11.il  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1«78 

I 

1  1 

1'5.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

j 

42914*40! 

175.0! 

26. 0! 

8.<! 

! 

925! 

11.3 1  NONE 

ipA 

ELIZABETH  | 

1978 

i 

!  ! 

r5.o* 

?6.C! 

1.5! 

* 

-  ! 

t 

! 

! 

42914*4"! 

175.5! 

26.0! 

3.5! 

i 

925! 

11.5!  “tONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

1  > 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

42914*40! 

175.0! 

26. C! 

3.5! 

-  1 

925* 

1 1 • 31  NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

! 

1  j 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  1 

| 

! 

! 

42914*40! 

175.0! 

25.  C! 

3.5! 

! 

925! 

11  .3!N0N5 

!PA 

ELIZABETH  I 

197e 

j 

1  1 

175.0* 

25.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

* 

! 

j 

4?9!4*40i 

1?5.0i 

26.0! 

3.5! 

i 

925i 

11.3i NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

j 

!  ! 

17S.0* 

?6.0! 

1.5! 

j 

.  1 

! 

1 

i 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

*  1 

925! 

11.3! NONE 

!pa 

ELIZABETH  ! 

1978 

j 

1  ; 

17J.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

.  1 

1 

j 

i 

4?9!4*40! 

17J.O! 

26.0! 

3.5! 

_  | 

92$i 

11  .3 'NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

j 

j  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

• 

•  1 

1 

! 

j 

4?9*4*40! 

1?5. 0! 

25.0* 

3.5! 

-  > 

925! 

1 1 .3 ! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

i 

1  1 

175.0! 

?6.0! 

1.5! 

1 

-  ; 

1 

! 

j 

42914*40! 

I’S.O! 

25.0! 

3.5! 

.  1 

925  * 

11.5 ! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1978 

i 

!  ! 

1*>«0! 

26.0! 

1.5! 

! 

•  » 

1 

! 

j 

4  ?  9  J  4*40! 

175. J* 

26. C! 

3.5! 

.  1 

92$i 

11.8 1  NONE 

!PA 

ELIZABETH  I 

1«78 

i 

t  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

429J4A4C* 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

.  1 

925! 

11.3! NON* 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

j 

!  ! 

1*5.0! 

’6. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

1 

i 

47914*40! 

1 7  J.  )t 

26.0! 

•*.5* 

-  i 

925! 

11. 3*1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

!  ! 

1’S.O! 

*6.C! 

1.5! 

! 

.  1 

1 

1 

i 

42914*40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  1 

9?si 

1 1 • S! NONE 

!pA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

1  • 

17>.0! 

26.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

j 

! 

s' 

4?9j  4*40! 

1*5.0! 

26.0! 

*.i! 

•  1 

9?$! 

11. 3* NONE 

•PA 

ElIZAPETM  J 

1979 

i 

1  1 

175.0! 

26.0* 

1.5! 

i 

•  1 

1 

* 

s 

42vj  4A  4ol 

1’5.0! 

26.0* 

5.5! 

.  * 

9?5! 

1 1 . 3 1  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ■ 

1979 

! 

!  ! 

1 >5.0! 

?6.0! 

1.5! 

■ 

-  I 

5 

1 

j 

42914*40! 

I'S.O! 

*6.0! 

3.3! 

-  i 

925* 

11.3 ! NONE 

JPA 

ELIZABETH  | 

1979 

i 

1  1 

1*5.0* 

26.2! 

1.5! 

5 

-  1 

! 

! 

i 

429*4*40! 

1*$. j* 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

9?5! 

M.3!  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

1  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

i 

42914*40! 

1 7$. J! 

?6.0! 

3.5! 

i 

92  si 

1 1 .3! NONE 

JPA 

ELIZABETH  J 

1979 

i 

!  ! 

175.0* 

?>.C! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

! 

i 

429*4*40! 

17  5.0! 

26.0! 

e.5! 

i 

925! 

11.9! NONE 

!PA 

ELIZABETH  l 

1979 

i 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

* 

•  1 

! 

1 

i 

42914*40! 

I’J.O* 

26.0! 

3.5! 

-  i 

925! 

11.3 !  NONE 

■PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

! 

!  ! 

175.0* 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

4?9  *  4*40! 

175.0! 

26.0! 

5.5! 

•  * 

9?$! 

11.9  1  NONE 

*!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

■  * 

175.0! 

26.2! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

• 

i 

429 ! 4A40j 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

.  1 

925! 

11. 9! NONE 

l»A 

ELIZABETH  1 

1979 

j 

S 

j 

1  1 

1  1 

1  1 

I’S.O! 

1 

j 

2o.0i 

1 

1 

1.5! 

1 

; 

j 

1 

1 

l 

l 

1 

i 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

i  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !C00E!LENSTH!3RDTH!  ! 

! CAPACITY 

1 

HI6H-  ! 
EST  j 

!  V  E  S  S  £  L 
CAR60  HANDLING  !S  iOPERATlNS 

!  ! 

i  ; 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

•  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ‘PAGE!  OV SP-i OVc°“! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  »LL  !  ALL  ! LIGHT! 

!//////// 
HORSE!  PASS- 
POV£P»  ENGERS 

°OINT  ! 
(LIGHT)! 
(FEET)! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

//////////////// !T0 !////////// 
LINE-2  !EE!  LXNE-2 

!  BUILT  l 
!  OR  ! 
!*R£9UILT! 

i 

i 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  \ 

!  !  ! 

2  !  ! 

1  i  2  ! 

2 

2 

i 

i 

i 

j 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

I 

! 

i 

i 

(RIVER 

0 IVISION)  ! 

•  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

(CONTINUED)! 

;;  2 

i 

; 

! 

i 

i 

i 

i 

C 

513 

‘604280 

!  42914A40!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  • 

925! 

11.85NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

i 

« 

! 

C 

51 A 

•604281 

429J4A40!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

925* 

11.85NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

!  !  175.0! 

26. C* 

1.5! 

i 

-  * 

i 

i 

i 

C 

515 

! 604282 

!  429 ! 4A  40 !  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  • 

925! 

11.3 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

t 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

t 

i 

! 

C 

516 

! 604233 

!  429! 4A40!  1?5. 0! 

2o.O! 

S.5! 

-  j 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

!  !  175.0! 

26. 0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

1 

j 

C 

517 

! 504284 

!  429 ! 4A40!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  » 

925* 

1 1 .8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

; 

•  !  !  1?5.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

i 

j 

C 

518 

•604285 

!  429S4A40!  175.0! 

26.0* 

3.5! 

-  ! 

925! 

11. 3! NONE 

SPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

!  !  175.0! 

2o.C! 

1.5! 

« 

-  ; 

i 

j 

2 

C 

519 

•604286 

!  42954A40!  175.0! 

2o.  3! 

3.5! 

-  » 

925! 

11 . ?!  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

!  !  !  175. C! 

26.0! 

1.5! 

» 

-  * 

I 

■ 

2 

C 

520 

•604287 

429»4A49!  17$. 0! 

28.0! 

3.5! 

-  * 

925! 

11 .3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

i 

!  *  !  175.0! 

26.  C! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

i 

l 

C 

521 

! 611704 

!  42?!4A40!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  • 

925! 

11. 8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

I960 

; 

!  »  !  175.0! 

28.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

t 

2 

C 

523 

! 61 1 706 

!  429J4A40!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  * 

925! 

11.8! NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

t 

!  •  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  » 

2 

« 

i 

c 

524 

•611707 

!  429! 4A40!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  » 

925* 

11. 3 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

i 

•  !  !  175. C! 

26.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

t 

i 

c 

525 

! 61 1 708 

•  42954A40!  175.0! 

26.0! 

8.5* 

-  ! 

925! 

It .S1N0NE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

i 

!  •  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

J 

j 

i 

c 

526 

1611709 

!  429!4A4i!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.8!N0NE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

i 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

1 

; 

c 

527 

•611710 

!  429'4A40‘  175.0! 

2  6  •  0! 

5.5! 

-  J 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZA8ETH  ! 

1980 

i 

!  !  !  175.0! 

26.0* 

1.5* 

i 

-  ! 

i 

! 

2 

c 

528 

•611711 

•  42954A40!  175. C! 

2o.C! 

8.5! 

! 

925! 

11.31N0NE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

!  •  !  175. C! 

26. C! 

1.5! 

| 

-  ! 

• 

i 

; 

c 

529 

•611712 

!  429!4A40»  175.0! 

26. C! 

3.5! 

-  • 

925! 

It.JiNONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

!  !  !  173.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  2 

• 

i 

t 

c 

530 

•611713 

•  429! 4A40!  175.0! 

25.0! 

3.5! 

-  ! 

925  ! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1980 

i 

!  !  !  175.0! 

<6.0! 

1.5! 

i 

-  • 

l 

! 

i 

c 

531 

!  61 171 4 

!  42? ! 4A40 !  175. C! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.8! NONE 

SPA 

ELIZABETH  • 

1930 

J 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

2 

i 

i 

c 

532 

•611715 

!  429 ! 4  A40 !  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11-3!  NONE 

SPA 

ELIZABETH  ! 

1980 

* 

!  !  !  175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

! 

j 

c 

533 

! 61 1 718 

!  42  9 !4  A40 ■  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  • 

925! 

11.85NONE 

SPA 

ELIZABETH  ! 

1980 

i 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

• 

! 

c 

534 

! 61 1 71 7 

•  42954440!  175.0! 

28.0! 

3.5-! 

-  • 

925! 

11.8! NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

i 

!  •  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  * 

t 

! 

! 

c 

535 

5  61171$ 

!  429! 4A40 !  175.0! 

26.0! 

e.5! 

-  » 

925! 

11.35NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

j 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

■ 

-  • 

2 

« 

! 

c 

536 

5611719 

•  429J4A40!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

j 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  • 

• 

! 

! 

c 

537 

1611720 

!  42?! 4A40!  175.0! 

28.0! 

3.5! 

-  • 

925! 

11.31N0NE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

! 

!  !  !  175. C! 

28. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

538 

•611721 

!  429J4A43!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

! 

925! 

11.8! NONE 

!*A 

ELIZABETH  J 

1980 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

; 

-  « 

! 

! 

! 

c 

539 

!  *  1 722 

!  42914440!  175.0! 

25.  C! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.SJN0NE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

! 

!  •  !  17S.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

c 

540 

5611723 

!  42  ?!  44  49 !  175.0! 

2o.O* 

8.5! 

-  ! 

925* 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

! 

i  !  !  175.0! 

26.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

541 

i  - 

•  429*4440!  175.0! 

28.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11 .35NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1 9flO 

; 

!  !  !  175.0! 

?6.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

* 

J 

c 

542 

i  ...... 

!  42954440!  175.0! 

26.3! 

8.5! 

-  i 

925! 

11.8!  NONE 

•PA 

ELIZABETH  • 

1980 

i 

!  •  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  » 

i 

! 

! 

c 

543 

i  ...... 

!  429J4A40!  17J.3* 

28.0! 

3.5! 

-  ! 

925 ! 

11. 8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

i 

!  »  !  175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  • 

t 

; 

• 

c 

544 

i  ...... 

!  429J4A40!  175.0! 

26. C* 

3.5! 

-  ! 

925! 

1 1 .8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

i 

!  •  !  175.0! 

26.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

c 

545 

;  ...... 

!  42954440!  175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

1 1 . 3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  i 

1980 

; 

•  !  !  175.0! 

28.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

! 

! 

c 

546 

i  ...... 

!  429 ! 4A-0 !  173.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11. 3! NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

| 

!  !  !  175.0! 

?9.C ! 

1.5! 

• 

-  • 

! 

i 

! 

c 

547 

•  ...... 

!  429J4A40!  175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925* 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1980 

i 

!  *  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

; 

i 

! 

c 

548 

t  ...... 

!  429J4A40!  175.0! 

2^.0 ! 

3.5! 

-  » 

925* 

11.35NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

i 

!  !  i  175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

I 

c 

54? 

i  ...... 

!  429J4A40!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

1 1 . 3! NONE 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1980 

« 

!  !  •  175.0! 

26.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

c 

550 

i  ...... 

!  429 ! 4 A49!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  i 

925! 

11.8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  l 

1980 

i 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

j 

1 

! 

c 

551 

i  ...... 

!  429*4440!  175.0! 

26.0! 

8.5! 

.  i 

925! 

11.3! NONE 

•PA 

ELIZABETH  I 

1980 

i 

!  •  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

2 

I 

c 

552 

t  ...... 

•  429J4440!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11.3! NONE 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1930 

» 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

353 

i  ...... 

!  429SA49!  175.0! 

26.0! 

3.5 ! 

-  * 

925! 

11.8! HONE 

PA 

ELIZABETH  • 

1980 

j 

!  !  175.0* 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

l 

I 

c 

554 

j  ...... 

•  429  J  4440 !  175.9! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925  ! 

11  .6 ! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

! 

!  !  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

t 

j 

! 

c 

555 

i  ...... 

!  42?!4A40!  1?5.0! 

?6.3! 

3.5! 

-  * 

925! 

11.8 'NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

i 

!  !  •  175.0! 

26.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

i 

! 

c 

556 

i  ...... 

•  4??! 4440!  175.0! 

26.3! 

f.5! 

-  ! 

925  ! 

11.8 !  NONE 

!PA 

ELIZABETH  { 

1980 

j 

i  J  !  175.3! 

26.0! 

1.5! 

§ 

-  ■ 

i 

■ 

! 

c 

557 

i  ...... 

•  429J4A40!  175.0! 

26.0! 

8.5* 

-  ! 

925! 

11.3  .'NONE 

PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

< 

•  J  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

i 

i 

c 

556 

i  ...... 

!  429J4A4C!  175.0! 

26.3! 

8.5! 

-  • 

925! 

11-8! NONE 

Spa 

ELIZABETH  i 

I960 

j 

!  !  !  175.0! 

28.3! 

1.5! 

j 

-  • 

t 

i 

! 

c 

559 

i  ...... 

!  4?  ? *4A40 !  175.0' 

26.0! 

8.5! 

-  • 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1980 

j 

!  ■  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

2 

c 

560 

i  ...... 

•  429  !  4  440!  1 75. 0! 

’6.0! 

3.5! 

-  * 

925! 

11. 3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

* 

!  •  !  175.0! 

28.0! 

1.5! 

i 

-  * 

i 

j 

i 

c 

561 

i  ...... 

•  429*4440!  175. C! 

26.0! 

3.5! 

-  ; 

925! 

11 • 8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1980 

i 

•  •  !  1’5.0! 

28.0! 

1.5* 

• 

-  ! 

; 

j 

* 

c 

562 

;  ...... 

!  429J4440!  175.0! 

28.0! 

3.5! 

-  ! 

925* 

11 .3! NONE 

SPA 

ELIZABETH  • 

1980 

i 

!  •  !  1”5.0! 

25. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

i 

! 

! 

c 

563 

;  ...... 

•  42954A40!  175.0* 

28.3! 

3.5* 

•  j 

925! 

11.3 ! NONE 

!  PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

• 

!  •  1  175.0* 

26.0! 

1.5! 

i 

-  » 

! 

i 

t 

c 

564 

;  ...... 

!  429*4440!  175.0* 

?6.0* 

d.5* 

-  ! 

925* 

11-8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1980 

j 

!  !  •  175.0! 

26.0* 

1.5! 

j 

-  * 

2 

! 

! 

c 

565 

■  ...... 

!  429*  44  43!  175.0* 

28.3* 

3.5* 

-  ! 

92S! 

11 . 3! NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1930 

* 

!  !  !  175.0* 

26.0! 

1.5! 

■ 

-  • 

! 

! 

i 

c 

566 

;  ...... 

!  42?  ! 4A40 !  175.0! 

26.0! 

8.5* 

-  * 

925! 

11 .3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1981 

; 

!  •  !  175.0! 

2o.O! 

1.5! 

; 

-  • 

! 

2 

! 

c 

567 

;  ...... 

!  429 ! 4440!  175.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

925! 

11  .3  ’.NONE 

ipA 

ELIZABETH  ! 

1981 

; 

2 

i 

!  *  *  175.0' 

i  i;  ! 

i  i  i  ' 

26.0! 

i 

i 

1.5* 

i 

■ 

i 

j 

j 

; 

• 

i 

i 

i 

J 

! 

2 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUP3ER 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(°IVER  DIVISION) 

(CONTINUED), 

C  568 


SVTCC!  DIMENSIONS  SOPAFT! 
SCOOE ! LENGTH • 3PDTH*  ! 

•***!  RcG.  REG. 'LOAD-! 

SEE!//////!/////!  ED  * 
•PA5E*  OVEO-JOVEP-J /////» 
IV  i  *LL  i  ALL  '.LIGHT! 

HO°S  F 
POWER 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

4A4C* 

1  7  >»  O' 

t 

■ 

26.0! 

3.S! 

725! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  | 

4440! 

175.3' 

26.0! 

3.5! 

- 

975! 

1’S.O* 

2&.C ! 

1.5! 

-  • 

4  A  40 ! 

175.0! 

?6.C! 

8.5! 

- 

925! 

1"*S.O* 

26.0! 

1.5! 

-  ; 

4A40! 

1/5.0! 

2^.0! 

3.5! 

- 

925! 

U5. 0! 

26.0! 

1.5! 

-  > 

4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

4A4.0! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.0' 

26.0* 

1.5! 

-  ! 

4A40! 

1*5.3! 

2  o .  0 '. 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ; 

4A40! 

17S.0! 

26.0* 

3.5! 

- 

725! 

173.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

4  A  40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

4*43* 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ; 

4  A  43 ! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

175.3! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

4A40! 

175.0! 

2d.C! 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4A4-3! 

175.0! 

26.3! 

8.5! 

- 

925! 

I7 >.0! 

*6.0! 

1.5! 

-  | 

4A40! 

175.3! 

2o.O! 

2.5! 

- 

925! 

1-7  5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

4A43! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

*25! 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

-  ! 

4*40! 

17>. C! 

2o.O! 

6.5! 

- 

925! 

175.3! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4A43! 

175.3! 

2o.O! 

3.5! 

- 

925! 

•  75.3! 

26.0! 

1.5' 

-  » 

4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4A40! 

175.0' 

26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ; 

4A40! 

175.0! 

26.0' 

8.5! 

- 

925* 

1*5.3! 

26.0! 

1.5! 

-  » 

4  A  40  ■ 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4A40 ! 

175.3! 

26.?' 

2.5! 

- 

925! 

175.0! 

76.0! 

1.5! 

-  ; 

4A49! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

2  6 . 0 ! 

1.5! 

-  • 

4A40! 

175. C 

26.0! 

8.5! 

- 

725! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

4A4C! 

1  *  c  •  0 ! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.3! 

26.0! 

1.5! 

-  * 

4A43! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  » 

4  A40  ! 

175. 0! 

26.0! 

6.5! 

- 

925! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

4A4D! 

175.0! 

26.3! 

6.5! 

- 

9?5! 

1*5.0! 

26.2! 

1.5! 

-  ! 

4  A43  • 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

*25! 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4  A  43! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

*25! 

1*5.0! 

26. C* 

1,5! 

-  ! 

4A40! 

175. C! 

26.0! 

3.5! 

- 

925! 

1*5.)! 

?6.0* 

1.5! 

“  ! 

4A40! 

1 *5.0! 

28.0' 

9.0! 

- 

hoc; 

1*5.0! 

26.3! 

1.5! 

-  • 

4A4C! 

1*5.3! 

2  6 . 0 ! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

26. 0! 

1.5' 

-  ! 

4A  40 ! 

1*5.0! 

26. O' 

*.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

26.0* 

1.5! 

-  ', 

4A40! 

1*5.0' 

26.3! 

*.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

76.0! 

1.5! 

-  > 

4A40  • 

1*5.0! 

26.3! 

9.0* 

- 

1 1CO! 

1*5.0! 

28.0* 

1.5' 

-  ! 

4A40! 

1*5.0! 

26.0! 

9.C ! 

- 

1100! 

1*5.0! 

26. C* 

1.5! 

-  ! 

4*40! 

1*5.0! 

>6.0' 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

28.0! 

1.5! 

-  { 

4*40! 

1*5.3! 

28.0! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.3! 

2d.3! 

1.5! 

-  ! 

4A40! 

1*5.0! 

26.0! 

*.0! 

- 

1100! 

1*5.3! 

26.0! 

1.4! 

-  ! 

4A40! 

D5.0! 

?a  .0! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0' 

28.3! 

1.5! 

-  • 

4A49! 

1*5.3! 

78. C! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.3! 

26.3! 

1.5! 

-  ! 

4*40! 

D5.3S 

76.0! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.3! 

*6.2! 

1.5! 

-  » 

4A43* 

1*5.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

! 

1*5.3' 

?e.O! 

1.5! 

-  ! 

4*40! 

1*5.0! 

28.0! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

4A40! 

1*5.0! 

78.3! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

74.0! 

1.5! 

-  ! 

4A40J 

1*5.0! 

?o.C! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

28.0' 

1.5! 

-  ! 

4A40! 

1*5.3! 

26.0! 

9.3! 

- 

1100! 

1*5.0! 

2©.0! 

1.5! 

-  ! 

4  A  40! 

1*5.0! 

?o.3* 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

?5.  )! 

1.5! 

-  ! 

4A4C! 

1*5.3! 

28.3* 

9.3! 

- 

1100! 

1*5.0* 

*8.3* 

1.S! 

-  • 

4A4D! 

1*5.0* 

76.  C! 

9.0! 

- 

1100! 

1*5.0! 

?8.3! 

1.5! 

-  • 

4  A%0 ! 

1*5.0* 

26.3! 

9.3! 

- 

1100! 

1*5.0* 

26.3* 

1.5! 

-  • 

4A4P* 

1*5.0! 

26.0! 

9.0' 

- 

1100! 

1*5.0! 

28.3* 

1.5! 

-  ! 

4A4«'! 

1*5.3! 

2o.3! 

9.0! 

- 

1 1  CO! 

i 

i 

j 

1*5.3* 

78.0! 

i 

» 

1.5! 

• 

i 

i 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  . 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(light)  !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


1 1 . 3 ! NONE 
11.8! NONE 


11. 8! NONE 
11 .8! NONE 
11. S! NONE 


11. ?!  NONE 

i 

11. S!  NONE 

l 

11.8! NONE 

i 

11.6! NONE 

i 

1 1 . S! NONE 

i 

11.8! NONE 
» 

11. f !N0NE 

i 

11 .d! NONE 
1 1.8! NONE 

i 

11.8JNONE 
11«  3! NONE 

i 

ll.diNONE 

i 

ii.sInone 

I 

11. 6 !NONE 


10.0! NCNF 

i 

10.0! NONE 
» 

io.oInone 

I 

10.0! NONE 


10.0 ! NONE 
\ 

10.0! NONE 


10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

; 

10.0 ! NONE 
! 

10.0! NONE 


10. C! NONE 
! 

10.0JN0NE 


VESSEL! 
S  {OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TO!//////.*///! 
EE!  LINE-2  ! 


!PA  ELIZABETH 

i 

!PA  ELIZABETH 
i 

*!PA  ELIZA9ETH 
i 

•PA  ELIZABETH 

i 

!PA  ELIZABETH 

j 

*!PA  ELIZABETH 
l 

ipA  ELIZABETH 

j 

!PA  ELIZABETH 

i 

JPA  ELIZABETH 
I 

!*»A  ELIZABETH 

i 

!PA  ELIZABETH 

i 

SPA  ELIZABETH 

i 

*!PA  ELIZABETH 

i 

!PA  ELIZABETH 
l 

!PA  ELIZAPETH 

i 

•PA  ELIZABETH 

i 

jPA  ELIZABETH 
i 

!PA  ELIZABETH 

! 

SPA  ELIZABETH 
l 

ipA  ELIZABETH 

! 

!«>A  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZAPETH 

i 

SPA  ELIZABETH 

j 

IpA  ELIZABETH 

i 

jpA  ELIZABETH 

i 

i PA  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZABETH 

i 

ipA  ELIZABETH 
i 

IpA  ELIZABETH 

i 

SPA  ELIZABETH 
i 

SPA  ELIZABETH 

i 

IPA  ELIZABETH 
j 

*!PA  ELIZABETH 
i 

JPA  ELIZABETH 

i 

! PA  ELIZABETH 
i 

IPA  ELIZABETH 
i 

SPA  ELIZABETH 

i 

i pA  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZABETH 
i 

IPA  ELIZABETH 
! 

JPA  ELIZABETH 

i 

SPA  ELIZABETH 


SPA  ELIZABETH 

i 

SPA  ELIZABETH 

i 

JPA  ELIZABETH 
i 

IP A  ELIZABETH 
l 

IPA  ELIZABETH 
! 

SPA  ELIZA8ETH 

i 

SPA  ELIZABETH 
l 

I  PA  ELIZAHETH 
! 

SPA  ELIZABETH 


YEAR  J 
BUILT  I 
OR  ! 
•REBUILT! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3 11 


!VTCC!  DIMENSIONS 
NET  !  CODE! LENGTH! o^DTH 
PE6IS-!****!  RES.  !  PEG. 
COAST  •  TE?  !  SEE!//////!///// 
VESSEL  NAME  AND  NUM9ER  !  6UARD  *  TON-  ‘PAGE*  OVcR-*OVEP- 


ENGR* 

DIST!  OPERATOR 


DRAFT*  'CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 

LOAD-!  *  CASCO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

ED  !  !////////!  POINT  !  LIVS-1  !AO!  LINE-1  ! 

/////»  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TD! //////////! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


i 

NUMBER 

i 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT* 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E6! 

LINE-2  !*RE0UILT! 

i 

i 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO-  1 

2 

; 

i 

i  i 

«  2 

i  « 

i 

; 

i 

i 

; 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

■ 

■ 

1 

2 
t 

! 

t 

« 

j 

i 

! 

(RIVER 

DIVISION)  ! 

■ 

<  i 

i 

2 

* 

i 

t 

i 

j 

i 

2 

(CONTINUED)  ! 

i 

i  j 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

t 

2 

C  924 

i 

— 

— 

i 

51 6I4A49! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1100! 

1 0.0 ! NONE 

•PA 

ELIZABETH  ! 

1982  ! 

i 

i 

i  2 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

•  t 

i 

! 

i 

2 

C  925 

‘ 

- -- 

— 

2 

51654A40! 

1 0  5 . 0 ! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

1100! 

10. C! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1982  ! 

i 

* 

2  2 

1R5.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

2 

i 

NO  826 

i 

— 

... 

t 

423*4*40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

i 

925! 

1 1 • 8! NONE 

•PA 

ELIZABETH  • 

1989  ! 

i 

■ 

i  i 

175.0! 

2a. C 

1.5! 

j 

-  i 

• 

i 

« 

NO  827 

i 

— 

— 

• 

423! 4A40! 

175.0! 

2a. 0! 

8.5* 

- 

i 

925! 

11.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1989  • 

i 

i 

;  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

! 

NO  828 

i 

--- 

— 

i 

423! 4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

i 

925! 

11.3!N0NE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1989  ! 

i 

i 

i  i 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

t 

2 

i 

NO  829 

; 

— 

2 

423!4A40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

j 

925! 

1 1 .8! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1939  ! 

j 

i 

•  ! 

175.0! 

2a. 0! 

1.5! 

i 

—  ! 

i 

j 

i 

2 

NO  830 

i 

— 

2 

423J4A40! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

- 

* 

925! 

1 1 .8  !  NONE 

**>A 

ELIZABETH  ! 

1969  * 

i 

• 

i  j 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  2 

i 

i 

! 

; 

NO  831 

! 

— 

— 

2 

423! 4A  40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

i 

925! 

11 .3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1989  ! 

i 

■ 

j  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  t 

; 

2 

; 

2 

NO  832 

i 

— 

— 

2 

423! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

3.5! 

- 

i 

925! 

11.8!  NONE 

!PA 

ELIZA8ETH  ! 

1959  ! 

i 

i 

i  ; 

175.0! 

2-5.0! 

1.5! 

i 

-  2 

i 

2 

j 

i 

NO  833 

i 

--- 

2 

423J4A40! 

175.0! 

2o.O! 

3.5! 

- 

! 

925! 

11.5! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1989  ! 

! 

■ 

»  ! 

1-5.C! 

26. C! 

1.5! 

i 

.  i 

2 

1 

t 

! 

NO  834 

i 

--- 

— 

i 

4?3!4A43! 

175.0! 

2o.O! 

3.5! 

- 

! 

925! 

11.3!  NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1969  ! 

i 

2 

i  2 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

i 

• 

; 

» 

NO  835 

■ 

— 

— 

I 

423J4A40! 

175.0! 

26. C! 

3.5! 

- 

; 

925! 

11.3!N0NE 

•PA 

ELIZABETH  ' 

1989  ! 

i 

i 

«  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

• 

-  ; 

2 

! 

i 

i 

NO  836 

j 

— 

... 

t 

423! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5 ! 

- 

i 

925  ! 

1 1 . 3 ! NONE 

!PA 

ELIZABETH  • 

1989  • 

i 

i 

i  i 

I’S.C! 

2o.C' 
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(21)  CONSOLIDATION  COAL  CC. 
(PIVEB  DIVISION) 

(CONTINUED) 


!VTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  !C0DS!LSNGTH! 3°OTN!  ! 

R£ »IS-*  **•*!  *e«.  «  pes.JLOAD-! 
TER  !  S£c !//////! /////!  ED  ! 
TON-  !P45E!  OVE®“!OVER- !/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 
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!PA 

! 

ELIZABETH  I 

1972 

! 

j 

4?9«4A40! 

j  ; 

175.0! 

175.0! 

26.C! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

« 

925! 

It. 8! NONE 
! 

•PA 

2 

ELIZABETH  I 

1972 

! 

! 

429*4440! 

i  • 

175.0! 

1-5.0! 

26.0! 
25.  C! 

8.5! 

1.5! 

-  i 
! 

>25! 

11.8! NONE 
* 

!PA 

! 

ELIZABETH  I 

1972 

i 

! 

42954440* 

1  1 

1-5.0! 

175.0! 

26.0! 

?o.C! 

6.5! 

1.5! 

•  * 

i 

925! 
-  ! 

11 .8! NONE 
! 

!PA 

• 

ELIZABETH  I 

1972 

42914440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
29.0! 

3.5! 

1.5! 

925! 

.  i 

11.6!N0NE 

i 

i°A 

! 

ELIZABETH  ! 

1972 

4  ?  9 ! 4A  40 ! 

!  * 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

?9.0! 

6.5! 

1.5! 

* 

925! 
.  | 

11.8! NONE 
* 

!PA 

• 

ELIZABETH  i 

1972 

429*4440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.-3! 

?6.C! 

3.5! 

1.5! 

* 

925! 

11.8JN0NE 

i 

SPA 

! 

ELIZABETH  • 

1972 

4291444)1 

175.3! 

175.0! 

?6.0! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

• 

925! 

11 .8!NCNE 

f 

IPA 

1 

ELIZABETH  I 

1972 

42914440! 

175.0! 

1-5.0! 

26. C! 
26.0! 

3.5! 

1.5! 

-  i 
! 

925! 

1 1 .3! NONE 

* 

!PA 

I 

ELIZABETH  ! 

1972 

429*440! 

1-5.0! 

1-5.3! 

2e.O! 

25.0! 

3.5! 

1.5! 

! 

925! 

11 .3! NONE 
! 

SPA 

! 

ELIZABETH  I 

1972 

42914*401 

i  ■ 

175.0! 

1-5.0! 

25.3! 

?9.0! 

3.5! 

1.5! 

*  • 

925! 

11 .3  !NONE 

2 

!«»A 

1 

ELIZABETH  • 

1972 

42914**3! 

!  ! 

1-5.0! 

175.3! 

26.0! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

“  ! 

925! 
-  ! 

1 1 • 8  j  NONE 

* 

*!PA 

t 

ELIZABETH  I 

1972 

i 

42914*40! 

*  j 

175.0! 

1-5.3! 

26.0! 

?6.C! 

3.5! 

1.5! 

i 

925! 

11.8 ! NONE 

i 

!°A 

! 

ELIZABETH  ! 

1972 

4  29 14  AO! 

175.3! 

?6.:* 

A. 5! 

_  j 

925! 

11 .SIMONE 

!PA 

ELIZABETH  I 

1972 

*  * 

175.0! 

2o.  C! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

! 

42914*0! 

*  ; 

1-5.0! 
175. C! 

26.0! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

i 

925! 

11 • 8! NONE 

t 

!PA 

! 

ELIZABETH  i 

1972 

4?9!4*40j 
j  ; 

173.3! 

17J.0! 

-5.0! 

26. ci 

6.5! 

1.5! 

“  ! 

925! 

1 1 • 8  i  NON  E 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH  J 

1986 

i 

429*4440! 

*  * 

1-5.0! 

1-5.0! 

26.0! 

26.3! 

3.5! 

1.5! 

"  • 

925! 
-  ! 

11.8! NONE 
* 

!PA 

I 

ELIZABETH  I 

1986 

429! 4440! 

*  * 

1*5.0* 

1-5.3! 

24.0! 

?  9 .0! 

3.5! 

1.5! 

“  i 

925! 
-  ! 

11.3IN0NE 

* 

IRA 

! 

ELIZABETH  i 

1966 

429*4440* 

*  * 

175.3! 

175.0! 

25.0! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

i 

925! 

11.9! NONE 

j 

SPA 

I 

ELIZABETH  I 

1986 

i 

i 

429144401 
!  ! 

175.0! 
1 ->.0! 

26.0! 

?6.C! 

3.5! 

1.51 

-  ■ 

924! 

1 1 .fil NONE 
! 

IPA 

I 

ELIZABETH  I 

1936 

i 

i 

429!4*40! 

*  * 

175.0! 

1-5.0! 

2o.O! 
26. C! 

3.5! 

1.5! 

*  ! 

925! 

11.3! NONE 

j 

IPA 

i 

ELIZABETH  • 

1986 

2 

i 

429U440! 

*  * 

1-5.0! 

175.3* 

26.3! 

29.3! 

3.5! 

1.5! 

-  ! 

925! 

11.8! NONE 
j 

IRA 

I 

ELIZABETH  ! 

1986 

i 

429*4440! 
!  ! 

1-5.0! 

175.3* 

26.3! 

>6.0! 

3.5! 

1.5! 

-  i 

1 

925! 
-  ! 

11. SINONE 
! 

!  RA 

i 

ELIZABETH  » 

1936 

*29!4440! 
*  * 

175.0! 

1-5.0! 

?6.0* 

25.0! 

8.5* 

1.5! 

-  i 

925! 
-  ! 

11.8! NONE 
! 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1986 

42914*40! 

1-5.0! 

1-5.0! 

26.0! 
26. C! 

3.5! 

1.5! 

•  ! 

925! 
-  ! 

11.5! NONE 
! 

!»A 

I 

ELIZABETH  ! 

V986 

j 

i 

t 

42914*40! 
*  • 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

■  j 

925! 

1 1 . 8! NONE 
* 

IRA 

« 

ELIZABETH  I 

19*6 

• 

i 

429*4440! 
!  ! 

175.0! 

1-5.0! 

26.0! 

?6.C! 

8.5! 

1.5! 

"  ! 

925! 

11 .8! NONE 

2 

IPA 

* 

ELIZABETH  I 

1986 

429J4440! 
*  * 

1-5.0! 
175. C! 

29.0! 
26.  C! 

5.5! 

1.5! 

i 

925! 

11. si  NONE 

1 

ipA 

1 

ELIZABETH  • 

1936 

i 

429*4440 ! 

i  * 

1-5.0! 

1-5.0! 

29.2! 

29.0! 

2.5! 

1.5! 

•  ! 

9?5! 
-  ! 

11. SINONE 

2 

IPA 

1 

ELIZABETH  I 

1986 

! 

429J4A40! 

175.0! 

2a.  3! 

4.5! 

-  * 

925! 

11.3! NONE 

IPA 

ELIZABETH  I 

1986 

■  ; 

1-5.3! 

24.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

I 

J 

429! 4440! 
*  * 

I  i 

*  * 

1-5.0* 

175.3! 

« 

i 

26.0! 

25.0! 

! 

* 

3.5! 

1.5! 

* 

• 

925! 
-  ! 
i 

* 

11 • sl NONF 

I 

I 

I 

IRA 

I 

! 

i 

ELIZABETH  ! 

1986 

TACLE  2  “  DESCRIPT ION  OF  VESSELS 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
(RIVER  DIVISION) 


!  NET  !CODE!LCNGTH 
-JPEGIS-!****!  REG. 

!  TER  !  SEE!////// 
!  TON-  ! PAGE!  OVER- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL 


•CAPACITY!  HIGH-  ! 


.■VESSEL! 


efiOTH!  •  !  •  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

3cG • iLOAD— !  *  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

/////■  cD  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LIN£-2  !E£!  LINE-2 


PC 

517 

I  -  i  429!4AO! 

!  !  !  ! 

175. C! 
175.0! 

2o.G! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

! 

92  5! 

-  i 

11 • 3! NONE 

i 

SPA 

■ 

ELIZABETH 

19S6 

PC 

SI  3 

i  -  i  4  2 9 !  4  A  40 ! 

!  j  j  i 

175.0! 

173-05 

2o.C! 

26.0! 

9.3! 

1.5! 

-  ! 

925! 

II.C'NONE 

1 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

819 

.  -  •  429J4A40! 

i  ;  i  j 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

*  ! 

925*. 

-  i 

11.8! NONE 

;pa 

ELIZABETH 

1986 

PC 

820 

i  -  i  429I4A40! 

i  !  !  i 

175.0! 

175.0! 

?6.C ! 
2o.C! 

0.5! 

1.5! 

-  ! 

925! 

11.3'NONE 

i 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

821 

!  -  *  429  !4A  40 ! 

;  i  j  i 

175.0! 

175.0! 

76.0! 

28.0! 

8.5! 

1.5! 

-  ! 

925! 

.  i 

11.8! NONE 
; 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

322 

!  -  !  429*  44  40! 

!  »  i  i 

175. 0! 
175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

“  ! 

925! 

-  ! 

11.8!N0NE 

j 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

323 

!  -  !  429*4440! 

!  i  ;  j 

175.0! 

175.0! 

29.0! 

26.0! 

3.5! 

1.5! 

~  ! 

925! 

.  i 

11.fi! NONE 

1 

SPA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

324 

.  -  i  429*4440! 

!  j  i  s 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

S.5! 

1.3! 

—  ! 

925! 

-  i 

11.6! NONE 

!PA 

t 

ELIZABETH 

1986 

PC 

825 

.  -  ;  429*4440! 

i  i  !  j 

175.0! 
173. C! 

76. C! 
26.0! 

8.5! 

1.5! 

-  ! 

925! 

.  i 

11.3! NONE 

1 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1986 

PC 

926 

.  -  #  5UJ4A40! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

2  6.0 ! 
2o.C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1100! 

-  « 

10.0!  NONE 
» 

!PA 

; 

ELIZABETH 

1983 

PC 

927 

•  ......  i  51o!4A40! 

j  iii 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26,0! 

?.0‘ 

1.5! 

-  ! 

1100! 

10.0! NONE 

l 

!PA 

« 

ELIZABETH 

1983 

PC 

928 

i  -  i  516J4A40! 

!  »  l  ; 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0* 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1100! 

.  i 

19. 0! NONE 

1 

•PA 

2 

ELIZABETH 

1983 

PC 

929 

j  -  .  5U14440! 

i  it* 

1«5.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1100! 

.  i 

10.0! NONE 

1 

!PA 

j 

ELIZA3ETH 

1983 

PC 

930 

i  -  »  516I4A40! 

‘  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1100! 

.  i 

10. 0! NONE 

1 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1983 

PC 

931 

i  -  ;  5UJ4A40! 

!  !  !  ! 

19J.0* 

1 95.0! 

?6.C! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1100! 

-  i 

10.0! NONE 

1 

!PA 

2 

ELIZABETH 

1983 

PC 

932 

!  -  !  51854A40! 

i  i  i  i 

195. C! 
195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1100! 

10.0! NONE 

1 

!PA 

; 

ELIZABETH 

1983 

PC 

933 

i  - -  j  51654A40! 

i  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

?6.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1100! 

.  i 

10.0IN0NE 

1 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1983 

PC 

934 

.  -  i  516!  4440! 

i  i  i  j 

195.0! 

195.0! 

?6.0! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1100! 

-  I 

10.0! NONE 

1 

•PA 

« 

ELIZABETH 

1983 

PC 

935 

i  -  ;  516!  4*40! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

2c. 0! 
?6. 0  * 

9.0* 

1.5! 

”  ! 

1100! 

.  i 

10.0 ! NONE 
» 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

938 

j  -  ;  S1614A40! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

?6.  0! 
26.0! 

9.)! 

1.5! 

*  ! 

1100! 

-  t 

1 0 . 0! NONE 
j 

•PA 

! 

ELIZABETH 

1985 

PC 

937 

i  -  i  51  o!  4440* 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
2o.  3! 

9.0! 

1.5! 

i 

1100! 

.  1 

10.0! NONE 
; 

!PA 

I 

ELIZABETH 

1933 

PC 

935 

i  -  .  516»4A-.0* 

!  !  !  ! 

195.0! 

193.0! 

29.0! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

”  ! 

1100! 

.  I 

10.0! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

939 

i  -  i  516!4A«*0! 

!  !  !  ! 

19J.0! 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1 1CO! 

_  i 

10.0! NONE 

1 

!°A 

! 

ELIZABFTH 

1983 

PC 

940 

!  .  !  S1614AO! 

!  !  !  ! 

195.0! 

P5.0! 

26.0! 

?6.0! 

9.0* 

1.5! 

.  * 

i 

1100! 

.  i 

10.0 ! NONE 

1 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

941 

.  -  i  51  o!  4  *40! 

!  !  !  ! 

195.0! 

1 >3.0! 

29.0! 
78. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1100! 

.  i 

10.0JN0NE 

1 

SPA 

! 

ELIZABETH 

198J 

PC 

942 

i  -  .  516S4A40! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1100! 

.  i 

10.0! NONE 
» 

JPA 

! 

ELIZABETH 

1963 

PC 

943 

i  ......  j  51654440! 

!  !  !  ! 

H5.0! 

195.0! 

76.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1100! 

-  ! 

1 0. 0! NONE 

j 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

944 

;  -  j  516*4449* 

•  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0* 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

1100! 

.  » 

10.0! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

945 

!  .  !  516'iAO! 

!  !  !  ! 

193.0! 
195. C! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

.  i 

1100! 

-  > 

10.0! NONE 
! 

JPA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

948 

!  .  !  5l6!4A40! 

!  (  !  1 

195.0! 

1«5.0! 

29.0! 
2o.  C! 

9.0! 

1.5! 

1100* 

-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1983 

PC 

947 

!  -  !  516*4440! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

76.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

1100! 

.  i 

10.0! NONE 
! 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

949 

!  -  !  51 6 !  4  A40 ! 

i  *  *  i 

195.0! 

195.0! 

76.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

1100! 

-  t 

lO.OtWONE 

1 

!PA 

! 

ELIZABETH 

1983 

PC 

949 

;  - ...  j  51614440! 

!  !  !  ! 

193.0! 

1*5.0! 

76.0! 

29.0! 

9.C! 

1.5! 

- 

1100! 

10. oj  NONE 

1 

!PA 

t 

ELIZABETH 

1983 

PC 

950 

!  .  !  516*4440! 

!  !  !  ! 

1 >5.0! 
195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0J 

1.5! 

. 

1100! 

-  ! 

IC.oiNONE 

1 

!PA 

1 

ELIZABETH 

1983 

U\)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  ! 

EASTERN  DIVISION  ! 

HARHAP  U 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  • 
NORTHERN  U.  VA.  REGION  ‘ 

DONNA  LEE  It  J937691 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO.  ( ! EASTERN 
RESION-NOUNDSVULE  OPERJTIONS) 
MRK£R$BU«C  1271235 


(21)  CONSOLIDATION  COAL  COHPA !  NY 
PC  74?  !  - 


31 J  3  A  35  S 
!  ! 

■  ! 

!  ! 


14.5 ! NONE 
! 

! 

! 

! 

I 

35. 0!N0NE 
l 
1 


(26)  CONTICARRIERS  AND  T6RHIN! ALS/ 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  • 
REBUILT! 


!PA  HARHAR- 
!  VILLE 


JWV  MORGANTOWN* 


!WV  BENWOOD 
! 


CONTI 

AFTON 

!  625977 

»  51ft! 3f  36! 

10.0! 

44.0! 

9.2! 

4200! 

- 

1 

43.0! NONE 

!IL 

EAST  CA-  • 

1980 

1 

!  !  ! 

140. C! 

4*.Q! 

7.2! 

! 

- 

» 

! 

t 

RONDELET  ! 

CONTI 

ARLIE 

1 616800 

!  634S3F36! 

14S.0! 

4}.0! 

9.2! 

6000! 

- 

1 

48.0! NONE 

ia 

CAST  CA-  i 

1980 

1 

!  !  ! 

145.0! 

43. C! 

7.2! 

! 

- 

2 

1 

1 

RONDELET  * 

CONTI 

9FTTY  LYNN 

•641396 

!  327!  3f  36! 

IdO.O! 

46.0! 

9.2* 

4500! 

- 

2 

45.0! NONE 

ia 

EAST  CA-  • 

1980 

1 

!  !  ! 

140.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

- 

i 

! 

! 

RONDELET  ! 

CONTI 

BONNIE 

1615143 

!  6n*3F3a! 

145.0! 

43. C! 

9.2! 

6100! 

- 

! 

43.0INONE 

!SL 

EAST  CA-  ! 

1979 

! 

!  !  ! 

145.0! 

43.0! 

7.2! 

! 

- 

1 

2 

{ 

RONDELET  ! 

CONTI 

JUDI 

>641764 

!  1043S3F36! 

s.  OS 

42.0! 

9.2! 

4500! 

- 

2 

59.0! NONE 

ia 

EAST  CA-  ! 

1980 

! 

1  2  ! 

143.0! 

42. C! 

7.2! 

j 

- 

1 

! 

! 

RONDELET  ! 

CONTI 

KARLA 

1623711 

.'  340!3f  36! 

114.0! 

34.6! 

3.9! 

2500! 

- 

1 

27.0! NONE 

!IL 

EAST  CA-  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

114. 0! 

34.6! 

7.0! 

! 

- 

; 

! 

! 

RONDELET  ! 

TA*Lc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUH3E  ft 


!  !VTCCi  DIMENSIONS  ! OR AFT •  ! CAPACITY !  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  SET  ICOOS {LENGTH {3R0TH*  !  *  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

— —  {RESTS-!*****  RFm-  !  PcG.Si.OAD-*  {  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  EASE  { 

COAST  *  TER  !  S£S!/// ///!/////*  EO  !  !////////!  POINT  {  LXNE-1  {AO!  LINE“1  ! 

GUARD  »  TON-  !PA&£!  3VsP-! OVER-* /////*  HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT) {/////// /////////JTD!// ////////• 
NUH3ER  !  NAGE  !  IV  {  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  {* 


(26)  C0NTICA8RIERS  AND  TERMINI 
INC.  • 

(CONTINUED) ! 
CONTI  NARY  ANN  ! 


CONTI  SUSAN 


CREOLE  3ELLE 


S1a!3*36 

1*0.3! 

44.  C! 

9.2 

i 

140.0! 

44.0! 

7.2 

5a3!3c3o 

lo-J.C! 

4-5.0! 

9.2 

i 

io:.0! 

46.0! 

7.2 

470 ! 3F  3n 

1*3.0! 

37. C! 

9.0 

i 

1*0.0! 

37-0! 

7.0 

45  2 ! 40  41 

195.0! 

15.0! 

9.0 

• 

19J.0! 

75.  C! 

2.0 

952*041 

195.0! 

15. C! 

9.0 

! 

19S.C! 

7  5.0! 

2.0 

R52I4D41 

195.0! 

35. C! 

4.0 

i 

1 >5.0! 

35. C! 

2.0 

952*4341 

195.C! 

U  rtl 

4.0 

i 

952 ! 40 41 

195.0! 

3>.C! 

9.0 

1 

195.0! 

35.0* 

952*4041 

195.0! 

35. C! 

4.0 

i 

195.0! 

3a.O! 

2.0 

952J4D41 

195.0! 

35.0! 

9.0 

i 

195.0! 

T  5 .  C ! 

2.0 

95254041 

19S.0! 

!$.C! 

9.C 

1 

195.0! 

*  5.0! 

0.0! 

3PS54041 

1?5.0! 

33. 0! 

4.0 

i 

1>5.0! 

?>.C! 

1.5 

952  (  400 

199.0! 

*5.0! 

9.0 

i 

1 >o.C! 

35. C! 

2.0! 

95254041 

195.0! 

35.0* 

9.0 

i 

1 ’5.0! 

35. C! 

2.0! 

952540^1 

195.0! 

15.0* 

4.0 

i 

1 9>.0! 

35.0! 

2.0! 

95254041 

H5.0! 

35.0! 

9.0 

5 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

TOO  !  4  A  41 

195.C! 

M.C* 

9.3! 

5 

195.0! 

33.  C 

1.7! 

9C054A41 

195.0! 

3  5.0* 

9.0! 

1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

90054A41 

19J.0! 

3  >  •  C ! 

9.0’ 

1 

195.0! 

*5.0! 

1.7* 

9C054A41 

195.0! 

*5.C! 

9.0! 

i 

13  5.0! 

35."* 

1.7* 

91754A41 

20C.O! 

7  3.0! 

10.0! 

1 

200.0! 

75.0! 

1.6! 

917*4541 

165.0! 

35. C! 

v.O! 

i 

1 >5.0! 

35.0! 

1.5* 

if  314041 

17$. 0! 

55.0! 

4.3! 

; 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

971*4041! 

135.0! 

35.0! 

4.0! 

!  ! 

1 i 5.0! 

*5.0! 

1.5! 

971  J4541  5 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

«  i 

1  >5.0! 

35. C! 

1.5! 

971 • 4041 j 

1 >5.0! 

3  5.0! 

4.0! 

l  i 

195. C* 

35. C! 

1.5! 

97154041! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

i  | 

195.0! 

JS.O! 

1.5! 

9715*041! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

!  5 

195.0! 

7  5.0! 

1.5! 

971*4041! 

1  >5.0! 

*5.0! 

4.0! 

!  5 

135.0! 

15.**! 

1.5! 

971 *4041 • 

195.0! 

35.  C! 

9.3! 

5  j 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

971*4041 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

5  i 

195.0! 

35.*! 

1.5! 

97)54041 J 

195.0! 

35-C! 

4.C ! 

!  i 

195.0! 

*5.0! 

1.3! 

971J4041! 

1  >5.0! 

35.0! 

4.0! 

*  5 

1  95.0! 

*5.0! 

1.5* 

971 54041 • 

1 35.0! 

*5.0! 

4.0! 

!  ! 

195.0* 

*5.0! 

1.5! 

971 54041 J 

1'«S.0* 

*5.0! 

4.0! 

J  i 

195.0! 

*>.0! 

1.5! 

97154041 ■ 

13J.0! 

35.0! 

4.0! 

!  1 

19J.0! 

*5.0! 

1.5! 

075*4441 • 

m.O! 

*5.0! 

4.3! 

!  ! 

195. C! 

35.0! 

1.2! 

675  j  4  a  tl 5 

145.0! 

*5.t! 

4.0! 

i  * 

1 3‘ .0! 

3  5.C ! 

1.5! 

o?5!4«  41 • 

195.0! 

35.2! 

4.0! 

!  J 

r»5.o! 

75.0! 

1.!! 

675 ! 4 1 *1 ! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

5  5 

195.3! 

35.0! 

1.9! 

67554*^1 J 

195.3! 

35.0! 

V.C! 

5  5 

195.3! 

*5.0! 

1.9! 

a75*4A4l» 

1>5.0! 

3j.:s 

9.0! 

!  ! 

1*5.0! 

*3.0! 

1.  ?! 

67S{4**1! 

135.0* 

35.0! 

>.0! 

*  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.1! 

67 )  5  4  A 41  * 

195.3! 

73.0! 

9.0! 

»  ! 

1  <o.O! 

35.  C! 

1.6! 

o75*4A41 i 

135.0! 

*i.C! 

4.3! 

!  * 

195.0! 

*5.0! 

1.?! 

475!4A4lj 

19S.0! 

35.0! 

4.0! 

!  ! 

U5.0! 

*5.0! 

1.5! 

fr 7  5  5  4 A41 5 

1 7>.  3! 

3  5.0! 

4.0! 

!  * 

1  >5.0! 

!>.0! 

t.Ai 

075J4A41 » 

145.3! 

*5.0! 

4.0! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.2* 

o/5!4A*1 { 

195.3! 

*5.U 

9.3! 

!  5 

19  5.0! 

35. C! 

1.M 

,7S!4A41! 

145.0! 

*5.0! 

».0! 

•  1 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

67S*;A4t  5 

145.0* 

*5.0! 

4.0! 

j  5 

145.0! 

35.0! 

1.6! 

t75!4A41* 

195.0! 

35.0! 

4.C! 

!  ! 

145.0! 

35.0! 

i.a* 

07554*411 

1  >5.0! 

35.0* 

4.0! 

1  ! 

195.0! 

35.2! 

1.2! 

43 .0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1979  ! 

1 

{  RONOELET 

43 .0 ! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  ! 

1 

{  RONOELET 

40.3! NONE 

(XL  EAST  CA- 

1980  ! 

1 

*  RONOELET 

46 .0! NONE 

(IL  EAST  CA- 

1967  j 

1 

{  RONOELET 

14.0! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1980  *! 

1 

!  RONOELET 

» 

19 ,0! NONE 

!  IL  EAST  CA- 

1980  1 

1 

!  RONOELET 

1 

19.0! NONE 

2 IL  EAST  CA- 

1980  ! 

1 

!  RONOELET 

1 ?. 0  !  NONE 

!  IL  EAST  CA- 

1980  I 

! 

{  RONOELET 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  i 

1 

!  RONOELET 

19. 0! NONE 

{IL  EAST  CA- 

1980  i 

t 

!  RONOELET 

19.02NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  J* 

t 

!  RONOELET 

19.3! NONE 

{ IL  EAST  CA- 

1980  i 

! 

!  RONOELET 

14.0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1979  { 

1 

!  RONOELET 

19.0! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1980  i 

1 

!  RONOELET 

19.0JN0NE 

1IL  EAST  CA- 

1980  ! 

! 

!  R0ND6LET 

14.0! NONE 

! XL  EAST  CA- 

1930  { 

1 

i  RONOELET 

14.0! NONE 

•IL  EAST  CA- 

1980  ( 

1 

!  RONOELET 

16.5! NONE 

1 

! HO  ST.  LOUIS 

1978  j 

16.5! NONE 

1 

•NO  ST.  LOUIS 

l 

1978  *1 

16.5’  NONE 

1 

!N0  ST.  LOUIS 

1978  ! 

16. 5! NONE 

1 

{**0  ST.  LOUIS 

1478  i 

17.6 ! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  1 

1 

!  RONOELET 

14. oi NONE 

!IL  EAST  CA- 

1477  ! 

2 

!  RONOELET 

IR.oiNONf 

! IL  EAST  CA- 

1977  ! 

j 

!  RONOELET 

14.0! NONE 

1 I L  EAST  CA- 

1979  J 

! 

!  RONOELET 

19. 0!N0N£ 

!IL  EAST  CA- 

1479  J 

; 

{  RONOELET 

14.oiNONE 

! IL  EAST  CA- 

1979  J 

! 

!  RONOELET 

19.0JN0NE 

IIL  EAST  CA- 

1979  * 

1 

!  RONOELET 

IR.oi NONE 

! IL  EAST  CA- 

1979  1 

j 

{  RONOELET 

19.0! NONf 

!IL  EAST  CA- 

1979  1 

« 

!  RONOELET 

14.0! NONE 

ML  EAST  CA- 

1979  I 

1 

t  RONOELET 

19.0*!  NONE 

2 XL  EAST  CA- 

1979  { 

! 

1  RONOELET 

19. Of  NONE 

ML  EAST  CA- 

1979  { 

1 

!  RONOELET 

14.0! NONE 

ML  EAST  CA- 

1979  { 

! 

l  RONOELET 

19 .0! NONE 

ML  EAST  CA- 

1979  « 

! 

{  RONOELET 

19,0! NONE 

!IL  CAST  CA- 

1979  J 

! 

!  RONOELET 

19.0! NONE 

!  IL  CAST  CA- 

1980  ! 

j 

!  RONOELET 

1 6 • 6  S NONE 

ML  EAST  CA- 

1476  ! 

; 

{  RONOELET 

1 6. 6 {NONE 

{IL  EAST  CA- 

1976  J 

! 

l  RONOELET 

16.6! NONE 

!IL  CAST  CA- 

1976  ! 

! 

!  RONOELET 

1 6 .6 {NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  t 

2 

1  RONOELET 

1 6. 6! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  ! 

2 

1  RONOELET 

1 6 .0 ! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  1 

! 

!  RONOELET 

16.6! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  1 

l 

!  RONOELET 

16. 6!  NONE 

{IL  EAST  CA- 

1976  ! 

J 

»  RONOELET 

16.6 { NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  { 

2 

1  RONOELET 

16.6! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  I 

! 

2  RONOELET 

1 6. of  NONE 

Ml  east  ca- 

1976  ! 

l 

{  RONOELET 

16. 0 (NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  ! 

{ 

{  RONOELET 

1 6. 6 ! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  1 

J 

l  RONOELET 

16.6 ! NONE 

ML  CAST  CA- 

1976  1 

! 

!  RONOELET 

16.6! NONE 

ML  CAST  CA- 

1976  ! 

! 

I  RONOELET 

16.6! NONE 

ML  EAST  CA- 

1976  ! 

1 

1  RONOELET 

Id.otNONE 

!  IL  CAST  CA- 

1976  ! 

{ 

!  RONOELET  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


315 


VESSEL  WANE  AND  NUMBER 


(26)  CONTICARRIERS  AND  TERNIN ! ALS* 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


VTCC!  DIMENSIONS  ■ DRAFT 


CODF ‘LENGTH 
*****  REG. 

SEE!////// 
PAGE!  ove®-! 
IV  !  ALL 


95214*41! 
!  ! 

952*4*41! 
!  ! 

95214*41! 
!  ! 

952*4441! 
!  ! 

952J4A41! 

952  j  4  A  41 ! 
!  ! 

952! 4A41 ! 
!  ! 

9S2!4A41 ! 

i  j 

952 i 4 A41  • 
•  ! 

9*2 ! 4A41  ! 
!  ! 

952I4A41 • 
!  ! 

95214*41! 
!  ! 

952!4A41* 
!  ! 

95  2 !  4A  41 ! 

i  j 

95254A41! 
!  ! 

95214*41* 
!  ! 

94  2! 41 41 ! 

!  ! 

t  2!4A41» 

i  j 

952 i 4 A41 j 
!  ! 

9S2I4A41! 
!  ! 

952*4*41! 
!  ! 

952*4*41 ! 
!  ! 

952*4*41! 
!  ( 

95  2! 4A41 ! 

i  i 

952I4A41! 
!  ! 

9$2 ! 4A41 ! 
!  ! 

952J4A41! 
!  ! 

95214441! 
!  ! 

95214441! 
!  i 

!  ! 

1  ! 


BROTH  * 
RSG.lLOAD- 
/////!  ED  ! 
OVER-!///// 
ALL  ‘LIGHT 


!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  EN6ERS 


1 6. 5 ! NONE 
! 

1 6.5! NONE 


16.5! NONE 
! 

16.5  JNONE 
! 

16.5! NONE 


16 • 5 ! NONE 

! 

16.5! NONE 

! 

16.5! NONE 

| 

1 6. 5 i NON* 

! 

16. 5 ! NONE 

! 

16.5! NONE 
! 

16.S1N0KE 

! 

16.5! NONE 

i 

16.5 ! NONE 

! 

16.5! NONE 
! 

16.5! NONE 

i 

16.5!N0NE 

! 

16.51  NONE 

! 

16.5 ! NONE 
! 

16.5! NONE 
! 

16 .5! NONE 

i 

16. 5! NONE 
! 

16. 5 !NONE 
i 

16.51  NONE 

! 

16. 5 ! NONE 

! 

16.5! NONE 

! 

1 6. 5 !NONE 

! 

16.51  NONE 

! 

16. S! NONE 
! 

16.51  NONE 
I 
I 
! 


!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  6  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  !OP£RATING  ! 

!  FIXED  !  EQUIPMENT  IT**  BASE  !  YEAR 

!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

!  (LIGHT) ! //////////////// *TD ! //////////  !  OR 

!  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LXNE-2  !*REBUILT 


!IL  EAST  CA-  { 
!  ROKDtLET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
2 IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  • 
!  IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  * 
!IL  EAST  CA-  ! 

•  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
!!L  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  CAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA- 

!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  J 
!  RONOELET  * 
•IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  } 
!  RONOELET  * 
•IL  EASY  CA-  ! 

•  RONOELET  ! 
!  IL  CAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
•IL  EAST  CA-  8 
!  RONOELET  • 
!IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
•IL  CAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  ! 

•  RONOELET  ! 
! XL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
•XL  CAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
!  XL  CAST  CA-  | 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
ML  EAST  CA-  l 

•  RONOELET  ! 
!  IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  « 
•IL  EAST  CA-  { 
!  RONOELET  ! 
•II  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  | 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  J 
!  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! XL  EAST  CA-  • 
(  AONOCICT  I 
til  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  • 
!IL  EAST  CA-  ! 
I  RONOELET  J 
!IL  CAST  CA-  | 
!  RONOELET  ! 
ML  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
ML  EAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
ML  CAST  CA-  ! 

•  RONOELET  • 
JIL  EAST  CA-  • 
!  RONOELET  ! 
! IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
! IL  CAST  CA-  * 
!  RONOELET  ! 
•IL  FAST  CA-  ! 

•  RONOELET  ! 
!IL  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 
ML  EAST  CA-  ! 
!  RONOELET  ! 


TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VTCC!  DIMENSIONS  ■ OR A  FT ! 

ICAPACITT 

HIGH- 

•VESSEL 

i 

i 

CCDE!LENSTH!SR9TH!  ! 

EST 

CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

i 

; 

**.*!  acG.  i  prg.‘L7AD“! 

CAOG0 

FIXED 

EQUIPMENT  !TC!  8ASE 

!  YEAR 

i 

SEE ! //////! /////!  EO  ! 

//////// ! 

POINT 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

!  3UILT 

i 

P*SF*  OVER-lOVEP-!/////' 

HOPSE! 

PASS- 

!  (LIGHT) 

////////////////! TO! ////////// I  OP 

; 

IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWEP ! 

ENGERS 

t 

(FEET) 

LINE-2  ! EE!  LINE-2 

! ‘REBUILT! 

(26) 

CONTICARPIEfiS 

AND  TERMINALS, 

i 

i  2 

1 

1 

1 

2 

1 

t 

1 

INC. 

i 

(CONTINUED) ! 

i 

i 

!  i 

j  i 

2 

t 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

» 

CCT 

74 

*610632 

■ 

95214*41 j 

195. si 

35.0! 

9.oi 

-  ! 

145oi 

16.5! NONE 

IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

l 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

2 

RONDELET 

i 

CCT 

75 

j  MC633 

i 

95  2 1 4*41  » 

195.C! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.5 i NONE 

IL 

EAST  CA- 

1979 

; 

i 

i 

i  2 

1>5.0! 

!$.v! 

2.0! 

-  ! 

« 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

76 

! 610634 

> 

9S2i4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.C* 

-  » 

1450! 

16. 5 ! NONE 

!IL 

CAST  CA- 

1979 

1 

i 

•  i 

1°5.0! 

33. C! 

2.0! 

-  • 

j 

1 

P.ONDELET 

1 

CCT 

77 

j  61C635 

■ 

952*4*41  '• 

1 95. v! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 6- 5 ! NONE 

iiL 

EAST  CA- 

1979 

i 

• 

i 

■  i 

195.3! 

’5.0! 

2.3! 

-  ! 

1 

2 

RONDELET 

1 

CCT 

7? 

1610636 

i 

952 1 4*41 ! 

195. C! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.5! NONE 

i  il 

EAST  CA- 

1979 

i 

t 

i 

!  j 

195. 0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

RONDELET 

! 

CCT 

79 

*610637 

■ 

932 ! 4*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1o.5 ! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

1979 

1 

i 

i 

|  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

J 

1 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

80 

1 61 0638 

i 

952*4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 6.5 1  NONE 

IL 

EAST  CA- 

1979 

t 

i 

i 

i  • 

195.3! 

75.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

RONDELET 

j 

CCT 

31 

*610639 

j 

95254*41  * 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16. 5 ! NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

i 

t 

!  J 

195.0! 

T5.0! 

2.C! 

-  • 

1 

2 

RONDELET 

1 

CCT 

32 

•610640 

i 

952 !  4A*1 ! 

195.0! 

75. C! 

9.3! 

-  ! 

1450! 

16.5 ! NONE 

1  IL 

EAST  CA- 

1979 

1 

i 

i 

2  i 

195. C! 

75. C! 

2.0! 

-  1 

• 

2 

RONDELcT 

2 

CCT 

33 

1 61C641 

■ 

952?  4*41 j 

195.0* 

7S.C! 

9.0! 

■*  ! 

1450! 

16.5 'NONE 

!XL 

EAST  CA- 

1979 

! 

i 

j 

1  1 

195.3! 

■*5.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

t 

RONDELET 

j 

CCT 

34 

io1G642 

i 

95 2 I 4*41 • 

19>.3! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

16.5! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

1979 

! 

t 

i 

*  j 

195.0! 

35.3! 

2.3! 

-  ! 

! 

1 

RONOELET 

• 

CCT 

35 

i 610643 

i 

952J4A41* 

195.0* 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.5! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1979 

2 

! 

j 

»  ; 

195.3! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

1 

1 

RONOELET 

2 

CCT 

36 

•61C644 

i 

952j  4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

is.sInone 

Iil 

EAST  CA- 

1979 

2 

{ 

i 

!  • 

193.0! 

:5.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

RONOELET 

2 

CCT 

67 

J61C645 

; 

952!4*41 * 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16. 5 'NONE 

ilL 

EAST  CA- 

1979 

2 

i 

i 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

:.o* 

-  ! 

• 

1 

RONDELET 

2 

CCT 

36 

•61C646 

i 

95214*41 ! 

195.3* 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.5! NON  E 

Iil 

EAST  CA- 

1979 

J 

j 

■ 

•  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

39 

*610647 

j 

9*2 ! 4* .1 ! 

195.0* 

75.0! 

9.3! 

-  ! 

1450! 

16.5! NONE 

!il 

EAST  CA- 

1979 

1 

i 

i 

i  i 

195.3! 

3>.C! 

2.0! 

-  • 

! 

2 

RONDCLET 

i 

CCT 

90 

! 6136*3 

i 

952!' 4A41  i 

19S.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

16.5! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

1979 

» 

i 

i 

•  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

RONDELET 

i 

CCT 

91 

1 619369 

i 

95214*41 ‘ 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1453! 

19.0! NONE 

•IL 

EAST  CA- 

1980 

2 

i 

j 

j  i 

195.3! 

*5.0! 

2.C! 

-  ; 

1 

2 

RONDEL^T 

< 

CCT 

92 

1619370 

i 

952 !  4A41  j 

195.3! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0*N0NE 

iiL 

EAST  CA- 

1980 

1 

! 

i 

i  2 

195.3! 

35. C» 

2.0! 

-  ; 

1 

j 

RONDELET 

2 

CCT 

93 

*619771 

! 

95  2 1 4*41  i 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

U50! 

19.0! NONE 

IL 

EAST  CA- 

1980 

2 

! 

j 

2  2 

1*5.0! 

7  5.0! 

2.0! 

-  ; 

1 

RONDELET 

2 

CCT 

94 

*619372 

i 

95214*41! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  i 

1450* 

19.0! NONE 

IL 

CAST  CA- 

1980 

! 

2 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  • 

! 

1 

RONOELET 

! 

CCT 

95 

*619773 

! 

95 2! 4*411 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  2 

1 4S0! 

19.0! NONE 

XL 

EAST  CA- 

1980 

» 

! 

; 

!  5 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

RONDELET 

! 

CCT 

96 

5414374 

i 

95214*41! 

195.0! 

35. C* 

9.3! 

.  j 

1450! 

19 .0 !NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980 

! 

i 

2 

!  ! 

195.3! 

75.  C! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

2 

RONOELET 

! 

CCT 

97 

1619775 

i 

95214*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

U50! 

19.0  j  NONE 

Iil 

EAST  CA- 

1980 

! 

j 

! 

1  2 

195.3! 

*5.0! 

2.0! 

! 

-  • 

1 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

9* 

•619374 

! 

95  2  i  4*41  J 

195.0! 

35.C! 

9.C! 

-  ! 

1450! 

19.0!N0NC 

i  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

! 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

PONOELET 

! 

CCT 

99 

! 41  93  77 

2 

95  2  i  4*41 i 

195.0! 

*!.C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 9.0! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

1950 

! 

j 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELcT 

! 

1051*4*41!  200. C !  '5.0! 

!  1  2*0.3!  35.0! 

103114*41!  200.0!  35.01 
1  1  2"C.O!  35. C! 

105114*41!  200.3!  35.0! 

!  !  203.0!  'S.C! 

1 051 !  4**1  J  2CC.0!  35.0! 

!  !  20C.3!  35.3! 

10^114*41!  200.3!  35. C! 

1  !  200.C!  33.0! 

1051*4*41!  200.0!  '5.C! 

!  !  2*0.0!  ^ 5.0! 

1031 ! 4*41 !  230.0!  35. C! 

!  1  203. 0!  ’5.0! 

105114*41!  230.3!  35. C! 

!  !  203.3!  35.3! 

91714**1!  233.0!  *5.0! 

!  !  233.0!  *5.0! 

71714*41!  270.3!  35.3! 

!  1  230.0!  73.3! 

91714*41!  2*3.3!  35.0! 
1  1  270.3!  75.3! 


16.6 ! NONE 
! 

16.6! NONE 
{ 

1 6. 6 1  NONE 
! 

1 5. 6 ! NONE 


16.6! NOSE 
j 

16. o! NONE 

i 

16. c! NONE 

i 

16.6! NONE 
! 

16.6! NONE 


!ll  EAST  CA- 
!  RONOELET 
!  XL  EAST  CA- 
!  PONOELET 
•IL  EAST  CA- 
I  RONOELET 
!  IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
!IL  EAST  CA- 
1  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
2 IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
! IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
! IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 
! IL  EAST  CA- 
!  RONOELET 


CCT 

116 

! 598584 

1  6?6 !  4 *«•! !  230.3! 

35.  C! 

9.3! 

-  ! 

1677! 

17.6! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

» 

1978 

! 

!  !  2)0.3! 

■*5.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

RONDELET 

j 

CCT 

117 

1598585 

!  616J4A41!  29C.3! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

162?! 

17.3! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

i 

1978 

! 

!  !  !  2-3.*'* 

?5.5! 

1.5! 

• 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

2 

CCT 

115 

1596586 

!  69*14*41 •  2)3.3! 

35.3' 

7.0! 

-  1 

1827* 

17.8! NONE 

!IL 

EAST  C»- 

1 

1978 

! 

!  !  !  2)3.3! 

35.0! 

1.5! 

1 

•  1 

1 

! 

RONDCLET 

1 

CCT 

119 

! 5985J7 

!  696*4*41!  ??3.3* 

75.  C! 

9.0! 

•  j 

16271 

1 7.8 ! NONF 

Ml 

EAST  CA- 

i 

197? 

• 

!  !  !  JN.Of 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

RONOELET 

! 

CCT 

120 

*595558 

!  89ft! 4*41 !  233.0! 

*5.3! 

9.0! 

•  1 

16271 

17.8! NONC 

!IL 

EAST  CA- 

! 

197? 

1 

•  !  !  2*3.3! 

75.3! 

1.5* 

1 

•  1 

1 

1 

RONOCLET 

! 

CCT 

1  21 

!5«65d9 

*  67614**1!  *30.9! 

M.3! 

9.0! 

-  1 

16271 

17.8! NONE 

Iil 

EAST  CA- 

! 

1978 

2 

•  1  !  2)3.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ; 

1 

! 

RONOELET 

f 

CCT 

m 

1 605325 

1  9*S!4**i!  200.0! 

35.5! 

9.0! 

.  1 

1500! 

19.0 ! NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

! 

1979 

2 

1  !  !  i')).)! 

'i.C! 

2.0! 

i 

•  1 

j 

1 

RONOELET 

! 

CCT 

173 

1605326 

!  9*514*41!  2)0.3! 

T7. 3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19. ol NONE 

ilL 

EAST  CA- 

1 

1979 

1 

!  •  !  23C.C! 

35.3! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

PONDELET 

i 

CCT 

174 

*  605727 

»  94514*41*  290. 3! 

'5.0! 

9.0! 

.  1 

150oi 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

j 

1979 

1 

!  !  !  223.3! 

35.3! 

2.C! 

i 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

i 

ccr 

125 

160532? 

!  94514*41!  2*0.3! 

'5.0! 

9.0! 

-  1 

1500l 

19.0! NONE 

IL 

EAST  CA- 

i 

1979 

1 

!  !  1  2)3.3! 

'5.3! 

2.0* 

1 

-  ! 

1 

RONDEIET 

! 

CCT 

176 

1655329 

!  94514*41!  2)3.0! 

75. C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

19. ol NONE 

IL 

EAST  CA- 

! 

1979 

1 

i  !  1  2)0.3! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

RONOELET 

j 

CCT 

127 

1*05330 

*  9*5*4*41}  2)3.01 

'5.3* 

9.0! 

•  1 

1500! 

19.0 !  NONC 

!  IL 

EAST  CA- 

i 

1979 

! 

!  1  !  2*3.3! 

'5. 0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

RONDELET 

» 

CCT 

128 

1605331 

•  9*5  ;*A*i  1  2-c.)! 

’5.C! 

9.0! 

.  1 

1500* 

17.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

2 

197? 

2 

!  !  *  2)0.3! 

'5.0! 

2.0! 

1 

.  j 

; 

! 

RONDELET 

i 

CCT 

129 

1 605332 

*  945*4*41!  230.3* 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

! 

1979 

1 

!  !  !  233.0! 

35.  C* 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

RONDCLET 

! 

CCT 

130 

1605333 

•  9*5 !4*41 !  233.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1  SCO! 

19.0! NONE 

ML 

CAST  CA- 

! 

1979 

1 

!  !  !  233.0! 

’S.C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1 

RONDELET 

t 

CCT 

131 

jo35334 

!  74514*41!  2***».0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

19. 0! NONE 

IlL 

EAST  CA- 

1 

1979 

! 

!  1  !  2)0.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  1 

! 

! 

RONDCLET 

1 

CCT 

132 

•606744 

J  945*4*41  !  2)0.0! 

75.0! 

9.0* 

•  1 

1500! 

19.0JN0NE 

!IL 

EAST  CA- 

i 

1979 

1 

!  !  1  230.0! 

35.  Ci 

2.0! 

i 

•  1 

1 

1 

RONOELET 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR* 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  !0»APT! 
NET  1  CODE 1LENGTH!  3  ROTH*  * 

REGIS-!****!  RFC.  !  Rc5.lLCA0-* 
TER  *  SEE!//////!/////!  EC  ! 
TON-  !PA5C!  09ER-10VER-! /////! 
NAGE  !  !V  1  ALL  !  ALL  1LICHT! 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  ESI  •  CARGO  HANDLING 

•  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

! $  !OPERATING  !  * 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!T0 !//////////!  OR  ! 

!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

i 

i 

(26)  CONTICARRIERS  ANO  TERHIN  j  ALS* 

i  i 

i  i 

t 

i 

i 

t 

i 

t 

i 

I 

« 

* 

j 

■  i 

j  i 

i  * 

i 

i 

i 

INC. 

i 

i  ! 

i 

j 

t 

i 

i  i 

i 

(CONTINUED) ! 

t  ; 

; 

* 

j 

■ 

CCT  133 

*606745 

94  5 1 4  A  41  • 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1  SCO! 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

< 

•  1 

200.0! 

36.0! 

2.0! 

-  » 

* 

•  RONOELET  » 

i 

CCT  134 

!60674-» 

94514A41* 

200.0! 

36.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

19.0!NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

i  ■ 

200.01 

35.  C! 

2.0! 

-  * 

i 

!  ItOHDcLCT  ! 

i 

CCT  135 

•603747 

94514A.1 • 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

■  i 

195.0! 

'5.C! 

2.0! 

-  J 

i 

!  RONOELET  ! 

* 

CCT  136 

! o?674a 

94514A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1453! 

19 .0*  NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

i 

i  | 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  137 

! *06749 

94514A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

U50! 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

i  i 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

t 

!  RONOELET  ! 

j 

CCT  133 

! 6C6750 

94514*41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ; 

1450! 

1 9. OINONE 

! XL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

i 

i  i 

195. Cl 

35. C! 

2.0! 

-  » 

t 

!  RONOELET  ! 

t 

CCT  139 

‘606751 

94  5  1 4  A-*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.0! NONE 

!lt  EAST  CA-  ! 

1979  * 

i 

■  i 

19>.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

* 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  140 

*606752 

94514A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0!N0NE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

i 

i  i 

105.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  141 

•606753 

94514A41 • 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 9.0! NONE 

! IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

■  i 

19J.0! 

35. C! 

2.0! 

-  J 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  142 

! 61 3649 

95214041 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  ■ 

i 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  * 

i 

!  RONOELET  * 

i 

CCT  143 

! ot  3650 

95214041 • 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  J 

» 

<  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  * 

t 

•  RONOELET  ! 

» 

CCT  144 

! ol 3651 

95214041! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.9! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

i 

;  i 

195.0* 

33.0! 

2.0! 

-  J 

i 

!  RONOELET  • 

j 

CCT  145 

! 61 3652 

95214041! 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1450! 

19.0»«0NE 

!  XL.  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  146 

! 61 3653 

95214041 » 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19.0! NONE 

•IL  EAST  CA-  » 

1979  ! 

i 

!  • 

195.0! 

35.C! 

2.3! 

-  ! 

i 

•  RONOELET  * 

» 

CCT  147 

•613654 

95214041! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1450! 

19.05NONE 

•IL  EAST  CA-  2 

1979  ! 

> 

•  ! 

195.0! 

'5.C! 

2.0* 

-  ! 

* 

!  RONOELET  ! 

; 

CCT  146 

! 61 3655 

95214041 1 

19  3.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  | 

J 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  149 

!  9l  365o 

95  2 1  ‘•041 1 

195.0! 

•  5.0! 

9.0! 

-  » 

1-50! 

19 .OiNONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

i 

i  J 

195.0! 

36. C! 

2.0! 

-  * 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  150 

1613657 

95214041 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19.0 ! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

; 

■  ; 

195.0! 

**5.  J! 

2.C! 

-  ! 

* 

•  RONOELET  ! 

l 

CCT  151 

1  01  3653 

93214041! 

195. C! 

36.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.05NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

;  i 

1 >5.0! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

* 

!  RONOELET  * 

i 

CCT  152 

1&13659 

952*4041* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1450! 

19.0JN0N6 

■IL  EAST  CA-  ! 

1979  * 

i 

i  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

* 

!  RONOELET  • 

» 

CCT  153 

•613660 

952*4041 • 

195.0! 

35.0! 

0! 

-  ! 

1450! 

19. C!NONE 

! IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

; 

i  • 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

* 

*  RONOELET  ! 

! 

CCT  154 

*013661 

•  95214041  ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

U50* 

1 9. 0! NONE 

! IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

1  !  ! 

105.0! 

35.0! 

?.0! 

-  ! 

! 

!  RONOELET  * 

* 

CCT  155 

1613662 

*  95214041! 

195.0* 

T5.C! 

9.0! 

-  J 

1450! 

19.0! NONE 

!  IL  EAST  CA-  • 

1979  • 

; 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

* 

!  RONOELET  ! 

« 

CCT  159 

*013663 

1  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. OiNONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  • 

; 

f  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

* 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  157 

i  ...... 

1  95214D41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1450! 

19. OJNONE 

•IL  EAST  CA-  • 

1979  ! 

i 

»  i  i 

1  >5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT  153 

i  ...... 

•  952 ! 4041 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 9.0!NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  * 

i 

i  i  j 

195.0! 

”'5.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

•  RONOELET  ! 

! 

CCT  159 

■  ...... 

1  952*4041  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  i 

1450! 

19. OiNONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

i 

i  i  i 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

* 

■  RONDELET  * 

1 

CCT  160 

i  ...... 

1  952*4041! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19. OiNONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1979  ! 

■ 

i  <  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  ; 

* 

■  RONOELET  ! 

! 

CCT  161 

1619394 

1  952 1 4041  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ‘ 

145oi 

19.0! NONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

! 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  RONOCLCT  ! 

! 

CCT  162 

•619395 

1  95214041* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19 .0 ! NONE 

•IL  EAST  CA-  i 

1980  ! 

1 

■  j  ! 

105.0! 

35. C! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

•  RONOELET  • 

! 

CCT  163 

•619390 

1  952*4041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  t 

1450! 

19. 0»N0NE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

!  RONOELET  ! 

j 

CCT  164 

•619397 

!  95214041! 

1>5.0! 

35. C* 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. OINONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1980  i 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

!  RONOELET  i 

! 

CCT  165 

1619398 

1  962140411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19. OiNONE 

■IL  EAST  CA-  I 

1980  ! 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

» 

!  RONOELET  \ 

; 

CCT  166 

1619399 

1  95214041* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1450! 

19. OiNONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

t 

1  1  1 

195.0! 

’5.C! 

2.0! 

-  ! 

* 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  167 

•619400 

!  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

U50! 

19.0! NONE 

!  IL  EAST  CA-  • 

1980  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  • 

* 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  163 

•619401 

1  95214041! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 9.0! NONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1930  ! 

l 

j  i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

i 

!  RONOELET  ! 

CCT  169 

*619402 

1  95214041! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.05NONE 

•IL  EAST  CA-  • 

198C  ! 

j 

1  1  1 

195.0! 

'5.0! 

2.0! 

i 

-  • 

l 

•  RONOELET  ! 

CCT  170 

! ol 9403 

1  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U$0! 

19.0! NONE 

! IL  EAST  CA-  { 

1980  ! 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  J 

! 

!  RONOELET  ! 

CCT  171 

1019404 

•  95214041! 

195.0! 

35. C! 

9.  C! 

- 

1450! 

19. OINONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1980  i 

i 

1  1  1 

195.0! 

'5.C! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  RONOELET  ! 

; 

CCT  172 

•619405 

1  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19. OiNONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

!  RONOELET  ! 

i 

CCT  173 

•619406 

I  9J214041! 

1  '5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0 ! NONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

i 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  174 

1619407 

!  95214041! 

1  *5. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

! IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  i 

* 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  175 

1619405 

1  952! 4041 1 

13S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14S0! 

19.0! NONE 

!IL  CAST  CA-  J 

I960  ! 

i 

i  «  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  i 

* 

*  RONOELET  • 

CCT  176 

*624109 

1  95  2 !  4041  1 

193.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19. OiNONE 

•IL  EA !"  CA-  ! 

1980  ! 

1 

!  1  1 

1  >5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

!  ROrtOELET  ! 

CCT  177 

*024110 

1  95214A41* 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

U50! 

16.5 ! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

; 

!  1  * 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

**  ! 

* 

!  RONOELET  ! 

CCT  175 

1624111 

1  05214A41 1 

195.0! 

36.0! 

9.0! 

- 

U50! 

16.5! NONE 

1  IL  EAST  CA-  ! 

1930  i 

j 

I  »  J 

19  5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

* 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  179 

*624112 

!  95214A41! 

196.3* 

35.0! 

9.  C! 

- 

1450! 

16.5 {NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1930  ! 

i 

!  1  1 

1*5.0! 

'5.3! 

2.0! 

-  j 

* 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  130 

•624113 

1  95214A41! 

195.0! 

3S.0* 

9.0! 

- 

1450! 

Id. 5 ! NONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

i 

■  j  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT  131 

1624114 

1  95214A4 1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5! NONE 

!  IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

*  RONOELET  ! 

t 

CCT  132 

1624115 

1  95214A41! 

19>.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 ! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

; 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  j 

* 

!  RONDELET  ! 

! 

CCT  183 

•624116 

1  95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.53  NONE 

•IL  EAST  CA-  * 

1980  ! 

j 

1  •  1 

1 °6. 0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  134 

1624117 

!  95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1450! 

16.5 ! NONE 

•IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  * 

! 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  185 

*024118 

i  95214A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

U50! 

16.5U0NE 

•IL  EAST  CA-  J 

1980  ! 

i 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  RONOELET  ! 

! 

CCT  136 

*621631 

1  95214A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

16. 5 ! NONE 

!IL  EAST  CA-  ! 

1980  ! 

• 

i 

1  !  1 

!  !  1 

1  !  1 

195.0! 

i 

i 

35.0! 

* 

i 

2.0! 

! 

i 

j 

i 

* 

j 

j 

!  RONOELET  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

{ 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


!  VTCC!  DIMPNSIOVS  !  DRAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

NET  !CCD£ !  LENGTH !?ROTn!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OP£RATING  !  ! 

»s3IS—  «  R*.  i.  !  REG.1L0AD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

TER  !  SEE!//////!/////'  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  «AO!  LINE-1  !  BUILT  * 

TON-  ! PAGE!  3VS5-! OVEP- !/////!  H0R3E!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD* ////////// •  0*  ! 

NAG£  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  ?0VER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE3UILT! 
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EKGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  !C0DE!L6NGTH*B9DTH!  1 

•REGIS-!****!  AFG.  1  PEG. 1  LOAD  - 1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  cD  1 
!  TON-  1PAGE*  OVS®  1 0VEP-1/////1 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

•CAPACITY*  HIGH-  ! 

!  •  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////•  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) •//////////////// 
POWE® !  cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

{VESSEL 

!$  ! operating 
•TCI  9ASE 
! 40!  LINE-1 
!T0 !////////// 
!££!  LINE-2 

l 

a 

YEAR  ! 

3UILT  1 

OR  ! 

‘REBUILT! 

I 

; 

(26)  CONTICARPIERS  AND  TERMINALS, 

!  !  ! 

1  1  1 

!  1  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

j 

i 

i 

i 

a 

i 

a 

a 

INC. 

a 

; 

1 

(CONTINUED) ! 

1  !  1 

a 

; 

■ 

i 

CCT  320 

•624123 

!  95214041  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1960  ! 

a 

i  j  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  i 

i 

!  R0ND6LET 

CCT  321 

1624124 

•  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1980  ! 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

•  RONDELET 

a 

CCT  322 

•624125 

1  952140411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19 .0! NONE 

•IL  EAST  CA- 

1980  • 

a 

1  !  ! 

1 >5.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

•  RONDELET 

CCT  323 

•624126 

1  95214041! 

195.0! 

35.  C* 

9.0! 

- 

1450! 

19.0 ! NONE 

•IL  EAST  CA- 

1980  • 

i 

i  i  t 

1)5.0! 

25.0! 

1.6! 

-  i 

i 

•  RONDELET 

CCT  324 

1624127 

•  ‘95214D41  1 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1450* 

19.0J  NONE 

•IL  EAST  CA- 

1980  ! 

j 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

t 

!  RONDELET 

j 

CCT  325 

•624123 

1  95214041! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1450! 

19. 0 ! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1980  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

!  RONDELET 

CCT  326 

! 6241 29 

•  95214041! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1450! 

19. 0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  ! 

i 

;  i  ■ 

195.0! 

35.3* 

1.6! 

-  j 

i 

!  RONDELET 

CCT  327 

1624130 

•  95  214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9. 0 ! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  1 

j 

i  i  i 

1®5. 0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

i 

!  RONDELET 

a 

CCT  326 

•624131 

1  95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

145C! 

19.0! NONE 

!  IL.  EAST  CA- 

1980  ! 

a 

■  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ; 

1 

•  RONDELET 

2 

CCT  329 

•624132 

1  <3$2!4D41! 

1®5 .0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19. 0! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1980  • 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

j 

!  RONDELET 

2 

CCT  330 

1624133 

•  95214041! 

195. C! 

35. C! 

9.C! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1980  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  RONDELET 

; 

CCT  331 

1562201 

1  101214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

17.9JN0NE 

!IL  EAST  CA- 

1975  • 

t 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

i 

!  RONDELET 

2 

CCT  332 

1562202 

1  101214A41J 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

- 

1496! 

17.9! NONE 

!IL  EAST  CA- 

1975  ! 

• 

•  1  1 

195.0! 

35.3! 

1.7! 

•  i 

i 

•  RONDELET 

CCT  333 

1562203 

•  101  214*41  • 

195.0! 

35.3! 

®.C! 

- 

1496! 

1 7.9! NONE 

•IL  EAST  CA" 

1975  ! 

a 

i  i  j 

195. C! 

35.  C! 

1.7! 

-  t 

! 

<  RONDELET 

CCT  334 

1542204 

1  101214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*96! 

17.9! NONE 

•IL  £AST  CA- 

1975  • 

i 

1  !  ! 

195.0! 

3>,0! 

1.7! 

-  i 

i 

•  RONDELET 

CCT  335 

1562205 

1  101214441 1 

195.0! 

3  3.0! 

®,0! 

- 

1496! 

17.91N0NE 

•IL  EAST  CA- 

1975  • 

a 

1  1  1 

1>5.0! 

35.0! 

1.7! 

.  i 

i 

•  RONDELET 

2 

CCT  336 

•562206 

1  101214A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 496 1 

17.9JN0NE 

IIL  EAST  CA- 

1975  ! 

i 

1  1  i 

1®5.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

»  RONDELET 

! 

CCT  337 

1562207 

1*  101  214441 1 

1>5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

1 7. 9 ! NONE 

! IL  EAST  CA- 

1975  ! 

! 

1  1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.7! 

.  j 

i 

•  RONDELET 

! 

CCT  333 

•562205 

•  101214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1496! 

1 7.9J  NONE 

•IL  EAST  CA- 

1975  ! 

i 

1  !  1 

19>.0! 

35-0! 

1.7! 

-  * 

i 

•  RONDELET 

! 

CCT  339 

1562209 

!  1 01 2 !4*41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

14®6! 

1 7. 9 • NONE 

! IL  EAST  CA- 

1975  ! 

! 

1  1  J 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

i 

!  RONDELET 

< 

CCT  340 

•562210 

1  101214A41! 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

1496! 

1 7. 9! NONE 

!  IL  EAST  CA- 

1975  ! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

•  J 

t 

!  RONDELET 

CCT  341 

•542211 

!  101214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 49oi 

17.9! NONE 

•IL  EAST  CA- 

1975  • 

; 

j  i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  RONDELET 

! 

CCT  342 

1562212 
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EAST  C 4- 
RONDELcT 

1974 

CCT 

2379 

!  553557 
! 

!  99  5!  4441  ! 

!  !  ! 

r  J.O! 

2)3.0! 

35.01 

’<.0! 

9.0! 

I.o! 

— 

i 

! 

1643! 

-  1 

17,5! NONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELfT 

1974 

CCT 

2J1H 

! 55355  A 

1 

!  99  3 ! 44  41  ! 

!  ;  2 

2)0.3! 

2)0.0! 

35.0! 
23.  C! 

9.0! 

I.o! 

- 

! 

1 

1643! 

-  I 

17.5! NONE 

1 

!IL 

1 

CAS*  CA- 
RONDELCT 

1974 

CCT 

2393 

•553559 

1 

j  993 i 44  41  ! 

!  !  ! 

2)0.0! 

2-0.0! 

*5.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1 

j 

164  3! 

-  ! 

17 .5! NONE 
! 

!  XL 

j 

CAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

20* 

S55J569 

1 

J  90324441! 

!  (  ! 

230.0! 
2 '•0.0! 

*5.0! 
35. C! 

9.0! 

I.o! 

• 

! 

1 

1643! 

-  1 

17.5!  NONE 

1 

!IL 

1 

CAST  C A— 
RONDCLET 

1974 

CCT 

2419 

S5S35&1 

1 

2  99324441! 

!  !  ! 

2)0.0! 

2)0.3! 

35, C! 
*5.0! 

13.0! 

I.o! 

• 

i 

j 

1o43! 

-  1 

1 7.5  *  NONE 

1 

iiL 

1 

CAST  CA- 
R0N5ELET 

197* 

CCT 

242? 

! 553562 

2 

1  99  J  J  4A<»1 ! 

!  !  ! 

2)3.0! 

2)0.0! 

*5.C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

“ 

i 

• 

164  3! 

-  ! 

17.5 ! NONE 

1 

ML 

1 

EAST  CA- 
eONDELET 

1973 

ccr 

243P 

I55356J 

1 

•  99314441! 

!  !  ! 

2)0.3! 

2)g.O! 

35. C! 
*5.)! 

10.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1643! 

-  1 

17.5IN0NE 

; 

!  XL 
! 

E  4  ST  CA- 
RONDELET 

1973 

CCT 

2449 

•553564 

1 

2  99324441 ! 

!  !  ! 

2)0.3! 

2-J3.3! 

35.3! 

32.3! 

9.0! 

I.o! 

■ 

• 

5 

1o43! 

-  1 

17.5! NONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

245? 

5553565 

2 

2  99324441! 

!  !  ! 

230.1! 

233.0! 

35. C! 
*5.3! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

! 

1643! 

-  1 

17.5SNONE 

1 

ML 

! 

E*ST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

246* 

1553566 

1 

i  99’ 24441 ! 

!  !  ! 

2)3.3! 

230.0! 

35.3! 

*5.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

* 

1 

1643! 

-  1 

17.5! NONE 
; 

!  XL 
! 

CAST  CA- 
RONDCLET 

1974 

CCT 

247ft 

! 555567 

1 

!  993244412 

!  !  ! 

2)0.0! 

2)3.0! 

*  5  •<<! 
*6.0! 

9.0! 

I.o! 

• 

1 

1 

1©43! 

-  1 

17.5JNONE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

2430 

! 553564 

2 

!  99324A41! 

t  !  ! 

7*0.3! 

2)3.0! 

*5.3! 

*5.0! 

4.0! 

I.o! 

i 

1 

1©4  3! 

-  j 

17.5! NONE 
; 

9  XL 
! 

EAST  CA- 
RONOELET 

1974 

CCT 

2498 

!  553569 
! 

!  99J24441! 

!  !  ! 

2'0.0! 

2)3.3! 

55. C! 
35.01 

9.3! 

I.o! 

“ 

! 

1 

1  ©4  3! 

-  ! 

1 7 . 5  !  NONE 
; 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

2509 

! 55 1570 

1 

I  59  3! 4441 ! 

!  !  ! 

2 '0.0! 
2-0.3! 

*5.0! 

*5.3! 

4.0! 

1.6! 

; 

1 

1©43* 

-  j 

17.5! NONE 

j 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELfcT 

1974 

CO 

2513 

! 555571 

1 

!  993244.1  * 

!  !  ! 

2'C.O! 

::0.’.! 

’  S.C ! 
*5 ,  C ! 

9.3! 

I.o! 

• 

1 

1 

1o.  J ! 

-  j 

17.5! NONE 
; 

!JL 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

2529 

! 551572 

1 

!  993!W41! 

!  !  ! 

2.0.3! 
2 '0.3! 

*5.3! 

35.0! 

>.?! 

1.6! 

• 

» 

t 

1o4J* 

-  1 

17 .5! NONE 

1 

ML 

2 

EAST  CA- 
PONDELET 

1974 

CCT 

2533 

1 553573 
! 

I  993*4441! 

!  !  ! 

230.)! 
2 '-3.3! 

*5.3! 

*<.'! 

4..! 

I.o! 

” 

1 

1 

1©4  3! 

-  ! 

17.5!  NONE 
! 

ML 

I 

CAST  CA- 
RONDCLET 

1974 

CCT 

2543 

! 553574 
! 

!  993*4*41  ! 

1  !  ! 

2)0.4! 

3>.v! 

*5.)! 

4.C! 

I.o! 

1 

1 

1e43! 

-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

255? 

! 555575 

1 

!  493*4*41! 

!  !  ! 

?-;.)! 

2  0.3! 

*>.3! 

*5.3! 

4.0! 

I.o! 

• 

1 

1 

1o43! 

-  ! 

17.SSN0NE 

1 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1974 

CCT 

2563 

1563306 

! 

!  93314*41! 

!  !  i 

>x2, )! 
2  3.1! 

*>.2! 

*5.3! 

4.5! 

1 .0! 

• 

1 

1 

1631! 

-  ( 

16.  jl NONE 

2 

ML 

! 

EAST  CA- 
RCNDELET 

1975 

CCT 

2578 

! 563*07 

2 

i  933 !4*4t ! 

!  !  ! 

*0.3! 
2 ' 1.0! 

*>.;t 

9.0! 

I.o! 

■ 

1 

1 

1631! 

-  ! 

19. 3SN0NE 
! 

ML 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1975 

CCT 

25SP 

1563305 

2 

! 

!  9*3*4441  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

2  3.3! 
2'C.O! 

39.3! 

*5.3! 

! 

4.)! 

I.o! 

! 

• 

1 

< 

1631! 

-  ! 

! 

19.3 ! NONE 
! 

! 

ML 

1 

! 

EAST  CA- 
RONDELET 

1975 

YEAR  ! 
BUILT  * 
OR  ! 
♦REBUILT! 


! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 

!  GUARO 

!  NUMBER 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  lOSAfl! 

!  NET  iCODE'LENSTMSeNOTH!  ! 

-!9E0IS-!***»!  MEG.  !  NEC.1L0A3-! 

!  TEN  !  SEE !//////!/////!  £0  ! 

!  TON-  !f AGE !  OV£»-!OVES-!////V! 

!  NASS  !  IV  !  ALL  !  all  '.LIGHT! 

'CAPACITY! 
j  t 

1  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

high-  !  !  V  E  S  S  E  L 

£ST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9AS£  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !/////////////// /*TD !////////// 
(FEET)!  LINE-2  JEE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
0UILT  | 
OR  » 

♦REBUILT! 

SALS# 

J  1  I 

1  !  1 

!  1  1 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

t 

i 

■ 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

j 

j 

] 

i 

2 

« 

i 

» 

•563309 

i  j  i 

9331 4A41  ! 

200.0! 

35.0! 

j 

9.0! 

_ 

i 

i 

1631  j 

i 

13.3! NONE 

i 

1XL 

! 

EAST  CA-  ! 

1975  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  i 

i 

i 

RONOELET 

! 

•563310 

1  933UA41! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

{ 

1631! 

13. 3! NONE 

!IL 

EAST  CA-  • 

1975  ! 

»  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

; 

• 

RONOELET  ! 

i 

1563311 

1  93314A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1631! 

18.3! NONE 

!  XL 

EAST  CA-  ! 

1975  i 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

« 

RONOELET  ! 

i 

1563312 

1  933UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1631! 

IS .3 ! NONE 

!IL 

EAST  CA-  i 

1975  i 

1  1  1 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

i 

-  » 

; 

2 

RONOELET  ! 

i 

1563313 

•  901 !4A«1 • 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1631! 

13.3 ! NONE 

!IL 

EAST  CA-  ! 

1975  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

t 

2 

RONOELET  • 

i 

1563314 

«  901'4A41! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1631! 

18.3!N0NE 

2IL 

EAST  CA-  ! 

1975  • 

1  1  1 

2^0.0! 

35. C! 

I.o! 

! 

-  » 

2 

j 

RONOELET  ! 

i 

1563315 

!  901*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1631! 

18.3! NONE 

•XL 

EAST  CA-  • 

1975  | 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ! 

t 

i 

RONOELET 

i 

1  711*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

16.5! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1  j  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

t 

-  ! 

i 

j 

RONOELET  ! 

i 

•  71114A41! 

195.0! 

^5.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

16.51N0NE 

!  XL 

EAST  CA-  ! 

1980  ! 

19S.O! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

2 

« 

RONOELET  ! 

j 

1  71 1 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1450! 

1 o. 5 ! NONE 

iiL 

EAST  CA-  • 

1980  • 

19J. C! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ! 

2 

1 

RONOELET  ! 

t 

1626731 

1  95214A41! 

2'»0. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1664! 

20.01NONE 

IIL 

OES  ! 

1980  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

i 

-  j 

i 

i 

PLAINES  ! 

i 

•277360 

!  7941404? 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

15.0! NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1958  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  « 

; 

i 

i 

i 

1 27?44Q 

1  79414048! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

15.0! NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1958  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ; 

i 

i 

i 

! 

i2775l<> 

1  79414046! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1400! 

15.0! NONE 

•MO 

CANTON  ! 

1958  2 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

-  • 

i 

i 

t 

i 

1627201 

1  35614A48! 

195.0! 

35.0! 

a.o! 

- 

i 

139d! 

1 4 .0 ! NONE 

•XL 

EAST  CA-  ! 

1980  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  [ 

t 

j 

RONOELET  ! 

! 

1627202 

1  65614446! 

195.0! 

35.0! 

-3.6! 

- 

■ 

1396! 

U.O'.NONE 

!  IL 

EAST  CA-  ! 

1980  ! 

1  1  1 

19>.0! 

25.  C! 

I.o! 

i 

-  ; 

; 

i 

RONOELET  • 

i 

! 631 1 34 

•  95514A48! 

2C0.C! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1553! 

14,0! NONE 

•IL 

EAST  CA-  ! 

1980  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

i 

; 

RONOELET  • 

! 

1631165 

•  95  5 14A48 ! 

200. u! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1550! 

14.0! NONE 

!  IL 

EAST  CA-  ! 

I960  • 

23C.O! 

35. C! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

2 

RONOELET  ! 

i 

•61527F 

•  95214041! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

j 

1450! 

1 9. 0! NONE 

8  XL 

EAST  CA-  ! 

1980  i 

1  1  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

♦ 

-  • 

• 

! 

RONOELET  ! 

2 

•615293 

•  95214041  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

; 

1450! 

19.0! NONE 

IIL 

EAST  CA-  ! 

1980  ! 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  • 

; 

; 

RONOELET  ! 

j 

1637164 

!  1 065  !  4A4? • 

-  i 

•  ! 

9.0!* 

- 

; 

1300! 

16. 0! NONE 

ML 

EAST  CA-  ! 

i98i  i 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

; 

-  • 

t 

; 

RONOELET  • 

! 

•&37163 

•  106514A43! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

2 

1800! 

1S.01N9NE 

ML 

EAST  CA-  ! 

1981  1 

1 

200.0! 

T  5.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

; 

! 

RONOELET  ! 

! 

1614802 

1  1052!  4041 1 

200.0! 

35.5! 

9.0! 

- 

i 

1650! 

19,0! NONE 

ML 

EAST  CA-  ! 

1980  ! 

5 

1  !  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

t 

RONOELET  ! 

! 

1630347 

•  338! 4448 1 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

i 

loOO! 

1 3. 0! NONE 

ML 

CAST  CA-  ! 

I960  • 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ; 

; 

! 

RONOELET  ! 

l 

(11)  CONTINENTAL  GRAIN  CO. 
HBC  A 


<32>  CONTINENTAL  MARINE  SERVISCE 

JULIA  0  ! 271973 

! 

! 

! 

(26)  CONTINENTAL  NA»IHE*  INC.! 

DAVIO  E  1237363 

! 


(32)  CONVERT  MARINE  COMPANIES!#  INC. 


(17)  CONVEYORS#  INC. 
CHARLOTTE  LYNN 


(33)  COOK  INLET  TUG  AND  3ARCE!  CO. 

PACIfIC  WIND  !538«S« 

! 

SUMMER  WIND  ! 249314 

! 

GARRETT  J519532 

! 

! 

! 


05224A41  ! 

1 ’5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.5'NONE 

VA 

NORFOLK  ! 

1980 

i  « 

193.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

| 

95  2  j 4A41 2 

193.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16. 5! NONE 

VA 

NORFOLK  ! 

I960 

!  ! 

195.0! 

33. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

95214*41 2 

113.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1450! 

14.5! NONF 

VA 

NORFOLK  ! 

I960 

1  i 

2  2 

195.0! 

i 

35.0! 

2.0! 

« 

• 

i 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

!  j 

106*3*361 

i 

69. M 

?6.1 1 

i 

9. si 

j 

1700! 

s 

-  i 

j 

30.0! NONE 

LA 

! 

! 

NEW  I 

1956 

!  I 

!  ! 

j  j 

75.3! 

j 

2 

26.8! 

! 

i 

6.5! 

i 

i 

i 

j 

-  j 

2 

2 

! 

! 

• 

ORLEANS  ! 

! 

i  ! 

14*3*36! 

i 

*2.1! 

i 

12.8! 

i 

5.2! 

j 

150! 

i 

-  ! 

i 

! 

13.0! NONE 

IL 

! 

1 

LEMONT  I 

1945 

!  ! 

!  ! 

|  j 

42.11 

! 

i 

12.8! 

! 

i 

5.2! 

i 

! 

! 

■ 

-  ! 

! 

• 

2 

i 

J 

!  ! 
70515*70! 

i 

195.1! 

* 

35.1! 

i 

1C.7! 

_ 

i 

! 

! 

i 

! 

700! 

! 

JO.OJPUHPS 

LA 

! 

» 

CONVENT  ! 

1956 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

-  J 

» 

| 

9*655470! 

1*9.0! 

50.0! 

13.7! 

- 

! 

1500! 

u.oipUMp 

LA 

CONVENT  ! 

1962 

2  ; 

j  i 

i  i 

139.0! 

! 

i 

50.0! 

j 

10.0! 

i 

i 

i 

i 

-  i 

i 

! 

; 

2 

! 

i  i 

175  13436! 

i 

; 

65.0! 

; 

?6.0* 

; 

3.0! 

i 

! 

1130! 

! 

2 

-  i 

! 

! 

73.0! NONE 

OH 

! 

! 

CINCINNATI! 

1931 

!  ! 

65.0! 

?6.0! 

6.0! 

j 

-  j 

j 

• 

711S4441  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1489! 

15.0! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

195.0! 

*5.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

! 

711244412 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

i 

1489' 

1 5 . 0! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

i  t 

195.0! 

33.0! 

I.o! 

; 

-  i 

2 

i 

71114441 j 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1489! 

1 5 .oi NONE 

OH 

CINCINNATI*! 

1979 

*  i 

193.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

71124441! 

1)5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1439* 

15 .0! NONE 

Oh 

CINCINNATI! 

1979 

2  2 

D5.0! 

25.0! 

1.6! 

« 

-  i 

! 

! 

71124A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

U!9! 

15.0! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

71 1 ! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.  )! 

- 

i 

1489! 

1 S .0! NON! 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

{  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

j 

! 

711*4*41 j 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1489! 

is.oInone 

OH 

CINCINNATI! 

! 

1979 

!  2 

1*5.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

•  i 

! 

71114*41! 

195.3! 

33.0! 

9.0! 

- 

2 

1439*! 

15.0! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

■  * 

195.0! 

53.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

■ 

i 

71114*41! 

195.0* 

M.C! 

9.0! 

- 

• 

1489! 

15.0! NONE  ! 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

1*5.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

71 1 !  4*41 ! 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

H39| 

IS.OINONE 

OH 

CINCINNATI! 

1979 

;  1 

j  i 

2  i 

195.0! 

2 

• 

35.0! 

; 

1.6! 

! 

■ 

! 

! 

-  1 

2 

1 

! 

! 

1 

!  i 

5813*34! 

i 

! 

65.)! 

; 

22. C! 

i 

; 

7.oi 

» 

15)0! 

! 

-  ! 

!  ! 
! 

55.0JN0NE 

AK 

t 

! 

ANCHORAGE  ! 

1972 

2  i 

45.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 7! 3*36! 

40.0! 

12.0! 

5.4! 

300! 

-  ! 

23.0! NONE 

AX 

ANCHORAGE  ! 

! 

19(6 

!  ! 

40.0! 

12.0! 

5.4! 

i 

-  ! 

t 

20514443! 

120.0! 

30.0! 

S.Oi 

- 

2 

250! 

14.0! NONE 

AK 

ANCHORAGE  ! 

1969 

!  2 

2  j 

1  j 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

2 

j 

1.4! 

j 

2 

i 

i 

-  ! 

2 

i  j 

i  i 

! 

! 

1 

J 

TAIL"  3  -  &rSCPIPTICN  Of  VESSELS 


! VTCC!  o:«ENS:ONS  !D»AfT!  scapacity 

•JET  *CO©5  !LC‘.'GTH!‘5»!)T»*»  i  i 

Pc;:S-!***»!  RfG.  ■  *E6.!L0AD-!  i  CARGO 

TER  !  SEE!//////!/////!  io  !  !//////// 

TON-  ! P AGE!  OVER-!  OVER-! /////>  HORSE!  “ASS- 
NA3E  !  IV  !  ALL  !  all  ‘LIGHT!  PGVE»!  cNGERS 


HIGH-  !  ‘VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  SOPERATING 
FIXED  !  EOUIPHENT  ! TC!  RASE 

POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

(LIGHT)!////////////////»YD!////////// 
CfEET) !  LINE-3  SEE!  LINE-3 


I 

I  j 

YEAR  j 
!  BUILT  ! 
!  0*  ! 
•REBUILT! 


!  !  !  !  ! 

!  !  !  |  j 

!  !  »  •  i 


1 5! 1  CO?! 

42.0! 

15.0! 

4.C! 

1  1 

1  1 

1  1 

42.0! 

13.0! 

3.5! 

1  1 

940! 4 A4*! 

195. oi 

35. c! 

10.0! 

1  1 

1^5.0! 

35.0! 

1.7! 

>40l4A4lj 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

940*!4A4*! 

n>.0! 

35. C! 

10.0! 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1  1 

9 7! 3 A  35! 

40.91 

95. ii 

9.o! 

1  1 

1  1 

1  1 

o0.9! 

25.1! 

e.5! 

•  j 

1 7! 1C  O’! 

4  2.o! 

14.0! 

3. si 

1  1 

1  ■ 

1  1 

42.3! 

14. C! 

3.5! 

1  1 

1  1 

114J!SA70i 

254.21 

S).o! 

9.6! 

1  1 

1  1 

1  1 

244.2! 

53.3' 

2.0! 

1  1 

!  1 

952*!4A45! 

195.0! 

35.  :i 

12. oi 

1  1 

1 >5. 1 ! 

*5.1! 

1.9! 

97114446! 

2*3.3! 

3  5.C! 

12.0! 

j  1 

1  1 

2)3.1' 

'5.1! 

1.5! 

1  1 

72  j  3*36! 

-  ! 

7.0! 

1  1 

71.0! 

?2.G! 

6.0! 

70!3A35  i 

--  1 

—  » 

7.3! 

1  ; 

»  » 

1  1 

50.3! 

22.0! 

6.0! 

1  1 

1 1  i  3*  34! 

5! 

12.6! 

4.0! 

1  • 

37.3! 

12.d! 

3.2! 

1 97 i 4A  46! 

130.0! 

?e.o* 

5.0! 

1  • 

110.0! 

2‘.0! 

1.6* 

:  :  i  l.d’ 

i  J  iii 


!  !  !  !  ! 
!  !  !  !  ! 
771 ! AAAI J  2:0. 0!  3S.C!  10. ?! 

!  !  1 !  35.1 !  1 .0! 

9  71  *  4A  41 J  2:3.0!  35.0!  10.7! 

!  !  2*1*.  1!  '5.1!  1.6! 

•>71  !  4»4i  •  233.G!  *5.C!  10.7J 
!  !  2^0.1 !  35.1!  1.6! 

>71!4A4i!  2OO.C!  *5.C!  10.7! 
!  !  2)0.1!  35.1!  1.6! 

!  !  !  !  ! 


!  *  »  1 

!  i  •  i 


$’g!4A4*> 

195.3! 

.*>.0! 

13.5! 

195.11 

35.3! 

2.3! 

3MJ4A4M 

1 >5.3! 

35.3! 

10.5! 

!  !  1®5. 1!  15.0!  2.3! 

!  !  !  !  » 

!  •  •  !  1 


5  •  11 


92  > ! 4 A  41 

233.0! 

*5.1! 

9.0! 

j 

1 

■ 

?A3. )! 

1 

*5.  t ! 

1 

1.7! 

1 

1 

2*i  j* 

45. j! 

1 

16.CS 

1 

2.7! 

1 

6C.C! 

14.  >! 

2.3! 

144i3A3S 

R5.A! 

?'.)! 

J.6! 

J 

*5.)! 

27.3! 

5.6! 

19*3*35 

*3.6! 

16.3! 

3.6! 

1 

*  . .  0 ! 

1  >.3! 

3.6! 

50J3A35 

41.0! 

16.1! 

4.5 ! 

1 

*1.3! 

16.1! 

4.5! 

12714*4*! 

110.3! 

26.3! 

5.5! 

1  1 

MO.O! 

26.3! 

1.2! 

1M!4A4*! 

110.  S! 

2  4.3! 

5.5! 

•  ! 

it:. 2! 

25.0! 

1.2! 

4?0 ! 4  A40  J 

175.0! 

>4.0! 

9.0! 

!  ! 

17*.0! 

26.3! 

1.6! 

420!4A4ft* 

175.3! 

24. C! 

9.0! 

1  1 

175.3! 

24.0! 

1.6! 

42  >! 4A43! 

174.)' 

>6.0! 

9.0! 

!  ! 

175.3! 

?4.C! 

1.5! 

6C2J4A4)' 

230.0! 

26. 0! 

9.0! 

1  1 

2C  J.  J! 

25. C! 

1.5! 

o02!4A4-)j 

2)*.3! 

26. C! 

9.0! 

!  ! 

2)0.0! 

24.3! 

1.5! 

&02! 4A40! 

2)0.0! 

26.0! 

9.0! 

•  ! 

230.0! 

2*.0! 

1.5! 

dC2 !4A%3! 

230.3! 

26.0! 

9.0! 

!  ! 

2)0.0! 

?».:*• 

1.5! 

60214A4)' 

2^.0! 

25.0! 

9.0! 

I  « 

2)3.3! 

2>. C! 

1.5! 

&02!4AO! 

230.0! 

26.0! 

9.0! 

!  ! 

203.0! 

24.0! 

1.5! 

6*2 ! 4  *4 ) ! 

2*,0.0! 

26.0! 

9.0! 

!  ! 

233.3! 

24.0! 

1.5! 

402! 4 A40! 

200.0! 

2c.O! 

9.0! 

1  1 

233.0! 

?4.C! 

1.5! 

i  i  i  5.V!  1.5! 

Si  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


500! 

-  j 

15.0! NON? 

:  : 
!LA  BUR  AS  ! 

1968 

1 

1 

22! 

j 

1 

« 

!  ! 

!  ! 

-  1 

1 

1 

1 696! 

19.0! NONE 

1 

!  ! 

!  ! 

!LA  OARPOU  « 

1979 

.  1 

1 

169ft! 

19.0! NONE 
« 

!  ! 

•LA  ©ARROW  ' 

1979 

-  1 

1 

1 

1696! 

1 

19.0! NONE 

1 

1 

•  ! 

!LA  ©ARROW  J 

!  • 

!  ! 

1979 

1 

1 

135C  j 

2 

1 

; 

1 

S  !  • 

!  !  ! 

36.0 ! 4  40  TON  WINCHES  !  AL  NOBILE  ! 

;  j  ! 

!  !  ! 

1981 

1 

1 

470! 

2 

t 

1 

i 

16.0! 

!  ! 

!LA  PONCHA-  *» 

1970 

1 

30! 

2 

1 

1 

1 

1 

!  TCULA  ! 

1 

2 

1 

1 

3250! 

1 

1 

17 .0 ! OIESEL  °UMP 

i  i 

!TX  CORPUS  ! 

1949 

1 

« 

1 

1 

l 

1 

1 

!  CHRIST!  ! 

i  i 

1 

2 

1 

1 

952! 

1 

1 

12.0! NONE 

1 

ifO  ST.  LOUIS  ! 

1965 

•  j 

97 1! 

1 

16.9J  NONE 

1 

1 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1972 

930! 

1 

; 

j 

1 

1 

35 .0 ! NONE 

1 

i  i 

!IA  CLAYTON  ! 

1957 

100! 

1 

1 

35.0JNONE 

2 

1 

!  ! 

!  I A  CLAYTON  • 

!  I 

!  ! 

1979 

usi 

! 

1 

! 

-  ! 

•  1 

1 

1 

24.0! NONE 

2 

! 

i  i 

!  L A  HOUNA  • 

1956 

! 

1 

400! 

-  1 

; 

6.0! NONE 

1 

i 

!  ! 

!LA  HOUHA  f 

J  ! 

!  ! 

1960 

! 

» 

-  ! 

« 

1 

1 

1630! 

•  j 

i 

15.2 ! NONE 

1 

!  ! 

!  ! 

!HS  GREENVILLE! 

1973 

-  j 

• 

163o! 

-  2 

15.2! NONE 

2 

!*$  GREENVILLE! 

1973 

•  1 

1 

1630! 

-  1 

15.2 ! NONE 
| 

i«S  GREENVILLE! 

1  1 

1973 

1 

1630! 

-  j 

i 

15.2! NONE 

1 

1 

!MS  GREENVILLE! 

!  ! 

!  ! 

1973 

1 

-  1 

2 

1o50! 

2 

; 

10.6! NONE 

!  ! 

!  1 

JNS  FRIARS  { 

mi 

1 

•  1 

1 

!  POINT  J 

.  ■ 

1650! 

10.SJNONE 

!«S  FRIARS  1 

1981 

! 

! 

! 

—  1 

1 

2 

! 

! 

1 

!  POINT  J 

!  ! 

1 

» 

2 

2 

1550! 

-  1 

1 

2 

16 • 6 ! NONE 

1 

J 

!  ! 

!  ! 

!*0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

! 

1930 

• 

i 

&  5 ! 

! 

1 

2 

-  1 

•  1 

1 

12.0! NONE 
( 

!  ! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

] 

1921 

1130! 

1 

-  1 

-  j* 

35. 3! NONE 

1 

!  ! 

JPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1 

1969 

165! 

j 

.  1 

-  1 

18. 3! NONE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

1 

1959 

425*! 

J 

-  1 

-  • 

27.5! NONE 
; 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH ! 

! 

1945  ! 

-  1 

1 

330! 

-  • 

6. 5! NONE 

1 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

! 

1924  ] 

! 

1 

3  30! 

-  1 

6.  5! NONE 

2 

jpa  Pittsburgh! 

1939  ! 

! 

! 

1000! 

-  1 

1 1 . 0! NONE 

2 

!pA  PITTSBURGH! 

1984  ! 

-  1 

1 

icooi 

-  2 

11.0! NONE 

j 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH ! 

! 

1984  ! 

•  1 

1 

900  i 

.  1 

11. 3! NONE 

1 

!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

! 

1959  J 

-  1 

j 

moi 

-  2 

12.0! NONE 

2 

JPA  PITTSBURGH! 

1 

1954  ! 

.  1 

j 

1150! 

-  j 

12. 3! NONE 
i 

!PA  PITTSBURGH! 

! 

1956  ! 

-  j 

i 

1150! 

•  2 

12.0! NONE 

j 

ipA  PITTSBURGH! 

! 

1956  ! 

-  ! 

! 

1150! 

-  ) 

12.0! NONE 

j 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

1956  ! 

-  ! 

J 

11*0! 

.  1 

12.0! NONE 

2 

!PA  PITTSBURGH! 

! 

1956  ! 

-  ! 

| 

1150! 

-  1 

12.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

1956  ! 

! 

1 

1150! 

•  1 

12.0*  NONE 

2 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

I 

1936  I 

•  • 

j 

1150! 

-  1 

1 2. 0! NONE 

1 

!  | 

•PA  PITTSBURGH! 

1  1 

! 

1956  ! 

1 

TA3Lc  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


323 


ENG* ! 
OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUN8ER 


!  ! VTCC I  DIMENSIONS  ! ORAFT * 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! dPDTH!  * 

— - !R£GXS~  !****  !  R^G-  !  PEG.  ! LOAD-! 

COAST  *  TER  *  SEE !//////»/////*  ED  » 

GUARD  !  TON-  'PAGE!  OV €»“! OViP*! /// // !  NORSE 
NUN3EP  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITY  *  HIGH-  |  .'VESSEL! 

!  EST  •  CARGO  HANOLING  'S  ! OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
////////!  POINT  •  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LIGHT)  * ////////// //////fTD! //////////• 


! 

! 

YFAR  ! 
BUILT  I 
OR 


ENGERS  •  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE3UILT! 


i 


(21)  CRAIN  BROS. 
CB  1009 
CB  1011 
CB  1012 

ce  ivoo 

CB  1901 
C9  1902 
ce  1903 
CB  1 904 
CB  19C5 
DSCO  13 
Gfl  901 
KS  13 
KS  14 
KS  IS 
KS  16 
H V  536 
NO  97 
NO  106 
NO  107 
NO  110 
NO  112 
NO  161 
NO  221 
NO  222 
NO  304 
NO  309 
NO  321 
NO  322 
NO  323 
NO  411 
NO  431 
NO  861 
NO  ?79 
NO  921 
NO  951 
OR  638 
PC  862 
PC  863 
PC  873 


(32)  CRAIN  BROS./ 
DELGENC 


UNCLE  NED 
UNCLE  NED  II 


(32)  CRAIN/  FRANK 
CRESCENT 

SUNSHINE 

S  7 

(21)  CRAIN/  G.  N. 
PUSHBUTTON 

CE  105 

HILL  500 

NO  307 


/  INC. 

(CONTINUED) 


INC. 


! 


271476 

602*4440!  200.0! 
!  !  200.0! 

26. C! 
28.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

iisoi 

iz.oInone 

1 

271521 

602UA40!  200.0! 
!  !  200.0! 

26.0! 

23.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1150! 

1 2.0! NONE 

1 

271589 

602*4440!  200.0! 
!  !  20C.0! 

26.0! 

2S.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1150! 

1 2.0! NONE 

1 

46614A40!  105.0! 
•  !  105.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

1100! 

11.0*  NONE 

l 

466J4A40!  19$.0! 
•  !  105,0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1100! 

1 1 .0! NONE 

1 

466 ! 4A40!  105.0! 

2d.O! 

9.0* 

- 

1100! 

ii.O!none 

1 

!  !  155.0! 

26.0! 

1.5! 

466*4440!  105.0! 
!  *  195.0! 

2o.C! 

26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1100! 

11 .0! NONE 

1 

466*4440!  195. 0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

11*0! HONE 

!  !  105. 0! 

26.0! 

1.5! 

-  t 

1 

466J4A40!  195.0! 

26.0* 

9.0! 

- 

1100! 

11 .OSNONE 

1 

!  !  195.0! 

?6.C! 

1.5! 

.  1 

1 62*4443 •  135.0! 

27.0! 

7,0! 

- 

500! 

12.0! NONE 

!  !  135.0! 

27.0! 

1.8! 

-  1 

1 

. 

371J4A40!  1 75.0! 

28.0! 

9.0! 

- 

350! 

1 1 .0! NONE 

1 

!  !  175.0! 

28. C! 

1.5! 

-  t 

260*4443!  120.0! 

30.0! 

8.0! 

- 

600! 

8.0! NONE 

1 

!  !  120.0! 

30.0! 

~  1 

-  1 

260!«A45!  120.0! 

30.0! 

8.0* 

- 

600! 

8. 0! NONE 

1 

!  !  120.0! 

30.0! 

-  j 

! 

275J4A43!  1>0.0! 

30.0! 

3.0! 

600! 

8.5! NONE 

1 

!  !  1 >0.0! 

30.0! 

-  ; 

. 

2?5!4A43!  120.0! 

30.0! 

8.0! 

-  » 

600! 

8.5! NONE 

1 

!  !  120.0! 

30.0! 

-  1 

- - 

42554440 !  175.0! 

26.1  • 

9.0! 

-  j 

902! 

1 2. 0! NONE 

!  !  175.0! 

26.1! 

1.3* 

-  1 

1 

! 295865 

422*4440!  175.0! 

?6.C! 

9.0* 

-  * 

900! 

11.5! NONE 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

-  i 

364! 4  A  4  0 !  175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ; 

950! 

11.5!  NONE 

1 

!  !  175. C! 

26.0! 

7.5! 

364*4*40!  175.0! 

26. C! 

3.5! 

-  » 

900! 

11.0! NONE 

1 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.2! 

-  i 

364*4440!  175.0* 

?o.O! 

9.0* 

-  1 

950! 

11.5! NONE 

t 

!  !  175.0! 

26.0! 

7.5! 

• 

— — 

233!4A46!  175.0! 

26.1! 

9.0! 

900! 

11.5! NONE 

t 

!  !  175.0! 

2o.  1 ! 

1.3! 

! 

-  1 

-  ! 

422! 4*40!  175. C! 

2  0 . 0 ! 

9.0! 

900! 

11.5!  NONE 
» 

! 

!  !  173.0! 

26.0! 

1.5! 

-  t 

! 

— —  i 

15054A43!  145.0! 

27.0! 

5.5J 

-  | 

360! 

10.0! NONE 
! 

i 

!  !  145.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  t 

1 50! 4*43!  145.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

360! 

10. OSNONE 
! 

! 

!  !  145.0! 

27.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

.  ! 

323S4A40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 2.25NONE 
» 

! 

! 

!  !  175.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

-  j 

328 ! 4A40 !  175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  1 

900! 

12.2! NONE 
* 

! 

!  *  175.0! 

28.0! 

1.5! 

i 

-  1 

-  ! 

308*4440!  132.0! 

33.0! 

8.0! 

! 

846! 

10. OSNONE 
! 

! 

! 

!  172.0! 

35.0! 

1.4* 

1 

-  ! 

.  ! 

308*4440!  1*2.0! 

35. C! 

3.0! 

-  1 

846! 

10. OSNONE 

J 

! 

! 

!  !  132.0! 

35.0! 

1.4* 

i 

-  1 

! 

-  ! 

308*4*40!  132.0! 

35.0! 

5,0! 

-  ! 

846! 

10. 0! NONE 
! 

J 

! 

!  1  132.0! 

35.0! 

1.4* 

! 

-  1 

-  j 

364!<U0!  175.0! 

26.  C! 

9.0! 

! 

9ooi 

12. OSNONE 

1 

! 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

364*4440!  175.0! 

2o.O! 

9.0! 

t 

900! 

12.0! NONE 

J 

! 

i 

!  !  175.0! 

26.0! 

t  .5! 

! 

-  1 

.  ! 

41 3!4*40!  175.0! 

?6.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11 .OSNONE 
! 

!  !  175.0! 

28.0! 

1.5! 

1 

•  1 

......  • 

413*4440!  173.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

900! 

11 .OSNONE 

1 

! 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

364*4*40!  175.0! 

26. C! 

9,0! 

i 

900! 

12. OSNONE 

1 

! 

!  !  1”5.0! 

26.0! 

1.5! 

• 

-  1 

! 

. -  i 

364!4*40!  175.0! 

26.0! 

9,0! 

_  j 

900! 

12. OSNONE 

1 

! 

!  !  175.0* 

26.0! 

1.5! 

• 

-  1 

422S4A40!  175.0* 

26.0! 

8,5! 

-  1 

900! 

11.5!N0NE 

! 

i 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  1 

41 3!4*40!  175.0! 

26.0! 

9,0! 

-  1 

900* 

1 1 . 0! NONE 
! 

!  !  175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

«  1 

-  i 

41 3 !  4*40 !  175.0! 

28.0! 

9.0! 

•  « 

900! 

11. OSNONE 
» 

!  !  175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  1 

41314*40!  175.0! 

26.0! 

9.0! 

1 

900! 

1 1. 0! NONE 
» 

!  !  175.0* 

2o.O! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  233597 
! 

1242991 


RIVER  T0WXN1C/  INC. 

•263789 


511356 

32!3*38! 

|  1 

44.0! 

_  1 

13. C! 

5.7! 

600  i 

-  ! 

35 ,oj  NONE 

239410 

64SJA38! 

80.3! 

22.0! 

9.5i 

456* 

"  ! 

-  ! 

35.0!  NONE 

!  ! 

85.0! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  1 

! 

632427 

<4*3*36! 

M.4* 

23.9! 

9.3! 

1200! 

.  1 

35. OSNONE 

!  t 

.  f 

.  1 

-  1 

! 

-  • 

j 

43!3*35! 

>3.3! 

21.3! 

5.2! 

480! 

- 

20. ol NONE 

1 

1  j 

73.3! 

21.3! 

5.2! 

! 

- 

13'.343<i 

43.5! 

13.5! 

3.5! 

600! 

- 

15. OSNONE 
! 

!  ! 

43.5! 

13.5! 

3.5! 

1 

- 

20014*43! 

152.0! 

J4.0! 

5.0! 

-  j 

550 

4.3! NONE 

2 

1 

1  1 

5  1 

1  1 

152.0! 

! 

34. C! 
j 

1.3! 

; 

1 

i 

i  i 

2913*35! 

j 

34. oi 

1 

15. C! 

1 

5.3*! 

1 

! 

400* 

- 

! 

-  INONE 

! 

!  ! 

54.0! 

15.C! 

5.3! 

« 

- 

4?5!4A40! 

175.0! 

?6.0! 

3.5! 

900 

12.5! NONE 
! 

1  1 

175.0* 

26. C! 

1.5! 

! 

- 

42254*40! 

175.0! 

2o.C» 

9.0! 

900 

10.7IN0NE 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

- 

42514*4?! 

17$. 0! 

28.0! 

9.0! 

-  j 

900. 

1 2 .2 ! NONE 

1 

j  | 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

- 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!»A  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH J 
!  ! 

!°A  PITTSBURGH* 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  * 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

SPA  PITTSBURGH!  I960  ! 


!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

I  l 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!  ! 


! 

!LA  G#ANO 
!  CHENIER 
!LA  GRAND 
!  CHENIER 
!LA  GRAND 
!  CHENIER 
! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

ORLEANS 
!LA  NEW 

ORLEANS 

! 

!  ! 
!  ! 
PA  GLEN-  ! 
WILLARD  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

I 

PA  PITTSBURGH! 
!  I 

l 
! 


1956  ! 
! 

1956  • 

; 

1956  ! 
! 

1964  ' 

i 

1964  i 

i 

1964  ! 
! 

1964  • 
! 

1964  ! 

i 

1964  j 


1951  ! 

i 

1959  » 
{ 

1959  j 
! 

1960  ! 


!PA  PITTSBURGH* 
!  ! 
SPA  PITTSBURGH! 

*  i 

!PA  PITTSBURGH! 

*  i 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
SPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!  PA  PITTSBURGH! 


!PA  PITTSBURGH! 
!  2 
SPA  P ITTS°URGM ! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  2 
SPA  PITTSBURGH! 


SPA  PITTSBURGH! 
2  2 
•PA  PITTSBURGH* 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
2  2 
SPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 
2  ! 
SPA  PITTSBURGH! 

t  I 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

IPA  PITTSBURGH! 

2  f 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 


SPA  PITTSBURGH!  1947  | 


1949  * 


1950  J 
! 

1951  • 

1 

1950  i 

! 

1949  J 

! 

1953  ! 

2 

1950  ! 
! 

1950  ! 
! 

1943  ! 
! 

1943  * 
2 

1945  1 
! 

1948  ! 
2 

1948  1 
l 

1957  ! 
! 

1957  J 
! 

1955  ! 

1 

1955  I 

2 

1956  ! 

! 

1956  ! 
( 


1954  ! 
! 

1954  ! 

2 

1955  1 
! 
! 
J 
( 

1967  | 
l 

1962  ! 

1 

1951  ! 
J 
! 
J 
! 

1968  I 
! 

1965  J 

2 

1930  ! 
! 

! 

1 

! 

1986  ! 
! 

1954  | 

! 

1951  ! 

! 

1943  | 

! 

! 

» 
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TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR! 

5VTCC ! 

DIMENSIONS  5DPAFT! 

!C*PACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

DI$T!  OPERATOR 

NET  SC0DE5LENGTH! BROTH! 

1 

1 

2 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!$  ! 

OPERATING 

j 

REG.  « 

SES.ILOAD-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC* 

BASE 

YEAR 

! 

!  COAST 

TeR  5  SEE! //////! /////• 

ED  ! 

•////////! 

POINT  •  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

BUILT 

t 

VESSEL  MAKE  AND  NU'dER 

!  Guard 

TON-  !PA„£* 

0VEP-50VEP-!/////! 

HORSE* 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 

STD  • 

unnun 

OR 

i 

!  NUM3EP 

MAGE  •  IV  ! 

ALL  5 

ALL  SLIGHT ! 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2 

‘REBUILT! 

(33)  CRAWFOPO/  JAPES 

P. 

l 

i 

I 

1  1 

1  1 

1  j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

; 

2 

j 

1 

j 

SHORELINE  VII 

! 62331 5 

107MA99! 

43. 0*5 

23.0! 

7.0! 

700  i 

-  ! 

80.0? 1 5  TON 

HYDRAULIC 

i  TX 

HOUSTON 

1980 

i 

1  j 

*5.0! 

40.0* 

7.0! 

1 

-  * 

!CRANE 

SHORELINE  X 

! 633103 

25751A99J 

46.0! 

35.4! 

S.5! 

i?ooi 

-  • 

130.0125  TON 

HYDRAULIC 

!TX 

HOUSTON 

1981 

i 

1  1 

75.0! 

60.  C* 

4.0! 

1 

-  ! 

!CRANE 

SHORELINE  XI 

j  64C1 97 

61 il A99 j 

57.2! 

24. C! 

7.0! 

70oi 

-  s 

45.0! 3  TON 

HYDRAULIC 

!TX 

HOUSTON 

1981 

• 

j 

1  1 

60.0! 

40.0! 

3.5* 

I 

-  • 

! CRANE 

shoreline  XIV 

! 640676 

61  ilA99J 

57.2! 

24.0! 

7.0! 

7ooi 

-  * 

45.0! 

!TX 

HOUSTON 

1981 

i 

1  j 

40.0! 

40. C! 

3.5! 

■ 

-  • 

1 

! 

SHORELINE  XIX 

? 647329 

?oii *9*1 

*2.0! 

26.0* 

7.3! 

500! 

-  » 

86.015  TON 

HYDRAULIC 

!TX 

HOUSTON 

1981 

i 

i 

1  1 

J  t 

45.0! 

40.0! 

1 

3.5! 

1 

1 

t 

1 

!  CRANE 

1 

(C3)  CREEK  TOWING  CORR. 

i 

i 

j  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 A R*C E R  GIRLS 

*1557507 

*7*53  A34! 

44.  oi 

24.0! 

9.4! 

psoi 

-  • 

30.0! NONE 

?NJ 

CLAREMONT 

1974 

1  1 

44.0! 

?4.C! 

3.0! 

■ 

-  * 

1 

OCRY  9 

j  55^71 

«7  !3A3^i 

44.0! 

?4.0* 

9.6! 

1350! 

-  ■ 

30. 0! NONE 

!NJ 

CLAREMONT 

1974 

1  1 

64.0! 

24.0! 

8.0! 

1 

-  ! 

1 

FRANK  C.  BARKER  III 

! 2491 17 

246  53*36*5 

1M4.3! 

30.1! 

11.1! 

3200! 

-  I 

45 . 0?NONE 

!NJ 

CLAREMONT 

1945 

i 

1  ■ 

10*. a! 

30-  ! 

9.1! 

1 

-  » 

1 

HARGARET  £ 

*593843 

6753*341 

50.0! 

20.1! 

6.6! 

3000! 

-  • 

46.0? NONE 

!NJ 

CLAREMONT 

1978 

t 

;  ; 

50.0! 

20.1! 

5.5! 

1 

2 

j 

STEPHEN  BARKER 

? 2*9*95 

43!  3A  36*5 

60.5! 

19.6! 

6.S* 

90oi 

-  • 

36.0  *  NONE 

?NJ 

CLAREMONT 

1962 

i 

i 

1  1 

j  1 

43.0! 

1 

19.6* 

5.3* 

1 

1 

1 

j 

1 

(32)  CRESCENT  TOWING 

• 

t  salvagIe 

;  1 

j  1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

COMPANY 

( 

j  1 

t 

1 

! 

» 

1 

1 

ADMIRAL  JACKSON 

•272237 

77?3*36? 

96.  jj 

?s.?i 

10.3! 

2563! 

-  ! 

36.0?  NONE 

SAL 

MOBILE 

1954 

i 

1  1 

103.0! 

25.2* 

7.5! 

1 

-  • 

1 

3STTY  $"ITH 

!2«3?3C 

7053*34! 

A5.2! 

24.7' 

11. 0! 

1450! 

! 

23 .0! NONE 

•LA 

NEW 

1963 

i 

1  1 

55.2! 

?*.  7! 

11.0! 

; 

-  ! 

1 

ORLEANS 

CRAIG  $*ITH 

i 246683 

t69?J*36? 

<*7.6! 

2*. 2! 

11.0* 

1 500! 

-  • 

32.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1953 

i 

1  1 

»?.o! 

25.0! 

3.0! 

1 

-  • 

t 

ORLEANS 

EL IZ ADETH  SMITH 

j  230262 

1o5 1 3*36? 

105.*! 

?6.  J! 

13.5! 

1800! 

-  ! 

28  «0!NONE 

?LA 

NEW 

1959 

i 

1  1 

IC'D.*! 

?4. 3! 

13.5! 

1 

-  » 

! 

ORLEANS 

FALL  RIVER 

? 244573 

1 53  j  3*3*5 

104.2! 

2*.1» 

12.3! 

1330 ! 

-  * 

36.0 ! NONE 

?6A 

SAVANNAH 

1952 

i 

;  • 

10^.2! 

?*.1* 

12.3! 

2 

-  ! 

1 

« 

GEN.  OGELTHORPE 

*5  445737 

100*5  3*35! 

11 0.0! 

26.5* 

14.1* 

4000* 

-  ! 

36. 0! NONE 

IGA 

SAVANNAH 

1943 

i 

1  1 

110.0! 

’6.5* 

14.1! 

j 

-  • 

2 

GLENN  SMITH 

i  23045  9 

165 1 3*35! 

105.6! 

24.3* 

13.5! 

1100? 

-  • 

12.05NONE 

!LA 

NEW 

1959 

i 

1  ; 

105.4! 

?*.?! 

12.0! 

• 

-  » 

! 

ORLEANS 

J  K  MCLEAN 

! 2622*4 

16*5  3*34*! 

104.2! 

29.1! 

12.3! 

2000? 

-  • 

—  !NONE 

?AL 

MOBILE 

1953 

i 

1  1 

P4.2! 

26.1! 

12.3! 

1 

-  ! 

1 

JAMES  £.  SMITH 

527642$ 

17153*3*5 

105.4! 

<o.2! 

13.6! 

1*00? 

-  J 

28.0SN0NE 

*!LA 

NEW 

1958 

i 

j  1 

105.4! 

26.2* 

13.6! 

; 

-  • 

1 

ORLEANS 

JASON  S^IT H 

.•276923 

51 5  3 *  36  S 

103.0! 

26.2! 

11.0! 

1650! 

-  • 

36.0?  NONE 

•LA 

NEW 

1958 

i 

j  1 

103.0! 

?6. 2! 

11.08 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

JEANN* 

?28G383 

16553*365 

105.6* 

26.3! 

13.5! 

pod! 

-  • 

23.0! NONE 

?LA 

NEW 

I960 

• 

j  ; 

105.6* 

26.3! 

12.0! 

2 

-  • 

1 

ORLEANS 

KEVIN  SMITH 

*5  290097 

145*5  3*36*5 

105.4! 

2*.  3! 

13.5* 

1300! 

-  * 

23.0?  NONE 

?LA 

NEW 

1959 

; 

t  ; 

103.6! 

26.3! 

12.0! 

1 

-  2 

1 

ORLEANS 

KYLE  SMITH 

5*  2*0263 

165i3A34! 

1 A5.6! 

26.  C! 

12.0! 

1*50! 

-  » 

31 .5  !NONE 

?LA 

NEW 

1959 

5 

1  « 

105.6! 

26.  C! 

9.C! 

1 

-  * 

1 

ORLEANS 

mobile  **AY 

5263705 

77  5  3*  345’ 

°o.  3! 

?5.2! 

10.3! 

2563! 

-  ! 

36.0! NONE 

•*L 

MOBILE 

1958 

! 

•  • 

103.0! 

25.2* 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

PORT  ALLEN 

55R4300 

1  335  3*  36! 

°4.0! 

25.0! 

11.3! 

2200* 

-  ! 

38.OSN0NE 

?LA 

NEW 

1945 

; 

5  5  5 

94.0! 

25.0! 

11.3! 

! 

.  1 

1 

ORLEANS 

PORT  HUDSON 

5743303 

5  *713*  36 ! 

100.0! 

25. C! 

11.6! 

2400! 

-  i 

28.0?  NONE 

?LA 

NFW 

1943 

i 

5  !  5 

100.0! 

25.0! 

10.0! 

! 

.  1 

! 

! 

ORLEANS 

PROVIDENCE 

5244C20 

5  0  5  3*  36  5 

>9.9! 

?7.1! 

12.1! 

2400! 

-  5 

33 .0  !NONE 

IGA 

SAVANNAH 

1953 

5 

5  !  5 

99.*! 

2?.1! 

12.1! 

• 

-  i 

l 

! 

Q  E 3eCC A  S-ITH 

521GC95 

5  16353*36! 

105.3! 

24.3! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

31.5  !NONE 

SLA 

NEW 

I960 

; 

!  !  ! 

105.5! 

?4 .  J! 

12.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

SPARTA 

j  251  361 

5  1 *9! 3*34! 

107.4! 

2  3.0! 

12.6! 

1740! 

-  ! 

33.0! NONE 

SLA 

NEW 

1943 

5 

!  5  5 

1)7. a! 

25. C! 

12.6! 

1 

“  ! 

! 

1 

ORLEANS 

TERENCE  J  SMITH 

15*53*9 

5  135 ! 3*34! 

H5. 1! 

25.«! 

12.2! 

4000? 

-  ! 

33.0! NONE 

?  LA 

NEW 

1943 

i 

!  5  ! 

115.1! 

25.9* 

12.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

VIRGINIA 

1244536 

5  13153*34! 

103.5! 

2  5.7! 

11.6! 

2400! 

-  » 

32. 0! NONE 

!GA 

SAVANNAH 

1952 

5 

• 

1  5  5 

5  5  ! 

1C3.5! 

1 

25.?! 

j 

11.6! 

1 

! 

! 

”  ! 

! 

I 

1 

• 

(?9>  CREST  TANKERS/ 

INC. 

» 

; 

i  i  i 

i  i  5 

1 

1 

j 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

j 

i 

KONTRACHET 

i  2  79334 

5  1253452*22! 

644. jj 

P4.C! 

34.6! 

13600! 

32243! 

11 3 .0! STEAM 

PUMPS/ 

iMO 

ST.  LOUIS 

1959 

j 

5  5  ! 

644.0! 

*  4 .  C 1 

9.2 ! 

t 

-  ! 

1  HEATING  COILS 

1 

POMPPOL 

!  276911 

!  1194352*22! 

615. ''I 

*4.0! 

35.6! 

14350! 

33440* 

124.0ISTEAM 

PUMPS/ 

!  MO 

ST,  LOUIS 

1958 

2 

5 

5  !  5 

5  5  5 

641.0! 

1 

34.0! 

» 

2.3! 

• 

! 

1 

-  ! 

1 

(HEATING  COILS 
! 

1 

2 

(32)  CREW? OATS/  INC. 

j 

{ 

5  5  ! 

j  1  j 

j 

1 

1 

i 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CAJUN  RUNN  £° 

! 04CS31 

!  19*10?! 

47.  oi 

15. c* 

3.0! 

650! 

-  ! 

15.0! NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1983 

1 

1  1  1 

47.0* 

15.)! 

3.0! 

! 

31! 

! 

1 

CAPT.  JIM  RHODES 

! 453331 

!  J9*5  ICO?! 

45.0* 

17.  C! 

5.0! 

1000! 

-  ! 

1 S .0) NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1982 

1 

!  5  5 

M.O! 

17. C! 

5.0! 

1 

37! 

1 

1 

CAPT.  MILTON 

*5  <»J  J955 

5  165101! 

46.0! 

15.0! 

3.0! 

600! 

-  ! 

15.0! NONE 

!LA 

HQPEDALE 

1981 

1 

1  1  1 

44.0! 

15.0* 

3.0! 

! 

47* 

! 

! 

CAPT.  PAT 

1*56133 

*5  IS!  ICO?! 

46.0! 

15. C! 

3.0* 

600! 

-  ; 

15.0»NONE 

SLA 

HOPEDALe 

1983 

5 

1  1  * 

46.0! 

15.0! 

3.0! 

1 

25? 

1 

! 

CAPT.  SHANE  II 

5  5  *0 350 

1  1 5*5  ICO?*! 

4C.0! 

14.0* 

3.0! 

400? 

.  ; 

15.0SNONE 

!L* 

HOPEOALE 

1978 

1 

5  5  5 

4C.0! 

14. S* 

3.0! 

1 

18? 

| 

1 

CHANNEL  TUNNf* 

5579744 

!  1  5  5  ICO?! 

4  0.0! 

15. G! 

3.0! 

400! 

-  1 

15.0!  NONE 

?  L  A 

MOPEOAIE 

1977 

j 

5  5  5 

40.0! 

15.0! 

3.0! 

2 

33! 

! 

1 

C»PW  RUNNFR 

*5  59322? 

i  3*tt  coe  t 

45.0! 

17.0! 

5.0! 

*00? 

-  ! 

15.0! NONE 

?LA 

HOPEDALE 

1975 

5 

1  2  ! 

45.  C! 

17. G! 

5.0! 

! 

39! 

! 

1 

GULF  PUNNFR 

5541971 

•  16J1C02! 

45.0! 

U.O! 

3.0! 

400! 

-  * 

1 5. 0! NONE 

•LA 

HOPEOALE 

1972 

1 

!  !  ! 

43.3! 

14.0! 

3.0! 

! 

32! 

! 

1 

GULF  RUNNER  II 

! 434*95 

5  42! ICO? 5 

100.0! 

?2.C! 

4.3* 

1330! 

-  • 

15.0! NON? 

•LA 

HOPEDALE 

1981 

1 

!  5  ! 

1*0.0! 

??.o* 

4.0! 

56! 

2 

1 

ISLAND  RUNNER 

1622313 

!  A9J1C02! 

45.0! 

17.21 

5.0! 

300! 

-  • 

15.0! NONE 

!LA 

HOPEDALE 

1980 

1 

1  1  • 

45.0! 

17.C! 

5.0! 

34! 

■ 

1 

LADY  CLAI»* 

1 S'2442 

!  1611(0? 5 

45.0! 

14.0* 

3.0* 

600! 

-  J 

15.0! NONE 

it  a 

HOPEOALE 

1971 

j 

1  1  1 

43.0! 

14. C! 

3.0! 

! 

32! 

1 

! 

MARK  TWAIN 

S541C35 

*!  3981C9?! 

45.0* 

1 3.0! 

5.0* 

ICO! 

-  • 

15.0? NONE 

SLA 

HOPEDALE 

1972 

1 

5  •  ! 

45.0! 

13.3! 

5.0! 

! 

35* 

1 

1 

MXONIGHT  RUNNER 

5  41  45o2 

i  nncvi 

44.0* 

1  4  .0  J 

3.0! 

7000* 

-  ! 

15.OIN0NE 

!LA 

HOPEOALE 

1979 

j 

»  «  1 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

1 

28! 

! 

1 

MORNING  SUN 

•535272 

i  405K12! 

43.2! 

16.6! 

3.0! 

630! 

-  1 

65.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1971 

t 

1  j  1 

65.0* 

14.6! 

4.5! 

.  j 

! 

1 

* 

SQUALL  RUNNER 

5  45x017 

*5  IS!  ICC?! 

44.0* 

14. C! 

3.0! 

630! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

*!LA 

HOPEOALE 

1983 

5 

1 

1 

!  •  ! 

!  !  ! 

5  !  5 

44.  U! 

1 

i 

14.0! 

1 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

24! 

! 

< 

! 

2 

1 

TASLc  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


325 


ENGR! 

01 ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

guard 

NUMBER 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  !C0De!LENGTH'9RDTH 
IR-GIS-!****!  REG.  !  RES. 
!  TER  •  SEE!//////*///// 
!  TON-  ! PAGE!  OVeR-!OVt»- 
!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  SCAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT 

ED  I  !////////!  POINT  !  LINE-1 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
LIGHT!  POJER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 

S  IOPERATING  ! 

1TC !  BASE  !  YEAR 
AO!  LINE-1  !  QUILT 


(32)  CREVBOATS/  INC. 

t  i 

i  i 

i  i 

t 

i 

■ 

i 

i 

; 

■ 

» 

i 

i 

t 

■ 

i 

i 

i 

« 

2 

j 

1 

2 

i 

i 

(CONTINUED) 

i  j 

i 

! 

« 

t 

■ 

; 

i 

i 

SUN  RUNNER 

*640532 

1 9 • 1 C02 ! 

45.0! 

15.0! 

3.0! 

650* 

-  * 

15.0! NONE 

!LA 

HOPFDALE  ! 

1983 

»  j 

45. G! 

15. C! 

3.0! 

i 

31! 

; 

i 

* 

SURF  RUNNER 

! 595735 

15S1C02! 

40.0* 

14.  C! 

3.0! 

400! 

-  • 

15 .0! NONE 

•LA 

HOPEDALE  ! 

1978 

i  j 

*•0.0! 

14. C! 

3.0! 

i 

19* 

i 

i 

i 

WAVE  RUNNER 

*643542 

13J1C02! 

38.0! 

14. C! 

3.0! 

520! 

-  J 

1 5 .0  *  NONE 

■LA 

HO»EOALE  I 

19«2 

■  ; 

i  i 

35.0! 

■ 

U.O* 

i 

3-0! 

! 

« 

j 

22! 

< 

l 

i 

i 

« 

» 

(32)  CROCHET  80AT  CO./  INC. 

j  i 

i  i 

i 

i 

j 

i 

t 

« 

j 

i 

■ 

l 

i 

; 

j 

i 

i 

LANCE  P.  CROCHET 

! 60QS31 

84 ! 3A  34 ! 

So.O! 

22. C! 

9.3* 

900! 

-  » 

42 .0!  NONE 

!LA 

M0NTE6UT  • 

1978 

i  i 

»  i 

*6.o! 

i 

22.1! 

; 

9.0! 

i 

i 

i 

t 

1 

! 

j 

2 

i 

i 

(32)  CROCHET/  LLOYO  J.  TOWING 

!  CO./ 

i  i 

i  i 

■ 

i 

; 

i 

i 

! 

i 

i 

< 

r 

i 

i 

« 

INC. 

;  i 

i 

j 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

CAPT.  ROLINS 

! 546634 

33 ! 3*  36! 

46.8! 

20.0! 

6.3! 

600! 

-  J 

30.0!  NONE 

•LA 

HOUMA  • 

1975 

;  i 

i  j 

46.6! 

1 

20.0! 

i 

5.0! 

« 

i 

i 

• 

2 

i 

i 

1 

2 

(32)  CROSBY  t  SONS  T0VIN6/  IN 

ic. 

i  i 

i  ; 

i 

j 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

; 

i 

i 

i 

■ 

SUSAN  CROSBY 

!5«3150 

53! 3a  35! 

52.1 ! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  • 

30.0! NONE 

SLA 

GOLDEN  • 

1978 

■  | 

55.0! 

72.0! 

5.0* 

i 

-  « 

! 

; 

MEADOW  ! 

VINTON  CROSBY 

! 624933 

33 ! 3A  36 ! 

47.1! 

20. C! 

o.O! 

800! 

-  • 

35.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1930 

i  « 

j  i 

47.1! 

i 

20.1! 

i 

5.0! 

t 

i 

{ 

i 

; 

1 

2 

i 

i 

(32)  CROSBY  BOAT  CO. 

1  i 

!  i 

i 

t 

> 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

! 

1 

2 

• 

2 

CEDONtA  CROSBY 

1538605 

6013*36! 

6C.0! 

22.0! 

6.5! 

900! 

-  • 

25.0! NONE 

SLA 

GOLDEN  • 

— 

;  i 

i  i 

40.0! 

t 

22.0! 

i 

o.O* 

; 

i 

i 

i 

1 

2 

t 

i 

MEADOW  ! 

i 

(32)  CROSBY  MARINE  SERVICES 

i  < 

»  i 

i 

i 

; 

i 

i 

t 

j 

i 

i 

« 

2 

j 

2 

j 

j 

« 

CR  103 

200J4A46! 

—  ! 

--  ! 

5.0! 

-  • 

250! 

0.5! NONE 

SLA 

NEW  • 

1971 

;  i 

100.0! 

23.  C! 

2.0! 

i 

-  * 

2 

2 

ORLEANS  ! 

CR  107 

233*4*46! 

—  • 

--  ! 

7.0! 

-  ! 

620* 

7.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

— 

i  j 

110.0! 

30.0* 

2.0! 

i 

—  ! 

• 

t 

* 

E  ST  404 

1 72 ! 4A46 ! 

110.0! 

30. C! 

6.0! 

-  • 

275! 

7.0 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1953 

i  i 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  • 

NICO  101 

1 98! 4A46 ! 

1 1 C.O ! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

550! 

7.01N0NE 

•LA 

HARVEY  ! 

1965 

i 

i  ! 

i  ! 

110.0! 

! 

30. C! 

i 

2.0! 

i 

j 

i 

-  ! 
i 

i 

j 

! 

j 

2 

i 

(01)  CROSBY  T0V90AT  CO./  INC. 

■ 

! 

t  ; 

j  j 

i 

j 

i 

t 

i 

i 

i 

» 

■ 

j 

l 

i 

• 

i 

! 

! 

C.A.  CROSBY 

•263039 

97! 3436! 

96.3! 

25.2! 

10.3! 

-  ! 

-  * 

28.0! NONE 

!MA 

NEW  ! 

1951 

! 

!  ! 

99.0! 

25 .2! 

9.3! 

! 

-  ! 

• 

! 

BEDFORD  ! 

GRANO  ISLANO 

•289669 

!  1 0 ! 3436 ! 

35.4! 

13.0! 

5.0! 

400! 

-  ! 

15. 0! NONE 

!HA 

OSTERVILLE! 

1961 

! 

! 

!  ! 

•  ! 

38.0! 

j 

13.  G! 

! 

4.5! 

j 

! 

» 

t 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  CROSPY  TUG  COR*. 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

i 

; 

i 

j 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

; 

! 

i 

! 

! 

CHER  105 

! 646316 

250S4A43! 

-  ! 

-  j 

3.oi 

-  ! 

500! 

.  i 

i 

■ 

— 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

{ 

2.0! 

! 

1 

i 

-  ; 

! 

! 

! 

i 

; 

! 

» 

(32)  CROSBY/  KURT/  INC. 

! 

i 

!  ! 

•  ! 

i 

i 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

• 

! 

j 

i 

! 

KURT  CROSBY 

ieS2«41 

IS! 3*35! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

43.0 (NONE 

!LA 

GOLOEN  ! 

1981 

! 

!  •  ! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

MEADOW  ! 

TARA  CROSBY 

•506147 

3353*36! 

49.0! 

20.3! 

3.0! 

600! 

-  ! 

25.0! NONE 

SLA 

GOLDEN  ! 

1966 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

49.0! 

j 

20.3! 

5.0! 

• 

! 

! 

-  i 

i 

! 

i 

j 

i 

MEADOW  ! 

! 

(32)  CROSBY/  PADDY/  INC. 

! 

! 

i  i 

j  ! 

i 

; 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

{ 

i 

! 

j 

; 

i 

! 

! 

LAVERNE  CROSBY 

1633854 

26!JAJ6i 

43.0! 

18.0! 

9.0* 

500! 

-  • 

24.0!NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1981 

! 

!  ! 

43.0! 

13.5! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

2 

; 

PADDY  CROSBY 

1513146 

1  51 !  3436  ! 

54.0! 

22. C! 

7.5! 

600! 

-  ! 

22.0! NONE 

SLA 

GALLIANO  ! 

1972 

i 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

40.0! 

j 

22. C! 

j 

5.0! 

< 

! 

! 

i 

2 

; 

2 

i 

i 

i 

(39)  CROSS  LINK/  INC. 

i 

i 

!  1 

i  < 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

I 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

! 

PROVIDER 

•504734 

!  36! 1 40? ! 

6 1.6! 

17.2! 

4.0! 

1003! 

-  t 

19.0JN0NE 

!  C  A 

SAN  { 

1966 

» 

!  !  ! 

65.0! 

17.2! 

3.5! 

! 

*2! 

■ 

! 

FRANCISCO  ! 

BEARCAT 

j  2*3912 

!  7  3 !  3  A  36 1 

69.0! 

23.0! 

7.5! 

1000! 

-  ! 

33.0INONE 

!CA 

SAN  ! 

1965 

i 

!  !  i 

72.0! 

24.0! 

$.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

FRANCISCO  ! 

Of TTY  L 

! 23575? 

S  43 !  JA J5! 

54.2! 

19.9! 

J.2! 

1000! 

-  ! 

35.0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1956 

i 

!  !  ! 

oC.  0! 

20.0! 

3.2! 

! 

-  ! 

i 

i 

FRANCISCO  ! 

PANTHER 

j  252263 

!  3653436! 

41.1! 

17. C! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

*  1965 

! 

!  !  ! 

45.0! 

17. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

FRANCISCO  ! 

WARRIOR 

1254291 

!  73! 3*36 ! 

65.0! 

19.5* 

7.9! 

1000! 

•  « 

33.0IN0NE 

ic* 

SAN  ! 

1947 

i 

i 

!  ! 

!  !  ! 

65.0! 

■ 

19.5! 

; 

7.9» 

! 

! 

! 

-  i 
* 

! 

! 

1 

* 

FRANCISCO  J 
i 

! 

(01)  CROSS  SOUND  FERRY  SCtVICiC/  INC. 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

» 

} 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

CAPE  HENLOPCN 

!2)1 371 

!  799*1*13! 

307.6! 

45. C! 

9.5! 

2330! 

-  • 

70.0! NONE 

1 C  T 

NEW  LONDON! 

1944 

! 

i  ! 

307.6! 

52.0! 

8.5! 

! 

oOO! 

i 

1 

! 

CARIBEAM  FERRY 

!  5  37026 

6411413! 

116.0! 

37.6! 

7.0! 

1340! 

•  * 

35. OlNONE 

!CT 

NEW  LONDON! 

1971 

■ 

!  ! 

132.0* 

37.6! 

5.9* 

! 

153* 

! 

2 

1 

JOHN  H.  WRONOWSKI 

1947544 

4511A13! 

229.7! 

60.0! 

13.5! 

3000! 

-  • 

69.0‘NONE 

id 

NEW  LONDONI 

1989 

j 

!  !  I 

240.0! 

60.0! 

13.5! 

i 

1000! 

! 

! 

! 

NEW  LONDON 

1 306076 

63! 1*13 ! 

205.0! 

42.01 

14.9* 

1920! 

307! 

57.0! NONE 

•CT 

NEW  LONDON! 

1979 

1 

!  !  ! 

211.0! 

42.  Ci 

14.9! 

! 

300! 

! 

j 

J 

NORTH  STAR 

1515290 

!  162*1413! 

157.9* 

?3.0* 

11.6! 

1500! 

-  ! 

40.0! NONE 

icT 

NEW  LONDON! 

1968 

i 

i 

!  !  ! 

!  I  ! 

1*3.0! 

i 

41.0! 

! 

11.4! 

j 

J 

31*! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(15)  CROSS-STATE  TOWING  CO./ 

! 

!  INC. 

!  ! 

!  !  ! 

i 

1 

! 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

! 

I 

CAPT.  MARK 

! 27636? 

!  42*3436 ! 

58.0! 

17. oi 

7.1! 

*00! 

-  i 

35 .0! NONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

1958 

! 

!  !  f 

53.0! 

17. C! 

7.1! 

! 

•  i 

! 

! 

VILLC  ! 

CAPT.  MARLON 

! 2*3030 

!  57! 3*36 ! 

53.0! 

*0.1! 

7.0! 

300! 

-  i 

40.0! NONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

196? 

! 

!  !  ! 

53. C! 

20. 1! 

6.0* 

! 

-  ! 

! 

« 

VILLC  I 

KIK90 

!  224455 

!  1 1 2  J  3*36! 

67.0! 

23.2! 

7.0! 

1300! 

-  ( 

34 .0! NONE 

!  FL 

JACKSON-  ! 

1925 

| 

!  !  ! 

67.0! 

23.2! 

6.0! 

i 

•  ! 

i 

! 

VILLC  ! 

MARLENE 

j  501 741 

!  23! 3* 34! 

47.0! 

15.0! 

5.0! 

61oi 

-  ! 

20.0! NONE 

I  FL 

JACKSON-  ! 

1965 

I 

!  !  ! 

47.0! 

15. C! 

4.0! 

{ 

-  ! 

i 

! 

VILLC  ! 

MISS  OCIE 

J27C632 

!  49!  3436 ! 

57.5! 

20.3! 

7.0! 

67oi 

-  ! 

36. OiNONE 

ffL 

JACKSON-  t 

1955 

! 

E  !  1 

65.0* 

20.3! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

» 

VILLC  ! 

RACHEL 

1  517377 

!  5613436! 

72.0! 

22.0! 

8.0* 

1200! 

-  ! 

34.0! NONE 

SFL 

JACKSON-  ! 

1969 

t 

!  !  ! 

72.0! 

22.0! 

7.0! 

1 

-  I 

! 

! 

VILLC  ! 

BtM  1001 

! 503214 

[  33  314*46 ! 

156.1! 

50.1! 

3. 5! 

-  j 

1205! 

1 7 .0 ! NONE 

SFL 

JACKSON-  ! 

1966 

! 

I 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

156.1! 

! 

! 

50.1! 

» 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

i 

.  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

S 

VILLC  ! 

1 

! 
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CHOP! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NU^PEP 

!  ! VTCC  5  DIMENSIONS  5  DRAFT! 

5  NET  5C0DF ! LENGTH IdCOTH*  ; 

-5REGIS-!****!  RF3.  5  SEG.JLOAD-! 

5  TCR  5  SEE !//////• /✓///•  ED  ! 

5  TON-  !?Ar,&!  OVEB-5  OVEP-i/////! 
i  NAG?  •  TV  !  ALL  ALL  SLIGHT* 

•CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  *S  '.OPERATING  1 

!  CARSO  !  FIXED  *  EQUIPMENT  STCS  9ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

HOPSE!  *»ASS-  !  (LIGHT)  !////////////////!T0 !//////////} 
POWER*  ENGERS  !  (FEET)'.  LINE-2  SEE!  LINE-2 

1 

i 

YEAR  ! 
8UILT  • 
OR  ! 

•REBUILT! 

(IS)  CROSS-STATE 

TOWING  CO. 

j 

i 

*  ! INC. 

it  ;i 

•  i  it 

;  j  ;  ; 

1 

1 

■ 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

t 

i 

(CONTINUED)  ! 

5  i  •• 

1 

1 

1 

1 

NRL  £00 

!5G2?>5 

47S54A46!  11C.0!  43. 0> 

7.0! 

-  1 

aCO! 

26.0! NONE 

! FL  JACKSON- 

1938  ! 

!  5  110.O!  43.*! 

2.0! 

1 

•  1 

1 

i 

S3 A  2C0 

•176303 

512  J4A43 !  1*0.0!  T  >.0! 

9.0! 

—  1 

1400! 

16.0! NONE 

! FL  JACKSON- 

1964  j 

i  !  1 ? 0.O!  >5.0! 

2.0! 

« 

-  1 

j 

!  VZLLE 

1 

>?N  1C57DS 

6?1 5  5  a  71 !  11R.U'  50.1! 

e.si 

.  1 

1205! 

1 7.6! NONE 

!FL  JACKSON- 

1966  ! 

!  !  119.0!  50.1! 

1.0! 

1 

—  1 

s 

80LLING6R  II 

*006*40 

5*3! 5a?1 !  1*5.0!  l5.C! 

9.0  • 

-  1 

1400! 

16.95DIESEL 

PUMP 

•FL  JACKSON- 

1958  ! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

M* s  101 

579C54S 

5*455*70!  195.1!  35.1! 

9.0! 

•  1 

1400! 

16.0! 0 IESEL 

PUMP 

! FL  JACKSON- 

1963  ! 

! 

!  !  1*5.1!  35.1! 

2.0! 

« 

•  1 

1 

1 

HM$  1C2 

!2*C74« 

59455A70!  1*5.1!  75.1! 

9.C! 

-  1 

594! 

16.C!DIESEL 

PUMP 

!FL  JACKSON- 

1963  j 

! 

•  !  1*5.1!  35.1! 

2.0! 

1 

-  1 

I 

POT  103 

•544333 

7?5!5*71 !  1  75.0!  44.0! 

12.0! 

-  1 

20*0! 

18*052  DIESEL  PUKPS 

•FL  JACKSON- 

1972  ! 

!  !  175.0!  44.0! 

5  5  !  ! 

1.5! 

1 

1 

2 

1 

1 

!  VILLE 

1 

; 

1 

(13)  croun.-'  corporation 

ti  ii 

t  ■  i  i 

1 

1 

1 

t 

; 

1 

1 

1 

ALICE 

!  $1431  & 

*2! 3AJS!  72.3J  ?>.C! 

7.0! 

1050! 

-  1 

30.O! NONE 

SKY  MAYSVILLE 

1963  j 

! 

!  !  '4.0!  26.0! 

6.5* 

1 

•  1 

1 

1 

;1ARPAPA 

5  563110 

1 61 ! 3*35 !  1C2.0!  2a. C! 

3.0! 

1300! 

-  1 

34. 0! NONE 

•KY  MAYSVILLE 

1975  ! 

! 

•  !  1A2.0{  2a. C! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

1 

df  TTY  FEA6IN 

SOI  610 

*3!JA35!  >2.3«  76.2! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

33.0! NONE 

SKY  MAYSVILLE 

1965  j 

! 

'  !  74.0!  26.0! 

8.5! 

1 

-  1 

1 

1 

CHRIS 

!  614765 

161S3A35*  102.0!  26.0! 

5.0! 

1800! 

-  1 

14.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  • 

! 

!  *  102. C!  2a.O! 

7.5! 

1 

—  1 

1 

l 

DONNA  YORK 

! 553103 

1  61  5  3*  55  !  1  32. C!  ?o.O! 

3.0! 

1500! 

-  • 

34.0! NONE 

!KY  .MAYSVILLE 

1975  ! 

! 

!  !  102.0!  ?o.C! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

1 

EDITH  TRIPP 

! 573C20 

1*1 ! 3*3*!  102.0!  26. C! 

8.0! 

1  *00* 

-  1 

34. C! NONE 

SKY  PADUCAH 

1976  j 

! 

5  !  102.0!  ?>.0! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

1 

ELEANOR 

•612010 

161 5 3A  35  5  102.0!  ?6.0! 

3.C! 

1300! 

-  j 

34.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1979  • 

! 

5  !  1^2.0*  2c. 0! 

7.5! 

1 

—  1 

1 

1 

EVA  KELLEY 

! 56201 3 

16  1  5  3*  35!  102. 0!  ?6.)5 

3.0! 

1300! 

-  2 

34 .0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

1975  ! 

! 

•  5  1)2.0!  ?6.0! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

1 

HAZEL 

•562263 

141J3A35!  1/'2.C!  2a. C» 

s.O! 

1«00! 

-  * 

34 .0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

1975  1 

! 

5  !  1)2.0!  ?o.O! 

7.5! 

1 

•  1 

1 

1 

JEAN  AKIN 

!  552*76 

161*3*35!  102.0!  75. C! 

3.0! 

1300! 

-  i 

34. 0! NONE 

SKY  MAYSVILLE 

1975  ! 

! 

•  !  102.0*  26.0! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

1 

J  INCY 

'614258 

16153*3*5  102.0*  2>.0! 

3.0! 

1300! 

-  1 

34. 0! NONE 

! KY  MAYSVILLE 

1979  « 

! 

5  5  1)2.0!  2a.O! 

7.5! 

1 

•  1 

1 

1 

K AY  TEMPLETON 

•2*3345 

165  5  3  *. 33 1  102.0!  2e.C! 

3.0! 

1a00! 

-  1 

34. 05NONE 

!KY  PADUCAH 

1964  ! 

5  5  102.0!  ?a.O! 

7.5! 

* 

—  1 

« 

* 

MARY  ALICE  'AKER 

5504479 

7953*35!  72.8!  2o.O! 

7.0! 

1050! 

-  i 

30.0 ' NONE 

SKY  MAYSVILLE 

1966  j 

!  5  74.0!  26.0! 

6.5! 

1 

-  1 

1 

! 

N*OINc  PA^fP 

52**166 

*25  3*  35  5  7:.»i  ?>.0! 

7.0! 

1050! 

30.3! NONE 

SKY  PADUCAH 

1965  j 

!  5  74.05  ?o.O! 

6.5! 

1 

1 

! 

NANCY  ST0P5IS 

5573*77 

16153*35!  102.0!  2>.C! 

3.0! 

1300! 

-  j 

J4. 0! NONE 

!KY  MAYSVILLE 

1976  i 

5 

!  5  1C2.0!  ?>.0! 

7.5! 

1 

•  1 

1 

1 

PATSY  COLEMAN 

5  2*0574 

1 61  5  3*  3*5  102.0!  2>.0! 

3.0! 

1c00! 

-  ; 

3( *3! NONE 

SKY  MAYSVILLE 

1963  ! 

5 

5  5  1C2.0!  2o.O! 

7.5! 

• 

-  • 

! 

1 

SANOY  DRAKE 

5  5743S5 

16153*35!  1*2.0!  76.0! 

a.O! 

1*00! 

-  » 

34.01HONE 

SKY  MAYSVILLE 

1976  ! 

!  !  K7.0!  26. C! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

] 

SARA  PAGE 

5504*63 

1  595  3*  35!  1*2.0!  26. C! 

J.O! 

1300! 

-  ! 

34 .0! NONE 

! KY  NAYSVILIE 

1966  J 

!  5  1)2.0!  2c. 0! 

7.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

SUE  CHAPPELL 

5563109 

16153*35!  102.0!  *6.0! 

3.0! 

1300! 

•  2 

34.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

1975  j 

'  5  P2.0!  2o.O! 

7.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

2EL0A  HUMPHREY 

•508550 

92  5  3*  35  !  72.5J  26. C! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

30.0! NONE 

!KY  Paducah 

1967  • 

5 

•  !  ?(.:!  3e* . 0 ! 

o.>! 

1 

•  1 

1 

1 

C  310 

5529S99 

62354*40!  1*5. C!  35. C! 

9.0! 

•  1 

1500! 

13.0 'NONE 

!KY  PAOUCAH 

1*70  ! 

5  5  1*5.0!  35.0! 

1.5* 

! 

-  1 

t 

» 

C  3?  A 

5529609 

62354*40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0!N0NE 

iKY  PADUCAH 

1971  ! 

!  5  1*>.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

! 

C  331 

5529611 

62354*40!  1*5.0*  J5.0! 

9.0! 

-  • 

15C0! 

1 S.OINONE 

SKY  PAOUCAH 

1971  J 

5 

5  5  195.0!  3<. C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

C  340 

5520620 

62354*40!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.31N0NE 

!<Y  PADUCAH 

1971  | 

5  5  195.0!  35. y! 

1.5! 

j 

-  1 

! 

1 

C  341 

5  52*621 

62354*405  1*5.0!  35. G! 

9.0! 

-  » 

1500! 

13.0!NONE 

•KY  PAOUCAH 

1971  ! 

5  !  1*5.0!  33. C! 

1.5! 

; 

-  » 

1 

1 

1 

C  342 

552*622 

67354AO!  1*5.0!  '5.0! 

*.0! 

-  1 

1500! 

1 3.05NONE 

■ KY  PADUCAH 

1971  i 

5  5  1*5.0!  35.G! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

1 

1 

C  34  3 

552*623 

62354*40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

U.OiNONf 

SKY  PAOUCAH 

1971  i 

5  5  W5. C!  35.0! 

1.5! 

» 

-  1 

1 

1 

C  344 

5529624 

62354*40!  1*5.0!  JS. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1971  ! 

!  !  195.0!  J5.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

C  345 

5529625 

a23!4*4)!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  2 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1971  ] 

•  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

5 

•  1 

1 

( 

C  346 

5579625 

>2354*40!  1 v 5. 3!  35. C! 

9.0! 

•  • 

1  500! 

13. oi NONE 

!KY  PADUCAH 

1971  ! 

5 

•  !  1*5. C»  35.  0! 

1.5! 

1 

*  1 

» 

! 

C  347 

•529627 

6?3! 4*40!  1*5.0!  J5.u! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0!NONE 

!KY  PADUCAH 

1*71  ! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

; 

•  2 

1 

1 

1 

C  34 j 

5529*26 

673! 4*%0!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

13.05NONE 

!<Y  PADUCAH 

1971  ! 

!  !  1*5.0!  3 5 . ) ! 

1.5! 

1 

.  1 

» 

! 

C  340 

5529629 

c?3!4*40!  195.5*  35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 3 .0! NONE 

! KY  PADUCAH 

1971  • 

J 

!  !  1*5.5!  35.0! 

1.3! 

1 

.  ; 

« 

! 

C  3S0 

5  5296  JO 

>?3 ! 4*40!  n$.0»  ?5.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1971  ! 

J 

!  !  1 *5.0!  35.0! 

1.5! 

j 

•  1 

2 

! 

1 

C  351 

5  5  29651 

>73  !4*4C!  U>.0«  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

11.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1971  i 

5 

!  !  1*5.0*  35.0! 

1.5! 

1 

-  ■ 

t 

! 

C  352 

5525632 

>2354*40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1971  • 

5 

!  !  1*5.0!  33.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

j 

! 

C  J*  J 

5520633 

62JUA43!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  » 

15C0! 

1 3 .oi NONE 

SKY  PADUCAH 

1971  ! 

5 

!  !  1*5.5!  35.0! 

1.5! 

1 

•  j 

! 

1 

C  354 

5529634 

>2 3 ! 4 A40 •  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

15C0! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1971  i 

!  !  195.5!  25.0! 

1.5! 

1 

-  » 

2 

J 

3’  5 

5525635 

>23!4A40!  195.0!  *5.0! 

9.0! 

-  j 

iscoi 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1971  J 

!  !  1 >5.0*  25.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

( 

356 

1529536 

o?3! 4 *40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PAOUCAH 

1977  i 

!  !  1*5.0!  J 5.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

357 

5529637 

>23 ! 4*40!  1*3.0!  35. G! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONC 

SKY  PADUCAH 

1977  J 

! 

•  !  1*5.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

35a 

552963ft 

>7314*40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1977  ! 

l 

!  i  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

35* 

1529639 

62354*4*!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

1 i . 0 ! NONE 

!<*  PAOUCAH 

1*77  ! 

! 

1  !  1 &5.0!  7I. 0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

360 

!S296aO 

>7354*4*!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY  PADUCAH 

197?  2 

! 

!  !  1>>.0!  35,0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

t 

161 

5529641 

623! 4*40!  1*5.0!  33. O! 

9.0! 

-  i 

1500! 

11.0! SOME 

IKY  PAOUCAH 

1977  i 

5 

!  !  195.0!  J5.G! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

362 

152964? 

623*4*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

! KY  PADUCAH 

197?  « 

1 

! 

! 

!  !  195.0!  35. 0! 

!  !  t  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

1 

1 

! 

! 

.  1 

i 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

» 

i 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


Cl 8)  CROUNSE  CORPORATION 


SVTCC!  DIMENSIONS  SDRAFT! 
NET  !CQOE ! LENGTH ! dRDTH!  » 

REGIS"!**** !  REG-  !  »EG.!LOAO-« 
TER  !  SEE!//////*/////!  ED  * 
TON-  'PAGE!  OVER-! OVER"! /////! 
NAGE  !  IV  *  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


! CAPACITY !  HI6H- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
!  PASS-  ‘(LIGHT) 
!  ENGERS  !  (FEET) 


!  V  £  S  S  E  L  ! 

CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

equipment  !tcj  base  j 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

//////////////// *TD! //////////* 


1 529643 

i 

!  623 1 4A40 

i  i 

j  i 

195. oi  35. G! 
195.0*  35.0! 

i 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

2 

2 

i 

1500! 

i 

13.0! NONE 

i 

i 

UY  PADUCAH 

j 

• 

!  1972  ! 

! 529644 

l 

!  62354A40 

195.0*  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.S! 

- 

i 

i 

1500! 

13.0! NONE 
; 

Iky  PADUCAH 

1 

i  1972  * 

i  $ 

! 529645 

i 

!  62314*40 

j  i 

195.0*  33.0! 
19S.0!  75. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

« 

i 

isooi 

13.0! HONE 

i 

!KY  PADUCAH 

i 

1  1972  ! 

j  S29646 

i 

*!  62314*40 

j  i 

195.0!  35. C! 
195-0!  35.0! 

9.0* 

1.S! 

- 

2 

i 

1500! 

13.0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 

i 

!  1972  ! 

j  529647 

j 

1  623*14*40 

i  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

t 

2 

isooi 

13 .0! NONE 
; 

UY  PADUCAH 

i 

!  1972  i 

1529648 

!  62314*40 

•  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  75.0! 

9.0! 

1.S* 

- 

2 

2 

1500! 

1 3 • 0! NONE 
i 

UY  PAOUCAH 

i 

!  1972  ! 

**544069 

!  62314*40 

195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.0! NONE 

Ur  PADUCAH 

i 

!  1972  • 

! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

*544070 

t 

!  62314*40 

i  i 

195.3!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

« 

1500* 

13.0! NONE 
i 

UY  PADUCAH 

2 

!  1972  ! 

•5*4071 

i 

!  623!4*40 

i  i 

19S. O'.  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

« 

1500* 

13.0! NONE 

i 

UY  PAOUCAH 

!  1972  ! 

1544072 

; 

.*  623*4*40 

195. C!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.S! 

- 

[ 

< 

isooi 

13.0!  NONE 

i 

UY  PADUCAH 

t 

i  1973  ! 

*544073 

i 

!  62354*40 

i  j 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0* 

1.S! 

- 

i 

i 

1500! 

13.01N0NE 

i 

UY  PAOUCAH 

i 

!  1973  1 

1544074 

!  62334A  40 

t  2 

195.0!  35.0! 
195.0!  55.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

• 

1500! 

13.0! NONE 

i 

UY  PAOUCAH 

i  1973  » 

! 544075 

i 

1  623?  4*40 

2  t 

195.0!  15.0* 
195.0!  75. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

t 

1500! 

13.0 1N0NE 
t 

UY  PAOUCAH 

l 

!  1973  I 

JS44076 

i 

!  62314*40 

i  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0* 

US! 

“ 

2 

! 

isooi 

13.0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 

l 

!  1973  *! 

! 544077 

i 

62314*40 

2  j 

195.0!  35.0! 
19$. 0!  35.0! 

9.0* 

1.5* 

- 

i 

i 

isooi 

1 3. ol NONE 

j 

!KY  PADUCAH 

1 

!  1973  ! 

*!  544078 

i 

*!  623  54*40 

i  i 

ns.O!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0' 

1  •  S! 

- 

j 

i 

1500! 

13.0! NONE 

i 

Iky  paoucah 

1973  * 

•*544079 

!  623!4*40 

i  j 

195.0!  35.0! 
ns.O!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

2 

1 500 » 

13.01NONE 

« 

UY  PADUCAH 

i 

1973  j 
■ 

! 544030 
; 

!  623*4*40 

j  t 

ns.O!  75.0* 
ns.O!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

i 

1500! 

1 3 .0! NONE 

i 

UY  PAOUCAH 

i 

! 

1973  ! 

*•  544081 

j 

1  623*4*40 

1  t 

ns.O!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

■ 

• 

1500! 

13.0!NON£ 

i 

UY  PAOUCAH 
« 

1973  *! 

*1544082 

! 

!  62  3*1  4*40 

195.0!  35. C! 
ns.O!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

isooi 

1 3 .0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 

j 

1973  j 

1544083 

! 

1  62314*40! 

!  • 

195.0!  35.0! 
ns.O!  35.0! 

9.0*  • 
1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

J 

SKY  PAOUCAH 
| 

1973  ! 

!  544084 
! 

!  62314*40! 

!  !  ! 

ns.O!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

i 

o 
o 
£  1 

1 3.01N0NE 
t 

!KY  PADUCAH 

i 

1973  i 

5544085 

! 

623! 4*40! 

i  I 

1 95.0!  35.0! 
195.0!  55.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500* 

-  » 

13.0! NONE 

j 

SKY  PAOUCAH 

l 

1973  ! 

! 544086 

j 

62314*40*! 

j  j 

NS.O!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0* 

1.5! 

- 

; 

• 

1500! 

“  ! 

13.0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 

l 

1973  ! 

!*  544CJ7 
! 

623!  4 A  40 ! 

*  ! 

195.0!  75.0! 
ns.O!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  • 

13.0! NONE 
• 

UY  PADUCAH 

2 

1973  ! 

1544088 

i 

623! 4*40! 

!  ! 

ns.O!  *5.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5*. 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0SN0NE 

! 

UY  PAOUCAH 

i 

1973  i 

•544039 

! 

62354*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
ns.O*  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500* 

-  j 

13.0! NONE 

» 

UY  PAOUCAH 

1 

1973  ! 

! 544090 

i 

o23! 4*40! 

!  ! 

ns.O!  75. C! 

1 *5.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

J 

Iky  paoucah 

1 

1973  ! 

*544091 

! 

62314*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

ns.O!  75.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

-  ! 

13 .0 ! NONE 
! 

!KY  P*DUC*H 

i 

1973  J 

! 544092 
! 

62314*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  i 

13.0! NONE 
| 

UY  PAOUCAH 

i 

1973  ! 

5544093 

! 

62  3! 4 A  40 ! 

!  ! 

ns.O!  35.0! 
ns.O!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  » 

13.0! NONE 

J 

UY  PADUCAH 
| 

1973  1 

1544094 

! 

62354*40! 

!  ! 

ns.O!  35.0* 
ns.O!  35.0! 

9.0! 

1.6* 

- 

! 

! 

1500* 

-  i 

1 3.0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 

j 

1973  ! 

1544095 

! 

62314*40! 

!  ! 

ns.O!  35.0! 
ns.O!  35. C! 

9.C! 

1.6! 

- 

2 

! 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 

2 

SKY  PADUCAH 

2 

1973  J 

1544096 

! 

623)4*40! 

t  ; 

195.0!  35.0! 
195,0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

J 

1500! 

-  j 

13. 0! NONE 
{ 

IKY  PADUCAH 

2 

1973  ! 

1544097 

» 

62314*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

i 

! 

isooi 

.  i 

1 3.0! NONE 
! 

UY  PAOUCAH 
j 

1973  I 

1544098 

! 

62314*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

* 

; 

isooi 

.  j 

13, 0! NONE 
! 

UY  PADUCAH 

2 

1973  I 

1544099 

623! 4*40* 

!  ! 

19S.0!  *5.0! 
ns.O!  35.0* 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1500! 

-  ! 

15-0! NONE 

i 

UY  PADUCAH 
| 

1973  » 

i 544100 
! 

623!4*40! 

i  « 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5* 

“ 

i 

i 

1500! 

-  ! 

13. oi NONE 
{ 

UY  PADUCAH 
; 

1973  ! 

1544101 

I 

62314*40! 

!  ! 

n$.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0* 

1.5J 

“ 

! 

2 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

UY  PAOUCAH 
! 

1973  ! 

i 

623! 4 A 40 !  105-0!  35.0! 

!  !  105.0!  35.0! 

823 ! 4A40J  1R5.0!  J5.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

623S4A40!  1R3.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

67354*40!  193.0!  35. C! 

!  !  1»5.0!  35.0! 

62J14A40!  195.0!  25. C! 
!  !  195.0!  35.0! 


6231  4*0! 
!  ! 

623 !  4AO ! 
!  ! 

623!4*40! 

I  ! 

623*4*40! 
!  ! 

623  !  4*40! 
!  ! 

62314*0! 

i  j 

623*4*40* 
!  * 

623(4*40! 
!  ! 

62354*40! 
!  ! 

623) 4A40! 
!  ! 

!  ! 


195.0!  35.0! 
1>5.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
19 5.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. 0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
!  ! 

!  ! 


13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 


1 3.0! NONE 
! 

13. 0! NONE 
! 

1 3.0JNONE 


13.01N0NE 

! 

13.0! NONE 
I 

13.0 ! NONE 

1 

13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 


M Y  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 

!KY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PAOUCAH 

! 

UY  PADUCAH 

! 

UY  PAOUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

UY  PADUCAH 
! 

1 

! 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUK3ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  ‘CODE! 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  1  PAGE! 
NAGE  *  IV  • 

DIMENSIONS  « 
LENGTH*  fjaoTHJ 
REG-  !  REG.! 
//////* /////! 
OVER-! OVCR-1 
*LL  1  ALL  ! 

DRAFT* 

LOAO-j 
ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

! CAPACITY ! 

i  i 

j  CARGO  i 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER*  SNGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LI6HT) !//////////////// !T0! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 

l 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(13)  CROUNSE 

CORPORATION 

t  j 

i  i 

i  i 

t 

i 

i 

i  i 

i  j 

■  i 

; 

| 

i 

i 

t 

(continued: 

i  * 

• 

j 

i 

i  i 

2 

C  417 

‘544117 

62314A40! 

19$. 0! 

*5.0* 

9.0! 

- 

•  1500! 

1 3 .0 !  NONE 

!KY 

PADUCAH 

1973  ! 

i  i 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

i  -  i 

i 

i 

C  418 

! 5441 1  A 

62354*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1973  ! 

i  j 

19S.O! 

35.0! 

1.5! 

•  -  ; 

» 

j 

j 

C  419 

•562549 

62314*40! 

195. )! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

i  i 

195.0! 

35-0! 

1.5! 

i  -  j 

1 

j 

C  420 

1542550 

62314A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  *! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

2 

• 

C  421 

!  562551 

623 14*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0!NONE 

!KV 

°4DUC AH 

1975  • 

i  i 

195.0! 

'5. 0! 

1.5! 

i  -  j 

• 

! 

C  422 

!  562*52 

62314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1S00! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCArt 

1975  ! 

;  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i  -  i 

i 

J 

! 

C  423 

•562553 

62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3. 0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

i  ; 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i  -  j 

i 

j 

! 

C  424 

1542554 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1975  ! 

i  < 

19$. 0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

i 

! 

C  425 

•542555 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

1 3 .0 ! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1975  ! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

• 

J 

! 

C  426 

1562556 

62 3! 44*0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1975  ! 

j  i 

195.0! 

’5.0! 

1.5! 

t  -  ! 

i 

! 

C  427 

1562557 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

!  *CY 

PADUCAH 

1975  ! 

;  i 

1«5.0! 

35. C! 

1.5! 

i  -  i 

i 

! 

C  423 

1542553 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

SKY 

PAOUCAH 

1975  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

t 

! 

C  429 

1562559 

62314A40! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PAOUCAH 

1975  ! 

i  i 

1 95.0! 

35.0! 

1.5! 

;  -  i 

i 

t 

C  430 

1562560 

62314*40! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.S« 

!  -  ! 

i 

! 

C  431 

1562561 

62314*40! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3 .0! NONE 

•  KY 

PADUCAH 

1975  ! 

*  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  • 

i 

! 

C  432 

1542562 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0!N0NE 

«KY 

PADUCAH 

1975  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ■ 

2 

! 

C  433 

1562563 

52314*40! 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

!  KY 

PADUC  *H 

1975  ! 

1  i 

195.0! 

’5.0! 

1.5! 

!  -  • 

i 

I 

C  434 

1542564 

62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1«75  ! 

i  i 

195.3! 

'5.0! 

1.5! 

i  -  I 

2 

j 

! 

C  435 

1542565 

623!4*40! 

H5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

;  -  i 

; 

! 

C  436 

1562566 

42314*40! 

175.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

*!  1500! 

13.0! NONE 

iKY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

i  i 

19J.0! 

35. :• 

1.5! 

!  -  • 

i 

! 

C  437 

1542547 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

SKY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  • 

i 

1 

C  433 

156256! 

62314*40! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3 . 0 i NONE 

!*CY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  439 

! 5*2569 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

’  5.C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  440 

!  562570 

67314A40! 

193.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

»  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

19*. 0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  441 

1542571 

1  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

« •  C ! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1973  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

!  *  ! 

! 

! 

C  442 

1562572 

1  62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.OSN0NE 

IKY 

PADUCAH 

1975  ! 

! 

1  1  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i 

C  443 

•562573 

1  42314*40! 

195. C! 

3  j  .0 ! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 1 .0 1  NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

! 

i  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

C  444 

1562574 

1  023!4*;ri 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.O1N0NE 

IKY 

PAOUCAH 

1975  ! 

! 

1  !  1 

H5.0! 

35. C! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

! 

C  445 

1562575 

1  62314*40! 

175.0! 

35.  C! 

9.C! 

- 

!  1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

W5  1 

! 

1  !  ! 

1  >5-0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  446 

•542576 

!  62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

!  !  ! 

195,0! 

33,0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

J 

C  447 

1562577 

!  62314*40! 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.01NONE 

!  KY 

PAOUCAH 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

1°5.0! 

35. C! 

1.3! 

!  -  ! 

t 

! 

C  44  A 

•56257* 

•  623!4*40! 

HS.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1500! 

13. oj  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1975  ! 

• 

!  !  ! 

19$. C! 

!J.?! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

C  449 

!  56!  MO 

!  42314*<0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1300! 

1 3.0 1 NONE 

IKY 

PADUCAH 

1975  ! 

I 

i  •  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

t 

C  450 

15**861 

!  62314*40! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

!  15C0! 

13.0! NONE 

JKY 

PADUCAH 

1975  J 

i 

!  1  1 

19*. C! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

C  451 

j  54! S3? 

!  62314*40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

!  1300! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

115.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  • 

! 

! 

C  452 

1563863 

1  62354*401 

115.0! 

35. C! 

«.0l 

- 

!  1300! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1975  ! 

1 

!  •  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

C  453 

1566*34 

1  62314*401 

H5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1975  I 

1 

!  1  1 

193.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  l 

J 

! 

C  454 

I56C.M5 

!  62314*40! 

P5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1975  J 

! 

i  j  j 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

C  455 

!  568834 

!  62314*401 

195.0! 

35. :i 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1976  ! 

! 

1  !  ! 

H5.0! 

35.0! 

1-5! 

!  -  ! 

! 

1 

C  456 

1548637 

1  6231U40* 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

•  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1976  ! 

1 

1  !  ! 

H3.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

C  457 

1563535 

!  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3. 0  !  NONE 

!  KY 

PAOUCAH 

1976  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  45a 

1568P69 

!  623 ! 4*4ol 

1>3.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13 .0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1976  ( 

! 

!  !  ! 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  4<9 

•548890 

!  62J!4»40! 

195.0! 

35.2! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1976  ! 

• 

;  ;  i 

PS. 3! 

’  $  .0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

<  460 

1 564891 

!  6231**40! 

1>5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!  KY 

PAOUCAH 

1976  ! 

• 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

C  441 

1563*92 

!  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

Iky 

PAOUCAH 

1976  ! 

! 

!  1  ! 

115.0! 

JS.C! 

1.5! 

!  -  ! 

( 

! 

C  442 

1566*93 

6M14140! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

(KY 

PAOUCAH 

1976  ! 

; 

1  !  1 

19S.0! 

33.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

t 

C  463 

i563*94 

1  62314*40! 

1*5.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1976  I 

! 

i  j  « 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  • 

t 

! 

C  464 

1543395 

!  o23!4*40i 

193. 0! 

55.01 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0JN0NE 

!KY 

PAOUCAH 

1976  J 

l 

1  !  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

t 

C  465 

•548394 

1  »7JJ4*4?| 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3 .0! NONE 

SKY 

PADUCAH 

1«76  ! 

1 

1  !  • 

H5.J! 

'  S.C  ■ 

1.5! 

I  -  i 

• 

! 

C  466 

1 563697 

6?3! 4*40! 

175. J! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3 .0 ! NONE 

JKY 

PAOUCAH 

1976  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  447 

1565393 

•  623J4U0! 

195.01 

35.0  5 

9.0! 

- 

1  1300! 

13 .0! NONE 

JKY 

PAOUCAH 

1976  ! 

1 

!  !  ! 

1*5. C! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

l 

! 

c  46a 

1543899 

1  62314*40! 

H5.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

197*  ! 

l 

!  1  1 

H5.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  449 

1577119 

!  621!4»4:i 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0 ! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

197*  ! 

! 

1  1 

1  *5.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  470 

1577120 

62114*401 

H5.0! 

*5.0! 

9.0* 

- 

!  1500! 

13.0INONE 

IKY 

PAOUCAH 

1976  ! 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

I 

! 

*5.0! 

i 

{ 

1.5! 

! 

i 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  D£$CRI PTI9N  OF  VESSELS 


ENGRS 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


SVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT  I  ICAPACITV!  HI6H-  !  !  V  E  S  S  £  L 

(  JJI  !  CODE  j LENGTH! 3 ROTH!  !  *  I  ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATING 

•! REGxS" ! **»*  J  REG.  !  REG. JLOAD- !  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

I  !!*  !  *8?;//'///*///// 1  €0  !  !////////!  POINT  !  t.INE-1  !A0!  LINE-1 

.  TON-  ‘PAGE!  OV£»-!OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////|TD! ////////// 
!  NUH3ER  !  NA5E  !  IV  J  ALL  !  ALL  !L!3HT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !€E!  LINE-2 


COAST 

GUARD 


329 

! 

! 

YEA*  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦RE9UILT! 


(18)  CROUNSE 

CORPORATION 

j 

i 

i 

!  11  11 

!  ti  |  j 

1  11  1  j 

1 

1 

{ 

!  * 

!  ! 

{  ; 

1 

i 

i 

C  471 

(CONTINUFO)  ! 

1  |  i  j  j 

1 

!  j 

j 

1577121 

!  621 !4A40!  DS.o!  15. ci 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0*!N0HE 

C  472 

! 

!  !  !  165.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1577122 

!  521 !4A40!  1)5.3!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

13.0! NONE 

t 

C  473 

! 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.51 

!  -  ; 

•577123 

!  521 ! 4 A 40  !  DS.O!  75. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

C  474 

I 

!  !  !  1«5.0!  ■'5.0! 

1.5! 

!  -  i 

2 

•577124 

!  67114A40!  1)5.3!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

15.0! NONE 
i 

C  47  S 

I 

!  !  !  1)5.0!  55.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 577125 

!  d21 ! 41)0!  1)5.3!  IS. 3! 

9.0! 

- 

*  1 SOO! 

1 3. 0 ! NONE 
j 

C  476 

! 

!  !  !  D5.3!  55.0! 

1.5! 

i  .  i 

! 577126 

!  67114*40!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

E  1500! 

13.0! NONE 

C  477 

! 

!  !  !  D5. 0!  35. C! 

1.5! 

!  -  i 

1577127 

!  67114*40!  1 55.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

C  47d 

I 

!  !  !  1)5.0!  55. 0! 

1.5! 

!  -  | 

2 

■  577123 

!  621 144  40!  DS.O!  55.0! 

9.0! 

-  ! 

!  1500! 

13.0! NONE 

i 

C  479 

I 

!  !  !  1)5.3!  35. C 

1.5! 

j 

I  -  i 

•577129 

!  62514440!  1X.3!  55.0! 

9.0! 

-  ! 

!  1500*i 

13.0 ! NONE 

t 

C  430 

! 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

! 

1  -  • 

1577130 

!  625!4440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

!  1500! 

13.0! NONE 

2 

C  4?1 

I 

!  !  !  DS.O!  35.3! 

1.5! 

I  -  j 

1577131 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  j 

!  iscoi 

1 3 . 0 ! NONE 

l 

C  432 

I 

!  !  !  1)5.0!  35. C! 

1.5! 

i 

!  -  2 

! 577132 

!  62314440!  DS.O!  35. C! 

9.0! 

!  1500! 

13.0! NONE 

i 

C  433 

i 

!  !  !  DS.O!  !S.O! 

1.S! 

; 

1  -  ! 

1577133 

!  62314443!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

i 

C  434 

I 

!  !  !  1)5.3!  35.0! 

1.5! 

i  -  i 

1577134 

!  62314440!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

!  1500! 

13.0 1  NONE 

l 

C  435 

I 

!  !  !  1)5.0!  35.3! 

1.5! 

-  i 

1577135 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0} NONE 

2 

C  496 

I 

!  !  !  DS.O!  35. C! 

1.5! 

i 

•  i 

1577136 

!  52314440!  D5.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3. 0! NONE 
! 

C  487 

| 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 5771 37 

!  52314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

! 

iscoi 

13.0! NONE 

C  418 

I 

!  !  1  DS.O!  35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

•57713S 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.01 

•  i 

1500! 

13.0! NONE 

i 

C  439 

1 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

—  t 

1577139 

!  62314440!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.01  NONE 
{ 

C  400 

I 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

!  577140 

j  67314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

13.0 ! NONE 

i 

C  495 

I 

!  !  !  DS.O!  !S.O! 

1.5! 

i 

-  j 

1577145 

!  62314443!  1)5.0!  '5.0! 

9. O' 

-  i 

1 500! 

13.0! NONE 

i 

C  496 

! 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

■ 

-  i 

1577146 

!  52514140!  1)5.0!  '5.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

13.0! NONE 

2 

C  497 

I 

!  !  !  1)5. C!  35. C! 

1.5! 

i 

•  i 

1577147 

!  42314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .0! NONE 
• 

C  498 

I 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

•577148 

!  42314440!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

.  i 

1500! 

1 3.0! NONE 

2 

C  499 

I 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

1577140 

!  62314440!  D5.0!  35. C! 

9.7! 

-  ! 

1  SCO! 

13. OlNONE 

i 

C  500 

I 

!  !  !  DS.O!  33.0! 

1.S! 

! 

-  • 

1577150 

!  62314440!  DS.O!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0} NONE 

J 

C  501 

1 

!  !  !  DS.O!  '5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577151 

!  62314440!  1)5.0!  55. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

C  502 

I 

!  1  !  DS.O!  55. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

•577152 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

J 

C  503 

I 

!  !  1  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

1  577153 

!  67314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 
! 

C  504 

! 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

.  2 

•577154 

!  62314443!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.01  NONE 

J 

C  505 

I 

!  !  1  D5. 0!  33.0! 

1.5! 

j 

-  J 

1577155 

!  673144401  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 
! 

C  506 

I 

I  1  !  DS.O!  75.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1577156 

I  67314443!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 3.0! NONE 
| 

C  507 

1 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577157 

!  62314440!  DS.O!  35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

J 

C  503 

1 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577153 

!  62314440!  DS.O!  35,01 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 
! 

C  509 

1 

!  1  1  DS.O!  35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1577159 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 
( 

C  510 

• 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.S! 

j 

-  i 

1577160 

!  62314440!  1)5.3!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

i$ooi 

13.0! NONE 
( 

C  511 

j 

!  !  !  1)5.3!  75.0! 

1.5! 

! 

-  » 

i  57M61 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

! 

15001 

13.0! NONE 
! 

C  512 

I 

!  !  !  1)5.0!  15.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

157716? 

I  62314440!  1)5.0!  55.0! 

9,0! 

-  ! 

1500! 

13,0! NONE 

I 

C  $13 

I 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577163 

!  62314440!  113.0!  33.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

2 

C  514 

I 

!  !  !  DS.O!  '5.0! 

t.S! 

! 

-  ! 

1577164 

!  62314440!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 
| 

C  515 

I 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1577165 

!  67314440!  DS.O!  33.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

2 

C  $16 

I 

t  !  t  DS.O!  33.0! 

1.5! 

! 

.  2 

I  3771 66 

!  623144401  DS.O!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

15.0IN0NE 

j 

C  517 

! 

!  !  I  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577167 

1  62314440!  1>5.«!  75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0 i NOHC 

1 

C  $13 

I 

I  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

1577168 

!  6231  4440!  DS.O!  '5.C! 

9.01 

•  i 

1500! 

1 3 . 0  j NONE 
! 

C  $19 

I 

!  !  !  115.0!  33.0! 

1.5! 

i 

.  j 

1577160 

!  62314440!  DS.O!  75.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.0! NONE 

J 

C  $20 

I 

!  !  !  DS.O!  35.0! 

1.5! 

j 

•  i 

1577170 

!  623! 6443!  1)5.0!  75, Ji 

9.0! 

*  i 

isooi 

13.01  NONE 
| 

C  $71 

! 

!  !  !  D5.3!  3  5.0! 

1.5! 

! 

.  i 

1577171 

!  623S4443!  DS.O!  75.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

13.0! NONE 

j 

C  522 

I 

!  !  !  DS.O!  75.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1577172 

1  O23S4I40!  1)5.3!  35.3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13 ,oj  NONE 
| 

C  523 

I 

!  !  !  1)5.3!  55.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577173 

!  67314440!  DS.O!  'i.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0| NONE 
! 

C  $24 

J 

!  1  DS.O!  73.0! 

1.5! 

2 

•  | 

1577174 

62314*40!  DS.O!  73.3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0INONE 

! 

C  $25 

I 

!  !  DS.O!  75.0! 

1.5! 

) 

•  j 

•577173 

1  62314*40!  DS.O!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 .OlNONE 
! 

C  526 

1 

!  !  DS.O!  75.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1577176 

62114*40!  DS.O!  33.0! 

9.0! 

1500! 

13.0!  NONE 

C  527 

1 57717V 

!  I  1)5.3!  35.0! 

62314440!  1)5.0!  75.0! 

1.5! 

9.0! 

I 

-  1 

-  ! 
1500! 

! 

13. OlNONE 
! 

C  573 

l 

!  I  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

1577178 

62314440!  DS.O!  75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OlNONE 
! 

! 

! 

1 

2 
i 

!  1  DS.O!  35.0! 

!  !  I  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!KY  PADUCAH 

j 

*!KY  PADUCAH 

i 

!KY  PADUCAH 

i 

!kY  PADUCAH 

i 

!KY  PADUCAH 

i 

!KY  PADUCAH 
ixY  PAOUCAH 

I 

2KY  PADUCAH 

l 

!KY  PADUCAH 

i 

Iky  PADUCAH 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

*KY  PAOUCAH 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

SKY  PADUCAH 

i 

IKY  PADUCAH 
| 

Iky  paducah 

i 

IKY  PAOUCAH 

i 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
J 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
! 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
J 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
IKY  PAOUCAH 

l 

i*Y  PAOUCAH 

i 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
J 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 

i 

UY  PAOUCAH 
I 

Iky  paducah 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PADUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 

IKY  PAOUCAH 
I 
I 
I 


I  1 

J  t 

I  i 

i  1976  | 

I  ! 

I  1976  I 

J  i 

I  1976  *! 

|  j 

!  1976  i 

I  I 

I  1976  ! 

I  I 

I  1976  I 

j  ; 

I  1976  I 

I  I 

I  1976  I 

I  I 

I  1976  I 

I  I 

I  1976  I 

I  I 

I  1976  ! 

I  I 

I  1976  I 

I  ! 

I  1976  j 

I  I 

I  1976  I 

|  t 

I  1976  I 

]  j 

I  1976  i 

i  i 

I  1976  I 

I  I 

I  1976  I 

i  2 

!  1976  I 

I  I 

I  1977  I 

!  I 

I  1977  I 

j  i 

I  1977  i 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  | 

I  I 

I  1977  I 
!  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  t 

I  1077  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

!  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

!  1 

I  1977  | 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

!  I 

1  1977  I 

]  i 

I  1977  i 

I  I 

I  1977  ! 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

i  l 

I  1977  I 

{  i 

I  1977  i 

I  I 

I  1977  I 

I  I 

I  1977  I 

I  ! 

1  1977  I 

2  i 

I  1977  i 

I  I 

!  1977  I 

I  I 

I  ! 

I  I 
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OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

(18)  CROUNSE  CORPORATION 


ENGR 

CIST 


VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

l 

CCDE*L£NGTH‘3R0TH«  ! 

i  i 

est  ! 

CARGO  HANOLING 

IS  ‘OPERATING  ! 

i 

•*•*!  REG.  !  RcG.lLOAD-! 

!  CARGO  1 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

JT  C !  BASE  ! 

YEAR  1 

SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

PAoG!  OVsR-!OVE«-*/////* 

HOPSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR  ! 

IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 

POWER!  EN5ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEES  LINE-2  ^REBUILT! 

•  »iii  i  i 


(CONTINUED) 


C 

529 

! 582730 

i 

•  O2314A40! 

i  •  i 

195.0! 
1 >5.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 

2 

1 

» 

1977 

C 

530 

j  532731 
{ 

1  62314440! 

i  <  i 

195.0! 

175.0! 

■p.oi 

35.0! 

4.0! 

1.5! 

- 

• 

« 

1 500! 

13.0! NONE 

1 

*KV  PADUCAH 

1 

< 

2 

1977 

c 

531 

! 5*2732 

i 

•  923l4A40i 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

’S.G! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

2 

•KY  PADUCAH 

1 

1 

2 

1977 

c 

532 

1$?27J3 

f 

1  6?ji4*oi 
1  !  1 

195.0! 
195. 0» 

35. C! 
3S.G! 

9.0! 

1.5! 

- 

; 

1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 
l 

2 

1 

1977 

c 

533 

1  582734 

i 

1  6231444'}! 

t  •  j 

195.0! 

195.0! 

isles 

35.0* 

9.0! 

1.5! 

“ 

t 

; 

1 503 ! 

P  .0 1  NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1 

« 

1977 

c 

534 

j  532735 

i 

1  62314A4C! 

i  i  i 

195.9! 

195.0! 

3$. C! 
35.0! 

9.3! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1500! 

P .0 ! NONE 

1 

•KY  PADUCAH 

1 

* 

1 

1977 

c 

535 

1582738 

j 

1  o23!4A4C! 

1  1  1 

195.0! 

1«5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

< 

1 

1500! 

u.oInone 

1 

•KY  PADUCAH 

1 

2 

2 

1977 

c 

536 

1 532737 

i 

j  6?3!4*ol 

i  •  ! 

19$. C! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

13.0! NONE 

1 

SKY  PADUCAH 

1 

* 

1 

1977 

c 

537 

’•$  $2738 

i 

1  o23!4a40! 

i  i  i 

175.0! 

195.0! 

35.C! 

3S.C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1500! 

13.0!  NONE 

1 

•KY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1977 

c 

53S 

15*2739 

i 

1  6?3i4*4oi 

i  2  ! 

195. C! 
195.0! 

35. C! 
15.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

■ 

1500! 

13.0'NONE 

1 

! KY  PADUCAH 
; 

j 

t 

1977 

c 

539 

i 552740 

i 

62  3! 4*40! 

i  !  i 

195.0! 

1 75. 0! 

35.  C! 

rs.es 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

1 

1500! 

13.0!N0NE 

1 

SKY  PADUCAH 

l 

1 

1 

1977 

c 

540 

1582741 

62334*40! 

i  2  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

150ol 

13.0 1  NONE 

1 

SKY  PADUCAH 

1 

1 

2 

1977 

c 

541 

1 552742 

i 

1  62  3l 444?* 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

{ 

1 

1500! 

13. oi NONE 

1 

•KY  PADUCAH 

1 

j 

1 

1977 

c 

542 

i 582743 

1  62314*40! 

1  !  1 

195.01 

175.0! 

15. 0! 
15.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

j 

1 

1500! 

13.0'NONE 

2 

SKY  PADUCAH 

i 

2 

! 

1977 

c 

543 

!S?2744 

i 

6231444T! 

1  2  1 

195.0! 

1*5.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

13.0! NONE 

1 

SKY  PADUCAH 
« 

« 

2 

1977 

c 

544 

1 5 1 2745 

i 

623! 4a ,9! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
25.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1977 

c 

545 

!5 *2748 
! 

1  «23!4A«d! 

1  1 

195.0! 

175.0! 

:>.C! 
35.  C! 

9.u! 

1.5! 

- 

1 

1 

1 500! 

13.0! NONE 

1 

!KY  Paducah' 

1 

1 

1 

1977 

c 

546 

1582747 

i 

62314440! 

2  1 

195,0! 

195.0! 

33. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

1 

1 500! 

13.0‘NONE 

1 

•KY  PADUCAH 

t 

1 

1 

1977 

c 

547 

1 552748 

j 

623*444?! 

1  1  ! 

175.0! 

193.9! 

M.O! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

p.oInone 

1 

•KY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1977 

c 

548 

1 5*274® 

! 

o23 ! 4  *40! 

1  1 

175.0! 

195.0! 

35.0! 
55. C! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

2 

1  SCO  s 

p.oInone 

j 

!KY  PADUCAH 
« 

2 

2 

1977 

c 

549 

! 5*2730 

i 

62314440! 

1  ; 

175.0! 
19$. 9! 

35. C! 
t6.C! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

P.oInone 

1 

SKY  PAOUCAH 
! 

1 

2 

1977 

c 

550 

■5*2751 

j 

623*144^01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

13.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

13.0‘NONE 

1 

SKY  PAOUCAH 

1 

! 

! 

1977 

c 

551 

1582752 

i 

62314440! 

1  1 

195.0! 

145.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

“  ! 

P.oInone 

! 

! KY  PAOUCAH 

1 

! 

j 

1977 

c 

552 

■5*2753 

i 

82314440! 

1  1 

14>.0! 

175.0! 

35. C! 
35.0! 

7.0! 

1.5! 

“ 

i 

1 

1500! 

-  ■ 

P.OINONE 

1 

SKY  PAOUCAH 

1 

1 

2 

1977 

c 

553 

I  532754 

i 

02514443! 
j  1 

145.0! 

195.0! 

*8.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

; 

1 500! 

.  « 

P.oInone 

• 

!KY  PADUCAH 
! 

i 

! 

1977 

c 

554 

!5*2’55 

i 

623 ! 4*40 « 
t  1 

175.0! 

145.3* 

35.0! 

’5.0! 

7.3! 

1.5! 

- 

! 

t 

1500! 

-  1 

P.OINONE 

1 

•KY  PAOUCAH 

1 

! 

J 

1977 

c 

555 

S  552756 
! 

6?  3! 4*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

4.0! 

1.5! 

- 

1 

• 

1500! 

-  ! 

P.oInone 

» 

SKY  PADUCAH 

J 

! 

1977 

c 

558 

•582757 

j 

o23!4A40! 

1  1 

17  3.0! 
193.0! 

33.0! 

13.0! 

«.3! 

1.5! 

“ 

; 

1 

uooi 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

Iky  paoucah 

1 

! 

( 

1977 

c 

557 

i 53275! 

i 

673! 4440! 

!  • 

145,0! 

1 75. 0! 

35. ol 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

.  | 

13.0! NONE 
; 

UY  PADUCAH 
! 

! 

! 

1977 

c 

558 

1 53846$ 

! 

32314440! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

38. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

isooi 

-  « 

13.0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 

1 

I 

! 

1978 

c 

559 

! 5?3A89 
! 

32314140! 

1  ! 

17  5.3! 
143.0! 

35.0! 
35. C! 

4.0! 

1.5! 

- 

■ 

isooi 
.  « 

p.oInone 

1 

Iky  paoucah 

! 

2 

1978 

c 

560 

1583470 

i 

623*4**?! 

1  • 

1>5.0! 
19$. -7! 

35.0! 

'5.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

j 

1 

isooi 
-  2 

P.oInone 

j 

•KY  PAOUCAH 

1 

1 

! 

1978 

c 

$61 

! 588471 

i 

8755*440! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

i 

• 

1500! 

*  j 

p.oInone 

1 

!KY  PADUCAH 

1 

! 

{ 

1978 

c 

$62 

•5*3472 

! 

323144,0*! 

1  j 

173.0! 

175.3! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

-  1 

p.oInone 

• 

!KY  PADUCAH 

1 

2 

! 

1975 

c 

563 

•533473 

i 

R?3!4A4o! 

!  1 

1>5.0! 

PS.O! 

35. 0! 
15. 0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

i 

isooi 
-  ! 

P.C!NONE 

j 

!KY  PAOUCAH 
j 

j 

i 

1978 

c 

564 

•533474 

i 

52314440! 

•  1 

1>5.0! 

P5.0! 

35.0! 

3>.0! 

4.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

POO! 

-  t 

P.oInone 

! 

! K Y  PADUCAH 
l 

! 

! 

1978 

c 

565 

1535475 

i 

82314*401 

1  • 

P  3.0! 
195.3! 

’5.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

i 

! 

pool 

•  1 

13.0! NONE 

t 

!Kf  PADUCAH 

1 

1 

! 

1978 

c 

566 

i58**76 

i 

3231***0! 

1  * 

P5.3! 

195.3! 

15. 0! 
35.0! 

9.G! 

1.S! 

- 

1 

1 

POO! 

-  1 

P.oInone 

; 

IKY  PADUCAH 

1 

! 

! 

1478 

c 

587 

i 3  88477 

i 

82314*40! 

1  ! 

P5.3! 

PS.O! 

35.  C! 
53.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

iscoi 

-  1 

P .0 ! NONE 
! 

SKY  PAOUCAH 
! 

! 

! 

1975 

c 

568 

1 5*3473 

i 

82314*40! 

1  1 

195.3! 

PS.O! 

35.  C! 
35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

i 

1 

pooi 
-  ! 

P.OINONE 

! 

SKY  PAOUCAH 

1 

2 

1978 

c 

589 

! 588479 
! 

523!**o01 

1  1 

195. C! 
PS.O! 

’».C! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

J 

1 

POO! 

P.OINONE 

! 

SKY  PADUCAH 

i 

! 

1978 

c 

57C 

15*3460 

! 

82314*40! 

*  1 

145.3! 

PS.O! 

35. 0! 
’>.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

j 

1 

poo! 

13.0! NONE 
! 

•KY  PAOUCAH 
l 

! 

! 

1978 

c 

571 

•583461 

i 

*231**401 
j  j 

PS.O! 

PS.O! 

35. C! 

3  >.0! 

4.0! 

1.5! 

1 

i 

POO! 

13.0! NONE 
• 

SKY  PADUCAH 
! 

1 

! 

1978 

c 

572 

1 583432 

i 

A  2  3 1 4 » 40 1 
!  1 

1 9  5.0! 
PS.O! 

35. C! 
’$.C! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

pooi 

13 .0 ! NONE 
» 

SKY  PADUCAH 

1 

! 

1 

197A 

c 

57  3 

15*9463 

1 

o?3!4*40* 

!  1 

175.0! 
t  >5.0! 

’S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1  SCO! 

P.OINONE 

1 

SKY  PADUCAH 
! 

i 

! 

1478 

c 

574 

•5*3464 

; 

•>?3!4*Ol 
!  • 

PS.O! 

195.0! 

*5.0! 
25. C! 

7.0! 

1.5! 

- 

« 

1 

15*0  i 

P.OINONE 

! 

•KY  PADUCAH 
! 

! 

! 

1978 

c 

575 

15  *6485 
! 

62314*40! 

•  1 

P5.0! 
14 J.O! 

35. C! 
35. 0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

i 

pool 

P.OINONE 

1 

!ky  paoucah 
! 

! 

! 

1978 

c 

57ft 

8588486 

1 

62314*491 
;  1 

19$. C! 
PS.O! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

i 

1 

poo! 

p.oInone 

! 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

! 

1978 

c 

577 

1588467 
!  ' 

62J!4a;0! 

1  ! 

1 95.3! 
P5.C! 

35.0! 
35.  C! 

7.0! 

1.5! 

” 

2 

1 

POO! 

P.OINONE 

!KY  paoucah 

1 

j 

J 

1978 

c 

576 

•538483 

1 

62314*40! 

!  ! 

PS.O! 
PS. 3! 

35.0! 

25.0! 

4.0! 

1.5! 

- 

* 

1 

0 

0 

•A  1 

P.oInone 

; 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

! 

1978 

c 

579 

1536459 

i 

623 14*40 • 

!  ! 

195.)! 

PS.O! 

35. C! 
35.0! 

4.0! 

1.5! 

- 

2 

i 

1500! 

p.oInone 

i 

!KY  PADUCAH 

2 

i 

! 

1978 

c 

580 

1533493 
!  • 

62314*40! 

!  ! 

1 95. C! 
145.0! 

35.  C! 
35.0! 

4.0* 

1.5! 

- 

1 

« 

pool 

P.OINONE 

2 

IKY  PAOUCAH 
! 

I 

1 

1978 

c 

581 

1538491  ! 

! 

62314*40! 

1  2 

PS.O! 

P5.0! 

’5.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

« 

pool 

13.0'NONE 

! 

! KY  PAOUCAH 

I 

« 

! 

1978 

c 

582 

1583492  ■ 

■  i 

i  i 

l  i 

»?3I4*4?! 

1  ! 

1  1 

!  i 

PS.O! 

PS.O! 

; 

1 

’5.0! 

35.0! 

! 

1 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

i 

1 

2 

i 

POO! 

j 

* 

P.O!  NONE 

1 

< 

i 

!KY  PAOUCAH 
! 

! 

2 

• 

1 

i 

1978 
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EN6RJ 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
•  NUMBER 

1  1VTCC! 

•  NET  ! CODE  1 
IRcGIS-!****' 

1  TER  1  SEE! 

1  TON-  ! P il = • 
!  N4SE  •  IV  • 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! 3°DTK! 

REG.  1  PEG. ! 
//////! /////! 
0VEP-10VEP-! 
ALL  !  ALL  1 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 

EO  • 
/////• 
LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY! 

i 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  1 
EN6ERS  1 

HIGH-  1  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  1  EQUIPMENT  !TC 

POINT  1  LINE-1  1 AO 

(LIGHT) •//////////////// 1TO 
(FEET)!  LINE-2  !£E 

E  S  S  £  L  1  1 

OPERATING  !  * 

BASE  1  YEAR  1 
LINF-1  J  BUILT  ! 
//////////!  OR  1 

LINE-2  !*REBUILT! 

(18)  CROUMSE 

CORPORATION 

i 

l 

• 

i  ii 

•  i  i 

|  j  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

« 

1 

(CONTINUED) ! 

i  i  i 

« 

■ 

i 

C  583 

1533493 

1  62314*40! 

195. C! 

75. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.91  NONE 

iky 

PADUCAH 

1978 

t 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

1 

1 

C  584 

*  538494 

!  62314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1978 

1 

195. C! 

35-0! 

1.5! 

-  * 

i 

« 

1 

C  585 

1538495 

1  62314*40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 J.OINONE 

IKY 

PADUCAH 

1978 

t 

*  ii 

1«5.0! 

35. C! 

1.5! 

•  i 

1 

i 

1 

C  586 

15*8496 

1  62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1300! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1978 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  j 

J 

i 

1 

C  567 

•538497 

1  62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0!  NONE 

•KY 

PADUCAH 

1973 

1 

■  i  i 

:95.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  * 

i 

i 

1 

C  586 

1526498 

•  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1S00! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

—  i 

i 

i 

1 

C  589 

! 5*8499 

1  52314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1978 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

1 

C  590 

•523500 

!  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3.0 1  NONE 

!KY 

PADUCAH 

1978 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  G! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

1 

C  591 

*533501 

!  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1978 

1 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

i 

i 

1 

C  592 

15*2502 

!  62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0' 

- 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

i 

t 

C  593 

1 533503 

!  62314*40! 

1  <95.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1978 

1 

;  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

1 

C  594 

1533504 

•  623*4*40! 

1«5.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1973 

1 

*  •  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

1 

w  595 

! 5*3505 

!  62354*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

1  KY 

PAOUCAH 

1978 

« 

i  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

1 

C  596 

1588506 

!  62314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

■KY 

PAOUCAH 

1978 

1 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

« 

1 

C  597 

•589507 

!  82354A40! 

195.0! 

95.0! 

9.0! 

- 

1500! 

IJ.OiNONE 

!KY 

PADUCAH 

1978 

l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

■ 

i 

1 

C  593 

•599635 

•  622! 4A4C ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.01NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

l 

i  «  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

> 

t 

1 

C  599 

•599636 

!  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  « 

t 

i 

1 

C  600 

1599637 

1  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

15001 

13. 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

f 

!  ;  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

• 

C  601 

1599639 

1  62214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

t 

i 

• 

C  602 

1599639 

1  62214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1979 

1 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

■ 

1 

C  603 

1599640 

1  622! 4A40  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

• 

1  !  ! 

195.0' 

35.  C! 

1.51 

i 

i 

1 

C  604 

1599641 

1  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

1 

!  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

i 

1 

C  605 

1599642 

•  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 3 . 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

J 

i 

! 

C  60o 

1599643 

1  62214*40! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1979 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

• 

■ 

1 

C  607 

1599644 

1  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1«79 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ; 

t 

i 

1 

C  608 

1599645 

•  62214*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1500! 

13.0! NONE 

■KY 

PADUCAH 

1979 

! 

1»5.0! 

75.0! 

1.5! 

1 

-  1 

i 

l 

! 

C  609 

•599646 

5  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1  SOO! 

13.0  1  NONE 

!  KY 

PAOUCAH 

1979 

! 

!  !  ! 

1 ?5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1 

1 

C  610 

1599647 

1  62214*40! 

195.0' 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

! 

1 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

• 

1 

! 

C  611 

•599643 

!  02214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

1 

C  612 

1599849 

1  62214*40! 

195.0! 

T  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

!ky 

PADUCAH 

1979 

1 

• 

i  i  i 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

-  j 

i 

i 

! 

C  613 

1599650 

1  62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1979 

• 

• 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

i 

i 

1 

C  oH 

1599651 

•  82214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 3 .0! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1979 

1 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

1 

C  615 

1599652 

1  62214*40! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

-  l 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

1 

C  616 

•599653 

!*  82214A40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1979 

1 

i 

;  i 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

t 

! 

C  617 

•599654 

82214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

isooi 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

! 

! 

i  i 

195.0! 

*8.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

1 

C  613 

•599655 

62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

i  i 

195.0! 

75.0' 

1.5! 

-  • 

i 

l 

1 

C  619 

1599656 

62214*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

1 

! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

i 

i 

C  620 

1599657 

62214*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1500! 

1 5.0 1  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

t 

i  i 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

-  • 

i 

2 

* 

C  621 

•599658 

62214*40! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

P*OUCAH 

1979 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

• 

! 

! 

C  62 2 

!  59 9659 

622! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.0!  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

l 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

C  623 

1599660 

62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

13.0 !  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

* 

1 

C  624 

1599661 

6?2 ! 4*40! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1  J.OiNONE 

•KY 

PADUCAH 

1979 

! 

!  ! 

195.0' 

35. C! 

1.5! 

-  | 

1 

1 

C  625 

1599662 

o22 1 4**0! 

H5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

i  KY 

PADUCAH 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

C  626 

1599663 

62214*40! 

19$. 0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

13. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1  1 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  • 

i 

1 

C  627 

1599664 

62214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.01N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1980 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

1 

l 

! 

C  623 

1599665 

62214**0! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

i 

« 

! 

C  629 

1599686 

62214*40! 

1J5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1980 

! 

i  ; 

195.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

C  630 

•599230 

56114A40! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

2 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  i 

j 

i 

1 

C  631 

•599231 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1  SCO! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  j 

• 

j 

1 

! 

C  632 

1599232 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

17.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

1 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

1 

C  633 

1599233 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13 .0! NONE 

•KY 

PAOUCAH 

1979 

1 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

j 

1 

J 

C  634 

1599234 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH  ! 

1979 

!  ! 

ns.oi 

35.0! 

1.5! 

•  i 

« 

1 

C  635 

1599235 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

•KY 

PADUCAH 

1979 

t  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

•  i 

i 

i 

C  636 

•5'*9?36 

56114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 3 .0  !  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1979 

i 

! 

1  1 

i  ; 

•  ! 

195.0! 

t 

! 

35.0! 

1.5! 

| 

i 

! 

i 

! 

-  ! 
i 

• 

* 

i 

i 

2 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

332  TA2L€  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGP! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUM5E R 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NU1?£P 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1 D*AFT| 

!  NET  !  CODE!  LENGTH*.  ?stO'H*  * 

■!Rs5I'“l**«*!  3fs.  !  *tS.!LOAO-« 

!  TER  1  SEE!//////'/////!  £D  « 

•  TON-  'PA^t!  OVE9“!OV£P- !/////• 

!  NAG:  •  IV  1  ALL  *  ALL  1 LIGHT! 

•CAPACITY! 
1  1 

!  CARGO  ! 

! ////////! 
HORSE*  ®ASS“  • 
POWER!  EN6EPS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  *  ! 

EST  !  CARSO  HANDLING  IS  I0PERAT1MC  I  1 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  •  TEA*  ! 
POINT  •  LINE-1  ! 40!  LINE-1  »  BUILT  ! 
(LIGHT) !//////////////// |TD !//////////*  0*  ! 
(FEET)!  LINE-2  ICE*  LINE-2  !**EBUILT! 

<131  C30UHSS  COSPOB1TIOH 

i 

i 

i 

!  it  •  ! 

1  1  1  i; 

!  !  1  i  i 

1 

t 

1 

1 

; 

1 

2 

1 

! 

1 

1 

2 

(CONTINUED) ! 

2  ii  •* 

i 

1 

1 

c  63? 

1599237 

1  56114*40!  105-0!  35. C! 

9.C! 

- 

1 

1500! 

13.0JNONE 

IKY  PADUCAH 

1979  I 

1  1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  j 

1 

1 

1 

C  633 

1599238 

!  5611**0!  195.0!  35-C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PAOUCArt 

1979  ! 

!  1  1  195.0!  35-0! 

1-5! 

i 

.  1 

1 

• 

C  535 

1599239 

!  56114443!  195.3!  35.31 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1979  1 

1  •  1  155.0!  35. C! 

1-5* 

2 

—  1 

1 

1 

• 

C  640 

1599240 

!  56114A40!  19>.3!  *5.0! 

4.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1979  * 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

.  1 

1 

1 

C  641 

1 599241 

1  56114AO!  195.0!  J5.0! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

13.0 INONc 

•KY  PAOUCAH 

I 

1979  J 

1  1  !  195.0!  75.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  642 

159924? 

■  56114*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3. J! NONE 

•KY  PADUCAH 

1979  i 

1  !  1  1->5. C!  75.0! 

1-5! 

« 

—  1 

1 

1 

C  643 

1599243 

1  54114A40!  195. c«  *5.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1979  ! 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.5* 

1 

—  1 

1 

l 

C  o44 

1594244 

1  561!4A4C!  1®5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1979  • 

•  1  1  19 >.3!  75.O! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  645 

1599245 

•  56114A40!  195. Cl  33.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1979  * 

1  !  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

* 

—  1 

1 

l 

C  o46 

•549246 

•  5S114A40!  195.0!  7 6.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1979  I 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  647 

1549247 

•  56114A40!  145.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1 

15C0! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1979  j 

1  !  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

l 

C  643 

159424? 

1  56114AO!  145.0!  75.0! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1979  ! 

!  !  !  195.0!  75.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

C  645 

1599249 

1  541*444*)!  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

2 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  • 

1  1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  « 

1 

1 

C  o5G 

!S99?SQ 

!  56114A40!  195.0!  75. C! 

9.0* 

- 

1 

15C0! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  I 

1  1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

t 

—  • 

t 

1 

C  651 

1599251 

•  561 ! 4440!  195.0*  75. C! 

9.  C 

- 

15C0! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  • 

1  1  1  1«5. fii  3 5.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  o52 

1539252 

!  561 ! 4440!  195.0!  35.0! 

9.0  • 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1979  1 

!  !  !  19S.0!  35. C! 

1.5! 

1 

—  • 

1 

1 

C  653 

•549253 

!  S61I4AO!  19s.  0!  35. C! 

9.0! 

- 

< 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1979  | 

!  !  !  175.0!  33. C! 

1.5* 

1 

—  1 

1 

1 

C  654 

1599754 

!  541*4440*  195.O!  ts.2! 

4.C! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

i 

1979  • 

i  !  !  1?5.0!  *5.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  655 

•549255 

!  561S4A40!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  I 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

« 

C  656 

!  5*99256 

•  561  14440*  1 0 5 .0!  35.0! 

9.C! 

- 

2 

1500! 

1 3.01N0NE 

IKY  PAOUCAH 

1979  ! 

!  !  !  195.0!  0:.7« 

1.5! 

1 

•  1 

1 

1 

C  457 

1595257 

«  $6114*0!  1 4 5.0*  35.*;: 

9.C* 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979  j 

!  !  !  195.C  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

C  658 

15992S3 

!  56114A43*  195.0*  3  5.0! 

9.0! 

- 

1 

1509! 

13. 0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1979  "• 

!  !  !  145.0!  *5.0! 

1.6! 

1 

.  1 

1 

1 

C  6*9 

S 599259 

!  561*4440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1979  j 

!  !  !  195.0!  3>.C! 

1.5! 

2 

-  1 

1 

• 

C  660 

•644179 

!  749*4440!  195.0!  35  0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

I 

1982  | 

!  •  !  195.0!  35. C! 

1.S* 

1 

—  1 

1 

C  661 

*044100 

•  749*4440*  195.0*  35 .C ! 

7.0! 

- 

2 

1500! 

13.9! NONE 

•KY  PADUCAH 

! 

1982  I 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

2 

—  * 

■ 

1 

C  662 

1644131 

•  749*4440*  135.0!  35.0! 

9.0! 

- 

« 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

• 

1982  ! 

!  !  !  1° 5.0!  35. C! 

1.5! 

j 

-  j 

• 

1 

C  663 

1644132 

!  7*9*4440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0!N0NE 

! KY  PADUCAH 

! 

1982  j 

!  !  !  1 >5.0!  35. C* 

1.5! 

1 

—  * 

! 

« 

C  66* 

'044103 

!  749*4440!  195.0!  35. C! 

9.  C! 

- 

i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1982  * 

!  !  !  193.0!  3S.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

1 

I 

C  665 

1644134 

!  749*4440!  195.0!  ^ 5 . C ! 

9.0! 

- 

1 

1S00! 

13.9! NONE 

!KY  PADUCAH 

1982  l 

!  !  !  195.0!  '5.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

l 

C  666 

1644135 

•  749*4440!  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1982  I 

!  !  !  1?5.0!  *5.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

• 

C  647 

1644136 

•  74914440!  1«5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3  *0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1982  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5* 

2 

-  1 

1 

l 

C  66? 

1644137 

!  749*4*40!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1982  • 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  667 

•644138 

749* 4440!  1  95.0*  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1982  ! 

!  !  1«5.0!  35.0! 

1.5! 

• 

-  t 

! 

1 

C  670 

'044130 

749 * 4 a 40!  195.0!  33.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

i KY  PADUCAH 

1982  ! 

!  !  195.0*  35.0! 

1.5! 

1 

-  ; 

1 

| 

C  6?1 

1O44190 

749*4440!  195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1982  ! 

!  !  196.3!  35.0! 

1.5* 

2 

-  1 

1 

1 

C  672 

•644191 

7 49 ! 4 A40 *  195. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

!  KY  PAOUCAH 

1982  ! 

•  !  195.0!  *5.3! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

l 

C  673 

•644192 

749*4440!  1«5. C!  35. C! 

9.0* 

- 

< 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1932  ! 

!  !  1»5.0!  75.0! 

1.5! 

1 

-  j 

1 

| 

C  674 

•  644193 

749! 4A*0!  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

1 3.01N0NE 

•KY  PADUCAH 

1982  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

; 

-  1 

1 

C  475 

| o44 1 94 

749*4440!  195.0!  *5.C! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1982  I 

!  !  19S.0!  35. C! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  676 

•644195 

749*4440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 J.05N0NE 

SKY  PADUCAH 

1982  1 

'  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

1 

1 

C  677 

1644194 

749*4440!  195.0!  75.0! 

4.  C* 

- 

t 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1982  I 

!  !  :«S.O!  35.0! 

1.5! 

j 

-  ; 

1 

1 

C  673 

'044197 

749 ! 4> 40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

15C0! 

13.0‘NONE 

SKY  PADUCAH 

1932  ! 

!  •  195.0!  '5.C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

C  679 

1644198 

7*9*4440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1530! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1982  ! 

!  !  1>5.0!  *5.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  6*0 

! 0*6069 

6J0!*A40!  195.0!  25. C! 

9.C! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PAOUCAH 

1982  I 

i  !  1 >5-0!  '5. "I 

1.5* 

1 

-  1 

1 

* 

C  681 

•646370 

e*0!*440»  19$.C*  *5.C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13,0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1982  *! 

!  !  195.0!  75.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1 

C  632 

•646371 

6 JO! * 4*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 SOO! 

13.0SN0NE 

SKY  PAOUCAH 

1982  j 

•  !  195.0!  35.0! 

1.5* 

1 

—  1 

1 

1 

C  6'3 

•6*6872 

630'*AO!  155.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1  SCO! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1982  j 

•  !  145.0!  75.0! 

1.5! 

1 

-  ; 

1 

1 

C  634 

•640073 

6*0!*A*0*  145.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0*  NONE 

! KY  PAOUCAH 

1932  ! 

!  !  195.0!  '5.0! 

1.5! 

1 

“  ! 

• 

1 

C  685 

1646074 

e30!*4*0!  1«5. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0'NONE 

!KY  PADUCAH 

1982  ! 

1 

•  •  195.0!  35. Ci 

1.5! 

j 

-  j 

1 

C  636 

1646875 

630**4*0!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PADUCAH 

1982  1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

t 

-  » 

1 

C  637 

•646076 

630! **40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1982  I 

1 

•  •  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

—  ; 

! 

C  633 

1646377 

630! *440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0'NONE 

IKY  PADUCAH 

1982  ! 

!  !  1«S.C!  35.0* 

1.5! 

2 

-  1 

t 

C  639 

1646873 

6301*440!  195. C!  35. C! 

9.0* 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1982  i 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

—  j 

t 

C  490 

1646879 

o30!**40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1982  * 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 
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ENGPI 

OISTI  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  0  *R  !  GUARD 

1  NUMOER 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !C9D?!LSNGTH!E|RDTH!  ! 

■!RESIS-!«.»»!  REG.  !  REG.! LOAD"! 

!  TER  !  SEE ! //////< /////!  ED  ! 

!  TON-  (PAGE!  OVER"! OVER-! /////! 

!  NAG?  !  IV  I  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

i 

! 

! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

j 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
EN6ERS  I 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  I OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// 1TD! ////////// 
( FEET)  I  LIKE-2  IEE!  LIHE-2 

t  * 

!  i 

!  YEAR  ! 

I  8UILT  • 

!  OR  ! 

!*RE6UILT! 

(18)  CROUNSE 

CORPOKATiOh  ! 

(CONTINUED) ! 

•  |1  11! 

!  *  »  j  i  j 

1  •  1  l  J  i 

1  11  •!» 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

i 

!  ! 

!  1 

1  ! 

C  691 

! 646330 

i 

1  63014A40!  195.0!  33.0!  9.0* 

1  1  1  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

isooi 
-  ! 

1  3 .0 i NONE 

IKY  PADUCAH 

i 

i  1982  | 

C  692 

*646881 

i 

!  63014A40!  195.0!  35.0!  9.0* 

!  1  !  195.0!  '5.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  i 

1 3. 0*  NONE 

i 

IKY  PADUCAH 

i 

!  1982  I 

i  i 

C  693 

1646882 

i 

!  63C14440!  19$. 0!  35.01  9.0! 

1  1  1  195.0!  35.01  1.5! 

“ 

1500! 

-  i 

1 3.0! NONE 

i 

IKY  PADUCAH 

i 

1  1982  j 

C  694 

1646833 

2 

1  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  1  !  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  i 

13.0! NONE 

i 

!KY  PADUCAH 

i 

!  1983  1 

C  695 

1646884 

1  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195. J!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

•  i 

1 3 . 0! NONE 
• 

IKY  PADUCAH 
! 

I  1983  i 

C  696 

1646835 

j 

!  030NAA0!  1R5.0!  !5.C!  0.0! 

!  !  !  105.3!  35.0!  1.5! 

• 

1500! 

-  i 

1 3 • 0! NONE 

i 

SKY  PADUCAH 

!  1983  i 

C  697 

1645886 

« 

!  63CS4A4C!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

” 

1500! 

-  t 

13.0! NONE 

t 

IKY  PAOUCAH 
l 

!  1983  j 

C  698 

1646837 

i 

!  63014*40!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  !  1 >5.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  i 

13.0 ! NONE 
« 

SKY  PADUCAH 
i 

1  1983  I 

C  699 

164688S 

i 

!  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

• 

1S00! 

.  i 

13.0! NONE 

i 

SKY  PADUCAH 
! 

1983  ’» 

C  70C 

1653156 

t 

!  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

isooi 

•  i 

1 3 .0 ! NONE 

i 

SKY  PADUCAH 

J 

1983  ! 

C  701 

•653157 

i 

!  630! 4*4C!  195.0!  35. C!  9.0! 

i  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  t 

13.0! NONE 

i 

SKY  PADUCAH 

J 

1983  ! 

C  702 

1653158 

i 

1  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

" 

J 

1500! 

•  i 

1 3  B0 ! NONE 

SKY  PADUCAH 

1983  1 

C  703 

1653159 

i 

!  63014A40 1  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  i 

13 .0 ! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 

i 

1983  : 

C  704 

1653160 

i 

!  63014*40!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.S! 

• 

1500! 

-  i 

1 3 .0  *.»JNE 

i 

!KY  PADUCAH 

i 

1983  { 

C  705 

*653161 

i 

!  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.5* 

” 

1500! 
-  ! 

13.0*  NONE 
! 

SKY  PAOUCAH 

l 

1983  f 

C  706 

1653162 

i 

!  63054*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  t 

1 3.0! NONE 

i 

!KY  PAOUCAH 
! 

1983  *! 

C  707 

1653163 

i 

1  63014*40!  195.0!  35. C!  9.0! 

1  !  !  19$. 0!  35.0!  1.5! 

” 

1500! 

-  i 

1 3.0! NONE 

i 

IKY  PAOUCAH 

i 

1983  i 

C  708 

•653164 

i 

!  630J4A40*  195.0!  '$.0!  9.0! 

1  !  1  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  » 

U.OINONE 

i 

SKY  PADUCAH 
l 

1983  | 

C  709 

J  65  3 1 65 

1 

!  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35. C!  1.5! 

_ 

1500! 

-  i 

13.0SN0NE 

i 

SKY  PAOUCAH 

5 

1983  ! 

C  710 

1656394 

i 

!  63014A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  1  i  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

isooi 

-  i 

13. oi NONE 

t 

SKY  PADUCAH 
! 

1983  I 

1 

1933  ! 

C  711 

1656395 

1 

1  83014*40!  1 9 5 . 0 !  35.0!  9.0! 

1  1  1  195.0!  35.0!  1.5! 

” 

1500! 

-  t 

n.oifiONE 

! 

IKY  PAOUCAH 
! 

C  712 

•656396 

! 

1  63014*40!  19$. 01  35.0!  9.0! 

1  •  !  195.0!  35.0!  1.5! 

- 

isooi 

-  i 

1 J.OlNONE 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

1983  « 

C  713 

1656397 

! 

!  6T0IAAA0!  1*5.0!  JS.OI  *.0! 

!  1  1  1*5.0!  55.0!  1 .SI 

" 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
• 

!KY  PAOUCAH 
! 

1983  I 

C  714 

1656398 

1 

!  630NAG1I  1*5.0!  15.0!  *.01 

!  !  1  1*5.01  55.0!  1.51 

• 

1500! 

-  ! 

13.0'NONE 

! 

!KY  PADUCAH 

1983  1 

C  715 

1556399 

1 

!  650IAA40I  1*5.0!  55.0!  9.0! 

!  !  1  1*5.01  35.01  1.51 

~ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

J 

IKY  PAOUCAH 

I 

1983  1 

t  716 

1 656400 

1 

!  RJ0IAAA9!  1*5.01  35. C!  9.01 
!  !  1  1*5.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1983  ! 

C  717 

1656401 

! 

1  430!***?!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

I  !  1  1*5.01  35.0!  1.51 

1500! 

-  ! 

13.0JNONE 

! 

IKY  PADUCAH 
) 

1983  1 

C  71S 

1656402 

1 

!  430! AA AO !  1*5.0!  15.01  *.0! 

!  !  1  1*5.01  35.01  1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3.0 ! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 

I 

1983  ! 

C  719 

1656403 

l 

1  430SAA40!  1*5.01  35.0!  *.01 

1  !  1  1*5.0!  35.01  1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0!NONE 

! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1983  | 

C  720 

1666189 

1 

1  450S4A40!  1*5.0!  33. C!  ».0I 

I  1  !  1*5.31  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  1 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1984  | 

C  721 

1666190 

l 

1  63014*40!  195.0!  35.0!  9.3! 

!  1  1  195.0!  35. C!  1.5! 

" 

1500! 

-  ! 

13. 0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

J 

1984  | 

C  722 

1686191 

1 

1  4T014A40!  1*3.0!  3S.CI  9.0! 

I  !  !  1*5.01  35.01  1.51 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1984  I 

C  723 

1866192 

1 

1  63014*40!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  1  195.0!  35. Cl  1.5! 

• 

1500! 

13.01  NONE 
! 

!KV  PAOUCAH 
( 

19J4  f 

C  724 

1660193 

1 

63014A40!  195.0!  35.0!  9.01 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

1 3 • 0 l NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 

J 

1984  I 
! 

1984  | 

C  725 

1660194 

1 

!  6*014*40!  19J.C!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

” 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

C  726 

1666195 

! 

!  63014*40!  195.3!  35.0*  9.0! 

!  !  1  1«$. 3!  35.0!  1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

J 

1984  | 

C  727 

1066196 

430144401  1*5.0!  35.0!  9.01 

!  1  1*9.0!  35.0!  1.S! 

” 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
| 

1984  | 

C  726 

1658197 

1 

65C14A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1«5.3!  35.0!  1.5! 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1964  I 

C  729 

1866198 

1 

430S4441!  1*5.0!  35. C!  9.0! 

1  !  1*5.01  35.0!  1.5! 

" 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
) 

IKY  PADUCAH 
i 

1934  I 

C  710 

1666199 

l 

63014*40!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  1>5.3!  35.0!  1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

13.0 {NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

J 

1984  | 

C  731 

1666200 

1 

63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0IN9NE 

! 

IKY  PADUCAH 
) 

1984  ! 

C  732 

1668201 

! 

63014*43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  I9-J.0!  35.0!  1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1904  | 

C  733 

1866202 

1 

93014UJ!  1*5.0!  T5.C1  9.01 

!  !  1*5.0!  35. C!  1.5! 

15C0! 

-  ! 

U.OINONE 

i 

IKY  PADUCAH 
| 

1984  1 

C  734 

Io6o203 

1 

65014*40!  195.0!  35.0!  9.0} 

I  !  195.3!  35.3!  1.5! 

" 

1500! 

-  ! 

1 3. 0) NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1984  l 

C  735 

1 666204 

1 

4I0I4A40!  1*5.0!  35. 0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

1500! 

-  ! 

13.0!NONE 

i 

IKY  PADUCAH 

I 

1904  f 

C  7Jo 

! 86o205 

1 

83014*43!  193,0!  15.0!  9.01 

!  !  195.3!  35.5!  1.5! 

■ 

1500! 

-  ! 

15.0} NONE 
! 

SKY  PAOUCAh 

1984  | 

C  737 

1666206 

! 

63014*40!  1*5.31  75.0!  9.0! 

!  !  H5.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1503! 

-  ! 

1 3 . 0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
| 

1984  | 

C  734 

1666207 

1 

63014**3!  P5.3!  35.0!  9.0! 

!  I  195.0!  35.0!  1.5! 

“ 

1500! 

-  ) 

13.0! NONE 

i 

IKY  PADUCAH 
| 

1984  I 

C  71* 

1468203 

l 

63314A43I  195. 3!  35.3!  9.0} 

!  !  195.3!  55.0!  1.5! 

1500! 

-  ! 

13.o! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1984  ! 

C  740 

1671233 

1 

693*4*40!  P5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. Q!  1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1904  | 

C  741 

1671239 

1 

630*4*40!  195.0!  35. C!  9.3! 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

i 

IKY  PADUCAH 
| 

1904  I 

C  74  2 

1671290 

1 

630!4*40!  195.0!  35.0!  9,0! 

1  !  P5.0!  35. C!  1.5! 

• 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
| 

1954  | 

C  743 

1671291 

i 

63314*43!  US.3!  35.3!  9.0! 

!  I  P5.0!  75. C!  1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

U.OINONE 

) 

IKY  PAOUCAH 
) 

1984  | 

C  744 

j  o71 ?92 

1 

! 

1 

53014*43!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  P5.0!  35. C!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  1  !  1  ! 

1500! 

-  ! 

! 

! 

U.OINONE 

! 

! 

! 

IKY  PAOUCAH 

1 

!  I 

!  1 

1914  | 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

BIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

MAKE  AND  NUK3ER 

!  COAST 

!  GUARD 

*  NUNSfP 

5  5VTCC!  DIMENSIONS  .'DRAFT! 

5  NET  !CODE!L5NGTH*3ftDT^!  « 

- i  R€GI S—  *****  •  R?ii.  *  PEG. ‘LOAD-! 

!  ter  !  SEE!//////*/////!  ED  ! 

!  ton-  SPAuc!  OVER-5DVER-5/////5 
!  WAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

•CAPACITY!  HIGH-  !  '.VESSEL 

!  !  6ST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

!  CARGO  •  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

! //////// !  POINT  •  LINE-1  !AO|  LINE-1 

HORSE!  p  ASS-  !  (LIGHT) J/////7//////////JTD !////////// 
POWER!  ENGERS  *  (FEET) ■  LINE-2  !££!  LINE-2 

!  ! 

•  ; 

!  YEAR  • 

!  BUILT  • 

!  OR  ! 

!*RE9UILT! 

(is)  cficuNs?  corporation 

i 

l 

t 

«  »t  ii 

5  i  i  ii 

*  j  i  I  I 

j 

; 

i 

! 

j 

i 

i 

t 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED) ! 

5  i  ;  it 

i 

i 

i 

c  7;s 

! 671 293 

!  43014A40!  105.0!  35.0! 

*.  0* 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

!KT  PADUCAH 

!  1985  ! 

5  »  *  1*5.0!  "* 5 •  C ! 

1.5! 

•  i 

! 

l 

i  i 

C  746 

•671294 

!  61054A40!  1*5.0!  35.0! 

*.0! 

- 

1 SOO! 

15.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

!  1985  i 

! 

!  !  !  ni.O!  35.0! 

1.5! 

-  i 

J 

i 

C  747 

‘671295 

5  630'.4A43!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1530! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

!  1985  1 

!  5  »  1*5.0!  ’  5.0! 

1.5! 

-  i 

• 

i 

i 

C  746 

•671296 

!  630i-A40!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0IN0NE 

!KY  PADUCAH 

1985  • 

! 

!  5  •  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

1 

i 

J  i 

C  74* 

•671297 

!  o30!U40!  nS.O!  !5.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

JKY  PADUCAH 

!  1985  • 

5  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

« 

C  7*G 

! 67129? 

!  o30!4»40!  1*5.0!  35.0! 

9.0: 

- 

1500! 

13.0!N0NE 

!KY  PADUCAH 

!  1985  ! 

! 

!  •  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

1 

i 

C  751 

•671299 

!  o30!4A40!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!<Y  PADUCAH 

1985  ! 

! 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

t 

C  752 

‘671300 

!  63054440!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

1985  ! 

! 

!  •  !  1*5.0!  35.0! 

i.>: 

-  i 

i 

i 

C  753 

‘671301 

5  6*054*40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. OtNONE 

!KY  PADUCAH 

1935  *! 

! 

!  !  •  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

l 

C  754 

*671302 

!  630J4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

1985  ! 

! 

!  !  •  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

{ 

C  755 

•634925 

!  O3054440!  1*3.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13. OtNONE 

!KY  PADUCAH 

1*85  • 

! 

!  !  !  1>5.0!  '5.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

j 

C  756 

'.634926 

!  630! 4*40 !  1*5.0'  35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

13.OJN0NE 

iKY  PADUCAH 

1935  • 

!  !  •  1*5.0!  '5.C! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

j 

C  757 

! 634927 

5  63CJ4A40!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0!  NONE 

!KY  PADUCAH 

1985  ! 

!  !  !  133.0!  35.3! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

i 

C  755 

! *24923 

•  o30! 4A49!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13*3! NONE 

iKY  PADUCAH 

1985  ] 

S 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

• 

i 

C  75* 

! 6*492? 

!  o30! 44 40!  1*5.0!  35.0! 

*.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

JKY  PADUCAH 

1985  • 

5  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1 

i 

C  760 

*644930 

!  o?0!4A40!  1*5.0!  4$.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. oi NONE 

•KY  PADUCAH 

1985  1 

! 

5  !  !  1*5.0!  -*5.0! 

1.5! 

-  i 

i 

t 

i 

C  761 

!e«4°S1 

!  63054440!  1*(. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1985  ! 

! 

!  !  !  1 3  S . 2!  JS.C! 

1.5! 

-  i 

i 

* 

C  7*2 

•634932 

!  o30!4A4:s  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0!k0HE 

iKY  PADUCAH 

1985  ! 

! 

5  !  !  1*5.0!  ’5.0! 

1.3! 

•  i 

1 

! 

C  7 63 

•634933 

5  o30'.4A40 !  1*5.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.O1N0NE 

!KY  PADUCAH 

1985  ! 

! 

!  !  !  I>5.1!  35. Jl 

1.3! 

.  i 

t 

• 

C  764 

! 644934 

!  630! 4a*0!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15CO! 

13.0!NONE 

!KY  PADUCAH 

1984  j 

! 

!  !  !  155.0!  ’5.J! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

C  765 

! 6*4935 

!  o3C!U«0!  155.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1935  ! 

5  5  5  1  *  5.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

J 

i 

C  766 

•6*4936 

!  6T054A40!  1*5.0!  35. C! 

9.3! 

- 

1500! 

1  3. 0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1985  i 

1 

5  5  !  1*5.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

| 

C  767 

•634937 

5  63054440!  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

iKY  PADUCAH 

1986  ! 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

» 

j 

C  76« 

! 6*4*33 

!  630*4440!  1*5.0!  35.0! 

9.3! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1936  ! 

! 

!  !  !  115.0!  15.O! 

1.5! 

-  i 

! 

i 

C  769 

*6*4939 

!  o'0!4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0JN0NE 

!KY  PADUCAH 

1986  i 

! 

!  1  !  1*5.0!  ?5.0! 

1.5! 

•  t 

i 

J 

C  77C 

•634940 

!  630*44401  1*5.0!  35.0! 

v.O! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1986  ! 

! 

!  !  !  US.)!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  771 

•6*4*41 

!  630S4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1986  ! 

! 

!  !  !  1)5.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

C  772 

! 6*4*42 

!  6!0!4A4C!  1*5.0!  35.0! 

v.O! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

! KY  PAOUCAH 

1986  ! 

! 

!  !  •  1*5.0!  35,0! 

1.5! 

-  ! 

« 

l 

C  77J 

56*4*43 

!  61C,!*A«0!  DS.5!  35.0! 

*.0! 

- 

1500* 

13.01N0NE 

•KY  PADUCAH 

1986  ! 

5 

!  !  *  1*3.0!  *5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  774 

5634944 

!  D30UA4)!  1>S. )!  JJ.O! 

9.0! 

- 

1500! 

13.O1N0NE 

! KY  PADUCAH 

1986  ! 

5 

!  !  !  1)5.0!  33. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

C  775 

5634945 

!  630I4A4OJ  1*>.C!  35. C! 

9.0! 

1500! 

13.01  NONE 

!KY  PADUCAH 

1984  ! 

5 

!  !  •  1*5.0!  T5.0J 

1.5! 

-  i 

! 

! 

C  776 

56*4946 

!  o30!4440!  DJ.C!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

t3.0!NONF 

JKY  PAOUCAH 

1986  ! 

5 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

“  1 

J 

! 

C  777 

56*4947 

!  6?0! 4 A44J  195.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986  J 

!  !  !  1*5.0!  35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

C  774 

16*494* 

!  63054440!  1*5.0!  5>.C! 

v.C! 

- 

1500! 

13. OtNONE 

!KY  PADUCAH 

1986  ! 

!  !  !  1*5.0!  M. 3! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

C  779 

•6*4949 

!  630144*0!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1J.0iNs.HE 

JKY  PAOUCAH 

1986  l 

I 

!  •  !  1>5.0!  35.0! 

1.5! 

•  i 

J 

J 

C  740 

5  0*4950 

•  630!4i4‘3!  1*4.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  SCO! 

13.05NONE 

iKY  PAOUCAH 

1986  ! 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

C  711 

j  6*4951 

!  63:5  4440!  1*5.0!  ”•5.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1936  ! 

5 

!  !  !  1*5.0!  '5.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

C  752 

56*4952 

!  610'4»40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

JKY  PAOUCAH 

1936  I 

1 

!  !  •  1*5.0!  M.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C  753 

56*4953 

!  oJO'AA."!  1*5.0!  35.0! 

*.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

•KY  PADUCAH 

1986  | 

5 

!  !  !  1*5.0!  33. C! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

C  754 

(634954 

630J  444''!  1*5.)!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J .0 ! NONE 

JKY  PADUCAH 

19J6  ! 

!  1  !  ns. 01  3S.21 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

l 

i 

C  755 

56*0649 

630I4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.3! 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986  ! 

!  !  1 >i.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

C  ?8o 

!  >6650 

6'0!4A40!  1*5.0!  3 j . J! 

9.0! 

- 

1500! 

13. OtNONE 

!KV  PADUCAH 

1966  ! 

1 

!  i  ns.)i  's.)i 

1.5! 

: 

-  t 

! 

! 

C  737 

5696651 

4'0!444O!  1*5.0!  35.0! 

*.3! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1*36  ! 

5 

!  !  1*5.0!  ' 5 .C! 

1.5! 

! 

•  i 

i 

! 

C  75« 

5  0*6652 

i*J!4AO!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0INONE 

JKY  PADUCAH 

1996  | 

5 

!  !  1?S.O!  33. )! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

C  78* 

56*0653 

6305444'*!  !*<,.)!  35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

JKY  PAOUCAH 

1984  ! 

5 

1  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

C  790 

! o*o654 

630I4A40!  1*3.0!  3  5,1,! 

9.3! 

- 

1500! 

13,0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986  ! 

!  !  1*5.)!  ’5.0! 

1.5! 

1 

-  i 

i 

! 

C  791 

5  o*6A55 

6J0!4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. ol NONE 

IKY  PADUCAH 

1*86  l 

5 

1  !  ns.)!  JS.O! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

792 

56*6656 

o30!4A40»  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. OtNONE 

IKY  PAOUCAH 

1966  ! 

! 

t  !  1*5.0!  35, C! 

1.5! 

« 

-  I 

! 

! 

793 

!6*o657 

63014440!  1*5.0!  33.0! 

9.3! 

-  i 

1500! 

13. OtNONE 

Ur  paducah 

1986  ! 

1 

!  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

J 

7*4 

56*665* 

63014440!  1*5.0!  33. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. OtNONE 

IFF  PADUCAH 

1966  l 

5 

!  !  1  *>.0!  *5.0! 

1.5! 

! 

*  « 

! 

1 

7*5 

56*065* 

6*0! 4 A40J  1*5.0!  35.0! 

9.3! 

-  i 

1500! 

1 3 • 0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1986  ! 

! 

!  !  1*3.0!  35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

} 

796 

56*6460 

63GNA40!  1*5.0!  35. “*! 

9.0! 

! 

1500! 

13. OtNONE 

! KY  PAOUCAH 

1986  ! 

5 

!  •  1 >5.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

J 

79? 

56*6641 

6J0J4A40!  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

13. OtNONE 

IKY  PAOUCAH 

1936  ! 

5 

!  !  1*5.3!  35.0! 

1.3! 

! 

•  1 

! 

! 

798 

5696402 

6'G! 4440!  1*5.0!  33.0! 

9.3! 

-  ! 

15C0! 

13.0U0NE 

IKY  PADUCAH 

1986  ! 

5 

5 

! 

1  !  195.0!  '5.G! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

•  i 

i 

j 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

TAuU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DXST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUN3ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  • 

1  NET  1  CODE! LENGTH! SPOT H! 
*! REGIS- ! **** 1  REG.  »  REG.! 
!  TER  1  SEE!//////!/////! 
1  TON-  iPAGt !  0V£t>-!OVER-! 
1  NAGE  •  IV  1  ALL  !  ALL 

DRAFT!  'CAPACITY! 

j  2  ! 

LOAD-!  !  CARGO  ! 

ED  !  !////////! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  • 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! A 0  5  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// 
( FEET) !  LINE-2  «E£*  LINE-2 

l 

; 

i  YEAR 
!  BUILT 
!  OR 

! +REBUIL 

<13)  CROUNSE 

CORPORATION 

i 

i 

i 

*  it  2 

«  it  I 

!  Ill 

2 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

{ 

i 

2 

i 

i 

(CONTINUED)  ! 

2  ii  ; 

i 

■ 

i 

i 

i 

C  799 

1696663 

!  63014A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

!  1986 

•  !  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ■ 

i 

i 

i 

C  800 

•696664 

!  63014A40!  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1986 

1  1  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

C  301 

! 695665 

!  630S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1986 

!  1  1  195.0! 

•*5.0! 

1.5! 

-  i 

! 

i 

C  802 

! 696666 

•  *30 1 4A40!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

1500! 

13.0! NONE 

Sky  PADUCAH 

1986 

i 

!  !  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

i 

C  303 

•696667 

1  ©3014*40 1  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1936 

!  !  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

l 

C  304 

!  £>96663 

•  63014A40!  195. C! 

35. C! 

9.0!  - 

1500! 

1 3 . 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986 

1  1  !  195.0! 

25.0! 

1.5! 

-  j 

l 

1 

C  805 

!6«o669 

1  63014A4C!  195.0! 

3S.0! 

9.0!  - 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1986 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

« 

i 

C  806 

1696670 

1  63014A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

13.0 1NONE 

!KY  PAOUCAH 

1986 

1  !  1  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

C  307 

1696671 

1  63014*40!  195.0! 

t  5.0! 

9.0!  - 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1986 

1  !  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

—  i 

• 

i 

C  303 

•696672 

1  63014A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

1986 

1  1  1  195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

C  809 

1696673 

1  ©3014A40!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986 

1  1  195.0! 

35. C! 

1.5! 

*  i 

i 

1 

C  810 

! ©96674 

1  6?0!4A4C!  195.0! 

3S.C! 

9.C!  - 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1986 

!  !  !  195.0! 

25.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1 

C  811 

1696675 

!  ©10! 4A40!  195. C! 

35.  C! 

9.C!  - 

1S00! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1986 

!  •  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

i 

1 

C  812 

1696676 

!  630! 4*40!  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

1500! 

13.0!  NONE 

!KY  PAOUCAH 

1986 

i 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

C  813 

1696677 

!  63014*40!  195.0! 

3  5.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3 .0! NONE 

SHY  PADUCAH 

1986 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  « 

i 

1 

C  814 

1696673 

!  63054*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1986 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  t 

i 

i 

C  315 

190*534 

!  630! 4A40!  195.0! 

35.  Ci 

?.0‘  - 

1500!' 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1986 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

1 

C  316 

•906535 

!  630S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1500! 

13.0!  NONE 

•KY  PAOUCAH 

1987 

!  !  !  195. C! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

l 

i 

C  317 

•9)6536 

•  63014A40!  195.3' 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1937 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

C  818 

•906537 

!  ©30!4A4«!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1300! 

13.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

1987 

!  !  •  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  i 

l 

• 

C  319 

1906533 

!  63014*40 !  195.0! 

*5.0! 

9.0! 

i 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

!  !  !  195.3! 

35.0! 

1.5!  * 

! 

-  i 

i 

! 

C  820 

1906539 

!  ©3C!4A40!  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

t 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

1 

C  821 

•906540 

!  63014*40!  19*. O'. 

35.0! 

9.0!  - 

2 

1 500 1 

1 3 .0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

C  822 

1906541 

!  63014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1500! 

13.0! NONE 

ICY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35. C» 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

C  823 

19C6542 

1  63014*40!  195.3! 

35.0! 

9.0!  - 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

25.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

C  824 

1906543 

!  630S4A40!  195.0! 

75. C! 

9.0!  - 

< 

1500! 

*» 5.0!  NONE 

Sky  paoucah 

1987 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

C  525 

1906544 

!  ©30! 4*40!  195.0! 

75.0! 

9.0!  - 

t 

1500! 

13.0!  NONE 

!KY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

<  826 

1906545 

!  63054*40!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

i 

1500! 

13.0! NONE 

Iky  paoucah 

1937 

! 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

C  827 

1906546 

1  ©30S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

1987 

! 

!  !  !  195.0! 

75.0! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

C  378 

1906547 

!  630  •  4*40 1  195.0! 

25.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

13.0! NONE 

SKY  PADUCAH 

1987 

1 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

C  829 

1906543 

!  630*4*40!  195.0! 

t  5.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

13. 0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

1 

!  !  !  19J.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

• 

C  830 

1906549 

1  630*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

j 

1500! 

13.0SN0NE 

SKY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  i 

i 

! 

C  831 

1906550 

1  63014*40!  195. C* 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1500! 

1 3.0! NONE 

!Kt  PAOUCAH 

1987 

1 

!  !  1  W5.0! 

75.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

C  832 

1906551 

1  63054440!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

2 

C  833 

1906552 

!  630*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

2 

1500! 

13.0! NONE 

!  KY  PAOUCAH 

1987 

! 

I  1  !  1>5.0! 

35. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

! 

C  634 

1906553 

1  630S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

; 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

*5.0! 

1.5! 

i 

-  i 

» 

! 

C  335 

1906554 

!  6  30 ! 4 A  40 !  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

■ 

1500! 

U.oiNONC 

SKY  PADUCAH 

1987 

!  !  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

C  836 

1906555 

!  *3014*40!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

1  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

C  837 

1906556 

1  63014*401  195.01 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

13.0! NONE 

Iky  paducah 

1987 

1 

1  1  5  195.0! 

35.0! 

<.5! 

■ 

-  ! 

j 

! 

C  83  3 

•906557 

!  63014*40!  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

i 

1 500 ! 

13.0! NONE 

!KT  PAOUCAH 

1987 

1  1  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

I 

C  839 

1906558 

!  63014*40!  195.0! 

*5.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

13 .oj  NONE 

IKY  PADUCAH 

1987 

!  1  1  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

!  1 

C  840 

1906559 

1  63014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 3.0INONE 

IKY  PADUCAH 

1987 

1 

1  1  1  1*5.0! 

25.0! 

1.5! 

• 

-  j 

| 

!  I 

C  841 

1906560 

!  *3014*40!  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

! 

nooi 

13.0! NONE 

Iky  paducah  s 

1987 

! 

!  1  !  195.0! 

25.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

C  642 

•9065*1 

I  63014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

« 

1500! 

1 3. 0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1987 

1 

!  !  1  195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

!  | 

C  843 

1906562 

1  8^0 14  *40 !  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1X.01N0NF 

IKY  PADUCAH  1 

1987 

1  !  1  US. 01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

!  ] 

C  844 

19085*3 

1  63014A40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1987 

1 

!  1  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  | 

C  845 

1920220 

630! *  *40 1  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  PAOUCAH  ! 

1957 

!  •  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

C  846 

1920221 

!  ©301-A401  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

; 

1500! 

IJ.OlHOHf 

IKY  PAOUCAH  ! 

1987 

1 

1  !  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

t 

-  ! 

1 

!  ! 

C  347 

192022? 

*3014*40!  195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

« 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

IKY  PAOUCAH  ! 

1987 

1 

!  1  1  195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

!  ] 

C  648 

1920223 

*3014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

] 

1 5008 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH  | 

1987 

1 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

I  ] 

C  849 

1920224 

63014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY  PAOUCAH  | 

1967 

!  !  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

C  350 

1 920225 

*30!4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

* 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH  1 

1987 

1 

!  1  195.0! 

35. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

2 

!  | 

C  351 

! 920226 

*3014*40!  195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH  * 

1987 

1  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

C  852 

192C227 

63014*401  195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

2 

1500! 

ij.oikonc 

IKY  PAOUCAH  ! 

1987 

I 

1 

1 

!  !  195.0! 

!  !  ! 

!  !  • 

35.0! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

T»3L£  3  -  0ESC9IPTI0H  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OPERATOR 

5  5VTCC!  DIMENSIONS  JORAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  u  e  5  <;  f  1 

2  2 

OIST* 

5  NET  !  CODE !  L£N<jTH!  SROThJ  ! 

ESI  !  CARGO  HANOLING  !S  {OPERATING 

!  ! 

!  COAST 

-5REGIS-!**** !  REG.  !  °t6.  ■ LOAD-! 

CAOGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

JTC!  9ASE 

!  YEAR  ! 

5  TER  !  SEE!//////‘/////i  ed  ! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO*  LIHF-1 

!  BUILT  ! 

vtsitL  N*nt  and  nunaER 

!  GUARD 

5  TON-  JPASE!  OVt«-!OViR-«/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT)  !//////////////// !TD|/ ///////// 

!  OR  I 

!  NUMBER 

!  NAG?  5  IV  *  ALL  5  ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

cNGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2 

!*RE8UILT! 

(13)  CROUNSE 

CORPORATION 

i 

i 

i 

<  I*  i  i  i 

!  !  !  ill 

*  !  !  i  I  j 

; 

» 

1 

2 

1 

1 

!  ! 

2  2 

C  853 

(CONTINUCO) ! 

■  !  !  ■  ;  j 

1 

1 

!  ! 

1920223 

!  6J0!4*40!  105. 0!  55.0!  9.0! 

- 

isooi 

13. OJNONE 

*»KY  PADUCAH 

2 

!  1937  ! 

t  2 

C  354 

!  !  !  U5.0!  *5.0!  1.5! 

—  1 

1 

•920229 

!  630'4*40!  155.0!  55.0!  9.0! 

- 

150oi 

13*0! NONE 

JKY  PAOUCAH 

1 

!  1987  ! 

j  2 

C  355 

!  !  !  195.0!  35.0!  1. 5! 

1 

l 

5920230 

!  630! 5*90!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

*KY  PADUCAH 

1 

!  1987  ! 

2  { 

C  856 

!  !  !  193. C!  35.0!  1.5! 

—  1 

! 

5920231 

!  630! 4*40 !  195.0!  55. C!  9,0! 

- 

T500! 

13.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

t 

!  1957  1 

2  j 

C  357 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

—  1 

2 

5920232 

!  63014*40!  195.0!  *5.0!  9.0! 

- 

isooi 

13.0 ‘NONE 

i KY  PAOUCAH 

1 

!  1987  ! 

2  2 

C  356 

!  !  !  1«5.C!  35.0!  1.5! 

-  1 

1 

‘920233 

!  630!4«40!  19j.J!  35.0!  9.0! 

- 

1  SCO! 

1 3.0  •  NONE 

IKY  PAOUCAH 

j 

!  1987  ! 

[  2 

C  359 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

—  1 

2 

1 923234 

!  63014*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

2 

!  1987  ! 

2  1 

C  860 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

•920235 

I  63014440!  195.0*  *5.C!  9.0! 

- 

isoci 

13.0!NONE 

i KY  PAOUCAH 

1 

!  1987  i 

1  1 

C  361 

!  !  !  1 95.0!  35.0!  1.5! 

—  1 

1 

5920236 

!  930!4».0!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.0!N0NE 

IKY  PAOUCAH 

2 

!  1983  i 

1  1 

C  362 

!  !  !  195.0!  *5.0!  1.5! 

—  1 

2 

•92023’ 

!  63014*40!  1 >5.0!  35.0!  9.0! 

- 

15CG! 

1  3.oi  NONF. 

!KY  PAOUCAH 

j 

1988  { 

1  j 

C  863 

!  !  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

-  1 

1 

•920238 

!  93014*40!  195.0!  35.01  9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1 

!  1988  ! 

j  2 

C  864 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

—  1 

1 

.•  920239 

!  930! 4*40 !  195.0!  *5.0!  9.0! 

1500! 

<3.0!N0NE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1  1988  ! 

C  385 

!  !  !  H5.0!  35.0!  1.5! 

-  * 

1 

1 920240 

!  63014*40!  195.0!  *3.0!  9.0! 

- 

ISOOi 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

i  1988  i 

1  1 

C  366 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

—  1 

1 

I92C241 

!  9*014*40!  1«5.C!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

!  1988  i 

1  1 

C  387 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

-  j 

1 

592C242 

!  53014*40!  1*5. j!  33.0!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

l 

1988  ! 

1  2 

C  353 

!  !  !  195.0!  *5.0!  1.5! 

1 

-  1 

1 

5920243 

!  93014440!  1*5.0!  *5.0!  9.0! 

- 

i 

isooi 

13.0! NONE 

*!KY  PADUCAH 

2 

1988  ! 
j 

C  369 

!  !  !  1*5.0!  *5.0!  1.5! 

■ 

-  1 

1 

5920244 

!  63014*40!  1*5.0!  3>.0!  9.0! 

- 

■ 

isooi 

13.0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

1 

1988  ! 

C  370 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

1 

-  1 

2 

i 92C245 

!  9*014*40!  1*5.0!  *5.0!  9.0! 

- 

2 

isooi 

13 .OJNONE 

JKY  PAOUCAH 
! 

2 

1988  ! 
j 

C  371 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.5! 

» 

—  1 

1 

*5  920246 

!  63014*40!  195.0!  *5.0!  6.0! 

- 

1 

1500! 

13.0!  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1988  ! 

2 

C  872 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

—  1 

• 

iv202%7 

!  930!4440!  1*5.0!  *5.0!  9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3.0! NONE 

JKY  PAOUCAH 

1 

1988  ! 

1 

C  373 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.5! 

j 

—  j 

1 

5920248 

!  93014*40!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

iscoi 

1 3 .0! NONE 

i KY  PAOUCAH 
» 

1988  *J 

2 

C  374 

!  !  !  19). 0!  35. C!  1.5! 

1 

-  1 

• 

1920249 

!  53014*40!  193.0!  35.0!  9.0! 

- 

« 

isooi 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 

2 

1988  • 

2 

C  875 

!  !  !  195.0!  53.0!  1.5! 

! 

-  ! 

1 

*5  920250 

!  630!4*40!  195. 0!  33. 0!  9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0‘NONE 

•KY  PAOUCAH 

1 

1988  ! 

2 

C  37  e 

!  !  !  1*5.0!  35.0!  1.S! 

1 

-  1 

■ 

5*  920251 

!  530!4*4S!  195.0!  *s.j!  9.0! 

- 

i 

isooi 

13. OJNONE 

! KY  PADUCAH 

2 

1988  ! 

2 

C  877 

5920252 

!  !  !  195.0!  55.0!  1.5! 

! 

-  J 

! 

!  63014440!  195.0!  '5.C!  ».0! 

- 

j 

1500! 

13.0!N0NE 

SKY  PADUCAH 

2 

1988  J 

I 

C  373 

5 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

•  1 

! 

5  >20253 

!  53014445!  1*5.0!  *5.0!  9.0! 

- 

1 

isooi 

13. OJNONE 

SKY  PAOUCAH 

1 

1988  J 

2 

C  479 

5 

!  !  !  1*5.0!  *5.0!  !.5! 

j 

•  j 

• 

5920254 

5 

!  93014440!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

• 

j 

i 

isooi 

•  j 

13. OJNONE 
! 

Sky  paoucah 

1 

1988  ! 

2 

C  360 

5920255 

!  93914440!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

*!KY  PADUCAH 

1 

1938  ! 

2 

C  Ml 

! 

1  !  !  195.0!  *5.C!  1.5! 

; 

-  2 

J 

592C256 

!  930! 4*40!  1*5.0!  33. C!  9.0! 

- 

i 

isooi 

13.0! NONE 

JKY  PAOUCAH 

1 

1988  i 

2 

C  352 

5 

!  !  !  193.0!  33.0!  1.5! 

• 

-  » 

* 

5920257 

!  o*0!4*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

SKY  PAOUCAH 
{ 

1983  *J 

C  343 

1 

!  !  !  195. 0!  35.0!  1.5! 

! 

-  1 

l 

! 920255 

!  93014440!  195.0!  35. 0!  9.0! 

- 

j 

1500! 

13*0! NONE 

SKY  PAOUCAH 

J 

1958  ! 

C  344 

5 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

i 

•  1 

1 

5V2C259 

!  63014*40!  195.0*  35. C!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
| 

1988  l 

C  8*5 

! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

; 

-  1 

1 

5  929045 

!  670!4*»0!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

isooi 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 
| 

1988  ! 

2 

C  346 

5 

!  !  !  195.0!  33.0!  1.5! 

! 

-  2 

1 

5929046 

!  63C!4*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 

isooi 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1938  J 

2 

C  367 

i 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

; 

—  » 

I 

J 

! 92*947 

63014*40!  195.0!  53.C!  9.0! 

- 

j 

isooi 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1988  ! 

| 

C  343 

5 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

• 

-  1 

! 

5  02  >946 

630!4*49i  1*5,0!  35.3!  *.0! 

- 

! 

isooi 

1  J. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 

J 

1935  ! 

2 

C  849 

1 

!  !  1*5.0!  55.0!  1.5! 

t 

-  ; 

1 

»V»9949 

63014449!  1*5.9!  35.0!  9.0! 

- 

i 

isooi 

1 3 .oi NONE 

IKY  PAOUCAH 

J 

1988  ! 

2 

C  890 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

-  1 

t 

5929050 

930! 44401  1*5.9!  13.0!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

•KY  PAOUCAH 

1983  ! 

2 

C  89t 

! 

!  !  195.01  3).»!  1.51 

j 

•  1 

2 

2 

5929951 

630!4»40!  1*5.0!  »5. C!  9.0! 

- 

i 

isooi 

1  J. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 
( 

1988  ! 

1 

C  69? 

1  !  US. 0!  35.0!  1.5! 

! 

-  t 

j 

5929952 

63014*401  1*5.0!  15.0!  9.C! 

- 

1 

1500! 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 

j 

1938  ! 

2 

C  59J 

1  !  195. C!  '3.0!  1.5! 

! 

•  1 

J 

5*929953 

93014*40!  1*5.0!  05.0!  9.0! 

- 

J 

isooi 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 
| 

1986  I 

2 

C  89*. 

1  1  1*5.0!  35. C!  1.5! 

J 

-  ! 

1 

5929044 

93014*401  1*5.0!  35.0!  9.01 

- 

! 

1S0C! 

13. CS  NONE 

IKY  PADUCAH 

2 

1988  J 
| 

C  3«$ 

!  1  1*5.0!  3*.0!  1.51 

1 

-  ! 

! 

*5  929951 

63014440!  195.01  35.0!  9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

iKY  PAOUCAH 
j 

1988  ! 

2 

C  596 

5 

1  1  195. v!  '5.0!  1.5! 

i 

-  J 

1 

5929956 

93014449!  19!. 0!  55.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 

2 

1988  ) 

2 

C  597 

! 

!  !  19-..J!  *5.0!  1.51 

2 

-  j 

! 

5929957 

63014*491  19, .0!  35.0!  9.0! 

- 

1 

isooi 

13.0 {NONE 

IKY  PAOUCAH 

2 

1956  I 

2 

C  394 

• 

!  !  1*1.0!  55.0!  !.S! 

1 

-  ! 

! 

! *29955 
• 

6'0!4*.*!  1*5.01  31.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

1 J. OJNONE 

SKY  PAOUCAH 
( 

1988  ! 

C  899 

!  !  195.0!  31.0*  1.51 

! 

-  ! 

! 

5927959 

65014440!  1*>.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

13. OJNONE 

SKY  PAOUCAH 

2 

1988  ! 

2 

C  900 

5 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

j 

-  J 

1 

5  >29950 

93014*43!  1*3,0!  <5.9!  4.01 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

2 

1988  ! 

1 

C  901 

5 

!  !  1*5.0!  '5.0!  1.5! 

j 

-  1 

! 

•92>9d1 

630S444.*!  195.3!  *5.0!  9.01 

- 

! 

tsooi 

13. OJNONE 

SKY  PAOUCAH 
j 

1983  1 

C  902 

5 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

! 

-  1 

! 

5029962 

930I4A4*!  1*5.0!  55.0!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

J 

1988  ! 

| 

C  903 

5 

1  !  1*5.0!  53.9!  1.5! 

J 

-  ! 

1 

5929963 

! 

930! 4*4(1!  1*5.0!  55.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  3j.jj  j.sj 

~ 

! 

1 

1500! 

-  1 

U.oiNONE 

! 

•KY  PAOUCAH 

2 

1988  ! 

C  904 

5929964 

65014*40!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 

2 

1988  \ 

C  905 

5 

592996$ 

!  !  1*5.0!  55.0!  1.5! 

1 

-  1 

! 

630!4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

isooi 

13. OJNONE 

IKY  PAOUCAH 

J 

1938  ! 

2 

C  906 

5 

1  !  195.0!  35.0!  1.5! 

j 

-  ! 

1 

5929968 

93014*40!  195.9!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1  soot 

13.0! NONE 

!KY  PAOUCAH 
! 

1988  ! 

! 

5 

! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

11  111 

1 

■ 

•  1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR* 

D  1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
•  NUMBER 

5VTCC5  DIMENSIONS  5  DR  AFT ! 
NET  5 CODE  5 LENGTH  5  OP DTHJ  ! 

®SGI$-!**-*!  RES.  5  ecG.lLOAO-5 
TER  5  SEE! //////! /////!  ED  5 
TON-  5  PAGE  5  0VEP-50VEP-!/////! 
NAGE  !  IV  *  ALL  !  ALL  'LIGHT* 

HO»SE 

POWER 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  1 
!  CARGO  !  FIXEO  !  EOUIPNENT  !TC!  BASE  ! 
*////////!  POINT  »  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
!  PASS-  !<LI6HT)!///////7/////77/!TD !//////////! 
!  6NGERS  !  (FEET)!  LINE-2  • EE!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

(18)  CROUN5E 

CORPORATION 

(CONTINUED) 

l 

i 

i 

i 

i  a 

i  i 

a  t 

j  i 

a 

i 

a 

i 

i 

i 

t 

i 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

j 

a 

a 

a  i 

j  { 

!  *! 

j  j 

C 

907 

! 929967 

i 

630  5  4ft  40  5 

195.0! 
1«$. 0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 

13.0! NONE 
; 

!KY  PADUCAH  • 

!  ! 

1988 

C 

90S 

*92996? 

i 

63054*40* 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3  5.0! 

9.0! 

1.5! 

| 

1500! 

13.0! NONE 
; 

•KY  PADUCAH  J 

!  ! 

1988 

c 

909 

! 929969 

i 

63054*40! 

a  a 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

1 3.0! NONE 
a 

•KY  PADUCAH  ! 

2  i 

1988 

c 

910 

*929970 

a 

63054A40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500* 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

»  a 

198e 

| 

c 

911 

•929971 

a 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 

13.0! NONE 
! 

•KY  PAOUCAH  j 

2  ! 

1988 

; 

c 

912 

*929972 

a 

630  54440  * 

l  a 

198.0! 

195.0! 

35. C* 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

15C0! 

13.0 ! NONE 

2 

IKY  PAOUCAH  • 

!  ! 

1988 

c 

913 

•929973 

63054A40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

■ 

1500! 

13.0! NONE 
; 

!KY  PADUCAH  { 

;  i 

1988 

• 

c 

9U 

*929974 

a 

63054A40! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

| 

1500! 

13.0 ! NONE 

2 

!KY  PA0UAK 
!  J 

1988 

c 

915 

•9?9975 

a 

63054*40! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 

j 

•KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1988 

c 

916 

*929976 

i 

63054*40! 

i  a 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.0 ! NONE 
a 

•KY  PADUCAH 
!  ! 

1988 

c 

917 

*929977 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 
« 

!KY  PADUCAH 

2  j 

1988 

c 

913 

5929973 

j 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

2 

Iky  PADUCAH 
!  ! 

1988 

c 

919 

•929979 

a 

63054*40! 

i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 

2 

! KY  PADUCAH  ! 

2  a 

1988 

j 

c 

920 

5929980 

i 

63054*40! 

i  i 

1 9  $  .  0 ! 

1 95.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

• 

1500! 

1 3.0! NONE 
; 

•KY  PADUCAH 

;  i 

1985 

c 

921 

5929931 

a 

63054*40! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

{ 

1500! 

1 3.0! NONE 

2 

!KY  PAOUCAH 

;  j 

1988 

c 

922 

5929982 

i 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

75.  C! 
t  5.C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 
a 

•KY  PADUCAH 

2 

1988 

c 

923 

5929963 

• 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

2 

i*Y  PADUCAH  i 

! 

1988 

c 

924 

5929934 

a 

830*4*40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 
; 

•KY  PAOUCAH 
! 

1983 

c 

925 

593746S 

i 

63054*40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.0SN0NE 

j 

!KY  PADUCAH 
j  ; 

1989 

c 

926 

5  937469 

i 

63054440! 

195.0! 

195.0! 

11 5.0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

2 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

927 

j 937470 

i 

63054*40! 

19S.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0 ! 
1.5! 

“ 

1500! 

1  3.0 ! NONE 

2 

•KY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

923 

5937471 

5 

5  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

13. oi NONE 
a 

!KY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

929 

593747? 

i 

5  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 3 .9! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

930 

5937473 

j 

5  63054*40! 

i  j  j 

195.C! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
a 

!KY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

931 

5937474 

5  63054*40* 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  i 

13.0JNONE 

! 

!KY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

932 

5937475 

5 

5  63054*40! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

o 
o 
•ft  1 

13.0 ! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

933 

1937476 

5 

5  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

7.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 3 .0  !  NONE 
; 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

934 

•937477 

5 

!  63054*40! 

5  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
55. 0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

935 

5  937478 

5 

!  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

1 3. 0 ! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

936 

5937479 

5 

5  63054*40! 

5  5  t 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

?5.01 

9.0! 

1.3! 

” 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

937 

5937430 

5 

J  63054*40! 

5  !  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13. 0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

938 

5937431 

! 

5  63054A40! 

i  i  ; 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

19?9 

c 

939 

5937482 

J 

i  6ioi 4*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0JN0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

940 

5937433 

i 

5  63054*40! 

5  5  5 

193.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
.  j 

13.01NONE 

! 

|KY  PADUCAH 
! 

1939 

c 

941 

•937484 

l 

5  63054*40! 

5  5  ! 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

iscoi 

-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

942 

*937485 

5 

5  63054*405 

5  5  5 

193.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

943 

5937486 

I 

5  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.01 

7.0! 

1.5! 

- 

15C0! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1969 

c 

944 

5937487 

J 

•  43054*40* 

1  5  5 

195.0! 

195.0! 

*5. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

945 

•93748? 

5 

!  63054*43! 

5  5  5 

195.05 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 3 ■ 0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

946 

1937439 

! 

J  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.05 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
a 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

947 

•937490 

i 

5  630!4**0» 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.3! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

•  i 

13 .oi NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

943 

1 9 J7491 

J 

5  63054*40! 

1  5  5 

195.0! 

195.05 

15.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  » 

13.0! NONE 

1 

•KY  PAOUCAH 
! 

1949 

c 

949 

•937422 

5 

5  63054*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  j 

13.0! NONE 
! 

! KY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

950 

1 937493 

j 

5  6)054*40! 

5  5  5 

W5.0! 

195.0! 

•*5.0! 

55.2! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

13. 0! NONE 

j 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

951 

5937494 

a 

5  63054*40! 

5  5  * 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

"*5.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

1 3.0INONC 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

952 

5927495 

1 

5  63054*43! 

5  !  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  i 

13.0! NONE 

a 

IKY  PAOUCAH 
! 

19«9 

c 

953 

593748? 

I 

!  63054*43* 

*  !  ! 

195.0! 

195.0! 

*5.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15C0! 
-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

954 

5?37466 

J 

5  63054*40! 

I  5  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

.  i 

13.01  NONE 
a 

IKY  PADUCAH 
! 

1989 

c 

955 

5937465 

5 

5  63054*. C! 
5  1  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  i 

13.0! NONE 

2 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

956 

5937464 

1 

5  43054*40! 

5  !  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
a 

JKY  PAOUCAH 

I 

1989 

c 

957 

5937463 

! 

!  63054*40! 

a  a  a 

1«5.0! 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  j 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1959 

c 

958 

J  9)7462 
* 

5  63054*40! 

1  5  5 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  2 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

959 

5937461 

5 

!  63054*40! 

!  5  5 

H5.0I 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

1 3  .0  !  NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1989 

c 

960 

5937460 

i 

5 

! 

5  63054*40! 

!  !  ! 

5  5  5 

•  5  ! 

195.0! 

195.0! 

i 

} 

35.0! 

35.0! 

! 

; 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 
-  ! 

! 

; 

1 3 .0 ! NONE 
! 

! 

! 

IKY  PAOUCAH 
! 

! 

a 

1989 

TAdlS  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


! VTCC ! 

DIMENSIONS  ! 0® APT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

i 

SET 

!C00P!LESGTh!3R0TH!  * 

i 

i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!$  IOPERATING  ! 

i 

REGIS¬ 

!•»*»  ! 

ReS.  !  P£G.!LOAD-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC !  BASE  ! 

YEAR  ! 

TER 

!  SEE ! 

//////!/////!  GO  • 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0*  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

TON- 

!P*SC! 

OVER**!  OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I//////////////// 

!T0!/ ///////// ! 

OR  ! 

SAGE 

!  IV  ! 

ALU  !  ALL  ! LIGHT! 

POUEP! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  !*R£BUILT! 

APOLLO 

! 51C3&5 
! 

8  1383*36! 

8  1  8 

57. o! 

40.0! 

13.4! 
s  3.4! 

6.5! 

0.5! 

165!  -  ! 

8N0NE 

1 

8FL 

j 

JACKSON-  8 
VILLE  J 

1967 

DEAR 

•252550 

i 

*8  15*3*36! 

8  8  • 

46.?! 

50.0! 

1 3.7! 
13.7! 

5.4! 

5.4! 

2  70  5  -  8 

ft .0! NONE 

1 

•PR 

1 

SAN  JUAN  8 
< 

1947 

DEFENDER 

! 57631 4 

8  1  358  3*36! 

8  8  8 

177.2! 

1 *4.2 • 

36.5! 

36.o! 

20.0! 

15.0! 

9000!  -  ! 

60.08.NONE 

1 

8  FL 

1 

JACKSON-  8 
VILLE  ! 

1976 

ENSIGN 

! 5*1177 
{ 

*8  135 !  3A36 ! 

i  i  i 

177.2! 

1  >4.2! 

:o.5i 

26.6! 

20.0! 

15.0! 

9oooi  -  i 

60.0! NONE 

1 

1  LA 

1 

LAKE  8 

CHARLES  8 

1977 

GAUNTLET 

*8  575769 

« 

*8  135  53*3*5 ! 

i  i  i 

127.2* 

136.2! 

36.5! 

*6.4! 

20.0! 
IS. 08 

9000*  -  8 

60.0!  NONE 

1 

JPA 

1 

PHXLADEL-  8 
PHI  A  8 

1976 

MARINER 

5522112 

i 

!  13S 83*36! 

i  t  i 

127.2! 

1 '6. 2! 

34.5! 

*6.4! 

2C.0! 

15.08 

9cooi  -  i 

75 . oi NONE 

!fl 

1 

JACKSON-  8 
VILLE  1 

1977 

MONITOR 

IS479M 

| 

!  13583*36! 

8  8  8 

1 ?7. 2! 
136.2! 

34.5! 

34.5! 

20.0* 

15.0! 

9000!  -  ! 

60.0! NONE 

1 

8LA 

1 

LAKE  2 

CHARLES  8 

1975 

PATRIARCH 

is7iJ12 

1 

8  1358  3*36! 

8  8  ! 

177.2! 

176.2! 

*>.5! 
3c. 5* 

20.0* 

15.08 

9000!  -  ! 

60. 0! NONE 

1 

2LA 

; 

LAKE  8 

CHARLES  ! 

1976 

PILOT 

i S  10326 

i 

*8  1 35  i  3*36! 

!  8  8 

127.3! 

1*6.2! 

*o.5! 

36.5! 

20.0! 

15.0* 

9000 i  -  i 

60.0! NONE 

1 

!FL 

1 

JACKSON-  8 
VILLE  1 

1977 

SENTRY 

1 579133 
] 

!  1 35 ! 3*  355 

i  i  i 

127.2* 

1*6.2! 

34.5! 

34.6! 

20.01 

15.0! 

9000!  -  i 

60.0! NONE 

j 

8PA 

1 

PHILAD6L-  1 
PHXA  8 

1977 

SKIP 

! 301*31 

8  toi 3*  36  8 

8  8  8 

<1.4» 

'4.3! 

11.05 

11.0! 

3.6! 

3.5! 

isoi  -  ! 

6.0! NONE 

1 

2  FL 

1 

JACKSON-  2 
VILLE  2 

1956 

9 ARGE  415 

1 563470 

i 

8  6D4284A46! 

8  8  8 

400.0! 
4 '*•0.0! 

99.6! 

09.6* 

14.0! 

4.0! 

’•  1 2500! 

26.ol NONE 

1 

!FL 

1 

JACKSON-  ! 
VILLE  2 

1975 

BARGE  400-7 

8*9*1142 

i 

!»  7874 1  *  A  46  i 

373.08 

400.0! 

100.11 
100. 1! 

?4.0! 

4.0! 

!  15500! 

45 .ol NONE 

1 

•PA 

1 

PHILAOEL-  8 
PHI  A  8 

1976 

SARGE  PS  201 

! 5QJ4&1 

i 

*!  11438  4*46*! 

!  8  8 

200.0! 

2*0.0! 

54.08 
54.  C! 

10.5! 

2.0! 

j  2500*! 

30.0 ! NONE 

1 

•FL 

1 

JACKSON-  8 
VILLE  1 

1966 

CEOAA 

! 275*67 

8  329084A46*! 

8  8  8 

272.1  • 
272.1! 

43.1 8 

(9.1! 

14.1! 

3.3! 

!  6232! 

50.0!  NONE 

8FL 

t 

JACKSON-  ! 
VILLE  J 

1959 

CMC  450-10 

1 5*1764 

i 

8  791384*46! 

8  8  8 

396.0! 

3*4.0! 

1C0.1! 
ICO.  1 8 

19.7* 

4.3! 

8  16400! 

45 . ol NONE 

J 

*8  PA 

1 

PHILAOEL-  J 
PHIA  J 

1977 

CMC  450-11 

!5!176l 

5 

8  741584*46! 

8  8  8 

37o.O! 

376.0! 

100.1! 

100.1! 

19.7* 

4.3! 

8  16400! 

45 .0! NONE 
! 

.*LA 

8 

LAKE  8 

CHARLES  I 

1977 

CMC  450-12 

1943442 

! 

8  791584*46! 

8  8  8 

396.0! 
3«4. 0! 

mo.1! 

1C3.1! 

19.7! 

4.3! 

j  16400! 

8  -  8 

45.0! NONE 
! 

8FL 

1 

JACKSON-  J 
VILLE  8 

1976 

EL  CONQUISTADOR 

•597404 

! 

•  733684*46! 

8  8  8 

560.0! 

5*0.0! 

1C5.C! 
105. C! 

12.0! 

5.0! 

8  1 7000! 

8  -  8 

70.01NONE 

! 

Ila 

2 

LAKE  8 

CHARLES  ! 

1976 

ELSE  Y 

8614512 

• 

j  7456! 4*46  8 

8  8  8 

5*0.3! 

5*3.0! 

1C5.0! 

1C5.C! 

12.0! 

5.0! 

8  17000! 

70.0! NONE 

1 

8  FL 

J 

JACKSON-  8 
VILLE  { 

1979 

FALCON 

8652354 

8 

8  5290! 4*46 j 

8  8  8 

420.0! 

42C.0! 

105. C! 
105.0! 

13.0! 

5.08 

1  <9554! 

8  -  8 

70.0iN0NE 

« 

!FL 

8 

JACKSON-  1 
VILLE  8 

*  1976 

FORTALEZA 

5526147 

8 

8  996584*468 

8  8  ! 

73C.08 

730.0! 

99.6*. 

99.4! 

10.1! 

4.0! 

8  12500! 

8  "  ! 

60.0! NONE 

1 

ILA 

8 

LAKE  8 

CHARLES  J 

1970 

HANK 

8649967 

! 

!  529084*46! 

420.0! 
47 C.O! 

105.0! 

105.0! 

13.0! 

5.0* 

8  9554* 

I  "  8 

7Q.08N0NE 

j 

2  PR 

8 

SAN  JUAN  1 

8 

1976 

ISLA  BONITA 

8561603 

8*  4  340!  4*  46$ 

8  8  8 

400.0! 

405.0! 

99.o! 

<9.6! 

14.0! 

4.0! 

-  8  125008 

2  -  8 

*0.0!NONE 

8 

8FL 

8 

JACKSON-  I 
VILLE  ! 

1974 

JACKSONVILLE 

*8  524653 

i 

8  796514*46! 

8  8  8 

770.0! 
7*0.  v! 

99.6! 

99.6! 

10.1! 

4.0! 

-  !  12500! 

8  -  8 

60.0! NONE 

8 

ILA 

8 

LAKE  8 

CHARLES  8 

1970 

LA  PRJNCESA 

*8  607564 

i 

8  7*S6!4*<.*8 

8  8  ! 

5pC.O!1C5.C! 
5*3.08 105.08 

12.0! 

5.0! 

•  17000* 

8  -  8 

70.0! NONE 

8 

2  FL 

8 

JACKSON-  2 
VILLE  8 

1979 

LA  P  EISA 

j  591 449 

8 

8  7a6o! 4*46  8 

8  8  8 

5*0. C! 
510.08 

105.0! 
105. C! 

12.0! 

5.0! 

-  8  17000! 

8  -  • 

70 .0  8  NONE 
! 

!FL 

8 

JACKSON-  J 
VILLE  ! 

197ft 

LUQUILLC 

8299904 

8 

•  917*4*46! 

•  8  8 

1*0.0! 
1 '0.0! 

46. C! 
42. C! 

9.9* 

2.0! 

-  8  1  703! 

8  -  8 

1 7.0  8  NONE 

8 

ILA 

! 

LAKE  8 

CHARLES  8 

1965 

MIAMI 

8  57456* 

i 

8  9*6584*46! 

8  8  8 

7*0.3! 

7*3.0! 

99.4! 

99.6! 

10.1! 

4.0! 

!  12500! 

8  -  8 

60.0! NONE 

8 

8FL 

! 

JACKSON-  | 
VILLE  8 

1976 

NO  25C-22 

J950995 

i 

8  265084*46! 

!  8  8 

<*3.li 

253-1! 

7o.1* 

76.1! 

15.58 

4.0! 

8  59708 

2  -  8 

40.0! NONE 

8 

8  FL 

1 

JACKSON-  ! 
VILLE  1 

1976 

PONCE 

i566952 

1 

8  936584*46! 

8  •  • 

7*3.0! 

753.0! 

9  9.68 
99.6! 

10.1! 

4.0! 

8  12500! 

8  “  * 

60. 0! NONE 

J 

ipA 

1 

PHILAOEL-  8 
PHIA  { 

1975 

PS  2C4 

8505432 

i 

!  1 14  3 1**4*  J 

8  8  8 

250.0! 
2' 3.0 8 

*4.3! 

<-.C! 

10.58 

2.3! 

8  2500! 

8  -  • 

30.0  8  NONE 

8 

8AL 

! 

MOBILE  8 

! 

1966 

SAN  JUAN 

•577473 

i 

!  736524*442 

8  I  8 

7*3.0! 
730. 0! 

99.6* 

99.6! 

10.1! 

4.0* 

8  1  25008* 

8  -  8 

60.0! NONE 

8 

8PA 

1 

PHILAOEL-  ! 

PHIA  { 

1976 

SANTO  DOMINGO 

is*C53ft 

1 

1  262484*44! 

1  8  ! 

253.0* 
2  *0.0! 

76. u! 
76.31 

13.45 

1.3! 

8  5970! 

1  -  j 

10.3  8  NONE 

j 

.'PA 

8 

PHILAOEL-  8 

PHIA  8 

1976 

ST,  C«OIX 

8507216 

■ 

8  12C384444* 

8  8  ! 

23 ).0! 
2*3.0! 

56.0! 

*4.0! 

8.0! 

6.58 

8  2100! 

!  -  ! 

12 .08  NONE 

1 

8  FL 

1 

JACKSON-  8 
VtLlE  8 

1967 

ST.  JOHN 

*8  5  7  5  C  5  3 

i 

8  262414*44! 

!  !  1 

253.:! 
25'. 0! 

74.3! 

96.0! 

13.4! 

1.6! 

-  8  5970! 

J  -  * 

I.08N0NE 

1 

•PA 

« 

PHILAOEL-  8 
PMJA  J 

1976 

ST.  MAARTEN 

i 573613 

i 

8  267484*448 

8  8  1 

253.08 

250.0! 

76.08 
74 .«! 

13.41 

1.1! 

-  8  5970! 

8  "  8 

30.0! NONE 

8 

ipR 

8 

SAN  JUAN  ! 

8 

1976 

ST.  T NOMAS  II 

(41)  CROWLEY  TOWING 

•K70PO7 

8 

i 

i 

TRANSPOJRTATJON 

8  262484*468 

8  !  8 

8  8  8 

8  8  1 

8  8  8 

263.0! 

2*0.3! 

8 

1 

1 

76. C! 

74.0! 

i 

! 

13.4! 

1.6! 

t 

! 

; 

!  5970! 

8  -  ! 
j  1 

i  i 

!  8 

30.0! HONE 

j 

i 

8 

! 

|PR 

! 

I 

8 

! 

SAN  JUAN  | 

1 

! 

! 

1 

1976 

A»TMU*  S 

J50C91? 

i 

!  13583*16! 

1  8  1 

14.6! 

>4.o! 

*0.08 
3  j.C! 

11.0* 

9.7! 

2500!  -  8 

8  "  8 

43. 0! NONE 
! 

ICA 

I 

LONG  BEACH | 

1 

1965 

ENVOT 

8516525 

i 

8  12583*14! 

8  !  8 

>5.6! 

135.0! 

24.0! 

25.61 

10. f*. 
10.6! 

17U0!  -  ! 

8  -  8 

35.0! NONE 

1 

8  C  A 

2 

LONG  BEACH! 

8 

1966 

GLORY 

8552737 

■ 

1  l*1!JA3f! 

8  8  8 

®4.  )! 

94. 0! 

25.0* 

26.08 

12.5! 

11.5! 

13008  -  8 

8  -  8 

35 .oi NONE 

8 

ICA 

8 

LONG  BEACH! 

8 

1945 

GUIDE 

8513911 

8 

8  15483*368 

8  8  8 

94.0! 

5o.O! 

25. 0! 
74.0! 

12.6! 

11.5! 

1700!  -  8 

8  -  8 

35.08  NONE 

8 

ICA 

8 

LONG  BEACH! 

! 

•  1968 

NO  1062 

851033" 

i 

8  228  3*  16! 

8  8  1 

41.7! 

41.7! 

?U.O! 

*0."! 

6.5! 

6.6! 

500  8  -  8 

8  -  8 

25.08  NONE 

8 

8  C  A 

1 

LONG  BEACH ! 

! 

1967 

SAN  DIEGAN 

8267775 

i 

*8  a5*8  J*  34*8 

8  8  8 

1)0. 18 
1C4.0! 

26.1! 

26.1! 

11.0! 

9.6! 

2000!  -  8 

8  ~  8 

40.0! NONE 

8 

ICA 

l 

LONG  BEACH! 

! 

1953 

SATURN 

i 51857C 

8 

!  99*3*36! 

1  !  8 

'>.4! 

91.0! 

?4.c! 

>9.0! 

9.2! 

9.2! 

2C30!  -  8 

8  -  8 

40.0 ! NONE 

8 

ICA 

1 

LONG  BEACH! 

! 

1969 

SEA  CLOUD 

8555656 

i 

8  13583*36! 

8  !  8 

113.7* 

176.0! 

*4.<*| 

34.0! 

17.0* 

12.62 

5030!  -  ! 

!  -  ! 

40.0 ! NONE 

8 

ICA 

» 

LONG  BEACH | 

8 

1974 

SEA  HAWK 

8  5  6  3C24 
t 

8  13183*368 

8  8  8 

94.O! 

9J.0* 

25.0! 
26.  C! 

12.5! 

11.58 

2500*  -  ! 

;  -  | 

35.0! NONE 
! 

ICA 

1 

LONG  BEACH! 

! 

196* 

SEA  HOUND 

*8271773 

i 

!  5983*16! 

8  8  8 

91.5! 

>7.5! 

24.7! 

24.9! 

11.6! 

11.8! 

uooi  -  i 

!  -  ! 

25 .0! NONE 
! 

ICA 

8 

LONS  8EACH! 

! 

1956 

SC*  OTTER 

8271730 

i 

i 

1  *9  8  3*36 1 

8  8  8 

8  8  8 

1  8  8 

91.5! 

97.5! 

« 

1 

24.7! 

24.9* 

8 

1 

11.6! 

11.8! 

« 

1 

2530!  -  8 

2  -  • 

2  ! 

8  8 

25. 0! NONE 

8 

8 

! 

ICA 

8 

1 

1 

LONG  BEACH) 

! 

! 

! 

1956 

TA3L £  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  103 AFT! 
NET  !CODS!  LENGTH!  3R0TH!  ! 

REGIS”! ***» !  REG.  «  OEG.IL0AD- 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  *  PAGE !  0VEP-!3VEP-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT 


.11)  CROWLET  TOWING  t  TRANSPO 

RTATION 

i  i  i 

i 

i 

t 

j 

• 

i 

J 

! 

(CONTINUED) 

!  !  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

>EA  ROBIN 

S53CA2 

!  1 35 !  3A36 i 

118.7! 

34.  ci 

17.0! 

50005 

-  ! 

40*0!  NONE 

Ica 

LONG 

BEACH! 

1973 

! 

i  ii 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

SPARTAN 

513285 

*!  9<?i  3A36! 

35.4! 

25.6! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

40.0! NONE 

icA 

LONG 

BEACH! 

1969 

t 

i  i  j 

«1.0! 

23.6! 

14.0! 

j 

-  ! 

i 

2 

i 

08  5 

260620 

1  689*  4A43 ! 

135.0! 

50.0! 

11.5! 

-  » 

60! 

12.0! NONE 

icA 

LONG 

BEACH*! 

1943 

« 

!  i  ! 

135.0! 

50.0! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

• 

! 

H  33  ! 

542641 

!  3271 4A43 i 

137.0! 

34. C! 

7.5! 

-  » 

600! 

1 2. 0! NONE 

•CA 

LONG 

BEACH*! 

1943 

! 

i  i  i 

137.0! 

34.0! 

3.0! 

j 

-  * 

i 

i 

i 

OARGE  18 

273346 

i  31 74  i  SA7oj 

272.1! 

58.0! 

22.0! 

-  • 

8551! 

40.0  j  3 

DIESEL  ENG/ 

Ica 

LONG 

beach! 

1959 

t 

i  j  i 

272.1! 

53. C! 

4.0! 

i 

-  ! 

M 

AUX  GENERATOR 

1 

! 

3ARGE  19 

270645 

j  2539 ! 5A70! 

290.0! 

50.0! 

20.0! 

-  j 

63*0! 

40.012 

DIESEL  ENG/ 

Ica 

LONG 

3EACH! 

1955 

t 

!  !  ! 

290.0! 

50.0! 

3.6! 

! 

-  * 

!  1 

AUX  GENERATOR 

i 

i 

BARGE  25 

264148 

!  163955A70! 

235.0! 

45.0! 

16.0! 

-  J 

3636! 

28.0! 2 

DIESEL  ENG./ 

!CA 

LONG 

3EACH ! 

1952 

! 

!  !  ! 

235.0! 

45.0! 

2.6! 

■ 

-  ! 

!  1 

AUG.  GENERATOR! 

l 

! 

BARGE  RL  25 

231932 

!  1215!5A70i 

260. C! 

43.0! 

12. C! 

-  • 

3511! 

40.022 

DIESEL  ENG/ 

!CA 

LONG 

BEACH! 

1960 

! 

i  i  i 

260.0! 

43.0! 

3.0! 

j 

-  ! 

!  1 

AUX  GENERATOR 

1 

i 

! 

NO  11 

25435S 

!  326  !  5*70 ! 

195.0! 

40.0! 

12.0! 

-  I 

2069! 

29.013 

DIESEL  ENGINES 

Ica 

LONG 

BEACH! 

1947 

i 

i  i  i 

195.0! 

40.0! 

3.2! 

i 

-  J 

i 

1 

j 

j 

NO  14 

274677 

!  3174! 5A70i 

272.1! 

55. C! 

22.0! 

-  J 

8551! 

*» 

o 

o 

u 

DIESEL  ENG/ 

Ica 

LONG 

BEACH! 

1957 

t 

j  •  j 

272.1! 

53.0! 

4.0! 

t 

-  i 

!1 

AUX  GENERATOR 

1 

i 

i 

NO  15 

262393 

!  1777! 5A70! 

250.0! 

4o.0! 

13.0! 

-  • 

4393! 

36.0 !  2 

DIESEL  ENGINES 

icA 

LONG 

BEACH! 

1951 

j 

!  i  i 

250.0! 

4c. 0! 

3.5! 

■ 

-  ! 

i 

j 

i 

i 

NO  23 

253663 

!  1 426! 5 A  70 i 

233.1! 

45.1! 

15.0! 

-  • 

3397! 

3S.oi2 

DIESEL  ENGINES 

Ica 

LONG 

BEACH*! 

1949 

2 

t  ;  < 

233.1! 

45.1! 

2.S! 

» 

-  • 

i 

! 

l 

! 

NO  24 

269060 

!  1216iSA70! 

260.0! 

43.1! 

12.2! 

-  ! 

3113! 

40.0! 2 

DIESEL  ENG/ 

!CA 

LONG 

BEACH*! 

1955 

! 

!  !  ! 

260.0! 

46.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  1 

AUX  GENERATOR 

1 

« 

2 

NO.  21 

267135 

•  1 224  *  5 A  70 ! 

260.0! 

43.0! 

12.0! 

i 

3113! 

40.013 

DIESEL  ENG./ 

Ica 

L0N6 

BEACH! 

1954 

2 

!  !  ! 

26C.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

!1 

AUG.  GENERATOR! 

i 

t 

PS  203 

504669 

1  1153!5A70i 

200.0! 

54.0! 

13.0! 

_  i 

2770! 

35 .0 ! 2 

DIESEL  ENG/ 

!  C 

LONG 

BEACH! 

1966 

2 

*  t  j 

290.0! 

54.0! 

2.6! 

i 

-  i 

!  1 

AUX  GENERATOR 

j 

2 

PS  205 

506672 

!  1 1 53S5A70! 

200.0! 

54. C! 

13.0! 

.  * 

2770! 

35.052 

DIESEL  ENG/ 

Ica 

LONG 

BEACH! 

1966 

2 

!  !  ! 

200.0! 

54. C! 

2.6! 

» 

-  ! 

!1 

AUX  GENERATOR 

i 

2 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  ° ASS” 
POWER!  EN5ERS 


HIGH-  ! 

£ST  !  CARGO  HANOLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !////////////// / t 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TO !//////////! 
EE!-  LINE-2  ! 


(03)  CROWLEY  TOWING  AND  TRANS 

PORTA- 

2  ;  j 

j 

; 

2 

t 

2 

j 

2 

! 

TION 

j  i  i 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

2 

2 

APACHE 

513C45 

*!  111 ! 3 A 36 S 

112.1! 

34.0! 

15.0! 

3000! 

-  • 

66. 0! NONE 

*!PR 

SAN 

JUAN 

2 

1968 

i  i  j 

122.0! 

34.0! 

12.5! 

! 

-  * 

2 

i 

! 

30RIN0UEN 

506*97 

*!  101  !3A36! 

39.4! 

28.1! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

49.0 ! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1966 

!  !  ! 

95.6! 

29.0! 

8.0! 

i 

-  » 

! 

! 

! 

CABO  ROJO 

297392 

!  10113*38! 

•9.42 

23.1! 

12.0! 

1530! 

-  ! 

49.0! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

2 

1965 

;  j  2 

95.6! 

29.0! 

8.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CATANO 

298716 

j  1 01 ! 3 A 36! 

39.4! 

23.1! 

9.3!  “ 

1530! 

30. 0! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

« 

1965 

!  !  ! 

95.6! 

29.0! 

2.0! 

i 

! 

2 

i 

DORADO 

297474 

!  7013*36! 

83.0! 

24.0! 

8.0! 

153ol 

49.0! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1965 

!  !  ! 

35.0! 

24. C! 

7.0! 

j 

-  i 

! 

i 

« 

EL  MORRO 

503562 

!  101 ! 3*36 ! 

39.4! 

28.1! 

12.0! 

1530! 

49.0! NONE 

•PR 

SAN 

JUAN 

i 

1966 

!  !  ! 

95.6! 

29. C! 

8.0! 

! 

i 

! 

! 

FAJARDO 

503563 

!  101  5  3*36! 

3  9.4! 

28.1! 

12.0! 

1530! 

-  ! 

49.0! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1966 

!  !  ! 

95.6! 

29.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PAWNEE 

526075 

!  8713*36! 

93.0! 

29.6! 

12.0! 

3200! 

200! 

66.0! NONE 

JPR 

SAN 

JUAN 

! 

1973 

!  !  ! 

93.0! 

29.6! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SAMSON 

505922 

!  4313A36! 

115.2! 

•1.1! 

15.5! 

3500! 

-  i 

60.0! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1966 

!  !  ! 

121.6! 

32. C! 

10.4! 

i 

•  i 

! 

i 

! 

SEA  MONARCH 

504597 

!  83! 3*36! 

115.2! 

21.1! 

15.6! 

3500  i 

-  i 

45 .0! NONE 

*!P8 

SAN 

JUAN 

! 

1966 

!  !  ! 

121.6! 

32.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

SEMINOLE 

514243 

!  11113*36! 

112.1! 

24. j» 

15.0! 

3000! 

-  ! 

66 • 0 ! NONE 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1968 

!  !  ! 

120.0! 

34-0! 

1«  .5! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

SENTINEL 

573426 

!  1 3513*36! 

127.2! 

26.5! 

17.6! 

9ooo  i 

-  ! 

66.0! NONE 

IFL 

JACKSON¬ 

! 

1976 

!  !  ! 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1 

QARGE  2 

257023 

!  527!4F46' 

218.2! 

35.0! 

9.9! 

-  « 

1937! 

! 2  DIESEL 

PUMPS 

!PR 

SAN 

JUAN 

i 

1948 

!  !  ! 

2H.2! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

0AR6E  180 

558784 

!  1186  !4f46 ! 

179.3! 

60.3! 

11.5! 

•  2 

2500! 

11.5! NONE 

!PP 

SAN 

JUAN 

! 

1974 

!  !  ! 

179.3! 

60.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

ST.  KITTS 

569102 

!  137254A9B! 

263.3! 

74.0! 

13.6! 

! 

3652! 

25.0! 1  DIESEL 

PUMP 

!PR 

SAN 

JUAN 

! 

1975 

i  j  i 

260.0! 

74.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EL  C09UI 

627838 

!  6t72! 5*73! 

—  ! 

—  ! 

19.6! 

! 

12677! 

52.012  6-71  GH 

DIESELlPR 

SAN 

JUAN 

! 

1980 

!  !  ! 

39.3! 

70.0! 

3.6! 

! 

-  i 

! 5  12*  SCREW  PUMP! 

I 

NO  250-4 

562132 

!  263015*20! 

250.0! 

76.0! 

12.0! 

! 

41 72  S 

16.312  PUMPS 

|PR 

SAN 

JUAN 

! 

1976 

250.0!  76.0! 
!  ! 

!  ! 


SPIRIT 

OF 

BOSTON 

697565 

6911*14! 

-  i 

! 

6.o! 

480! 

-  j 

28.0! NONE 

JMA 

BOSTON  ! 

1986 

!  ! 

145.  oi 

•2.0! 

3.6! 

J 

575!* 

I 

! 

SPIRIT 

OF 

CHICAGO 

926254 

62I1A16! 

-  i 

-  i 

7.6! 

1020! 

-  ! 

39. 0! NONE 

IIL 

CHICAGO  J 

1988 

!  ! 

192.0! 

35. oi 

6.6! 

1 

600! 

2 

! 

SPIRIT 

OF 

LOS  ANGELES 

931821 

64  !  1 A1 6 ! 

.  i 

! 

7.6! 

1020! 

-  ! 

39. OINONE 

!C* 

LONG  BEACH! 

1989 

!  ! 

192.0! 

35.0! 

6. a! 

! 

600! 

! 

! 

SPIRIT 

Of 

NT.  VERNON 

946769 

6111*16! 

-  i 

-  ; 

0.6! 

1470! 

-  i 

27.0! NONE 

toe 

WASHINGTON! 

1985 

i  2 

142. oi 

31  .oi 

6.0! 

! 

600! 

j 

j 

SPIRIT 

Of 

NEW  JERSEY 

668194 

66!*  1  AIM 

! 

-  2 

6.6! 

489! 

-  ! 

28. oiNONE 

ip* 

PHILADEL-  J 

1984 

!  ! 

145.0! 

32.  C! 

3.6! 

I 

573! 

{ 

! 

PHIA  ! 

SPIRIT 

OF 

NEW  YORK 

939953 

©711*16! 

-  ; 

-  i 

7.6! 

1C20! 

.  j 

J9.0U0NE 

JNY 

NEW  YORK  | 

1987 

j  2 

192. oi 

35. oi 

6.6! 

! 

600! 

i 

! 

SPIRIT 

OF 

NORFOLK 

946763 

56MA18! 

I 

! 

6.5! 

920! 

-  ! 

29 .0 ! NONE 

!V  A 

NORFOLK  ! 

1989 

!  ! 

175.3! 

•  5.0! 

8.9! 

« 

575! 

! 

! 

SPIRIT 

OF 

PHILADELPHIA 

943275 

68! 1A1o! 

! 

■  i 

7.6! 

102oi 

-  1 

39. OiNONE 

!PA 

PHXLADEL-  ! 

1989 

!  ! 

192.0! 

•s.ai 

6.6! 

! 

600! 

! 

! 

PHIA  ! 

SPIRIT 

OF 

WASHINGTON 

681492 

7311*16! 

! 

-  ; 

6.6! 

480! 

-  ! 

23. OINONE 

toe 

WASHINGTON! 

1985 

j  { 

145.3! 

31.0! 

5.6! 

; 

574! 

! 

! 

(36)  CRUISES/  INC. 
SILVER  SWAN 


(33)  CRUMPLE*  SHIPBUILDING  CO!. 


(23)  CSX  TRANSPORTATION 
CIO  452 


PERE  MARQUETTE  10 


33! 1*11 ! 
!  ! 

!  ! 


21 .0! NONE 
! 


! 


I 


! ♦  RAILRO! AO  CARS! 


r»SL=  i  -  o'scajcticN  of  vessels 
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Ek$R! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

— 

OIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE ! LENGTH 13PDTH* 

i 

2 

i 

EST  •  CARGO  HAnOLING 

!$ 

OPERATING 

! 

*  ~ 

-JREGIS-!****! 

REG.  1 

9EG.1L0AD-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR 

! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO!  LINE-1 

VESSEL  MAKE  AND  NUM9ER 

!  GUARD 

1  TON-  JPAGF 

OVER-! 

•)VS  °“! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

CLI6HT) •//////////////// iTD! //////////! 

OR 

i 

!  number 

!  NA5E  1  IV 

ALL  ! 

*LL  SLIGHT • 

POWER ! 

EN5ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

•REBUILT! 

£36)  CULBERTSON,  ROLAND 

t 

1 

i 

i  { 

i  i 

i  i 

2 

i 

■ 

t 

; 

t 

2 

* 

■ 

l 

i 

i 

• 

« 

QUAIL 

•2495S4 

!  4113*36 

79.5! 

17. C! 

7.3! 

200! 

-  | 

30.0! NONE 

ivA 

ANACORTES 

1940 

i 

i 

t  i 

79.5! 

; 

17.0! 

7.3! 

t 

i 

i 

-  ! 

> 

i 

2 

£30)  CUNNINGS,  THOMAS 

i 

i 

i  i 

;  » 

■ 

i 

■ 

j 

i 

i 

i 

i 

ELM 

! *461 99 

!  *0! 3A3S 

*4.5! 

1*.0! 

4.C! 

205! 

-  i 

18.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1935 

! 

54:5! 

16.0! 

3.6! 

2 

—  » 

i 

SUNFISH 

! *00393 

!  1 7! 34  36 

41*5! 

13. C! 

5.0* 

300! 

-  j 

12.0! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1954 

! 

i 

i  i 

41.5! 

2 

13.0! 

4.8! 

» 

i 

i 

-  ! 

j 

i 

! 

(AS)  CUMMINS/  JAMES 

i 

l 

;  i 

t  2 

t 

i 

i 

i 

2 

t 

i 

i 

» 

CHEMICAL  TRADER 

*  5 1 

1  11913A35 

! 

—  ! 

5.5* 

1700! 

-  ! 

16.0! NONE 

!  AR 

VAN  3UREN 

1972 

! 

i 

i  i 

>0.05 

i 

2a. 0! 

8.5! 

i 

i 

"  ! 

« 

! 

(21)  OUTLET  LAND  CO. 

j 

i 

j  t 

i  i 

j 

t 

2 

■ 

2 

i 

j 

i 

i 

T  1*50 

!  507323 

!  675  15  A  70 

134.0! 

53.0! 

8.6! 

• 

1500! 

15.0! DIESEL  PUMP 

!PA 

FREEDOM 

1967 

i 

i 

i  j 

1*6.0! 

2 

S3.C! 

1.5! 

• 

■ 

■ 

-  ! 

i 

i 

! 

C32)  CUSTOM  fUEL  SERVICE 

2 

i 

1  i 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

* 

i 

! 

AS  1 3C2 

i 016014 

1  800*5*70 

22C.C! 

45.  C! 

9.9; 

-  i 

2200! 

20.01DIESEL  PUMP 

!IA 

ST.  ROSE 

1969 

i 

220.0! 

45.01 

1.6! 

i 

-  i 

t 

CUSTOM  FUEL  NO  1 

! 563C32 

1  33115A70 

120.0! 

33.0! 

9.9* 

-  j 

7*0! 

13.0! DIESEL  PUMPS 

!LA 

ST.  ROSE 

1943 

i 

120.3! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

CUSTOM  FUEL  NO  2 

*620990 

1  244  5  54  70 

93.2! 

3o.O! 

8.5! 

-  • 

535! 

24.0! DIESEL  PUMP 

!L4 

ST.  ROSE 

1980 

i 

93.2! 

■*6.05 

1.5! 

i 

-  i 

i 

CUSTOM  FUEL  NO  3 

! $33292 

1  41515A70 

150. 0! 

34.0! 

9.0! 

-  » 

1080! 

16.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

ST.  ROSE 

1967 

i 

150.4! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  i 

i 

CUSTOM  fUEL  NO  4 

1570772 

1  514  *5  A  70 

1SC.0! 

40. C! 

8.5! 

-  j 

1310! 

18.0] DIESEL  PUMP 

!L* 

$T ■  ROSE 

1962 

i 

153.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

—  i 

i 

CUSTOM  FUEL  NO  5 

1425592 

1  24415*70 

93.2! 

36.0! 

8.5! 

-  • 

535! 

13.010 IESEL  PUMP 

!LA 

ST.  ROSE 

1980 

93.2! 

36.0! 

1.5! 

1 

-  i 

i 

CUSTOM  FUEL  NO  6 

1425593 

1  24415*70 

>3.2! 

3*.0! 

3.5! 

-  j 

535! 

13.0! DIESEL  PUMP 

•LA 

ST.  ROSE 

1980 

93.2! 

3*.C! 

1.5! 

2 

.  i 

i 

FT  24 

1513930 

1  86015*70 

1  >5.0! 

35.0! 

9.9* 

-  j 

174  j! 

2C.Q! D  TtSEL  PUMP 

•LA 

ST.  ROSE 

1968 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

IB  940 

1503094 

1  73015*70 

195.0! 

35.0! 

?.9» 

-  * 

1800! 

20.0 !  DIESEL  PUMP 

!LA 

ST.  ROSE 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

•  i 

! 

19  954 

! 029644 

1  74115*73 

19  5.C! 

35.0! 

9.9* 

-  • 

1740! 

20/3! DIESEL  »UMP 

!LA 

ST.  ROSE 

1980 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

I“CO  1C03W 

1522535 

1  48015*70 

132.0! 

50.0! 

9.2! 

» 

1400* 

2C.0! DIESEL  PUMP, 

SLA 

ST.  ROSE 

1969 

1  1 

1T2.0! 

50.0! 

1.5! 

; 

-  j 

!  HE ATI nG  COILS 

I f CO  10*43 

•522420 

!  45415470 

132.0! 

50. C! 

9.2! 

-  ! 

1400! 

20.0! DIESEL  PUMP, 

!  LA 

ST.  ROSE 

1«69 

i 

132.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1HEATIN6  COILS 

ieco  i2oi 

1536139 

1  96015*70 

175.0! 

4C.C! 

>.0! 

-  ! 

1810! 

27 .0  !  DIESEL  PUMP, 

•LA 

ST.  ROSE 

1966 

!  ! 

175.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  j 

SWEATING  COILS 

I8C0  1202 

1514372 

•  96025*70 

1-5.0! 

<0.0! 

9.0! 

.  i 

1810! 

27.01DIESEL  PUMP, 

Ila 

ST.  ROSE 

1968 

!  ! 

1?5.0! 

50.  C! 

1.5! 

! 

-  » 

SWEATING  COILS 

$T  6 

1513931 

1  3C01SA70 

195.0! 

33.  C! 

9.9« 

.  i 

1740! 

20.0'DUSEl,  PUMP 

SLA 

ST.  ROSE 

1968 

! 

• 

1  1 

195.0! 

« 

35.0! 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

COD  cuttyhuni:  boat  lines/ 

i 

IN'C. 

1  1 

1  1 

i 

i 

2 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

t 

ALERT  II 

1543999 

1  4511C0T 

41.6! 

17.0! 

5.5! 

1050! 

6! 

5.6! NONE 

!*MA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

1  ! 

61.4! 

i 

17.0! 

4.5! 

i 

! 

! 

35! 

; 

; 

; 

BFOFORO 

<J2)  CVITANOVIC  80AT  SVC./ 

1 

IN'C. 

1  1  1 

!  1  1 

i 

! 

j 

! 

i 

! 

1 

; 

i 

i 

SHANNON  C. 

1471579 

1  7113*34! 

! 

--  i 

7.0! 

600! 

100! 

40.01NONE 

SLA 

VENICE 

1981 

i 

!  1  ! 

i  2  ! 

45.0! 

• 

25.0! 

i 

5.0* 

! 

2 

; 

-  ! 

2 

i 

i 

(32)  CVITANOVIC  bROTMERS/ 

2 

INci. 

!  1  1 

2  2  ! 

| 

i 

• 

! 

i 

2 

i 

2 

« 

i 

KRISTINA  C 

16AC730 

!  2513*34! 

! 

—  • 

5.5! 

—  ! 

25! 

35. oi NONE 

SLA 

VENICE 

1985 

i 

!  !  ! 

1  !  ! 

'C.O! 

• 

1 6.0! 
i 

3.9* 

j 

« 

; 

i 

i 

i 

! 

£32)  0  t  9  BOAT  RENTALS,  INC* ! 

i  ;  i 

i  i  i 

1 

2 

i 

i 

2 

2 

; 

; 

i 

t 

i 

CART.  ACE 

1305702 

1  6511*02! 

93.1! 

24.0! 

1.0! 

1060! 

*7i 

1 7.0! NONE 

!L* 

HU  IHRIA 

1966 

I 

1  1  1 

99,0! 

24.0! 

a.O! 

1 

21! 

! 

t>  32  STEVEN 

1 541 {1 2 

!  3511*02! 

109.*! 

?6.0! 

1.3! 

1200! 

112! 

2J.0IM0ME 

!LA 

NEW  IBERIA 

1972 

i 

!  !  ! 

115.0! 

2a. 0! 

7.3* 

! 

21! 

! 

Rim  4 

1434903 

1  60! 1  AO? 1 

*3.5! 

24.0! 

3.3! 

1050! 

230! 

2).')!N0NT 

ILA 

NEW  ISEtl* 

1981 

1 

! 

1  !  1 

1  1  1 

96.0! 

2 

24.0! 

! 

7.0! 

! 

I 

! 

36! 

i 

1 

i 

(32)  1  l>  MARINE 

i 

i 

1  1  t 

!  !  1 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

t 

! 

BARBARA  ANN 

1629969 

1  2713*36! 

42.01 

2a. C! 

7.o! 

1095! 

-  2 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

» 

! 

1  1  1 

!  !  1 

62.0! 

1 

?6.0! 

• 

7.6! 

! 

2 

i 

» 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  0  (  «  TONING,  INC. 

i 

1  1  ! 

1  !  1 

1 

• 

i 

t 

; 

i 

2 

! 

( 

2 

MISS  FNOLA 

1534273 

!  *013*36! 

44.0! 

20. oi 

1.0! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1971 

1 

!  1  ! 

1  1  ! 

54.0! 

i 

20.0! 

i 

1.0! 

t 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

(32)  0  <  l  OARCESz  INC. 

! 

! 

1  1  ! 

1  1  ! 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

DtL  103 

!  . 

1  16414*43) 

iio.oi 

30.  ci 

7.5! 

-  ! 

450! 

20.0! NONE 

ILA 

BALDWIN 

1955 

! 

1 

1  1  ! 

)  !  ! 

110.0! 

j 

30. C! 

2 

1.0! 

! 

! 

! 

.  < 

I 

; 

i 

(32)  HER  MARINE  SERVICES 

1 

I  INC. 

!  i  1 

!  !  1 

i 

■ 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

ROUBLE  0 

1442792 

!  9211*01! 

<*>.5! 

22.0! 

9.0! 

600! 

-  ) 

30.0 ! NONE 

!LA 

AMELIA 

1951 

!  !  1 

*0.0! 

24.0! 

4.5! 

| 

-  j 

! 

LARRY  D 

j  - 

1  1211F02! 

32.0! 

10.0! 

3.0! 

100! 

-  ! 

12.0! 

ILA 

AMELIA 

1978 

TILTON  0 

j  - 

1  14! 1 F  m>! 

*  «.3| 

12. ci 

3.0! 

300  i 

- 

14.0! 

ILA 

AMELIA 

1982 

1 

• 

!  1  1 

!  !  1 

i 

i 

-  ! 

2 

j 

12! 

i 

( 

! 

<C7)  Oil  CORPORATION 

! 

1 

!  1  ! 

1  1  ! 

! 

! 

» 

i 

! 

j 

I 

2 

i 

! 

t 

OL  4 

1279975 

1  104415*70! 

215.0! 

39.0! 

10.7! 

-  ! 

2000! 

jp.omtstL  ’ump. 

SPA 

CHESTER 

1959 

1 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

{  !  1 

215.0! 

i 

; 

19.0J 

2 

2 

3.3! 

! 

2 

! 

! 

! 

; 

; 

SCOHPRESSOR 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

341 

EHGR! 

DXST!  OPERATOR 

8VTCC8  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  !CODF 1LENGTHJ3PDTH J  • 

!  CAPACITY ! 
i  i 

HIGH-  * 
EST  • 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  6  L  ! 
!S  {OPERATING  ! 

! 

t 

VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 

l 

i 

l 

COAST 

GUARD 

NUH8ER 

TER  !  SEE!//////!/////*  ED  ! 
TON-  1PAGE!  OVEP-!OVE«f-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ~L1  (  ALL  SLIGHT! 

!////////!  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  !<LI6HT>! 
POWER!  EMGERS  !  (FEET) ! 

LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 

!  AO!  LINE-1  ! 
!TD !//////////! 
SEE!  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
0°  ! 
‘REBUILT! 

! 

! 

(32)  D.  L.  0.  30AT  AND  CO./  ZINC. 

!  I 

!  ! 

i  i 

i 

i 

i 

I 

i 

t 

i 

i 

J 

J 

1 

• 

i 

i 

< 

j 

; 

! 

i 

i 

KENNETH  L 

1517870 

44 ! 3 A  35 ! 

50. a! 

20.0! 

5.5! 

900! 

•  i 

31.0!N9NE 

!LA 

MORGAN 

1969 

i 

i 

i  ! 

50. 0! 

i 

20.0! 

j 

3.0! 

i 

i 

i 

-  i 

i 

t 

I 

2 

; 

city 

(32)  OAIGLE  BOAT  RENTALS/ 

i 

INci. 

■  j 

i 

i 

■ 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

; 

09R  1 

*613674 

1 96 ! 4A46 ! 

--  ! 

—  ! 

6.7! 

-  j 

34oi 

5. 6! NONE 

•LA 

MORGAN 

1978 

i 

i  i 

11C.C! 

30. C! 

1.4! 

j 

-  ! 

i 

i 

CITY 

OeR  2 

t  - 

200! 4 A46 ! 

—  ! 

--  ! 

7.0! 

-  • 

400! 

7.6! NONE 

SLA 

MORGAN 

1978 

i 

j 

j  i 

!  i 

120.0! 

i 

30.  C! 

i 

2.0! 

; 

i 

j 

-  i 

j 

2 

; 

! 

j 

CITY 

(32)  OAIGLE  TOWING 

NR.  ALBERT 

! 

i 

! 627204 

i  i 

•  i 

35S3A36! 

i 

i 

55. oi 

i 

i 

20. C! 

i 

i 

4.0! 

i 

i 

600! 

■ 

j 

-  i 

2 

i 

35 .0 !  NONE 

; 

2 

!LA 

VENICE 

1980 

i 

t 

i  i 

i  i 

55.0! 

i 

20.0! 

i 

4.0! 

i 

i 

t 

-  j 

i 

1 

2 

! 

j 

(32)  OAIGLE/  fRANK 

AJAX 

i 

j 

i 593263 

i  i 

i  i 

35! 3*36! 

i 

i 

52.0! 

i 

« 

1  9.6! 

j 

i 

6.0! 

i 

| 

400  * 

i 

i 

-  i 

2 

i 

3  3 . 0  !  NONE 

i 

« 

!LA 

VENICE 

1973 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

5  5.31 

i 

20.0! 

; 

5.0! 

1 

1 

-  i 

i 

i 

j 

2 

j 

(32)  DAIGLE/  TOWNY 

JOEY  D 

i 

i 

‘•524636 

t  i 

i  i 

5  3 !  3  A  3  o ! 

i 

t 

55.5! 

i 

i 

2i.  oi 

t 

3.0! 

1 

1 

300! 

i 

i 

; 

74 . 0  j  NONE 

i 

j 

!LA 

VENICE 

1970 

i 

j 

!  ! 

i  i 

40.0! 

i 

21.0! 

7.5! 

i 

i 

i 

-  j 

; 

t 

j 

! 

(34)  DAILY/  JEFF 

FATVILLE 

i 

i 

! 266507 

i  i 

i  i  i 

26*!  3  A  35! 

i 

i 

3  3.0! 

j 

» 

u.  ci 

i 

i 

4.4! 

i 

t 

440! 

i 

i 

.  j 

j 

i 

20 .0 • NONE 

! 

2 

!  AR 

VAN  3UREN 

1934 

< 

!  ! 

55.0! 

14.0! 

4.4! 

i 

-  ; 

; 

; 

N  T  S CH El/ 

■  264895 

J0!*A5S! 

53.0! 

17.0! 

5.0! 

760! 

-  i 

JO.OiNOHE 

*0< 

KEOTA 

*  1974 

i 

!  ! 

55.0! 

17.0! 

5.0! 

j 

-  i 

t 

j 

NARK  D 

! 27721 4 

1  16*3*35! 

46.1! 

14.1! 

4.4! 

400! 

-  i 

20.0 ! NONE 

•AR 

VAN  8UREN 

1958 

i 

46.1! 

16.1! 

4.4! 

« 

-  • 

t 

i 

TAMMY  WALKER 

*  568325 

!  25 ! 3  A  35 ! 

4  C .  0 ! 

1  6.0! 

5.5! 

400! 

-  i 

20. 0 ! NONE 

!AP 

VAN  BUftEN 

1975 

i 

; 

!  ! 

!  ! 

40. 0! 

i 

16.0! 

i 

5.0! 

t 

i 

i 

-  j 

■ 

! 

i 

1 

2 

(27)  OAIRYLANO  POWER 

ANN  NALIN 

i 

1 

! 952607 

!  ! 

j  i  j 

57 ! 3  A  3  5 ! 

55.3! 

i 

i 

22. oi 

j 

7  .oi 

i 

i 

700! 

i 

j 

.  i 

j 

2 

27.0  !  NONE 

L 

ALHA 

1989 

« 

!  ! 

55.3! 

22.0! 

6.5! 

< 

-  i 

i 

; 

BLACK  HAWK 

! 52333P 

!  171J3A36! 

41.2! 

24.0! 

7.7! 

950! 

-  ; 

J2.OIN0NE 

!WI 

GENOA 

1969 

! 

!  !  ! 

61.2! 

24. C! 

7.0! 

i 

-  I 

1 

; 

COLEE  I 

•277527 

!  35 ! 3*35 ! 

47.8! 

17.9! 

4.6«- 

30C  • 

«  j 

—  !  NONE 

!  w  I 

AL.1A 

1959 

j 

i 

i  i 

;  i  i 

47.8! 

i 

17.91 

! 

4.0! 

! 

• 

i 

-  ! 

j 

; 

! 

; 

(27)  DAKOTA  3AR66  SERVICE# 

i 

IN  i  C  - 

1  ! 

!  !  ! 

i 

i 

j 

■ 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

DONINIQUE  YOU 

1562394 

!  199*3A3o! 

75. 9* 

34. C! 

10.0! 

2700! 

-  ; 

45.0 ! NONE 

*.HN 

ST.  PAUL 

1975 

! 

!  !  ! 

75.9! 

*4.0! 

10.0! 

! 

.  j 

i 

! 

ELNO  € 

! 624724 

!  51S3A36! 

49.6! 

20.1! 

6.5! 

670! 

-  i 

—  ! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

1980 

! 

!  1  ! 

49.6! 

20.1! 

6.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

NARY  P 

•295245 

!  27J3A36! 

55.2! 

16.0! 

5.5! 

670! 

.  I 

15.1 [NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

1964 

i 

!  !  ! 

55.2! 

14.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

2 

i 

SADIE  NA£ 

*559435 

!  61I3A36! 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

960! 

-  i 

39.  C  j  .NONE 

!HM 

ST.  PAUL 

1978 

i 

1  !  ! 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SOPHIE  ROSE 

1580267 

1  74! 3*36! 

46.2! 

1«.C! 

5.7! 

1230! 

-  j 

1 7 • 0! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

1977 

! 

1  !  ! 

70.0! 

19.0! 

5.5! 

■ 

-  » 

! 

! 

DOF  3 

!  - 

!  12584*43! 

no.0! 

24.0! 

5.51 

-  i 

300! 

6*0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1960 

! 

!  1  1 

100.0! 

24.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

1 

! 

DBS  6121 

1531980 

1  644*4*47  8 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

-  i 

uooi 

14.01  NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

1961 

! 

i  1  • 

1  >3-0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  * 

i 

! 

DBS  6125 

8531834 

1  544!4A47! 

195.0! 

M.C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1961 

i 

•  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  t 

! 

! 

DBS  612M 

!  296439 

•  64414A471 

193.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1403! 

14.0! NONE 

Inn 

ST.  PAUL 

1961 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

1 

! 

DPS  6130 

!  23o59<* 

•  3  4  4 !  4  A  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1400! 

14.0! NONE 

•NN 

ST.  PAUL 

1961 

j 

1  !  ! 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  j 

! 

! 

DPS  6204 

•259632 

!  891J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

.  i 

uooi 

14 .0! NONE 

INN 

$T.  PAUL 

1962 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

OPS  6206 

12*9634 

•  83714447! 

1  >5- 0! 

35. C! 

9.0! 

.  j 

1400! 

14.0! NONE 

|NN 

ST.  PAUL 

1962 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

1 

! 

DBS  6208 

1289636 

1  691J4A47J 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  i 

UOOI 

U.OSROXE 

t*N 

ST.  PAUL 

1962 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ( 

1 

! 

DPS  6223 

1531557 

!  891 ! 4  A  47 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1400! 

14.0! NONE 

Inn 

ST.  PAUL 

1962 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

DBS  6226 

!290059 

!  891  *  4 A  47 • 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1400! 

K.OINONE 

Inn 

ST.  PAUL 

1962 

1 

!  !  • 

!  1  1 

1)5.0! 

35. C! 

1 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

(1$)  DALY’S  TOWING  CORPORATION 

!  !  1 

1  !  1 

i 

i 

1 

j 

i 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

HENRY  N 

1297316 

1  90! JA  36! 

73.6! 

24. oi 

11.2! 

1350! 

-  * 

29.0! NONE 

! 

1964 

j 

!  1  1 

75.5! 

26.0! 

7.5! 

1 

-  i 

2 

! 

PATRICIA 

! 319309 

1  S3 !  3  *  36 ! 

56.0! 

20.0! 

•  i 

690! 

-  i 

17.0 ! hONE 

!FL 

JACKSON- 

1969 

! 

1  !  1 

! 

.  j 

7.3! 

< 

-  ; 

! 

! 

VILLE 

RUTH  HARIE 

1539066 

1  72! 3 A  36 ! 

60.0! 

22.0! 

! 

713! 

-  ! 

IS. 0! NONE 

irL 

JACKSON- 

1977 

i 

1  !  1 

! 

! 

9.1! 

! 

-  ! 

; 

! 

VILLE 

WESTERN  101 

! 6444 J9 

1  4513AJ6! 

5  5.0! 

19.51 

.  i 

330! 

.  ; 

13.0! 

!FL 

JACKSON- 

1981 

1 

t 

1  1  ! 

2  !  ! 

i 

•  j 

6.6! 

! 

! 

! 

-  2 
j 

1 

! 

! 

! 

VILLE 

(16)  DANA  NARINE  SERVICE/ 

1 

INCI. 

!  !  ! 

j 

! 

1 

! 

i 

; 

i 

i 

1 

j 

i 

! 

! 

DANA  DAUNTLESS 

! 506270 

1  6  7  5  3*36! 

77. $i 

19.1* 

3.5! 

300  ! 

-  2 

42.5 {NONE 

1AL 

MOBILE 

1942 

! 

1  1  ! 

77.5! 

19.1* 

3.5! 

! 

.  2 

j 

! 

VICTORIA 

1593765 

!  7013a  36! 

44.5! 

24.5! 

8.5! 

1200! 

-  i 

44.6 1  NONE 

!  AL 

NOBILE 

1977 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

64.5* 

i 

24.5! 

i 

.5! 

i 

j 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(36)  DANIEL#  CHARLES  0.  * 

1 

R031 ERTA  K. 

!  !  ! 

!  1  ! 

i 

i 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

i 

i 

HALASMNA  EXPRESS 

1624321 

!  1J111D99! 

146.5! 

M.O! 

11.6! 

1300! 

-  i 

40.0! NONE 

!WA 

TACOMA 

1980 

• 

i 

!  !  ! 

!  1  ! 

154.0! 

i 

39, C! 

1 

6.0! 

i 

| 

10! 

i 

! 

i 

I 

i 

(15)  DAMN  TOWING  CO. 
CAPTAIN  DANK 

1 

1 

1576933 

!  !  • 

!  !  ! 

•  67! 3*36! 

i 

i 

115. oi 

1 

32.0! 

* 

! 

14. o! 

! 

! 

3000! 

! 

! 

.  ; 

! 

! 

66 ,0! NONE 

i 

! 

!  FL 

TAMPA 

1976 

! 

1  !  ! 

115.5! 

32.0! 

10.0! 

! 

-  2 

( 

! 

NEPTUNE 

1540290 

!  103! 3*  36 ! 

100.2! 

31.31 

14.0! 

2250! 

-  i 

U.OSNONE 

!TX 

HOUSTON 

1972 

1 

!  !  ! 

110.0! 

31.2! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

STEPHANIE  OANN 

•662039 

!  49*3436! 

85.7! 

28.0! 

13.6! 

2300! 

-  ! 

33.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1983 

! 

1 

! 

1  !  1 

1  !  ! 

!  1  1 

105.0! 

! 

! 

34.0! 

t 

10.0! 

i 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


342 


£N3*f 
01  ST! 


OPERATOR 
VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT! 

NET  *  COOS ! LENGTH ! 5^0Tn!  ! 

RcGIS-***«*!  RES.  !  *EG.!L0A9-» 

TER  •  SEE!//////!/////!  £0  ! 

TON*  JPAoE!  0VE»*!0V6R*!/////!  HORSE 
NAGE  !  SV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT*  POWER 


CAPACITY!  HIGH* 

!  EST 

CARSO  !  FIXED 
/ /////// !  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
cNGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 
LINE-2 


VESSEL! 
! S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
! AO!  LINE-1  ! 
!T0! //////////! 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


!EE!  LINE-2  !*RE3UILT! 


(0?)  DANK#  ROBERT*  COMPANY 
EAST  COAST 

FIRST  COAST  1* 

GULF  COAST 

SEA  COAST 

SUN  COAST 

ZEUS 

(32)  OANOS  £  CURELL 
ALYC6  OANOS 

EPIC  OANOS 

PAUL  OANOS 

RENE  *  OANOS 

Otc  9 

NARK  OANOS 


(32)  OANOS*  JAMES/  INC. 
JAMES  OANOS 


(32)  OANOS/  TIMMY/  INC. 
TIMMT  OANOS 


(32)  OAN'TIN  MARINE/  INC. 
LADY  APRIL 

LADY  OCTOBER 

THREE  OUEEN 

do)  oantzler  boat  j  barge 

BIG  CHIP 
BLUE  CHIP 
CHIP  0 
CHI?  V 
CHIP  VI 
FS  7 

(30)  DAULTON/  GLENN  E.z  INC. 
CC  21? 

EH3  2 

GO  1C2 

GO  124 

GO  12? 

GO  1 44 

GO  145 

GO  147 

GO  14* 

GO  1*3 

GO  155 

GO  157 

GO  191 

GO  192 

GO  194 

GO  201 

GO  202 

GO  203 

GO  204 

GO  205 

CO  234 

GO  207 

GO  20? 


! 047935 

i 

*1515695 

i 

‘653705 

i 

‘6256BC 

i 

! 299565 

j 

‘555761 

; 

j 

i 

{ 

1671967 

j 

1 902606 

« 

!  63124  5 

j 

*1623932 


! 656772 


5559723 


!  546937 


•531297 

! 

! 527206 

! 

527296$ 

! 

! 


! 

CO!. 


•60705C 

i 

1614763 

! 

‘651342 

! 

! 043744 

i 

1675621 

! 

!  - 

! 

! 

! 

! 


5274934 

I 

1536409 

! 

!5To470 


!So9S92 

I 

1294967 

I 

1 294968 
i 

*294969 

! 

15*2472 

! 

(572473 

i 

1 572264 
! 

! 6*3232 

j 

1 4*5203 
! 

(•13204 

! 

1625205 

i 

*1699752 

! 699753 
! 

1699754 

! 

1699755 

! 

! 

! 


135 ! 3*36! 

j  i 

1 Cl  1 3*  36 1 

1  i 

3C*  3*  36 ! 

2  i 

73*3*34! 

i  i 

98! 3*36! 

i  i 

67  53* 36! 

i  i 

j  i 

i  i 

<  i 

1 7  2  *  1 A  J3 1 

i  i 

1 72! 1 *03j 
70 !1 *03 1 

i  i 

1  os! 1 *03! 

•  i 

1 65 !6*43 ! 

i  » 

172*6*992 

i  i 

j  | 

i  i 

i  i 

12313*34! 

i  i 

i  i 

i  i 

i  i 

42! 1*03! 


123.0! 
1 70. 0! 
*2.5! 
o2.5* 
95.3* 
10C.0! 
o5.0* 
*5.3! 
7  3.0! 
-5.0! 
9o.O! 

69. 3! 


32.0! 
32.0! 
?7.1! 
27.1! 
*2.0! 
22.0! 
24.0! 
24. C! 
27.0! 
2  3.C! 
29.3' 
26.0! 


61.0! 

m  I 

o2.C! 


33.0! 
3  6.C! 


’5.0! 

! 

170.0! 


■’9.0* 


2  1.0! 

i 

! 


60.0*  26.0! 
63.7!  26.0! 


94.0!  2o. C! 
11C.0!  2o.C* 


50*3*36! 
!  ! 

35*3*36! 
!  ; 

40! 3*36 ! 


!  ! 

197*1*3;* 

■  j 

1 4 1 1 1 A  3?  1 
!  ! 

192J1A1?! 
!  ! 

65! ICO?! 
!  ! 

65! 1  CO? ! 

j  i 

500 1 4 A  66 i 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  * 

534(4*44* 
!  1 

300*4*61  • 


$•».$! 

ec.o* 

4’.  4! 
55.0! 
5>.0! 
59.0* 


20. C! 
20. C! 
1>. 0! 
19.C! 
1  ?.0! 
19.0* 

i 

! 


lo.O! 
•  « 
12.0! 
12.0! 
13.0! 

-  i 

s.oi 

6.0! 

9.5! 

7.5! 

14.0! 

2.0! 


7.8! 

6.6! 

4.6! 

6.0* 

4.0! 

4.6! 

7.5! 

4.4! 

7.0! 

7.0* 

7.2* 

6.6! 


11.3! 

11.3! 


a.O! 

4.7! 


5.5! 

5.0! 

6.0! 

6.0! 

6.6! 

o.O! 

! 


146.2! 
166.0! 
1 4  2.0! 
95.3! 
I'M. 3! 
65.3! 
101.3* 
170.02 
120.3! 
! 


—  !  12.0! 
33. C!  10.0! 
-  !  12.0! 
40. C!  10.0* 
43.0!  11.9! 
40.0!  8.6! 


2*1(4*44! 

!  i 
U0I4A45! 
!  ! 

1 40 ! 4A44 ! 
!  ! 

21 5! 4A46! 
!  ! 

21 $! 4A4o! 

1  i 

2 1 3 !  4  A  46 1 

2  t 
2  1  4  j  4  A  4  4 1 

j  « 

1 64 ! 4 A  44 ! 
!  ! 

1  64 1 4A  46 ! 
!  ! 

273*4*44! 
!  ! 

539J4A46 J 
!  ! 

539  *  4 A46 ! 
!  ! 

539*4*461 

!  i 

o72 i 4*461 
!  ! 

07224*46! 
!  ! 

47214A44! 

!  ! 

572*4*46! 

!  ! 

672*4*44! 

!  ! 

472*4*46! 

!  I 

472*4*461 
!  ! 

672S4A46! 

!  ! 

*  ! 

!  ! 


155.0! 
165. C! 
DC.©! 
130.0! 
1*0.0! 
130.5! 
PI.O! 
1*3.0! 
120.0! 
12C.0! 
140.0! 
HO.O! 
140. C! 
UO.O! 
HO.O! 
1.0.3! 
14  }.  0! 
HO.O! 
HO.O! 
1 '0.01 
1 J  3.0! 
llo.O! 
1*5.0! 
1*5.0! 
145.0! 
1 J5.0! 
1*5.0! 
195.0! 
161. 0! 
195.0! 
2)3.0! 
23C.O! 
233.0* 
230.0! 
203.0! 
230.0! 
200.0! 
230.0! 
230.0! 
233.0! 
230. C! 
230.0! 
230.0! 
233.0! 
233. C! 
2)0.0! 


16.7! 

21.3! 

16.7! 

21.3! 

33.0! 

’0.0! 

! 

! 

! 

*5.3! 

35. C! 

45.0! 

45.  C! 

30.0! 

33.0! 

?0.0! 

30.0! 

30.0! 

30.3! 

35.  C! 

J5.C! 

*5.C! 

35.  0! 

35.0* 

35.0! 

35.0! 

35. Cl 

72.C! 

*2.0! 

*2.0! 

?2.C! 

*5.0! 

35. C! 

35. C! 

15.  C! 

35.C! 

*5.C! 

35.0! 

35. C! 

4U.C!  10.0 
43.0!  2.0! 

4g.0f  10.3! 
40. C!  2.0! 
43.C!  10.0! 
4C.3!  2.0! 

40.C!  1C. 01 
40.0!  2.0! 

40.0!  10.0! 
40.0!  2.0! 

40.0!  10.3! 
4G.0!  2.0! 

40.0!  10. Q! 
40. 0!  2.0! 

40.0!  10.0! 
4C.0*  2.0! 

!  ! 

!  ! 


5.9! 

5.0! 

5.6! 

3.0! 

7.0! 

2.0! 


! 

9.9* 

1.0! 

6.6! 

1.0! 

7.6! 

2.0! 

7.6! 

1.0! 

7.6! 

1.3! 

8.3! 

2.0! 

3.0! 

2.0! 

8.0! 

2.0! 

6.0! 

1.0! 

8.0! 

1.6* 

8.0! 

1.6! 

8.0! 

2.0! 

9.t! 

I.o* 

9.6! 

1.6! 

9.6! 

1.6! 


1 

4200! 

1 

1 

45 .0! NONE 

i  ! 

!HD  CHESAPEAKE! 

1982 

2400 ! 

1 

-  ! 

1 

!  CITY  ! 

"  ! 

65.0! NONE 
< 

!MD  CHESAPEAKE! 

1963 

2400! 

1 

-  1 

60 .0 ! NONE 

1 

!  ! 

*DE  WILMINGTON! 

1  j 

1982 

1400! 

-  i 

38.0  *  NONE 

!M&  CHESAPEAKE! 

1980 

isooi 

-  ! 

1 

!  CITY  ! 

-  ! 

36.0! NONE 

!HD  CHESAPEAKE! 

1965 

2250! 

-  ! 

1 

!  CITY  ! 

-  ! 

65.0! NONE 

! MO  CHESAPEAKE! 

1974 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

!  CITY  * 

!  ! 

2 

930! 

1 

75l 

1 

130. ollO  4  40  TON 

!  ! 

!  ! 

! LA  LAROSE  ! 

1933 

1 

-  ! 

! DIESEL  CRANES 

!  ! 

900! 

4  AO! 

130.0! 10  6  40  TON 

! LA  LAROSE  ! 

1986 

< 

600* 

-  ! 

(DIESEL  CRANES 

!  ! 

40! 

100.0110  %  15  TON 

!LA  LAROSE  ! 

1965 

1 

-  ! 

! DIESEL  CRANES 

!  ! 

900! 

75! 

1 30.0! 10  t  40  TON 

‘LA  LAROSE  ( 

*  1988 

t 

-  ! 

(DIESEL  CRANES 

!  ! 

1 

100! 

7.0! NONE 

t 

! LA  LAROSE  ! 

1978 

9ooi 

75! 

130.0*10  t  40  TON 

!  ! 

!LA  LAROSE  ! 

1982 

j 

« 

j 

1 

1 

! OIESEL  CRANES 

1 

1 

2  1 

J  i 

1 

2200 1 

1 

1 

1 

1 

1 

22.0! NONE 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

(LA  CUT  OFF  ! 

!  I 

!  ! 

1974 

! 

2 

1000! 

1 

1 

1 

1 

150! 

j 

j 

1 

22  .O'.NONE 
; 

1 

2  1 

!  i 

!LA  CUT  OFF  J 

!  ! 

!  1 

1973 

i 

! 

400! 

• 

1 

• 

-  1 

1 

1 

34.oiNONE 

1 

!  ! 

!  1 

! LA  VENICE  ! 

1971 

600! 

2 

-  i 

•  j 

34.0! NONE 

1 

*!LA  VENICE  ! 

1970 

600! 

! 

; 

•  1 

-  * 

i 

30.o1nONE 

1 

SLA  LAROSE  ! 

!  1 

J  1 

1956 

! 

! 

3000! 

! 

! 

206! 

1 

2 

so.oInone 

!  ! 

1  ! 

!NS  PASCAGOULA! 

1977 

! 

8! 

! 

•  ! 

1950! 

I 

1 37o! 

•>  j 

-  ! 

1 

!  ! 

1979 

2250! 

1 

550! 

5! 

96! 

45! 

96! 

55! 

600! 

1 

60.0iN0NE 

1 

!  ! 
IMS  PASCAGOULA! 

1982 

1530! 

1 

. 

50.0! hONE 
> 

!  I 

IMS  PASCAGOULA! 

1981 

1530! 

| 

so.oInone 

1 

IMS  PASCAGOULA! 

1984 

-  1 
l 

I 

20.0! NONE 
« 

i 

I  ! 

*M$  PASCAGOULA  1 
!  ! 
i  ! 

1981 

l 

! 

-  ! 

j 

i 

1300! 

1 

i 

9. 9| NONE 

!  ! 

!  ! 

!M0  CARUTHERS-! 

1977 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

300! 

6.6 ! NONE 

!M0  CARUTNERS-! 

*  1968 

! 

-  ! 

! 

J  VILLE  ! 

-  1 

500! 

7.3! NONE 

JHO  CARUTMERS-! 

1946 

i 

*  ! 

> 

!  VILLE  ! 

! 

600! 

7.6! NONE 

!M0  CARUTHERS-I 

1957 

1 

-  1 

! 

(  VILLE  ! 

I 

60oi 

7.6! NONE 

!H0  CARUTHERS-I 

1957 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

650! 

8 .0! NONE 

! MO  CARUTNERS- ! 

1971 

I 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

I 

650! 

8.0! NONE 

!M0  CARUTNERS-! 

1971 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  | 

"  1 

650! 

4.0! NONE 

!H0  CARUTNERS- ! 

1975 

I 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

I 

! 

700! 

*  ) 

8.0! NONE 
! 

IKY  FRANKFORT  ! 

!  ! 

1975 

700! 

-  1 

700! 

-  | 
780! 
•  ! 

1200! 

.  t 

1200! 
-  ! 
1200! 
j 

isooi 

•  j 

1500! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
UOO! 
-  ! 
1500! 
-  ! 
t  SCO ! 

•  ! 
1500! 
-  ! 
1300! 
-  ! 

t 

i 


3.0! NONE 

! 

6 .0 {NONE 
! 

3. 0! NONE 

! 

9 .6! NONE 

! 

9. 6! NONE 
! 

9 • 6 ! NONE 

! 

10.0! NONE 
! 

10.0! NONE 
I 

10.01  NONE 

I 

1 0.0 1  NONE 

! 

10.0! NONE 
! 

10.0! NONE 

! 

10.0! NONE 
j 

10.0’jNOMC 

! 

I 

I 


MO  CARUTHERS-I 
VULE  ( 

MO  CARUTHERS-! 

VILLE  S 

NO  CARUTCHRS-! 

VILLE  | 

MO  CARUTHERS-! 

VILLE  l 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  ! 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  I 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  I 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  ! 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  1 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  1 

MO  CARUTHCRS-I 
VILLE  | 

MO  CARUTHfRS-l 
VILLE  I 

MO  CARUTHERS-1 
VILLE  ! 

MO  CARUTHERS-I 
VILLE  | 

I 
I 


l 

1964  | 

! 

1960  I 

I 

1940  ! 

! 

1976  | 

l 

1976  | 
! 

1976  | 

1 

1985  | 

I 

ms  i 

! 

1985  I 

I 

1985  | 
! 

1966  | 
t 

1966  ! 

! 

1956  | 

1 

1986  ! 

I 

! 

! 
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ENG*! 

0 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND 

NUH6ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMaE° 

(30)  OAULTON,  GLENN  £./  INC. 

(CONTINUED) 

GD  693 

1959006 

GO  394 

j  959C07 

60  J*>5 

1 959003 

GO  396 

! 959006 

GD  397 

I9S9C10 

GD  393 

*959011 

GD  399 

! 95  9Q12 

SD  900 

! 9*9013 

GD  «01 

j  959C14 

GD  902 

‘959015 

V  101 

! 294793 

V  102 

! 299404 

(32)  OAVIO  A  COLLFEN,  INC. 
DAVID  5  COLLEEN 

*613320 

(32)  OAVIO  KAOINE 
SEA  RAN9LER 

SERVICE/  IN 

ic. 

! 561 *75 

(37)  OAV2DSON  INO.s  INC. 
HARIANN 

! 

i 51C753 

OP-39-OU 

ROVER 

i:?i906 

(30)  OAVIS  CONSTRUCTION  CO./ 
DAVID  PC 

i  Inc. 
•262433 

EDWARD  P£PRY 

’•295401 

f.  *.  CASfY 

! 510266 

H.  S.  OAVIS 

! 509141 

NARY  L.  OAVIS 

! 593090 

SUE 

•744107 

p*OVN 

!  . 

0  61  U 

!  . 

C  >11* 

1  ...... 

0  611* 

j  - 

0  6119 

i  . 

0  >622 

!  . 

0  6623 

1  ...... 

D  662A 

!  . 

D  >625 

1  ...... 

D  6624 

1  ...... 

0  6927 

1  ...... 

0  692? 

1  ...... 

«HX 

1  ...... 

HD  5501 

!  ...... 

HD  5302 

!  . 

HD  1603 

1  ...... 

HD  5404 

1  . 

HD  5305 

1  ...... 

HD  5306 

!  . - 

Or 

1  ...... 

*  6010 

1  ...... 

9  6011 

!  . - 

•  SVTCC!  DIMENSIONS  |D*AFT» 
!  NET  !  CODE ! LENGTH ! 3RDTH*  ! 
! REGIS*!**** !  R?G.  !  p eG. ! LOAD-! 
!  TER  !  S ??!//////!/////!  SO  i 


i CAPACITY  *  HIGH"  ! 
!  !  6ST  ! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 
\uuun\  POINT  ! 


!  TON-  !PA3«!  OVC®-! OVER-! /////!  HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT) 


I  VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
EOUIPNENT  !TC!  BASE 

LINE-1  !A0!  LINE-1 

///////F////////2TD* ////////// 


! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 


2  N»GE  !  IV  ! 

*LL  ! 

ALL  ! LIGHT* 

POWER* 

ENGEftS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!£E! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

!  !  ! 

;  1  1 

1  1  < 

1  1  1 

i  2S7  2  >*9i ! 

1 

1 

1 

195.0! 

1 

1 

1 

35.0! 

1 

1 

1 

1 

10.  oi 

j 

1 

J 

t 

.  1 

j 

1 

1 

; 

1754? 

1 

i 

; 

1 

2 

2 

1 

1 

t 

1939 

J 

! 

2 

2 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

-  1 

2 

2 

2 

!  237I4A9T  * 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  2 

1754! 

-  * 

1 

1989 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.3! 

1.0! 

j 

-  2 

; 

i 

5 

j  2*7*4*91? 

1 95. 0! 

35.CS 

10.0! 

-  2 

1754! 

-  2 

1 

1989 

! 

!  !  ! 

1 95.0! 

*5.02 

1.0! 

1 

-  1 

2 

1 

! 

!  2*71 4A91 ! 

1*5.0! 

35. C! 

1C.0! 

.  1 

1754« 

-  • 

2 

1 

1989 

! 

1  it 

193.0! 

*5.0! 

1.0! 

1 

•  j 

1 

j 

j 

! 

!  2?7!4A91! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

.  1 

1754! 

•  1 

i 

1 

1989 

• 

!  !  ! 

1*5.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

-  • 

1 

; 

i 

\ 

!  237*4*91! 

195.0! 

35.0! 

10.3! 

.  1 

1754! 

-  • 

1 

1 

1989 

2 

1  11 

195.0! 

33.  C» 

1.0! 

1 

-  < 

1 

t 

2 

J* 

*!  2S7!4A9ii 

195.0! 

*5.0! 

10.0! 

-  1 

1754* 

-  2 

j 

{ 

1989 

! 

!  !  ! 

195.0! 

*5.C! 

1.0! 

t 

-  J 

j 

2 

! 

2 

2  22724A91 2 

195.0! 

35.0* 

10.0! 

.  1 

1754! 

-  • 

j 

1 

1989 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  • 

1 

2 

! 

1 

!  23724491 2 

1 93-0! 

33.0! 

10.0! 

-  i 

1754* 

-  J 

1 

! 

1989 

2 

195.0! 

T5.C! 

1.0! 

! 

-  ; 

1 

; 

1 

1 

!  2*7!«A9li 

195. C! 

*5.0! 

10.0! 

-  1 

1754* 

-  • 

1 

i 

1989 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  t 

1 

1 

2 

2 

i  140!4A4»! 

17G.0* 

30. C ! 

7.3! 

-  t 

600! 

7.5 !  NONE 

!H0 

CARUTHERS-2 

1965 

i 

!  !  ! 

170.0! 

*0.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

2 

VILLE 

« 

!  1 40 ! 4A4* ! 

123.0! 

70.0! 

7.3! 

.  1 

600! 

7.3! NONE 

ino 

CARUTHERS-2 

1965 

i 

!  !  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1 20.0! 

1 

30.  C! 

1 

1 

1.C! 

1 

1 

t 

1 

1 

; 

1 

j 

2 

VILLE  2 

! 

2 

2 

t 

1  1  1 

!  40!3A36! 

j 

64.5  j 
-  ■ 

; 

1 

?:.oi 

.  » 

1 

« 

6.ii 

.  1 

■ 

1 

1000! 

t 

1 

1 

j 

34. 0! NONE 

1 

1 

*2 

2LA 

2 

1 

1 

HOUHA 

2 
! 

1979 

*2 

! 

2 

2 

1  1  1 

!  !  ! 

•  67* 1C 02! 

1 

110.0! 

1 

?7.oi 

1 

h.*5 

1 

uooi 

40* 

1 

j 

13.0!  FUEL 

£  WATER 

; 

i 

2LA 

2 

2 

INTRACOAS-! 

1975 

t 

2 

2 

1  !  ! 

1  t  1 

110.0! 

1 

1 

27.0! 

t 

1 

11.5! 

1 

1 

• 

2* 

15! 

t 

! TRANSFER  PUHP 
j 

1 

t 

2 

TAL  CITY 

J 

2 

! 

1  t  1 

!  5 !  3*  34! 

1 

30.0! 

1 

10.  si 

1 

3.6* 

i 

140! 

t 

j 

10.3! NONE 

; 

•OR 

! 

HAOLETON 

1967 

*! 

1 

!  !  ! 

*:.c* 

10.5! 

3.3! 

2 

-  ! 

2 

2 

2* 

i  5*!  3  A  36  i 

*4.3! 

3.4! 

3.0! 

55! 

-  ! 

7 .7 ! NONE 

20R 

HAPLETON 

1955 

1 

t  1  1 

24.3! 

?.)> 

2.7* 

1 

-  1 

1 

; 

i 

2  3  i  3*  3-5! 

*2.4! 

13.1! 

4.2! 

isoi 

-  J 

11.0! NONE 

ioR 

hapleton 

I960 

2 

!  !  ! 

2  !  ! 

1  11 

32.4! 

1 

1 

I'M! 

« 

1 

3.9! 

! 

1 

» 

i 

■ 

1 

1 

! 

1 

1 

2 

i 

1 

j 

2  2  2 
!  9*3*34! 

1 

3o.7! 

i 

14. C! 

t 

4.0! 

1 

2 

2C0  2 

j 

i 

16.0JNONE 

1 

2 

!TN 

HEHPHIS 

1951 

!  2  ! 

4  3.0! 

14.0* 

3.5! 

1 

-  * 

! 

! 

•  55*3*34* 

*5.5! 

2t.O* 

5.3! 

600  i 

-  1 

25.0! NONE 

!TN 

HfHPHIS 

1964 

•  !  2 

*0.0! 

21.3! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

!  41 *3*34! 

55.0! 

13.0! 

5.0! 

340! 

•  ; 

23.0! NONE 

!TN 

HEHPHIS 

1967 

2  !  2 

57.0! 

14.0! 

5.0! 

2 

-  ! 

j 

! 

!  14623*34! 

9  5.0! 

?3.0! 

7.0! 

1700! 

.  1 

40. 0?  NONE 

•TN 

HEHPHIS 

1967 

!  !  ! 

95.)' 

2i.O! 

6.5! 

2 

-  i 

j 

2 

!  109*3*  56! 

>4.©  * 

26. C! 

6.3! 

12002 

-  » 

3«.0*!N0NE 

JTN 

MEMPHIS 

1978 

1  1  1 

64.6* 

26.0! 

6.0! 

2 

-  • 

! 

2 

1  16!3*  34 i 

40.3! 

U.O* 

5.3! 

700! 

-  • 

lo.O! NONE 

I  TN 

MEMPHIS 

1953 

!  !  ! 

40.0! 

u.:i 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  5*224*4** 

1 9  5.0! 

35.  C! 

€.C! 

-  2 

1200! 

9.5! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1955 

!  !  ! 

195.0*. 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

; 

!  542!4*43! 

195.0! 

*5.0! 

i.O! 

! 

1200! 

9.5 !  NONE 

i  TN 

MEMPHIS 

1961 

!  !  ! 

195.3! 

35. ''J 

1.5! 

! 

-  2 

! 

J 

!  J42J4A43! 

1)5.0* 

*5.3* 

9.0! 

-  2 

1200! 

9.5! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

1961 

!  1  •  1 

1)5.0! 

*5.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

; 

2 

!  542i 4*43! 

195.0! 

75.0! 

3.0* 

-  1 

1200! 

9.s!nONC 

JTN 

MEMPHIS 

1961 

!  !  2 

195.3! 

*5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

•  542*4*43! 

195.3* 

*5.3! 

2.0! 

-  i 

1200! 

9. 5! NONE 

5tn 

MEMPHIS 

1961 

!  !  ! 

195.0! 

75.CS 

1.5! 

! 

-  1 

2 

! 

!  542J4A4TJ 

195.3! 

*5.0! 

2.C! 

-  J 

1200! 

9.5!N0NE 

JTN 

HEHPHIS 

1966 

2  !  ! 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

1  54254*4* ! 

195.0! 

*5.0! 

6.0! 

-  2 

1200! 

9.5! NONE 

2TN 

MEMPHIS 

1966 

!  2  J 

195.0! 

35. CJ 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

*  342*4*4*2 

195.0! 

35.  C! 

4.3* 

i 

1200! 

9. 5! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1966 

!  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  • 

! 

J 

I  54224*43? 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  i 

1200! 

9.5! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1966 

t  !  ! 

1  >5.0! 

*5.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

j 

2  S4224A43! 

195.3! 

35.0* 

4.0! 

-  2 

1200*2 

9.5JN0NE 

i  TN 

MEM®HIS 

1966 

!  !  ! 

1)5.3! 

75.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

! 

•  54214*43* 

1)5.0! 

35. C! 

4.0! 

-  ! 

1000! 

10.3! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1969 

2 

!  2  ! 

5)5.3! 

73.C! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

2 

2  54224*43! 

193.0! 

35.  C! 

*.C* 

2 

10C0! 

tO. 42  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1969 

!  2  ! 

1)5.3! 

33.0! 

1.5! 

1 

-  2 

! 

! 

•  51 3*4*4*  j 

595.0! 

35.0* 

4.0! 

-  ; 

1200! 

9.5! NON? 

JTN 

MEMPHIS 

1955 

2  2  2 

H5.0! 

75.0! 

1.5! 

2 

•  2 

2 

! 

!  542*4*43! 

195.0! 

35.0! 

e.O! 

-  2 

1 2  CO ! 

9.5!  NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1958 

!  2  2 

1)5.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  1 

! 

2 

2  542*4*43! 

1)5.3! 

55.  C! 

4.0! 

-  i 

1200? 

9.4 !  NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1958 

2  !  ! 

195.3! 

*5.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

2  542)4*43! 

195.02 

35. C! 

4.0! 

-  ! 

1200! 

9.5!  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1958 

2  2  ! 

195.0! 

*5.02 

1.5! 

; 

-  » 

( 

2 

1  54224*43! 

195.0* 

35. t! 

5.0! 

-  i 

1200! 

9.5 ! NONE 

I  TN 

MEMPHIS 

1958 

2  !  ! 

1 95.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  2 

1 

2 

2  54224*43! 

1)5. 0! 

33.0! 

4.0! 

-  2 

12002 

9. 5?  NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1958 

1  !  ! 

195.3! 

*5.02 

1.5! 

2 

-  2 

! 

! 

2  3*2  2  4 A  43 • 

195.0! 

75.0! 

3.0! 

-  2 

1200! 

9.5IN0NE 

JTN 

MEMPHIS 

1958 

2  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  51024*4*! 

195.3! 

*5.0! 

3.0! 

.  1 

1200* 

9.5! NONE 

(TN 

MEMPHIS 

1955 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

2 

•  5422  4**3  2 

195.0! 

35. C! 

4.0! 

.  1 

1200! 

9.5 | NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1960 

1  2  2 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

2 

-  1 

! 

2 

•  54214*4*2 

W5.0! 

35.0! 

5.0! 

-  i 

12C0i‘ 

9 . 5! NONE 

JTN 

MEMPHIS 

1960 

2  !  2 

2  !  2 

2  !  ! 

195.3! 

! 

1 

35.0! 

1 

1 

1.5! 

! 

2 

2 

! 

I 

-  2 

2 

; 

2 

! 

! 

! 

2 

! 
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EN6R! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  COAST  ! 

!  GUARD  ! 

•  NUMBER  ! 

!VTCC!  DIMENSIONS  !ORAFT* 
NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  ?£S.!LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  !PA«E!  OVcP-!OVER-!/////» 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

1CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

f  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  lOPERATING  * 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  i 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !///// /////! 
POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !* 

t 

! 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(11)  DAVIS  OR A  IN  CORP. 

i 

i 

j  i 

i  i 

i  • 

i 

t 

i 

t 

i 

■ 

t 

» 

i 

• 

i 

i 

j 

■ 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

OGC  M  1 

*271031 

790 !4 A4t ! 

195. C! 

*5.C! 

9.2! 

-  £ 

1456! 

17.5! NONE 

!  VA 

CHESAPEAKE! 

1956  ! 

i 

!  ! 

i  i 

193.0! 

■*5.0! 

i 

1.5! 

i 

» 

1 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

(03)  DAVIS  PARK  FERRY  CO., 

i 

IN!  C. 

t  i 

■  i 

i 

i 

i 

■ 

1 

; 

i 

t 

i 

■ 

i 

1 

2 

; 

; 

8AY9ERRY  MIST 

!  26*5656 

9M£11! 

8>.3! 

15.5! 

4.5! 

700! 

-  * 

1 6.0! NONE 

!ny 

PATCH06UE  ! 

1941  ! 

i 

•  i 

60.4* 

15.5! 

4.5! 

i 

137! 

i 

i 

i 

2 

HIGHLANDER 

1262349 

9! 1?  1 1 ! 

53.3! 

1o.6! 

4.5! 

1050! 

-  • 

16.0! NONE 

»NY 

PATCHOGUE  ! 

1951  ! 

i 

!  J 

64.0! 

1 6.  6 ! 

4.5! 

i 

211! 

i 

i 

2 

i 

KIKI 

!o5a375 

55  !1 A 11  • 

7  5.01 

13.5! 

5.5! 

1600! 

-  j 

3-6‘NONE 

!NY 

PATCHOGUE  ! 

198?  1 

; 

i  i 

■*5.0! 

15.5! 

4.6! 

i 

296! 

i 

2 

i 

2 

LEJ A  REACH 

•246196 

1C! 1Q1 3 ! 

43.6! 

12.9! 

3.5! 

566! 

-  j 

12.0! NONE 

!NY 

PATCHOGUE  ! 

1945  ! 

i 

•  • 

47. C! 

12.9! 

3.5! 

i 

62! 

i 

i 

i 

t 

MESHONAC 

!  55 5343 

28!1 All  * 

4C.3! 

12.9* 

5.5! 

866! 

-  j 

15.0! NONE 

!NY 

PATCH06UE  ! 

1973  ! 

t 

J  • 

61.0! 

12.5! 

5.3! 

i 

47! 

i 

i 

i 

• 

OCEAN  RIDGE 

•272967 

9*103! 

4  3.0! 

12.?' 

4.9* 

400! 

-  i 

14. 0! NONE 

!NY 

PATCHOGUE  ! 

1956  ! 

! 

•  ! 

53.0! 

12.3! 

3.0! 

i 

49! 

i 

i 

t 

i 

OUAIAPEN 

! 5095o6 

64 !1 All  * 

9  3.7* 

20.3! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

16.01NONE 

!  NY 

PATCHOGUE  ! 

1967  ! 

i 

i 

i  i 

1  i 

64.9  * 

20.3! 

i 

4.5! 

i 

• 

250! 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

2 

j 

(21)  DAVISON  SAND  4  GRAVEL 

l 

CO!. 

t  i 

i  i 

» 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

« 

2 

i 

AB  400 

i  ■■■■■■ 

55014A43! 

1 J0.0! 

50. C! 

10.0! 

-  J 

2200! 

12.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1979  ! 

i 

i  i 

1*0.0! 

5  ).C! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

INCTON  • 

j 

IC  1C3 

i  ...... 

1 32! 4F43 ! 

190.0! 

27. C! 

7.5! 

-  • 

SOD! 

7.5! NONE 

!»A 

NEW  KCNS-  • 

1937  ! 

i 

■  i 

150.0! 

27.3! 

1.5* 

i 

-  ; 

i 

i 

INGTON  • 

2 

J  1  L  17? 

;  ------ 

32314*40! 

175. C! 

27.0! 

5.0! 

-  * 

900! 

1 3.3! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1951  ! 

! 

■  i 

175.0! 

27.  C! 

1.5! 

i 

-  * 

i 

« 

INGTON  * 

j 

J  r.  L  201 

i  ...... 

36-.14AO! 

2o0. 0 ! 

26.0! 

9.5! 

» 

1000! 

11 • 7! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1937  * 

i 

i  i 

200. C! 

26.  r. 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

INGTON  ! 

i 

NO.  3 

I  - 

21314A47J 

1 T5. 0! 

27. C! 

o.C! 

-  • 

600! 

1 0. 0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1928  ! 

i 

;  i 

135.0! 

27.0* 

1.6! 

i 

-  • 

i 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  31 

i  - - 

200J4A43! 

135.0! 

2  7.0! 

5.0! 

-  ‘ 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

i  i 

1 T5.0! 

27.0! 

2.5! 

i 

-  * 

* 

2 

INGTON  ! 

; 

NO.  32 

j  ----- - 

203*4443! 

135.0! 

27.0! 

5.C! 

-  ! 

SCO! 

10.5 !  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

■  i 

135.0! 

77.  C! 

2.5! 

i 

-  J 

* 

i 

INGTON  ! 

j 

NO.  33 

i  - 

200! 4A43 ! 

>35.0! 

77.0! 

5.0! 

-  ! 

SCO! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

i  i 

1*5.0! 

27.0! 

2.5! 

t 

-  • 

i 

1 

INGTON  ! 

; 

NO.  35 

;  ------ 

203*444*! 

135.0! 

27.  J* 

5.0! 

-  * 

500! 

10.5  !NONE 

•PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

i  i 

135.0! 

27. C! 

2.5! 

i 

-  • 

» 

i 

INGTON  ! 

{ 

NO.  36 

i  - - 

200S4A43! 

135.0! 

27. C! 

5.0! 

-  ! 

$00! 

10.5 ! NONE 

SPA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

t 

i  i 

135.0! 

27. C! 

2.5! 

i 

-  ! 

i 

» 

INGTON  ! 

i 

NO.  37 

i  ...... 

20014443! 

135.0! 

27. C! 

5.03 

-  ! 

500! 

10.5  !NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

i  j 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

i 

1 

INGTON  ! 

} 

NO.  38 

i  ------ 

200! 4A43 ! 

1*5.0! 

27. C! 

5.0! 

-  ! 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

MEW  KENS-  ! 

1930  ! 

* 

!  ! 

115.0! 

27.  C! 

2.5! 

i 

-  ! 

* 

J 

INSTON  ! 

t 

NO.  3V 

■  ...... 

200 ! 4A43 ! 

155.0! 

27.0! 

5.0! 

-  ! 

500! 

10.5  !  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

■ 

i  i 

1*5.0! 

27.0! 

2.5! 

« 

-  ! 

i 

; 

INGTON  ! 

! 

NO.  40 

•  ...... 

200S4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  J 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

; 

i  i 

H5. 0! 

??.C! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

2 

INGTON  ! 

2 

NO.  41 

;  - - 

2C0!4»43! 

1*5.0! 

27.  C! 

o.O! 

-  ; 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

« 

i  i 

135.0! 

??. C! 

1.5! 

! 

-  j 

» 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  42 

i  ...... 

20014A43! 

135.0! 

27.  C! 

6.C! 

-  • 

500! 

10.5! NONE 

!  PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

! 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

1 

INGTON  ! 

; 

NO.  43 

i  ...... 

2C0'4A43! 

1*5.0! 

27.0! 

6.0! 

-  * 

500! 

10. 5 !  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

■  < 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

j 

-  | 

i 

• 

INGTON  ! 

j 

NO.  44 

!  . 

2C014A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEU  KENS-  1 

1930  ! 

; 

;  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

; 

INGTON  ! 

! 

NO.  45 

i  ...... 

200! 4A43 ! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

! 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

! 

i  ; 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

■ 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  46 

i  ...... 

000! 4443 ! 

1T5.0! 

27.0! 

6.0! 

-  * 

5«0! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

•  J 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

1 

INGTON  ! 

! 

NO.  47 

!  . 

20C ! 4 A  43  * 

135.0* 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10. 5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

! 

!  ! 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

; 

-  • 

j 

1 

INGTON  » 

! 

NO.  4f 

i  - 

20014A43! 

135.0! 

'*7.0! 

6.0! 

-  • 

500! 

10.5! NONE 

'PA 

NEW  KENS-  ! 

1930  ! 

i 

j  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

; 

-  * 

! 

! 

INGTON  ! 

! 

NO.  49 

t  ...... 

20014A43! 

1*5.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1947  ! 

• 

!  ! 

1*5.0! 

27. C! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

£ 

INGTON  ! 

NO.  50 

!  - 

2C0! 4*  4 J ! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1947  ! 

i 

j  i 

135.0! 

27.0! 

1.8! 

< 

-  ! 

i 

i 

INGTON  1 

NO.  51 

I  ...... 

1  *  2 ! 4A43 ! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1950  ! 

! 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

INGTON  J 

NO.  52 

!  . 

1 ?2! 4A  43 ! 

1*5.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

1 0.0  *  NONE 

!  PA 

NEW  KENS-  ! 

1950  ! 

! 

!  ! 

1*3.0! 

27. C* 

1.5! 

i 

-  \ 

; 

; 

INGTON  ! 

! 

NO.  53 

;  ------ 

18214443! 

135.0! 

27.  C! 

o.O! 

-  [ 

500! 

10.0 ! NONE 

SPA 

NEW  KENS-  ! 

1951  ! 

! 

i  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

• 

-  • 

■ 

t 

INGTON  ! 

! 

NO.  54 

i  ...... 

1 3214443 1 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  J 

500! 

10.0! NONE 

SPA 

NEW  KENS-  ! 

1951  ! 

j 

i  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

j 

-  £ 

i 

! 

INGTON  ! 

! 

NO.  55 

i  - 

1 22 !  4 A*»3  ! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.05NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956  ! 

! 

!  ! 

135.0! 

27.3! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

! 

INGTON  ! 

! 

NO.  56 

!  . 

18254A.J ! 

135. C! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10. 3! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1956  ! 

i 

!  ! 

1  J5.C* 

27.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  57 

i  - 

18254443! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956  ! 

! 

!  I 

1*5.0! 

27. C! 

1.5! 

i 

-  » 

j 

! 

INGTON  ! 

! 

NO.  58 

!  - 

1  3214443! 

135.0! 

27.0! 

o.O! 

-  • 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956  ! 

1 

t  i 

133.0! 

27.0! 

1.3! 

t 

-  * 

i 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  90 

i  ...... 

162*4443! 

1*5.0! 

27.0! 

6.5! 

-  • 

500! 

1 0. oInone 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1959  ! 

» 

!  1 

135.0! 

27.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

INGTON  ! 

! 

NO.  91 

«  ...... 

18214443! 

135.0! 

?7.0! 

6.5! 

-  i 

500! 

10.)!  NONE 

SPA 

NEW  KENS-  ! 

1959  ! 

! 

!  ! 

1*8.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

IN6T0N  ! 

! 

NO.  92 

i  ...... 

1«2!4443! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

500! 

10. OINONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1959  ! 

i 

!  ! 

1*5.0! 

27. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

i 

j 

INGTON  ! 

! 

NO.  93 

!  - 

1«2!4A,*! 

1 35.0! 

27.0! 

6.5! 

-  J 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1959  ! 

! 

!  ! 

1*5.0! 

27.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

i 

i 

INGTON  ! 

! 

NO.  94 

1P254A43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

-  » 

500! 

10. OINONE 

i  pa 

NEW  KCNS-  ! 

1962  ! 

! 

!  ! 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

1 

INGTON  ! 

! 

NO.  95 

i  ...... 

18214443! 

1*5.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

500! 

1 O.oi NONE 

!PA 

NEW  KCNS-  ! 

1962  ! 

i 

i  i 

1*5.0! 

?7.0! 

1.5! 

j 

-  i 

» 

■ 

INGTON  ! 

! 

NO.  96 

i  ...... 

1  *2 !  4A-.  3 ! 

1*3.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

500! 

10.0*  NONE 

!PA 

NFW  KENS-  ! 

1«62  ! 

i 

j  i 

138.0! 

27. C! 

1.5! 

! 

-  t 

i 

! 

INGTON  ! 

! 

NO.  105 

i  ...... 

109*4443! 

1*10.0! 

26. C! 

5.0! 

-  * 

300! 

9.5!  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1937  1 

! 

!  ! 

130.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

INGTON  ! 

i 

NO.  110 

!  . 

182*4443! 

135.0! 

27.0! 

o.5! 

-  * 

500! 

10. OINONE 

*pa 

NEW  KENS-  ! 

1964  i 

i 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

■ 

-  i 

i 

2 

INGTON  i 

! 

NO.  Ill 

i  . 

1 82! 4443 ! 

1*5.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1964  ! 

! 

j  i 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

INGTON  ! 

! 

NO.  112 

!  . 

15214443! 

1*5.0! 

27.0! 

6.5! 

! 

500! 

10.0! NONE 

ipA 

NEW  KENS-  » 

1964  ! 

! 

»  » 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

» 

-  * 

» 

1 

INGTON  ! 

j 

NO.  113 

•  - 

18214A4J! 

1*5.0! 

27.0! 

6.5! 

-  ! 

5C0! 

10. OINONE 

SPA 

NEW  KENS-  ! 

1964  i 

! 

! 

! 

i  » 

j  i 

135.0! 

27.3! 

i 

1.5! 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

l 

i 

INGTON  ! 

J 

1 

! 

! 

! 

T*U£  *  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


(21)  DAVISON  SAND  £  GPAVEL  CO 
(CONTINUED) 


NC. 

114 

NO. 

115 

NC. 

116 

NO. 

117 

NO. 

113 

NC. 

119 

NC. 

120 

NC. 

121 

NO. 

122 

NC. 

123 

NO. 

124 

NO. 

125 

NO. 

126 

NO. 

127 

NC. 

123 

NC. 

129 

NO. 

2C6 

NO. 

216 

NO. 

232 

NO. 

501 

NO. 

502 

NO. 

503 

NO. 

504 

NC. 

505 

NO. 

SC6 

NO. 

507 

NC. 

5C3 

NO. 

509 

NO. 

510 

NO. 

511 

NO. 

51? 

NO. 

513 

NO. 

514 

NO. 

515 

NO. 

516 

NO. 

517 

NC. 

518 

NO. 

705 

NO. 

706 

NO. 

727 

NO. 

723 

NO. 

729 

NO. 

731 

NO. 

732 

t  ----- -  i 

13214A43!  135.0 

27.0! 

6.5! 

j 

135.0. 

27.0! 

1.5! 

!  .  ! 

1 *2 i 4*43 »  135.0 

27. C! 

6.5! 

!  ! 

i 

1  !5.3 

27.0! 

1.5! 

P254AV3 

1 *5.0! 

27.  C! 

6.5! 

!  ! 

2 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

15214A43 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

1 

1*5.3! 

27.0! 

1.5! 

!  .  ! 

1 3214A43 

175.0! 

?7.3! 

6.5! 

2 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

!  -  ! 

13214A43 

135.0' 

?7.0! 

6.5! 

i 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

1 32! 4A43! 

135.0! 

27.  C! 

6.5! 

!  ! 

i 

1 35.0! 

?7.C! 

1.5! 

!  .  ! 

1 62 ! 4A  43! 

135.2! 

27.  C! 

6.5! 

■ 

P5.C* 

27.0! 

1.5! 

•  -  i 

1 ?2! 4*43! 

1 ""  5 .0  5 

?7.C! 

6.5! 

! 

i 

1  35.3! 

27.  c! 

1.5! 

132*4443! 

1*5.3! 

27_CJ 

6.5! 

!  ! 

i 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

!  .  ! 

1fl2! 4*43! 

135.3! 

27.  C! 

6.5! 

i  i 

1 35.0! 

27.3! 

1.5! 

!  . -  ! 

1E2J4A43! 

135.3! 

27. C! 

6.5! 

!  ! 

■  i 

113.0! 

27.0! 

1.5! 

13214*43! 

135.0! 

27.3! 

6.5! 

i  i 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

!  .  ! 

1P2S4A43! 

1*5.3! 

27. C! 

6.5! 

!  • 

i  ; 

17  5.3! 

27.0! 

1.5! 

1 ?2 ! 4 A4*  * 

1*5. :« 

77.0! 

o.5* 

!  ! 

i  > 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

U214A43! 

1 35. 3! 

77.0! 

6.  5! 

!  ! 

i  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

!  - .  ! 

132! 4A4 J! 

1*5.3! 

27.3! 

6.0! 

<  i 

1*5.0! 

27. C! 

2.0! 

!  .  ! 

1  $2! 4*43 ! 

175.0! 

27.0! 

0.3! 

i  » 

1 35.0* 

77.01 

2.0! 

!  .  ! 

1S2!4A99l 

135. C! 

27.0! 

7.5! 

!  ! 

<  i 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

J641599  • 

H5!4A43» 

12  3.0! 

*0.0! 

5.5! 

!  ! 

i  i 

120.3! 

*3.3! 

1 .  S! 

1  65 ! 4A  43 1 

1’3.u! 

30.0! 

5.5! 

«  ; 

i  i 

P3.0! 

70-0! 

1.5! 

•643527  • 

16SJ4A45! 

12C.3! 

33.0! 

5.5! 

J  i 

i  i 

127.3! 

3  ;.  0! 

1o! 

J  ------  i 

150!4*43! 

113.0! 

35.0! 

5.5! 

i  ! 

i  i 

11C. 3! 

33.0! 

1.5! 

! 430563  ! 

165 ! 4*43 1 

P3.0! 

33.3! 

S.5! 

J  i 

i  i 

33.0! 

1.5! 

i  ------  i 

1<0'4*.XJ 

113.0! 

30.3! 

5.5! 

■  ; 

ii :.C! 

*:.c! 

1.5! 

i  ------  i 

1  $  0 !  4  *  4  3 ! 

110.0! 

30.3! 

5.5! 

t  j 

■  i 

11C. 3! 

*C.3! 

1.5! 

!  6?  9?41  ! 

16554*43! 

i:o.o» 

33.0! 

5.5! 

1  ! 

i?:.o! 

33.0! 

1.5! 

!o34*22  i 

1(514*43! 

1?0 .0! 

33.2! 

5.5! 

!  i 

!  { 

120.3! 

*0.3! 

1.5! 

!  633*95  • 

165!  4 *43* 

123.0! 

*0.C! 

3.5! 

j  i 

!  ! 

12  3.3! 

33.0! 

1.5! 

i  ------  i 

16514*43! 

120.0! 

*0.0! 

5.5! 

!  i 

120*0! 

*0.0! 

1.5! 

1642514  • 

16514*43! 

PC.O! 

30.2! 

5.5! 

!  i 

;  i 

125.0! 

33.0! 

1 .5! 

1634121  • 

16514A43! 

123.3! 

30.0! 

5.5! 

j  ; 

•  i 

12C.3! 

10. 0! 

1.5! 

i  -  i 

15014*4!! 

11 3.0! 

*0.C! 

5.3! 

i  < 

113.3! 

33. C! 

1.5! 

! 6441 49  « 

16554*4*! 

1  ’0.3! 

33.3! 

5.3! 

*  » 

j  i 

1 20.0! 

*0.0! 

1.5! 

1644433  ! 

1 85 ! 4*4  3 ! 

PC.O! 

*3.0! 

5.5! 

!  i 

j  i 

120.0! 

*0.C! 

1.5! 

1644979  ‘ 

1 65 ! 4*43 ! 

12C.C! 

**.;i 

5.5! 

»  « 

t  i 

P  3.3* 

33. C! 

1.5! 

i  ------  i 

150!4*43! 

110,0! 

30.0! 

5.5! 

■  J 

!  ! 

110,0! 

*0.0! 

1.5! 

i  ------  j 

1f2J4*4*! 

1 *5.0! 

?7.C! 

6.0! 

!  ; 

1  1 

135,0! 

27.0! 

2.0! 

j  ------  i 

1 32! 4*43! 

1*5.3! 

27.3! 

6.0! 

■  i 

125.3! 

?7.C! 

2.0! 

j  -  i 

182J4A43! 

175.0! 

27.  C! 

o.C! 

( 

j  i 

1 *5.0! 

?7.o! 

2.0! 

13214*43! 

175.0! 

27.  C! 

o.Di 

;  j 

135.0! 

27.3! 

2.0! 

------  i 

18214*43! 

135.3! 

27.3! 

6.3! 

!  i 

135.0! 

27.0! 

2.3! 

i 

16214*43! 

135.5! 

27.0! 

o.O! 

i  < 

135.0! 

27.0! 

2.0! 

------  i 

132*4*4*1 

173.3! 

27. C! 

6.3! 

i 

j  j 

155.0! 

?7.0! 

2.0! 

2  35 1 4*  4* ! 

13>.3! 

27. C! 

o.C ! 

;  i 

1*5.0! 

2  7.0! 

1.5! 

25014*43! 

132.3! 

32.0! 

7.0! 

! 

i  > 

1*2.0! 

*2.0! 

1.3! 

- -  j 

2*014*43! 

1 32.0! 

52.C! 

7.0! 

i  i 

1*2.3! 

32.0! 

1.0! 

25014*43! 

172.3! 

*2.0! 

7.0! 

i 

j  < 

172.3! 

32.0! 

1.0! 

------  i 

23014*43! 

1*2.0! 

*2.0! 

7.3! 

i  i 

1*2. C! 

*2.3! 

1.0! 

-  « 

25014*43! 

132.3! 

*2.0! 

7.3! 

; 

i  i 

1 72.0! 

*?.C» 

1.G! 

------  i 

25354A.3* 

132.3! 

*2.3! 

7.0! 

i 

i  i 

1 72.0! 

*2.0! 

1.0! 

-----  i 

11455*70! 

113.0! 

i  8.0! 

6.7! 

! 

j  j 

130.0! 

18.0! 

1.5! 

1 0.0 ! NONE 

•PA  NSW  KENS- 

1967 

• 

•  INGTON 

10. 0! NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1967 

1 

*  INGTON 

19„0!NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1967 

i 

!  INGTON 

10.0! NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1967 

i 

!  INGTON 

1 0. 0 ! NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1967 

i 

!  INGTON 

10.0! NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1967 

! 

!  INGTON 

1 0. 0 ‘NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1976 

! 

!  INGTON 

10.0! NONE 

! PA  NEW  KENS- 

1976 

< 

•  INGTON 

1 0.0 ! NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1976 

! 

!  INGTON 

10.9! NONE 

!PA  NEW  KPNS- 

1976 

2 

!  INGTON 

10.0 ‘NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1976 

; 

•  IN6T0N 

1 0. 3 ■ NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1976 

2 

!  INGTON 

10.0! NONE 

!PA  SEW  KENS— 

1976 

i 

!  INGTON 

10.0! NONE 

•PA  NEW  KENS- 

1976 

! 

!  INGTON 

10. 0! NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1976 

; 

!  INGTON 

19.0! NONE 

SPA  NEW  KENS- 

1976 

! 

!  INGTON 

7.5 ! NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1927 

2 

!  INGTON 

7.5! NONE 

SPA  NEW  KENS- 

1927 

2 

!  INGTON 

35-0! NONE 

■PA  NEW  KENS- 

1951 

2 

!  INGTON 

10.9'NONE 

!PA  NEW  KENS- 

1976 

; 

!  INGTON 

10.0! NONE 

!PA  NEW  KENS-  ! 

1976 

! 

!  INGTON  ! 

10.0! NONE 

!PA  NEW  KENS-  • 

1977 

2 

!  INGTON  ! 

10.0 ! NONE 

!PA  NEW  KENS-  ! 

1977 

i 

!  INGTON  ! 

10.0'NONE 

!PA  NEW  KENS-  f 

1976 

i 

!  INGTON  ! 

10.0 !  NONE 

!PA  NEW  KENS-  ! 

1977 

2 

•  INGTON  ! 

10-0! NONE 

!PA  NEW  KENS-  « 

1976 

; 

!  INGTON  • 

10.0‘NONE 

!PA  NEW  KENS-  ! 

1976 

j 

!  INGTON  » 

lO.O'.NONE 

t 

•PA  NEW  KENS-  ! 

!  INATnM  1 

1977 

10.GSN0NE 

i 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

; 

10.0 ! NONE 

i 

10.0! NONE 

j 

lO.O'.NONE 

» 

10.0! NONE 

i 

10.  )!NONE 

t 

10.0! NONE 
* 

10 .0! NONE 

j 

10.0! NONE 
• 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 
! 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

i 

1C. 0! NONE 

t 

10.0! NONE 

i 

10.0! NONE 

i 

10 .0! NONE 

i 

10.0! NONE 

» 

10.0 ! NONE 

; 

10.0 ! NONE 

i 

10.5! NONE 


!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  i 
!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  • 
!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  ! 
!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  * 
! PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  ! 
!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  ! 
•PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  ! 
!PA  NEW  KENS-  ! 
!  INGTON  ! 
!PA  NEW  KENS-  J 
INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  « 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  » 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  J 
PA  NEW  KENS-  x 
IN6T0N  ! 
PA  NEW  KENS  -f 
INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  { 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  » 
PA  NEW  KENS-  ! 

INGTON  ! 
PA  NEW  KENS-  ! 
INGTON  I 


I  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  DOSS  MARINE  TOWING*  INC. 
WARREN  OUFRENE 


(32)  DE  VAIL  TOWING 
ALFRED  A  OEVALL  II 


CAPT.  AL  OEVALL 
CAPT,  LEROY  OEVALL 


CHARLES  ALFREO 
DAVID  C.  OEVALL 


FRANCIS  M.  OEVALL 
GUY  VICK  II 


JAMIE  OEVALL 
JOEY  OEVALL 


KENNETH  J.  OEVALL 


MARY  OEVALL 
1  CLAUDE  OEVALL 


WOOD  RIVER  EXPRESS 


(33)  DEAN*  OANON  R. 
SAN  ANTONIO 


(C3)  DECKER  OIL  TRANSPORT ATIO ! N  CO.* 

INC.  • 

RONDE  JOYCE  II  ! 240355 

! 

ARLENE  5)73672 

5 
! 

! 

(03)  OCCK'R*  JAMES  5 

JA*eS  D  *262494 

5 


(01)  DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO'. 
AUNT  POLLY  525 


3CCKY  THATCHER 
LADY  FENWICK 


SILVER  STAR 


(32)  DEEP  SOUTH  TOWING 
JOLLY  ROGER 


(31)  DEER  CREEK 
BP  19 


(03)  DCtULlS*  BRIAN 
f*IDC  OF  NORWICH 


(15)  DEL-MAP  MARINE  CNTfRPRIS ! i 5* 
INC.  ! 

OtL-MAR  1572106 

! 

1 

f 

(07)  DELAWARE  RIVER  4  SAY  AUTHORITY 

CAPE  HENLOPCN  { ©37*07 


(26)  OELMAR  MARINE*  INC. 
BOB  PAGE 


5VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT!  ! CAPACITY 

NET  SCODEiLE^GTH!  BDOTH!  *  ' 

REGIS-!****'  REG.  !  REG. 'LOAD-'.  !  CARGO 

TER  !  SEE!/////'!/////!  ED  !  !//////// 

TON-  ! PAGE !  OVcB-iOVE®-!/////!  HORSE!  PASS¬ 
AGE  !  IV  !  ALL  *  ALL  'LIGHT*  POWER*  ENGERS 


62.6!  26.0! 
65. 0!  26.0! 


2*! JAX*! 
!  ! 

207*5422! 
!  ! 


!25«6<>3 

j 

?5iiAi*i 

!2*7272 

■ 

!  ! 
45J1  lU! 

1622223 

i 

! 

! 

■ 

wilAIM 

1270R36 

1 

! 

3d!  1M61 

I26559A 

i 

i 

!  ! 

AIIAU! 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

S525901 

i 

! 

! 

i  * 

i  ! 

73* 3A13J 

*<.1!  24. C! 
63.0!  24. C! 


200.5!  33.0! 
2*3.0!  *6. O' 


«5MA1M 

!  ! 


>  1 

66J1C11! 
!  1 

!  ! 

!  ! 

t  I 

1463*1411! 

f  t 

U17MA111 
I  I 

1 41 61 1  At* ! 
!  ! 

143411411! 
!  I 

1416!  1  til* 


5).  9*  26.0! 
44. 9*  ?o.3! 
!  • 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANOLING  !$  10PERATING 
EOUIPMENT  !TCJ  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

////////////////•TO!////////// 
LINE-2  !EE!  LlNE-2 


300! 

j 

i 

i 

42.0'NONE 

2 

j 

!LA  CUT  OFF  i 

1980 

i 

i 

600! 

i 

i 

i 

; 

i 

23.0! NONE 

i 

•LA  MACKSERRY  1 

1973 

300! 

i 

-  i 

23 . 0 ! NONE 

i 

!LA  hackberry  ! 

1969 

1000! 

i 

-  ! 

50.0*  NONE 

i 

!  ! 
!LA  HACKBERRY  ! 

1979 

800! 

* 

-  i 

23.0! NONE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

1975 

oooi 

j 

-  i 

23 . 01N0NE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

1977 

900! 

i 

23.0! NONE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

1979 

1400! 

i 

32. 0! NONE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

- 

?ooi 

-  i 

34. ol NONE 

!LA  LAKE  j 

1978 

50w ' 

1 

-  ! 

f 

!  CHARLES  ! 

—  ! 

25.0! NONE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

•  i 

1979 

1000! 

j 

-  ! 

34. o! NONE 

i 

!LA  HACKBERRY  ! 

1978 

900! 

25. oj  NONE 

i 

! LA  HACK9ERRY  1 

1981 

900 ! 

-  i 

24.0! NONE 

i 

•  ! 

! LA  HACKBERRY  ! 

i  • 

1933 

1500! 

■ 

-  \ 

40.0! NONE 

i 

!L A  H4COERRY  ! 

1976 

•00! 

-  ! 

27.05N0NE 

» 

•  ( 
SLA  HACKBERRY  ! 

1974 

300! 

» 

?6.0! NONE 

2 

SLA  HACKBERRY  j 

1977 

-  i 

2 

i 

6*oi 

j 

7.5! NONE 
! 
t 

i  ! 

1962 

i 

j 

Aooi 

; 

t 

j 

1 

1 

1 

2 

; 

1 

32.0! NONE 

j 

2 

i 

! TX  HOUSTON  i 
!  1 
!  ! 

1940 

! 

j 

300! 

i 

; 

i 

i 

35 .0!  NONE 

i 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

(NY  NEW  YORK  ! 

1941 

-  ! 

! 

55oi 

| 

is.oipuMPs 

« 

! 

1  ! 

!NY  NEW  YORK  ! 

! 

!  ! 

1937 

i 

i 

1700! 

! 

! 

j 

! 

-  ! 

•  ; 
i 

! 

! 

2o.O! NONE 

j 

! 

!  ! 

!  ! 

SNY  NEW  YORK  | 

1  J 

!  ! 

1930 

! 

175! 

! 

! 

-  ! 

i 

25.0! HONE 

!  ! 

!  ! 

!CT  0E€P  RIVER! 

!  ! 

1949 

! 

144! 

! 

440! 

2 

-  1 
2R7J 
-  I 
114! 

.  i 

93  i 

6! 

210! 

! 

36.0! NONE 

2 

!CT  OEEP  RIVER! 

1961 

175! 

i 

32 .oi NONE 

j 

•  ! 

! CT  DEEP  RIVE® ! 

1980 

?2oi 

} 

20! 

1 

! 

16. 0! NONE 

2 

*!CT  DEEP  RIVER! 

1943 

20.*! NONE 
! 
t 

■  1 

!CT  OEEP  RIVER! 

!  ! 

!  ! 

1953 

! 

! 

1200! 

t 

J 

! 

! 

-  ! 

-  ! 
i 

! 

( 

32.0! NONE 
! 

! 

i  1 

1  LA  PLAQUEHINEI 
!  ! 

1  ! 

1970 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

1664! 

-  ! 
i 

! 

j 

1$. 1! NONE 
! 

1 

!  ! 

1  ! 

! PS  GREENVILLE! 

I  ! 

1  1 

1981 

! 

I 

700! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

24 .0 ! NONE 

!  ! 

!  ! 

!NY  SCAFORD  | 

1968 

! 

! 

1 

91! 

! 

! 

; 

i 

1  ! 

!  1 

!  | 

i 

i 

1500! 

i 

i 

-  ! 

2 

; 

25.0! NONE 

l  ! 

!  I 

!FL  FT.  i 

1976 

I 

! 

150! 

; 

2 

2 

!  LAUDERDALE! 

J  t 

\ 

7.0! 

; 

4000! 

! 

1463! 

i 

72 • oj  NONE 

! 

INJ 

N.  CAPE 

! 

! 

1981 

».5{ 

1 

.  j 

( 

! 

MAY 

! 

7.0! 

4005! 

H17J 

72 .0 (NONE 

!NJ 

N.  CAPE 

1 

1985 

9.  OJ 

! 

-  ! 

1 

! 

MAY 

1 

7.0! 

4055! 

1454! 

62.01  NONE 

INJ 

N.  CAPE 

! 

1974 

1.0! 

I 

-  I 

! 

1 

MAY 

! 

7.0! 

4C00! 

1454! 

62.0 l NONE 

!NJ 

N.  CAPE 

! 

1974 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

MAY 

| 

7.0! 

4030! 

1454! 

6? .0 ! NONE 

INJ 

N.  CAPE 

! 

1975 

6.6! 

1 

-  1 

1 

! 

MAY 

! 

3013A3M 

47.2! 

19.0! 

6.0! 

650! 

!  ! 

47.2! 

19. OS 

4.0! 

! 

. 

30*1  JA31! 

1 ?  3. 5! 

34.0! 

9.8! 

3600! 

• 

i  ; 

m.oi 

34.J! 

8.0! 

2 

- 

33.0! NONE 
! 

3?. 0! NONE 

1 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


! 

! 


! 


! 


T AHLE  2  -  0?SC9IpTI0N  OF  VESSELS 


745 


ENG*! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU**8FR 

!  COAST 

!  GUARO 

!  ftUWEP 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! 

•  NET  !COOS! LENGTH! M»OTH* 
•REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! 

!  TER  !  Sc?!//////!/////! 

!  TON*  ! PAGE !  OVeC-iOVE**! 

!  NAGS  !  IV  •  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  • 
/////! 
LIGHT* 

HOPSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
I///////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CAR60  HAN0LIN6 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  *  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEE”)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  £  L 
*S  'OPERATING 
!TC!  9ASE  ! 

! AO!  LINE-1 
!TD! ////////// 
!EF!  LINE-2 

1 

i 

YEAR  ! 
GUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(23)  0 ELM AS  NARINE,  INC. 

i 

j 

i 

i  i  i 

i  i  i 

1  1  1 

i 

j 

t 

; 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

(CONTINUED)  ! 

!  !  ! 

j 

i 

C.  U.  SWA3Y 

! 537C51 

!  31*3*36! 

47.4! 

1  3.0! 

5.5! 

420! 

-  * 

20 . 0 ! NONE 

•XL 

PEKIN 

1972 

i 

• 

i  i  i 

46.0! 

1  3.0! 

4.0! 

-  * 

! 

J 

i 

EDMUND  L. 

•659917 

!  51S3A34! 

50.0! 

02.0! 

7.0! 

650! 

-  • 

33. 0! NONE 

!  IL 

PEKIN 

1983 

! 

i 

i  i  i 

'0.0! 

22.0! 

5.6! 

-  i 

i 

! 

HARVEY  C 

! 622534 

!  33*3*34! 

41.1! 

IP. 9* 

6.H 

460! 

-  J 

20.0! NONE 

!  IL 

PEKIN 

1980 

i 

i 

i  i  i 

42.0! 

?0.G! 

4.1! 

-  ! 

{ 

i 

JULIE  5. 

i 4' 5272 

•  !4!3*34! 

4^.3! 

20.0! 

6.7! 

570! 

-  * 

33.0! NONE 

i  IL 

PEKIN 

1981 

i 

i 

i  i  i 

50. C! 

20.1! 

5.0! 

i 

2 

JULIE  WHITE 

! 626257 

•  1 70! 3*34 ! 

74.5! 

33.0! 

5.0! 

1700! 

33.0! NONE 

•IL 

PEKIN 

1980 

i 

{ 

i  i  i 

*5.0! 

38.0* 

6.6! 

•  * 

i 

! 

MARY  C 

!5’Cr'5’ 

!  '15  3*34! 

52.  a* 

?0.2! 

7.1! 

910! 

-  • 

26.0! NONE 

!IL 

PEKIN 

I960 

j 

i 

i  i  i 

53.0! 

20.0! 

5.5! 

-  * 

; 

i 

NICHOLAS  DUNCAN 

! >29054 

!  1 1  5  !  3*36! 

124.7! 

23. C! 

S.S! 

1530! 

-  * 

32.0 !  NONE 

•IL 

PEKIN 

*  1971 

2 

; 

i  ;  ; 

12*.:! 

?\.0! 

7.0! 

-  • 

i 

• 

RAT  WHITE 

•279957 

!  53! 3*34! 

54.5! 

20.  C! 

6.2! 

*50! 

-  } 

33.0! NONE 

•  XL 

PEKIN 

♦  1980 

i 

i 

j  i  i 

*4.0! 

20.0! 

5.0! 

-  • 

> 

i 

CHOTIN  1350 

5  2*3320 

i  1131 ! 5* 70! 

174.6! 

?o. :• 

9.0! 

-  * 

1881! 

16.6!DIES£L 

PU"P 

•IL 

PEKIN 

1962 

i 

i 

j  i  ; 

;  i  i 

174.6* 

40.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

(32)  DtLHAR  SYSTEMS/  INC. 

i 

!  !  ! 

;  i  i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

SEA  LEAOER 

!5>4i32 

!  1?7!1*32! 

1 42.C! 

3>.C! 

14.6! 

4200! 

-  * 

50. OJNONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

; 

■  i  i 

162.1! 

'R.1! 

11.5! 

-  • 

* 

ORLEANS 

i 

ENTERPRISE 

! 556412 

!  114! 5*56! 

—  ! 

--  j 

12.5! 

4>0D! 

-  » 

45.0! NONE 

•PA 

PHILADEL- 

1975 

i 

l 

i  j  i 

110.0! 

32.0! 

10.0! 

-  • 

i 

PHIA 

j 

OCEAN  COMMENCE 

i  5744o1 

«  2454J4A43! 

—  < 

—  * 

13.0! 

-  J 

6160! 

13.5!  NONE 

!LA 

NEW 

1976 

j 

l 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

250. )• 

72.0! 

2.5! 

i 

—  ! 

j 

j 

ORLEANS 

(33)  DELTA  3ARGE  LINES 

! 

!  !  ! 

•  j  j 

i 

i 

j 

oETTY 

! 33o J95 

!  564  *5871! 

145.0! 

T4. 3! 

5.0! 

-  * 

10>2! 

IS. 3! DIESEL 

°UMP 

!  T  X 

HOUSTON 

1940 

i 

!  !  ! 

145.0! 

36. C! 

1.3! 

•  • 

i 

JUTANE 

! 00203d 

!  1412! 5*71 ! 

249.0! 

50. C! 

12.0! 

-  t 

3139! 

U. O'DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1952 

i 

!  •  • 

24).  C! 

5*3.0! 

1.3! 

-  i 

| 

DELTA 

•019153 

!  2  JO! 5»  71 ! 

1>C.j! 

’•4-0  * 

7.0! 

-  * 

609* 

8. 5 ! 01 ESEL 

PUMP 

•TX 

HOUSTON 

1951 

i 

i  >  i 

1  >0. )! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

JIMMIE  T 

! 01 334! 

!  544 ! 5A71 • 

145. )! 

Jo.C! 

5.0! 

-  ; 

1092* 

15.0!Di:SEL 

PUN® 

•TX 

HOUSTON 

1940 

i 

!  !  ! 

1*5.0! 

U.C! 

1.5! 

-  * 

; 

L.  J.  C 032 

•011528 

•  440*5*71! 

15  5.  0! 

'6.1! 

3.0! 

-  * 

1092! 

10.0 ! 01 ESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1936 

2 

i 

!  !  ! 

155.  D! 

36.0! 

1.5! 

-  * 

! 

LAVACA 

1013414 

!  560!  5*  71 ! 

1*3.0! 

3>.0« 

5.5! 

-  * 

1092! 

15 .0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1959 

i 

i  i  i 

;  •:  i 

145. C! 

36.^* 

1.5! 

! 

! 

"  1 

i 

i 

i 

2 

(32)  DELTA  CREWROAT 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

i 

i 

j 

* 

! 

DINA  LYNN 

! 51 631 S 

•  1 1 ! 1C  0? ! 

59.0* 

1  3.5! 

4.0! 

330! 

2! 

12.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1V68 

• 

!  !  ! 

42.''! 

14.  C! 

3.3! 

! 

21! 

i 

! 

KAREN  LYNN 

•.420159 

!  14*10?! 

4>.5‘ 

15.0! 

4.5! 

700! 

1! 

17. 0! NONE 

!LA 

VENICE 

1930 

■ 

!  !  ! 

46.5! 

1  >.C! 

3.5! 

! 

31! 

; 

! 

LAURA  LYNN 

•5R4C3C 

•  1>! 1CC2! 

4  5.0! 

15.0! 

4.5! 

700! 

1! 

16.0! NONE 

!  L  A 

VENICE 

1978 

! 

j 

!  !  ! 

!  •  ! 

46.0! 

U.O! 

3.5! 

; 

» 

! 

30! 

i 

! 

! 

! 

! 

(12)  DELTA  '•ARISE,  INC. 

i 

; 

!  !  ! 

!  !  ! 

• 

i 

! 

! 

j 

! 

i 

j 

! 

! 

CON*T 

M'S«SA 

!  44 !  3*36 ! 

93.6! 

70.5! 

11.0! 

1050! 

•  j 

41 • 3 ! NONE 

INC 

WILMINGTON 

•  1950 

! 

!  !  ! 

1*2.0! 

Cw.  5 ! 

1C.0S 

i 

-  i 

1 

! 

EVtLYV  KAY 

•243450 

!  69 !  3*  36 ! 

46.0! 

23.4! 

ic. 2! 

900* 

-  ! 

35.0JN0NE 

!  NC 

WILMINGTON' 

1952 

! 

•  I  ! 

«i.O! 

2<*.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

H.  0.  V'ATMERRE* 

•252446 

!  44IJAJ6! 

’9.9! 

73.0! 

9.2! 

1530! 

•  i 

40.0! NONE 

!6  A 

BRUNSWICK 

1945 

i 

!  !  ! 

*  4.0! 

0«.6! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

TRACY 

•295031 

!  15  3!  3  A  J 

102.0! 

24.0! 

U.O! 

1J5C! 

-  i 

40. OJNONE 

INC 

WILMINGTON 

1953 

! 

1 

!  •  ! 

!  !  ! 

1*5.0! 

! 

27.*;! 

U.C* 

• 

i 

i 

-  ! 

} 

! 

! 

! 

I 

(IS)  DELTA  MATERIALS/  INC. 

! 

! 

i  i  ! 

j  i  « 

i 

1 

] 

i 

! 

! 

j 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

JIN  SMILEY 

•  ?499M 

!  31 ! 3  f  3  6 i 

40.0! 

15.0! 

5.0! 

203! 

-  i 

U .0! NONE 

!!L 

SHAWNEE- 

•  1969 

1 

!  !  ! 

40.0! 

15. C! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

TOWN 

MARY  JANE 

! 277304 

!  54 ! 3  F  34 ! 

55.0! 

1 6.0! 

5.0! 

600! 

-  1 

16. 3! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1959 

i 

!  !  ! 

35.0! 

To.  2! 

5.0! 

! 

-  1 

i 

! 

TOWN 

AYERS  Id* 

i  - 

!  134*4*46] 

130.01 

*2.C! 

>.  j! 

-  ! 

750! 

5. o! NONE 

!IL 

SHAWNEE- 

1963 

i 

!  !  ! 

153.01 

'2.0! 

i .  o  i 

i 

-  ! 

I 

! 

TOWN 

i  9 

i  . 

!  1?J!4A46! 

105.0! 

26. C! 

6.0! 

! 

200! 

7 , 0 !  N  0  N  E 

ML 

SHAWNEE- 

1949 

> 

!  !  ! 

1  ?}.:•. 

?*.C! 

1.5! 

I 

-  ; 

! 

! 

TOWN 

R  23 

;  ------ 

!  21354F46J 

i  ?*'.  :i 

32.^! 

7.5! 

-  i 

6001 

A . 0! NONE 

!IL 

SHAWNEE- 

1966 

! 

!  !  ! 

170.0! 

'2.0! 

1.5! 

! 

*  1 

! 

! 

TOWN 

9  J4 

!  . 

!  215J4F..6! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

1 

600! 

3.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1966 

! 

!  !  ! 

32.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

| 

! 

TOWN 

R  25 

1  . 

!  215!-F**»! 

1*0.3! 

32.0! 

7.5! 

-  i 

600! 

6 .0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

U66 

! 

1  !  1 

1 >2.0! 

32. J! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

TOWN 

A  26 

j  - 

I  21)54*^4* 

170.0! 

32.0! 

7.5! 

-  { 

600! 

5.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1966 

! 

!  !  ! 

1*0.0! 

'2.0! 

1.51 

i 

-  i 

! 

« 

TOWN 

a  27 

i  ...... 

!  21 5!  4F*.n! 

1>*.0! 

52.3! 

7.5! 

! 

600! 

5.0! NONE 

lit 

SHAWNEE- 

1966 

i 

i  !  ! 

1  *0.0! 

*7.0! 

1.5* 

I 

-  ! 

! 

! 

TOWN 

R  29 

t  ...... 

!  215J4F44! 

170.0! 

32.0! 

7.5! 

-  | 

600! 

3.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1965 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

TO.'! 

i 

32. Cl 

1.5! 

j 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

TOWN 

1 

(31)  DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 

!  i  I 

!  !  I 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

i 

■ 

i 

j 

i 

! 

CO. 

1 

I  !  ! 

1 

i 

• 

j 

! 

! 

OPT  .'Jt 

!»<CC03 

!  H2S4A41! 

1  >i.O! 

05.0! 

).oi 

i 

1450! 

17 .3 ! NONE 

IMS 

6RECNV1LLE 

1980 

! 

!  !  ! 

1  »t.O! 

'5.2! 

1.9! 

* 

-  i 

} 

I 

DPT  102 

!d«02»4 

!  R42  !4*<,1 ! 

194.3! 

2  5.0! 

9.0! 

i 

1450! 

17. OJNONE 

!NS 

GREENVILLE 

1980 

{ 

■  i  j 

D5. 0! 

'$.0! 

1.9* 

! 

-  j 

i 

! 

DPT  103« 

IT2520 

!  96»*4A41! 

.''*.)! 

'5.0! 

V. '» 

.  t 

1669* 

19. 5! NONE 

!«$ 

GREENVILLE 

1981 

I 

!  !  ! 

203.3! 

35.2! 

1 

j 

-  I 

i 

i 

OPT  10AR 

j  432521 

i  614 A41  ! 

2/ J.O! 

' 5.  J! 

i. 

i 

1669! 

19.6iN0NE 

ins 

GREENVILLE 

1981 

i 

1  !  ! 

?A'.0! 

'5.0! 

1.>* 

• 

-  1 

l 

! 

OPT  105* 

!4 '2«72 

!  456*4441} 

20  3.0! 

'  5.C! 

9.C! 

_  i 

1669! 

19.6! NONE 

!"S 

GREENVILLE 

1981 

• 

i 

!  !  ! 

i  ;  i 

2A3.0* 

i 

55.0! 

1.5! 

} 

• 

i 

•  | 
i 

! 

« 

! 

(32)  DELTA  QUEEN  SICA>*30AT 

i 

CO!.#  THE 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

! 

i 

* 

■ 

i 

i 

! 

DELTA  QUEEN 

! 225675 

!  SA9MA1*! 

2*3.0* 

52.0! 

7.5! 

2030! 

-  ! 

55.0!N0NE 

!LA 

NEW 

1926 

1 

!  !  ! 

2*5.0! 

5  i.  2! 

7.0! 

i 

267! 

! 

! 

ORLEANS 

MISSISSIPPI  QUEEN 

S57A200 

!  16*4*1*16! 

3*2.0! 

67.0! 

A.  9! 

2°00! 

-  t 

70.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  » 

3  '2.0! 

i 

• 

67. C! 

6.5! 

» 

i 

i 

i 

i 

655! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

ORLEANS 

IJUU  i  ■  Jl  Vl>UL!> 
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£N6P! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  Nl'MSCP 

5VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ! CODE  5LENGTH5BRDTH*  £ 

■REGIS-!****!  REG.  !  PEG. ‘LOAD-! 
TER  5  SEE!//////!/////!  £C  5 
TON-  !PA«i  OVtR-5  OVER-!/////! 
NAG  £  !  IV  *  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY! 

;  ; 

!  cargo  ! 

! ////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  €N3ER$  ! 

HIGH-  * 

EST  *  CARGO  HANOLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET) !  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!S  ‘.OPERATING  !  ! 

! TCI  BASE  YEAR  ! 

•A0»  LINE-1  !  BUILT  ! 
•TD !//////////!  OR  ! 

!££!  LINE-2  !*»FBUILT! 

(32)  OEMARCON,  INC. 

i 

i 

i 

t  i 

i  t 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

1 

2 

! 

; 

i 

GCLIAM 

!S<*1880 

114J3F36I 

1C-. 5 ! 

32.0! 

15.0! 

3630! 

-  ! 

53.0! NONE 

j 

1977 

i 

i 

i  i 

110.0! 

i 

32.0! 

12.5! 

i 

i 

i 

“  ! 

i 

t 

i 

i 

(32)  DEMOLLE,  PATRICK  A. 

■ 

i 

i  i 

i  i 

j 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

j 

j 

i 

CANDICE  D 

J7938Q6 

23! ICO’! 

50.0! 

14.  C! 

5.0! 

1060! 

-  * 

15.0! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1964 

i 

i  ; 

■>0.0! 

14.0! 

4.0! 

i 

30! 

2 

i 

JOSLYN  D. 

! 516932 

39  *  1C  1 2  ! 

65.0! 

16.1* 

6.0* 

1060! 

45! 

70.0 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1968 

i 

;  i 

65.0! 

1  6.  1  ! 

4.0! 

i 

35! 

2 

ORLEANS  ! 

JOYCE  D. 

!  572679 

39 ! 1 C 1?  ! 

5$.  0! 

15.1! 

5.0! 

1060! 

45! 

70.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1969 

i 

i 

i  i 

i  t 

65.0! 

■ 

15.1! 

4. O' 

1 

i 

i 

35! 

i 

; 

ORLEANS  ! 

; 

(32)  DENET  TOWING  SEPVICE, 

i 

IN  *  C- 

i  i 

i  i 

i 

i 

1 

1 

i 

j 

; 

i 

1 

2 

DEJEANNE  MARIA 

!o44051 

50! 3A3&! 

c5.0! 

>3.0! 

7.2! 

600! 

20* 

36.0! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1967 

j 

!  J 

55.0! 

?3.C! 

7.2! 

i 

-  J 

■ 

2 

LAOY  MELINDA 

!  501738 

36 ! 3  A  3  6 i 

49.5! 

15.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

31.0!  NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1965 

i 

i 

j  i 

i  i 

49.6! 

I 

1  J.G! 

7.0! 

i 

i 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

(37)  DEPARTMENT  OF  THE  INTERI!Os 

i  i 

•  i 

1 

1 

t 

t 

; 

i 

2 

t 

2 

i 

U.  S.  FISH  AND  WILDL  IF£ ! SERVICE 

■  i 

1 

i 

» 

2 

; 

BACHELOR  ISLAND  FERRY 

•  277*571 

33MA12! 

45.0! 

19.9* 

6.0! 

280! 

50! 

14.5! NONE 

!WA 

RIDGEFIELD! 

19S3 

i 

i  j 

65.0! 

14.9! 

5.0! 

i 

4! 

i 

i 

L  S  2AIER  CREWeOAT 

! 4616G 

5 !  1 A 1 2  ! 

78.0! 

4.  C! 

3.0! 

140! 

-  i 

10.0! NONE 

!VA 

RIDGEFIELD! 

1955 

♦ 

i 

i  i 

i  i 

?$.0! 

■ 

9.0! 

2.5! 

i 

i 

i 

30! 

! 

; 

t 

i 

i 

(01)  DE°T.  OF  TRANSPORTATION  "‘FERRY 

i  i 

i  i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

2 

> 

< 

2 

SERVICE 

i 

•  | 

i 

■ 

i 

2 

; 

MARGARET  CHASE  SMITH 

•<514647 

67!1  Alt' 

152.3! 

40.0! 

9.9! 

1200! 

IRQ! 

57.5 ! NONE 

•HE 

ROCKLAND  • 

1987 

i 

i 

!  ! 

166.5! 

i 

40.1  • 

9.0! 

i 

■ 

i 

222! 

i 

; 

2 

j 

(33)  DERRICKS  sOATS,  INC. 

i 

i 

i  i 

<  j 

■ 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

BEATRICE  T 

!  272549 

20 !  3A  36 ! 

*5.9! 

14.9! 

6.0! 

‘00! 

-  • 

30.0! NONE 

!  TX 

AOCKPORT  ! 

1960 

t 

i 

i  i 

i  i 

46.0! 

i 

15.  C! 

5.0! 

i 

i 

i 

■  ! 

1 

i 

! 

! 

2 

(01)  OESHOND  YACHT  YARD 

i 

i 

i  i 

j  • 

i 

i 

i 

i 

* 

i 

1 

2 

; 

i 

MISS  ALICE 

! 935094 

1 1 ! 1*11  • 

45.0! 

16.2! 

J.O! 

1 75 ! 

70! 

13.0! NONE 

1 MA 

BEVERLY  • 

1988 

i 

!  ! 

45.0! 

1  o.  2! 

3.0! 

i 

49! 

J 

! 

2 

MISS  St Vf PLY 

•269269 

9MM1! 

>7.0! 

15. C 

4.0! 

450! 

-  • 

17.0! NONE 

!  HA 

BEVERLY  ! 

1955 

i 

!  ! 

63.0! 

I’.C! 

4.0! 

i 

49! 

! 

! 

! 

RICHARD  W. 

5574635 

33J1411J 

51.6! 

17.2! 

6.9‘ 

550! 

6! 

22.0! NONE 

•MA 

BEVERLY  ! 

1976 

i 

i  i 

55.0* 

17.2! 

5.0! 

! 

49' 

; 

! 

! 

SPIRIT  OF  BEVERLY 

*626144 

66 ! 1C  1 1 ! 

100.0! 

24.0! 

6.8! 

202  5  ! 

23! 

36 • 0! NONE 

!  M  A 

BEVERLY  ! 

1980 

i 

i 

i  i 

l‘‘0.3! 

; 

?*.0! 

4.6! 

i 

150! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

(33)  DETHLEFSEN,  «.  i . 

l 

j 

i  « 

;  i 

! 

i 

1 

l 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

JOANN  d 

•509657 

45 ! 3 *  36! 

3  5.0! 

20.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

27.  o'lNONE 

!  TX 

KENAM  ! 

*  1985 

i 

; 

i  i 

S5.0! 

* 

70.2! 

6.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

i 

(32)  DEVALL,  ALLEN/MR.  HCONAN!Dc: 

!  !  ! 

!  !  • 

• 

i 

i 

! 

i 

i 

; 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

CASISSA  BROOK  DEVALL 

•631012 

!  1$2!  3  43M 

-  • 

-  ! 

$.0! 

1000! 

-  ! 

3&.0! NONE 

SLA 

HACK3ERRY  ! 

1981 

< 

» 

!  !  ! 

63.4! 

! 

24.3! 

o.6! 

; 

! 

i 

-  ! 
j 

! 

2 

2 

i 

! 

! 

(32)  DEVALL/  DEBRA/  INC. 

i 

! 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

{ 

; 

! 

! 

; 

i 

DEBRA  DEVALL 

5536501 

!  ‘?'J*l6! 

--  1 

--  • 

5.9! 

600! 

•  » 

2S.01N0NE 

lLA 

HACK8EPPY  ! 

1971 

i 

j 

!  •  ! 

•  !  ! 

42.2! 

i 

13.1* 

4.0! 

i 

j 

-  2 

! 

! 

! 

! 

2 

; 

I 

(32)  DEVELOPMENT  MARINE,  INC.! 

!  !  ! 

;  i  j 

i 

i 

! 

! 

i 

; 

2 

i 

« 

; 

i 

i 

MISS  KECLY 

! 6*3*76 

!  65'3A36! 

64.7! 

2*.C! 

3.5! 

1*00! 

-  1 

40.0 ! NONE 

i  L  A 

HOUMA  ! 

1981 

j 

!  •  • 

70.0! 

24.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

j 

! 

TIMMY  B 

•  $69037 

!  ’*3!  3A35 ! 

‘1.3! 

73. 4» 

5.  )• 

*00! 

-  ; 

35.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1981 

1 

i  i  i 

‘5.0! 

?5.0! 

4.6! 

-  i 

! 

! 

2 

TRACEY  GAMBARCLLA 

•642546 

!  56J3A35! 

43.6! 

20.1! 

7.5! 

500! 

_  i 

35.0! NONE 

!LA 

HOU"A  ! 

1981 

i 

! 

!  5  ! 

;  i  j 

32.0! 

i 

70.1! 

6.0! 

j 

! 

.  i 

j 

! 

! 

2 

2 

! 

! 

(32)  OIAMONO  BARGES 

i 

5 

j  i  i 

•  ;  j 

i 

! 

i 

i 

j 

j 

i 

• 

i 

< 

2 

i 

06  172 

•  541550 

!  14  5! 5 A  40! 

no.o! 

3u.U! 

6.0! 

-  • 

350! 

6.0! NONE 

!  L  A 

VENICE  ! 

1971 

i 

• 

!  !  ! 

!  !  ! 

rc.o* 

i 

3  3.3‘ 

5.0! 

j 

i 

-  ; 

2 

! 

; 

\ 

2 

2 

i 

(U>  DIAMOND  MANUFACTURING 

» 

coi./  INC. 

■  i  i 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

1 

J 

! 

; 

2 

! 

; 

i 

! 

! 

CAPT.  TOM 

•523746 

!  4  3  •  3  A  36  i 

5  4.9! 

70.0! 

6. 9*! 

760i 

-  i 

39.6 ! NONE 

!GA 

SAVANNAH  J 

1969 

! 

j 

i  i  i 

!  j  ] 

65.0! 

20.0! 

*.9« 

I 

! 

! 

-  \ 

2 

« 

2 

! 

! 

! 

(32)  DIAMOND  SERVICES  CORP 

i 

!  »  i 

!  i  i 

i 

• 

1 

1 

• 

i 

i 

! 

i 

; 

i 

! 

! 

MELISA 

‘620574 

!  ‘onto:! 

*0.4! 

15.0! 

4.5! 

900  ! 

-  ! 

1 5 .0 1  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

198C 

• 

!  !  ! 

'3.0! 

15.0! 

4.0' 

J 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

BENGAL  BASE 

5264654 

•  ?0!3*34! 

*6.0! 

15.0! 

5.0! 

300! 

.  I 

23.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

•  1931 

i 

i  j  i 

46.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

.  i 

! 

! 

CITY  ! 

LADY  LA  FON 

5  6405$ 

!  «0!3A}6! 

46.0! 

2  4 .  C ! 

7.6! 

4C0! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1981 

i 

!  !  ! 

70.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

CITY  ! 

MR.  KEN 

•641766 

!  932JA36' 

66.0! 

24.0! 

7.6! 

900! 

-  i 

35.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

!  *  ! 

*0. )! 

74.0! 

7.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

CITY  I 

MR.  SCOTT 

564*916 

!  74‘5A34! 

70.0! 

25.  C! 

3.6! 

nooi 

-  ! 

35.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1981 

5 

!  !  ! 

7C.0! 

75.0! 

7.6! 

• 

•  1 

! 

■ 

CITY  1 

TEMAN 

5531995 

!  m»3*ui 

‘7.0! 

?  1.0! 

6»o! 

tooi 

-  j 

30.0! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1971 

j 

!  !  ! 

*7.0! 

?9.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

MM  II 

! 374740 

!  1  96  24AO! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

5C0 1 

1 0. 0 ! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1980 

| 

!  !  ! 

130.0! 

‘0.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

SF  2200 

J530306 

1  204324A46J 

2‘0.D! 

72.0! 

12.0! 

•  ; 

1904! 

44 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1966 

l 

!  !  ! 

220.0! 

72.0! 

6.0! 

i 

-  i 

! 

! 

CITY  l 

TGS  2 

5035207 

!  76225A71! 

270.0! 

40.5! 

6.2! 

! 

1170! 

it.alTUfttINE  DIESEL 

!TX 

BEAUMONT  ! 

1952 

i 

! 

• 

!  •  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

270.0! 

j 

j 

40.5! 

1.1! 

i 

i 

j 

i 

j 

•  i 

i 

! 

! PUMPS#  COILS 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


351 


ENCR* 

0  1ST !  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

•  COAST 
i  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC 1  DIMENSIONS  1DRAFT! 

1  Hf T  ICODElLcNGTH'SROTH!  1 

•REGIS-!****'  REG.  !  REG.lLOAD-1 
!  TER  !  SEE  1 //////!///// !  ED  ! 

1  TON-  1 P*5E 1  0VER-10VE9-!///// 1 
!  NAGS  !  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

•CAPACITY!  HIGH-  • 

!  !  EST  !  CARGO  HANOLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LXNE-1 

MOOSE'  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)*  LINE-2 

!  V 
!$ 

!TC! 

•AO* 

!TD! 

!E£! 

E  S  S  6  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

2 

! 

YEAR  i 
BUILT  ! 
OR  * 

•REBUILT! 

(03)  DISCH  CONSTRUCTION 

1  !  ! 

i  i  j 

1  !  \ 

i 

; 

i 

• 

■ 

■ 

j 

« 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

(CONTINUED) 

i  i  i 

• 

i 

i 

i 

! 

i 

S  101 

! 270S83 

i  l 034 ! 4 A  47! 

171.1! 

4  3.2! 

14.0! 

-  i 

2300* 

20 .0 !  NONE 

•NJ 

KEARNY 

1956 

i  ;  i 

171.1! 

43.2! 

4.0* 

i 

-  ; 

j 

S  102 

! 271 245 

•  1 034 ! 4A47 • 

171.1! 

43.2! 

14.0! 

-  ! 

2300! 

20.0! NONE 

!NJ 

KEARNY 

1956 

i  t  i 

171.1! 

43.2! 

4.0* 

i 

-  ! 

» 

ZB  1000 

! 501987 

!  1  306 14A47 ! 

250.0! 

55.0! 

12.2! 

-  i 

3000! 

13 .6! NONE 

!NJ 

KEARNY 

1956 

1  !  ! 

i  i  i 

250.0! 

• 

55.0! 

i 

4.6! 

i 

i 

j 

; 

i 

<22)  DISSEN  t  JUHN  CORP. 

j  »  i 

i  i  i 

i 

i 

» 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

< 

i 

CONSTRUCTOR 

! 259673 

•  713A36! 

3  6.0! 

11.0! 

5.0! 

165! 

-  i 

1 2. 0! NONE 

!NY 

UEEOSPORT 

1950 

i  i  i 

*6.0! 

11.0! 

4.5! 

i 

-  j 

i 

FAIRFAX 

•2784,35 

*  913A36! 

33.2! 

12.3! 

4.5! 

ISO! 

-  j 

8.0! NONE 

!MD 

KENT 

1959 

1  !  ! 

*3.2! 

12.3! 

4.5! 

< 

-  ! 

i 

ISLAND 

JANES  U  RICKEY 

•246304 

!  1  o  •  3  A  36 ! 

42.0! 

14.0! 

7.0! 

320* 

-  i 

15.0! NONE 

!NY 

WEEDSPORT 

1935 

!  1  ! 

42.0! 

14.0* 

7.0* 

j 

-  i 

i 

SEARING 

•  253721 

!  1013A36! 

*6.2! 

12.7' 

2.5! 

1-0! 

10! 

3.0! NONE 

!MD 

KENT 

1949 

1  !  ! 

i  i  i 

42.0! 

i 

12.7! 

i 

2.5! 

» 

i 

j 

-  j 
i 

» 

i 

ISLAND 

(09)  DISTRICT  OF 

COLUMBIA  DEP 

•ARTMENT 

i  i  i 

;  i  i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

Of  RECREATION  i  PARKS 

i  t  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

CAPT.  JIH  PURCE 

•546747 

!  31 !  34  35 ! 

42.6! 

1 6  *  0 ! 

6.7! 

460! 

*  i 

IS  .5  '.NONE 

•DC 

WASHINGTON 

1973 

i  j  i 

45.0! 

i 

18.1! 

6.3! 

; 

i 

-  i 

i 

« 

i 

(15)  DIVERSIFIED 

MARINE  TECH. 

!/  INC. 

i  i  i 

i  i  i 

j 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

CAROL 

•  215*3436! 

21.9! 

10.1 ! 

3.0* 

150! 

-  ; 

12.4 ! NONE 

!FL 

TAMPA 

1935 

•  !  ! 

71.9* 

15.0! 

2.9* 

! 

-  i 

{ 

WILLI  AN  L 

!  23! 3436! 

49.2! 

15.0! 

6.6! 

500! 

-  i 

17.0! NONE 

!FL 

TAMP* 

1956 

1  1  ! 

54.9! 

15.2! 

6.2* 

i 

-  i 

j 

ELK  RIVER 

‘265166 

!  1  31  95  5*70! 

230.0! 

43.2* 

14.0! 

-  j 

2730! 

22.0! 2  ROTARY  PUMPS 

•FL 

TAMP* 

1953 

■  i  i 

«  i  i 

230.0! 

43.2! 

i 

3.0* 

i 

i 

■ 

-  ! 
i 

i 

t 

(15)  DIVERSIFIED 

VENTURES/  IN 

!  C. 

i  i  j 

1  1  ! 

t 

j 

; 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

8ARGE  133 

! 2691 65 

1  10914A43* 

102.0! 

34  .C ! 

7.0! 

-  i 

300* 

2.0IN0NF 

*FL 

FORT 

1944 

i  i  i 

1)2.0! 

*4.0! 

1.5! 

j 

•  i 

i 

PIERCE 

OE  67 

•272149 

•  10C14A43! 

90.0! 

24.0! 

6.0! 

i 

250* 

3.0! NONE 

!FL 

POMPANO 

1955 

!  !  1 

90.0! 

28.0! 

1.5! 

; 

-  • 

i 

! 

8EACH 

HT9  50 

!  1 00 ! 4 A43 ! 

90.0! 

23. C! 

6.0! 

.  i 

250! 

e.O!NONE 

•FL 

POMPANO 

1955 

1  *  ! 

1  1  1 

90.0! 

i 

23.0! 

i 

1.5! 

V 

i 

i 

-  ; 

! 

1 

J 

BEACH 

(33)  DIXIE  CARRIERS/  INC. 

1  •  1 

1  1  1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

DIXIE  BUCCANEER 

J5C9901 

1  7213A36! 

-.4.7! 

22.0! 

9.0* 

1000! 

-  ! 

36 . 0 ! N  ONE 

!LA 

HARVEY 

1967 

!  1  ! 

75. C! 

22. C! 

7,0! 

! 

-  ! 

i 

; 

DIXIE  CHALLENGE 

!57,36l 

•  19313*38! 

IOC. 5! 

34.1! 

8.4! 

2900! 

“  ! 

42.3! NONE 

!LA 

HARVEY 

1976 

!  !  1 

100.5! 

34.1! 

6,6! 

! 

-  ! 

! 

2 

DIXIE  COURAGE 

! 51 6701 

!  9713*35! 

71.2! 

24.0! 

9.5! 

1*30! 

-  ! 

33. 0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1968 

•  1  ! 

75.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DIXIE  INVADER 

! 662083 

1  255  1  3*  35! 

110.0! 

T4.0! 

8.6* 

3000! 

-  ! 

45.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1933 

!  •  ! 

110.0! 

34.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

DIXIE  LEADER 

! 53631 1 

1  39313*35! 

133.0! 

*5.0! 

10.5! 

3200* 

-  ! 

45.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1971 

!  1  1 

133.0! 

35.0! 

10.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

OIXIE  MARAUDER 

! 503924 

1  7313*35! 

80.3! 

24.0! 

8.5! 

700! 

-  ! 

33. Oi NONE 

!L  A 

HARVEY 

1966 

1  •  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DIXIE  PATRIOT 

•643356 

1  25513*35! 

110.0! 

34.0! 

5.6! 

3000! 

-  ! 

45.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1982 

!  1  1 

110.0! 

38.0! 

5.6 ! 

! 

-  ! 

! 

! 

OIXIE  PRINCE 

! 52C31 7 

1  92 13*36! 

oO.O! 

20.0! 

7.0! 

1000! 

-  ! 

27 .0! NONE 

!  LA 

HARVEY 

1969 

•  1  1 

80.0! 

20.0! 

7.C ! 

! 

-  ! 

i 

! 

DIXIE  RAIDER 

! 503C92 

1  7313*35! 

50.3! 

24.0! 

8.5! 

700! 

-  ! 

38 .0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1966 

1  !  i 

65.0! 

28.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

DIXIE  RENEGADE 

! 5 1 1C1 0 

!  7313*55! 

80.3! 

24.0! 

3.6! 

660! 

-  ! 

36.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1967 

!  i  1 

85.0! 

24.0! 

7.0! 

\ 

-  1 

I 

! 

DIXIE  TRAOER 

1647616 

S  12513*35! 

71.9! 

23. C! 

10.0! 

1800! 

•  i 

38.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1982 

1  •  1 

75.0! 

25. C! 

6.0! 

I 

-  i 

! 

i 

OIXIE  TRAVELER 

1503822 

!  7313*35* 

60.2! 

24.0! 

3.5! 

660! 

-  i 

33 .0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1967 

!  1  1 

65.01 

24.0! 

7.0! 

1 

-  i 

! 

! 

DIXIE  TRIUMPH 

J  645993 

!  25513*38! 

110.0! 

14.0! 

3.6! 

3000! 

-  ! 

45.0‘NONE 

SLA 

HARVEY 

1982 

!  1  1 

110.0! 

34.0! 

8.o! 

1 

-  ! 

I 

! 

OIXIE  VALOUR 

1506100 

•  9713*35! 

’1.2! 

24.2! 

5.5! 

1000! 

-  ! 

36. 0  SHONE 

!  LA 

HARVEY 

1966 

!  1  1 

75.0! 

24.2! 

6.5! 

! 

-  J 

! 

! 

DIXIE  VANDAL 

1 51 2557 

!  9713*35! 

71.2! 

24.0! 

9.5! 

1000! 

-  ! 

38.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1968 

!  !  1 

'5.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

2 

DIXIE  VANGUARD 

•263033 

!  22513*35! 

116.0! 

30.0! 

9.0! 

1800! 

-  i 

36.0! NONE 

1  LA 

HARVEY 

*  196? 

1  1  1 

116.0! 

30.0! 

9.0! 

i 

-  i 

1 

! 

OIXIE  VENGEANCE 

•506543 

J  9713*35! 

71.2! 

24.2! 

3.5! 

1000! 

-  ! 

36.0! NONE 

!L  A 

HARVEY 

1966 

!  1  1 

75.0! 

24.2* 

6.5! 

! 

-  i 

i 

I 

DIXIE  VOLUNTEER 

1 514772 

1  9713*35! 

71.2! 

24.0* 

9.5! 

1000! 

-  i 

33.0IN0NE 

SLA 

HARVEY 

1968 

1  1  1 

75.0! 

2  —  Oi 

7.C ! 

! 

-  ! 

! 

! 

DIXIE  VOYAGER 

1632194 

1  75*3*36! 

59.J! 

25.01 

9.6! 

1000! 

-  ! 

*6.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1980 

!  1  1 

55.0! 

25.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

WENDY  BRENT 

1618135 

i  9313*38! 

60.7! 

23.0! 

4.5! 

7*0! 

-  1 

24. 0! NONE 

! 

1980 

1  !  ! 

60.7! 

23.  C! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

C  1601 

1523224 

!  912*5*71! 

200.0! 

50.0! 

9.0* 

! 

2075! 

13.0111"  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1969 

1  !  ! 

200.0! 

80.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

DXC  161 

1552701 

!  114615*71! 

175.3! 

80.0! 

12.0! 

-  ! 

2480! 

13.0  SDIESEL  MUMP/  DBL1LA 

HARVEY 

1973 

1  !  ! 

175.0* 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  SKIN/  BOX  COILS 

! 

DYE  162 

1553787 

1  1 1 46 !  5*71 ! 

175.0! 

50.3! 

12.0! 

-  ! 

2460* 

IS.JSOieStL  PU«V  DdLllA 

HARVEY 

1973 

1  !  ! 

175.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  • 

ISKIN/  BOX  COILS 

! 

OXE  581 

1519177 

!  97415*71! 

21  J.O! 

4*.3! 

10.5! 

-  j 

2000! 

1 4 .0! DIESEL  PUMP 

!LA 

HARVEY 

1969 

!  !  ! 

210.0! 

4  J.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

DXE  1104 

1523780 

!  79215*71* 

195.0! 

35.3! 

12.0! 

-  | 

1733! 

18. C! DIESEL  PUMP/ 

!L* 

HARVEY 

1969 

(  !  ! 

19S.0! 

M.O! 

2.0* 

j 

-  ! 

SD0U8LC  SKIN 

! 

DXE  110? 

1523781 

!  79215*71! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1738! 

13.0! DIESEL  MUMP/ 

•LA 

HARVEY 

!  1969 

!  !  ! 

195.0! 

35.C! 

2.0* 

1 

-  ! 

I  DOUBLE  SKIN 

! 

DXE  1108 

1 527? 30 

1  792!  5*71 ! 

195.  u\ 

*5.5! 

11.0! 

-  1 

1750! 

19.0! DIESEL  PUMP/ 

!LA 

HARVEY 

1970 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

iDOUBLE  SKIN 

j 

0X£  1107 

1527831 

!  792*5*71! 

195.0! 

*5.0! 

11.0! 

-  1 

1750! 

19.0IDIESEL  MUMM/ 

!LA 

HARVEY 

1970 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

l 

-  ! 

IDOUBLE  SKIN 

! 

DXE  1108 

1 527832 

1  79215*71  ! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  1 

1750! 

19.0! DIESEL  PUMP/ 

1  LA 

HARVEY 

1970 

!  !  ! 

195.0! 

JS.O! 

2.0! 

! 

-  ! 

! DOUBLE  SKIN 

! 

DXE  1109 

1527833 

•  792 !  54  21 ! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1750! 

19.010 IESEL  MUMP/ 

SLA 

HARVEY 

!  1970 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

{DOUBLE  SKIN 

! 

1 

OXE  1110 

1574653 

!  792 ! 5*71 ! 

W$.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1750! 

19.0!4  DIEUL  PUMPS 

!  L 

HARVEY 

!  1971 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DXE  1111 

1 574654 

!  79215*71! 

195.0* 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1750! 

19.0! DIESEL  MUMP 

!LA 

HARVEY 

!  1972 

!  !  ! 

•  1  ! 

1  !  ! 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

1 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

> 

! 

! 

! 

TASLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


jjZ 


ENGP'  | 

DIST!  OPERATOR  » 

. . !• 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

03)  DIXIE  CARRIERS#  INC. 

(CONTINUEO) 

DXE  1112 

574655 

DXE  1113 

64268S 

DXE  1114 

o426?6 

OXE  1301 

641597 

OXE  1302 

643664 

OXE  1650 

552444 

DXE  1901 

945145 

DXE  1902 

945146 

DXE  1903 

>45147 

DXE  2 C0 1 

635889 

DXE  2101 

031131 

DXE  2301 

571655 

DXE  230? 

571658 

OXE  2303 

518174 

DXE  2304 

516175 

DXE  2311 

524331 

DXE  2312 

524332 

DXE  2350 

552443 

DXE  2401 

5R0640 

OXE  2402 

629230 

OXE  2501 

644352 

OXE  250? 

645124 

OXE  2*01 

1631717 

OXE  2102 

832735 

DXc  2*03 

1632829 

0X£  2804 

| 633667 

OXE  2803 

1600138 

DXc  2901 

1630C37 

OXE  2902 

1633289 

OXE  300t 

1572233 

OXE  3003 

571657 

DXE  3005 

572234 

OXE  3006 

572072 

DXE  3101 

64208o 

DXE  3102 

164J794 

OXE  2M0C 

535641 

OXE  23 2 DC 

535947 

OXE  2 33 DC 

536265 

OXE  234 OC 

538442 

OXE  23SOC 

53674? 

OXC  2360C 

536875 

OXE  2710C 

555695 

DXE  2720C 

555696 

DXE  134P0C 

555894 

OXE  23790C 

53o?43 

OXE  233«0C 

519023 

OXE  291 POC 

553697 

ETT  106 

513653 

ETT  110 

518613 

ETT  112 

530992 

ETT  m 

530993 

ETT  114 

5309)4 

ETT  115 

5309)5 

ETT  118 

533203 

!  ! 


! VTCC !  DIMENSIONS  • 
NET  !CODF ! LENGTH! BP DTn! 

?zdm  !  *56.! 
TER  •  55-!//////!/////! 
TON-  JPA35!  OVcP-lOVcP-! 
WAGE  !  XV  •  ail  !  ALL  ! 

ORAFT! 

I 

LOAO-i 
EO  ! 
/////• 
LIGHT! 

rtO»SE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  *  OPERATING  ! 
CARGO  *  f IXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

////////!  POINT  *  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ‘(LIGHT) «//////////////// 1TDS //////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC*  LINE-2  ! 

i  i  i 

j  !  i 

i  ;  | 

i  i  ; 

792! 5A  71 !  193. pj 

j 

i 

j 

35. ci 

l 

i 

i 

11.0* 

i 

i 

i 

i 

1750! 

1 

2 
i 

j 

1 9.0! DIESEL  PUMP 

2 

2 

i 

i 

•LA 

! 

i 

i 

* 

HARVEY  ! 

!  !  195.0! 

Z5.0! 

2.0* 

-  « 

2 

i 

i 

774!5A71!  195.0! 

35.  Ci 

9.o* 

1465! 

28. o! DIESEL  PUMP 

5  L  A 

HARVEY  ! 

!  !  1)5.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

! 

774 ! 5a71 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1465* 

23.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

HARVEY  .* 

!  !  1)5.0! 

35.0! 

2.0! 

-  • 

i 

i 

9e3!$A71«  147.g! 

52.6* 

9.6! 

- 

2217! 

t«.0!2103  G . P. X .  OE£P!U 

HARVEY  ! 

!  ‘  U7.6! 

52.3! 

2.0* 

[WELL  1>UHP 

i 

963*5*71!  147. o! 

<2.6* 

9.o! 

- 

2217! 

19.0! 2100  G.P.M.  DEEP'LA 

HARVEY  ! 

!  !  147.6! 

52.6! 

2.0* 

-  • 

! WELL  PUMP 

i 

« 

1221  !  5  a  71  ■  ?oo.  C! 

54.0* 

12.0! 

- 

2CC0! 

18.6I0IESEL  PUMPS/ 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  200.0! 

54. Ci 

2.0* 

-  < 

! OOUBLE  SKINS 

i 

t 

1961I5A70*  213.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

2913! 

!6  DIESEL  PUMPS/ 

•LA 

HARVEY  * 

!  !  216.0! 

52.5! 

2.0! 

-  J 

{DOUBLE  SKIN 

; 

l 

1 201 !$A70!  216.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

2913* 

! 6  DIESEL  PUNPS/ 

!  L  A 

HARVEY  • 

!  !  213.0! 

52.5! 

2.0* 

-  » 

! OOUBLE  SKIN 

i 

i 

1 201 ! 5*70!  213.0! 

52.5! 

12.0* 

- 

2913! 

!  6  DIESEL  PUMPS/ 

•LA 

HARVEY  ! 

!  !  21 3.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ; 

DOUBLE  SKIN 

2 

! 

1992 * 5 A 70 *  DO.O! 

54.0! 

9.0* 

- 

2890! 

20.0SDIESEL  PUMP 

i 

i 

!  !  1*‘0.C! 

<4.0* 

2.0! 

-  ‘ 

j 

i 

j 

1  535!  5A  71 !  253.6! 

52.3! 

9.6* 

- 

3943! 

20.0! 12"  DEEP  WELL 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  253.6! 

52.3* 

1.6* 

-  ! 

‘PUMP-3500  9.P.H 

2 

1 21 8! 5*71 !  272.0! 

50.  C! 

10.5! 

- 

3524* 

17.5!OIESEL  PUMP 

!la 

HARVEY  • 

!  !  272.0! 

50. C! 

1.5! 

-  ; 

i 

i 

t 

12l6!5A71»  272.0! 

50.0! 

10.5! 

- 

3524! 

12.5 ! DIESEL  PUMP 

Ila 

HARVEY  1 

!  !  272.0! 

SG.C! 

1.5! 

-  • 

i 

1 

j 

1 21o! 5 A 71 !  272.0! 

33. C* 

1C. 5* 

- 

3809* 

17.5iotESEL  PUMP 

!LA 

HARVEY  * 

!  !  272.0! 

50.0! 

2.0* 

-  • 

i 

i 

• 

1 21 6 ! SA71  1  272. C! 

50.  C! 

1C. 5! 

- 

3309* 

17.5 !  OIESEL  PUMP 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  272.0! 

50.2! 

2.0! 

-  • 

j 

i 

! 

1  21 6!  5 A 71 !  272. C! 

50. C! 

10.5* 

- 

3330* 

1  7.5! OIESEL  PUMP/  BOXJL* 

HARVEY  • 

!  !  272.0! 

50. C! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

2 

1216S5A71!  272.0! 

50.0! 

10.5* 

- 

3330! 

17.5! OIESEL  PUMP#  »OX!LA 

HARVEY  ! 

!  !  272.0! 

50.0! 

1.5! 

-  j 

2 

i 

! 

1777! $A71  {  2)5. C! 

54. C! 

12.0! 

- 

3000! 

1 B.6 ! 01 ESEL  PUMPS# 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  2)5.0! 

54.0! 

2.0! 

-  • 

! DOUBLE  SKINS 

1 

! 

18835SA71!  2)0.0! 

52.5* 

9.6! 

- 

3200! 

16.0! PUMP 

; 

! 

!  !  290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ; 

i 

i 

i 

1  363! 5*71 !  2 >0.0! 

52.6! 

9.6* 

- 

3154* 

16.0! PUMP 

! 

i 

!  !  290.0! 

52.3* 

2.0* 

-  ! 

i 

t 

! 

171315471!  260.0! 

52.6! 

9.6* 

- 

! 

4178! 

13.4*2450  G.P.M.  OE £PJ LA 

HARVEY  { 

!  !  260.0! 

52.6* 

2.0! 

i 

-  ! 

! NELL  PU**P 

! 

! 

1716*5*71!  280.0! 

<2.6! 

).6! 

- 

i 

4173* 

13.4! 2450  G.e.x.  0EEP1LA 

HARVEY  ! 

!  !  28C.0! 

52.e! 

2.0! 

i 

-  • 

!WFLL  PUMP 

! 

! 

1)53*5*71!  2)7.6! 

52.3! 

9.0! 

- 

i 

3300! 

20.0! DIESEL  PUMP 

iLA 

HARVEY  ! 

!  !  297.6! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 953!  5*71 !  297.6* 

52.8! 

9.0! 

- 

i 

3300! 

20.0! OIESEL  PUMP 

5  L  A 

HARVEY  ! 

!  1  297.6! 

52.6* 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

* 

! 

1953I5A71!  2)7.0! 

52.6! 

).8! 

- 

! 

4420! 

16.0! 2  12"  D6‘  WELL 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  20  7.0! 

<2.6! 

1.6! 

! 

.  t 

IPUHPS-6000  BPH 

! 

! 

19S6!5A71!  297.0! 

52.6* 

9.6* 

- 

i 

4420! 

16.0*2  12"  OC!  WELL 

t  LA 

HARVEY  ! 

!  •  2)7.0! 

$2.6! 

1.6! 

i 

-  i 

! PUMPS-oOO  BPH 

! 

! 

201 3! SA71 !  290.0! 

52.5! 

9.6* 

- 

! 

3500! 

17.0IPUMP 

! 

! 

!  !  29C.0! 

*2.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

2264 !5*70 !  2)7.0! 

?«..0! 

10.0! 

- 

! 

428) ! 

20.0‘OIESEL  PUf > 

! 

! 

!  !  2)7.0! 

c4.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

2284! 5A70!  2)7.0! 

5-..C! 

9.0* 

- 

! 

42D! 

20.01DIESEL  n*  * 

! 

! 

!  !  297.0! 

54.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

1617S5A71!  293.0! 

52.6! 

11.$! 

- 

! 

4965! 

1 7.0! DUAL  DIFSSL 

!  LA 

HARVEY  ! 

!  !  295.0! 

52.6! 

1.5! 

» 

-  ! 

! PUMPS 

! 

! 

lol 7 J5A71 *  2)3.3! 

52.6! 

11.5! 

- 

« 

4968* 

17.0I0UAL  DIC  .L 

ILA 

HARVEY  ! 

!  !  2)3.0! 

52.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

1  PUMPS 

j 

! 

1617  ! 5  A 71 !  2>*. 0! 

52.6! 

11.5! 

- 

! 

4966! 

17.0!0UAL  DIESEL 

!L* 

HARVEY  1 

!  !  2)6.0! 

52.8! 

1.5! 

! 

.  i 

! PUMPS 

! 

! 

1  el 7! 5*71 !  2)3. C! 

52.3! 

11.5! 

- 

! 

496  5i 

17.0! DUAL  DIESEL 

SLA 

HARVEY  ! 

!  !  2)3.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

! 

! 

?1 23! 5A71 !  297.3! 

52.8! 

0.6! 

- 

! 

5213* 

13.3S2450  G.p.m.  OEEPJLA 

HARVEY  J 

*  !  2)7.o! 

$2.6! 

1.9* 

! 

-  ! 

! WELL  PUMP 

i 

! 

21 2 5! 5*71 !  2)7.6* 

«2.t! 

).6l 

- 

i 

5213! 

15.312*50  G.p.x.  OCC.IIA 

HARVEY  I 

!  !  297.6! 

52.3! 

1.9! 

j 

-  ! 

! WELL  PUMP 

I 

! 

1 440! 5*71 !  2T2.S! 

50. C! 

12.0! 

- 

i 

3523! 

18.0! DIESEL  PUMP#  D3LILA 

HARVEY  I 

!  !  272.5! 

5'i.C! 

2.0! 

i 

-  ! 

ISKJN/  COILS 

i 

! 

1 424 ! 5 * 71 !  272.5! 

50.0! 

10.5! 

- 

! 

3397! 

13.0512-  d-J  PUM«>/ 

!LA 

HARVEY  I 

!  !  272.5! 

50.0! 

I.o! 

J 

-  1 

!09L  SKIN/  COILS 

! 

U74!5*71!  2?2.5! 

50.0! 

10.5! 

- 

i 

3397! 

13.0512-  e-j  °UMP/ 

ILA 

HARVEY  1 

!  !  272.5! 

50.0! 

1.6! 

! 

!D9L  SKIN/  COILS 

1 

1424*5*71!  2 72.5! 

50.3! 

10.5! 

- 

! 

33)7i 

13.0112-  9-J  PUMP/ 

ILA 

HARVEY  ! 

!  !  272.5! 

50.  C! 

I.o! 

! 

-  i 

! D2L  SKIN/  COILS 

! 

1 4?4 J $471 !  272.5! 

<0.0! 

9.5! 

- 

! 

33)7  i 

18.0!0IESEL  PUMP/ 

!LA 

HARVEY  ! 

!  !  272.5! 

<0.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

!  D3L  SKIN/  COILS 

! 

142455*71 !  272.5! 

50.0! 

).5! 

- 

■ 

33)7! 

13.C(0IESEL  PUMP/ 

SLA 

HARVEY  ! 

!  !  272.5! 

50.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

1 D3L  SKIN/  COILS 

1 

1  6*95  5*71  !  2)7.0! 

54-0! 

12.0! 

- 

! 

3)00* 

13.0'DIESCL  PUMP/  D6LILA 

HARVEY  1 

!  !  2)7.0! 

54.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

!SKIN/  COILS/  BOX! 

! 

1706*5*71!  2)7.3* 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

4200! 

13.0! DIESEL  PUMPS/ 

ILA 

HARVEY  ! 

!  !  2)7.6! 

54. C! 

2.0! 

i 

-  1 

•DBL  SKIN,  COILS 

| 

! 

306*5471!  147.3! 

54.0! 

12.3! 

- 

i 

2290* 

1S.OIOICSEL  PUMP#  D3L1LA 

HARVEY  ! 

!  !  KM! 

54.3! 

2.0! 

! 

.  i 

! SKIN/  COIL./  POX! 

1 

17621  5471  !  2<?.6! 

<u.O! 

9.  S! 

- 

i 

3397! 

16.0! DIESEL  PUMP/  D3LILA 

HARVEY  ! 

*  !  252.6! 

50.3! 

1.3! 

» 

-  ( 

! SKIN/  COILS/  POX! 

! 

1692*5471*  2' 2.6! 

5C.3! 

9.5! 

• 

{ 

3397! 

18.0! DIESEL  *UMP/  03LILA 

HARVEY  ! 

!  !  252.o* 

<0.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

!  SKIN/  COILS/  POX! 

! 

1752*5471  *  2)7.6* 

34.0! 

12.01 

- 

t 

4510! 

13.0IDIESEL  PU*»PS/03L!LA 

HARVEY  ! 

!  !  2>7.6! 

54. C! 

2.0! 

i 

-  « 

! SKIN/  COILS/  POX! 

! 

555!5A71!  DS.O! 

<5.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

17.0! PUMP/  KEATING 

•LA 

HARVEY  ! 

•  l  195.0! 

<5.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COILS 

i 

! 

312*5*71!  19J.0! 

35. C! 

9.  C! 

- 

; 

U90! 

17.01PUMP/  HEATING 

SLA 

HARVEY  ! 

!  !  D5.C! 

35. C! 

2.0! 

i 

.  i 

{COILS 

! 

1 

7)8! 5*71 !  1)5.0! 

<5.0! 

10.6! 

- 

i 

1791 ! 

19.6! 8  PUNPS 

5  TX 

HOUSTON  ! 

!  !  DS.O! 

75.0! 

1.6! 

! 

-  J 

; 

! 

J 

798! 5*  71 J  195.0! 

35.0! 

12.05 

- 

! 

1748! 

18.0! DIESEL  PUMPS 

!TX 

HOUSTON  J 

!  »  DS.O! 

15.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

79315*71!  195.0! 

<5.0! 

12.0! 

- 

i 

13)5! 

1S.0! DIESEL  PUMP 

ILA 

HARVEY  ! 

!  !  D5.0* 

<5.01 

2.0! 

i 

**  ! 

i 

; 

! 

79515*71!  DS.O! 

<5.0! 

12.05 

- 

i 

1395! 

17.5 ! DIESEL  PUMP 

!la 

harvet  • 

!  !  DS.O! 

<5.C! 

2.3! 

i 

■  < 

i 

! 

750! 5*71 !  DS.O! 

*5.0! 

9.0* 

- 

! 

1490! 

17.oipUMP/  HEATING 

ILA 

HARVEY  | 

!  !  D5.0! 

i  *  i 

i  j  1 

15.0! 

! 

! 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

-  ! 

I 

! 

! COILS 
! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


1972  ! 
1981  j 

1981  1 

1982  ! 
1982  j 

1973  I 
1939  j 
1989  j 
1989  *! 
1931  ! 
1931  » 
1968  j 

1968  ! 
1970  I 
1970  ! 
1970  ! 

1970  ! 

1973  ! 

1977  ! 
I960  ! 
1982  ! 
1982  ! 
1981  ! 
1981  ! 
1981  ! 
1981  ! 

1978  ! 
1930  ! 

1981  ! 
1966  ! 
1966  J 
1966  ! 

1966  ! 
1987  ! 

1982  I 

1971  ! 
1971  I 
1971  i 
1971  ! 

1971  I 

1972  ! 

1974  J 
1974  t 
1974  j 
1972  { 
1972  J 
1974  J 

1967  l 

1969  i 
1971  ! 
1971  i 
1971  i 

1971  | 

1972  ! 
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EN6R ! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC! 

1  NET  ! CODE ! 

! REGIS" !**»* 1 
!  TER  !  SEE! 

!  TON-  ‘PAGE! 

!  NAGC  !  IV  ! 

DIMENSIONS  1 
LENG’Hl BROTH* 
REG.  1  REG.! 
//////!/////! 
OVcR-lOVER-1 
ALL  *  *LL  ! 

DRAFT! 

i 

LOAO-! 

ED  ! 
/////» 
LIGHT! 

{CAPACITY! 

j  i 

!  CARGO  *1 
!////////! 
HORSE!  PASS-  1 
POWER!  SNGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V  £  S  S  E  L 
!S  {OPERATING 
!TC!  BASE 

•AO!  LINE-1 
!TD !////////// 

! EE!  LINE-2 

! 

1 

YEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(33)  DIXIE 

CARRIERS#  INC. 

»  i  i 

!  i  i 

i  i  | 

1 

! 

i 

i 

t 

i 

• 

i 

; 

i 

i 

! 

{ 

! 

(CONTINUED) 

1  !  ! 

i 

i 

i 

ETT  119 

! 53321 7 

»  750! 5*71 ! 

19>.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1490! 

17.01PUHP#  HEATING 

•LA 

HARVEY 

197? 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  * 

!  COILS 

! 

ETT  121 

! 545076 

1  79515A71! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  • 

1748* 

18.0!OI€S€L  PUMP,  031 

!LA 

HARVEY 

1972 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  SX IN/  COILS 

! 

ETT  124 

! 546622 

1  793! 5*71 1 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1490! 

17 .0! PUMP/  HEATING 

!LA 

HARVEY 

1973 

! 

>  i  i 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

-  1 

•COILS 

! 

OFFSHORE  2404 

*509899 

1  1372! 5*71 1 

236.0! 

50.3! 

13. o! 

-  1 

3545* 

24.C12  DIESEL  PUMPS 

!L* 

HARVEY 

1967 

! 

i  *  i 

i  «  i 

236.0! 

i 

5C.C! 

2.0! 

-  1 

2 

i 

i 

(33)  DIXIE 

CARRIERS,  INC. 

i  !  i 

i  i  i 

j 

i 

i 

i 

1 

2 

! 

i 

DIXIE  AVENGER 

•566202 

1  13513*36* 

130.8! 

34.1! 

15.0! 

4330! 

-  • 

50.3! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

i 

1  1  1 

139.6! 

34.  J* 

12.0! 

-  | 

i 

ORLEANS 

i 

DIXIE  PROGRESS 

! 517333 

1  111*3*36! 

103.5! 

30.3! 

15.6! 

3003! 

-  » 

40.0! NONE 

!LA 

NEW 

1968 

j 

1  1  1 

111.3! 

30.3! 

10.0! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

i 

BARGE  103 

1533413 

1  80E314A90! 

43C.0! 

80.0! 

24.0! 

-  ! 

20264! 

42.313  DIESEL  PUMPS 

•LA 

NEW 

1971 

i 

1  1  1 

430.0! 

?  0  -  0 ! 

4.0! 

-  i 

j 

ORLEANS 

i 

OXE  1600 

1502037 

1  931514*46! 

430.0! 

?3.C ! 

22.0! 

-  ! 

17800* 

50.0! NONE 

!LA 

NEW 

1966 

i 

i  i  i 

1  1  1 

430.0! 

30.0! 

5.5! 

j 

~  ! 

f 

j 

ORLEANS 

1 

2 

(33)  DIXIE 

FUELS  LIMITED 

1  1  1 

i  i  l 

i 

« 

i 

i 

j 

t 

i 

i 

COURAGEOUS 

1653305 

1  10913*36! 

197.4! 

43.0! 

16. C! 

4300 ! 

-  j 

67.2! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

! 

1  1  1 

136.6! 

40.0! 

14.0! 

-  i 

; 

ORLEANS 

i 

DIXIE  R£9£ 

L 

1299C33 

1  5513*36! 

62.7! 

20.0! 

3.0! 

670! 

-  * 

33. 0! NONE 

!  FL 

CRYSTAL 

1965 

i 

1  1  1 

o  2 . 7  * 

20.  C! 

6.0! 

-  j 

! 

RIVER 

i 

RELIANCE 

!22o713 

1  10913*36! 

127.4! 

40.0! 

13.0! 

5630! 

-  ! 

67.2! NONE 

•LA 

NEW 

1979 

i 

1  1  1 

136.6! 

40. C! 

14.0! 

-  ! 

t 

ORLEANS 

i 

RESOLUTE 

1648234 

1  109*3*36! 

127.4* 

43.0! 

18.0! 

4600! 

-  i 

67.2! NONE 

!LA 

NEW 

1982 

« 

1  1  1 

136.6* 

40.0! 

14.0* 

-  | 

i 

ORLEANS 

i 

VIGILANT 

1599311 

1  10913*36! 

127.4* 

40.0! 

1 A .  0 ! 

5600! 

-  1 

67. 2 'NONE 

SLA 

NEW 

1978 

i 

i  i  i 

1  36. o! 

40.0! 

14.0! 

-  I 

2 

ORLEANS 

1 

AMY  THOMPSON 

1641119 

1  7266J4A4©! 

462.0! 

82.0! 

22.0! 

-  * 

173C0! 

59.4  *  NONE 

!LA 

NEW 

1982 

2 

1  1  1 

462.0! 

82.0! 

5.0! 

-  • 

2 

ORLEANS 

j 

10UISE  HOWLAND 

1593C23 

1  10071 14A46! 

442.0! 

a2.0! 

22.0! 

-  • 

17400! 

59.4  1  NONE 

•LA 

NEW 

1978 

i 

1  1  1 

462.0! 

82.3! 

4.3! 

-  » 

; 

ORLEANS 

! 

MICKIE  0IROSALL 

1652693 

1  7260*4*46! 

462.0! 

8  2.0! 

22.0! 

i 

17300! 

59.4  'NONE 

!LA 

NEW 

1982 

2 

1  1  1 

4 42.0* 

•2.3! 

5.3! 

-  | 

i 

ORLEANS 

i 

MISS  OOTT- 

0 

1611311 

1  1 0071 1 4*4*1 

4o2.0! 

*2.0! 

22.0* 

-  * 

17400! 

59.41N0NE 

•LA 

NEW 

1979 

» 

!  1  ! 

i  1  1 

462.0! 

j 

82. 0! 

4.3! 

! 

“  ! 

i 

i 

! 

2 

ORLEANS 

i 

! 

(32)  DIXIE 

MARINE 

i 

1  *  1 

1  1  1 

| 

*! 

« 

i 

« 

i 

! 

j 

i 

I 

! 

LOUISE 

•o42441 

1  1 1 1 1C  1 1 1 

42.0! 

12.0! 

4.9* 

450! 

-  » 

10.51N0NE 

!LA 

DELCAM3RE 

1981 

I 

1  !  * 

1  !  1 

*2.1! 

i 

12.0! 

! 

3.3! 

t 

i 

1 

12* 

j 

! 

! 

1 

! 

(33)  DIXIE 

MARINE/  INC. 

1 

1  •  ! 

1  1  ! 

i 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

JANDERA 

1556231 

1  5213*36! 

54.5! 

?0.C! 

7.3! 

850* 

-  ! 

32.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1974 

I 

1 

1  1  ! 

54. S' 

20.3! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BLANCO 

! 03641 S 

5  591  3F36! 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

500! 

-  ! 

33.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

1 

i 

1  !  ! 

6C.0! 

22.0! 

5.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

BRAZOS 

1630022 

1  59*3*36! 

54.J! 

22.3! 

7.6* 

300* 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1980 

I 

1 

1  !  1 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

COLORADO 

•514269 

1  10513*36* 

oo.  J! 

25.0! 

3.6! 

1200! 

-  ! 

37.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1968 

I 

; 

1  1  1 

70.0! 

22.0! 

7.0! 

J 

-  i 

! 

! 

i 

CONCHO 

1633665 

1  59*3*56! 

54. S' 

22.0! 

7,6! 

330! 

-  i 

30.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

I 

i 

1  1  ! 

60. wl 

22.01 

5.7* 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

fRIO 

165113’ 

1  5913*36! 

54.0! 

22.0! 

7.o! 

630! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1982 

1 

1 

1  1  1 

54.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

**  ! 

! 

! 

l 

HONDO 

1620456 

1  7513*36! 

55.3! 

22.1! 

3.0! 

?ooi 

-  i 

34.0!  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1980 

l 

1 

!  1  ! 

*0.0! 

22.6! 

6.0! 

J 

-  ! 

1 

! 

l 

LAREDO 

1643031 

!  59*3*3*1 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

sooi 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

1 

! 

!  1  1 

©0.01 

22. C! 

5.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

LLANO 

1652052 

•  4013*36! 

40.0! 

20.0! 

6.7  • 

400! 

-  • 

27.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1982 

! 

• 

1  1  1 

40.0! 

20. C! 

6.0! 

! 

-  } 

! 

! 

I 

MEDINA 

j  298235 

1  $5 !  3*36 1 

63.0! 

24.0! 

9.6! 

1000 ! 

-  J 

37.O1N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1965 

1 

i 

!  1  ! 

66.01 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

PECOS 

1530692 

•  10313*35! 

71.0! 

24.0! 

13.0! 

1150! 

-  J 

41 • 0! NONE 

i  T  X 

HOUSTON 

1971 

! 

l 

!  1  1 

’5.3! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

PEOERNALES 

1041793 

1  1 ?2 1 3f  36! 

’0.0! 

23.0* 

7.6! 

1200! 

-  ! 

34.0! NONE 

•  TX 

HOUSTON 

1981 

! 

1 

1  !  1 

72.0! 

23. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

1 

SALADO 

1053633 

!  59*3*36! 

*4.3! 

22.0! 

7.  o! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1983 

! 

i 

i  i  < 

54.0! 

22.0! 

o.O! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

SONORA 

1629523 

1  39jjA36! 

*5.3! 

24.1! 

e.oi 

900! 

.  i 

34.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1980 

! 

i 

j  ;  i 

60.0! 

24.5! 

o.O! 

i 

-  i 

2 

! 

I 

TRINITY 

1515037 

1  10213*36! 

75.0! 

26.0! 

9.1! 

1000! 

-  ! 

37.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1968 

1 

j 

#  !  1 

<C.O! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  1 

j 

! 

! 

RIO  100 

1 039112 

!  822*5*71! 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

! 

1500! 

17.3*1050  GPM  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

I 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

IPUMP/D0U3LE  SKIN! 

I 

RIO  200 

164C221 

•  62215*71* 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

U.0H050  GP»  DIESEL 

•TX 

HOUSTON 

1981 

l 

j 

1  1  ! 

200.0* 

75. u! 

1.3! 

! 

-  ! 

! DEEP  WELL  PUN* 

! 

I 

RIO  300 

1640704 

1  62215*71! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

17.0! 1050  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

! 

1  !  1 

2n0. 0! 

33.3! 

1.3! 

i 

-  i 

IDEEP  WELL  PUhP 

! 

i 

RIO  400 

1641539 

1  872*5*71  *. 

20C.01 

3  5.C! 

9.0! 

.  j 

1500! 

17.011050  GPM  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

! 

j 

!  1  ! 

233.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

! PUMP/D0U3LE  SKIN! 

1 

RIO  500 

j  642645 

1  42215*71  1 

200.0! 

35.  C! 

9.3! 

-  ! 

1500! 

17.011050  GPH  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

! 

» 

1  !  1 

203.0! 

75.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! PUMP/D0U3LC  SKIN! 

! 

RIO  GOO 

1643234 

1  32215*71* 

2)0.0! 

55. 0! 

9.0! 

! 

1500! 

17.011050  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1983 

! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! PUMP/OO'JOLE  SKIN! 

! 

RIO  700 

! 644305 

•  82215*71* 

2)3.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17.0! 1050  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

198? 

I 

i 

1  !  1 

200.0! 

75.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

1PUKP/OOUOLE  SKIN! 

1 

RIO  3C0 

1644306 

!  62215*71! 

200.0! 

3  5.0* 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.011050  6PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1982 

! 

1 

i  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

-  ; 

•PUHP/00U9LE  SKIN! 

1 

RIO  901 

1612035 

!  91415*711 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  i 

1500! 

17.011050  GPM  DSL 

I  TX 

HOUSTON 

1979 

! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

I  PUMP/  D8L  SKIN 

1 

1 

RIO  902 

1  61  2036 

1  91415*71* 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

17 .011050  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

| 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!PUMP  DOUBLE  SKIN* 

! 

RIO  1100 

j  291 875 

1  125115*71! 

264.0! 

50. C! 

9.0! 

-  ! 

2600! 

16.0! 2100  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1963 

1 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.3! 

j 

-  ! 

1PUMP/SINGLE  SKIN! 

! 

RIO  1200 

1292223 

1  125115*71! 

264.0* 

50.0! 

9.0! 

-  * 

2800! 

U. 012100  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1963 

! 

i 

!  1  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

•PUNP/SINSLE  SKIN! 

1 

RIO  1300 

1633939 

1  115615*71* 

250.0! 

52. C! 

9.0* 

-  ! 

2300! 

16.0!3000  GPM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

1 

•  !  ! 

250.0! 

*2.0! 

1.6* 

» 

■  t 

! PUMP/S INGL E  SKI* 

1 

RIO  1400 

1534006 

1  113515*71! 

20C.0! 

50.0! 

9.3! 

-  i 

2000 ! 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

iTX 

HOUSTON 

1971 

1 

! 

!  1  ! 

230.0! 

50.0! 

1 ,  o! 

! 

-  ! 

! COILS 

i 

RIO  1500 

!5347oS 

1  13251 5*70! 

24C.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

2500! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1971 

! 

! 

1 

i 

!  1  1 

!  !  ! 

!  !  1 

240.0! 

i 

i 

53.0! 

! 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

i 

-  ! 
t 

i 

» 

1 

1 

i 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Q(  VESSELS 


ENSR! 

DIST* 

OPERATOR 

N=T 

■  VTCC  !  DIMENSIONS  JORAFT! 
!CODF!L£NG7rt!-ROTH!  ! 

! CAPACITY 

l 

!  HIGH-  ! 
!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
!$  *0P£RATI*,6 

j 

i 

»£SXS- 

•••**;  PFG.  1  ©SC.U3AD-! 

•  CARSO 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  RASE 

YEAR  i 

TE® 

!  SEE  £//////! ///// !  £0  ! 

*//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

!<0!  LINE-1 

BUILT  I 

TOH‘ 

l?tr,c*  OV£3-'OVc»-!/////! 

HORSE!  ®ASS“ 

! (LIGHT) !/7/7//////////// 

!TD! ////////// ! 

0»  ! 

NAG* 

!  ZV  I  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER!  ENuERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

SEE !  LINE-2 

I*RE3UILT! 

(33)  DIXIE  NARINE,  INC. 


(CONTINUED)! 

•  !  ! 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

RIO  2100 

!e,22490 

j  131 4  SSA71  j 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  » 

23CO! 

16.0!  21  OC  GPM  DIESEL 

!  TX 

HOUSTON 

1980 

i 

|  •  i 

2*5.0! 

54. C! 

2.0! 

■ 

-  ! 

•PUHP/00U3LE  SKIN 

RIO  2200 

! 635252 

•  1 81 1 !  5A71 ! 

2*5.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2800! 

16.012100  GPM  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

; 

i  i  i 

2*5.0! 

54.0! 

1.6! 

i 

« 

•PUNP/OOUBLc  SKIN 

RIO  230C 

•635253 

i  1 311 i 5a71 i 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  • 

2300! 

16.012100  GPM  DIESEL 

Itx 

HOUSTON 

1981 

i 

i  «  i 

295.0! 

54. C! 

1.6! 

i 

-  • 

! PUMp/ DOUBLE  SKIN 

RIO  2400 

j  641797 

i  131155471! 

2*5.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2300! 

16.0! 2100  GPH  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1931 

i 

!  i  t 

295.0! 

54.0! 

1.6! 

i 

-  • 

! PUHP/D0U8LE  SKIN 

a:o  2500 

! 642736 

j  1 311 ! 5*71 i 

295.0! 

54.0! 

9.C! 

-  • 

2800! 

16.012100  GPH  DIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1981 

i 

i  i  i 

2*5.0! 

54.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

•PUHP/DOUdLE  SKIN 

RIO  2501 

i 700932 

!  U995  5A71! 

312.0! 

52.0! 

11.3! 

-  ! 

3200! 

21.0! PUMP,  HEATING 

!TX 

HOUSTON 

1*74 

i 

i  i  i 

312.0! 

52.0! 

1.5! 

• 

-  « 

•  COILS,  DdL  SIDES 

RIO  2502 

! 900933 

i  1o99!5A7li 

312.0! 

52.0! 

11.0! 

-  * 

3200! 

21.0!PUHP,  HEATING 

Itx 

HOUSTON 

1975 

i 

i  i  i 

31 2. C! 

<7.C! 

1.5' 

» 

-  • 

!  COILS,  DdL  SIDES 

RIO  2503 

idH5K 

!  1©99!  5*71  "• 

312.0! 

5  2.C! 

10.0! 

-  * 

3200! 

18.0! PUMPS 

!  TX 

HOUSTON 

1*76 

j 

«  j  < 

312.0! 

52. C! 

2.0! 

i 

i 

RIO  2504 

S  604515 

*!  1 6*9 !  SA*1 ! 

312.0! 

<2.0! 

10.0! 

-  * 

3200' 

13.0JPUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1976 

; 

i  i  i 

312.0! 

52.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

RIO  2505 

'<*02253 

!  135655*71 5 

2*7.5! 

54.0! 

?.S! 

-  ! 

3439! 

18.011  ENGINE  RUMP 

!TX 

HOUSTON 

1978 

■ 

i  i  i 

297.5! 

<4.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

RIO  2506 

j  602  254 

!  1 456! 5*71 j 

2*7.3! 

54. C! 

8.3! 

-  * 

3439! 

18.051  ENGINE  PUMP 

•TX 

HOUSTON 

1*78 

j 

i  i  i 

2*7.3! 

54.0! 

1.5! 

> 

-  ! 

• 

RIO  2507 

J6243SC 

!  180455*71! 

297.5! 

54. C! 

$.3! 

-  • 

3439! 

18. OM  ENGINE  PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1980 

i 

!  !  ! 

2*7.5! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

RIO  2505 

'.624351 

!  1304!5A?1! 

2*7.5! 

54.0! 

3. o' 

-  ! 

3439! 

13. 0!1  ENGINE  PUMP 

irx 

HOUSTON 

1980 

i 

i  j  i 

2>7.5! 

54. C! 

1.5! 

i 

-  J 

i 

RIO  2800 

!  e>451 20 

•  190355*71  ! 

2*5.0! 

54.0! 

9.0! 

-  » 

2S00! 

17. 0*12100  GPM  DIESEL 

!  TX 

HOUSTON 

1980 

i 

!  !  ! 

295.0! 

54. C! 

1.6! 

« 

“  ! 

IPUMP/00U3LE  SKU! 

RIO  2900 

i 628765 

!  1*03!  5*71  • 

2*5.0! 

54.0! 

9.C! 

-  • 

2300! 

17.0*2100  GPM  OIESEL 

!TX 

HOUSTON 

1982 

j 

i  «  i 

2*5.0! 

54.0! 

1.6' 

j 

-  ! 

•PUMP/DOUBLE  SKIN! 

RIO  3COO 

! 422646 

i  21 *2?  5*71 ! 

3?0.0! 

54.  C! 

1C.0 ! 

-  J 

3700! 

24.0! 5000  38L/HR  PUMP 

X 

HOUSTON 

1980 

i 

•  t  i 

300.0! 

54. C! 

1.6! 

j 

-  • 

i 

RIO  3001 

j 61 3427 

*  2192I5A71! 

300.0! 

$4.0! 

9.0! 

-  • 

$632! 

24.oioiEScL  DEEP  WELL 

•TX 

HOUSTON 

1980 

i 

!  !  ! 

33C.O! 

<4.0! 

2.0! 

« 

-  * 

!  PUMP 

t 

RIO  3002 

161  9488 

i  21 9ii s*7ii 

3)0.0! 

54.0! 

9.6! 

-  » 

4131 ! 

22.0! 3000  3PH  DEEP 

!TX 

HOUSTON 

1980 

i 

5  !  • 

30C.0! 

54.0! 

2.6! 

j 

-  » 

SWELL  PUMP 

i 

RIO  3003 

•622647 

J  2192!  5*71 ! 

300.0! 

54.0! 

9.6! 

-  * 

4131! 

22.0S3000  PPM  OEEP 

•TX 

HOUSTON 

1980 

j 

j  i  i 

300.0! 

54.0! 

2.0! 

t 

-  » 

SWELL  PUMP 

i 

RIO  3C04 

‘•629755 

!  219^1 5A71 i 

30C.0! 

54.0*! 

9.6! 

-  • 

4131! 

22.013000  0PH  DEEP 

Itx 

HOUSTON 

1980 

i 

i 

i  i  i 

300.0! 

i 

54. C! 

• 

2.6! 

i 

; 

i 

i 

SWELL  PUMP 
j 

j 

• 

(17)  DIXIE  SAND 

AND  GRAVEL  CO! • 

!  !  ! 

i  i  i 

i 

i 

t 

i 

i 

• 

t 

j 

j 

■ 

i 

i 

1 

2 

OVERLY 

•563457 

!  50! 3435! 

50. oi 

1i.CS 

S.O! 

730! 

-  • 

23. 0! NONE 

Itn 

CHATTANOO¬ 

1975 

i 

!  !  i 

50.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

-  • 

! 

! 

GA 

0  JNNY  H 

•530046 

!  12H3F3<! 

*6.0! 

26.0! 

6.0! 

1500! 

-  ! 

33.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO¬ 

1978 

! 

!  !  • 

76.0! 

26.0! 

o.v»! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA 

‘RANK  H 

•2697*4 

!  22 ! 3*  36 

<2.3! 

16.9! 

5.0! 

400! 

-  ! 

21.0! NONE 

!Tn 

CHATTANOO¬ 

1955 

i 

i  i  * 

<2.3! 

13.9J 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA 

L t TTLC  HULL 

5  250731 

!  IS! 3*  35! 

<7.9* 

13.4! 

2.7! 

165! 

-  ! 

15.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO¬ 

1946 

i 

!  !  ! 

37.*! 

15.4! 

2.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

GA 

MACKcY 

is»;545 

!  15!  3*35! 

30.6! 

14. C! 

3.0! 

250! 

-  • 

17.8! NONE 

!TN 

CHATTANOO¬ 

1977 

• 

!  !  ! 

'C.6* 

14.0! 

<.0! 

! 

-  > 

! 

! 

GA 

MIGHTY  PIT E 

!5639a5 

!  4J3A3S! 

32.0! 

9.3! 

2.0! 

155! 

-  ! 

9,0! NONE 

!TN 

CHATTANOO¬ 

1956 

! 

5  !  ! 

<2.0! 

*.3! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

GA 

SQUIRE 

I25J650 

i 

!  -  ! 3a  56 ! 

!  !  ! 

.  i 

4i.oi 

.  i 

14.0! 

5.5! 

-  ! 

330! 

! 

-  ! 

•  i 

-  ! 

! 

!  TN 
! 

CMATTANOO-! 

6A  ! 

1942 

DS 

1 

•277359 

j 

!  S*3!4A4lj 

!  !  ! 

P5.0! 

1*5.0! 

3<.C! 
<5. G! 

9.0! 

1.9* 

-  ! 
i 

1411! 

-  ! 

1 o . 5  !  NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1958 

DS 

1 

5524015 

i 

!  691 ! 4*40! 

!  1  ! 

195.0! 

1*5.0! 

35. C! 
33.  C! 

10.0! 

1.5! 

.  i 

! 

1500! 

14.0! NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1961 

DS 

2 

! 

!  622 !4*aOJ 

!  !  • 

1*5.0* 

195.0! 

35, C! 
33.0! 

6.5! 

1.5! 

-  i 

i 

1500! 

14.0'NONE 

j 

!TN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  1 

1966 

DS 

4 

i  ...... 

! 

!  622 !  4*40! 

i  t  i 

195. C! 
195.0! 

<5.0! 

35.0! 

3.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

1500! 

-  ! 

14. 0! NONE 
! 

!TN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1966 

DS 

5 

1279657 

! 

i  »C1!4*41! 

!  !  ! 

195. C! 

1  9  J. )! 

13. C* 
<5.0! 

9.0! 

1.*! 

•  1 

i 

1427! 

I6.3JN0NE 

i 

!TN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  { 

1959 

DS 

7 

1279332 

i 

!  3C124A*1! 

i  |  j 

1*5.0! 

1*5.0! 

35.0! 

<5.0! 

9.0! 

1.9! 

•  » 

» 

1477! 

1 o. 3 ! NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1959 

DS 

M 

i  . 

1 

!  6?  2! 4*40! 

!  !  ! 

1*5.0! 
1*5. C! 

<5.C! 

35.0! 

3.5! 

1.5! 

i 

1500! 

14.0! HOKE 
» 

ITN 

t 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1966 

DS 

12 

! 279466 
! 

!  -01J4A4.1! 

!  i  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

3*.  0! 
<5.0! 

9.0! 

1.9* 

! 

! 

1427* 

16.3! NONE 
! 

!TN 

! 

CHATTANOO-! 

G*  ! 

1959 

DS 

16 

i  ...... 

i 

!  »?2 ! 4*40! 

!  !  ! 

1*3. C! 
1*5.0! 

<5.0! 

35.0! 

8.5! 

1.5! 

•  i 

! 

1500! 

-  i 

H.OINONE 

! 

JTN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  I 

1966 

DS 

17 

J2825V9 

i 

!  37214*41! 

!  !  ! 

1*5.0! 

195.0! 

<5.0! 

35.0! 

9.0! 

1,7! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

16.7! NONE 
! 

ITN 

i 

CHATTANOO-J 

GA  l 

1960 

DS 

26 

•  ...... 

i 

!  3*1 S4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

1»5.0! 

T5.G! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 
j 

1455! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-l 

GA  ! 

1967 

OS 

?f 

i  ...... 

! 

!  622! 4A*0! 

!  !  ! 

1 >5.0! 
1*5.0! 

35.0! 

*5.0! 

3.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  i 

14.0! NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-J 

GA  J 

1967 

DS 

34 

j  - 

! 

I  622! 4*40! 

!  !  ! 

1*5.0! 

135.0! 

35.0! 

35.0! 

3.5! 

1.5! 

-  ! 
i 

15Coi 
-  ! 

H.OINONE 

i 

!TN 

l 

CHATTANOO-l 

GA  ! 

1967 

5* 

lit 

•524353 

i 

1  691J4AA0! 

!  !  ! 

1*5.0! 

1-5.)! 

<5.0! 

35.0! 

13.0! 

1.5! 

-  i 
! 

1500! 

14.0! NONE 

I 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 
GA  ! 

1962 

DS 

115 

1214563 

!  67254A40! 

!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

35. u! 
<5.0! 

P.5! 

1.5! 

-  ! 
j 

1500! 

H.OINONE 

I 

ITN 

! 

CHATTANOO-J 
GA  1 

1966 

DS 

25* 

!  - 

i 

!  364!4A40! 

!  !  ! 

175.0! 

t75.o! 

76.01 

26.C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 
! 

1000! 

1 1 .oi NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-l 

GA  1 

I960 

0$ 

247 

i  . 

! 

!  3»4|4*40» 

!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

76.0! 

*6.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
i 

1000! 

H.OINONE 

i 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 

GA  ! 

1959 

DS 

74* 

!  . 

! 

!  3o4  *4449* 

!  !  ! 

1*5.0! 

175.0* 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

i 

10)0! 

H.OINONE 

! 

JTN 

! 

CHATTANOO-l 

GA  ! 

1959 

os 

250 

s  ... - 

! 

!  364J4A40! 

!  !  ! 

175.0'. 

1-5.0! 

?6.C! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

•  ! 
i 

1000! 

H.OINONE 

! 

!tn 

! 

CHATTANOO-l 
GA  ! 

1960 

DS 

231 

j  - 

! 

!  364! 4A49! 

!  !  ! 

175.0! 

1*5.0! 

26.0! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

.  ! 
i 

1030! 

11.0! NONE 
! 

ITN 

! 

CHATTANOO-l 
GA  ! 

I960 

DS 

264 

j  ...... 

i 

!  3*4«4A40! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

?a.C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

H.OINONE 

! 

!TN 

! 

CHATTANOO-! 
GA  ! 

1960 

DS 

267 

i  - 

! 

•  J<4! 4**3! 

!  !  i 

175.0! 

175.0! 

?6.0* 

?©.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1C00! 

-  ! 

H.OINONE 

! 

ITN 

! 

CHATTANOO-! 
GA  ! 

1960 

OS 

269 

i  ...... 

! 

!  3(«>4AO! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

26.  0! 
25.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

1000! 

•  i 

H.OINONE 

j 

ITN 

J 

CHATTAKOO- ! 
GA  ! 

i960 

OS 

315 

i  - 

! 

!  74214*40! 

!  !  ! 

195.0! 

1*5.3! 

35. C! 
<5.0! 

9.3! 

1.6! 

•  i 

i 

1740! 

•  i 

H.OINONE 

j 

itn 

! 

CHAYTANOO-! 
GA  ! 

1959 

DS 

317 

!  - 

I 

!  74214*40! 

•  !  ! 

195.0! 

1*5.0! 

<5.0! 

35.0! 

9.3! 

1.6! 

! 

i 

1740* 

-  ! 

H.OINONE 

! 

ITN 

! 

CHATT  AN0O-! 
GA  ! 

1959 

DS 

318 

j  ...... 

! 

i 

i 

!  742J4A40* 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  I  ! 

1>5.0! 

195.0! 

! 

j 

<5.3! 

75.0! 

i 

i 

9.3! 

1.6! 

i 

{ 

-  ! 

! 

j 

1740! 

i 

« 

H.OINONE 

! 

! 

! 

ITN 

! 

! 

I 

CHATTANOO-l 
GA  ! 

! 

! 

1959 

TABLE  *,  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(17)  DIXIE  SAND  AND  GRAVEL  CO 
(CONTINUED) 


!  JVTCC!  DIMENSIONS  ! OR  A  FT  * 

!  NET  !COO£!L£NGTHt3POTH»  * 

- -J RjG IS-I *****  a**.  •  RtG« ! LOAD-* 

COAST  »  TER  !  SEE!//////!/////*  ED  ! 
GUARD  !  TON-  'PAGE!  OVER-! OVc°-! /////! 
NUMBER  !  NAGc  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LISHT! 


(15)  DIXIE  TOWING  CORP. 
ATLANTIC  ENDEAVOR 


(32)  DIXIE  WELL  SERVICE 
CHRIS  R 


ELSIE  SMITH 


(32)  DOLPHIN  SERVICE/  INC.  ! 
DOLPHIN  1  i 


(33)  I  < . 'H IN  TOWING  LTD. 
DT  275* 


74214*43!  1*S.O! 

35.0! 

9.0! 

* 

1740* 

U.OlNONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1  -o ! 

i 

-  i 

1 

IS05853 

33114*43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1439! 

14.0! NONE 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

1505867 

331!4*4?!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1439* 

U.OlNONE 

I  !  195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  » 

1 

93314*46!  1*5.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  * 

1455! 

U.OlNONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

< 

-  i 

323! 4*46!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

U.OlNONE 

!  !  19S.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  i 

1 

7?2!4A41!  1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1415! 

15.0! NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  i 

l 

!  553936 

933NA40!  200.0! 

35.0! 

10.7! 

-  • 

1740! 

1 4. 0! NONE 

!  i  200.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

«  i 

i 

47  !4 A4c !  >1.5! 

22.  C! 

4.9! 

-  ! 

181! 

7.0! NONE 

!  !  31.5! 

22. C! 

I.o! 

» 

-  » 

i 

!2o92 02 

62  3 ! 4 A  40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

12.0! NONE 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  * 

1 

•290672 

854! 4A40!  1*5.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.0! NONE 

!  !  195.0! 

35.  C! 

1 . 6 1 

i 

.  i 

* 

! 283196 

840 !  4*43 !  1-»5.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ; 

1500! 

14.0! NONE 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  * 

* 

297*4*40!  155.0! 

35.0! 

7. 5! 

-  j 

500! 

16.5!  NONE 

!  !  1"»  3.01 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  i 

* 

297'4A40!  135.0! 

35. C! 

7.5! 

-  * 

500! 

16.5! NONE 

!  !  135.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  i 

• 

i  - 

2*714*40!  135.0! 

35.0* 

7.5! 

-  * 

500! 

16.S1N0NS 

!  !  135.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

i 202039 

74254*40!  195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 S.OlNONS 

I  !  1*5.0! 

*5.0! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

1292317 

74254*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

.  i 

1 

129623? 

69454*40!  195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  » 

1600! 

12.9'NONF 

!  !  1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  t 

i 

742! 4*40!  1*5.0! 

35.0* 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 3.0! NONE 

!  !  195.0! 

i 

1.5! 

i 

-  * 

* 

1229978 

742! 4*40!  1*5.0! 

.  .0' 

9.0! 

! 

1500! 

14.01  NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

t 

129QC37 

742*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

14. 0! NONE 

!  !  1*5. U! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  * 

t 

I290C38 

742J4A40!  1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14 • 0! NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.53 

! 

»  i 

* 

12*003* 

742! 4A40!  1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1  SCO! 

14.0! NONE 

!  I  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

12*01*0 

74214*40!  1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

U • 0 ! NONE 

i 

!  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

129019? 

742*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15C0! 

14.0! NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  • 

J 

290193 

742*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OlNONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

1290706 

74214*40!  195.01 

35.0! 

9.0! 

•  * 

1500! 

14.0! NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

12*0708 

74214*401  1*5.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

14.0! NONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

! 

1297C87 

742! 4*40!  195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1740! 

14.0! NONE 

!  !  H5.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

. 

61 6 ! 4*  40 1  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OlNONE 

!  i  195.0* 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

— 

622*4*40!  195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1500! 

14.0! NONE 

I  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

— 

622! 4A40!  195.0! 

35.0! 

5.5! 

-  » 

1500! 

U.OlNONE 

!  I  1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

) 

— 

62214*40!  1*5.0! 

35.0! 

3.5! 

-  i 

1500! 

U.OlNONE 

!  !  1*5,0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  J 

! 

. 

62214*40!  195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

U.OlNONE 

I 

!  I  1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

— 

622*44401  1*>.0! 

35.0! 

5.5! 

-  ! 

1500! 

U.OlNONE 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  f  S  S  £  L 

i  !  cST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OP£RATXNG 

!  CAR60  »  fIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////• TD !////////// 
POWEP!  ENG6RS  !  (FEET)!  LtNE-2  JEE!  LINE-2 


!TN  CHATTANOO- 
!  G* 

!TN  chattanoo^ 

!  GA 

!TN  CHATTANOO- 
!  GA 

ITN  CHAT7AN00- 
!  GA 

•TN  CHATTANOO- 
!  GA 

ITN  CHATTAhOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
J  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CWATTANOO- 
J  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
!  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
!  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CMATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
J  GA 

ITN  CHATT4N00- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO- 
1  GA 

ITN  CMATTANOO- 
!  GA  ! 

ITN  CH ATT ANOO-! 
!  GA 

ITN  CHATTANOO- 
I  GA 

ITN  CHATTANOO-! 
I  6A  | 

ITN  CHATTANOO-! 
I  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
1  GA  | 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  j 

ITN  CHATTANOO-! 
I  GA  j 

J  1 

I  I 


J 

1621564 

i 

! 

!  ! 

1 3 ! 3*34! 

i 

! 

* 

—  i 

! 

5.5! 

! 

420! 

i 

! 

23.0! NONE 

!FL  JACKSON- 

! 

! 

I960 

! 

! 

!  ! 

40.  oi 

14.0! 

4.5! 

i 

-  j 

; 

!  VILLE 

j 

427497 

! 

5313*36! 

46.0! 

20.0! 

6.0! 

600  i 

.  i 

32.0! NONE 

!  FL  JACKSON- 

J 

1980 

! 

!  ! 

SC.O! 

20. C! 

5.5! 

! 

.  » 

2 

1  VILLE 

j 

645684 

j 

8! 3*36! 

29.9* 

12.0! 

3.5! 

200! 

15.0!NONE 

IFL  JACKSON- 

! 

1932 

642273 

i 

!  ! 
39314*43! 

-  i 

..  j 

-  ! 
--  ! 

3.0! 

6.5! 

* 

300! 

! 

6. 0! NONE 

!  VILLE 

IFL  JACKSON- 

! 

! 

1931 

! 

!  ! 

140.0! 

40. oi 

1.5! 

* 

! 

!  VILLE 

) 

641739 

! 

21314*43 ! 

! 

.  * 

5.5! 

-  i 

350! 

6.0IN0NE 

IFL  JACKSON- 

! 

1981 

! 

t  ! 

120.0! 

50.01 

1.0! 

i 

—  1 

i 

1  VILLE 

2 

947211 

! 

51054*43! 

1SC.3! 

45.0! 

7.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

IFL  JACKSON- 

! 

1989 

* 

!  ! 

!  1 

150.0! 

• 

45. 0! 

i 

1.0! 

i 

* 

-  ! 

! 

!  VILLE 

* 

523752 

!  !  ! 

!  14J1A02! 

i 

3  9.4! 

! 

13.01 

! 

6.9! 

I 

330! 

j 

-  i 

!  ! 

40.0! 

13.1! 

6.6! 

! 

6! 

547662 

3  51(02  ! 

34.5! 

11.3! 

3.5! 

330! 

-  t 

!  ! 

34.5! 

11.3! 

3.0! 

! 

-  ! 

534725 

4  3 1 1  AO?  ! 

41.0! 

19.4! 

5.6! 

330! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

41.0! 

* 

> 

19.4! 

1 

i 

4.5! 

! 

! 

! 

12! 

j 

644366 

1  i 

221 !4*43! 

i 

; 

.  i 

i 

t 

.  i 

! 

; 

4.0! 

! 

! 

! 

2 

600! 

!  ! 

.  ; 

-  i 

1.0! 

! 

-  ; 

648264 

28114*43! 

i 

•  j 

4.0! 

600! 

!  ! 

-  * 

-  i 

1.0! 

i 

-  ! 

10.01  NONE 

I 

10.0! NONE 

I 

AS. 012  TON  900K 
I 
! 

I 


1  634 1  5*71  J 

293.0! 

52.6! 

8.0!  -  • 

3597! 

i  j 

2*0.0! 

52.61 

2.0!  ! 

-  ! 

163415*71 i 

290.0! 

52.6! 

8.0!  -  ! 

3597! 

!  ! 

2*0.0! 

52.6! 

2.0!  ! 

-  ! 

14.01  NONE 
I 
! 

I 


1LA  HOPEOALE 

I 

ILA  HOPEOALE 

! 

ILA  HOPEOALE 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

! 

!TX  PORT 
I  ARTHUR 
ITX  PORT 
I  ARTHUR 


YEAR  J 
SUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


ENG* ! 

!  ! VTCC !  OUEMIONS  !09AFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

DIST! 

OPERATOR 

J  N'T  !COO=!LENGTH! ?CDTH! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  S0RERATIN6 

! 

! 

!  COAST 

CARGO  * 

FIXEO  i 

EOUIPMENT 

JTG!  eASE 

! 

!  TER  !  $Cf •//////*/////• 

EO  ! 

////////*. 

POINT  ! 

LINE-1 

I  V  fe  55  e U  N»HS  AND  NUN9SR  1  GUARD 

!  TON-  J0A.3P*  0VE?-!OVi®-! /////! 

MORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) !////////////////! TO !//////////! 

!  NAG£  !  :v  !  ILL  !  ILL  SLIGHT! 

POWER! 

iNGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE»  LINE-2 

!*RE9UILT! 

(53)  DOLPHIN  TUG 

i 

i 

SERVICE  » 

2  !  *  1  ! 

1  11  it 

!  i  i  j  i 

i 

• 

i 

l 

i 

t 

! 

! 

KIH 

•607594 

•  20J3A35!  34. C!  15.C! 

4.  o! 

300! 

-  t 

19.0! NONE 

!TX  GALVESTON 

1979  • 

! 

i 

!  !  !  3o .0!  15. C! 

!  !  !  !  ! 

4.0! 

i 

"  ! 

i 

i 

(3 2)  DOLPHIN  UO*K  30ATS  » 

!  !  !  !  * 

!  !  !  !  ! 

i 

i 

i 

HOPE  0 

! 5351 31 

!  93 »i * 02!  110.0!  26. C! 

3.0! 

1200* 

100! 

11.0! NONE 

!  LA  MORGAN 

1951  ! 

! 

i 

!  !  •  110.0!  2o.C! 

j  11  11 

6.0! 

35! 

i 

i 

!  CITY 

(13)  DONALOSON/ 

j 

J.  L./  CONPANJY 

!  15  11 

!  1  1  i  I 

i 

i 

i 

t 

SAH  DPtYE* 

!  544  92  A 

!  4*! 3*35!  42.0!  23.0! 

5.0! 

733! 

-  i 

29.0JN0NF 

!KY  FRANKFORT 

1972  ! 

i 

D  110 

!  !  !  42.0!  25.0! 

•  21854**.* j  103.3!  *5.0! 

5.0! 

7.3! 

-  ! 

i 

10.0! NONE 

“  ! 

600! 

!KY  FRANKFORT 

1«69  * 

I 

D  111 

!  !  !  10C.0!  35.3! 

!  213*4A43!  10C.0!  35.3! 

1.0! 

7.0! 

-  ! 

io.oInone 

! 

-  ! 

603! 

!KY  FRANKFORT 

1969  ! 

o  112 

!  !  !  1  .*3.0!  35.0! 

1.0! 

-  i 

1 

i  ...... 

!  20^!4P43!  9  0.0!  3  5.C! 

7.0! 

! 

575! 

10.0 ! NONE 

! KY  FRANKFORT 

1973  *! 

! 

i 

!  !  !  90.0!  35. C! 

!  !  !  !  I 

1.3! 

• 

“  ! 

i 

i 

(32)  DONALOSONVILLE  LEASING  C!0./ 

!  !  !  •  ! 

!  !  *  1  1 

i 

i 

i 

i 

INC. 

I 

!  !  •  !  { 

i 

GLORIA  A 

• >51432 

!  2C9!3*35!  110.2!  32.0! 

9.3! 

2440! 

-  ! 

72.0SN0.NE 

!LA  DONALDSON 

.i 

1947  ! 

i 

i 

i 

!  !  !  115.0!  *2.C! 

!  !  !  !  • 

3.C* 

i 

*  ! 

j 

i 

!  VILLE 

(C3)  DONJON  MARINE  CO./  INC.  \ 

!  !  !  !  • 

!  !  !  !  * 

!  1 1  !3A  36!  52.3!  1 3.C! 

■ 

i 

6.9*! 

200* 

i 

i 

14.0! NONE 

i 

i 

1947  ! 

DS  44 

!  !  !  <2.0!  13. C! 

o.O! 

-  i 

i 

!  621J4A.0!  150.0!  *7.C! 

7. .  0 ! 

-  j 

1  COD  • 

14.5! NONE 

!NY  new  YORK 

1954  ! 

j 

DS  45 

!  !  •  1:0.0!  *7.C* 

!  621!4*40!  ItC.C!  37.0J 

4.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

14.5!  NONE 

—  ! 

1C00! 

•NY  NEW  YORK 

1954  ! 

05  4« 

!  !  !  150.0!  37. C! 

4.C! 

-  i 

i 

•  d21!4A43!  1/0.0!  37.0! 

J.O! 

-  ! 

1030! 

14.5! NONE 

! NY  NEW  YORK 

1954  ! 

i 

0$  50 

!  !  !  1<G.O!  37.0! 

!  o21!4Ai3!  1>:.3!  37. C! 

-  ! 

i 

14.5! NOSE 

? .  0! 

-  ! 

1 CCO! 

•NY  NEW*  YORK 

1954  • 

i 

OS  60 

!  !  !  150.3!  17.0* 

!  621 ! 4A41J  150.0!  37.0! 

4.0! 

-  ! 

i 

3.0! 

—  ! 

1000* 

1*.5 ! NONE 

! NY  NEW  YORK 

1956  • 

i 

DS  51 

!  !  !  153. G*  ’"’.C! 

!  631J4AA3!  11J. 3!  *7.0! 

4.C! 

5.0! 

-  ! 

i 

14.5! NONE 

—  ! 

1000! 

•NY  NEW  YORK 

1956  ! 

OS  63 

!  !  !  m.O*  57.0! 

4.0! 

.  i 

i 

j  ...... 

i 

!  621  !4A40!  13*. 5*  37.0! 

!  !  •  153.0'  *7.0! 

3.0! 

4.0! 

-  ! 

1000! 

U.5SN0NE 

!NY  NEW  YORK 

195?  ! 

DS  65 

i  ...... 

!  62154*. 3!  1*j.u!  *7.0! 

A.  3! 

-  ! 

1C03! 

14.5! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1953  ! 

OS  66 

! 

!  !  !  153.0!  37. C! 

4.0! 

•  i 

i 

!  »?1IOO!  150.0!  37.0! 

3.3! 

-  ! 

1000! 

14.5 ! NONE 

!NY  NcW  YORK 

1958  ! 

! 

!  !  i  150. C!  37.0! 

!  621!4AL6i  150.3!  *7.3! 

4.0* 

-  ! 

! 

14.5! NONE 

• 

6.0! 

•  ! 

1090! 

•NY  NEW  YORK 

1953  ! 

i 

OS  72 

J 

!  !  !  150.0!  37. 0! 

!  62  1 !  4143!  150.0!  ■’7.C! 

a.O! 

3.0! 

! 

1o.S!N0NE 

•  ! 

1000! 

! NY  NEW  YORK 

1955  i 

hAO!S 

2  !  !  150.0!  *7.0! 

4.0* 

-  ! 

i 

! ?  J4031 

!  274 3! 4A 4  > !  2-5.0!  o3.C! 

17.0! 

-  ! 

4003! 

2D *0 !  NONE 

!NY  NEW  YORK 

1961  ! 

JOE  0. 

! 

!  !  !  2 ’5.0!  60.0! 

4.S! 

-  ! 

• 

i  ...... 

!  J1o!<«44!  UiJ!  15.5! 

17. e! 

-  ! 

2500! 

31.3IN0NE 

! NY  NEW  YORK 

1955  l 

<9  2 

! 

!  i  !  Hi.O!  lo.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1520455 

2  602!4A46!  153.0!  C.C! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

13.2! NONE 

! NY  NEW  YORK 

1969  f 

KP  3 

! 

!  1  !  S’3.3!  Lj.OI 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

] 521303 

!  63214446!  150.0!  40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

18.2! NONE 

! NT  NEW  YORK 

1969  ! 

K9  5 

! 

!  !  !  150.0!  40.0! 

1.3! 

i 

-  I 

! 

152261s 

!  6C254A46!  150.3!  40.0! 

11.0! 

-  i 

1432! 

15.2 ! NON? 

INT  NEW  YORK 

1969  J 

<4  6 

! 

!  1  I  1*. 5.0!  40.0! 

1.3! 

! 

-  • 

! 

•522335 

!  602UA46!  150.0!  40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

18.2! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1969  ! 

<3  7 

! 

!  1  1  113.0!  45. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

| 

•579«94 

!  o02!4444!  110.0!  40.3! 

11.3! 

-  ! 

1432! 

18.2! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1969  ! 

K9  14 

! 

i  !  I  no. 3!  40. :j 

1.2! 

i 

-  ! 

! 

! 253*7* 

!  V5I4145!  140.3!  43.0! 

U.O! 

-  i 

1 5C0! 

14.0! NONE 

JNY  NEW  YORK 

|  • 

1968  ! 

NM  56* 

f 

!  !  !  I<:.D!  1.0.:! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I  . 

!  70614443!  1*9. J!  40.2! 

7.0! 

-  i 

1215! 

9,51  NONE 

!NJ  HILLSIDE 

|  * 

1970  ! 

NH  66$ 

I 

!  !  !  179.^1  40.2! 

3.5! 

i 

-  ! 

i 

i  ...... 

!  72* !4*43*  1*0.1!  40.2! 

?.C! 

i 

1245! 

9.5 ! NONE 

)NJ  HttLSIDE 

|  * 

1970  1 

NW  673 

! 

!  !  !  1»C.1!  40.2! 

3.5! 

! 

-  ! 

i 

i  ...... 

!  736!  4A4j  •  17). 1!  6.3. 2J 

9.3! 

-  ! 

1215! 

9. 5 i NONE 

INJ  HILLSIDE 

|  i 

197C  ! 

NO  72 

1 

!  !  !  17*. »!  4C.<! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

! 255*52 

!  35314*46!  130. C!  3o. C! 

13.3! 

-  i 

8001 

19.0! NONE 

!NJ  HILLSIDE 

1948  I 

NO  75 

!  !  !  1*3.0!  *6.3! 

4,3! 

■ 

-  ! 

! 

!  39J54446!  1 *0.C!  36. C! 

10.0! 

-  i 

103! 

1 9 ,0 ! NONE 

INJ  HULSIOC 

194?  ! 

NO  77 

! 

!  !  !  1 '0.0!  ’6.3! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 256606 

!  39314*46!  13', 0!  *6.:! 

10. l! 

-  i 

SCO! 

1 9 .0!  NONE 

!Nj  HILLSIDE 

194?  | 

NO  95 

! 

1  !  !  110.0!  Sa.O! 

4.0! 

•  i 

1 

1266531 

439*4446!  1 >3.3!  *6.:! 

11.3! 

i 

e>00i 

16.3SNONE 

!NJ  HILLSIOE 

1953  ! 

NO  87 

! 

!  !  I’O.O!  ?6.:' 

3.0! 

• 

-  ! 

! 

*270973 

!  4 ?5 ! 44 4e  J  1*3. :•  16. C! 

10.3! 

-  i 

300! 

15.3! NONE 

! NJ  HILLSIOE 

1956  ! 

NO  93 

! 

!  1  1*3.3!  *>.0l 

4.0* 

! 

-  ! 

! 

! 2*2530 

494 J <*446 !  nC.U!  36. t! 

13.0! 

-  ! 

900! 

1D.3SN0NE 

INJ  HILLSIDE 

1961  I 

NO  99 

! 

!  !  110.0!  1 i.O! 

3.3! 

! 

-  ! 

1 

i 213524 

49454444!  12C.0!  la.C ! 

10. C! 

_  i 

900! 

19.0 !  NONE 

INJ  HILLSIDE 

1961  I 

NO  ICO 

! 

!  !  1*C. a!  *6.C! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

I 2*7559 

521 ! 4*46!  133. J!  34.2! 

11.0! 

-  i 

1030! 

1 9 , 0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1962  ! 

NO  109 

! 

!  !  112.0!  ! i.2! 

2.3! 

j 

-  ! 

• 

*2*7973 

521 !44*<  j  13C.3!  *4.3! 

11.0! 

.  i 

1030! 

19.3! NONE 

!NJ  HILLSIDE 

1962  ! 

NO  109 

! 

!  !  *6.3! 

T-0! 

! 

-  ! 

i 

! 2* JC56 

521 ! 4*44 !  1*2.3!  la.Cf 

11.0! 

•  i 

1000! 

19.0! NONE 

INJ  HILLSIDE 

1«62  * 

e  jo 

! 

!  !  WO. 3!  ’1.3! 

3.0! 

; 

—  | 

| 

1251665 

1276*5*71!  2*3.2!  43. i! 

11.3! 

-  i 

2399! 

17.0SPUMRS 

1  NT  NEW  YORK 

1951  ! 

1 

1 

!  !  2*C. 2!  43.2! 

!  !  !  ! 

3.3! 

i 

1 

1 

-  ! 
i 

! 

i 

(52)  oooh  iousng 

1 

CO./  INC.  { 

t  !  !  ! 

!  i  !  ! 

; 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

MONICA  LEr  III 

•564427 

54*3*36!  49.6!  U.6! 

6.4! 

60oi 

•  i 

36.3! NONE 

!L4  NEW 

1975  | 

! 

! 

{ 

!  !  *1.6*  20.0! 

!  j  !  i 

5.2! 

i 

1 

1 

-  i 

i 

! 

i 

!  ORLEANS 

(32)  00U3LE  CAGLE 

! 

MARINE  ! 

!  !  !  ! 

!  !  •  ! 

! 

J 

i 

i 

i 

i 

! 

GAY  cAGLS 

1614*66 

62!  3*  36!  41.5!  02.C! 

6.6! 

1200! 

-  ! 

55.0!  NONE 

lLA  MORGAN 

19  *9  J 

JCLD  CAGLE 

! 

!  !  35.3!  22.4! 

6.0! 

« 

•  i 

! 

!  MS7*0 

56! 3* 36!  *1.5!  22.3! 

S  .6 ! 

1030! 

-  i 

33.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1979  J 

3RAVE  EAGLE 

! 

!  !  55.3!  22.4* 

6.3! 

! 

-  i 

! 

157075? 

5o!3*36!  51.5!  22.0! 

1.5! 

1230* 

-  ! 

51.0! NONE 

lLA  MORGAN 

1975  ! 

t 

! 

! 

! 

! 

!  t  55.3!  22.6! 

!  !  !  ! 

ij  it 

4.-3! 

i 

i 

j 

•  i 

i 

! 

! 

! 

i 

!  CITY 
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ENSR! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANO  NUM8ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBE® 

8  8VTCC!  DIMENSIONS  8DRAFTI 

8  NET  !COOE!L£NGTH»OROTH!  ! 

! REGIS-!**** !  REG.  8  RSG.8L0AD-* 

1  TER  !  SEE! //////! /////J  ED  » 

8  TON-  ‘PAGE!  OVE®- ! OVER-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  *  ALL  JLIGHT! 

J  CAPACITY •  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

j  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////•  POINT  !  LINc-1 

HORSE*  ®ASS-  !  (LIGHT)  I//////////////// 
POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

{VESSEL!  ! 

! $  ! OPERATING  I  ! 

!TC!  8ASE  !  YEAR  I 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD «//////////!  OR  ! 

!££!  LINE-2  !*REBUILT! 

(52)  DOUBLE  EAGLE 

MARINE 

8  8  8 

8  8  ! 

8  8  8 

8 

i 

t 

i 

; 

; 

« 

i 

■ 

i 

1 

2 

! 

; 

i 

j 

l 

i 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

i  i  i 

i 

i 

» 

J 

j 

! 

i 

DALLAS 

8620750 

‘  6683*36! 

56.38 

21.4! 

7.5! 

900! 

-  I 

35.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1980 

t 

8  !  8 

65.0! 

22.0! 

5.5! 

-  t 

! 

CITY  ! 

! 

GRAND  EAGLE 

! 593145 

8  5683*368 

51.5! 

22.  C! 

6.6! 

1200! 

-  ! 

33.0! NONE 

•LA 

MORGAN  • 

1978 

! 

8  8  8 

55.0! 

22.5! 

o.O! 

-  ; 

» 

* 

CITY  1 

! 

1VANHOE 

8  507367 

8  6383*36! 

59.2! 

22.18 

7.5! 

900* 

-  j 

30.0! NONE 

8  LA 

MORGAN  ! 

1967 

i 

8  8  ! 

45.0! 

24.0! 

6.5! 

-  i 

i 

J 

CITY  ! 

i 

KARSH  EAGLE 

8629299 

!  6283*36! 

51.5! 

22.0! 

3.6! 

1200! 

•  ! 

33.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN  * 

1980 

! 

!  8  ! 

55.08 

22.6! 

6.0! 

-  ! 

2 

CITY  ! 

i 

MISS  BERT 

8624049 

8  7583A36! 

56.4! 

24. C! 

7.0! 

1200* 

-  2 

3S.01N0NE 

'LA 

MORGAN  ! 

1960 

t 

•  8  ! 

*0.0! 

24.1! 

6.5! 

J 

-  ! 

i 

CITY  ! 

i 

KISS  SHARLEE 

! 638349 

!  5083*36! 

—  ! 

—  8 

6.0! 

900! 

»  ; 

30.0! HONE 

!LA 

MORGAN  1 

-- 

1 

8  !  8 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

-  i 

» 

CITY  I 

j 

HISS  TINA 

8650355 

8  3®! 3*36! 

53.5! 

20.1! 

5.7! 

400! 

-  ; 

33.0 ! NONE 

!L* 

MORGAN  ! 

1982 

! 

8  8  8 

5d.$! 

20.1! 

4.0! 

-  i 

• 

CITY  ! 

* 

MR.  9RENT 

8627660 

!  5583436* 

45.5! 

1  S.O! 

7.7! 

900! 

-  t 

35.0! NONE 

•LA 

MORGAN  8 

1980 

i 

i  j  i 

44.0! 

13. C! 

5.0! 

-  i 

t 

CITY  ! 

i 

MR.  BRYAN 

8509056 

8  5483*36! 

..  ; 

—  8 

6.0! 

900! 

-  i 

35.0! NONE 

8  LA 

MORGAN  ! 

— 

! 

i  8  8 

*2.08 

26.0! 

5.0! 

• 

-  ; 

; 

CITY  ! 

2 

MR.  SHANE 

8607912 

8  6983*36! 

56.9! 

24.0! 

9.2! 

900! 

-  i 

35.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1979 

i 

8  !  • 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ; 

2 

CITY  ! 

i 

MR.  SHAUN 

8645498 

8  4083*36! 

<3.5! 

20.1! 

5.7! 

400! 

-  i 

30.0! NONE 

2LA 

MORGAN  ! 

1952 

j 

1  8  ! 

53.5! 

20.1! 

4.0! 

! 

-  J 

2 

CITY  ! 

ROYAL  EAGLE 

8530946 

•  56! 3*36! 

51.5! 

22.0! 

6.6! 

1200! 

-  i 

33.0! NONE 

•  LA 

MORGAN  8 

1977 

j  i  i 

S  5-0! 

22.6* 

a.O! 

-  i 

i 

CITY  ! 

WILD  EAGLE 

8  577042 

8  5683*36! 

51.5! 

22.0! 

6.6! 

1200! 

-  ; 

33 .0  8  NONE 

!LA 

MORGAN  8 

1976 

!  8  8 

•  8  ! 

55.0! 

; 

22.6! 

j 

6.0! 

i 

-  ! 

2 

l 

; 

CITY  ! 

! 

i 

(32)  DOUCET  BROS. 

TRANSP0OTA7 

‘ION/ 

*  8  1 

!  8  ! 

i 

i 

j 

j 

i 

• 

8 

i 

; 

i 

i 

j 

i 

INC. 

i  i  j 

8 

8 

! 

• 

i 

j 

i 

2 

ROSEANNA  O0UCET 

8643403 

•  5®! 3*36! 

30.0! 

23.0! 

12.5! 

1200! 

-  i 

42.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1961 

t 

*  8  8 

!  8  ! 

RC.O! 

j 

23.0! 

8 

12. 5! 

i 

j 

-  ! 

2 

2 

i 

! 

2 

j 

2 

(32)  DOUGLAS  MARINE  SERVICE# 

8  INC. 

*  8  ! 

8  !  8 

■ 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

t 

! 

; 

6RID6ET  ANN 

8539582 

!  2383*36! 

■*3.3! 

13.0! 

3.1! 

165! 

! 

14.5  j  NONE 

8LA 

BALDWIN  i 

1972 

!  8  ! 

40.0! 

13.0! 

3.1! 

-  i 

! 

! 

PAD  5 

8275*01 

!  274*8  4*43  ! 

! 

-  i 

6.6! 

-  * 

274* 

17.5! 

! 

*  1961 

I  8  ! 

110.0! 

40.0! 

1.5! 

.  1 

* 

1 

PAD  6 

8  30085*70! 

136.0! 

32.0! 

5.5! 

-  J 

30oi 

7.5! NONE 

*LA 

BALDWIN  ! 

1953 

!  !  ! 

I  8  8 

136.08 

i 

32.0! 

! 

1.0! 

i 

-  ! 
j 

j 

i 

! 

8 

(32)  DOUGLAS#  WILLIAM  A. 

8  !  ! 

!  8  ! 

8 

8 

8 

i 

i 

8 

i 

t 

i 

! 

! 

8 

WAD  303 

8646320 

8  24184*43! 

—  8 

—  i 

7.0! 

-  I 

570! 

—  ! NONE 

!LA 

INTPACOAS-! 

1980 

!  !  ! 

130.08 

34. C! 

2.08 

-  ! 

! 

T4L  CITY  8 

W AO  201M 

I43J93A 

!  24185*22! 

—  8 

—  ! 

7.0! 

-  j 

572! 

10.0! DIESEL 

PUMP 

1LA 

NEW  1 

1980 

!  8  ! 

!  !  J 

130.0! 

8 

34.0! 

! 

—  1 
! 

“  ! 

1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

8 

(32)  DOW  CHEMICAL 

CO. 

!  !  ! 

!  i  8 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(LA.  DIVISION) 

8  8  8 

8 

! 

8 

! 

! 

! 

OCLTA  DIAMONO  9 

8633305 

1  55  8  3*  36! 

46.3! 

22.3! 

».?! 

600! 

-  J 

37.0! NONE 

i  TX 

FREEPORT  ! 

1981 

8  8  8 

51.0! 

22.3! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

DELTA  OIANONO  10 

8643504 

1  5513*36! 

46.5! 

22.3! 

6.9J 

600! 

-  ! 

37 .0! NONE 

!TX 

FREfPORT  ! 

1981 

8  1  1 

51.0! 

22.3! 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

DOW  HUSTLER 

8306267 

8  2183*35! 

33.08 

16.5! 

6.9! 

430! 

-  ! 

13.0! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1966 

!  8  ! 

33.0! 

16.5! 

6.98 

-  ! 

! 

! 

LEVITICUS 

8577J29 

1  15983*36! 

133.58 

33.0! 

9.5! 

4200! 

-  ! 

36.0! NONF 

JLA 

PLA9UEMINEI 

1976 

1  8  8 

133.5! 

33.0! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

OLO  PUSH 

8556544 

J  37J3436 ! 

52. Ot 

20.0! 

7.5! 

1  coo  i 

-  ! 

I1.01NONE 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1974 

!  !  ! 

!  !  ! 

52.0! 

8 

20.0! 

j 

7.5! 

! 

-  1 
! 

t 

I 

t 

8 

(32)  DOW  CHEMICAL 

CO. 

i  8  ! 

8  !  ! 

i 

j 

j 

i 

* 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

(LA.  DIVISION) 

8  !  i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

TEC  35 

8505531 

8  64284*438 

146.0! 

44.08 

9.oi 

-  l 

1300! 

1 2. 0! NONE 

8  C  A 

LONS  BEACH! 

1966 

!  !  ! 

!  1  ! 

146,0! 

8 

46.  C! 

8 

2.0! 

; 

-  ! 

1 

! 

! 

J 

! 

(32)  DOW  CHEMICAL 

CO. 

!  8  8 

!  8  t 

! 

i 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(LA.  DIVISION) 

8  !  ! 

i 

8 

I 

! 

! 

! 

DC  A 

8253559 

8  91  58  5C7C! 

195.01 

35.0! 

3.6! 

-  I 

1250! 

1 6.080IESEL 

PUMP 

ILA 

PLAQUEMINEJ 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

3J.0I 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  97 

8009159 

8  J0285C70! 

97.6! 

35.08 

6.6! 

-  j 

600! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

J  TX 

FREEPORT  ! 

1«62 

8  8  ! 

07.6! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

DC  230 

1011825 

8  59685*70! 

1®5.0J 

35.0! 

6.0! 

-  J 

1100! 

17.0IN0NE 

|TX 

FREEPORT  ! 

*  1969 

8  8  8 

195.0! 

T5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

DC  240 

1011574 

!  59685*70! 

195.0! 

35.  Cl 

0.0! 

-  J 

1100! 

17,0! NONE 

8  TX 

FREEPORT  ! 

*  1969 

1  8  ! 

195.0! 

35.08 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

DC  301 

8026515 

8  163785*701 

2®7.5! 

54.08 

9.0! 

-  | 

3300! 

17.0!PUMR$ 

1  TX 

FREEPORT  ! 

1976 

8  8  ! 

297.5! 

54. Cl 

2.01 

-  ! 

! 

! 

i 

DC  302 

1076864 

8  163715*70! 

2>7.5! 

54.0! 

9.0! 

-  J 

3350! 

17,0! RUMPS 

SLA 

PL  A3U  EH  I  HE  1 

1976 

!  8  ! 

207.5! 

5*.C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

DC  303 

! 076914 

8  7!5!5A70! 

147.5! 

54.0! 

9.0! 

-  | 

1600! 

17.0JPUMPS 

ILA 

PLAQUEMINEJ 

1976 

8  1  ! 

147.5! 

54. C! 

2.0! 

-  i 

I 

! 

DC  304 

8326963 

{  1637*5*708 

297.5! 

5t.C! 

9.0! 

-  j 

3300 ! 

17 .0 ! PUN*S 

J  TX 

FREEPORT  ! 

1976 

8  8  ! 

297.5! 

•4.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

DC  305 

8673298 

J  205285*70! 

297.5! 

54.0! 

10.6! 

-  j 

3300! 

1 9. 7 ! DIESEL 

PUMP 

S  T  X 

FREEPORT  | 

I960 

8  !  8 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

DC  306 

8424467 

8  2052  8  5*70  8 

297.5! 

54. 0! 

10.2! 

-  j 

5336! 

1 9.7 ! DIE  SEL 

°UMP 

!  LA 

PLA5UEHIHE! 

1930 

!  8  8 

297.58 

54.01 

2.0! 

-  ) 

! 

! 

DC  307 

8625973 

!  205285*70! 

297.5! 

54.0! 

10.2! 

-  i 

3300! 

19. 7 !  DIESEL 

PU*»P 

S  T  X 

FREEPORT  ! 

1980 

8  8  ! 

297.5! 

54.0} 

2.0! 

-  1 

! 

] 

oc  30! 

1424694 

8  20(215*708 

297.5! 

54.01 

10.21 

-  i 

3300! 

19.7  J  01 ESEL 

PUMP 

!TX 

f»EEPO«T  ! 

I960 

1  !  8 

297.  5! 

54. C! 

2.0! 

-  i 

I 

! 

DC  309 

j  6231 1 2 

!  2052! 5*701 

297.5! 

54.0! 

10.3! 

-  j 

3300  J 

19.7IDICSSL 

PUMP 

t  T  X 

FREEPORT  J 

I960 

1  8  8 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

DC  310 

8628113 

8  20.285*70! 

2®7.5! 

54.0! 

10. A! 

-  j 

5366! 

19. 7! DIESEL 

»UMP 

j  L  A 

PLAQUIMINC! 

1980 

!  !  ! 

297.5! 

54.  C! 

2.0! 

-  i 

! 

J 

DC  315 

*1001990 

!  90015*70! 

195.01 

35.0! 

2.6! 

-  j 

1350! 

17.0! PUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1971 

8  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

DC  320 

8002C48 

!  90085*70! 

195.0! 

35.0! 

6.6* 

-  2 

1350! 

17.0!PUNP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1971 

8  8  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

DC  325 

8002097 

!  90O85A70! 

195.0* 

15.0! 

6.6! 

-  j 

1350! 

17 .0! PUMP 

1TX 

FREEPORT  ! 

1971 

« 

8  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

-  2 

! 

I 

DC  330 

8002147 

!  90385*70! 

195.01 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1350! 

17.0IPUMP 

JTX 

FREEPORT  ! 

1971 

!  !  ! 

!  i  i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

t 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

2 

i 
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ENG  R! 

!  5VTCC! 

DIMENSIONS  ! DP  A  f T ! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

1 

DISTi  OPERATOR 

!  NET  'CODE 5LENGTH 50 ROTH! 

! 

• 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  • 

!  COAST 

5  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NU"8ER 

!  GUARD 

!  TON-  !PAu:! 

0VER-5OVE9-* /////! 

MORSE 

PASS-  ! 

LIGHT) !///////////////, 

!Td !//////////! 

OR  ! 

■  NUH»E» 

•  NAG?  !  IV  ! 

ALL  ! 

»LL  SLIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! ^REBUILT! 

(32)  DOW  CHEMICAL  CO. 

l 

l 

i  l  i 

i  •  ■ 

5  !  ! 

1 

1 

J 

j 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

| 

1 

j 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

(LA.  DIVISION) 

i 

i  i  | 

l 

1 

j 

t 

1 

1 

(CONTINUED) 

i 

j  i  i 

1 

1 

1 

* 

1 

OC 

335 

! 0021 96 

!  900! 5A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMP 

•TX 

FREEPORT  ! 

1972  ! 

! 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

* 

* 

1 

DC 

34C 

! G?S  2&6 

!  773! 5*70! 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.01PUMPS 

!LA 

PLAQUENINE! 

1975  • 

i 

!  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

» 

DC 

341 

1026260 

!  773I5A7?! 

193.0! 

35.0! 

o.C! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

•LA 

PLAQUEMINE! 

1975  ! 

j 

i  i  i 

195.0! 

11 5.0! 

1.2! 

-  J 

1 

1 

1 

DC 

34? 

! 02601 3 

!  773*5*70! 

195.0! 

T5.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

•LA 

PLAOUEMINE! 

1975  ! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.*! 

-  ! 

1 

1 

1 

DC 

*43 

! 025985 

5  77  J ! 5*70 ! 

193. C! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17 .0! PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1975  ! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0* 

1.8! 

-  • 

» 

1 

1 

! 

OC 

344 

! )?6l 1 2 

!  773 ! 5*  70 ! 

195.0! 

*  $.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1975  ! 

i 

i  >  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

DC 

345 

! 03CG9? 

!  773*5*7)! 

1 9  S  .  0  5 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

•LA 

PLAQUEMINE! 

1975  i 

i 

i  t  ; 

1«5.05 

35.0! 

1.8* 

-  * 

* 

1 

! 

DC 

346 

! 026211 

!  773*  5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

1 7 . OIPUHPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1975  ! 

i 

i  i  | 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  * 

* 

1 

1 

OC 

347 

■026369 

!  77355A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1975  ! 

i 

<  i  i 

i9$.c* 

3>.C! 

1.6! 

! 

1 

; 

! 

OC 

34* 

!02o567 

!  773!5*70! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0JPUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE*! 

1975  • 

i 

!  !  ! 

193.)! 

35. C! 

1.8! 

-  • 

! 

* 

t 

DC 

349 

! 02651  * 

!  773*$*?} • 

195.0! 

T5.C! 

9.0! 

- 

1350! 

17*  0! PUMPS 

»LA 

PLAQUEMINE! 

1975  ! 

i 

i  i  i 

1 5  J. 0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

1 

1 

1 

DC 

350 

‘573*71 

!  773*5*70! 

195.0! 

35.2! 

9.0! 

- 

1350! 

1 6 •  6 !  6**  PUMP 

!TX 

FREEPORT  • 

1976  ! 

i 

i  i  i 

193.0! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

» 

1 

! 

DC 

351 

! 37*372 

!  77  3*  5  *70 ! 

195.0! 

15. 0! 

9.0! 

- 

1350! 

16. ojPUNP 

•TX 

FREEPORT  ! 

1976  ! 

» 

i  ;  i 

193.0! 

35. G! 

2.2! 

-  J 

1 

1 

{ 

DC 

352 

! 57s*73 

•  773*5*7}! 

195.0! 

■*5.0! 

9.0! 

- 

1350! 

16.6! PUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1976  ! 

1 

i  i  i 

1  >5.0! 

3  5.0! 

2.0! 

-  « 

t 

l 

1 

DC 

353 

!  $?3a74 

!  77355*70! 

19J.0! 

'5.  C! 

9.0* 

- 

1350! 

16.6JPUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1976  ! 

i 

;  j  i 

1 >5.0! 

33. C! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

t 

OC 

354 

! 0236a* 

•  73?! 5*70! 

195.0! 

33.0! 

9.1! 

- 

1350! 

20.0! DI2SCL  PUHP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1979  ! 

i 

j  i  j 

193.0! 

15.0! 

1.0! 

-  » 

1 

1 

1 

DC 

355 

!6i*fO? 

!  799*5*70! 

193.0! 

*5.0! 

10.0! 

- 

U54* 

16.65DIE56L  PUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1980  ! 

» 

!  5  ! 

1>$. 0! 

35. O' 

2.0* 

-  • 

1 

l 

1 

OC 

356 

5615*03 

!  799*5*70! 

191.0! 

35.0! 

1C.0! 

- 

1S54! 

16.6! DIESEL  PUMP 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1980  ! 

i 

i  •  i 

195. C! 

*5.C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

DC 

357 

■621171 

!  799*5*70! 

195.0! 

35.0! 

10.0* 

- 

1354! 

16.6‘OIESEL  PUMP 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1980  ! 

i 

i  •  i 

1  >>.  J! 

*5.0! 

2.0! 

-  • 

J 

1 

1 

DC 

35  a 

!6’1172 

!  799J5A70! 

195.0! 

*3.0* 

n.o! 

- 

1354! 

1  6 .6  !  DIESEL  PU**P 

!TX 

FREEPORT  ! 

1980  i 

i 

5  '  ! 

1 >>.0! 

*5.0! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

1 

OC 

359 

5623559 

•  79V! 5*70! 

195. C! 

35.0! 

10.0! 

- 

1  354* 

1 6. 6! 0! ESCL  9UMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1980  i 

i 

5  !  ! 

1>5. 0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

360 

56244s? 

5  799*  5A  7} • 

1>5.2! 

3  6.0! 

10.0! 

- 

1554! 

16.6!  DIESEL  ou**P 

!  TX 

FREEPORT  ! 

198C  ! 

i 

!  !  ! 

1  >5.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

DC 

361 

■62595? 

•  799  !5*/0! 

193.2! 

*5.0! 

10. 0! 

- 

1954! 

18-6! DIESEL  PUMP 

!TX 

FREEPORT  *1 

1980  ! 

1  1  1 

195.0! 

*5.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

l 

! 

OC 

76? 

•626910 

5  799*5*70! 

19>.0! 

*5.0! 

10.0! 

- 

1354! 

16. a! DIESEL  PUMP 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1980  ! 

5 

!  !  ! 

195,0* 

35.  C! 

2.0! 

.  1 

» 

! 

! 

OC 

37C 

5609217 

!  774*5*7)' 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

14*5! 

17.)!PUHP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  { 

! 

5  5  5 

195.0! 

36. C! 

1.4! 

.  1 

t 

! 

! 

DC 

371 

!6)9?1  3 

5  774! 5*70  5 

19>.C! 

*5.0! 

9.U! 

- 

1485! 

17.0JPUMP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  ! 

J 

<  1  < 

1  >5.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

17? 

5609219 

!  774*5470! 

195. C! 

*5.C! 

9.0! 

- 

1435! 

17.0!PUHP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  ! 

; 

!  5  ' 

1  >5. 3! 

*5.0! 

1 .  * ! 

-  ! 

1 

1 

! 

DC 

373 

»6*'95?o 

•  774*5*7)! 

195.  )! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

17.0!PUMP 

!L* 

PLAQUEMINE! 

1979  ! 

i 

!  !  5 

195.0! 

35.2! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

374 

!fc09??1 

!  77*! 5*  70! 

153.0! 

*5.0! 

9.  C! 

- 

1435! 

17.0! PUMP 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1979  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

3  5.0! 

I.o! 

-  ! 

l 

! 

! 

DC 

135 

•513736 

•  9C<*5*7:* 

193.0! 

25.0! 

9.6! 

- 

1208! 

17.0'OIESEL  PUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1068  ! 

i 

!  5  ! 

155.0! 

*5.0! 

2.0! 

•  1 

! 

! 

! 

DC 

3*6 

! 315C19 

!  9025  5*  70! 

195. )! 

35.  C! 

3.7* 

- 

1385! 

20.0! NONE 

•LA 

PLAQUEMINE! 

*  1968  ! 

i 

!  !  ! 

195.1! 

*5.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

OC 

3*7 

! > 1 6?J3 

5  902! 5*7)! 

19 J.O! 

*5.0! 

5.7! 

- 

1365! 

20.9 ! NONE 

i  L  A 

PLAQUENINE! 

•  1968  ! 

i 

!  5  ! 

PU! 

*5.1! 

?.C! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

3*9 

1513164 

!  90255*7)* 

195.0! 

35.0! 

*.7* 

- 

1385! 

20.0! DIESEL  PUMP 

!L* 

PLAQUEMINE! 

•  1968  ! 

j 

5  5  5 

195.0! 

55.1! 

2.0! 

-  * 

1 

! 

! 

DC 

39C 

5  51  •*491 

5  902! 5*7)5 

195.0! 

3>.0! 

3.7! 

- 

1335! 

20.0! DIESEL  »U»P 

!  L  A 

PLAQUEMINE l 

*  1968  ! 

i 

5  5  5 

193.1! 

*5.1* 

2.0! 

-  1 

1 

1 

* 

OC 

391 

•622502 

!  774*5*70! 

195.0! 

35.2! 

3.9! 

- 

1423! 

16.6! DIESEL  CARGO 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

! 

i  5  5 

193. 0! 

*  5.C! 

I.o! 

•  1 

!  PUMP 

1 

! 

DC 

39? 

5622503 

5  77455*7:* 

195.0! 

35.0! 

3.9! 

- 

1423! 

16.6 ! PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

i 

5  5  5 

1  >5.0! 

*5.C! 

1.0* 

-  ! 

l 

1 

! 

OC 

393 

5622504 

!  77455*7)5 

193.)* 

*>.C! 

3.9*. 

- 

1423! 

16.6SPUMP5 

I  LA 

PLAQUEMINE! 

1980  l 

t 

5  5  5 

19$.C! 

*5.  C! 

1.6'. 

-  ! 

1 

! 

! 

OC 

394 

5622505 

5  774.5  5*72! 

195.0! 

3  ! .  0! 

*.  9* 

- 

14?3* 

16.6! PUMPS 

SLA 

PLAOUEMINE! 

1980  ! 

i 

1  5  5 

195.0! 

3  5.0! 

1.6! 

-  ! 

* 

! 

! 

OC 

395 

5  623556 

1  7?4!5*70! 

P5.0! 

*5.0! 

R.9! 

- 

1423! 

1 8. 6 IPUNPS 

•LA 

PLAQUEMINE ! 

1980  t 

5 

5  5  5 

1 >5. 0! 

*$.C! 

1.6* 

-  ! 

! 

1 

I 

DC 

396 

5623557 

5  774*5*70! 

1  >  5 . 0 ! 

J  5  •  0 ! 

fr.9» 

- 

1423! 

16.6! PUMPS 

SLA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

i 

5  5  5 

195.0! 

*5.0! 

1.6* 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

*97 

5623553 

5  77455*70! 

195.0! 

3  5.0! 

8.9! 

- 

1423! 

1 6.6 i PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

j 

5  5  ! 

195.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

OC 

39* 

5625974 

5  ?74!5*72» 

195.0! 

*  5.  C! 

5.9* 

- 

1423! 

1 6 .8! PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

j 

I  5  5 

1>5.2! 

*  *  .0! 

1.6! 

-  ! 

J 

1 

! 

OC 

431 

5  019455 

5  114055*70* 

246.0! 

50.0* 

3.9* 

- 

25CO! 

17.0JPUMPS 

!  L  A 

PLAQUEMINE! 

1974  1 

i 

5  5  5 

240.2* 

50.0! 

2.0! 

-  1 

j 

! 

! 

DC 

40? 

5019802 

•  1 14055*70* 

246.0! 

*0.0! 

8.9* 

- 

2  500  i 

17.0! PUMPS 

SLA 

PLAQUEMINE! 

1974  { 

i 

5  5  5 

<46.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC 

407 

502446* 

5  1 1 40! 5*  7a! 

??<.)! 

*2.C! 

3.  >! 

- 

2500* 

17.0JPUMPS 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1974  ! 

5 

5  5  5 

222.0! 

62.2! 

2.C ! 

.  1 

! 

1 

1 

OC 

4C5 

5  9224*7 

!  77355*72! 

1  >3. )! 

*5.2! 

8.e* 

- 

uooi 

16.6 ! OZ ESEl  PUMP 

!TX 

FREEPORT  t 

1977  ! 

j 

i  5  5 

1 9>.0! 

36.0! 

2.0! 

-  1 

• 

! 

! 

OC 

4C6 

5022S17 

5  77355*7)5 

193.0! 

55.2! 

6  •  6  J 

- 

1300! 

16.6'OUStL  PUMP 

!L  A 

PLAQUEMINE! 

1977  ! 

j 

5  5  5 

195.  j! 

*6.0! 

2.0! 

.  j 

! 

! 

i 

DC 

437 

•322386 

!  77 J*5*7)i 

195.0! 

35.3! 

3.6! 

- 

uooi 

16.6! DIESEL  PUMP 

!  LA 

PLAOUEMINE! 

1977  | 

• 

5  5  5 

195.2* 

*5.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

DC 

40* 

5022616 

5  773*5*7*! 

195.0! 

35.0! 

3. a! 

- 

1300* 

16.6! DIESEL  PUMP 

ILA 

PLAQUEMINE! 

1977  • 

t 

5  •  5 

1 9  5.C! 

36.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC 

409 

*5028710 

!  77 J  5  J  *7) 5 

195.5! 

35.2! 

3.6! 

- 

1300! 

1 6. 8! 01 ESEL  PUMP 

!L* 

PLAQUEMINE! 

1977  ! 

5 

5  5  5 

195.0! 

35. G! 

2.0! 

-  ! 

1 

; 

! 

DC 

411 

•0CC110 

•  7735  5*7’)! 

195.0! 

*5.  Cl 

C  •  6! 

- 

1300* 

16.6! DIESEL  PUMP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1977  ! 

5 

5  5  5 

1 9  5 . 0 ! 

33. Cl 

2.0! 

.  j 

1 

! 

i 

DC 

412 

5023621 

5  773*5*70! 

19>. 0! 

35.0! 

A. 6! 

- 

uooi 

16. 6! DIESEL  °UMP 

!L  A 

PLAQUEMI NE! 

1977  ! 

i 

5  5  5 

19>. 0! 

*5.C! 

2.0! 

-  * 

! 

1 

! 

OC 

420 

1 00*345 

5  36555*70* 

220.0! 

4C.0! 

3.5! 

- 

noo! 

1 5.0! a-  PUMP 

JTX 

FREEPORT  l 

1*68  ! 

5 

5  »  ! 

220.0! 

40.0! 

2.0! 

-  i 

1 

! 

! 

DC 

425 

5302394 

*5  365!  5*70! 

220.)! 

40.2* 

8.5! 

- 

1600! 

15.0*U"  PUMP 

1 T  X 

FREEPOPT  J 

1968  ! 

5 

! 

1 

5  5  5 

!  !  ! 

1  1  1 

2?3.0! 

1 

1 

4  5.0! 

! 

1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

< 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR* 

0 1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUAPD 

!  NUMBER 

!  ! VTCC  t  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

1  NET  !COO£!LENSfH!3ROTH!  • 

•RE5IS-!*****  PEG,  !  P5G.5LOAO-! 

!  TER  •  SEE!//////!/////!  EO  * 

!  TON-  ! PAGE!  OVSe-lOVEP-*/////! 

*  NAGE  •  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  • 

•  !  E$T  *  CARGO  HANOLINS 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LXNS-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LIN£-2 

•VESSEL! 
!S  ! OPERATING  ! 
•TC!  8ASE  ! 

!  AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 
!ES!  LINE-2  !* 

2 

i 

YEAR  ! 

BUILT  ! 

OR  • 

REBUILT! 

<321  OOW  CHEMICAL 

CO.  ! 

i  2  ; 

!  1  ! 

!  *  1 

{ 

; 

■ 

• 

* 

* 

< 

i 

i 

• 

; 

• 

; 

; 

i 

1 

2 
! 

j 

! 

i 

(LA.  DIVISION)  ! 

•  •  • 

i 

t 

i 

i 

2 

t 

i 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

■ 

! 

i 

i 

2 

; 

DC  430 

•002444 

1  86S15A70! 

220.0! 

40.0! 

3.5! 

-  • 

1300! 

15.0*5"  PUMP 

!TX 

FREEPORT  • 

1968  ! 

i 

i  ;  i 

220.0! 

40. C! 

2.0! 

i 

-  i 

; 

i 

! 

OC  435 

1002493 

1  36515A70! 

220.0! 

40.0! 

3.5! 

“  ! 

1800! 

15.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

plaquemine! 

1968  ! 

! 

i  j  i 

22C.O! 

40.0! 

1.5! 

i 

-  • 

J 

1 

2 

DC  445 

•002592 

1  86515A70! 

22C.0! 

40.  C! 

3.5! 

-  ! 

1800! 

15.0J8"  PUMP 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1968  ! 

• 

1  1  1 

220.0! 

40.0! 

2.C ! 

i 

-  ; 

i 

j 

2 

DC  455 

•002646 

1  3651SA70! 

220.0! 

40.0! 

3.5! 

-  j 

1890! 

15-0!  DIESEL  *>UMP 

SLA 

PLAQUEMINE! 

1969  * 

i 

1  1  ! 

220.0! 

40. 0! 

1.5! 

j 

-  • 

i 

t 

; 

OC  470 

«  ------ 

•  75915A7C! 

220.0! 

40.0! 

3.6! 

-  • 

1800! 

13.0JPUMP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1960  ! 

t 

1  1  J 

220.0! 

40.0! 

1.6! 

• 

-  • 

2 

2 

j 

DC  480 

i  - 

!  865*5*79! 

22C.G! 

40.  C! 

S.5! 

-  ! 

1800* 

15.0! PUMP 

!  LA 

PLAQUEMINE! 

i9&e  ! 

i 

i  i  j 

220.0! 

40.0! 

2.0! 

« 

-  * 

j 

2 

2 

DC  495 

1003046 

1  S7015A70! 

220.0! 

40.0! 

3.6! 

-  ; 

1500! 

1 3.0! DIESEL  PUMP 

•TX 

FREEPORT  • 

1964  * 

i 

1  1  1 

220.0! 

40.0! 

1.5! 

i 

-  • 

2 

i 

t 

DC  497 

! 0281 67 

!  S3S1SA70! 

195.0! 

54.0! 

£.6! 

-  j 

2200! 

17.01PUHP 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1«77  ! 

i 

i  i  i 

195.0! 

54. C! 

2.0! 

i 

-  • 

• 

i 

2 

DC  498 

! 028217 

1  3851 5  A  70! 

195.0! 

54.0! 

3.6! 

-  • 

2200! 

17,0! PUMP 

SLA 

PLAQUEMINE! 

1077  ! 

j 

1  1  1 

195.J! 

54.0! 

2.0! 

» 

-  « 

i 

; 

; 

DC  515 

1607839 

1  20*415*70! 

240.0! 

50.0! 

7.9! 

-  j 

1470! 

26.0! NONE 

SLA 

PLAQUEMINE! 

197*  • 

1 

i  i  i 

240.0! 

50.0! 

4.3! 

i 

-  j 

i 

i 

2 

DC  520 

•607890 

!  20*415*70! 

240.0! 

5C.0! 

7.0J 

-  J 

1470! 

26.0! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1978  • 

i 

i  t  * 

240.0! 

30.0! 

4.3! 

i 

-  J 

! 

2 

2 

DC  525 

•637570 

•  203415*70! 

240.0! 

54. C! 

7.9! 

-  » 

1470! 

26.0! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

{ 

!  !  1 

240.0! 

54.0! 

4.3! 

i 

-  ! 

j 

i 

i 

DC  530 

1614000 

•  180715*70! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  » 

1250! 

26.0! ELECTRIC  RUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  • 

i 

1  1  1 

245.0! 

'0.0! 

2.6! 

1 

-  j 

; 

2 

j 

DC  535 

•615245 

1  1 307! 5*  70! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

1250! 

26. DIELECTRIC  PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  ! 

i 

i  ;  i 

245.0! 

50.0! 

3.0! 

i 

-  i 

j 

i 

2 

DC  540 

1616328 

•  130715A7O! 

245.  0! 

50. C! 

6.0! 

-  1 

1250! 

26.0! ELECTRIC  PUMPS 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1979  2 

i 

1  1  1 

245.0! 

50.0! 

2.6! 

i 

-  • 

; 

2 

j 

OC  610 

1003095 

!  1  300 ! 5 A  70 ! 

250.0! 

50.0! 

3.3! 

-  ! 

2400! 

16.9!  NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1966  ! 

i 

i  i  > 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  | 

i 

j 

2 

OC  620 

•019109 

1  130015*70! 

250.0! 

50.0! 

3.3! 

-  j 

2400! 

1 0. 9 ! NONE 

!LA 

PLAQUEMINE! 

1966  ! 

i 

•  i  i 

25C.O! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

2 

j 

DC  630 

1  01  8233 

1  155O15A70! 

250.0! 

50.0! 

3.6! 

-  • 

2400! 

1 6. 9! NONE 

!LA 

PLAOUEMINE! 

*  1087  ! 

> 

1  ;  i 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

■ 

-  • 

; 

; 

2 

OC  640 

•626454 

•  1010*5*701 

213.0! 

40.0! 

3.0! 

-  * 

1665! 

20.0! NONE 

!  LA 

PLAQUEMINE! 

1980  ! 

• 

1 

i  i  t 

!  !  ! 

213.0! 

40.  C! 

j 

2.0! 

; 

; 

t 

j 

; 

i 

j 

; 

2 

« 

(40)  DOW  CHEMICAL 

i 

COMPANY*  TH1E 

1  1  ! 

i  i  t 

i 

• 

#  i 
i 

! 

i 

i 

i 

; 

■ 

2 

2 

i 

i 

OCW  1 

1237336 

1  1557*4*  40 ! 

2SO.O! 

<4.0! 

11.0! 

-  • 

3500! 

32.8! DRY  CONVEYOR  WET'CA 

PITTSBURG  ! 

1061  ! 

i 

! 

i  I  i 

230.0! 

54.0! 

■ 

1.8! 

i 

i 

i 

•SLURRY  SYSTEM 
; 

2 

; 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  DOWELL  SCHLUM3ERGEP  j 

!  !  1 

i  i  ! 

i 

t 

! 

! 

! 

i 

j 

« 

j 

2 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

CREOLE  OIAMOND 

1645335 

1  133MA0M 

132.0! 

36. 0! 

6.0! 

900! 

274! 

44.0! 2  583-G.P.M.  OSLILA 

INTRACOAS-! 

1931  ! 

! 

1  1  1 

132.0' 

36. C! 

4.6! 

! 

-  • 

! TRIPLEX  PUMRS 

; 

TAL  CITY  ! 

! 

OC  19-16 

•  ------ 

1  44914*90! 

1)0.0! 

35. C! 

6.0! 

-  ! 

375! 

42.0*2  5S3-G.P.M.  DSL ! LA 

VENICE  ! 

1980  ! 

i 

i 

!  !  ! 

1  i  i 

130.0! 

35.0! 

< 

3  -  Cl 

i 

» 

i 

; 

! TRIPLEX  PUMPS 
i 

! 

; 

! 

i 

; 

i 

(20)  DRAVO  BASIC 

i 

MATERIALS  CO!. 

!  i  j 

i  I  i 

i 

i 

i 

i 

• 

j 

« 

j 

! 

2 

i 

! 

■ 

1 

i 

CAPTAIN  ELIA 

1559019 

1  7013*36! 

60.0! 

21.0! 

2.9! 

730! 

-  ! 

29.01N0NE 

!  WV 

CHARLESTON! 

1974  ! 

1 

<  !  i 

60.0! 

21.0! 

2.5! 

; 

-  i 

! 

! 

2 

! 

GEORGE  6 

1260450 

1  3213A35! 

4<J.9» 

14.5! 

4.5! 

400! 

-  ! 

27.0! NONE 

!WV 

NEW  MAP-  ! 

1050  ! 

! 

1  1  1 

52.0! 

14.5! 

4.5! 

; 

-  ! 

• 

! 

TINSVILLE  * 

! 

HELEN  R 

1236240 

!  ?3!3A16! 

48.2! 

18.0! 

4.6! 

440! 

-  ! 

23.0!N0NE 

•WV 

CHARLESTON! 

1961  ! 

1 

i  ;  ! 

50.0! 

13.0! 

4.6! 

! 

-  • 

j 

! 

2 

! 

PAUL  D 

•502706 

1  5713*35! 

53.2! 

21.0! 

6.6! 

760! 

-  J 

27.1! NONE 

!WV 

NEW  MAR-  J 

1966  ! 

1 

•  !  ! 

$6.2! 

21.0! 

5.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

VIENNA 

1272318 

1  31 !  3*35 ! 

48.3! 

16.9! 

4.0! 

450! 

-  j 

21.6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1956  ! 

• 

!  1  ! 

*  3.0! 

17.3! 

4.C! 

i 

-  ! 

i 

j 

; 

! 

NO  25 

1  . 

•  1 36! 4A43! 

100.0' 

2a.2! 

6.2! 

-  ! 

350! 

8.05N0NE 

!WV 

NEW  MAR-  » 

1931  ! 

i 

1  !  1 

10C.O! 

26.2! 

1.5! 

j 

-  • 

1 

2 

TINSVILLE  ! 

1 

NO  27 

i  ------ 

•  13614*43! 

100.0! 

26.2! 

6.2! 

! 

350! 

3.0! NONE 

iwv 

ST.  MARYS  ! 

1931  ! 

i 

1  1  1 

100.0! 

26.2! 

1.5! 

; 

-  • 

2 

j 

! 

! 

NO  34 

i  ------ 

1  14514*43! 

100.0! 

26. C! 

6.5! 

-  ! 

350! 

3.0! NONE 

!  WV 

CHARLESTON! 

1947  ! 

i 

1  1  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

• 

t 

1 

! 

NO  42 

i  — — - 

!  22814*40! 

125.0! 

2o.O! 

7.5! 

-  ! 

400! 

7.5! NONE 

!WV 

APPLE  ! 

1938  ! 

; 

!  i  ! 

125.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

; 

GROVE  ! 

! 

NO  120 

i  ------ 

!  42514*40! 

1*5.0! 

?6.1! 

3.3! 

-  ! 

1030! 

11. 5 ‘NONE 

!wv 

ARPLE  ! 

1952  ! 

i 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

« 

-  • 

! 

2 

GROVE  ! 

! 

NO  132 

i  - -- — 

1  36414*40! 

175.0! 

26.0! 

9.9! 

1 

1000! 

1 1 .0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH* 

1947  ! 

i 

i  i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

; 

! 

! 

NO  133 

i  ------ 

•  36414A40! 

175.0! 

26.0! 

9.C! 

-  ! 

1000! 

1 1 .0! NONE 

!  WV 

HUNTINGTON! 

1947  ! 

! 

i  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  I 

; 

2 

; 

! 

NO  143 

»  - - 

•  41314*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

ioooi 

10. 0! NONE 

!wv 

APPLE  1 

1954  ! 

i 

1  1  1 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

; 

GROVE  J 

! 

NO  146 

i  ------ 

1  41314*40! 

1*5.0! 

25.0! 

9.0! 

-  > 

100C! 

10-0! NONE 

!  WV 

PARKERS”  ! 

1956  ! 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

2 

i 

BURG  ! 

! 

NO  151 

i  ------ 

!  32314*40! 

175.0! 

26. C! 

6.0! 

i 

90C! 

11  .CfNONC 

!WV 

APPLE  ! 

*  1949  ! 

! 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

• 

-  • 

J 

2 

GROVE  ! 

! 

NO  160 

i  - 

1  J?di 4A*0! 

175.0! 

26.0! 

3.0! 

-  • 

900! 

1 0. 0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1946  ! 

i 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

! 

2 

; 

! 

NO  161 

i  ------ 

!  41214*40! 

1*5.1! 

26.1! 

3.7! 

i 

1000! 

1 1 .4! NONE 

iwv 

charleston'! 

1055  ! 

i 

1  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  i 

; 

j 

! 

1 

NO  162 

i  ------ 

1  412 1 4A401 

175.1! 

?o.  1 ! 

3.7! 

-  • 

993*! 

11-4! NONE 

!UV 

PARKERS-  ! 

1958  ! 

; 

1  1  ! 

173.1! 

*6.1! 

1.5! 

j 

-  t 

! 

2 

OURG  ! 

! 

NO  163 

.  - 

t  S00UA40! 

175.1! 

2o.1 ! 

3.7! 

-  j 

934! 

U.5JN0NE 

iwv 

CHARLESTON! 

1950  ! 

j 

!  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

i 

-  ; 

i 

2 

! 

* 

NO  16* 

i  ------ 

•  50014*40! 

175.1! 

26.1! 

3.7! 

-  • 

ioo?i 

1 4 .6! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1953  i 

» 

!  !  * 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

; 

f 

! 

NO  165 

i  - 

1  50014*40! 

175.1! 

26.1! 

8.7* 

-  • 

1009! 

14.3! NONE 

!  WV 

CHARLESTON! 

1954  ! 

i 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

! 

1 

! 

NO  170 

t  ------ 

!  41214*40! 

175.0! 

26.0! 

3.7! 

-  ■ 

1001! 

11  .41N0NE 

•WV 

ST.  MARYS  1 

1958  ! 

j 

!  !  ! 

175.0! 

*6.0! 

1.5! 

5 

-  ! 

t 

! 

2 

! 

NO  171 

j  - 

1  500J4A40! 

1*3.0! 

26.0! 

5.7! 

i 

984! 

U.aiNONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1950  ! 

; 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

i 

-  2 

i 

! 

; 

I 

NO  172 

i  ------ 

!  500!4A40! 

1*5.0! 

26.0! 

8.7! 

-  j 

1009! 

14.3! NONE 

•WV 

CHARLESTON! 

1955  ! 

j 

!  !  ! 

175.0! 

76. C! 

1.5! 

! 

-  ; 

2 

2 

1 

! 

NO  173 

i  - 

1  512!4*i0! 

1*5.0! 

26.0! 

3.7! 

-  i 

94  si 

14.2 {NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1955  ! 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

1 

! 

2 

! 

NO  174 

j  - - 

«  512 ! 4 *40! 

1*5.0! 

26.3! 

6.7! 

! 

945! 

14. 2! NONE 

!wv 

CHARLESTON! 

1955  ! 

i 

!  1  ! 

175.01 

26.0! 

1.7! 

) 

-  ! 

! 

2 

2 

! 

NO  175 

!  - 

!  493I4A40! 

1*5.0! 

?6.0! 

8.7! 

! 

990! 

1 3. 9 • NON  E 

iwv 

NEW  MAR-  ! 

1957  ! 

1 

! 

1 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

• 

i 

1.5! 

! 

! 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

1 

2 

2 

i 

! 

TINSVILLE  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

eve*! 

! 

JVTCC!  DIMENSION*  JOPATTf 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  C 

S  S  C  L 

OISTI 

OPERATOR 

!  NET 

!COO'!L£NiTH!JiPDTh*  J 

i  1 

1ST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  JOPERATXNG 

— — 

-!«t3IS-!**«*!  421.  !  PEG.IL9AD-! 

i  CA*G0  ! 

FXXEO  ! 

EOUIPHENT 

ITCI 

BASE 

1  TEAR 

! 

COAST 

•  TEA 

!  S Ec  //////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

1  COILT 

VESSEL 

NAHE  AND  NUH3EP 

J 

GUARD 

!  TON- 

!PAj*|  WE  »-!*¥€*-!/////! 

H0»SE!  PASS-  !  (LIGHT)  ! /7/// /////////// ITD! ////////// 

I  OR 

j 

HU19EP 

!  NAG* 

!  IV  !  *LL  !  ALL  RIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE! 

LINE-2 

I •RE9UILTI 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

<?0>  DRAvO  BASIC  MATERIALS  CO!.  !  !  ! 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

(CONTINUED)!  !  !  ! 

■ 

j 

i 

• 

t 

! 

t 

! 

NO  176 

.  - -  j  5Cft!4AO! 

!  !  !  ! 

175.0! 

175.0! 

2ft. 0! 

76.0! 

j.?* 

1.7! 

! 

i 

96  5  i 
-  ! 

15.2! NONE 

j 

JVV 

1 

CHARLESTON! 

! 

1957 

NO  177 

•  -  !  530!  4*40! 

!  !  !  ! 

175.1! 

175.1! 

2ft. 1! 

2  6.1! 

9.7! 

1.7! 

-  i 

! 

984! 

-  i 

1 5.6  SHONE 

2 

!VV 

! 

PARKERS-  1 
3U»G  1 

1953 

NO  1  7  £ 

!  .  !  500I4A4O! 

!  1  !  ! 

175.1! 

175.11 

2ft.  1! 

2o. 1! 

8.71 

1.7' 

i 

984i 
-  ! 

15.6! NONE 

!W 

! 

CHARLESTON! 

! 

1954 

NO  170 

i  -  j  A?6!AA40! 

i  iii 

175.1! 
I'M.  1 ! 

2ft. 1! 
?*.  1 ! 

•  .7  • 
1.7* 

_  i 

i 

9*1! 

-  ! 

IS.OiNONE 

i 

|UV 

! 

CHARLESTON! 

! 

1955 

NO  no 

j  -  j  4l2!4A40i 

!  !  !  ! 

175.1! 

175.1! 

2ft.  1! 
?ft.  1 ! 

7.7! 

1.5! 

-  i 

■ 

1006! 

-  ! 

11.5U0NE 

t 

I  PA 

I 

PITTSBURGH! 

1 

1953 

no  m 

!  -  !  412J4A401 

1  !  1  ! 

175.1! 

175.1! 

2*.  1 ! 
26.1! 

6.7! 

1.5! 

i 

1CC1! 

-  ! 

11.4*  NONE 
! 

JVV 

! 

CHARLESTON! 

! 

1957 

NO  162 

i  -  !  A 1 2 !  A  A  40 ! 

!  !  !  ! 

175.1! 

1*5.1! 

26.1! 
2ft. 1! 

8.7! 

1.5! 

! 

i 

996! 

-  1 

11 .4  J  NONE 
! 

!MV 

! 

CHARLESTON! 

I 

1958 

no  n  j 

i  -  i  500J4A40! 

!  !  !  ! 

1 75.1! 
175.1! 

26.1! 
2ft. 1! 

8.7! 

1.5! 

-  i 
! 

1009* 

-  i 

14.6! NONE 
! 

!UV 

i 

CHARLESTON! 

! 

1«50 

NO  1<J4 

!  -  !  5C0J4A40! 

!  !  !  ! 

175.1! 

175.1! 

2ft.  1! 
?ft.  1 ! 

8.7* 

1.5! 

! 

! 

1009* 

-  ! 

14.81N0NE 

! 

!  VV 
! 

APPLE  ! 

G»OVE  ! 

1951 

no  ie; 

•  — i  5CU!4«40! 

!  !  !  ! 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

«. 7! 
1.5! 

-  ; 
i 

1009! 

-  ( 

14. 51  NONE 
! 

!VV 

! 

CHARLESTON! 

! 

1955 

NO  1*6 

!  .  !  500‘4A40! 

!  !  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

2  ft.  1 ! 

3.7! 

1.5! 

-  i 

i 

1009! 

-  ! 

14.3  SHONE 
! 

IVV 

CHARLESTON! 

! 

1955 

NO  137 

i  -  •  500!  4*43! 

i  j  ♦  i 

175.1! 

175.1! 

26.1! 
2d. 1! 

8.7! 

1  .ft! 

-  ! 

■ 

9640! 

-  ! 

14.3! NONE 

2 

JVV 

! 

CHARLESTON! 

! 

1950 

no  ice 

!  .  !  500!  4A40! 

!  !  !  ! 

1*5.11 

175.1! 

26.1! 
2ft. 11 

5.7! 

1.5! 

i 

i 

1009! 

-  i 

14.6! NONE 
! 

1  VV 
! 

CHARLESTON! 

! 

1953 

NC  140 

!  - -  I  500!  4*  40! 

!  !  !  ! 

175.1! 

175.1! 

2ft. 1! 
26.1! 

8.7! 

1.6! 

! 

! 

99  j| 

-  ! 

15.1!  NONE 
! 

IVV 

! 

CHARLESTON  1 
! 

1957 

NO  IOC 

j  - —  !  517!  4*40! 

1  1  !  ! 

173.0! 

175.0! 

Tft.C! 

2o.OI 

9.6! 

1.5! 

! 

1 

900! 

•  i 

14.9  | NONE 

1 

IVV 

! 

CHARLESTON! 

1 

1958 

NO  101 

!  -  !  51 714*40! 

175.3! 
1*5. 9! 

2ft. 0! 

26. C! 

5.6! 

1.5! 

! 

! 

900! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

IVV 

! 

CHARLESTON! 

I 

1«5* 

NO  102 

!  .  !  5 1 7  i  4A  **0 ! 

!  !  !  ! 

175.0! 
175. u! 

?9.0! 

26.0! 

3. ft ! 

1.5! 

-  2 
i 

900! 

-  ! 

14.9! NONE 

1 

IVV 

I 

CHARLESTON! 

! 

1958 

NO  4C0 

!  .  !  2HI4A43! 

(  !  !  ! 

i  < oi 
150.0! 

*  O.C! 
•O.C! 

7.5! 

1.0! 

! 

I 

*00! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

fvv 

! 

ST.  KARTS  ! 

I 

I960 

NO  4C1 

!  — -  !  29U4A43! 

!  !  !  ! 

1J3.0I 

1*0.0! 

•O.C! 
70. C! 

7.5! 

1.0! 

! 

! 

800! 

-  ( 

10.0 I  NONE 

1 

!VV 

! 

ST.  KARTS  I 
l 

I960 

NO  AO? 

!  .  !  2«114A4*! 

i  !  !  ! 

1*0.3! 

150.0! 

27. C! 
?7. :» 

7.5! 

1.0! 

! 

i 

700! 

-  ! 

10.01  NONE 

t 

JVV 

! 

PARKERS-  ! 
BURG  ! 

I960 

NO  ACS 

!  — - -  1  2^1 !  4*43! 

UC.O! 

150.0! 

27. Cl 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

•  i 

i 

700! 

-  i 

10 . 9! NONE 
! 

JVV 

! 

NEW  HAR-  ! 

T  INSVILLE  ! 

1«60 

NO  ACA 

!  .  i  291 !  4*43J 

!  !  !  ! 

150.3! 

1*0.0! 

27. CJ 
27. C! 

7.5! 

1.01 

! 

700! 

-  » 

10.01  NONE 
! 

IVV 

! 

PARKERS-  ! 
UURG  ! 

1960 

NO  AC5 

1  -  1  29154*43! 

!  J  !  ! 

15C.0! 

HJ.O! 

27.0! 

?7.C! 

7.5! 

1.0! 

-  ! 

! 

700! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IVV 

1 

NEW  HAR-  ! 
TINSVILLE  1 

I960 

NC  A06 

!  .  !  291  |*t%3! 

!  1  !  ! 

ISC.ul 

150.0! 

27.0! 

’7.0! 

7.5! 

1.0! 

-  ! 

! 

700! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IVV 

1 

NC V  KAP-  ! 
TINSVILLE  ! 

1960 

NC  AO? 

!  .  !  291 !  4*43 1 

!  !  !  ! 

150.0! 

150.01 

?7.0l 

27.0! 

7.5! 

1.0! 

1 

7001 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IV** 

1 

NEW  NAR-  | 
TINSVILLE  ! 

I960 

NO  406 

!  .  1  29154*43! 

!  !  !  ! 

130.0! 

15C.0! 

27.  C! 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

-  I 
1 

7001 
-  ! 

19.0IN0NE 

1 

IVV 

1 

ST.  KARTS  1 

1 

I960 

»0  A07 

1  .  !  291!4A4’J 

!  11! 

133.0! 

15C.0! 

27.01 
27. Cl 

7.5! 

1.C! 

I 

! 

700! 

-  ! 

10.0! NONE 

IVV 

1 

NEW  HAR-  | 
TINSVILLE  ! 

I960 

NO  410 

1  .  I  312UA46! 

!  !  !  ! 

130.0! 

150.0! 

30.0! 
30. Cl 

6.0! 

1.5! 

-  I 
! 

890! 

-  ! 

5.0 I  NONE 
! 

IVV 

1 

NEV  HAR-  | 
TINSVILLE  1 

19*5 

NO  Ml 

!  .  !  3WI4A4.6! 

!  1  !  ! 

150.0! 
150. 0! 

•0.01 
30. Cl 

3.0! 

1.5! 

-  ! 
! 

800! 

-  ! 

3.0! NONE 

IVV 

1 

PARKERS-  1 
9URG  ! 

1965 

NO  41? 

!  .  !  J12J44AM 

!  !  !  ! 

1*0.0! 

1*0.0! 

•O.CI 

73.01 

3.0! 

1.5! 

-  ! 
I 

800! 

3.91  NONE 
l 

IVV 

I 

NEV  MAR-  ! 
TINSVILLE  1 

1965 

NC  417 

!  .  !  3 1 2 !  4A  46 ! 

1  !  !  ! 

153.0! 

132.0! 

73.  Cl 
30. C! 

ft.O! 

1.5! 

-  I 
! 

800! 

-  2 

8.0! NONE 

i 

l'«V 

1 

*T .  KARTS  1 
! 

1965 

NO  414 

1  .  1  291J4A43! 

I  !  !  1 

150.01 

130.3! 

XO.C! 

3  >.C! 

7.51 

1.0! 

-  I 

I 

300*! 

-  ! 

1 O.C! NONE 
! 

IVV 

l 

NEV  MAR-  | 

TINSVILLE  ! 

1965 

NO  415 

!  .  !  291|4*4M 

I  II! 

150.  J! 
15C.C! 

30.01 
•). Cl 

7.51 

1.01 

! 

! 

800! 

-  1 

10.0 ! NONE 

I 

IVV 

! 

NEV  HAR-  | 
TINSVILLE  ! 

1965 

NO  416 

!  .  I  31214*43! 

I  15! 

15u.0l 

1*0.0! 

33.01 

)u.C! 

7.51 

1.0! 

! 

I 

300! 

-  I 

10.0! NONE 
! 

IVV 

1 

NEV  HAR-  | 

TINSVILLE  1 

1966 

NO  417 

1  .  1  31 2t  **<.31 

!  !  !  f 

153.  01 
ISC. O' 

30. C! 
30. Cl 

7,5! 

1.0! 

-  I 
! 

300! 

-  1 

10.0IN0NC 

) 

ivv 

I 

NEV  HAR-  1 
TINSVILLE  1 

1966 

NC  424 

I  .  !  Ji'!4AO| 

t  1  !  ! 

1*5.3! 

175.0! 

25.0! 
25. v! 

J.3I 

2.0! 

! 

I 

500! 

-  ! 

1J.0IN0NE 

1 

!VV 

! 

APPLE  i 

GROVE  ! 

1957 

NO  427 

I <73*35  |  36«!A*40! 

!  !  !  ! 

1*5.0! 

175.3! 

26.CI 

2ft.CS 

?.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

toooi 

-  i 

11.0IN0N1 

! 

ivv 

1 

APPLE  1 

G*OVE  ! 

1957 

NC  42ft 

!  .  !  21 1!  4*43 ! 

1  35.3! 
1*5.0! 

?  ».c! 

•ft.)! 

ft. 5! 
1.5! 

-  ! 
! 

500! 

-  ! 

6.01  NONE 
! 

IVV 

! 

NEV  HAR-  ! 
TINSVILLE  I 

1956 

NO  427 

!  .  1  21 S!  4*4  j! 

!  !  !  1 

155.3! 

135.0! 

ift.C! 

?  >.0! 

ft.5! 

1.5! 

-  ! 

500! 

-  1 

A.01N0NE 

! 

!  VV 
1 

NEW  HAR-  I 
TINSVILLE  ! 

195* 

NO  429 

!  .  !  29114*4'! 

!  !  !  ! 

1*0.0! 
13  3.0! 

30.0! 

30.0! 

7.5! 

1.0! 

1 

I 

700! 

10.0! NONE 
! 

IVV 

! 

NEV  HAR-  1 
TINSVILLE  1 

I960 

NC  433 

1  .  1  ?9l!4*43! 

!  !  (  ! 

153.  J! 
1*0.0! 

•).0J 
’  3.0! 

7.5! 

1.3! 

! 

! 

700! 

-  ! 

10.0 1  NONE 
! 

Ivv 

1 

NEW  HAR-  t 
TINSVILLE  I 

1960 

NO  441 

I2M3S*  !  331 *444*1 

140.3! 

143.0! 

?ft.  3! 
2ft. <3! 

1.0! 

1.01 

1 

I 

tool 
-  i 

10.01  NONE 
! 

ivv 

I 

NEW  KAR-  I 
TINSVILLE  1 

1951 

HO  446 

J27533A  !  3'li4*4*! 

140.3! 

1 4  2.0] 

25.01 
25.  C! 

J.  *  I 

1  •  ft! 

! 

! 

*75! 

-  ! 

12.4! NONE 
! 

!VV 

2 

APPLE  ! 

GROVE  1 

1958 

NO  4*5 

!  MS?Qft  I  JA4  ! 4#  40  j 
!  !  !  ! 

175.0! 
175.  J! 

?ft.O! 

26.0! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1000! 

-  ! 

II.OINONP 

! 

ivv 

! 

NEV  HAR-  ! 
TINSVILLE  1 

I960 

NO  4  61 

!  -  !  14*14*45! 

!  !  !  ! 

1  %C.O! 

1  *3.0! 

•ft. Cl 
2ft  .0! 

4.2! 

1.1! 

! 

I 

400! 

-  t 

7 . 1  J  NONE 
! 

!VV 

! 

PARNkRS-  I 
BURG  ! 

1937 

NO  492 

!  - —  1  14*14*4X5 

130.0! 

1)0.0! 

?>.C! 
2ft.  C! 

ft. 2! 
1.1! 

-  4 

i 

400! 

-  ! 

9.1 1N0NE 

IVV 

! 

CHARLESTON! 

I 

1937 

NO  453 

i  .  !  1  4* !  4  A  *3  J 

!  !  !  ! 

120.0! 

100.0! 

2ft.  C! 
?ft.C! 

ft.2l 

1.1! 

-  i 
i 

4001 
-  ! 

9,1  (NONE 
! 

ivv 

1 

PARKERS-  | 
8URG  t 

19J7 

NO  4*7 

t  .  !  1 46 !  4A  43  J 

!  !  1  ! 

1*30.0! 

ro.oi 

2ft. C! 

2  ft .  0 1 

6.2! 

1.1! 

-  ! 
j 

490! 

-  ! 

9.1! NONE 

i 

!VV 

1 

PARKERS-  ! 
BURG  I 

1937 

NO  401 

!  .  !  1 46 !  4A43 1 

!  !  !  ! 

rc.O! 

ro.3! 

?*.0! 
2ft.  :i 

6.2! 

1.1! 

-  i 

4001 
-  ! 

9.1! NONE 
! 

!WV 

I 

PARKERS-  I 
BUPG  ! 

1937 

NO  495 

!  .  !  l*2!4*43t 

!  5  !  5 

1 15.0! 
1*5.0! 

2*. 0! 
Oft. 01 

ft. 2! 
1.1! 

1 

5001 
-  ( 

9.0 (NONE 

I 

!vv 

l 

PARKERS-  ! 
BURG  1 

1957 

NO  496 

!  .  1  1  *214*435 

!  !  !  ! 

115.0! 

1 *5.u! 

26.0! 

26.0! 

6.2! 

1.1! 

-  ! 
! 

500! 

-  ! 

9.01  NONE 
! 

!VV 

! 

PARKERS-  l 
BURG  ! 

1957 

NO  497 

j  -  1  1  *254*43  1 

1  !  !  ! 

135.0! 
1 » 5.01 

?o.G! 

26.0! 

6.21 

1.1! 

j 

500! 

-  ! 

9.0! NONE 

I 

!vv 

i 

PARKERS-  ! 
BURG  1 

1957 

OTS  455 

i  — -  1  364!4»40! 

176.0! 

175.0! 

?<>.C! 

?o.Cl 

9.5! 

1.5! 

i 

1000! 

-  ! 

11.01  NONE 
! 

ivv 

1 

CHARLESTON! 

1 

1960 

ISHC  30 

1  1  1  455  4*43! 

1  !  !  ! 

1  !  t  ! 

!  !  !  5 

100. 0! 
1CC.0! 

! 

! 

26.0! 
2ft.  0! 

1 

! 

6.5! 

1.5! 

! 

1 

-  ! 
! 
! 
! 

350! 

-  I 
! 

I 

S.OINONE 

! 

! 

! 

ivv 

I 

! 

! 

CHARLESTON! 

1 

1 

1 

1947 

TAQU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

DISTi  OPERATOR  !  NET  ICODE !L£NGTH!3FDTH*  ! 

- — - - —  !R£GIS“!  ****•!  RES#  •  PEG#  !LOAD“! 

!  COAST  I  TER  !  SEF !//////•/////!  ED  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARO  !  TON”  !PA<»E!  OVEP-!  OVER-!/////! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LXSHT ! 


(16)  ORAVO  BASIC 
BESSIE  LEE 


MATERIALS  CO!.,  INC. 

•271393 


2713*36!  49.»!  1S.S! 

!  !  58. 0!  15.3! 

26! 3*36!  46.1!  13.2! 

!  !  *0.0!  14.0! 

25014*43 1  113.C!  30.0! 

!  !  110.0!  30.0! 

4 3 4 * 4 A 43 !  160. C!  43.0! 

!  !  160.0!  40.0! 

4  34*4*43!  UO. 0!  40.0! 

!  !  160.0!  40. C! 

439J4A43!  160.0!  40. C! 

!  !  160.0!  40.0! 

439UA43!  UC.O!  40. C! 

!  !  loO.O!  40.0! 

439 !4»43!  16C.C!  40.0! 

!  !  160.0!  40. C! 

439*4*43 !  160.0!  40.0! 

!  !  16C.0!  40.0! 

439*4*43 !  160.0!  40. C! 

!  !  160.0!  40. C! 

439! 4*43 !  UQ.O!  40.0! 

!  !  160.0!  40.0! 

439*4*43 !  1&0.0!  40.0! 

!  !  160.0!  40.0! 

250*4*43!  110.0!  30.C! 

!  !  110.0!  30.0! 

250! 4* 43 !  1 1 0.0!  30. C! 

!  !  110.0!  30.0! 

250! 4*43 !  110.0!  30.0! 


1 

5.7! 

! 

620! 

! 

-  i 

! 

25.0! NONE 

! 

!FL 

! 

CHATTAHOu-l 

1956 

5.7! 

i 

—  j 

j 

I 

CNEE  ! 

5.5! 

600! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-* 

1943 

5.5! 

i 

•  i 

j 

CHEE  ! 

7.0! 

-  > 

400! 

9.0 ! NONE 

1  FL 

CHATTAHOO-! 

1957 

1.2! 

i 

-  j 

i 

j 

CHEE  i 

7.0! 

.  i 

ooo  i 

9.5 !  NONE 

!FL 

CHATTAHOO-! 

1963 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

| 

CHEE  ! 

7.0! 

-  i 

900! 

9.5 ! NONE 

•FL 

CHATTAHOO-! 

1963 

1.5! 

} 

-  ! 

i 

j 

CHEE  2 

3.0! 

-  i 

1000! 

9.0! NONE 

1  FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

CHEE  ! 

2.0! 

-  i 

1000! 

9. ol NONE 

!  F  L 

CWATTAHOO-! 

1965 

1.5! 

■ 

-  i 

i 

i 

CHEE  I 

3.0! 

-  * 

1000! 

9.0! NONE 

2  FL 

CHATTAHOO-* 

1965 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

CHEE  ! 

8.0! 

i 

1000! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

1.5! 

i 

•  i 

| 

i 

CHEE 

3.C! 

-  ! 

1  COO! 

9.0! NONE 

1  FL 

CHATTAHOO-! 

1959 

1.5! 

! 

-  » 

» 

! 

CHEE  ! 

2.0! 

-  i 

1  COO! 

9.0! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

CHEE  i 

2.0! 

-  ! 

1000! 

9.oi NONE 

!  FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

1.5! 

j 

-  i 

! 

j 

CHEE  ! 

7.C! 

! 

40oi 

9 .0 ! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-J 

195V 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHEE  ! 

7.0! 

! 

4C0! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO- ! 

3959 

1.2! 

! 

.  i 

! 

! 

CHEE  ! 

7.0! 

1 

400! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO-J 

1959 

1.2! 

j 

—  i 

! 

i 

CHEE  ! 

(16)  DRAVO  OASIC 
SCOTER 


CATHERINE  M 


MATERIALS  CO!.,  INC. 

! 55C399 


!  ! 

!  ! 

16'U02! 
!  ! 

23*3*35! 


39.3!  13.0!  3..! 

39.3!  13.0!  3.0! 

49.3!  15.0!  4.9» 


EAGLE 

! 25133$ 

!  26 ! 3A 36  ! 

'0.0! 

17.0! 

6.0! 

441! 

14.3! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1946 

! 

!  ! 

5C.0! 

17.  C! 

6.0! 

! 

» 

1 

GOBBLER 

1523751 

19313*351 

*2.3! 

23.2! 

6.0! 

1700! 

-  • 

54.0!  HONE 

!  AL 

MOBILE  J 

1969 

! 

!  ! 

Sa.O! 

34.6! 

5.0! 

• 

-  J 

} 

SCAUP 

! 523032 

19323435! 

82.3! 

33.2! 

6.0! 

1700! 

-  ! 

34.0 ! HONE 

!LA 

MORGAN  { 

1969 

SIRRETT  I 

! 

2239677 

!  1 
3613*38! 

*8.C! 

•5.9* 

38«o! 
13. C! 

5.0! 

6.5! 

! 

*00! 

-  ! 

-  ! 

! 

28.0! NONE 

! 

!  LA 

CITY  • 

MORGAN  ! 

1962 

! 

!  ! 

oO.ol 

13.01 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 274466 

jamjsi 

58. u! 

23.0! 

8.4! 

600! 

-  ! 

37.0!N0NE 

I  LA 

MORGAN  j 

1957 

! 

!  i 

42.5! 

23.0! 

6.4! 

J 

-  ) 

! 

J 

TEAL 

1266886 

IOS'3435! 

35.5! 

26.7! 

8.5! 

1200! 

-  ! 

44.0 !  NONE 

!  AL 

H03ILE  I 

1954 

! 

!  1 

TS.J! 

26.7! 

8.5! 

! 

-  • 

! 

TOMCAT 

! 259379 

12!5»35l 

42. i! 

13.9! 

5.2! 

14C! 

“  ! 

23.0INCNE 

IAL 

MOBILE  ! 

1950 

! 

!  1 

14.0! 

5.2! 

! 

-  J 

J 

V.  M.  AYERS 

! 290  861 

31 ! 3*35! 

54.0! 

14.1! 

5.1! 

340! 

-  ! 

22.0! NONE 

!  AL 

MONTGOMERY! 

1965 

! 

!  1 

34.0! 

14. 1! 

3.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

BARGE  316 

!  - 

25014*46! 

1 

-  ! 

7.0! 

400! 

-  INONE 

Ifl 

CHATTAHOO-! 

1959 

! 

!  I 

110.0! 

’O.C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ST  TOO 

2*59959 

291  !4A91 ! 

”3.0! 

35.  C! 

10.0) 

1856! 

-  ! 

! 

1989 

! 

J  1 

1’S.Q! 

35.0! 

1.01 

j 

-  ! 

1 

J 

ET  200 

1959960 

291*4*91! 

105.0! 

35. C! 

10.0! 

1556! 

-  ! 

! 

1969 

1 

!  1 

U3.0I 

35,0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

HBC  1602 

1503795 

50014*41} 

1°3.3! 

35.0! 

10.5! 

1825! 

1 1 • 0 ! NONE 

!KY 

SNITMIAND  J 

1966 

! 

!  1 

I'TS.OI 

35.0! 

1.5! 

I 

-  | 

| 

MPC  1 6C  ■» 

1503797 

50014*41! 

193.31 

33.01 

10.5! 

1525! 

II.OlNONt 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1966 

i 

!  1 

I’S.OI 

33.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

HBC  1605 

1503798 

500! 4*431 

1«5.0! 

35.0! 

10.5! 

1825! 

1 1 .0! NONE 

IKY 

SM2THLAND  ! 

1966 

1 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

I 

J 

H9C  “■  >4 

1503799 

50014*43! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

1825! 

11.01N0HE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1966 

1  l 

1’3.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

HOC  1608 

I5C3201 

50014*41! 

H5.01 

35.01 

10.5! 

1825! 

11 .0! NON! 

JKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

l 

I  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

HCC  1612 

1503205 

500! 4*41 ! 

195.0! 

35. C! 

10.51 

1625! 

11.1IN0NE 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

1 

1  1 

193.01 

55.31 

1.5! 

! 

-  | 

l 

! 

HOC  1617 

! 303210 

50084*411 

195.0! 

33.  Ct 

10.5! 

1825! 

11.3! NONE 

IKY 

SMITHLAND  ] 

1966 

! 

l  l 

i’s.oi 

IS.CI 

1.51 

! 

-  J 

| 

! 

HOC  1619 

1503212 

50014*411 

19J.0! 

53.0! 

10.5! 

1  o  2 1 1 

11. 01  HONE 

IKY 

SMITHLAND  | 

1966 

! 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

Hec  1620 

1503213 

300144431 

193.0! 

35.0! 

1C. 5! 

1825! 

11.3IN0NE 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

1 

I 

195.0! 

53.0! 

1.5! 

( 

•  1 

! 

HBC  1621 

1505*14 

50014*431 

1*5.0! 

33.3! 

1C  •  5 ! 

1625! 

11 .0! NONE 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

1 

J  I 

193.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

HBC  1622 

1503215 

50014*411 

195.0! 

35,0! 

1C. 5! 

1825! 

1 1«  0! NONE 

IKY 

SMITHLAND  | 

1966 

I 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  I 

1 

HSC  1624 

•503817 

50014*41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

1825! 

11.0! NONE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1966 

! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

| 

HfC  1625 

1503218 

5001**43! 

19$. 0! 

25.0! 

10.5! 

1225! 

11.3!  NONE 

!KY 

SMITHLAND  | 

1966 

l 

!  1 

1 >5.0! 

35.0! 

1.S! 

J 

-  J 

! 

HBC  1626 

1503819 

500! 4*41 l 

1*5.0! 

9>.C! 

10.5) 

1625! 

1 1 . 3 1  NONE 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

1 

195.0! 

r ,  ct 

1.5} 

! 

-  ! 

! 

HSC  1627 

1503820 

500  S  4*41 2 

195.0! 

35. C! 

1C. 5! 

1625! 

11.01  NONE 

JKY 

SHX1HLAND  | 

1966 

1 

!  1 

ITS. 01 

25.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

HBC  1628 

1503621 

500! 4*43! 

P5.01 

15. C! 

10.5! 

1325! 

11 .0 {NONE 

IKY 

SMITHLAND  ] 

1966 

1 

!  I 

195.01 

'5.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

] 

HSC  1620 

1533*22 

50014441! 

195.01 

35.3! 

10.5! 

1825! 

11.3! NONE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1 966 

1 

195.0J 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

HBC  1630 

1503823 

50014*41! 

ns.oi 

35.0' 

10.5! 

1825! 

11.3! NONE 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1966 

! 

1  ! 

HS-Oi 

35. v! 

1.5! 

) 

-  ! 

I 

HBC  7731 

1579074 

410*4*43! 

195.0! 

33.01 

9.0! 

1525! 

1 t .0! NON! 

JKY 

SMITHLAND  ! 

1977 

! 

1  i 

195.0! 

33.0! 

1.0! 

! 

-  I 

t 

HBC  7732 

1579075 

45014*431 

H5.0! 

35.01 

9.0! 

1525! 

11 .0IN3NE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1977 

1 

!  ! 

1 >5.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

HBC  7733 

•579076 

43014*45! 

19$. 0! 

35.  Ci 

9.0! 

1525! 

1 1  .0 i NONE 

!  KY 

SMITHLAND  ! 

1977 

1 

!  1 

19$.  Cj! 

35.0! 

1.0! 

! 

•  | 

! 

HBC  7734 

1579077 

45014443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1525! 

ii.oiNONc 

IKY 

SMITHLAND  ! 

1977 

1 

!  i 

195.0* 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

HOC  2733 

157  IK/t 

45014*431 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1525! 

11 .0! NONE 

tKY 

SMITHLAND  1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

13.0! 

1.0! 

« 

-  ! 

! 

HBC  7736 

1579C79 

*5014*43! 

195.0! 

2  5.0! 

9.0! 

•  1 

1525! 

1 1. 0! NONE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1977 

1 

1  ! 

ITS. 01 

•S.Gl 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

J 

H  942 

1  - 

50024*46! 

200.0! 

40. G! 

11.0! 

2250! 

1 1 « 0 1 NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

1 

! 

'0C.3! 

40.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

!CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  • 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  j 
!  cargo  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  • 
*  PASS-  ■ (LIGHT) !////////////////!TD!///// /////!  OR  { 
I  ENGERS  !  (FFET)!  LINE-2  *  EC  *  LINE-2  *»RE0UXLT» 


14.SIN0NE 

! 

25.0! NONE 


•LA  MORGAN 
I  CITY 
!AL  MONTGOMERY 


! 


! 
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ESSP! 

DIST! 


V  CSS  EC  NAME  AND  NUHdER 


!  ! VTCC I  DIrttNS IONS  ! D9AFT!  JCAPACITY!  HIGH-  » 

!  K*T  !C00£Kc’i$TH!c,P&7ri!  !  !  !  £ST  ! 

- - iftE'iXS-ift***!  Rrg.  j  PSG.'UOAO-!  J  CARGO  !  FIXED  ! 

COAST  !  T£ R  •  SEE!//////! /////!  £0  i  !////////!  POINT  ! 

GUARD  !  TON-  !PAG?!  OV EP-! OVER-* ///// •  HORSE!  °AS»-  ! (LIGHT) 1 //////////////// JTD! ////////// 
NUN3E»  l  NAGE  *  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER  J  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !$  IOPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  8ASE 

LINE-1  I AO!  LINE-1 


YEAR  ! 
QUILT  ! 
OR  ! 
-REBUILT! 


M  946 

i  ...... 

S00!4»44!  21C. 0!  4C.0! 

11.0! 

-  j 

2250! 

11 .0! NONE 

SLA  NEW 

1  1978  ! 

NO  406 

! 

!  1  200.0!  43.C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1291513 

434 1 4 a 43 1  140.0!  40. C! 

7.0! 

-  ! 

900! 

9.5 ! NONE 

!LA  NEW 

!  1963  ! 

2  ! 

NC  416 

*206931 

i 

1  1  160.0!  43. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

!  OALEANS 

43414A4*!  1*0.3!  40.3! 
!  !  16C.0!  40.C* 

7.0* 

1.5! 

-  j 

1 

900! 

-  1 

9.5! NONE 

1 

1 AL  MOBILE 

1 

1  1963  1 

NO  419 

55CC011 

43914*43!  140.0!  40. C! 

7.0! 

-  j 

900! 

S. 5! NONE 

•LA  NEW 

1  1965  1 

!  ! 

NC  563 

‘544544 

!  !  140.0!  43. 0! 

1.5! 

* 

-  1 

1 

!  OPLEANS 

11#0!4A44!  240.0!  50.0! 
!  !  240.0!  50.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

1 

2700! 

-  1 

13.0! NONE 

1 

!LA  MORGAN 

I  1972  ! 

SC  567 

! $44548 

1130!4a;a!  24C.0!  53. C! 

9.C! 

-  1 

2700! 

13.0SN0NE 

•LA  MORGAN 

!  1972  i 

1  t 

NO  56* 

! 

!  !  240.0!  50.0! 

1.C! 

j 

-  1 

t 

.*  CITY 

*544549 

11?0!4A44!  240.0!  50.0! 

9.0! 

-  j 

2700! 

13.0SN0NE 

!LA  MORGAN 

1  1972  ! 

NO  570 

! 

!  !  24C.O!  50.0! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

•  CITY 

! 544551 

11«C!4*46!  240.0!  5‘0.0! 

9.C ! 

.  1 

2700! 

1 J.OlNONE 

!LA  MORGAN 

1  1972  ! 

NO  571 

! 

!  !  240.0!  53.0! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

-'544552 

i 

1 1 RQ ! 4A 4* !  240. 0!  50.0! 
!  !  243.0!  50.0! 

9.0! 

1.0! 

-  ! 

« 

2700! 

•  t 

13.0! NONE 

t 

1  LA  MORGAN 

1  1972  ! 

NO  572 

‘544553 

118314446!  240.0!  50.0! 

9.0! 

-  1 

2700! 

13.0!N0NE 

JLA  MORGAN 

1  1972  ! 

•  1 

NO  574 

! 

!  !  240.0!  50.0! 

1.0! 

1 

-  « 

1 

'.544555 

11R014A-.6!  240.0!  5  0.0* 

9.0! 

.  1 

2700! 

13.Q!N0NE 

1 

!LA  MORGAN 

1  1972  ! 

NO  575 

! 

!  !  240.3!  50.0! 

1.0! 

1 

-  1 

'.544550 

11tO!4a44!  240.0!  50. C! 

9.0! 

-  ! 

2700! 

15.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1972  ! 

1  1 

NO  520 

' 

!  !  240.0!  ?G.O! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

•573774 

<1?0!4A«.3»  240.0!  53.0! 
!  !  24C.1!  50.1! 

9.0! 

1.0! 

-  i 

1 

2700! 

-  s 

1 3. 0 ! NONE 

t 

1 AL  MOBILE 

!  1976  *1 

NC  541 

•573775 

1180*4443!  24C.C!  53. C! 

9.0! 

i 

2700! 

15.01NONE 

1 AL  MOBILE 

1 

!  1976  ! 

NC  522 

! 

!  !  240.1!  53.1! 

1.3! 

• 

-  1 

1 

S57J776 

1 1 80! 4*43!  240.0!  50.0! 

9.0! 

-  1 

2700! 

1 3  •  0 ! NONE 

•AL  MOBILE 

1 

!  1976  ! 

NO  583 

! 

!  !  240. 1!  50.1! 

1.0* 

* 

-  1 

1 

S  573777 
| 

1 1 ?G! 4A43J  240.0'  50.0! 

!  !  243.1!  $0.1* 

9.3! 

1.0! 

j 

2700! 

-  1 

13.0! NONE 

1 

S AL  MOBILE 

1 

!  1976  1 

NC  534 

! 573778 

1 1*0! 4A43!  243.0!  /3.0! 

9.0! 

-  1 

2700! 

1 3.0! NONE 

j AL  MOBILE 

1 

!  1976  1 

NO  585 

! 

!  !  240.1!  50.1! 

1.C! 

• 

-  1 

1 

! 573779 

1M314A.3!  240.0!  53.0! 

9.0! 

•  1 

27C0! 

ll.OihONE 

1 AL  MOBILE 

1 

!  1976  1 

NO  536 

! 

!  !  240.1!  53.1* 

1.0! 

i 

-  1 

• 

1573780 

11*0! 4A43J  240.0!  53. C! 

9.o! 

.  1 

2700! 

15.0'NONE 

•LA  MORGAN 

1  1976  i 

NO  537 

! 

!  !  240.1!  *0.1! 

1.0! 

1 

-  1 

1 

!575701 

1143*4**.)!  240.0!  5lv.C! 

9.0! 

* 

2700! 

15.0JNONE 

!LA  MORGAN 

!  1976  1 

so  sn 

! 

!  !  240.1!  53.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

!  CITY 

! $73732 

118C14A43*  240. 0!  50.0! 

9.v ! 

! 

2700* 

15.0'NONE 

•LA  MORGAN 

!  1976  ! 

NO  539 

! 

!  !  240.1!  53.1! 

1.0* 

1 

.  1 

1 

157J783 

114C14A43!  240. 3!  50.C! 

9.0! 

i 

2700! 

13. o! NONE 

1  LA  MORGAN 

1976  ! 

NO  590 

! 

!  !  243.1!  50.1! 

1.0! 

1 

-  • 

1 

!  573754 

1160*4*43*  2*0.0!  50.0! 

9.  J! 

-  i 

2700! 

15.01N0NE 

1LA  MORGAN 

1  1976  1 

NC  591 

! 

!  !  240.1!  53.1! 

1.3! 

! 

-  * 

! 

2  573785 
! 

11*0!4A4t!  243.0!  50. C! 

!  !  240.1!  50.1! 

7.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

2700! 

-  1 

1 J.OlNONE 
* 

!  LA  MORGAN 

1976  ! 

NO  5«2 

1573784 

11301464*1  240.3!  53.3! 

7.3! 

-  ! 

2700! 

15.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1  1976  ! 

NO  593 

1 

!  1  240.1!  5j.1i 

1.0! 

! 

-  ! 

| 

*5*3787 

1 

1 1 $0! 4 A.3  J  243.3!  $0.0 ! 

!  !  243.1!  $3.1! 

9.0! 

1.01 

-  ! 

S 

2700! 

-  ! 

1 J.OlNONE 

1 

!IA  MORGAN 

!  M76  ! 

NC  594 

1573768 

! 

1 1 ?0! 4A4T !  243.3!  ?0.0! 

!  !  243.1!  50.1! 

9.u! 

1.0! 

-  ! 

! 

2700! 

-  ! 

13.01*  NONE 
! 

!LA  MORGAN 

1  1976  ! 

NO  59? 

1573730 

I1FO!4a,5j  JiO.O!  50.3! 

9.0* 

-  I 

2700! 

1  J.OlNONE 

!  L A  MORGAN 

1976  1 
! 

NO  to* 

1 

!  !  243.1!  53.1! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 272704 

6*4 ! 44 43 !  2)0.3!  53.3! 

9.0! 

-  ! 

1800! 

15.5! NONE 

1  AL  MOBILE 
] 

!  1956  ! 

PAT  4 

! 

!  !  230. 3!  33.0! 

1.5! 

1 

-  I 

1 

1923*69 

1 

51514*43!  1 >5. 3!  T5.3! 

!  !  U5.0!  15.3! 

10.0! 

1.5! 

i 

! 

16*0! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 
! 

!KY  SMITKLANO 

1987  ! 

PAT  S 

i9l6473 

5*114444!  -  1  -  ! 

1C.0! 

! 

1743! 

-  ! 

IMS  GREENVILLE 

1984  1 

PAT  6 

1 

!  1  1*5.0!  '5.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1  - 

511*4*46!  -  !  -  J 

10. OJ 

-  ! 

1743! 

-  i 

IMS  GREENVILLE 

1989  1 

!  !  195.0*  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

* 

| 

•AT  7 

19JC545 

57314*44!  -  !  -  ! 

9.3! 

-  ! 

1500! 

8.ji 

!KY  PADUCAH 

1989  ! 

! 

•  J  195.0!  35.3! 

2.3! 

! 

-  ! 

i 

PAT  8 

193C546 

573*4446!  -  1-1 

9.0! 

1 

15C0! 

6.31 

!<Y  PAOUCAH 

1989  ! 

A"  770 

! 

!  !  195.)!  :$.C! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

J 

1427751 

75914443!  2)0.1!  43.1! 

10.0! 

-  ! 

16*9! 

1 1 .3! NONE 

I  AL  MOBILE 

1980  ! 

A«  721 

1 

!  !  230.1!  40.il 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1427757 

75>!4*4M  2$C.1!  43.1! 

10.0! 

.  | 

1689! 

11.0! NONE 

! AL  MOBILE 

I 

1980  ( 

AH  722 

1 

!  !  20.1!  40.1! 

1.5! 

i 

-  ) 

! 

1627753 

7S1I4A.5!  j13.11  ao.h 

10.0! 

-  ! 

1 6?9 ! 

11.01N0NC 

IAL  MOBILE 
! 

1980  ! 

! 

AH  72J 

! 

1  !  2)3.1!  43.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

1627754 

759*4143!  2)0.1!  40.1! 

10. C! 

-  ! 

U49! 

11.0! NONE 

IAL  MOBILE 

I 

1980  ! 

AH  724 

1 

!  1  20.1!  40.1! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1*27755 

759*4*43!  20.1!  0.1! 

10.0! 

i 

1639! 

11.01NONE 

1  AL  MOBILE 
i 

1980  ! 

A“  725 

l 

!  !  2)0.1!  40. 1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1627756 

’59*4*41!  20.11  43.1! 

10.0! 

! 

1639! 

n.LiNONE 

IAL  MOBILE 
! 

1960  l 

AH  726 

2 

!  !  20.1!  40.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1627757 

759I4A45!  2)3.1!  40. |* 

10,01 

-  ! 

1-24* 

11.0! NOME 

IAL  MOBILE 
! 

1981  ! 

AH  727 

1 

1  !  2)3.1!  40.1! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1627758 

1 

75VJ4A41!  2 '0.1 1  4J.ll 
!  !  20.1 !  43.1* 

1C.0! 

1.5! 

i 

i 

H24* 

-  J 

11.0! NONE 

J 

IAL  MOBILE 

1981  { 

AH  723 

1477759 

759 ! 4A 43!  230.1!  40.1 J 

10.3 ! 

! 

1*24! 

1 1 .0! NONE 

SAL  MOBILE 

1981  ! 

AH  729 

1 

i  !  233.1!  40.1! 

1.5! 

i 

.  i 

} 

! 

1 <27760 

1 

759J4A.1I  230* 1 !  40.1! 

1  1  203.1!  4f..lj 

to.ni 

1.5! 

-  J 

i 

1874! 

-  ! 

11 .3! NONE 

i 

IAL  MOBILE 
! 

1981  I 

AH  ?3J 

1427761 

1 

759*4441!  20.1!  40. 1! 

!  1  2/0.1*.  40.1! 

1u.31 

1.5! 

-  ! 

• 

14241 
-  ! 

1 1 .0  j  NONE 
! 

IAL  MOBILE 

1981  I 

ah  731 

14277&2 

75«!M.5!  f5S.ll  AS,  1! 

10.0! 

.  1 

1674! 

’I.OiNONE 

IAL  H06ILE 

J 

1981  ! 

«h  73? 

1 

!  !  2)3.1!  40.1! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

*  627743 

759*44.1!  2)3.1 l  40.1! 

10.0! 

-  i 

1624! 

I1.3!N0NE 

! AL  MOBILE 
! 

1981  | 

*h  733 

2 

1  !  2)3.1!  40.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!e27*44 

1 

759»4U3!  ?.*M!  40.1! 

!  !  2)0.1!  40.1! 

10.0! 

1.5! 

■  1 

i 

1424! 

-  1 

1 1 .3! NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1981  | 

AH  734 

1627765 

1 

75914*43 1  2)3.1!  40.1* 

1  !  20.1!  43.1* 

10.0! 

1.5! 

.  * 
i 

1824! 

.  1 

f I.OINONE 
! 

!*L  MOBILE 
| 

1981  | 

A*  735 

1627766 

1 

75914*41!  20.1!  4u.U 

1  !  23v'.l!  43.1J 

1C.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1624! 

-  1 

1 1 .0 ! NONE 
* 

jal  mobile 
! 

1981  ! 

AH  736 

1427767 

I 

759|4*43!  203.11  4Q.1J 
!  1  200  » !  40.U 

1C.C! 

1.5! 

-  1 

1 

1324! 

-  1 

11 .0! NONE 

1 

ML  MOBILE 
] 

1981  1 

1 

D81  1 

AH  737 

14*7748 

! 

759! 4A41 !  20C.’ •  40. 1! 

!  1  2-0.'  !  43.1! 

10.0! 

1.5! 

-  1 
! 

1824! 

-  1 

1 1 • 3 {NONE 
! 

IAL  MOBILE 
• 

AH  738 

1627769 

! 

759*4*43!  2)3.1!  40.1! 

1  !  203.1!  40.11 

10.0! 

1.5! 

-  1 

1S24! 

-  1 

11.01  NONE 
! 

IAL  NOBILE 
l 

1981  1 

A"  7J9 

1627773 

757! AA45!  235.1!  43.lt 

10.0! 

•  ! 

16241 

1 1 .0! NSNE 

IAL  MOBILE 

1 

1981  1 

1 

! 

1  *  2)5.1!  40.1* 

1.51 

1 

•  1 

1 
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EN6R! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  guard 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DR AFT! 
NET  1C0DE1LEMGTH15ODTH!  * 

PEGXS-!****!  REG.  1  RE6.1L0A0-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1 P AGE  1  0 VcR-1 OVtp“! /////! 
MAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ‘LIGHT  1 

i 

j 

i 

i 

HORSE! 
POWE* ! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO 

PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// JTD 
SNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC 
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OPERATING  J  ! 

BASE  !  YEAR  ! 
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(32)  DRAVO  PASIC 

MATERIALS 

1 

{ 

coiw  INC. 

i  i 

t  i 

i  i 

t 

■ 

t 

i 

* 

i 

t 

I 

i 

l 

2 

• 

2 

« 

2 

! 

! 

t 

i 

i 

! 

< 

! 

! 

* 

CHRISTIE  LEIGH 

!  584092 

69! 3*36! 

60.0! 

22.0! 

7.9! 

1000! 

-  • 

37 .0! NONE 

!LA 

KENNER  ! 

1977 

! 

! 

i  i 

oO.O! 

22.0! 

7.0! 

« 

-  » 

i 

» 

! 

! 

LES  LIMESTONE 

! 60821 2 

7413*36! 

56.5! 

22.0! 

3.5! 

800! 

-  • 

37.0!  ONE 

!LA 

NEW  * 

1979 

i 

! 

i  ! 

65.0! 

22.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

* 

i 

ORLEANS  ! 

i 

NOLAN 

1523974 

6313A36! 

56.6! 

22.0* 

8.5! 

800! 

-  ; 

36.0!  .ONE 

SLA 

NEW  ! 

1969 

i 

!  ! 

!  i 

*0.0! 

22.0! 

6.5! 

i 

-  » 

* 

; 

ORLEANS  • 

i 

RACING  CAJUN 

1507045  1 

3713*36! 

46.0! 

17.0! 

7.0! 

600! 

-  * 

23.2 ! NONE 

!KY 

SMITHLAND  • 

1968 

! 

t  j 

t  i 

49.0! 

1  7.0! 

6.0! 

| 

-  • 

; 

! 

j 

! 

RAYCO 

1510833  1 

6413*36! 

56.5! 

72.0! 

8.0! 

300! 

-  2 

35 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1967 

i 

1  1 

2  ! 

60. 0! 

22.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS  • 

! 

RIP-RAP 

1296612  1 

2913*36! 

51.1! 

20.2! 

4.4* 

670! 

-  • 

2o . 0  *  NONE 

•LA 

NEW  ! 

1963 

i 

i  i 

i  ; 

;  i 

i  j 

54.0! 

i 

20.2! 

« 

3.6! 

i 

i 

j 

; 

2 

2 

i 

» 

ORLEANS  * 

i 

t 

2 

i  > 

(21)  ORAVO  CORPORATION  (AGGREGATE  ! 

;  i 

i  t 

! 

• 

r 

« 

i 

i 

; 

; 

i 

2 

i 

; 

j 

2 

i 

i 

DIVISION) 

i 

i  i 

i 

i 

i 

i 

2 

2 

« 

i 

1 

DC  67 

i  ...... 

34614*40! 

175.0! 

26.0! 

3.9* 

-  i 

950! 

10.1 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1925 

i 

i 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

i 

i 

2 

i 

OC  69 

;  ...... 

34614*40! 

175.0! 

26.0! 

3.9* 

-  • 

950! 

10.1 !NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1925 

2 

j 

t  i 

17$.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  • 

i 

i 

! 

i 

NO  36 

i  ...... 

18214*43! 

135.0! 

27.0! 

•  j 

400! 

9. 0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1936 

! 

{ 

i  t 

135.01 

27.0! 

1.5! 

i 

-  * 

l 

* 

j 

! 

NO  37 

t  ...... 

13214A4M 

135.0! 

27.0! 

7.6! 

-  i 

4C0! 

9.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1936 

! 

; 

t  i 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

• 

-  ! 

; 

t 

! 

! 

NO  1 1 9 

i  ...... 

24014*43! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

600! 

10-0 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

i 

t  ! 

1 3>.C! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

• 

« 

J 

! 

NO  120 

j  ...... 

24014*43! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1941 

i 

i 

i  ! 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

i 

-  i 

! 

i 

i 

t 

NO  121 

;  ...... 

24014*43! 

HS.O! 

27.0! 

7.7* 

-  i 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

i 

t 

i  ! 

1 T5.0! 

27.0! 

1.9! 

i 

-  J 

; 

2 

! 

i 

NO  122 

i  ...... 

24014*43! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  » 

600! 

10.0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

i 

i  i 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

; 

-  ; 

l 

i 

! 

) 

NO  123 

i  ...... 

24014*43! 

135.0! 

77. C! 

7.7! 

-  • 

600! 

10.0! NONE 

!»* 

PITTSBURGH! 

1941 

i 

i 

i  « 

1  x  5 . 0 ! 

27.0! 

1.9! 

; 

-  ; 

; 

2 

i 

i 

NO  124 

•  ...... 

24014*43! 

135.0! 

27.0! 

7.7* 

-  • 

600* 

10.0 !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1941 

t 

• 

1  1 

135.0! 

77.0! 

1.9* 

t 

-  ; 

j 

i 

2 

« 

NO  125 

i  ...... 

24014*43! 

1 35.0! 

77.0! 

7.7! 

-  • 

600! 

10. 0! NONE 

!  p* 

PITTSBURGH* 

1941 

i 

i  i 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

j 

-  • 

2 

2 

j 

2 

NO  127 

i  - 

240J4A4?! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

600! 

1 0 .0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1941 

i 

;  ! 

135.0! 

27.0! 

!•>! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

2 

NO  128 

i  - 

24014*43* 

135. Pj 

27.0! 

7.7* 

.  ; 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

i 

»  I 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

! 

! 

NO  129 

!  - 

24014*43  • 

1 3>.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ; 

600! 

10.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1941 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

; 

! 

NO  130 

j  ...... 

24014*43! 

175.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

i  i 

1'5.0! 

27.0! 

1.9* 

i 

-  J 

! 

1 

! 

NO  131 

1  - 

24014*47! 

1 T5.0! 

77.0* 

7.7! 

-  ; 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

2 

»  2 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

NO  132 

t  ...... 

24014*47! 

135.0* 

27.0! 

7.7! 

-  ; 

600! 

10*0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

2 

-  ! 

I 

! 

; 

NO  133 

i  ...... 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

600! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

i 

!  1 

135. C! 

27.0! 

1.9! 

• 

-  « 

J 

! 

1 

NO  134 

1  - 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7* 

-  J 

600! 

30.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

!  ! 

1  35.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NO  135 

1  - 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7* 

! 

600! 

10.0 ! NONE 

!P* 

PITTSBURGH! 

1946 

! 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

-  i 

! 

! 

! 

NO  136 

1  . 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

! 

600! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

t  1 

1J5.3! 

27.0! 

1.9! 

■ 

-  ! 

! 

! 

2 

NO  137 

1  - 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

! 

600! 

lO.O'.NONF 

!PA 

Pittsburgh! 

1946 

! 

!  1 

135.0! 

77.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

* 

! 

NO  138 

1  - 

24014*471 

135.0! 

27.0! 

7.7* 

! 

6C0* 

10.01  NON? 

!P* 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  1 

133.0! 

27.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

; 

! 

! 

NO  139 

j  - 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

-  ! 

600! 

10  .0 ! NONE 

!P* 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  1 

135.0* 

27.0* 

1.9! 

! 

-  * 

t 

! 

! 

NO  140 

i  ...... 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  2 

600! 

tO. ol NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

i 

:  1 

1 '5.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  I 

2 

! 

! 

NO  141 

j  - 

24014*47! 

135.0! 

77. C! 

7.7! 

-  5 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

t 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

NO  142 

i  - 

24014*47! 

1 '5.0! 

27.0! 

7.7! 

J 

600! 

10.0! NONE 

i  pa 

PITTSBURGH! 

1946 

i 

•  ; 

1' 5.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  143 

i  . 

24014*47! 

1 1 5.0! 

27.0* 

7.7! 

-  ! 

600! 

10.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1947 

i 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

NO  144 

i  - 

24014*47! 

135.0! 

27.01 

7.7! 

-  i 

600! 

10. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH  J 

1947 

l 

1  ! 

1  35. 0! 

27.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

NO  H5 

!  - 

2*0 ! 4 A4T ! 

1*5.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

600! 

10.0! NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

2  ; 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  • 

J 

! 

! 

NO  146 

1  - 

*4  oi 4*472 

135.0! 

77.0! 

7.7* 

! 

600* 

10. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

1  1 

135.0* 

27,0! 

1.9* 

1 

-  * 

i 

i 

! 

NO  147 

!  . 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  • 

6C0! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948 

* 

1  1 

135.0! 

?  7.0 ! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NO  148 

1  - 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  j 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PI ■ 7S9URGH! 

1948 

! 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

i 

-  ; 

i 

! 

! 

NO  149 

j  - 

24014*47* 

135.0! 

27.0! 

7.7* 

-  i 

60oi 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948 

\ 

l  1 

135.0! 

77.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

NO  150 

,  - 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  i 

600! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1945 

j 

!  1 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

) 

-  2 

2 

• 

! 

NO  151 

i  - 

24014*4”*! 

1  '6.0! 

27.0! 

7.7! 

-  j 

600! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

j  i 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  153 

1  - 

24ol 4*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

! 

600! 

10  .  C ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

t  ! 

135-0* 

27.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NO  154 

1  - — 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

! 

600! 

10.0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1949 

» 

!  • 

1*5.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  155 

1  - 

24014*47* 

1-J.O! 

77.0! 

7.7* 

-  i 

600! 

10. 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

i 

1  1 

135.0! 

27.  w! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

NO  156 

j  - 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

» 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

i 

-  * 

! 

; 

; 

NO  15T 

1  - 

24014*47* 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  t 

600! 

1C.0! NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

2 

-  » 

2 

1 

! 

NO  159 

.  - - 

24014*47* 

135.0! 

27.0! 

7.7* 

! 

600! 

10.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1949 

f 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1  .9* 

! 

-  ! 

; 

! 

1.1  159 

l  - 

24014*47* 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ! 

600! 

10. 0!*  NONE 

!RA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

J  * 

155.0! 

27.0! 

1.9* 

1 

-  J 

! 

{ 

! 

NO  160 

j  - 

24014*47! 

135.0! 

27.0* 

7.71 

-  ! 

600! 

10.0 {NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1949 

l 

!  2 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

! 

.  ; 

! 

! 

! 

NO  161 

!  - 

24014A4’! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

•  * 

600! 

10.3!  Nt  HE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9* 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  16? 

j  - 

24014447* 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

-  | 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

1 

1  1 

1  **  S  .  0 ! 

27.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

NO  16* 

5  - 

240! 4*  47  * 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  ; 

60ci 

lO.ol NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

135.0! 

i 

i 

27.0! 

! 

! 

1.9! 

1 

! 

2 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA3l£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG°! 

D  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

.... 

COAST 

GU>RO 

NUMBER 

!  !VTCC*  DIMENSION'S  * DRAFT! 

!  NET  !C0:€!LENSTH*3P0TH!  * 

! REGIS* !***• »  RES.  !  RE1.IL0AD-! 

!  TER  !  ScS! //////! /////!  ED  i 
!  TON-  J  PAGE •  DV;R-*OVP*-‘ /////* 

!  NAGE  «  IV  •  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

! CAPACITY ! 

!  i 

!  CARGO  1 
lu/iutn 

HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN5ERS  ! 

HIGH-  >  ‘VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  '.OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  RASE  !  TEAR  ■ 

POINT  !  LINE-1  !A0*  LINE-1  !  9I4ILT  ! 

(LIGHT) !/////////////// /*TD !////////// I  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  SEE!  LIHE-2  MRE8UILT! 

(21)  OSAVO  COBPORAIION  (ADORE! 

GATE 

!  ii  i  j  i 

;  !  j  i  i  i 

*  •  i  tii 

!  i 

i  t 

j  i 

1 

1 

1 

!  ! 

;  » 

! 

! 

oivrsicN) 

i 

•  IS  III 

■  i 

1 

(CONTINUED)! 

!  ;  j  iii 

i  i 

i 

NO  164 

i 

!  240!4A47«  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

1 0. 0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1 T5. 3!  27. Cl  1.9! 

!  -  * 

i 

•  1 

| 

NO  165 

! 

!  240!4A47!  135.0!  ?7.C!  7.7! 

- 

!  400! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSeURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1 '5.0!  27.0!  1.R! 

!  -  • 

t 

!  ! 

i 

NO  164 

i 

!  ?40!4»47J  135.0!  ?7.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10. C! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  1 

! 

!  !  •  135.0!  ?7.0!  1.9! 

*  -  t 

1 

|  | 

i 

NO  167 

i 

!  240UA42!  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  i 

S 

!  !  !  1  '5.0!  27.0!  1.0! 

i  -  i 

i 

|  J 

NO  168 

! 

!  240J4A47I  1 35.0!  27.0!  7.7! 

- 

i  600! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  i 

! 

!  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

*  -  i 

i 

!  | 

i 

NC  169 

!  240! 4407!  135.3!  2'. 3*  7.7! 

- 

!  600! 

1 0 .0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  i 

! 

!  !  !  155.3!  27.0!  1.R| 

;  -  i 

i 

■  { 

NO  170 

! 

!  240! 4A47 !  U5.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1)5.0!  27.0!  1.3! 

!  -  i 

1 

*  ! 

NO  171 

!  240! 4a%7J  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.31N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  135.0!  27. C!  1.9! 

i  -  i 

1 

!  ! 

NO  17? 

!  240! 444? •  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  135.0!  27.0!  1.9! 

*  .  t 

i 

•  J 

NO  173 

i 

!  24014447!  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1 '5.0!  27.0!  1.»! 

*  -  i 

i 

t  i 

NO  174 

! 

!  240*4447!  13S.0!  27.3!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1 ! 5.0!  ?7.C!  1.9! 

*  -  i 

i 

«  2 

NO  175 

! 

!  240UA47*  135. 0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

»PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  1  !  155.0!  27.3!  1.9! 

!  -  1 

f 

2  ! 

NO  176 

! 

!  24014447!  1*5.0*  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

SPA  PITTSBURGH! 

1950  1 

! 

!  !  !  1 55.0!  27.0!  1.9! 

•  -  t 

! 

•  ! 

NO  177 

! 

!  240*414?!  1 15.0!  27. C!  7.7 ! 

- 

!  600! 

10. 0! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  155.0!  27.0!  1.9! 

!  -  * 

! 

2  | 

NO  17? 

i 

!  240J4A4’!  125.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

1 0. 0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  125.01  27.0!  1.9* 

!  -  « 

i 

*  ! 

NO  1  79 

!  240J4AW*  1 J5. ?!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  135. C!  77.0*  1.9! 

J  -  • 

1 

*  { 

NO  1(30 

i 

!  24014447!  1 '5.3!  27.3!  7.7! 

- 

!  600! 

1 0. 0 ! NONE 

JPA  PITTSBURGH* 

1950  ! 

! 

!  !  !  1'S.O!  27. C!  1.R! 

!  -  ! 

i 

*  i 

i 

NC  181 

!  240*4*47*  125.0!  ?7.C!  7.7! 

- 

!  600! 

1 3.0 ! NONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1950  i 

! 

!  !  !  155.0!  23.0!  1.R! 

*  -  i 

! 

•  t 

NO  13? 

j 

!  240! 4A47*  155.0!  ?7.0!  7.?! 

- 

!  oOO! 

10.0JN0NC 

!*»A  PITTSBURGH! 

1950  ! 

! 

!  !  !  1 ' 5 . 3 !  27.0!  1.R! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

NO  133 

! 

!  240!4A47!  135.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  600! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  115.0!  27.3!  1.9! 

!  •  • 

* 

J  } 

NC  184 

!  240! 4* 47*  1*5. J!  77. C!  7.7 ! 

- 

!  6C0! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  1'5.3!  27.3!  1.9! 

!  -  1 

1 

!  J 

NO  1S5 

* 

!  245U4*’!  14!. 0!  27.3!  7.7! 

- 

!  650! 

19.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  148.3!  27.0!  1.9! 

!  “  ! 

! 

!  ! 

! 

SO  106 

! 

!  245144*7!  143.3!  27.0!  7.7! 

- 

1  650! 

10.01N0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  143.3!  27.0!  1.9! 

!  -  ! 

1 

•  J 

NO  187 

i 

!  245*4447!  143.0*  27.0!  7.7* 

- 

!  650! 

lO.O'.NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

!  !  •  143.0!  27.0!  1.9! 

!  "  ! 

! 

•  J 

NO  138 

! 

!  245I4A47!  195. C!  27.0!  7.7! 

- 

!  650! 

10.01NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

I  !  !  141.0!  27.0!  1.9* 

!  -  ! 

! 

*  ! 

J 

NO  U« 

1 

!  26554*47!  14$, 0!  27.0!  7.7! 

- 

!  650! 

10.01  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  1  144.. 3!  27.0!  1.9! 

!  “  ! 

l 

!  1 

NO  IRC 

! 

!  24514447!  143.3!  27.C*  7.7* 

- 

1  650! 

10.01NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ) 

! 

!  !  141.3!  27.3!  I.«| 

!  -  ! 

! 

•  J 

J 

NO  1 R 1 

!  24514447*  143.0!  27.3*  7.7! 

- 

!  850! 

10.01N0NC 

!*A  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  141.0!  27.0*  1.9! 

!  -  ! 

! 

!  { 

NO  19? 

I 

!  245!4«47*  !4J. 3*  37.0!  7.7! 

- 

!  450! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1«53  ! 

! 

1  !  !  143.01  77,0!  1.9! 

!  -  ! 

I 

]  ] 

NO  1R3 

! 

24314447!  145.0!  27.3!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

! 

!  !  !  141.3!  27.3!  1 . 9 | 

!  -  ! 

| 

!  ( 

NO  194 

! 

!  243 14447*  140.3!  27.31  7.71 

- 

1  650! 

10.01  NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1953  ! 

1 

1  !  !  US. 3!  27.01  1.9! 

!  -  ! 

! 

1  ! 

NO  193 

! 

2451***7!  142.0!  77.0*  7.7! 

- 

!  650! 

10.01  NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

! 

1  I  !  Us. 01  27.01  1.9! 

!  -  l 

I 

J  1 

1 

NC  196 

i 

1  265UA4?!  UJ.Ol  ??.:!  7.7! 

- 

1  650! 

10.3IN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  { 

i 

1  !  !  148.51  77.3!  1.9| 

!  -  ! 

! 

)  ! 

| 

NC  197 

l 

265!***?!  U!,5!  27.2!  7.7! 

- 

!  6?0! 

13.0! NONE 

|PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

i 

1  !  !  UJ.O!  27.0!  1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

| 

NO  IRS 

! 

2tS!4»*7!  U4.1!  27.3!  7,7! 

- 

!  650! 

10.01 KONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

1 

1  !  1  U 4.0!  J7.0!  1,9| 

!  -  ! 

! 

!  | 

| 

NO  199 

• 

245IU47J  UJ.O!  27.0!  7,7! 

- 

1  650! 

10.0IN0W 

1  PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

i 

!  !  143.0!  27.3!  1.9| 

!  -  1 

! 

(  ! 

J 

NO  20C 

! 

26$ |na«.?|  ULO!  27.0!  7.7! 

- 

l  650! 

10.0IN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

I 

i  l  Uj.Ot  27, C!  1.9J 

!  -  ! 

| 

!  ! 

! 

NO  701 

! 

...... 

2*5! 4*4? J  1*5.0!  27. C!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

! 

1  !  U-.31  27.31  1.R! 

!  -  * 

! 

{  | 

NO  20? 

! 

265! A**?!  1*9.0!  2 ? . 0 !  7.7} 

- 

>  650! 

10.0 ! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  | 

! 

!  !  Uo.CI  27.0!  1.9! 

)  -  ! 

! 

!  ! 

J 

NO  203 

1 

24SS4447!  Ul.3!  27.3!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

[ 

!  !  141.3!  27.3!  1.R! 

!  “  • 

1 

!  J 

NC  204 

l 

265'AAA’j  1  AS. J!  27. C!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0JNONC 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

i 

!  !  1 A 5.0!  77. 0*  1.9| 

I  “  ! 

! 

!  J 

NO  205 

i 

245144,7!  |44.0!  27.0!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

! 

!  !  14*. C!  27. Q!  1.9! 

1  -  ! 

! 

J  1 

NO  206 

! 

2<  J!  AAA7 »  UC.C!  >7.0*  7.7! 

- 

1  o50l 

lO.CliNONC 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  l 

! 

!  •  Us.O!  77.0!  1.R| 

!  -  ! 

i 

I  ! 

NO  207 

» 

265! AA A>*  14A.C!  27.3!  7.7! 

- 

!  650! 

10. 0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957  I 

! 

!  !  144. 3*  27.0!  1.R* 

!  -  ! 

l 

t  ! 

NO  208 

! 

...... 

2 65!  A**?!  14*. 3!  ?7.C!  7.7! 

- 

!  650! 

10.0!NONE 

IPA  PITISBU.CH! 

1957  ! 

! 

!  !  Hi.)*  27. C!  1.9! 

!  "  ! 

! 

!  i 

J 

NO  209 

i 

255! AAA7J  IA‘,0!  77. C!  7.7! 

- 

!  650! 

13.0! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1957  ! 

!  !  HJ.Ct  27.0*  1.9J 

!  -  • 

! 

*  { 

NO  210 

! 

...... 

245IAAA7J  >7.0!  7.7! 

- 

!  650! 

1C.0! NONE 

»PA  PITTSBURGH! 

I960  ! 

!  !  U?.C!  27. j!  1.9! 

!  '  ! 

! 

!  ! 

NO  211 

i 

26514**7*  1 A «.0!  27.Q*  7.7* 

- 

!  650! 

10.0! NONE 

!PA  pittsrupch! 

I960  1 

i 

1  !  1 A >.Q!  27.0*  1.9J 

!  "  ! 

i 

!  ! 

! 

NO  212 

265! AA A7{  1i?.C!  37.0!  7.7! 

- 

!  650! 

1 0  .0 1  NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

i 

!  !  1 43.0!  27.0!  1.9! 

!  -  J 

| 

!  ! 

NO  213 

! 

265!*»A'!  1 A i .0!  ?7.0!  7.7* 

- 

!  650! 

10.0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1960  ! 

i 

t  !  1AJ.C!  77. C!  1.9! 

*  -  i 

1 

!  ! 

NO  214 

! 

265! AA*T!  IAS.)!  27. C!  7.7J 

- 

!  650! 

10.0SN0NE 

»PA  PITTSBURGH! 

I960  ! 

! 

!  !  1 A  i.C*  27.0!  1.9! 

!  -  * 

! 

!  I 

NO  215 

i 

255  J  4*  *>•  144.3!  27.0*  2.0* 

- 

!  700! 

11.4IN0NE 

JPA  PITTSBURGH! 

1966  ! 

! 

!  !  1 A  * . 0!  ??.C!  1.6! 

!  -  ! 

! 

!  { 

i 

MC  216 

j 

265 !A a*7 J  1*4.0!  27. C!  B.C! 

- 

!  700! 

1 1  -  A  !  NOSE. 

!»A  PITTSBURGH! 

1966  *! 

i 

!  !  1 A  J.3!  27.0!  1.6! 

!  -  J 

i 

!  ! 

NO  217 

• 

265  !4A4? •  1*3,0!  2?. 2!  8.0! 

- 

!  700! 

11.AJN0NE 

iPA  PITTSBURGH! 

1966  ! 

•  !  143.01  27.0!  1.6! 

j  -  i 

i 

!  I 

! 

TA3LS  2  -  DESCAIMTION  OF  VESSELS 
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ENGR ! 

OI$T! 

OPERATOR 

! 

! VTCC !  DIMENSIONS  IDQAFT! 
NET  ! CODE! LENGTH ! ?POTH!  ! 

! CAPACITY ! 
!  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  1 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  IOFERATING  ! 

1 

1 

VESSEL  NAME 

AND  NUK3ER 

i 

t 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

REGIS-!****!  PEG.  »  etG. (LOAD-! 
TER  !  SEE ! //////*/////*  ED  ! 
TON-  !PA5E»  OVER-IOVEP-! /////! 
NAGc  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! 

i 

HORSE! 
POWER ! 

CARGO  ! 
////////! 
«>ASS-  ! 
ENGERS  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ITCI  GASE  I  YEAN  1 
POINT  !  LINE-1  ! AOS  LINE-1  I  SUILT  ! 
(LIGHT) I////////////////! TO !///// /////I  OP  ! 
(FEET)!  LIKE-?  i 66!  LINE-?  I.PEBUILT! 

(21)  DRAVO  CORPORATION  (AGGRc! 
DIVISION)  • 

(CONTINUED) ! 

GATE 

!  !  !  !  ! 

i  !  !  !  ! 

!  !  •  !  ! 

•  !  iii 

!  !  !  !  ! 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

f 

i 

] 

i 

» 

j 

!  i 

!  ! 

!  ! 

1  * 

!  ! 

1 

i 

! 

J 

! 

265! 4* 47 !  143.0!  27.0!  S.O! 

|  !  14?. 0!  27.0!  1.6! 

j 

700* 
-  ! 

1 1 .4! NONE 
1 

»PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1966  ! 

! 

i 

!  !  143.0!  ?7.0!  1.6! 

! 

• 

700! 

.  i 

11 .4! NONE 
! 

(PA  PITTSBURGH! 

(  1 

1966  ! 

! 

i 

!  5  1*^-0!  27.0!  1.6! 

700! 

-  i 

11.4*  NONE 

1 

iPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1966  ! 

1 

j 

265 !4a47!  143.0!  27.0!  3.0! 

!  !  145.0!  27.0!  1.6! 

70  oi 

-  i 

11.41N0NE 

1 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1966  ! 

! 

i 

!  !  143.0!  27.0!  I.o! 

i 

700! 

-  i 

11.4! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1966  * 

j 

i 

!  1  149. OJ  27. C!  1.6! 

700! 

-  i 

11.4! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH* 

!  ! 

1965  *! 

! 

; 

265 ! 4A47!  143.0!  2/.0!  3.0! 

!  *  143.0!  27. C!  1.6! 

700! 
-  ! 

11.4! NONE 

1 

JPA  PITTSBURGH! 

«  1 

1966  J 
! 

| 

265 !4 A-.7 !  143.0!  27.0!  3.C! 

!  !  143.0!  27.0*  I.o! 

■ 

700! 

.  i 

11.4 !  NONE 

1 

!pa  Pittsburgh'! 

!  ! 

1966  ! 

! 

i 

263  !4A47 !  14c. 0!  27. G!  3.0! 
i  !  143.0!  27.0!  I.o! 

i 

700! 
-  ! 

1 1 .4! NONE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

196G  ! 

! 

I 

!  !  1 43.0!  27.0!  I.o! 

! 

I 

700! 

.  j 

11.4! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1966  ! 

! 

1 

!  !  143.0!  27.0!  1.6! 

! 

700! 
-  ! 

1 1 • 4 ! NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1966  ! 

! 

i 

26514a 47 1  143.0!  27.0!  3.0! 

!  !  14*.0!  27.0!  1.6! 

! 

i 

700! 

-  ! 

11  -  A ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1966  ! 

! 

! 

265! 4 A 47 !  143.0!  27.01  S.O! 

!  !  148.0!  27. C!  1.6! 

i 

! 

697) 

9.9JN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976  ! 

! 

1 

265!*A47!  143.0!  27.0!  3.0! 

!  !  U3.0!  27.0!  1.6! 

! 

i 

63  9  i 
-  ! 

Q.qinone 

IPA  PITTSBURGH! 

1  I 

1976  ! 

! 

! 

!  1  143.0!  27.0!  1.6! 

i 

I 

639! 

-  J 

9.9 ! NONE 
) 

|PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1976  ! 

1 

j 

265 ! 4 A 47 !  143.0!  27.0!  3.0! 

?  !  143.0!  27. C!  I.o! 

i 

6391 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  I 

1976  ! 

! 

i 

!  !  Uo.O!  27.0!  I.o! 

! 

639! 

9. 9J NONE 
! 

iPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976  1 
! 

i 

265  J4A4* •  145.01  27.0!  S.O! 

!  !  143.0!  27.0!  1.6! 

! 

639! 

-  ! 

9 , 9! NONE 

J 

IPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1976  ! 
i 

! 

I  |  145.0!  27.0!  1.6! 

! 

! 

639! 

-  ! 

9.9! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976  ! 

) 

! 

265I4A47!  143.0!  77.0!  3.0! 

!  !  140.0!  27.0!  1.6! 

1 

! 

6391 
-  ! 

9 .91  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976  ! 

! 

! 

265 !4A*»7 !  143.0!  27.0!  5.0! 

!  !  143.0!  27.0!  1.6! 

! 

! 

639! 

-  ! 

9. 9*N0NE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976  ! 

I 

! 

265  !4A47 1  143.0!  27.0!  3.0! 

!  !  143.0!  27. C!  1.6| 

I 

! 

639! 

-  ! 

9. 9 | NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  i 

1976  | 

I 

! 

265! 4 A 47 !  149.0!  27.0!  7.ol 
!  !  143.01  27.01  1.6! 

i 

630! 

-  I 

1 0,0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979  ! 

1 

J 

265!4A47»  143.01  27.0!  7>t! 

I  !  143.0!  27.0!  I.o! 

! 

! 

630! 

-  ! 

10. OJ  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979  ! 

! 

! 

26514*47!  1*3. Ot  27.0!  7.6! 

1  !  149.0!  27.0!  I.o! 

! 

1 

630! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979  I 

1 

! 

265! 4A 471  143.01  77.0!  7. Ol 

!  1  145.0!  27.0!  1.6! 

! 

630! 

-  ! 

10.0  I  NONE 

J 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979  I 
l 

! 

2 6 5 ! 4 A 47 !  1.2.0!  27.0!  7»6t 

1  !  14J.0!  77.0!  1.6! 

! 

1 

6301 
-  t 

1 0.0! NONE 
( 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1979  | 

! 

i 

225! 4 A 47 1  1*5.0!  77.0!  o.U! 

I  I  195,01  27. C!  1.5! 

! 

I 

500! 

-  ! 

9.5! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1943  1 
! 

! 

2  2  5  1  *  A 47 !  1*5.0!  2/.C)  o.ut 
|  1  155.3!  27.0!  1.51 

1 

! 

5001 
-  J 

9,5! NONE 

1 

1  PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1947  I 
! 

! 

21)14447!  135.0!  27. C!  o.O! 

!  105.0!  27. C!  1.3! 

! 

500! 

-  ! 

9.5| NONE 
t 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1948  J 

1 

1 

233I4A43!  133.0!  77.C1  6.0! 

_ !  1  135.01  77. C!  1.5! 

1 

1 

5001 
-  ! 

10.01NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I  i 

1949  | 

! 

! 

235! 4A43!  133.0!  27.3!  6.9! 

I  1  135.0!  27.0!  1.5! 

! 

! 

50C! 

-  » 

10.0! NONE 

I 

|PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1949  1 
! 

! 

|  135.0!  27.01  1.5! 

! 

500! 

10.0! NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1949  ( 

1 

J 

26 1 ! 4 A4. !  135. .1  27.0!  6.u! 

.  .!  J  133.0!  27. C!  1.5! 

! 

I 

500! 

10.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1955  ! 

1 

! 

26U4A43!  135.0!  ?7.0!  6.01 

j  I  135.0!  27.0!  1.5! 

! 

! 

5C0! 

-  I 

10.0! NONE 

I 

!P*  PITTSBURGH! 

!  1 

1958  I 
l 

I 

261I4A43!  133.0!  77.0!  6.0! 

!  !  135.0!  27.0!  1.5! 

! 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1958  I 
! 

t 

261(444*1  135.01  27. Cl  6.0! 

I  I  135.0!  27.0!  1.S! 

I 

I 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH ( 

!  ! 

1958  1 
! 

1 

261 1 4 A 4 5 !  135.0!  77.0*  D.O! 

_  !  •  '^.O!  27.0!  1.5! 

I 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1953  I 
l 

I 

134(4443!  100.01  to.*!  3. cl 

I  I  100.0!  2d.O!  1.6! 

! 

300! 

-  ! 

9.1 'NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH  1 
!  ! 

1950  ! 

! 

! 

154(4443!  100.0!  26.0!  5.6! 

...»  I  100.0!  26.0!  I.o! 

! 

! 

300! 

-  » 

9*1! NONE 
( 

(PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1950  ! 

( 

1 

1S4I4A43]  130.01  26.0!  5.o! 

_ !  |  100.0!  ? o • 0!  l.el 

1 

! 

300! 

-  ! 

9.1 } NONE 

J 

(PA  PITTSBURGH! 

1  i 

1950  I 

1 

1 

1S4I4A43!  lflC.OI  76.0!  5.6! 

!  !  100.0!  26.0!  1.6! 

! 

! 

3C0! 

-  ! 

9,1 i NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1950  ! 

1 

_ !  !  190.0!  76.0!  I.o! 

! 

! 

300! 

-  ! 

9.1 (NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1954  t 
! 

i 

154(4443!  100.0!  2o.O!  5.o! 

_  »  J  1?®*J»  ?4.0!  1.6! 

! 

300! 

-  ! 

9.1 {NONE 
! 

|PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1954  ! 

{ 

t 

154(4*43!  IC-j.O1  26.0!  5,6] 

1  !  100.0!  26.0!  1.6! 

! 

300! 

-  J 

9*1  {NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  I 

1954  ! 

! 

1 54 !  4A4J I  li)0.0!  76.0!  3.6t 

!  _*  »?J*0!  26.0!  1.6! 

! 

300! 

-  ! 

9.1{ NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

19)4  | 

! 

! 

15414*43!  100,0!  26.0!  5.6! 

I  !  100.0!  74.0!  1.6! 

! 

! 

300! 

-  ! 

9, 1 ( NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1954  • 

! 

! 

154I4A4*!  100.3!  26. C!  5.6! 

!  !  103.0!  76. C!  1.6! 

i 

300! 

-  ! 

7*  1  !  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1954  ! 

! 

! 

1)414*4* j  130.9!  26. C!  5.6! 

!  1  1=0.01  26.0!  1.6! 

! 

300! 

9.1  {NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1954  ! 

! 

! 

154(4*43!  190.0!  26.0!  5.6! 

j  !  103.0!  26.0!  1.6! 

! 

j 

300! 

-  ! 

9. 1 {NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1954  ! 

! 

i 

!  !  115.0!  27.0!  t.6l 

! 

400! 

•  ! 

9.1* NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1951  ! 

! 

NO  556 

i 

! 

! 

240!4a43(  115.0!  27. C!  7.0! 

!  !  115.0!  27.0!  1.6! 

412*4443*  175.0!  26.01  3.7! 

i  !  175.1!  76.1!  1.5! 

- 

! 

! 

! 

400! 

1001! 

-  ! 

9.1 InONE 
! 

11.4! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

J  i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1953  ! 

! 

1958  ! 

! 

J 

4i2!4A49!  175.0!  26.0!  6.5! 

!  !  175.0!  26.C!  1.5! 

1 

i 

9721 
-  ! 

12.3IN0NE 

! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1950  ! 

! 

TABLE  2  -  Of SCRIPT  ION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(21)  DRAVO  CORPORATION  (AGGRE! 
DIVISION)  ! 

(CONTINUED) ! 
U9L  524  * 


(21)  ORAVO  LINE  CO. 
SHIPLEY  3 


(35)  DRIVER#  RAYMOND#  SAND  CO 
NARY  RAYc 


(32)  DU0OIS  30AT  RENTAL#  INC. 
BERNICE  0 


(14)  OUE  SOUTH  FISHING  CLUB# 
DUE  SOUTH  III 


(32)  DUET  BOAT  CO.#  INC. 
CAPT.  RUSSEL 


(32)  OUMENf#  AUTPY  JAMES 
JESUS  SAVES 


(33)  DUGAT#  RAYMOND  COMPANY 
AMANOA 


i 

*  NET 

! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 
!C0D?!LENGTrt«9R0Th!  ! 

OC  t  1  O  ll  At  A.  I 

•CAPACITY 

i 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

! REGIS- 
!  TER 

!  ton- 
!  NAGE 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!?AoE!  OVfcR-JOVER-! /////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

!  CARSO  ! 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 

JOHN  WESLEY 


CONCORD*  1C1 
CONCORDE  102 


CONCORDE  103 


(24)  UULUTH-SUPERIO*  CXCU»$IO!N* 
VISTA  QUEEN  1549 


(29)  OUNDEE  CEMENT  CO. 
OUNDEE 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  ‘OP6RATIN6  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
T D*//////////! 
EE!  LINE-2  ! 


412J4A40! 

175.0! 

26.0! 

fi.S! 

972! 

12.3! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

i  i 

175.0! 

?©.C! 

1.5! 

2 

-  • 

• 

2 

! 

4121 4A4ol 

175. 0! 

26.0! 

3.5! 

-  » 

972! 

1 2 . 3  j  NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1953 

1  1 

»  1 

17S.0! 

1 

36. C! 

1 

1.5! 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

1 

]  1 
34 1 ! 4 A99 • 

1 

195.0! 

1 

35. 0*! 

2 

9.C! 

1 

2 

1400! 

1 

2 v • 5  j  DI E  SEL  POWERED 

1 

!PA 

1 

PITTSBURGHi 

1969 

1  ; 

1  1 

l  1 

1R5.0! 

1 

1 

35.0! 

1 

1 

2.0! 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

‘PNEUMATIC  PUMP 
2 

1 

1 

2 

1 

1 

! 

1  1 

12J3A34' 

3?.0! 

1 

>.C! 

2 

3.©i 

* 

153*! 

1 

j 

3.0! NONE 

i 

!M0 

2 

LEXINGTON  ! 

1937 

1  1 

>3.3! 

9.C! 

3.d! 

2 

-  * 

1 

1 

1 

^5! 4Ai3» 

90.0! 

22. C! 

5.0! 

-  ! 

ISO! 

6.0! NONE 

i«o 

LEXINGTON  j 

1956 

5  1 

1  1 

1  1 

«C. 0! 

j 

22.0! 

; 

1 

1.5! 

1 

1 

2 

» 

1 

» 

1 

; 

1 

■ 

2 

j 

i 

1  1 

?3i 3*  36! 

5  2.5! 

1 

20.0! 

4.2*! 

1 

600! 

! 

1 

13.0! NONE 

2 

•LA 

i 

LAROSE  ! 

1979 

1  1 

1  j 

1  1 

55.0! 

1 

1 

70.0! 

1 

1 

3.5! 

« 

1 

1 

2 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

! 

1 

j  1 

67S1C11 ! 

1 

9s.  2* 

1 

22.2! 

1 

7.5 ! 

2 

1530! 

2 

» 

36 • }i NONE 

2 

ins 

1 

! 

BILOXI  ! 

1972 

1  1 

1  1 

1  1 

9o.2! 

1 

22.2! 

1 

4.o! 

2 

2 

j 

1 

29 » 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

i 

;  1 

23  !3A36*! 

1 

4o.4‘ 

; 

14.5* 

1 

7.oi 

1 

300! 

1 

1 

is.oInone 

2 

ILA 

! 

! 

HARVEY  ! 

1955 

1  { 

1  | 

1  1 

50.0! 

1 

1 

1  3.3! 

1 

1 

5.0! 

1 

2 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1  1 

33!3A34i 

1 

1 

7.li 

j 

300! 

j 

» 

26.0! ELECTRIC  PUMP 

1 

!LA 

1 

I 

BELLE  ! 

*  1937 

!  ! 

1  1 

1  1 

4>.0! 

; 

1 

21. ci 

1 

1 

6.0! 

< 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

j 

1 

! 

! 

1 

CHASSE  ! 

1 

1 

75! JA34! 

1 

44.o! 

j 

16. 4‘ 

1 

5  •  7  i 

1 

sooi 

2 

1 

23.0! NONE 

! 

!TX 

! 

2 

XNGLES2DE  *! 

1931 

1  1 

SC.O! 

15.4! 

5.7! 

■ 

-  J 

1 

! 

! 

l5!3A3*i 

19.0! 

16. C! 

5.0! 

300! 

-  ! 

15.2 ‘NONE 

JTX 

INGLESIOE  ! 

1968 

!  ! 

43.0! 

19.4! 

4.0! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

?9!Ja34! 

A*.*! 

U.C! 

7.2! 

1030! 

-  j 

23.0! NONE 

JTX 

INGLESIOE  1 

1930 

1  1 

47.  a! 

1 1.C! 

7.2! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

si  3*  3si 

x  3  -  0 ! 

10.3! 

4.5! 

165! 

12.5!NCNE 

!TX 

INGLESIOE  ! 

1961 

!  ! 

16.0! 

10.6! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

32S3AJ6! 

*4.6! 

16.4! 

7.0! 

600! 

23.0! NONE 

ITX 

INGLESIOE  1 

1981 

!  ! 

50.0! 

17.6! 

7.0! 

1 

! 

! 

| 

12JJ4J5! 

U.7» 

12.5! 

5.0! 

775! 

14.2 !  NONE 

ITX 

INGLESIOE  ! 

1954 

1  ! 

#9.7! 

12.5! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

24!3«3r! 

43.0! 

19.4‘ 

5.7! 

600! 

-  • 

22.0 ! NONE 

ITX 

INGLESIOE  ! 

1980 

!  ! 

4J.4! 

17.  C! 

5.7! 

1 

! 

! 

! 

1  O'* !  4  A47! 

11C. 0! 

70.0! 

6.0! 

-  i 

400! 

7.0! NONE 

ITX 

INGLESIOE  I 

1978 

>  ! 

110.0! 

Jv.C! 

1.0! 

2 

! 

! 

! 

190J4A4XI 

11C. 0! 

30.3! 

6.0! 

.  1 

4coi 

7.0! NONE 

ITX 

INGLESIOE  ! 

1978 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

! 

! 

! 

1 99  !  4 A43  J 

110.0! 

>■3.0! 

6.0! 

.  • 

400! 

7.0JN0NE 

JTX 

INGLESIOE  ! 

1978 

!  ! 

113.3! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

—  !4A43! 

12C.0! 

33.0! 

7.0! 

-  ! 

40C! 

30.0JNONF 

ITX 

INGLESIOE  ! 

1977 

!  ! 

1*0.3! 

30.0! 

2.0! 

1 

! 

t 

1 

—  ! 4A43 ! 

30.0! 

23.0! 

4.0! 

-  ! 

75! 

5.0! NONE 

(TX 

INGLESIOE  ! 

1964 

!  ! 

50. 0! 

?<).0! 

1.0! 

! 

-  f 

1 

! 

I 

—  S4A43! 

—  • 

--  J 

5.5! 

i 

300! 

6.0IN0NC 

!TX 

INGLESIOE  I 

1965 

1  1 

nc.O! 

>  O.C! 

1.0! 

; 

-  j 

! 

1 

! 

1 92(4*4 J ! 

110.2! 

>0.3! 

1.51 

i 

400! 

5*0! NONE 

JTX 

INGLESIOE  ! 

1976 

!  ! 

110.2! 

30.3! 

1.0! 

2 

-  | 

! 

1 

! 

1C2J4A4X! 

110.0! 

!O.C! 

6.0! 

i 

400! 

3O.OJN0NE 

ITX 

INGLESIOE  J 

1978 

!  1 

113.0! 

30.0! 

1.0! 

j 

«  J 

* 

! 

1 

102J4A43! 

1 1C.  0! 

70.C! 

6.0! 

■  1 

400! 

30.0! NONE 

!  TX 

INGLESIOE  ! 

1978 

1  1 

11C.0S 

30.0! 

1.0! 

» 

2 

! 

! 

1»?!4A41! 

110.01 

33.0! 

4.0! 

.  1 

4C0! 

7 .0! NONE 

!  TX 

INGLESIOE  J 

1980 

!  1 

110.0! 

>3.0! 

1.0! 

i 

* 

! 

! 

2C9!4*i>! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

7,3! NONE 

ITX 

INGLESIOE  ! 

I960 

!  ! 

12C. 0! 

>3.0! 

1.0! 

! 

1 

I 

! 

2^9! 4A4X J 

1  >0.0! 

30.3! 

6.0! 

-  ! 

400! 

7.01N0NE 

JTX 

INGLESIOE  ! 

1980 

!  ! 

1  1 

1  >3.0! 

! 

« 

30.0! 

1 

t 

1.0! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

■ 

j 

! 

■ 

I 

! 

■ 

!  ! 
>9  J 1  A 1 1 1 

1 

M.S! 

i 

?3.*l 

« 

5.2! 

1 

456! 

1 

1 

1 

; 

21.5  {NONE 

1 

1 

|NN 

1 

! 

DULUTH  1 

1973 

;  1 

I  i 

•  1 

71.0! 

! 

1 

23.0! 

t 

1 

4.6! 

1 

1 

! 

1 

1 

260! 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

•  • 

!  1 

65!3*3«! 

1 

6i.  ci 

• 

1 

24, ci 

t 

9.0! 

i 

! 

910! 

! 

i 

35 • 0! NONE 

! 

!  MO 

1 

! 

CLARKS-  1 

1976 

1  1 

64.5! 

24.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

24!*JAjsi 

45.4! 

1!.3! 

6.0! 

650? 

-  | 

25.0! NONE 

!M0 

CLARKS-  1 

1963 

!  ! 

*0.0! 

H.i! 

6.  j! 

! 

1 

1 

VILLE  ! 

?M?!4A4»! 

19$. 0! 

>5.C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20. 7 i PADS#  PIPING# 

i  (NO 

CLARKS-  I 

1966 

!  1 

35.1! 

1.7! 

2 

{VALVES 

! 

VILLE  ! 

909S4A4S! 

1«3.0! 

>5.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

20.7! PADS#  PIPINS# 

t  IMO 

CLARKS-  ! 

1966 

|  1 

1 95.1! 

>5.1! 

1.7! 

! 

1  VALVES 

! 

VILLE  t 

909S4A43J 

195.0! 

>5.0! 

9.01 

-  1 

1300! 

20.7! PADS#  PIPING# 

(  (NO 

CLARKS-  J 

1966 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  | 

(VALVES 

! 

VILLE  ! 

909 ! 4X4* ! 

195.0! 

>5.C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20.7! PADS#  PIPING# 

4  IMO 

CLARKS-  ! 

1966 

!  ! 

1*5.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

(VALVES 

! 

VILLE  t 

9C9!4A4?I 

1-9$. 0! 

>5.3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20. 7! PADS#  PIPING# 

4  !M0 

CLARKS-  ! 

1966 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

(VALVES 

! 

VILLE  I 

9C9I4A4S! 

P  3.0! 

35.31 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7 ! PADS#  PIPING# 

i  !H0 

CLARKS-  ! 

1967 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

! VALVES 

! 

VULE  1 

909! 4A4<! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ; 

1500! 

20.7!PAD$#  PIPING# 

4  !M0 

CLARKS-  ! 

1967 

j  1 

195.1! 

>5.1! 

1.7! 

2 

(VALVES 

I 

VILLE  ! 

909!4A43*! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1500* 

20.7‘pAOS#  PIPING# 

4  IMO 

CLARKS-  1 

1967 

!  ! 

195.1! 

>5.1! 

1.7! 

1 

-  f 

•VALVES 

! 

VILLE  ! 

9C9J4A43! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7!PA0S#  PIPING# 

4  (NO 

CLARKS-  ! 

1967 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! VALVES 

! 

VILLE  1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V£$$:L$ 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  DUNDEE  CEMENT  CO. 


JVTCC!  DIMENSIONS  ! DP AFT!  (CAPACITY* 

NET  !C0DE!L£NGTH‘3PDTH!  !  !  ! 

REGIS”!****!  Re3.  !  REG.!LOAD”!  !  CARGO  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  *////////! 

ton-  Space!  over-! over-!/////!  ho»se!  pass-  ! 
NAGS  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGEPS  ! 


HIGH-  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  V 

POINT  !  LINE-1  ! 

(light)  utmmumnn 
(FEET)!  LINE-2  ! 


VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
t  DMtuutt/t 
EE!  LINE-2 


(CONTINUED) 

! 

i 

i  i 

j 

1 

! 

• 

1 

1 

» 

j 

DOC  10 

! 507191 

; 

909 1 444$ i 

195. oi 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500*! 

20. 7 ! PADS/  PIPIN6, 

8 

i  HO 

CLARKS-  ! 

1967 

» 

i 

i  i 

105.1! 

35.1 ! 

1.7* 

1 

-  • 

(VALVES 

J 

VILLE  • 

ODC  11 

! $07192 

• 

909i 4a4R1 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20,7  IPADS/  PIPING/ 

1 

!»0 

CLARKS-  ! 

1967 

i 

j 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7* 

1 

-  ! 

•VALVES 

2 

VILLE  ! 

ODC  13 

! 507194 

j 

9Q9i 4A4?  • 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

t 

!H0 

CLARKS-  ! 

1967 

i 

• 

i  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7' 

» 

-  • 

! VALVES 

1 

VILLE  I 

DDC  14 

•507195 

i 

9C9l 4A48 ! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

20.7SPADS/  PIPING/ 

K 

Imo 

CLARKS¬ 

1967 

i 

j 

i  » 

1>5.1! 

35.1! 

1.7! 

| 

-  ! 

(VALVES 

1 

VILLE  ! 

DDC  15 

1507196 

t 

909!4A4«i 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

A 

!  MO 

CLARKS¬ 

1967 

i 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ; 

•VALVES 

1 

VILLE  ! 

DDC  16 

•507197 

» 

909*44*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7SPA0S/  PIPING/ 

t 

•MO 

CLARKS¬ 

1967 

i 

i 

t  i 

195.1! 

3  5.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

(VALVES 

1 

VILLE  ! 

DDC  17 

j  507198 

i 

90)1 4A  45! 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7 ! PADS/  PIPIN6/ 

A 

*!H0 

CLARKS¬ 

1967 

| 

i 

i  i 

105.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  J 

SVALVES 

1 

VILLE 

DDC  1? 

•507199 

t 

9091*44451* 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20.7 ! PADS/  PIPING/ 

l 

Imo 

CLARKS¬ 

1967 

i 

{ 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  J 

! VALVES 

5 

VILLE  ! 

DDC  19 

*!  507200 

* 

90?i4A4>»! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! AERATION  PADS/ 

ino 

CLARKS¬ 

1967 

i 

j 

i  j 

195.1! 

33.1! 

1.7! 

« 

-  1 

! PIPING  A  VALVES 

1 

VILLE 

ODC  20 

*•507201 

; 

90914443*! 

19$. 0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

2C .7 • PAOS/  PIPING/ 

i 

*!H0 

CLARKS¬ 

1967 

i 

« 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

{VALVES 

! 

VILLE 

DOC  21 

*!  507202 

( 

909*14*43*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7 • PADS/  PIPING/ 

i 

!  MO 

CLARKS¬ 

1967 

i 

i 

i  i 

195.1! 

75.1! 

1.7! 

t 

-  • 

! VALVES 

l 

VILLE 

DDC  22 

1507203 

j 

909j4A43i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

t 

!H0 

CLARKS¬ 

1967 

j 

j 

i  t 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

DOC  23 

*!  507204 

j 

909J  4A4R  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

i 

•MO 

CLARKS¬ 

1967 

t 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

DO C  24 

! 507205 

■ 

909 1 4A4$j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7 ! PADS/  PIPIN6/ 

j 

Imo 

CLARKS¬ 

1967 

; 

■ 

i  i 

H5.1! 

35.1! 

1.7! 

■ 

-  • 

! VALVES 

j 

VILLE 

DDC  25 

•507206 

! 

90914AmA1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

i 

!M0 

CLARKS¬ 

1967 

i 

i 

j  ; 

195.1! 

3*. 1! 

1.7! 

« 

-  • 

! VALVES 

| 

VILLE 

DDC  26 

1507207 

i 

909  j  4A  4?  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7JPAOS/  PIPING/ 

4 

iro 

CLARKS¬ 

1967 

| 

i 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  27 

*1507208 

■ 

909!4A4?i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

20.7 ! PADS/  PIPING/ 

i 

iwo 

CLARKS¬ 

1967 

! 

i 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  • 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  28 

! 507209 

j 

909*1444*! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20.7SPADS/  PIPING/ 

A 

*!H0 

CLARKS¬ 

1967 

! 

i 

i  l 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  » 

•VALVES 

1 

VILLE 

ODC  29 

! 507210 

j 

90914A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

A 

iflo 

CLARKS¬ 

1967 

i 

t 

1  1 

H5.1! 

45.  V 

1.7! 

j 

-  J 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  30 

*1507211 

• 

90914A4*! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

20.7!  PADS/  PIPING/ 

i 

!«0 

CLARKS¬ 

1967 

! 

| 

i  i 

193.1! 

35.  fi 

.7! 

{ 

-  ! 

'.valves 

j 

VILLE 

ODC  31 

1507212 

i 

909 1 4A4* 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

i 

i  MO 

CLARKS¬ 

1967 

1 

i 

1  1 

195.1! 

*5.1! 

1.71* 

i 

-  • 

•VALVES 

I 

VILLE 

DDC  32 

! 507213 

i 

90914A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1500! 

20.7JPAOS/  PIPING/ 

A 

*!N0 

CLARKS¬ 

1967 

! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  1 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  33 

! 5C7214 

1 

90914A431 

103.0! 

7  >.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

20.7! PADS/  PIPING/ 

i 

!P0 

CLARKS¬ 

1967 

! 

» 

1  1 

1>5.1! 

3>.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

!V*LVES 

1 

VILLE 

DOC  34 

1507215 

! 

9091444*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

20.71PAOS#  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1967 

! 

j 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! VALVES 

! 

VILLE 

DOC  35 

154COOO 

i 

33014A4*! 

P5.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.2 ! PADS/  PIPING/ 

4 

!M0 

CLARKS¬ 

1972 

j 

! 

i  1 

195.0! 

*  5,0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  36 

*1540001 

1 

8361444!! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 8.2! PAOS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Ci! 

1.7! 

-  > 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  37 

154C002 

1 

*3614448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

isoo  i 

IS. 2! PADS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

! 

1 

1  1 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

DDC  38 

1540003 

1 

336144481 

1°  J.O! 

35. 0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

18.2 ! PAOS/  PIPING/ 

i 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

!V*LVES 

! 

VILLE 

ODC  39 

1540004 

1 

836*4443! 

195.0! 

*5. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

15.2! PADS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

SVALVES 

1 

VILLE 

DDC  40 

1540005 

1 

35614A4A! 

195.0! 

T5.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.2!P(OS/  PIPtNG/ 

4 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

l 

-  ! 

•VALVES 

1 

VILLE 

DDC  41 

1540006 

i 

336144431 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

15.2! PADS/  PIPING/ 

A 

!H0 

CLARKS¬ 

1072 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

! VALVES 

1 

VILLE 

ODC  42 

•540C07 

i 

63d144;3I 

1  9$. 0! 

35.0! 

9.0! 

•  t 

1500! 

1 9. 2! PAOS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1072 

! 

i 

!  1 

P5.0! 

33.0! 

1.7! 

i 

-  1 

1  VALVES 

1 

VILLE 

DDC  43 

1540005 

i 

836! 444*  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 5. 2 ! PADS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

I 

! 

!  1 

05. 0! 

75.01 

1.71 

i 

-  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DOC  44 

1540C09 

1 

S3  6 1 44  45 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.2JPAOS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1972 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

j 

-  ! 

l  VALVES 

! 

VILLE 

DDC  45 

1574135 

j 

10701*443! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

.  1 

1500! 

18.2(PA0S/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1976 

1 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

i 

-  I 

(VALVES 

1 

VILLE 

DDC  46 

1574156 

■ 

107014443! 

193.01 

15.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.2! PADS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1076 

1 

i 

!  1 

1  9  J  «  0 1 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

(VALVES 

I 

VILLE 

DDC  47 

1574157 

i 

1070144431 

195.0! 

55.C! 

9.0! 

! 

1500! 

14. 2! PADS/  PIPING/ 

4 

IMO 

CLARKS¬ 

1076 

I 

l 

1  ! 

195.0! 

39.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

(VALVES 

! 

VILLE 

DOC  4$ 

1574153 

i 

107014A4M 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18. 2! PADS/  PIPING/ 

A 

IMO 

CLARKS¬ 

1076 

I 

i 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

(VALVES 

1 

VILLE 

ODC  49 

!  5741 59 

l 

107014A431 

195.01 

55. C. 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.2! PADS/  PIPING/ 

A 

!**0 

CLARKS¬ 

1076 

1 

i 

!  1 

195.0! 

15.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

SVALVES 

1 

VILLE 

ODC  50 

1574160 

i 

107C14I4C! 

195.0! 

M.C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 8. 2! PADS/  PIPING/ 

4 

IMO 

CLARKS¬ 

1976 

I 

! 

!  1 

1)5.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

IVALVtS 

1 

VILLE 

DDC  51 

1574161 

1 

10731444*1 

195.0! 

35.0! 

).0! 

-  | 

15C0I 

18.21  PADS/  PIPING/ 

& 

!  MO 

CLARKS¬ 

1076 

! 

! 

1 

1 

1  1 

!  ! 

195.0! 

1 

35.FM 

1 

1.7! 

I 

1 

! 

-  | 

! 

1  VALVES 

1 

! 

1 

VILLE 

(36)  DUNLAP  TOWING  CO. 

I 

1 

1 

1 

1  1 

j  j 

i 

1 

1 

■ 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

1 

! 

1 

« 

JIM  MCDONALD 

1275287 

1 

1  9  j  3*  36  i 

47. 4i 

16. oi 

6.0! 

700! 

.  t 

24.01  NONE 

i 

1958 

j 

| 

1  1 

52.0! 

16.5! 

5.1! 

! 

.  1 

! 

i 

LUNNI 

j  535449 

i 

31  1 3436! 

61.3! 

17.  C! 

5.0! 

725! 

-  ! 

*O.Q»NONE 

1VA 

SVINONISH 

1945 

! 

! 

•  1 

45.0! 

17.01 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CHANNEL 

HALOLO 

) 5*9517 

| 

1 35 1 34  36! 

105.01 

11.0! 

13.5! 

2320! 

-  i 

40.01  NONE 

IWA 

EVERETT 

1075 

1 

i 

!  i 

135.0! 

31.0! 

10.0! 

! 

.  I 

1 

1 

PORT  GARDNER 

1572463 

i 

713A36! 

36.01 

1C. 91 

4.0! 

308! 

-  i 

20.0! NONE 

IWA 

EVERETT 

1961 

! 

l 

!  ! 

33.5! 

11.3! 

4.0! 

i 

■  1 

! 

! 

PORT  SUSAN 

1928453 

i 

24(3*36! 

42.0! 

16.0! 

5.5! 

465! 

-  i 

20.51  NONE 

IWA 

EVERETT 

1987 

! 

! 

1  ! 

42.0! 

16.0! 

5.5! 

! 

-  t 

1 

! 

PULL-AND-BE-OANNED 

1530*25 

1 

613436! 

21.3! 

12.3! 

3.7! 

240! 

-  ! 

12.0! NONE 

IWA 

SVINONISH 

1971 

> 

! 

t  i 

33.3! 

12.0! 

3.7! 

! 

.  1 

! 

! 

CHANNEL 

PUTAUUP 

1263515 

! 

1513436*1 

49.1! 

11.9! 

4.7! 

3301 

-  i 

30.0 ! NONE 

IWA 

EVERETT 

1952 

! 

1 

1  ! 

49.1! 

11.9! 

4.7! 

i 

-  i 

1 

! 

SANISH 

!57«032 

I 

4913436! 

».  6.C! 

17.0! 

8.0! 

So5 ! 

-  ! 

25.0! NONE 

IWA 

LA  CONNER 

•  1076 

1 

i 

1  ! 

7V.C! 

17.2! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

SARATOGA 

12)2346 

l 

2613436! 

59.3! 

16.C! 

6.1! 

920! 

-  ! 

18.0! NONE 

IWA 

EVERETT 

1963 

! 

1 

!  1 

59.  5! 

15.0! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

1 

SKAGIT  CHIEF 

1558403 

i 

99  13436! 

100.0! 

25.1! 

11.0! 

1125! 

-  1 

50. 0! NONE 

IWA 

SVXNOHISH 

1943 

I 

! 

1  1 

100.0! 

25.11 

9.3! 

! 

-  1 

1 

! 

CHANNEL 

SNEE-OOSH 

1527071 

! 

1213436! 

34.3! 

13.6! 

6.0! 

365! 

-  i 

14.0! NONE 

IWA 

SVXNOHISH 

1970 

1 

1 

!  ! 

33.0! 

13.6! 

6.0! 

S 

-  ! 

! 

1 

CHANNEL 

SVINONISH 

1256*29 

1 

6913436! 

63.0! 

20.0! 

10.0! 

950! 

-  ! 

40.01  NONE 

IWA 

SVINONISH 

•  1975 

1 

! 

!  ! 

74.0! 

2C.C! 

10.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

CHANNEL 

TEA*  ! 
BUILT  ! 
OR  • 
REBUILT! 


TA»U  2  -  DFSCWTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

ANO  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUN?E® 

5VTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT! 

!  NET  5COOE5LENGTH!  tJROTM*  «. 

IRESI^-5 *****  PEG.  5  PEG.5LCA0-! 
T£P  !  S Sc!//////!/////!  ED  ! 
TON-  5PASE!  OVEP-!OV£P-!///7/5 
NAGE  •  IV  !  *LL  5  ALL  ‘LIGHT! 

HORSE  j 
POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  !  AO!  LINE-1 

(LIGHT) *///////7////////!T0! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LtNE-2 

! 

! 

TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

<!6)  OUNLJP 

TOWING 

CO. 

i 

i 

a 

a  i 

;  i 

i  i 

J 

1 

1 

i 

a 

i 

i 

t 

a 

i 

i 

i 

a 

a 

1 

; 

1 

1 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  ! 

1 

j 

i 

1 

i 

1 

TAURUS 

S571411 

135*3*36! 

>9.5! 

27.0! 

14.0* 

240C! 

-  j 

50.0! NONE 

•HA 

EVERETT 

1975  ! 

! 

s9.5! 

?7. :« 

14.0! 

-  i 

t 

! 

a 

UFFOA 

t  ...... 

553A35! 

30.0! 

9.3! 

4.3! 

90! 

-  » 

9.01N0N! 

!tf  A 

LA  CONNER 

1951  i 

a?.0* 

9.5! 

4.0! 

-  i 

1 

1 

1 

VULCAN 

•237233 

51 53434! 

’2.1! 

17.9! 

7.1! 

525! 

-  » 

25.0! NONE 

JUA 

SHINOMISH 

*  I960  i 

7  3.0! 

13. C! 

7.1! 

-  i 

a 

1 

! 

whidbey 

!2?1C39 

11S3A36! 

43.0! 

12.5! 

9.5* 

>02! 

-  J 

19.0! NONE 

!VA 

EVERETT 

1950  ! 

i 

j  j 

43.0! 

i 

12.5* 

i 

5.S! 

i 

“  ! 

i 

t 

! 

1 

! 

1 

(22)  OUNN# 

DURHOCD 

t 

i 

t  i 

;  a 

a 

a 

i 

■ 

i 

i 

a 

a 

1 

1 

! 

MONA  LEE 

! 2651 9t 

26!  34  36  2 

4  >•  6! 

lo.C! 

5.0* 

300! 

-  j 

16.0! NONE 

SLA 

PORT 

1953  ! 

SC.)! 

1 6.0! 

3.0! 

-  a 

i 

1 

SULPHUR 

1 

3 AfiO 10  111 

177*4*43! 

110.0! 

j/a.O* 

5.5! 

- 

350! 

O.SiNONE 

•LA 

PORT 

1956  ! 

110.0! 

■*0.C! 

1.3! 

i 

-  > 

I 

SULPHUR 

1 

S?C  11 

215*4444! 

110.0! 

30.  C! 

5.*! 

- 

550* 

15.5! DIESEL  C0MPRESS-5LA 

PORT 

1952  ! 

110.0! 

1.0! 

-  » 

!0P 

a 

SULPHUR 

a 

LSCC  13 

604 ! 4*44! 

1*0.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

1200* 

1 2.0! NONE 

SLA 

PORT 

1947  ! 

1*0.0! 

40.0! 

1.4! 

-  • 

i 

a 

SUL°HUR 

1 

LSCC  1-9 

604 ! 4444 ! 

1  *C.C! 

40. C! 

4.3! 

- 

1200! 

12.0! NONE 

!  LA 

PORT 

1947  ! 

1*0.0! 

40.0! 

1.4! 

-  • 

i 

1 

SULPHUR 

a 

»:c  3 

! 2*34 JC 

233*4445! 

10C.0! 

?4.0! 

3.5! 

- 

400! 

7 .5!  NONE 

•LA 

PORT 

1956  i 

IOC.*:! 

:?.c* 

.‘  ! 

i 

-  • 

» 

a 

SULPHUR 

a 

FS  16 

252S5A70! 

is:.?! 

*3.0* 

6  • 1  ! 

- 

7C0* 

?0.5 ! SULPHUR  PUN? 

SLA 

PORT 

1954  ! 

j 

i  i 

150.C! 

33. C! 

t 

2.0! 

■ 

“  ! 

1 

1 

1 

1 

SULPHUR 

! 

a 

(33)  DUMONT 

OE 

NEMOURS#  E. 

I.  !#  4  CO. 

t  i 

i  i 

! 

i 

■ 

i 

1 

i 

a 

1 

a 

CH£«  702 

S0C3103 

21  So! 5*73* 

250.0! 

53.  C! 

9.6! 

- 

UOC! 

SJ.O'.OIESEL  PU»PS 

!TX 

BEAUMONT 

1967  ! 

2*0.0! 

5J.C* 

4.3! 

-  i 

! 

1 

CMC-  703 

5003152 

21 *8! 5*70* 

’<0.0! 

53.0! 

3.4! 

- 

1400! 

32 .0! DIESEL  PUMPS 

*TX 

0FAUMONT 

1967  ! 

2S0.0* 

53.  C! 

4.0! 

-  a 

t 

I 

a 

EtOC  36 

5  5074 1 fi 

29175SA70! 

2*5. 3! 

52.5! 

3.o! 

- 

2350! 

30.0! OltSEL  PU«PS 

!  TX 

BEAUMONT 

1967  ! 

295.0! 

52.3! 

1.6* 

-  a 

1 

1 

£ X 0 C  57 

S  507450 

289H  5470! 

2'7.0! 

52.5! 

8.6! 

- 

2350! 

30 «0!OIESEL  PUMPS 

!TX 

BEAUMONT 

1967  J 

2*2.0! 

52. 5* 

1.6! 

•  a 

■ 

1 

| 

t IOC  e A 

554CS5R 

499*5470! 

1’j.O! 

33.0! 

J.O! 

- 

1 J50! 

1?.0!DIFSFL  PUMP 

!TX 

BEAUMONT 

1975  ! 

195. 0! 

35. <3! 

2.0! 

! 

-  j 

1 

1 

2 

EIOC  65 

•540560 

499! 5*70! 

195. C* 

35. C! 

3.0 ; 

- 

! 

1350* 

1 7. oj  DIESEL  PUMP 

!TX 

BEAUMONT 

1975  ! 

14 J.O! 

35. C* 

2.0! 

! 

-  i 

i 

• 

1 

uoc  4oi 

•017C50 

699  J  5470! 

230.0! 

*3.0! 

9.0! 

- 

i 

1  ICO! 

17 .0! DIESEL  SHED 

!TX 

BEAUMONT 

1972  ! 

! 

1 

!  ! 

i  i 

2)0.0! 

! 

35.0! 

■ 

2.0! 

! 

! 

“  ! 

t 

i 

! 

* 

! 

a 

(33)  OUPONT 

OSNEHOUPS,  E. 

5 

:./!  c  co. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

i 

a 

! 

1 

! 

! 

■ 

! 

J 

! 

C 70  DOMESTIC 

MARIN? 

0 IV  !  S ION 

!  5 

; 

5 

i 

! 

! 

• 

! 

GAUCHO 

♦560454 

164*3*34! 

92.3! 

35.0* 

16.5* 

4?30* 

40.0! NONE 

!NJ 

DEEPWATER 

1976  ! 

! 

!  ! 

92.5! 

'5.0! 

12.3! 

! 

-  i 

• 

! 

J 

CHEM  70 1 

•003C53 

1400!  5470! 

225.0! 

52*0! 

5.5! 

- 

i 

UOO! 

22.0! NONE 

•TX 

BEAUMONT 

1965  ! 

1 

!  ! 

2V.0! 

3.3! 

! 

! 

1 

2 

CHE-  734 

5003202 

31  ®0!  5*?'0! 

344.0* 

53.2! 

8.5! 

- 

! 

3250* 

1J.0I5IESEL  FUNPS 

!TX 

BEAUMONT 

1967  ! 

5 

!  ! 

3-6.0! 

33.0! 

4.0! 

! 

.  i 

! 

J 

EOG*  MOOR  I 

5011924 

29375547?! 

27?..J! 

60.0! 

15.3! 

- 

! 

5950! 

35.7 JNONE 

loc 

WILMINGTON 

1968  ! 

5 

!  ! 

273.0* 

60.3! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EIOC  2 

•009175 

399' 5*70! 

19$. 0! 

35. C! 

9.5! 

- 

! 

1450! 

13.91 2  DIESEL  and  2 

!LA 

BURNSIOE 

1959  ! 

!  ! 

14, .0! 

*5..! 

2.3! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  PUMPS 

' 

! 

HOC  4 

5011R73 

107o!5A70! 

2T ).:! 

42. C! 

9.5! 

- 

! 

2C30! 

19.616  ELECTRIC  PUMPSfLA 

BURNSIDE 

1963  ! 

1 

!  1 

2’C.O* 

42. C! 

2*0! 

1 

-  ! 

1 

! 

J 

UOC  3 

•009274 

1109!5*7nj 

233.3* 

42.  C! 

9.5! 

- 

! 

2030! 

18.9*6  ELECTRIC  PUMPSlLA 

BURNSIOE 

1963  1 

1 

2::.ot 

42.  C! 

2,0! 

! 

-  ! 

! 

! 

EIOC  6 

5009124 

1 73o! 5*70! 

293.0* 

52.05 

9.?! 

- 

i 

3000! 

15.713  CLECT1IC  PUP»S!LA 

BURNSIOE 

1965  ! 

2>J.O*. 

40. 3! 

1.3! 

1 

-  ! 

I 

! 

UOC  7 

5012021 

14*315*70! 

230.  0! 

42.*! 

9.5! 

- 

i 

2330! 

IS.2JS  ELECIPIC  PUPPSILA 

BURNSIOE 

1970  ! 

5 

!  • 

2*0.0! 

52.3! 

2.0! 

! 

-  a 

1 

! 

EIOC  8 

5CC5924 

1CJ655A71! 

245.3! 

42. C! 

*.9* 

- 

! 

2200* 

1 *. 9 | 5  ELECTRIC  PUMPSJLA 

BURNSIOE 

1972  ! 

! 

2*9.)! 

4  2.0! 

2.0* 

! 

-  j 

i 

! 

1 

uoc  o 

5025891 

1 0&J!5*71 i 

2*:.o* 

JO.O! 

7.0! 

- 

t 

?2?7i 

11.916  ELECTRIC  PUMPS! XT 

WURTLANO 

1973  ! 

1 

;  i 

2'0.0* 

5?.0! 

2.3! 

• 

-  i 

a 

! 

J 

EIOC  31 

5  55343* 

16*055*71 ! 

2®7.0l 

«4.t,! 

9.0! 

- 

■ 

337%' 

17. oi DIESEL  °UMP 

•  TX 

8EAUM0NT 

1975  1 

5 

!  ! 

24-.0! 

*4.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

l 

UOC  32 

5U343* 

1491  55*  71  1 

297.0! 

14.  C! 

9.3! 

- 

j 

3597! 

17.0(0! ESCL  PU-P 

t  TX 

BEAUMONT 

1975  I 

1 

i  ; 

297.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

| 

UOC  33 

5553434 

634! S*T1 5 

147.0' 

54.0! 

9.5! 

- 

i 

uni 

17 .0! DIESEL  PU»P 

!TA 

BEAUMONT 

1975  ! 

5 

5  5 

U7.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

•  i 

| 

1 

a 

UOC  34 

5005149 

172955*71! 

297.)! 

*»•  J! 

1.*! 

- 

| 

3656! 

17-0! DIESEL  PUMP 

1  TX 

BEAUMONT 

1975  1 

5  l 

297.?! 

*4.0! 

1.5! 

i 

-  > 

i 

! 

! 

EIOC  51 

550*373 

15C0!5*?O! 

25  5.0* 

5j.:i 

5.4! 

- 

i 

1 1CO! 

23. 61  NONE 

!  TX 

BEAUMONT 

1964  ] 

!  ! 

:*$.)! 

*o.:> 

3.4! 

i 

-  ! 

1 

1 

UOC  52 

5012C75 

1 500! 5*70! 

>'!.:» 

*o.c* 

i.e! 

- 

j 

1700! 

20.6 JNONE 

!  TX 

BEAUMONT 

1964  J 

5 

i  i 

2<*.:* 

5.4! 

i 

•  i 

1 

1 

2 

UOC  35 

501R423 

232  HS*7ji 

2*  *.  )! 

5  J.O! 

1.5! 

- 

i 

2500! 

*1.212  DIESEL  ®UMP$ 

itx 

BEAUMONT 

1967  ! 

5 

1  ! 

2U.J! 

*3.0! 

3.3! 

i 

-  j 

| 

! 

a 

EIOC  34 

JC09472 

232  *1  5470! 

2  **. 0! 

*  3.  v! 

4.JJ 

- 

! 

2503! 

31 .2! 2  DIESEL  *UMPS 

•TX 

BEAUMONT 

1967  i 

5 

?*!•?! 

*3.:s 

J.)! 

i 

■  i 

1 

J 

UOC  35 

5012125 

?;CO!5»70* 

2*0.  i\ 

53.:* 

*.5! 

- 

j 

2300! 

70-0 i 2  DIESEL  PUMP* 

!  TX 

BEAUMONT 

196?  1 

! 

!  ! 

2*0.0! 

53.0* 

2.0! 

i 

-  j 

t 

UOC  61 

5024*28 

7**!5A71! 

153.0! 

’5.0! 

9.3! 

- 

i 

1470! 

22.21NONE 

ITX 

ORANGE 

1974  1 

5 

5  5 

1 95.0* 

*5.0* 

2.0! 

• 

-  i 

! 

EIOC  42 

! 540557 

7<4| 5*71 ! 

1»5.31 

*>.2! 

7.0! 

- 

! 

1470* 

22.2 (DIESEL  PU"P 

!TX 

VICTORIA 

1975  ! 

1 95.0! 

*5.?! 

2.0! 

i 

-  i 

1 

UOC  43 

5540*5® 

744! 5*71 5 

195.0! 

*$.:• 

7.0! 

- 

i 

1470! 

72.2'OIESEL  PUMP 

ITX 

VICTORIA 

1975  I 

! 

1>S.O! 

*$.:! 

2.3! 

i 

.  1 

1 

J 

EIOC  66 

5540561 

764 ! 5*  71 ! 

195.3! 

M.C! 

7.C! 

- 

i 

1*7  J! 

22 . 2 ! D IE  SSL  PUMP 

ITX 

ORANGE 

1975  ! 

!  ! 

!  i 

195.0* 

*$.:s 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

2 

EIOC  67 

•020792 

79JS5A71! 

195.0! 

35.0! 

».  i! 

- 

i 

1o34! 

u.oiDtesEi  pump 

!TX 

CORPUS 

1973  ! 

! 

145.0* 

*o.:*. 

1.5! 

■ 

-  ; 

1 

! 

CHRJSTI 

! 

UOC  48 

5  503977 

4*7*5*71 » 

2)7.?! 

*3.0* 

4.6! 

- 

i 

10**! 

15.4‘OZES'L  PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1966  ! 

2)7.  )! 

!>.C! 

1.3* 

i 

•  5 

1 

1 

EIOC  60 

5030138 

774*5*71! 

195.0! 

*3.S! 

9.31 

- 

i 

14*5! 

26.7! 1300  GPM  DEEP 

SLA 

LAPORTE 

1981  1 

! 

!  ! 

1 »5. 0! 

*5.C! 

2.0! 

< 

-  • 

SWELL  DIESEL  PUMP! 

! 

EIOC  70 

5000332  ! 

77455*71! 

145.0* 

o*.:* 

9.0* 

- 

i 

1*65! 

22.010IESEL  PUMP 

!TX 

VICTORIA 

1951  J 

lii.O! 

55. C! 

2.0! 

1 

-  a 

1 

a 

UOC  71 

!  — — — 

774*5*71! 

1>5.C* 

33.*)! 

9,0! 

- 

! 

1465! 

22.ojo  IESEL  PUMP 

!TX 

VICTORIA 

1981  i 

5  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

1 

EIOC  00 

1 523865 

1123! 5*70! 

213.0! 

40.0! 

10.9! 

- 

i 

2000! 

32.0'DIESEL  PUMP 

•NJ 

GX9PST0VN 

1970  ! 

5 

21 o.O! 

40.:* 

2.0! 

i 

•  i 

1 

! 

1 

EIOC  201 

5213729 

745!S*70! 

195.0! 

35.  C! 

$.4! 

- 

a 

1106! 

16.0! NOME 

!TX 

CORPUS 

i960  ! 

5 

5  1 

5  5 

!  ! 

i  i 

i  i 

145.0! 

t 

i 

*5.0! 

a 

i 

1.9! 

a 

i 

i 

! 

! 

•  i 

i 

j 

1 

! 

1 

CHRIST! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


!  !VT CC !  DIMENSIONS  !D»AfT! 

!  NET  !CODs!LENSTM!ORDTHI  ! 

- — -~2REGXS-!****'  R»&.  !  ®;G.!LOAD-t 

COAST  !  TEA  !  SEE! //////! /////«  EO  ! 
GUARD  !  TON-  !PA«5!  OVER-! OVER-!/////! 
NUMBER  •  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


!  CARGO 
!//////// 
!  °4$3“ 

!  EN5EAS 


<3J)  DUPONT  DENEHOURS*  E.  U,l  K  CO. 
C/0  DOMESTIC  NARINE  DIVISION 
(CONTINUED) ! 


(32)  DUPRE  BROS.  CONST.  CO. 
MARIE  6 


GULF  FAB  112 


(23)  OUROCHER  OOCK  ANO  0®f DGE ! «  INC. 


SCOW  HO*  281 
SCOW  NO.  282 


<40)  DUTRA  CONST.  CO.,  INC.  ! 


DENISE  DUTRA 
OUTRA  BARGE  220 


DUTRA  PARSE  221 
DUTRA  BARGE  NO  1 


DUTRA  BARGE  NO  2 
OUTRA  BARGE  NO  3 


DUTRA  BARGE  NO  4 
DUTRA  BARGE  NO  S 


DUTRA  BARGE  NO  6 
OUTRA  BARGE  NO  9 


733!  S  A  70  S 

19>. D! 

35.0! 

a.  8! 

-  ! 

I  i 

1)5.0! 

35.0! 

2.0! 

206 i 5 A  7 1 S 

61.5! 

31.1! 

3.7! 

-  j 

i  i 

41.5! 

31.1! 

2.0! 

206! 5A71 i 

81.5! 

31.1! 

S.7* 

-  i 

«  i 

81. 5! 

31.1! 

2.0! 

309jj  S A  73 ! 

3>5.0! 

56.  C! 

18.0! 

-  i 

i  i 

3*5.0! 

56.0! 

7.C! 

1 249; 5A?G! 

219.0! 

4*».0! 

9.0! 

-  ! 

i  i 

i  i 

i  i 

219.0! 

i 

44.0! 

2 

2.0! 

i 

t  j 

34i3A3<i 

46.3! 

i 

i7.)i 

j 

6.9* 

400* 

i  i 

4B.3! 

IB. 9* 

8.)! 

St!  4*  43*! 

75.0! 

24.0! 

6.0! 

-  j 

i  i 

/5.0! 

24.0! 

3.0! 

1 00! 4A43! 

100.0! 

32.0! 

6.0! 

-  j 

i  i 

10C.0! 

32.C! 

3.0! 

102i4A43j 

110.0! 

30.0! 

4.0* 

-  » 

i  i 

11C.0! 

30.  C* 

1.0! 

15C|4A45! 

110.0! 

32.0! 

4.8! 

-  i 

i  i 

j  | 

i  j 

110.0! 

i 

i 

32.0! 

3.0! 

! 

j 

i  2 

11 S3AJA! 

i 

34.9*! 

i 

12.0! 

i 

4.7* 

i 

1 60S 

i  i 

40.0! 

1 3.C! 

4.7! 

j 

F5! 3M  36  S 

73.  C! 

24.0* 

7.5! 

120ci 

!  ! 

-  ! 

“  ! 

6.0! 

1 

95  S3*  3o ! 

71.0* 

19.3! 

).C! 

600! 

i  i 

*1.3! 

19.5! 

9.0! 

i 

2213436! 

49.2! 

15.0! 

7.0! 

331 1 

i  i 

5 7. »! 

18.  S' 

7.0! 

i 

49*  3A  36! 

<4.0! 

:o.o* 

a.o* 

6)0! 

!  » 

80.0! 

?).0! 

6.5! 

i 

1  4 !  3A  36  • 

4  2.4* 

12.5! 

5.8! 

230 ! 

]  2 

45.5! 

12.5! 

5.}* 

j 

10J3AJ6! 

30.es 

9.4! 

5.0* 

165i 

i  i 

42. C! 

9.4* 

5.0! 

2 

655S4A43! 

1V5.0! 

35. C* 

3.33 

i 

!  ! 

19J.0! 

35. P* 

1.5! 

! 

35554*43! 

195.1! 

15.1 ! 

8.3* 

-  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1* 

1.0! 

! 

85514*43! 

195.1! 

33.8  5 

8.3! 

-  ! 

!  j 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

; 

o55  S4A43  J 

195.1! 

35.1 ! 

B. 3* 

-  ! 

!  1 

19>.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

65514*43! 

195.1! 

35.1! 

8.3! 

-  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

655! 4*43* 

1)5.0! 

J  3.C! 

8.0! 

! 

!  ! 

D3.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

121 !  4A4* ! 

100.0! 

4.9* 

-  ! 

!  i 

10C.0! 

24.o« 

1.0! 

t 

24!4A43! 

47.1! 

16.)! 

3.1! 

-  ! 

!  1 

47.1! 

19.9* 

.*.* 

1 

42014*43! 

140.0! 

39.C! 

7.0! 

-  ! 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

j 

42014*43! 

140.0! 

39.0* 

7.0! 

i 

!  I 

14-0.0! 

J9.U! 

1.0! 

! 

27)14*43 ! 

14C.0I 

34.0! 

6.01 

-  ! 

!  ! 

140.0! 

J*.G! 

1.0! 

2 

252 14A-.32 

1’C.O* 

33.01 

5.1! 

-  j 

;  i 

120.0! 

33.0! 

1.3! 

; 

12! 4 A  44  j 

'2.0! 

16.  )! 

4.0! 

-  ! 

2  ; 

*2.0! 

19.0! 

2.0* 

I 

1 93 {4*462 

9a.  Of 

2s. 1! 

7.5* 

! 

•  1 

>6.0! 

21.1* 

1.0! 

! 

1 7314*46 ! 

95.01 

?4.1! 

7.5 ! 

! 

!  ! 

95.0! 

?*'.  1 ! 

1.0! 

! 

253  14*43! 

nc.O! 

*2.C! 

3.0! 

! 

{  ! 

100.0! 

*2.0! 

1.)! 

! 

HIGH-  »  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  J  ! 

FIXED  |  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  «  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !//////////////// »TD •//////////»  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !«*R£8UILT{ 


16.  O'.NONE  !TX  CORPUS 

!  !  CHRXSTI 

12.2! ELECTRIC  PUMP  !CA  SAN 

{  !  FRANCISCO 

12.2!ELcCTRIC  PUHP  !TX  ORANGE 

!  ! 

39.0! HYDRAULIC  OIESELlNJ  DEEPWATER 
! PUMPS  • 

25 .5 ! OI  6$£L  PUMP  !NJ  GtOBSTOWN 

!  { 


4. 6! DRAGLINE 


4.6 ! DRAGLINE 

i 

4.0! MARSHCRANE 


4.6! DR AGLINE 


12.0!N0NE 

! 

30.9! NONE 
! 

30.0! NONE 


18.0! NONE 
! 

12.0! NONE 

j 

14 .oj  NONE 
! 

14.0! NONE 
! 

1 4.0! NONE 
! 

14. 0! NONE 
! 

14.0SNONE 

i 

1 4. oj  NONE 
l 

14. 0! NONE 

i 

12.01N0NE 

! 

10.0'NONE 

! 

10.0! NONE 
! 

10.0!N0Nf 

J 

25 .oi DIESEL  DERRICK 

i 

4 .01  NONE 
I 

10.0| DUMP  GATES 
! 

10.01  DUMP  GATES 
! 

10.0! NONE 
! 

! 

! 


126*1*01  • 

Id.)! 

?).0! 

7.6! 

675» 

300! 

35.0! KELP 
! 

!  ! 

11 ).0! 

29.2! 

4.0! 

! 

-  ; 

65 !  3*86! 

80.0* 

22.0! 

8.6! 

703! 

-  i 

37  .01  NONE 
! 

!  • 

80.0! 

2’. 3* 

6.0! 

i 

-  ! 

19*3*36! 

'0.0! 

U.O! 

4.0! 

45oi 

-  i 

16.0 ( NONE 
! 

!  ! 

^  3.0! 

U. C! 

3.0! 

! 

-  J 

93*3*38' 

*5.0! 

24. C! 

6.0! 

1240! 

.  i 

40.0INONE 

2 

■  2 

8i.O! 

’4.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

150014*46! 

252.0! 

45. C! 

10.0! 

-  i 

4300! 

ia.O!NONE 

2 

!  ! 

290.0! 

45.0! 

2.5! 

• 

.  i 

35014*43! 

130.3! 

43.0! 

6.0! 

-  • 

600! 

7. 0! NONE 
! 

!  ! 

1*0.3! 

40.01 

2.0! 

• 

-  ; 

1 500  !4 *4  8! 

200.0! 

45.0! 

10.0! 

! 

4300! 

18.0IN0NE 

i  i 

200.0! 

45.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

551 1 4*4.6 ! 

13). 0! 

40.3! 

7.5! 

! 

1275! 

10.0! NONE 
; 

!  1 

180.0! 

40.0! 

1  •  ■*! 

i 

•  i 

551!4*,6! 

P2.0! 

40.0! 

/.I! 

i 

1275! 

10. oi NONE 
! 

!  • 

180.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

•  i 

40014*46! 

122. C! 

32.0* 

a.C! 

-  ! 

900! 

12.0! NONE 
t 

!  ! 

122. C! 

40.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

55054*48! 

1/0.0* 

39.0! 

9.0! 

-  ; 

1498! 

12.51NONE 

i 

j  i 

I’O.O! 

3o.O! 

2.5! 

! 

-  j 

55014*46! 

170.0* 

28.0! 

9.0! 

•  i 

1250! 

12.0! NONE 
! 

!  ! 

170.0! 

’6.3! 

2.5! 

» 

-  i 

55014*46* 

1/2.0! 

36.0! 

10.0! 

-  ! 

1400! 

14 .0! NONE 
! 

!  ! 

172.0! 

38.0! 

3*5! 

j 

.  i 

55014*46! 

172.0! 

36.0* 

10.0! 

-  i 

uooi 

14.01  NONE 

2 

2  i 

1’2.0! 

36.3! 

3.5! 

j 

-  ! 

550! 4*46 ! 

172.0! 

26.0! 

10.0! 

*  i 

uooi 

1 4 .0 ! NONE 

!  • 

172.0! 

36.0! 

3.5! 

! 

-  > 

i 

55014*43! 

172.0! 

36.0! 

10.0! 

•  i 

1400! 

14.0! NONE 

!  1/2.0!  38. C!  3.5! 
!  !  !  ! 


!*I  CHEBOYGAN 

i 

!MI  CHEBOYGAN 
! 

!MI  CHEBOYGAN 
! 

!MI  CKE90Y6AN 

i 

{MX  CHEBOYGAN 
{ 

! **I  CHEBOYGAN 

j 

SHI  CHEBOYGAN 

i 

SHI  CHEBOYGAN 

i 

SMI  CHEBOYGAN 
{ 

{MI  CHEBOYGAN 
J 

!MJ  CHEBOYGAN 
! 

{MI  CHEBOYGAN 
! 

{MI  CHEBOYGAN 
! 

SHI  CHEBOYGAN 
J 

SKI  CHEBOYGAN 

SHI  CHEBOYGAN 
J 

{MI  CHEBOYGAN 
! 

JHI  CHEBOYGAN 
1 

SHI  CHEBOYGAN 
I 

SHZ  CHEBOYGAN 
! 

SMI  CHEBOYGAN 
! 

SHX  CHEBOYGAN 
! 

I  MX  CHEBOYGAN 


!  C A  510  VISTA 
J 

!<A  RIO  VISTA 


!C A  RIO  VISTA 
! 

1C A  RIO  VISTA 

i 

icA  Rio  VISTA 
! 

ICA  RIO  VISTA 

j 

S  CA  RIO  VISTA 
! 

{CA  RIO  VISTA 
i 

ICA  RIO  VISTA 
i 

! CA  RIO  VISTA 
! 

SCA  RIO  VISTA 
{ 

ICA  RIO  VISTA 
! 

!CA  RIO  VISTA 

i 

s  C A  RIO  VISTA 
! 

!CA  RIO  VISTA 

i 

!CA  RIO  VISTA 
{ 

! 

! 


*  1970  { 

! 

1980  ! 
! 

1980  l 
f 

1981  J 
i 

198?  ! 
I 

1955  | 
! 

1982  { 
! 

1965  { 
! 

1965  { 
I 

*  1966  ! 

J 

1940  { 
I 

1940  ! 
1 

*  1966  { 

! 

*  1957  I 

! 

*  1957  ! 

f 

*  1957  { 

! 

! 

! 


TABLE  >  -  0£  SCRIPT  ION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

OIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

- 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

! VTCC !  OTM.cNSICNS  ‘ORAfT! 
NET  !C0D£*LENGTH»0R0TH!  • 

PEGIS-!****!  R?G.  !  »€G.!LOAO-! 
TER  i  SEE! //////! /////!  ED  ! 
TON-  IPAGSj  OVER-! OV£R~! /////! 
NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT*. 

! CAPACITY*.  MI6H-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  *S  {OPERATING  I  I 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  1 

!////////!  POINT  »  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  ° aSS-  ! (LIGHT) !//////////////// ! TO !/ /////////!  OR  1 

POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UXLT1 

(40)  OUTRA  CONST. 

CO. s  INC. 

1 

! 

;  i 

i  j 

i  i 

t 

• 

■ 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

2 

2 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

i  i 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

; 

OUTRA  BARGE  NO 

15 

286835 

4C0! 4A46! 

17>.0! 

16.3! 

11.0! 

-  » 

1400! 

5 .0 !  HONE 

•CA 

RIO  VISTA  ! 

1956 

i  i 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

i 

-  * 

» 

j 

OUTRA  BARGE  NO 

16 

26681 G 

oOO! 4A  44 ! 

175.0! 

36.1! 

11.0! 

-  J 

1400! 

S .0! NONE 

!CA 

RIO  VISTA  ! 

1656 

!  > 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

i 

-  i 

i 

; 

OUTRA  BARGE  NO 

17 

t 2?671 1 

600! 4A  46 ! 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

-  * 

1400! 

R.oi NONE 

!CA 

RIO  VISTA  ! 

1956 

;  i 

175.0* 

36.3! 

4.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE  NO 

is 

236834 

600 ! 4A  46 ! 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

UGO! 

a.OSNONE 

!  C  A 

RIO  VISTA  ! 

1956 

;  i 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

j 

-  * 

; 

! 

OUTRA  BARGE  NO 

19 

579394 

750 ! 4A46 ! 

175.0! 

40.1! 

11.0! 

-  • 

1700! 

15 .0 !  NONE 

!  CA 

RIO  VISTA  ! 

1965 

i  i 

175.0! 

43.1! 

4.C! 

i 

-  ! 

! 

i 

OUTRA  BARGE  NO 

2C 

579395 

750*4A4s! 

175.0! 

40.1! 

11.0! 

-  j 

1700! 

1S.0IN0NE 

!CA 

RIO  VISTA  i 

1965 

i  i 

1/5.0! 

40.1! 

4.0! 

i 

-  • 

1 

i 

OUTRA  9AR6E  NO 

22 

S79396 

750! 4A  4^! 

175.0! 

40.1' 

11.0! 

-  • 

1700! 

1 S.OINONE 

2CA 

RIO  VISTA  ! 

1961 

■  i 

173. C! 

40.1! 

4.0! 

i 

-  • 

i 

« 

J'ENEE 

300!4a;4! 

140.0! 

4J.  0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

14.0! NONE 

icA 

RIO  VISTA  ! 

1929 

;  ; 

140.0! 

40. C! 

2.0! 

; 

-  ! 

j 

! 

« 

PATPICIA 

3C0S4A46! 

140.3! 

40.0! 

9.0! 

-  * 

2C00! 

14.0! NONE 

!  C  A 

RIO  VISTA  ! 

1929 

!  » 

UO. 0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

PTES  41 

SC9430 

2024 !4 Ail ! 

240.0! 

60.0! 

13.2! 

-  • 

4000! 

20.0 ! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1967 

i  i 

240.0! 

<0.C! 

2.0! 

; 

-  • 

j 

! 

FRANCISCO  ! 

SCOW  19 

292596 

663 ! 4  A4n* 

153.0! 

35.5! 

12.0! 

-  « 

1040! 

-  ! NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH! 

1961 

<  i 

153.0* 

35.5! 

3.0! 

i 

-  j 

• 

2 

SCOW  20 

294152 

595S4A44! 

153.1! 

35.6! 

12.0! 

-  ! 

1040! 

-  {NONE 

icA 

LONS  BEACH! 

1962 

<  i 

;  | 

1*3.1 ! 

33.6! 

3.0! 

i 

i 

| 

2 

; 

» 

2 

1 

(13)  OTfR/  NARY 

;  i 

i  i 

; 

■ 

< 

i 

t 

j 

2 

2 

j 

; 

; 

1 

2 

0 /3/A  OYER  TRANSPOPTATI! 

\ 

i  | 

i 

i 

i 

j 

i 

; 

2 

NBL  601 

255206 

1232!4*43! 

24C.0! 

«C.O! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

12.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH  ! 

1948 

i  i 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

; 

-  • 

! 

! 

MeL  602 

255207 

1 232! 4A  45! 

240.0! 

50.0! 

9.0 ! 

-  * 

2400! 

1 2 .0 ! NONE 

!  KY 

PADUCAH  ! 

1941 

i  i 

«  j 

24U.0! 

50.  j! 

1 

1.5! 

2 

2 

i 

2 

i 

! 

; 

(16)  E  E  S  TOWING 

i  i 

j 

1 

J 

i 

; 

t 

2 

; 

i 

j 

i 

i 

CAPT.  DEAN 

73S3AJ5! 

«  ! 

..  1 

8.0! 

1 100! 

-  • 

40.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

— 

i  i 

7C.0! 

?a.o* 

o.C! 

j 

-  ! 

2 

; 

ORLEANS  ! 

DIANE  OEAN 

79J3AJ5! 

-  i 

-  i 

7.o! 

1200! 

-  J 

40.0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1981 

!  ! 

65.0! 

24. C! 

7.0! 

i 

-  • 

j 

! 

ORLEANS  ! 

TAMPA 

27C839 

634J5A71 ! 

155.5! 

50.0! 

9.0* 

-  i 

1500! 

1  5 . 5  ’DIESEL 

PUMPS 

!  L  A 

NEW  ! 

1956 

155.5! 

50.0! 

i 

1.5! 

i 

; 

2 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

« 

ORLEANS  ! 

(32)  E  H  l  f  BOAT 

RENTALS 

; 

« 

■ 

i 

i 

! 

! 

j 

■ 

; 

i 

i 

! 

JOLIt  fcRUNE 

536573 

17S1C11 ! 

3  J.  0! 

U.O! 

6.)! 

530! 

-  ! 

1 9 . 0 ! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1981 

!  ! 

!  i 

31.0! 

i 

14.0! 

i 

6.0! 

i 

j 

t 

16! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ?  V  I  HIGHLAND  PUMP  CO. 

i  ! 

!  ! 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

; 

! 

! 

EUGENE  FULLfN 

612400 

11 MCGI* 

40.0! 

12-0! 

4.*! 

400! 

15! 

1 2 .0 ! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

1979 

!  ! 

4  3  •  1 ! 

12.0! 

2.0! 

! 

18! 

2 

! 

!  ! 

; 

; 

« 

I 

i 

! 

! 

*V  f 

(32)  E.  3.  1. 

:o.# 

INC. 

i  i 

i 

i 

j 

! 

! 

2 

! 

LAOY  JUNE 

603124 

?4!m>! 

*»•*/! 

*6.0! 

7. a! 

060! 

66! 

22.0! NONE 

!LA 

GOLDEN  ! 

1979 

!  i 

i  i 

*7.0! 

26.C! 

i 

•*•0! 

! 

l 

; 

i 

! 

» 

! 

! 

MEADOW  ! 

(33)  EA5LR  FLEET# 

INC. 

!  ! 

i  i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  EAGLE 

4*5211 

70! ICO?! 

nc.oi 

-  j 

4.6* 

1530! 

35! 

24.0I40NE 

! 

1981 

!  ! 

n:.o» 

2..C! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

NORTHERN  FAGLE 

930233 

47! 1  CO? 1 

1  ,'C.O! 

! 

6.0! 

1530! 

52! 

24.0! NONE 

SLA 

MORGAN  1 

1981 

•  » 

1  ‘‘3.0! 

24.0! 

4.0! 

j 

-  j 

i 

! 

CITT  ! 

SOUTHERN  e  45LC 

. 

5o!1AQ’! 

no.o* 

-  j 

5. Cl 

1550i 

$si 

24.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  J 

1978 

•  • 

1*0.0! 

?4.0! 

i.J! 

! 

47! 

i 

! 

TAHPA  EAGLE 

62493) 

965103! 

1C3.J! 

-  ; 

5.0! 

1530! 

200! 

24.0! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

- 

!  ! 

1  TO.O! 

2a. 0! 

4.0* 

i 

-  ! 

i 

! 

CITT  ! 

mESTERN  eagle 

60534? 

52! ICO?! 

1 )C«0! 

-  i 

5.?! 

1175! 

24*! 

?4 .0! NONE 

! 

1979 

!  ! 

!  ! 

1*0.0! 

! 

??.C 

i 

4.0! 

i 

! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

i 

(29)  EAGLE  MARINE 

i 

TRANSPORT  cio. 

j  i 

i  i 

! 

! 

i 

• 

i 

i 

1 

i 

■ 

i 

! 

! 

i 

! 

G.  «.  PACrET 

646546 

2371  3A34! 

133.4* 

»7.>i 

9.6* 

4200! 

-  i 

48*0! NONE 

!*»0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

!  i 

136.4* 

37.0! 

1.0! 

j 

-  i 

! 

! 

JOHN  H.  MACMILLAN 

JR. 

294692 

721 ! 3*34* 

1*2.3! 

*5.0! 

9.3! 

3400! 

-  ; 

46.0! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

• 

i  ; 

1»2.0! 

55.2! 

8.0! 

{ 

-  ! 

! 

! 

MARY  PUPAE 

571753 

11553454! 

6  5.0! 

?  6 . 3 ! 

10.  o! 

1150! 

-  ! 

28.3!N0Nt 

(HO 

ST.  LOUIS  ! 

19>6 

!  ! 

72.0! 

?6.C! 

7.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

NANCY  AlLfN 

575*27 

11513*14! 

65.0! 

26.0! 

10.6! 

1350! 

-  • 

23 .0 ! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

;  « 

*2.0! 

26.0! 

7.0! 

; 

-  ! 

t 

» 

APS  U43 

593224 

949*4441 i 

19J.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

14R  A* 

18.JIH0N8 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1970 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

A»S  14463 

596060 

>79*4*41  ! 

2*?. 3! 

15.0! 

9.0! 

! 

1616! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  J 

1 97  3 

!  ! 

2**2.0! 

13.0! 

1.6! 

i 

-  * 

j 

! 

APS  1447B 

596061 

97914A41 ! 

2  JO. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

l6lo! 

16-01  NONE 

|M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

!  1 

2)3.2! 

15.  C! 

1.6! 

• 

-  ! 

2 

j 

K  1  Cl 

-  !  4 A43 ! 

1 1  0.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ; 

400! 

5 .5 ! NONE 

ino 

ST.  LOUtS  ! 

I960 

!  1 

11  2.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

J 

OP  250 

— 

?7  5 ! 4*41 • 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

-  i 

1510! 

1 5 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1964 

!  ! 

145.0* 

*  5.0! 

1.6! 

2 

-  • 

! 

! 

OP  254 

7T  1! 4A41 ! 

1  *5.0! 

15.0! 

>•0! 

-  i 

1510* 

1 5.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

!  ! 

195.  )! 

35.0! 

'.«! 

i 

-  ! 

! 

I 

OP  255 

773*4*41 ! 

ij;.o» 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1530! 

15 .0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

!  ! 

1 9  J .  0! 

15.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

l 

! 

OP  258 

773*4441 ! 

195. J* 

15.0! 

>.  3! 

-  • 

1530! 

1 5. 0! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

»  J 

1  >5.0! 

*5.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

i 

I 

E*T  13 

533379 

09s!4A«.1! 

2*0.0! 

15.0! 

9.0! 

-  j 

1663! 

17.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

!  ■ 

200.0! 

J5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

l 

EMT  3? 

613101 

74354441! 

2*0.3! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1o62! 

19.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  I 

1979 

i  t 

2)0.0! 

*5.0! 

1.5! 

; 

-  1 

i 

2 

EMT  151 

424394 

9t7!4A41 ! 

233.0* 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1632! 

1 7. 01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

i  j 

203.0! 

15.  C! 

1.5! 

} 

-  * 

! 

i 

EMT  152 

423393 

91 7 ! 4A41 ! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1612! 

17.0! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

i  i 

230.0! 

!  5.0! 

1.5! 

! 

-  • 

; 

! 

EMT  153 

622395 

91714*41 j 

23C.O! 

35.0' 

9.0* 

-  t 

1632! 

17.0JH0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1971 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ENT  154 

028396 

91714A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1632! 

17.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

!  ! 

i  ! 

i  i 

2J0.0! 

i 

j 

35.0! 

j 

t 

1.5! 

t 

i 

i 

2 

i 

j 

t 

i 

! 

2 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

D 1ST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(29)  EAGLE  MARINE  TRANSPORT  C!0. 

(CONTINUED)! 


•VTCC!  DIMENSIONS 
NET  !CO0E ! LENGTH! BROTH 
P EGIS- !* *«* !  REG.  !  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  JPAGE !  OVE*-!OVER- 
NAG5  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANOLING  !$  'OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  l 

////////!  POINT  !  LINE-1  i AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// FiTO! //////////! 
ENGEPS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !* 


ENT  20? 

•663352 

986UA41! 

200. 0! 

55.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

« 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

! 

i 

! 

EHT  203 

1663353 

93014A41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1624! 

17.0!NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

i 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

I 

j 

EMT  205 

! 668354 

936 ! 4A  41 ! 

2)0.0* 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1624* 

1 7.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

< 

i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

i 

i 

i 

EHT  206 

•663355 

93654A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0!NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

i 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

EMT  208 

•668356 

93614*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0JNONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  • 

1964 

j 

i  t 

200.0! 

3  S  .0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

t 

EHT  210 

! 663357 

930S4A41 ! 

20J.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1624! 

17. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

! 

j 

EMT  211 

•663358 

98614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1o24i 

17.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

i  i 

290.0! 

35. C 

1.5! 

i 

-  * 

i 

i 

! 

EMT  212 

! 668359 

93614A41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0' 

-  ; 

1624! 

17.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

i  i 

290.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

EHT  213 

•688360 

98054A41 5 

2*0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

t624*. 

17.0 ! NONE 

!**0 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i 

!  i 

200. O' 

33.0! 

1.5! 

i 

-  I 

i 

i 

EHT  214 

•668361 

03654A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1624! 

1 7. 0 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

i  j 

200.0! 

’5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

j 

EMT  215 

•663362 

9*6*4441 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1624! 

17.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

*  * 

2SC.0! 

3$. 9! 

1.5! 

i 

-  J 

i 

i 

t 

EMT  216 

! 663363 

936S4A-.1  • 

200. 0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

1 7.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  • 

1966 

; 

i  • 

490.0' 

35.0! 

1.5' 

• 

-  ! 

i 

i 

i 

EHT  217 

i  6  3  3  6  4 

9  36 ! 4A  41  • 

200.0! 

35. O' 

9.0! 

-  ! 

1c24! 

17.0' NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

•  J 

290.0! 

35.0' 

1.5! 

< 

-  ! 

! 

i 

i 

EMT  218 

‘663365 

936 ! 4 A  41 ! 

290.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1o24 ! 

17.0'NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  * 

1966 

i 

i  i 

290.0' 

35.  C« 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

i 

EMT  219 

•663366 

930!4»41 • 

230.0' 

3  5.0! 

9.0! 

-  ; 

1624! 

17.0 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

• 

•  « 

290.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

i 

EMT  220 

5663367 

93o!4A41 ! 

2*0.0' 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0!  NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

!  ! 

2*0.0! 

35.9! 

1.5! 

i 

-  ! 

• 

j 

j 

EHT  221 

!  663368 

98614441 J 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1e24! 

1 7.0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

*  ! 

202.0! 

35.0! 

1.5' 

i 

-  5 

• 

j 

EHT  222 

•863369 

9*0 '4A41 • 

200.0* 

35.9! 

9.0! 

-  J 

1624! 

17. OlNONE 

•mo 

ST. 

LOUIS  • 

1966 

• 

i  i 

23C.O! 

35.9! 

1.S! 

! 

-  ! 

| 

i 

i 

EMT  223 

•668370 

93o»4A41  • 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1624! 

17. OlNONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

•  • 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  * 

i 

t 

t 

EHT  227 

! 663371 

1  98054441! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

1624! 

17.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

! 

!  ! 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

EHT  228 

5063372 

!  93614A41! 

2*0.0! 

75. C! 

9.0! 

! 

U24! 

17. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

EHT  230 

!  663  373 

!  937J4A41! 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

-  ! 

1o27! 

17.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  • 

1968 

{ 

!  !  ! 

29C.O! 

’5.C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

I 

! 

EHT  231 

•668374 

!  987! 4A41 ! 

2 )o. 9! 

35.9! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

17. OlNONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968 

! 

1  !  ! 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

• 

! 

EMT  232 

1663375 

!  987S4A41* 

200.0! 

7  S.  0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

1 7 .0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  I 

1968 

! 

•  •  ! 

2*30. u! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

! 

i 

! 

EHT  233 

! 063376 

!  987! 4A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1627! 

17. OlNONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  1 

1968 

! 

!  !  ! 

2*0.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

EHT  234 

! 668377 

!  987S4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

U27! 

17.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968 

• 

1  !  ! 

230.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ■ 

! 

! 

! 

EHT  236 

j  663378 

!  98754A41! 

2*0.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

17. OlNONE 

I  MO 

ST. 

LOUIS  I 

1968 

! 

!  !  ! 

2*0.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

! 

J 

EMT  237 

!  06337*3 

!  987J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

17.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  l 

1968 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

EMT  233 

!o68J30 

!  987 ! 4 A41 ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

1 7.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1968 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

•  i 

I 

! 

! 

EMT  239 

!  663331 

!  987  f  4 A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1627! 

17. OlNONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

EHT  240 

1668332 

!  9*7!4A41J 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

1627! 

17. OlNONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1963 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.9! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

LO  203 

!o2«293 

!  V5754A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1650! 

IS. OlNONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

j 

!  !  ! 

290.0! 

’5.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

i 

HO  9000f 

i  - 

!  1 40! 4A43  J 

9Q.0! 

24.0! 

3.0! 

! 

250! 

1 2.0! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  1 

1964 

! 

!  !  ! 

vO.O! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PMC  81019 

! 047049 

!  95014A41! 

200.0! 

}9.0‘ 

9.0! 

-  ! 

1664! 

19. OlNONE 

»M0 

ST. 

LOUIS  ! 

19J1 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

{ 

i 

PMC  91028 

i 647050 

!  950! 4A41 ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1664! 

19. OlNONE 

ino 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PHC  81033 

! 647C51 

!  950! 4A41 ! 

200.0! 

35.9! 

9.0! 

-  ! 

1684! 

19. OlNONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

t 

!  !  ! 

239.01 

35.0! 

1.5! 

• 

-  1 

i 

1 

1 

SK  610 

!  . 

i  203NA43! 

120.0! 

*0.0! 

5.0! 

-  i 

400! 

5. 5  j  NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

TC8  31 

5239977 

!  35454A41I 

W5.0! 

75.0! 

9.0! 

i 

1  SCO ! 

19. OlNONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  i 

1962 

! 

!  !  ! 

19J.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

re*  39 

! 290670 

•  3  5  4 !  4  A  4 1 ! 

1*5.0! 

’5.0! 

9.0! 

i 

150oi 

19. OlNONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

i 

!  !  ! 

1*5.0! 

35. C! 

1.6! 

■ 

-  ! 

! 

! 

! 

TC9  41 

•290671 

i  354*4441  ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19. OlNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

j 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

1*5.0! 

j 

35.0! 

; 

1.6! 

i 

i 

• 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  EAGLE  TOURS/  INC. 

i 

i 

!  !  ! 

!  i  s 

j 

! 

» 

i 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

FISNHAWK 

•  254  992 

!  1451018! 

42.1! 

13.2! 

4.5! 

165! 

-  * 

22.0! NONE 

IHE 

PORTLAND  ! 

1948 

i 

!  !  ! 

43.1! 

15.4! 

4.0! 

; 

38! 

! 

i 

! 

KRISTY  K 

! 624559 

!  23!V  16! 

47.0! 

14.4! 

3.9! 

300! 

-  ! 

23.0* NONE 

*!Mf 

PORTLAND  ! 

1980 

j 

!  !  ! 

•  i  j 

50.4! 

i 

14.4! 

; 

3.4! 

! 

i 

i 

49! 

i 

t 

• 

i 

! 

! 

(03)  CAST  COAST  TENDER 

i 

SERVIC i £/  INC. 

i  i  ! 

!  ! 

j 

i 

i 

j 

i 

j 

j 

j 

i 

j 

i 

! 

i 

i 

! 

I 

AUGIE  C 

!5*$083 

!  21!1C0>« 

1.0. 0! 

14.0! 

4.0! 

800! 

-  ! 

13.0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1977 

» 

;  j  j 

4  3.0! 

14.0* 

3.0! 

i 

28! 

i 

1 

! 

CAPTAIN  NICK 

•503153 

!  33!1C12! 

oS.O! 

18.0! 

5.5! 

1100! 

15! 

23.0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1966 

■ 

!  !  ! 

o  5 . 0 ! 

1c. 0! 

4.0! 

i 

44! 

i 

1 

! 

LADY  VETTE 

•503927 

!  2711AC2! 

54.4! 

13.7! 

5.0! 

900* 

-  * 

16.0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1966 

• 

2  2  2 

5c. 0! 

14.0! 

3.8! 

i 

36! 

i 

J 

I 

LISA  ANN 

! 537372 

!  21 i 1 C  02 ! 

46.0! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  » 

1 3.0 ! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1«77 

t 

i  i  i 

42.0! 

14.0! 

3.0! 

» 

28! 

i 

! 

! 

little  joe 

1513507 

!  28! 1  AO?! 

54.4! 

13.7! 

5.2! 

900! 

-  ! 

17.0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1968 

! 

■  ;  | 

56.0! 

14.7' 

3.2! 

j 

31! 

J 

i 

i 

HISS  CHRIS 

1505947 

!  10! 1  a  02 ! 

33.9! 

11.6! 

4.7* 

250! 

-  • 

12. C! NONE 

!NJ 

SEA 

bright! 

1966 

i 

!  !  ! 

35.0! 

12.0! 

3.3! 

! 

8! 

j 

i 

! 

3FTTC 

■  ...... 

!  o!3*  35 ! 

23.0! 

9.9* 

2.0! 

1o5 ! 

-  • 

8. OlNONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

1968 

i 

2  ;  2 

23.0! 

9.9! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

i 

! 

CAPTAIN  JARED 

I5U911 

!  16413FJ6! 

91.0! 

3C.0! 

8.2! 

2400! 

-  • 

4S .0 ! NONE 

INJ 

SEA 

BRIGHT! 

1972 

• 

;  i  t 

91.0! 

30.0! 

8.0! 

; 

-  ! 

I 

i 

i 

CAPTAIN  MARK 

•598841 

!  6o«3A36! 

72.0! 

26.0! 

11.0! 

1800! 

.  i 

37. SHOWING  WINCH 

!HD 

BALTIMORE  I 

1978 

i 

!  !  ! 

76.0! 

28.0! 

8.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 


! 


! 

! 


! 


TA5U  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT* 
CODc'LENOTH! BOOTH!  ! 


Set*//////!/////'  £0  ! 

PAGE!  OVS«-»OVcP-i/////! 
IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT ! 


(03)  EAST  COAST 

TENDER  SERVICiE/  INC. 

j  | 

i 

i 

i 

t 

i 

j 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

! 

! 

(CONTINUED)! 

j  ■ 

i 

| 

i 

i 

i 

i 

I 

i 

! 

CAPTAIN  O’BRIEN 

! 50G231 

51 1 3A361 

39.6! 

20.  C! 

9.5! 

800! 

-  j 

27.0! NONE 

!NJ 

SEA 

0RISHli 

I 

1965  ! 
1 

! 

i  i 

*1.3! 

22.0! 

5.9! 

i 

—  t 

2 

« 

CAPTAIN  ROSEIE 

!  <.42376 

J153A36! 

51.3! 

17.0! 

3.5! 

sooi 

-  i 

33.0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

2 

1981  ! 
i 

GARY  M 

! 

!  J 

54.0! 

13.5! 

6.0! 

i 

—  j 

i 

i 

•50C523 

6713A36! 

57.4! 

22.0! 

10.1! 

?00*» 

-  i 

33.0! TOWING 

WINCH 

!NJ 

SEA 

bright! 

] 

1965  ! 

1 

GEORGE  M 

! 

i  i 

59. 4* 

23.0! 

o.O! 

1 

—  i 

i 

1 

! 239737 

97‘!3A3oi 

75.0! 

24.0! 

1C.0! 

135oi 

-  j 

40.0! TOWING 

WINCH 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

i 

1962  • 

j 

LORD  MIKE 

! 

i  i 

>5.0! 

24.0! 

7.6! 

1 

—  J 

i 

i 

•543914 

51 ! 3 A  36 ! 

70.5! 

73.  o! 

9.5! 

1300! 

-  j 

39 .0 ! TOWING 

WINCH 

!nj 

SEA 

bright! 

1981  ! 

j 

RADRALA  II 

• 

75.0! 

25.0! 

7.5! 

« 

—  j 

i 

1 

1 

‘523961 

14  !3A  36! 

43. oi 

15.0! 

o.O! 

375! 

-  j 

21 .0! NONE 

!NJ 

SEA 

BRIGHT! 

j 

1969  ! 

i 

45. 0! 

Id.  5! 

4.7! 

i 

i 

ROBERT  J.  CASHO 

•503C59 

37S3A36*! 

01.6! 

17.6! 

9.5* 

750! 

-  j 

25.0! NONE 

!  NJ 

SEA 

BRIGHT! 

2 

1940  ! 

i 

; 

63.0! 

19.0! 

7.2! 

2 

-  ! 

i 

j 

<17)  EAST  KENTUCKY  POWER  COOP 
EAST  KENTUCKY 


(11)  EASTERN  MARINE  EQUIPMENT 
AUST ILL  PHARR 


(11)  EASTERN  SHORE  DIVING  A  M 
SERVICES/  INC, 

CHEYENNE 

LADY  JANICE 

LITTLE  mao Y 

SALVAGE  ONE 


<C*>  EASTERN  SHORE  MARINE/  IN!C. 


(11)  fASTERN  SHORE  RAILROAD/  ! ISC • 

HUGHES  2dQ  l  - 

! 

NANDUA  **57150 


(25)  EASTERN  UPPER  PENINSULA  ‘TRANSIT 
AUTHORITY  ! 

DRUMMOND  ISLANDER  1253170 


DRUMMOND  ISLANOER  II 
DRUMMOND  ISLANDER  HI 


NCCMSH  ISLANDER 
SUGAR  ISLANDER 


C At)  EATON  TUGflOAT/  INC. 
CLcO  J  TOUPS 


GOLDEN  EAGLE 


(33)  ECHO  TOWING 
NITA  E 


<13)  ECHOLS/  TOM 
HUSTLER 


(32)  ECKSTEIN  MARINE  SERVICES! 
KATHRYN  ECKSTEIN  *594757 


KRISTIN  ALEXIS 


CAPACITY!  HIGH-  *  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  * 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  • 
////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  • 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////• TO !//////////! 


eNGERS  !  (FEET)! 


LINE-2  ! ^REBUILT 


47J3A35! 

56.7! 

2C.C! 

7.o! 

760! 

i  ■ 

55. 7! 

20.0! 

6.9! 

1 

1 300S4A40! 

195.0! 

35.3! 

11.5! 

-  1 

;  i 

195.0! 

15. C! 

1.0! 

1 

ibcoIaaao! 

195.0! 

35.0! 

11.5! 

-  1 

t  i 

195.0! 

25.  C! 

1.0! 

1 

1200' 4A 40! 

195.0! 

35.0! 

11.5! 

-  1 

i  j 

;  i 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

1.0! 

1 

; 

1 

42!  JA  3-K* 

1 

’a.7! 

1 

>0.4! 

> 

10.3* 

2 

900! 

1  1 

7tf  .7! 

21.6* 

8.01 

• 

33! 3A36! 

6’. 2* 

19.4! 

9.6* 

1090* 

1  « 

’5.0! 

20.0! 

7.0' 

1 

41*3*36! 

70.0! 

23.1! 

12.1 ! 

850 1 

1  1 

70.0! 

2C.1! 

7.0! 

1 

99' 3a 36! 

*1.1! 

?4.C! 

9.3! 

1200! 

1  < 

*1.1! 

2-..0* 

7.3! 

2 

tfcl ! 5A71 ! 

233.0! 

45.1! 

10.0! 

-  1 

!  • 

235.0! 

45. 1! 

3.3! 

1 

76055*71! 

225.0' 

35.0* 

9.5! 

-  1 

1  1 

225.0! 

24.0! 

1.5! 

1 

1  360*!  5A71 ! 

243. C! 

52.6! 

12.0! 

-  j 

<  1 

i  i 

!  ! 

240.0! 

; 

<2.6* 

1 

• 

t.  6! 

1 

j 

; 

! 

1 

1  1 

1  1 

67!1AJ6! 

1 

75.0! 

20. C! 

i 

• 

io.si 

1 

« 

50oi 

1  j 

73.0! 

20.0! 

9.5! 

t 

°3!1 A3* ! 

45.4! 

24.3! 

9.6' 

1  >*00 ! 

1  » 

*5.4! 

24. C! 

6.5! 

! 

29MAJS2 

5C.3! 

20. C! 

6.0! 

300! 

!  ! 

5C.0! 

20.0! 

4.6* 

« 

13SU02! 

27.0! 

10.9' 

4.0! 

225  ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

37.0! 

j 

13.9* 

1 

3.0! 

1 

• 

1 

i  i 

65  53*36! 

< 

40.  >i 

1 

23.0! 

! 

! 

7.5! 

1 

750! 

!  ! 

AC.*! 

23.0! 

7.3! 

1 

8053A36! 

*0.3! 

20.5! 

9.5! 

615! 

!  • 

12.0' 

23.5! 

9.0! 

! 

367J4A41 • 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

!  ! 

!  ! 

1*5.3! 

1 

■ 

35. C! 

1 

1 

2.0! 

{ 

1 

2 

1  s 

!  ! 

1273!4««*! 

s 

! 

3,0.3! 

2 

40.oi 

i 

7.0! 

i 

-  ! 

!  I 

334.6! 

41. C! 

3.0! 

2 

2105 !4A4? ! 

407.5J 

51.1! 

12.0! 

-  • 

j  1 

!  i 

1  2 

413.6! 

1 

1 

54.2! 

1 

< 

7.3! 

! 

! 

1 

j 

1 

■  1 

1  1 

67*1*13! 

7  *.  'A 

; 

1 

30.0! 

; 

i 

7.7! 

2 

i 

365! 

1  1 

*4.9! 

30. C! 

>.0! 

1 

66! 1 *13! 

60.6* 

'i 

7.9! 

730! 

!  ! 

45.3! 

>6.0! 

7.3! 

! 

200! 1 A 13* 

I^J.O! 

37.3! 

7.6! 

2500! 

1  1 

121.0! 

37.  C! 

7.3! 

t 

42MA13! 

*4.o! 

23.7' 

4.6! 

200! 

!  ! 

$4.6* 

20.7! 

4.o! 

2 

4181*1*1 

*9.0! 

29.6! 

5.5! 

44 0 !  9 

!  ! 

1  1 

*9.0! 

1 

29.6! 

1 

5.0! 

• 

» 

1 

1  1 

74 ! 3*34! 

M.7! 

2 

22.0! 

1 

9.9 ! 

1 

1035! 

1  1 

*1.7! 

22.0! 

9.4* 

1 

lO*! 3* 35 ! 

45.4* 

?4.1! 

9.4! 

1400! 

1  ; 

!  ! 

1  1 

’0.3! 

1 

24.1! 

1 

9.4! 

1 

1 

1 

;  1 

4s! 3*36! 

<  3.1  ! 

19.0! 

5.5! 

7)0! 

1  1 

;  1 

S>.0! 

1 

20.0! 

1 

5.0! 

1 

1 

! 

S3! 3A35! 

1 

57.0! 

1 

20. oi 

1 

7.oi 

i 

455! 

!  ! 

1  1 

57.0! 

! 

1 

20.0! 

! 

5.5! 

* 

1 

j 

1  1 

69i 3*361 

1 

1 

40.  oi 

1 

22.3! 

1 

6.5! 

1 

1230! 

I  ! 

40.0! 

22. C! 

6.0! 

1 

99! 3A J6! 

61.8! 

24.1! 

9.7! 

1200! 

!  ! 

61.3! 

24.1! 

7.5! 

! 

27.0 ! NONE 
> 

15.0!  NONE 

i 

15.0! NONE 

i 

15.0! NONE 


37.0 '.NONE 

i 

23.5! NONE 

i 

33 .0 ! NONE 

■ 

13.0 ! 8"  PUMPS 

i 

1 3.0! DIESEL  PUMP 

i 

1 6. 0! PUMP 


50.0! NONE 

i 

6S.0SN0NE 

i 

AO. oi NONE 
• 

9.0 ! NONE 


AO. 0! HOIST 
! 

13.0SN0NE 


29 . 5 ! NONE 
J 

33.0'NONC 

! 

19.0! NONE 

j 

24.0! NONE 
! 


3A. 0! NONE 
! 

33.0! NONE 


!KY  9URNSI0E 

i 

SKY  3URNSIDE 

i 

!KY  3URNSI0E 

i 

!KY  BURNSIDE 


! VA  NEWPOPT 
!  NEWS 
!VA  NEWPORT 
!  NEWS 
! VA  NEWPORT 
!  NEWS 
!VA  NEWPORT 
!  NEWS 
! VA  NEWPORT 
!  NEWS 
•VA  NEWPORT 
!  NEWS 
! VA  NEWPORT 
!  NEWS 
! 

! 

! 

! 

•VA  NORFOLK 

i 

!VA  NORFOLK 
! 

•VA  NORFOLK 
! 

I VA  NORFOLK 
! 

! 

! 

! 

!MD  ST. 

!  MICHAELS 
!MD  ST. 

!  MICHAELS 
IMD  ST. 

!  MICHAELS 
! 

! 

! 

! VA  VIRGINIA 
!  0F ACH 
•VA  VIRGINIA 
!  BEACH 


!HI  ORUMMOND 
!  ISLAND 
!HI  DRUMMOND 
!  ISLAND 
!MI  DRUMMOND 
!  ISLAND 
!KI  NEEMISH 
•  ISLAND 
•MI  SUGAR 
!  ISLAND 


ICA  LOS 
!  ANGELES 
! CA  LOS 
!  ANGELES 
! 


!TX  HOUSTON 
! 


40.0! NONE 
! 
t 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 


!«  VEHICLIES 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


373 


EHCft! 

!  1VTCC! 

DIMENS 

IONS  I3RAFT1 

1  CAPACITY! 

high-  ! 

!  V 

£  s  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1  LENGTH! 

BROTH! 

! 

I 

i 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S 

.OPERATING  ! 

YEAR 

i 

iTC:  BASE  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE! 

//////» 

/////! 

ED  ! 

! ////////• 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  6UAR0 

1  TON-  1  PAGE ! 

OVER-! 

OVER-!/////! 

horse! 

PASS-  ! 

SLIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OR 

! 

!  NUN3ER 

!  NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGEHS  1 

(FEET)!  LINE-2 

2  EE  1  LINE-2  • 

•REBUILT! 

(32)  ECKSTEIN 

j 

l 

MARINE  SERVICES! 

i  i  i 

1  1  1 

1  II 

1 

i 

i 

i 

t 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

1 

2 

i 

(CONTINUED)* 

1  !  ! 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

LAUREN  ELIZABETH 

! 609371 

1  10813A38! 

81.2! 

26.1! 

9.6! 

1500* 

-  j 

43.0!hON£ 

1  LA 

NEW  ! 

1979 

i 

1  1  1 

81.2! 

26.1! 

7.5! 

i 

-  * 

1 

i 

ORLEANS  ! 

HISS  ROSLYN 

! 605366 

1  9713A36! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  i 

40.0‘NONE 

•LA 

NEW  ! 

1979 

i 

!  1  1 

8S.0! 

24.0! 

7.5! 

i 

•  » 

• 

i 

ORLEANS  I 

PAT  SALVAGGIO 

! 6*1095 

!  9813A38* 

63.2! 

29. C ! 

5.0! 

1000! 

-  ! 

46.0! NONE 

•LA 

HARVEY  ! 

1981 

| 

!  1  1 

70.0* 

29. C! 

7.0! 

i 

-  i 

• 

i 

ROSS  SALVAGGIO 

! 59287* 

!  3613A36! 

81.*! 

24.0! 

9.1  • 

1200! 

-  i 

40 . 0 ! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1978 

t 

!  1  1 

!  1  • 

81.*! 

24.0! 

7.5! 

i 

i 

i 

"  ! 

1 

I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

<151  ECKSTEIN, 

KATHRYN  A. 

j 

i 

!  •  j 

i  i  i 

■ 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

CC  3329 

•50**33 

!  1 020! *A  43 ! 

2CO.O! 

35.0* 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.?>N0NE 

!FL 

MIAMI  ! 

1978 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

«  j 

! 

i 

DG  201 

! 5Qo258 

*1  96014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1o37! 

16.5! NONE 

!FL 

MIAMI  ! 

1986 

i 

;  i  < 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  | 

i 

i 

OG  202 

i 506259 

•  960 1 *A*1 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1637! 

18.5 ! NONE 

!FL 

MIAHJ  J 

1966 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

-  i 

i 

i 

J'V  176 

! 53*921 

!  d?5 1 *A*1 1 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!FL 

MIAMI  ■ 

1971 

i  i  i 

2)0.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ; 

i 

2 

PV  177 

! 53*922 

!  885!  *A*1 1 

200.0! 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.91N0NE 

!FL 

MIAMI  1 

1971 

! 

i  t  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  | 

1 

i 

PV  178 

153*923 

1  88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!  FL 

MIAMI  ! 

1971 

! 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

I.o! 

i 

-  i 

i 

i 

PV  179 

*53*924 

!  88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9! NONE 

2  FL 

MIAMI  < 

1971 

i 

1  1  1 

250.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

2 

PV  1318 

! 530756 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9 ! NONE 

•FL 

MIA-I  1 

1971 

! 

t  >  i 

200.3! 

35.0* 

I.o! 

i 

-  t 

i 

! 

PV  1328 

! 530757 

1  93114A41! 

200.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

!  FL 

MIAMI  ! 

1971 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

i 

PV  1330 

•530758 

!  93114A41! 

200. C! 

35.0! 

9.C ! 

-  j 

1500! 

14.9'NONE 

•FL 

MIAMI  • 

1971 

i 

;  i  l 

230.0! 

35.  C! 

1.6! 

■ 

-  i 

l 

i 

PV  13*0 

1530759 

1  93114A41! 

2)0.0! 

35.C* 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!FL 

MIAMI  ! 

1971 

j 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

PV  1359 

*530760 

1  93H4U1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9!N0NE 

!FL 

MIAMI  ! 

1971 

1 

1  1  ! 

2O0. C! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

j 

i 

PV  1368 

1530761 

1  9  3114A41! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500* 

1 4 . 9!  NONE 

•FL 

MIAMI  • 

1971 

| 

!  1  1 

20C.0! 

3  5.0! 

1.6! 

; 

-  i 

J 

i 

PV  1373 

1530762 

j  9311-A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 4.9! HONE 

2  FL 

MIA«I  • 

1971 

i  i  i 

203.0! 

75.0! 

I.o! 

i 

-  i 

• 

2 

PV  1389 

1530763 

1  93114A41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 ! NONE 

!  FL 

MIAMI  ! 

1971 

1 

1  1  1 

2)0.0! 

■x;  .o* 

I.o! 

! 

•  « 

i 

! 

PV  1393 

153076* 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

•FL 

MIAMI  • 

1971 

; 

1  1  1 

230.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  ! 

» 

! 

PV  1*00 

!5307o5 

•  93114A41! 

200.0! 

75.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14 . 9*  NONE 

!FL 

i 

MIAMI  ! 

1971 

1 

!  !  ! 

20C.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

« 

S6  5280 

1630167 

‘  69614A48! 

230.0! 

88. 0! 

9,0! 

-  ! 

1500! 

14.9!  NONE 

!  FL 

MIAMI  J 

1981 

! 

! 

1  !  1 

i  t  i 

200.0! 

i 

35.1! 

i 

I.o! 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

t 

i 

i 

i 

<201  ECONONY  BARGE  REPAIR, 

1 

IN1C. 

•  i  i 

i  I  i 

i 

j 

! 

i 

! 

i 

• 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

KATHY  K 

•2351*1 

•  6813436! 

’6.5! 

19.0! 

5.6* 

550 ! 

-  ! 

26.3!N0NE 

!0H 

PROCTOR-  i 

1957 

! 

1  1  1 

°2. 1 ! 

19.3! 

4.9! 

1 

1 

! 

VILLE  ! 

R  H  8FYMER 

•683001 

!  6113A36! 

81.5! 

2-.C! 

6.0! 

1320! 

-  j 

36.0'NONE 

!0H 

PROCTOR-  ! 

1982 

£98  307 

i 

!  1  1 

61.5! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  » 

j 

! 

VILLE  ! 

i  . 

1  O9S14A401 

1M.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1700! 

12.9! NONE 

•OH 

PROCTOR-  ! 

1953 

! 

•  1  1 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

E9R  959 

i  ...... 

1  42S14A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.3! NONE 

!  OH 

PROCTOR-  ! 

1955 

! 

1  1  ! 

173.0! 

2o.0» 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

12. 9!N0NE 

! 

!0H 

VILLE  ! 

1960 

1 

!  1  1 

1 >3.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

2 

VILLE  ! 

AC  39 

1230561 

1  73815A701 

195.0! 

T5.0! 

9.0! 

•  i 

1300* 

21 .0 ! NONE 

•OH 

PROCTOR-  ! 

1959 

1 

i  i  i 

19  3.0! 

35.0' 

1.5! 

! 

1 

1 

VILLE  • 

NMS  1311 

•511371 

1  7361SA71! 

150.O! 

50.0! 

3.3! 

-  i 

1300! 

16. 0! PUHPS, 

COILED 

•OH 

PROCTOR-  ! 

1967 

j 

1  !  ! 

1<0.C! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  J 

1 

! 

VILLE  ! 

NMS  1317 

•517321 

1  73815a  71 1 

1 5  0.0! 

50.0! 

7.5! 

-  i 

1300! 

16.0!PUNPS» 

COILED 

!  OH 

PROCTOR-  ! 

1967 

! 

i  i  i 

i  i  ; 

1  *  3.0! 

i 

50.0! 

j 

1.5! 

i 

! 

1 

i 

• 

1 

j 

i 

VILLE  ! 

(29)  eCONONY  BOAT 

STORE 

» 

j 

1  1  1 

1  1  1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

1 

j 

j 

i 

BIG  IRON 

•234117 

!  3513*  M 

*o.O! 

17.9* 

*.*! 

700! 

-  j 

22.9JN0NE 

i  IL 

UOOO  QXVERi 

I960 

i 

1  1  ! 

*6.0! 

17.9! 

4.3! 

i 

-  ! 

1 

; 

CHUB  MORRIS 

!  8*5746 

1  4V13AJ8! 

52.8! 

22.0! 

7.2! 

1000! 

-  ! 

20.0! NONE 

ML 

WOOD  RIVER ! 

1981 

j 

1  !  1 

6  2.8! 

22. C! 

7.2! 

i 

-  • 

i 

; 

EARL  C 

127*0*0 

!  3  3 1  3*  38 ! 

53.0! 

20.  C! 

4.5! 

450! 

-  i 

27. 9*H0NE 

!IL 

WOOD  RIVER! 

1957 

! 

i  •  1 

83.3! 

20.0! 

‘••Q! 

i 

-  • 

i 

2 

H/V  1020 

130*589 

1  *5 1 3 A36 1 

*0.5! 

2  6.0! 

7.4! 

1020! 

-  i 

—  'NONE 

!IL 

WOOD  RIVER! 

1966 

i 

i  |  j 

*0.5! 

76.0! 

6.5! 

i 

-  j 

1 

2 

CE  58 

i  - 

1  36cj  5  A  71  : 

12C.0! 

76.0! 

«.0! 

-  » 

—  ! 

—  iDIESEL 

PUMP 

!  ZL 

WOOD  RIVER! 

1943 

* 

!  1  1 

120.0! 

36.  C! 

1.0! 

i 

-  » 

i 

2 

CE  59 

J  ...... 

1  34015A71! 

1*0.0! 

3o.O! 

9.0! 

-  • 

—  • 

—  1DIESEL 

®UMP 

ML 

WOOD  RIVER! 

1943 

1 

1  1  1 

12C.0! 

■*6.0! 

1.0! 

i 

-  • 

i 

! 

CHEN  7 

5  23873* 

1  SI  5! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

HOO! 

25. 0! 4"  DIFSEL  PUMP 

ML 

WOOD  RIVER! 

•  1978 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

i 

i 

CHER  39 

1295705 

1  32215A71! 

193.0! 

75.0! 

9.0! 

-  J 

U?>! 

1 7.0! D IE  SEL 

PU*P 

ML 

WOOD  RIVER! 

1964 

! 

1  !  1 

195.0! 

73. C! 

2.0! 

i 

-  1 

j 

i 

CHEM  55 

1293*15 

!  333!  5  A  71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1433! 

14 .0 ! 91 ESEL 

PUMP 

ML 

WOOD  RIVER! 

1963 

1  1  1 

195. C! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

• 

i 

FUELER 

1  . 

!  10015A71! 

1OC.0* 

26.0! 

o.  v! 

-  • 

—  « 

—  ! DIESEL 

PUMP 

ML 

WOOD  RIVER! 

1954 

1 

1  1  1 

19C.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

NS  916 

1 2*954* 

!  901 !  S A  71 1 

195.0! 

75.1! 

9.0! 

-  * 

HOO! 

20.0!OIE$cL 

PUMP 

ML 

WOOD  RIVER* 

1959 

; 

1  1  • 

195.01 

35.1! 

1.0! 

■ 

-  * 

i 

i 

VV  1 

!  - 

1  21015A71! 

115.3* 

3  ).C ! 

o.O! 

-  • 

—  i 

"  ! DIESEL 

PUMP 

ML 

WOOD  RIVER! 

1959 

i 

1  1  ! 

1  1  1 

115.0! 

i 

30.0! 

i 

1.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

(30)  ECONOMY  BOAT 

STORE  OF 

i 

MEMPHIS 

1  1  ! 

1  !  1 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

OAR  383 

1591550 

!  U11A02! 

39.0! 

12.9! 

2.5! 

330! 

1! 

13.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1978 

i 

j  ii 

*0.0! 

12.9* 

2.5! 

1 

6! 

1 

! 

8AR  389 

1597340 

i  1411A02! 

39.0! 

12.9! 

2. 5  * 

330! 

1! 

18.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  i 

1978 

! 

1  1  1 

*0.0! 

12.9! 

2.5! 

i 

6! 

i 

! 

8C39Y  M 

1293720 

!  AC! 3 A  35 1 

*8.0* 

20.0! 

o.O! 

450! 

-  ! 

26.01N0NE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

196* 

! 

i  i  i 

*1.0! 

20.0! 

5.5! 

1 

-  | 

; 

! 

OEAN  COCHRAN 

1643051 

i  4913A35! 

52.8! 

22. C! 

7.2! 

1030! 

-  j 

36.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1981 

1 

1  1  ! 

52.6! 

22.0! 

7.2* 

i 

-  • 

! 

i 

REX 

1514689 

1  *0! 3*35 ! 

56.0! 

20.0! 

o.O! 

500! 

-  j 

32.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  I 

1968 

i 

!  1  ! 

56.0! 

20.0! 

5.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

ROSED  ALE 

1557987 

1  *3!3A35! 

38.0! 

24.0! 

5.5! 

760! 

-  ! 

32.OJN0HE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

197* 

i 

i 

1  !  1 

!  1  1 

1  1  1 

56.0! 

i 

i 

24.0! 

j 

1 

5.S! 

♦ 

i 

i 

i 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

T*3L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUM3ER 


!VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

! CAPACITY! 

NISH-  ! 

•VESSEL 

l 

! 

NET 

! C  ODE ! LENGTH! *®DTH!  * 

j  | 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING 

i 

! 

REGIS-!*-**!  RES.  !  PEG. {LOAD-* 

!  CARSO  \ 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

I TC !  BASE 

i 

YEAR  ! 

TER 

!  SEE*//////!/////*  ED  * 

'JUHUt* 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

i 

BUILT  ! 

TON¬ 

•RASE!  OVE»-!OV;0-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// i 

OR  i 

NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWER !  EKSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

(50)  ECONOMY 

SCAT 

STOPt  OF  NE 

!M°HIJ 

j  j 

■  t 

1 

2 

2 

i 

i 

1 

» 

2 

2 

• 

i 

t 

i 

i 

2 

t 

i 

(CONTINUED) 

i  ! 

! 

■ 

i 

i 

i 

i 

. 

SHUTTLE® 

!SCo£?3 

?6! 3A3S ! 

60.5* 

26.0! 

7.4! 

1020! 

-  j 

3o.C! NONE 

!Tfc 

MEMPHIS 

1966 

i  i 

50.5! 

26.3! 

o.4* 

2 

-  * 

< 

T.  602 

!233?96 

?93'4A40* 

1 >5.9! 

35.9! 

11.0! 

-  » 

U40! 

16.3 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

I960 

i  i 

1 >  5.0! 

35. C! 

11.0! 

t 

-  • 

i 

N  615 

■277273 

3«6'.4A40! 

1*5.3! 

35.0! 

11.0! 

-  j 

1640! 

1 6.3! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1960 

i  i 

1*5.3! 

35.0! 

11.0! 

2 

-  ; 

i 

n  633 

'.277911 

59314A40! 

195.0! 

•5.0! 

11.0! 

-  ! 

1640! 

16-5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

I960 

i  i 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

i 

-  ! 

1 

N  643 

! 277925 

694! 4440! 

1>S.S! 

35.0! 

11.3! 

-  • 

1640! 

1 6. 3 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1960 

J  ! 

195.0* 

•5.C! 

11. u! 

2 

-  i 

i 

RHEA 

S42S4A43! 

195.0! 

35.3! 

8.0! 

-  | 

12C0! 

9.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1955 

;  i 

193.9! 

35.3! 

1.5! 

2 

-  i 

• 

AOC  2 

!2?C662 

1 1 77*  5a  70! 

240.9! 

50.0! 

9.0! 

-  » 

2400* 

20.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

I960 

i  i 

240.0! 

53. C! 

1.0! 

2 

-  • 

* 

Cf  6C 

‘009265 

360! 5*  70! 

120.0! 

32.0! 

6.9! 

-  2 

900! 

IS. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1943 

i  i 

190.0* 

32.0! 

1.0! 

i 

-  ; 

i 

CE  62 

! 00941 5 

360J5A7C! 

i:e.O! 

J2.C! 

£.0! 

-  * 

930! 

18.0! NONE 

•IN 

MEMPHIS 

1943 

i  i 

129.0! 

T2.C! 

1.0! 

j 

-  • 

! 

HINES  769 

! 2?JC00 

715!  5 A  70 1 

136.5! 

50.0! 

12.0! 

-  • 

1550* 

18.0! PUMP 

!TN 

MEMPHIS 

1955 

s  i 

1*6.5! 

*0.0! 

1.0! 

; 

-  • 

! 

MRS  102 

*002232 

45015*79! 

1 50.0! 

31. C! 

3.0! 

-  j 

450! 

12.0! PUMP 

!TN 

MEMPHIS 

1956 

!  ■ 

150.0! 

»,.«! 

1.5! 

t 

-  » 

i 

KIOST°£AN  FUELER 

NO. 

‘516517 

192J5470! 

115.9! 

30. u! 

6.0! 

-  ; 

497! 

16.05.N0NE 

!TN 

MEMPHIS 

1960 

i  i 

115.0! 

i 

30. C! 

2 

1.0! 

i 

2 

t 

j 

* 

<C1)  EDGARTOWN  FEPAY/  INC. 

i  < 

;  ; 

2 

i 

i 

; 

2 

i 

i 

i 

j 

2 

ON  TIME  II 

!  523  569 

22*i°i:‘ 

32.  5! 

17.  C» 

4.6! 

135! 

22! 

1 2.0! NONE 

2MA 

EDGARTOWN 

1969 

1  I 

55.0! 

17.0. 

4.0! 

491 

i 

CN  TIME  III 

*565559 

’sn^i?! 

64.5! 

1  5. O' 

4.6* 

135! 

25! 

11.S2N0NE 

!MA 

EDGARTOWN 

1975 

t  i 

i  t 

45.-*! 

1 6.0! 
j 

4.9! 

2 

1 

2 

49! 

1 

; 

i 

< 32)  EDMOND 

MARINE#  INC. 

i  i 

i 

« 

i 

t 

i 

2 

• 

1 

1 

2 

ANNETTE 

1563166 

6913435! 

35.5! 

22.0! 

3.0! 

330 ! 

-  • 

—  'NONE 

!LA 

HARVEY 

1975 

i  i 

t  i 

60.  C! 

i 

22. C! 

i 

5.0! 

* 

i 

i 

« 

j 

(26)  EGAN  MARINE 

CORP. 

f  i 

i  i 

; 

; 

j 

i 

! 

t 

i 

t 

i 

t 

* 

BECKY  E 

!  266766 

??!3A3M 

M.1! 

24.0! 

9.3! 

333* 

-  j 

22.0! NONE 

!IL 

LEMONT 

1946 

■  i 

M.ii 

21.3! 

9.3! 

! 

-  * 

i 

CAROL  £ 

3013*36 ! 

50. C! 

16.9! 

7.1! 

400! 

-  « 

16. 0! NONE 

!IL 

LEMONT 

1947 

! 

!  ; 

59.9! 

1 6 . 3 ! 

7.1! 

• 

-  • 

f 

CINDY  c 

■  ...... 

9! 3  A  Jo! 

,7.5! 

11.2! 

5.0! 

131! 

-  ! 

16.01NONE 

•XL 

LEMONT 

1957 

i 

!  ! 

’•7.5! 

11.2! 

5.3! 

i 

-  i 

t 

DANIEL  E 

*  ...... 

4»! 3*3e ! 

T0.9! 

1  3.6! 

6.7! 

330! 

-  t 

1 6. 3! NONE 

!  IL 

LEMONT 

1968 

j 

;  ; 

70.3! 

1  J.6! 

6.7* 

! 

-  ! 

t 

DEREK  £ 

!  - 

61»:*36‘ 

7  6.9! 

20.1 ! 

4.4! 

1500! 

-  j 

16. 3! NONE 

!IL 

LEMONT 

1907 

! 

!  ! 

-6.9*. 

20.1! 

4.4» 

! 

-  • 

t 

STONT 

•233950 

25S3AJ6! 

(v.2! 

15.4* 

3.7* 

1o5! 

-  ! 

14.0! NONE 

!IL 

LEMONT 

1980 

i 

!  • 

39.2! 

15.4! 

3.7* 

; 

-  » 

i 

! 

MSC  706 

;  ...... 

533  ! 4 A «.*> | 

195.9! 

-5.3! 

S.S! 

-  ! 

1*23 ! 

1 2.5  2  NONE 

!  IL 

LEMONT 

1954 

j 

•  i  2 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

»w  336 

!  5  37326 

!  3»3!4A«.3! 

195.0! 

•5.3! 

9.0! 

-  ; 

1430! 

15.0! NONE 

2  XL 

LEMONT 

19S8 

i 

!  !  ! 

1>5-0! 

55.0! 

1.4! 

• 

-  2 

; 

2 

EMC  306 

‘297134 

!  83315*70! 

195.0! 

•  5  •  U ! 

9.0! 

-  ! 

1403! 

15.0J8"  DIESEL 

PUMP 

ilL 

LEMONT 

1964 

j 

!  !  ! 

195.0! 

•5.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

EMC  309 

•293119 

!  S33!5»73! 

17  5.0! 

36. C! 

9.0! 

-  1 

1400! 

15.023"  DIESEL 

PUMP 

!  IL 

LEMONT 

1963 

i 

!  ;  ! 

195.0! 

35.3! 

2.3! 

• 

-  j 

! 

2 

EMC  310 

5293290 

!  <d!o!  S A 70 ! 

1*5.0! 

35. 3! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

15.023"  DIESEL 

PUMP 

!  IL 

LEMONT 

1963 

i 

!  !  ! 

1 95.3! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

EMC  321 

!  ?a9385 

!  o13‘5«73! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

15.013"  DIESEL 

PUMP 

ML 

LEMONT 

1962 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

! 

EMC  323 

*12931*4 

!  333! 5*79! 

1  *3.0! 

•5.0! 

9.0! 

! 

1400! 

15.053"  DIESEL 

PUMP 

ML 

LEMONT 

1963 

i 

;  i  2 

1>5.0* 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ; 

t 

! 

€MC  332 

!2*9C15 

!  ?1 4 ! S*70! 

135.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ; 

1403! 

15.0*3"  DIESEL 

PUM° 

ML 

LEMONT 

1963 

i 

■  i  i 

19$. 0! 

35.3! 

2.3! 

i 

-  • 

! 

i 

EMC  334 

•>!9?50 

!  A14!5*70! 

m.o* 

*5.0! 

®.3! 

-  i 

1400! 

1 5. 0! a"  DIESEL 

PUMP 

ML 

LEMONT 

1962 

i 

;  i  ! 

191.0! 

35.0! 

2.3! 

i 

-  ! 

; 

2 

EMC  oCO 

! 279942 

!  7*6 ! 5*70! 

P5.0! 

33.0! 

9.C! 

-  i 

1400! 

15.0! 8"  DIESEL 

PUMP 

iiL 

LEMONT 

1959 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35. C* 

2.0* 

i 

-  j 

! 

1 

EMC  603 

*235949 

!  74355*70! 

19*. o! 

3  5.3! 

9.0! 

-  i 

1400! 

15.3*3"  DIESEL 

PUMP 

iiL 

LEMONT 

1961 

i 

| 

;  i  • 

;  ;  ; 

195.0* 

•S.C! 

2 

2.0! 

i 

i 

i 

; 

• 

» 

I 

j 

<C3>  EKLOf  mao  in! 

CORP. 

i 

• 

!  »• 

;  i  i 

* 

i 

j 

i 

t 

• 

i 

i 

1 

2 

• 

t 

i 

* 

AQUARIUS 

i  ...... 

S  929!?a?0! 

213.6! 

37.0! 

13. o! 

405 ! 

1812! 

45.0! 

!NY 

NEW  YORK 

1942 

j 

!  !  ! 

215.71 

37.1* 

13.3! 

2 

-  • 

2 

! 

CHg«  TRADER 

! 23C°1o 

!  25  3  *2  4?''! 

114.5! 

26.0! 

9.5! 

530! 

725! 

78.5! 2  DIESEL 

PUMPS 

!N  Y 

STATEN 

•  1937 

i 

!  t  i 

145.0! 

26.3! 

4.3! 

! 

-  ! 

* 

! 

ISLAND 

GCWANUS  TRADER 

! 533*6? 

!  40252*20! 

1*1.0! 

32.0! 

11.3! 

700! 

912! 

45.052  PUMPS 

•NY 

NEW  YORK 

!  1967 

i 

!  !  ! 

131.3! 

3  2.0! 

7.6* 

! 

-  1 

■ 

! 

G  PEAT  LAKES 

5290943 

!  205312*2  3 ! 

371.0! 

J  j.l! 

16.  3! 

3200! 

5676! 

23.954  DIESEL 

PUMPS/ 

I  NY 

NEW  YORK 

1963 

i 

!  !  ! 

33C.3! 

53.2! 

4.2! 

» 

-  I 

12  COILED 

! 

HUDSON 

'.  223674 

!  744*2*20! 

2*2.9! 

43.1! 

13.0! 

i?ooi 

2-00! 

25.0*2  DIESEL 

PUMPS/ 

!  NY 

STATEN 

1  1924 

j 

!  !  ! 

2*0.3! 

41.3! 

7,o* 

! 

-  2 

!  COILS 

t 

ISLAND 

JET  TRAOE® 

! 297901 

!  371 ! 2A23! 

152.0! 

30.1  * 

13.3! 

500! 

797! 

30.052  DIESEL 

PUMPS/ 

{NY 

STATtN 

!  19*4 

i 

!  1  ! 

150.7! 

•9.1* 

4.0! 

; 

-  ! 

! COILS 

! 

ISLAND 

JOHN  J.  TA8ELING 

5247205 

!  509J2AJM 

1J0.0* 

R3.1* 

13.2! 

525! 

1159* 

35.0*2  DIESEL 

PUM°S 

!NY 

STATEN 

*  1967 

i 

!  !  ! 

1*3.7! 

33.1! 

10.0! 

! 

-  j 

• 

! 

ISLAND 

MARY  A.  WHALEN 

i  2377  32 

J  499*2*20! 

1*5.3! 

*?.0! 

12.3! 

525! 

1159* 

35.0!2  DIESEL 

PUMPS 

!NY 

STATEN 

1938 

i 

!  !  ! 

170.0! 

32.0! 

7.3! 

t 

-  ! 
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a 
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a 
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a 

a 

a 
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a 

a 
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a 

1077  ! 

13.2! 

a 
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!  !  113.0! 

*3-5! 

1-5! 

1«4!4U»!  lie. 5* 

*5.0! 

5.C* 

!  !  HC-3! 

*3-0! 

1-C! 

174*4*43!  112.C! 

T3.0! 

5-0! 

1  !  117.3! 

i:-0! 

1.3! 

1?4!4sA«<  113-3! 

*C.*3! 

5.0! 

!  !  115-3! 

*7.0! 

1.0! 

1  ;4«4i-3«  11*3.2; 

33-3! 

6-7! 

!  !  110- J! 

77-C! 

I.u! 

17S!4i4*!  J2.3! 

>3-0! 

5-0! 

!  !  >2.0! 

*3.3i 

1-0! 

174*4*43!  113.3! 

*3-3! 

5.0! 

!  !  117.3! 

’  J-7! 

1-C! 

*?2*4A43*  lie. 3! 

*3-0! 

6.0! 

!  !  11C. 3! 

*3-7! 

1.0! 

>02*44.3*  lie. 2! 

T3.3* 

5.3! 

!  !  11C.3! 

30-0! 

1.0! 

272!4*43«  11C.3! 

*C.C! 

6.C! 

!  «  H3.0! 

T  jm“t 

1.0! 

175*4143*  72.w» 

24.3! 

5-0! 

!  !  »2.0! 

2?-0! 

1-6! 

*5!4*43!  *!.0! 

1  ?.?* 

<.3! 

!  !  *3.3! 

13.0! 

1-C! 

3*7! 4*. >!  1 3o.7! 

*6-3! 

6.5! 

!  !  1 *e.u! 

*7—5! 

1.5! 

233*4143!  no..)* 

*j.0» 

3.0! 

!  *  115.0! 

*:.C! 

1-5! 

142!4*-J*  115.3! 

;3.C! 

5.3*. 

!  «  115. 3* 

*  J.C* 

1-5! 

S46*4*4Xf  16C.3! 

43.1! 

10.3! 

!  !  lO.J! 

43.1! 

2.0! 

2C3!4*73*  1*5.3! 

*7-0! 

5.3! 

!  !  150-3! 

*>.5! 

1.5! 

203  !4  «  70 !  127.5! 

*7.:* 

5.5! 

!  !  1'3.3! 

tj.j! 

1-5* 

202!4*>3!  123.5* 

"0.  3! 

5.5! 

!  !  12v.3! 

J  *•«,  ■ 

1.5* 

203! 4*77!  15:.3! 

3  3.3! 

S.5! 

!  !  153.0! 

*:■->! 

1.5! 

2G'j  !  4*70!  1'3.3! 

*3.U» 

5.5! 

!  ■  1 *5-0! 

*3.5! 

1.5! 

2C0!4*70!  153.0! 

*0.0! 

S.5! 

!  !  1*7.3! 

*0.0! 

1-5! 

200!4*73!  125.3* 

3o.C! 

S.5! 

!  *  1 >7.7! 

*0.0! 

1.5! 

345!  5*70!  15—0! 

32. C* 

3.0! 

!  !  173.0! 

32.5! 

1-6! 

2C0S5A70!  110.3! 

30. C! 

5-0! 

!  !  113.3! 

37.3! 

2.0! 

34615*70!  150.0! 

32. 7i 

7.5! 

!  !  1*15.3!  22-0! 

346! 5*73*  15C.1!  32.1! 

!  !  153.1!  32.1* 

346! 5*70*  153.3!  32-0! 


i 

■ 

i 

i 

a 

a 

i 

i 

• 

• 

■ 

a 

i 

» 

■ 

a  l 

a  a 

a  a 

! 

~  ! 

2230! 

2«.3!X3XE 

!?A  PNILA9EL- 

1753  ! 

-  ■ 

a 

!  ?«:* 

*■  ! 

5520! 

S£.S!NO«E 

•PA  PNILA9EL- 

1763  ! 

—  ! 

a 

!  PM  Z* 

*  ! 

6933! 

3S-0!N7N£ 

!PA  PPXLADcL- 

1765  ! 

”  * 

* 

!  PMZA 

•  5 

4C33! 

36-0! NONE 

!PA  PM2LA9EL- 

1964  • 

"  ! 

2 

!  PHI  A 

*  ! 

3403* 

3o-3!N3nE 

■PA  PMXLADEL- 

1951  1 

-  • 

2 

!  P**X  * 

■  ! 

17723* 

0-7!liCNE 

!?A  PNILAOEL- 

176?  ! 

■ 

a 

> 

2 

i 

a 

2 

a 

!  MU 

a 

235! 

i 

■ 

19.3!N7NE 

a 

!LA  ncasan 

1?S7  ■ 

• 

o! 

a 

!  CUT 

332! 

a 

6! 

1S.0lh»£ 

a 

!LA  VENICE 

1962  » 

*;ci 

41! 

6-C!N3NE 

■LA  P.5ASAV 

174;  i 

-  ! 

a 

2  EXIT 

33! 

45! 

S-CiNONt 

!LA  AVE1T 

1949  j 

■  ! 

i 

!  ISLAND 

50* 

VO* 

10w!N7K£ 

!L*  P01T 

1953  • 

-  • 

a 

!  SUL»H*J* 

313! 

53! 

19.3*N9NE 

!LA  H33SAN 

1954  • 

“  ! 

! 

!  CITT 

175! 

45* 

14.3*kO\f 

!LA  NEEXS 

1955 

—  ! 

i 

!  ISLAND 

*10! 

41! 

•6.CIK3KE 

!LA  PECAN 

1®71  ! 

—  ! 

a 

!  ZSLAND 

353! 

-  * 

15.3!n3NE 

!LA  f-ATCU 

1972  \ 

6  * 

a 

!  SALE 

333! 

“  ! 

15-O'NCNE 

!LA  9AT7U 

1957  • 

i 

6! 

a 

!  SALE 

*53! 

-  * 

10.9i.N9NE 

■LA  VENICE 

1964  ! 

a 

6* 

a 

■ 

333! 

-  2 

10.3!N3NE 

•LA  VENICE 

1969  j 

i 

6* 

t 

i 

i 

20! 

5-C'nONE 

a 

•la  MAayer 

1?4?  « 

i 

1035 

is.c! NONE 

2 

•LA  HAPVEY 

194?  ! 

t 

jcci 

1-S!>*7NE 

a 

!LA  MA3V£Y 

1755  j 

■ 

3C0! 

d.0!N3NE 

a 

•LA  NAPVEY 

1955  ! 

i 

550* 

e.oikSNE 

a 

•LA  HARVEY 

1055  ! 

a 

300* 

6.3!n:nE 

a 

!LA  HARVEY 

1955  ! 

-  ! 

353! 

S-0|n3NE 

!LA  HCRGAK 

1955  • 

*■  ! 

a 

!  CITY 

i 

*  ! 

700* 

6-0! NONE 

•LA  •'OftCAN 

1955  j 

a 

“  ! 

a 

!  CITY 

2 

a 

303* 

5-0is.3NE 

a 

!LA  HAXYEY 

1«55  ! 

-  ! 

274* 

7-3! NONE 

!LA  PORT 

1055  ! 

i 

■  ! 

a 

!  SULPHUR 

t 

• 

300* 

•-oInone 

!LA  HARVEY 

1955  ! 

a 

325! 

12. Q! NONE 

■LA  HARVEY 

1055  j 

a 

323! 

12«0!N3N£ 

•LA  HARVEY 

1955  I 

i 

323! 

12.0!N7NE 

a 

•LA  HARVEY 

1«55  ! 

-  '« 

25oi 

7-cisONE 

•LA  AV£*Y 

1756  i 

”  ! 

a 

!  ISL*NO 

a 

“  ! 

50! 

12. C! NONE 

!LA  CATAHOULA 

1756  \ 

a 

—  ! 

a 

!  LAX? 

a 

a 

375! 

12.02.NONE 

a 

!LA  GRAND  ISLE 

1957  i 

i 

309* 

12.0*OXESEL  ^opo 

2 

!LA  HARVEY 

1957  ! 

« 

300! 

5-O'NONE 

• 

!LA  HARVEY 

1957  j 

a 

703! 

7- 6!N0NE 

2 

•LA  HARVEY 

1965  j 

i 

325! 

7. 3! NONE 

•LA  HARVEY 

1961  j 

a 

3?5! 

7 . 0! NONE 
a 

!L*  HARVEY 

1931  ! 

-  ! 

325! 

7-0! NONE 

!LA  PECAN 

1731  • 

i 

-  - 

a 

!  ISLANO 

i 

• 

32  5! 

7-0JN0NE 

2 

!LA  HARVEY 

1781  ! 

i 

375! 

7- 3! NONE 
• 

•LA  HARVEY 

1981  1 

i 

325! 

7.0JN0HF 

i 

!LA  HARVEY 

1961  i 

i 

325! 

7 -9! NONE 

a 

!LA  HARVEY 

1961  i 

i 

319' 

15-0! DIESEL  PUMP 

i 

•LA  L AROSE 

1952  ! 

a 

300! 

10.0! NONE 

2 

•LA  HARVEY 

! 

1956  ! 

a 

725* 

13 .0! 9IESEL  °UMP 
a 

! LA  LAROSE 

1957  i 

« 

725! 

16.0 ! DIESEL  PUPP 
; 

! 

•LA  LAROSE 

1956  j 

« 

725! 

1 6.0! DIESEL  PUNP 
a 

!LA  HARVEY 

1957  ! 

j 

725.' 

16.0! DIESEL  PUMP 
; 

•LA  LAROSE 

1957  *• 

i 

725! 

1 3. C! DIESEL  PUHP 

i 

•LA  LAROSE 

! 

19S7  ! 

-  '• 

725! 

16.0!0IESEL  PUPP 

!LA  LAROSE 

! 

1957  • 

i 

1 

2 

i 

i 

a 

a 

i 

!  i 

!  > 

! 

! 

! 

TtSLS  2  -  DESCRIPTION  0*  VESSELS 
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is;?! 

OUT!  OPERATOR 

VESSEL  ?****£  i«  NUMBER 

!  C3AST 

!  JOA»0 

!  *W3  V» 

■  ivrcc!  5:x»«:us  ‘draft! 

•  vet  !C.'53S!LE<*CT»!!‘i»3Th!  J 

32,.  •  JtC.‘L3A5-! 

!  TER  !  St-!//////!/////!  €0  • 

!  TON-  »PX„£!  C/E a-*-/Vc »-!/////! 

!  *Ai£  *  TV  !  *LL  •  ALL  ‘LIGHT! 

K39i£» 

PSVS«! 

CAPACITY! 

• 

CAP S3  ! 
////////! 
PASS-  ! 
£kG£PS  ! 

NICK-  •  ‘VESSEL 

£ST  !  CARSO  HANDLING  *S  *OPERATXNS 
FIXED  !  ECU:p»£NT  !TC!  BASE 

POINT  ■  LINE-1  *A0!  LINE-f 

CLX6MT3 !////////////////«TD! ////////// 
CfEET)!  LINE-2  «€E!  LINE-2 

! 

t 

YEAR  ! 
SOIL!  • 
OR  ! 

•REBUILT! 

■ 

•  •  i 

i  i 

1 

■ 

■ 

2 

1 

C32J  fxxcx  CC.rPi.hr,  u.  S.  a. 

i 

!  1  l 

■  i 

1 

• 

■ 

• 

r 

(COUUMfES 

! 

* _ f _ f 

!  5 

• 

2 

■ 

< 

CXACh  3*7 

!*:33‘51 

!  3**!5a73; 

152.3!  32.3! 

7.5! 

-  \ 

725! 

15.0IOXESEL  PUMP 

■la 

MARVEY 

1957 

• 

!  «  i 

fS:-i!  72. C! 

1-5! 

—  ■ 

1 

1 

( 

cit:«f  •!.* 

• j?:tic 

!  *46*5*??! 

152.:*  *2.C! 

7.5! 

-  ! 

725! 

1S-3!97£S£L  ^JHP 

!'.A 

NA2VEY 

1957 

1 

1.5* 

—  i 

1 

• 

l 

:*«v  it; 

!?* 342* 

136.3!  it.:* 

6-5! 

-  ! 

375! 

1Z.O*L0NE 

!L* 

GRAND  ISLE 

1957 

? 

i  ii 

i*o.s*  *-,.:■ 

1-5! 

—  ■ 

■ 

1 

1 

(U0«  »ci 

!?*J47- 

!  347*5*73; 

1*3.3!  *>.0! 

4.5! 

-  ; 

375! 

12j.0!>J£ScL  »yNP 

!LA 

C6AND  ISLE 

1957 

• 

;  •  • 

1*:.l!  7v.3! 

1.5! 

-  t 

T 

■ 

« 

iXXCk  i7i 

!'**s33 

!  233! 5*7$* 

ISr.fi*!  *'.5* 

5.5! 

-  • 

325! 

7.0! LONE 

!LA 

MOAOASS 

1981 

1 

• 

*  ;  ; 

57  3.3*  *0.2! 

1.5! 

—  1 

; 

i 

CITT 

> 

• 

• 

■ 

i 

» 

i 

i  i  i 

•  i 

• 

a 

1 

<*3i  £c»>3a*i:;n 

i 

i  ■! 

i  ■ 

• 

1 

f 

\ 

( 

(SOUTH  rztAZ  DIVISION) 

t 

•  ti 

!  i 

1 

• 

■ 

• 

1 

Alts:?  L  C 3-  HD.  552 

;  — - - 

1 7. t!  t.:* 

1.3! 

1 T  5  £ 

-  ■ 

4.0! .CUE 

!TX 

CORPUS 

197® 

1 

1.3! 

^  1 

; 

l 

CMPISTI 

• 

KICnXfL  r  5S3 

■  -- — — 

!  SM-.2! 

>i_;i  J.C* 

1-3! 

22C! 

.  1 

*.6! NONc 

!TX 

CORPUS 

1964 

• 

.2.:!  7.0* 

1-if 

6* 

1 

• 

CHRIST! 

1 

»*05L*5 

•  - 

*  Silt?’! 

S.  1*  5.2! 

1.3! 

123! 

—  1 

*-5!nONE 

!TX 

CCAPUS 

19C9 

• 

•  »  » 

IP.'!  5.2! 

1.3! 

it 

1 

* 

CHPISTI 

< 

RJL  523 

!  SJ1CJ?! 

24-0!  E.'*! 

1.2! 

21 

—  1 

?.0!»5I(E 

JTX 

CORPUS 

1974 

1 

:*.*/!  ‘.S! 

1.3! 

2! 

« 

1 

CMRISTI 

1 

C5.*®ANY  W.  1C® 

!  >!****! 

*:.S!  12-2! 

1.3! 

-  * 

1G! 

2.6!.\3NE 

!7X 

CORPUS 

194® 

1 

12. Zi 

.5! 

—  1 

< 

1 

CHPISTX 

1 

tcwnr  %3-  130 

!  5!  ***■!! 

5C.3!  Z-.Zl 

J-o! 

-  • 

•5! 

6.0! NCNc 

!TX 

CORPUS 

1952 

t 

• 

i  ii 

<3.0!  2*. 3! 

i  i 

1-0! 

—  1 

• 

• 

• 

1 

• 

CHPISTI 

• 

• 

C*33  *<*2\  >;f3U£TJ?lt 

• 

!  !  ! 

■  it 

i  i 

1 

1 

1 

• 

• 

t 

1 

■ 

• 

1 

CfSTXAL  OIVISIO* 

s 

i  ii 

i  i 

■ 

i 

1 

1 

1 

jo:cat 

! 645 35? 

!  17*1X11! 

.:.:■  i*.:i 

*.**• 

*30! 

-  ? 

lO.GfNCNE 

!TA 

POINT 

1952 

• 

!  ii 

u.3! 

2.5! 

10! 

1 

1 

9  AR*OU 

1 

ixtcs  37$ 

‘  5*843* 

S*  1  •*>  M 

3.0! 

430! 

210! 

5S.O-1S  To.  MTJJJIjL! 

:!tx 

POINT 

1973 

! 

j;.3! 

2.0! 

.  1 

!C?*N2 

■ 

3ARPCW 

t 

LI3S  s: 

!  1 5! 1 *11  • 

*.1.3*  **.:■ 

3.5! 

630! 

—  1 

10.OIN0NE 

•fx 

POINT 

1956 

% 

•  i  ■ 

•  1.1!  li.f! 

3.0! 

10! 

1 

1 

oARRSW 

1 

P*LICA*£ 

!  ®!1C11* 

*1.0!  12.0! 

2.5! 

165! 

-  • 

10-u!60NE 

!TX 

POINT 

1970 

t 

!  *  * 

*1.3!  12. 3! 

2-5! 

10! 

* 

1 

MARROW 

1 

usr*  :x 

!  51*790 

5  ! 

*,.3!  15.3! 

1.3! 

350! 

-  * 

23-0! NONE 

!TX 

POINT  “ 

1965 

1 

!  1  ! 

*2-1*  1 5.2! 

3-0! 

10! 

» 

1 

BAR»OV 

1 

rXX2*»  ?65 

I  ...... 

!  2!.»*2! 

14.3!  t.2! 

1-5! 

-  | 

2! 

2.0! NONE 

!TX 

GOOSE 

196? 

i 

i*.:>  i.Z\ 

1.0! 

-  1 

• 

1 

C  «££< 

1 

tXXC*  3*3 

!  21?!*Ai!! 

in.:*  ::.:■ 

!.0! 

-  ! 

323! 

20.0! N3NE 

!TX 

POINT 

197? 

1 

!  !  ! 

11C.3!  TO.  3! 

2.5! 

-  * 

1 

1 

SARPCW 

1 

EXXON  17- 

I  ...... 

!  :?d!4A.*! 

11C.S!  *C-3! 

9.0! 

-  • 

323! 

20.o:s5>it 

!TX 

GOOSE 

1979 

! 

!  !  * 

1 1w.3!  *3.C! 

2.5! 

-  • 

1 

1 

CREEK 

! 

:x<*n  mj 

!  211 !*4i3* 

i:c.is  *3.:» 

5.0! 

-  • 

3*0! 

12.0!N0N£ 

JTX 

POINT 

1953 

! 

!  !  ! 

£20.3!  30.2! 

1-5! 

-  t 

I 

l 

OARROW 

t 

EXXON  ??4 

I  ...... 

!  211**«*3! 

12C.0!  13.3! 

5.C! 

-  • 

3*0! 

12.0*  NONE 

!TX 

POINT 

198J 

1 

• 

!  !  ! 

!  !  ! 

17C.2!  *0.3! 

•  i 

1.5! 

• 

1 

1 

1 

2 

9APRCW 

! 

(*3>  eXXON  SHIPPING  CO*P*NT 

i 

i  ii 

!  1  ■ 

j  2 

i  • 

* 

1 

! 

• 

2 

• 

1 

i 

■ 

1 

! 

! 

£xx?n  BATON  ROUGE 

!  57461  P 

!  235*7* 2*23! 

7.!.0*123.v! 

41.3. 

19333! 

50900! 

120-0! DEEP  WELL  STEAK 

!TX 

HOUSTON 

1970 

! 

•  i  i 

t  J/.S!  125.2! 

24- -! 

2 

•  1 

•PUMPS 

2 

! 

EXXON  BATTOUN 

! *52*75 

!  2>4'4!2*2t! 

75*.  >!1  ''4.7! 

’*.5! 

17CC-3! 

44600! 

127.0! DE£P  WELL  PUPPS 

!TX 

HOUSTON 

1984 

; 

!  !  ! 

7»9.5*1Co.:! 

14.3! 

1 

-  j 

1 

1 

EXXON  BENICIA 

!o:c*r? 

!  5*571*2*23! 

'J44.3J17J.3* 

57.5* 

26’33! 

191730! 

17i.3>STE»K  DJIVE. 

!  CA 

BENICIA 

1979 

!  !  ! 

9:i.3!l73.:» 

25.0! 

1 

-  1 

!CA*G0  PUMPS 

1 

EXXON  CHARLESTON 

!6<8*93 

!  1 15*5! 2*23! 

ol3.0!  10a. 3! 

*2.J! 

17333! 

>3500! 

127 .0* DEEP  WELL  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1983 

! 

!  !  ! 

6*5. 5! 1 05.3! 

10.3! 

1 

-  » 

1 

I 

FXXCN  CONNECTICUT 

!  5157-5 

!  1o!3! 2*23! 

2c5.J!  55. 3! 

13.5! 

1700! 

3®31! 

ji.o-j  asisiL  puups 

!va 

NORFOLK 

1969 

i  it 

3^6.2!  55.2! 

9.  a! 

1 

—  ! 

J 

1 

eXXOK  GALVESTON 

■5*84*3 

!  11*<6!2*23i 

x’C.O!  «5.r* 

29.5! 

7200! 

29716! 

111. »•»££■>  HELL  atESELiCA 

BENICIA 

1975 

i  ;; 

5S2.5!  P5.2! 

16-5! 

1 

-  1 

! PUMPS 

LXXr%  JAMESTOWN 

S27S319 

!  1S?*J!2A23! 

6'5.-»  9j 

V.«! 

26503! 

*36»0! 

11®,.3!STEAH  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1957 

i 

i  ii 

71 1.4!  V!.C! 

17.3! 

1 

-  1 

1 

EXXON  LONS  r£XCu 

!>®2«&7 

!  77«U»2*;?! 

0*9.»!1so.v! 

*4.5! 

51650! 

211469! 

143. 0! SPM  CENTRIFUGAL 

!CA 

BENICIA 

1987 

i  i  | 

•>*7.  3!  16c.  1! 

32-C! 

1 

-  1 

■PUMPS 

EXXON  NEW  ORLEANS 

!2?!215 

763.2! 51 5.3! 

*2-0! 

i?:oo‘ 

71976* 

125. 0! STEAM  PUMPS 

!CA 

BENICIA 

1965 

i 

j  •  j 

<>;:.3!116.C! 

26. T! 

■ 

•  1 

1 

tXXON  NORThSLOPE 

!6:c*77 

!  6*P71!2A2,» 

It. .3!  173..'* 

57.3! 

267J3! 

191703! 

170.0! STEAM  D°IV£N 

!CA 

BENICIA 

1979 

! 

i  i  i 

PC6.3!  171. C! 

25.0! 

1 

-  1 

*  CARGO  PUMPS 

EXXON  PHILADELPHIA 

!5?o7v? 

! 

7> j. 1! 1 2  5.C! 

*1.5! 

1P0C3! 

53903! 

125.0! DEEP  WILL  STEAM 

!CA 

BENICIA 

1970 

i 

i  i  i 

ESP. 5! 1 2  5.C! 

2*.C! 

i 

-  1 

JPUMPS 

cxxos  san  r«AVc»sco 

!  523626 

!  2#5*7 ! 2* 23! 

7->3.0»  125. C! 

41.3! 

1 9030! 

*0900! 

120.0! DEEP  WELL  STEAM 

!TX 

HOUSTON 

1069 

i 

!  i  i 

4>P. *.*124,0! 

24.0! 

1 

—  1 

■PUMPS 

tTXON  VALOE* 

1*72766 

!  77J1. *2*22! 

o-P-^!  1t5.;* 

4*.o! 

31650! 

21U69! 

143 .0! 6P.M  CENTRIFUGAL 

!CA 

BENICIA 

1986 

i  i  ! 

P-7.0! 15a. 1! 

5<-C! 

1 

-  1 

SPUMPS 

: 

i 

EXXON  WASHINGTON 

i’73?96 

!  1*C'>9!2A20! 

3*5. C!  cjw. 

3o.  9* 

265-jO! 

-.36*0! 

119.3! STEAM  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1957 

i  j  i 

71*.*»  95.?* 

17.3! 

1 

-  1 

1 

EXXON  «ILMINSTCW 

!a<i*94 

!  135*5!  2*2  j! 

alO.u! 1C5.c! 

42. 3! 

17333! 

5360C! 

127.0! DEEP  WELL  PUMPS 

JTX 

HOUSTON 

1954 

! 

i  i  i 

^’a.iili:.:! 

30. C! 

1 

-  1 

1 

iXXCfc  JAY  STATE 

!  5*7601 

!  103! 3*36! 

1  s*5*.*!  *1.0* 

n.3! 

2*S3i 

•  1 

60.0! NONE 

!  MA 

BOSTON 

1970 

!  i  i 

139.7*  31.1! 

14.  ol 

j 

-  1 

1 

ixxos  California 

! 55*373 

!  1 17!  3*3*-! 

1*5. j!  43.0! 

H.3! 

7233! 

-  1 

6A .0  *NONt 

!CA 

BENICIA 

1975 

t 

■ 

!  !  ! 

149. *2  61.5! 

13.0! 

1 

•  1 

1 

EXXON  C»YST*L  RJVFR 

■5233a? 

!  «3!3*3i! 

Pt.2!  ?7.C! 

11.5! 

I’OO! 

•  1 

36.5 ! NONE 

!NT 

NEW  YORK 

1969 

!  !  ! 

55.3!  27.3! 

11.5! 

—  1 

1 

EXXON  EXPIRE  STATE 

!  S1CCP6 

!  97*  5*35! 

1 3v.M*  2  P.O! 

13.2* 

1733! 

-  1 

33-0! NONE 

‘NT 

NEW  YORK 

1967 

! 

j  j  ! 

105.0!  79. C-. 

1C»2! 

t 

-  1 

1 

1 

EXXON  «APD£M  STATE 

!*42C72 

!  1?S! 3*34* 

176.0!  34. C! 

14.0! 

3900! 

-  1 

40.0 ! NONE 

!MA 

BOSTON 

1981 

! 

» 

j  ii 

1?6.0!  3-.:s 

12.6! 

1 

—  1 

! 

EXXON  SOLO €N  STATE 

■54.27* 

i  117*3*35! 

1.9.0!  40.C! 

13.0! 

72-30! 

-  1 

63. 0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1975 

• 

j  j  ; 

149. J!  41.5! 

12.  G! 

1 

-  ! 

» 

EXXON  MAINE 

!o*7?1o 

!  1 ?? ! 3*3$! 

112.0!  34. C! 

15.0! 

3®00! 

—  1 

*0.0!NON€ 

!MA 

BOSTON 

1982 

! 

!  !  ! 

Ily.O!  34.0! 

12.6* 

1 

-  1 

! 

! 

! 

SAN  JACINTO 

•511269 

!  97! 3*  3*! 

VV*.*!  2  7.3! 

10.2! 

1/aO! 

-  1 

33.0! NONE 

!LA 

BATON 

1967 

! 

i 

!  ‘  ! 

135.0!  29. C! 

10.2! 

1 

-  » 

! 

ROUGE  1 

1 

ryynw  >« 

! 25532* 

•  1033! 5*71! 

2*2.0!  **..0! 

12.5! 

-  • 

2301! 

30.0! 2  01ESEL  PUMPS# 

!NY 

HEW  YORK 

1949 

« 

!  !  ! 

2*2.1!  3 J.1 ! 

2.5! 

1 

.  1 

iCOXLEO 

1 

! 

EXXON  31 

■5112SS 

i  2*40*5*71! 

2*5.3!  6a. 3! 

16.0! 

-  ! 

5004* 

35.0!2  DIESEL  PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1967 

• 

•  i  i 

235.0!  60. C! 

3.0! 

1 

-  1 

JCOILED 

1 

! 

EXXON  32 

!31<8« 

!  20J1ISA71! 

254.3!  55.0! 

15.0! 

-  • 

3956! 

35.012  DIESEL  PUMPS 

JNY 

NEW  YORK 

1968 

! 

■ 

i  i  ! 

244.0!  55.0! 

3.0! 

j 

-  I 

! 

« 

! 

J 

EXXON  33 

!  S31C1 1 

j  3023!  5*71 ! 

330.3!  55.0! 

17.7! 

i 

6925! 

*6.0!2  DIESEL  audps. 

!NY 

NEW  YORK 

1971 

! 

!  !  ! 

330.11  56.1! 

3.5! 

1 

-  | 

!  COILED 

! 

1 

EXXON  103 

■523P04 

!  2165! 5*7}! 

2aO. C!  55.0! 

13.9! 

i 

3571 ! 

42.0! 2  DIESEL  PUMPS 

!CA 

LOS 

1969 

i 

I 

i 

!  !  ! 

!  j  i 

i  i  i 

2 **0.0!  55.3! 

1  1 

1  1 

2.6! 

! 

1 

1 

i 

1 

-  I 

1 

i 

! COILED 

t 

i 

! 

• 

i 

ANGELES 

! 

1 

\ 

TA2LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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E««! 

i 

!V?CC!  DIMENSIONS  !D»aFT« 

‘CAPACITY! 

HIGH-  • 

!  V  E  $  S  £  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

!C0Dc!LEN5Th!3®0TH!  ! 

i  j 

esT  i 

CARGO  HANDLING 

!S  ■ 0*£RATIKC  ! 

- - - 

-!®E*XS-!*»**«  REG.  •  F=C-!LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  !  YEAR 

!  COAST 

!  TER 

1  SEE'//////!/////!  £0  ! 

•////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

!AO!  LINE-1  !  2UILT 

VESSEL  NAME 

AND  HUMBER 

!  GUARD 

!  TON- 

!*>AGS!  O'/iHGVt9*! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT)* 

////////////////!Td« //////////!  OR 

1  NU*SE» 

!  NASE 

S  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(33)  EXXON  SHIPPING 

COMPANY 

I 

• 

• 

1 

a 

1 

j 

* 

1 

; 

1 

a 

a 

a 

1 

a 

■ 

a 

a 

1 

(CONTINUED)! 

1 

i 

1 

a 

1 

1 

EXXON 

101 

•279458 

!  830 

5A71 

ipo.oi 

3>#ri 

12.5! 

-  1 

2189! 

32. sj  2  DIESEL  PUMPS 

•NT 

NEV  YORK 

«  1059 

190.1! 

33.1! 

2.5! 

-  * 

j 

a 

EXXON 

201 

•561673 

!  2049 

5A70! 

297.5! 

54.0! 

6.5! 

-  1 

3300! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

■ 

!  1975 

297.5! 

54.C! 

2-3! 

-  j 

■C0ILS-D9L  BOTTOM! 

EXXON 

ZC4 

•5*5505 

5  2049 

5*70 

?97.5! 

54.0! 

3.5! 

-  » 

3300! 

16. O'DIESEL  PUMP# 

a 

!  1975 

277.5! 

54-0! 

2.0! 

-  1 

! COILS-DSL  BOTTOM! 

EXXON 

3«2 

•557744 

!  1 702 

5*70 

297.6! 

54.0! 

9.0! 

-  « 

3796* 

19.8‘DIESEL  PUMP 

SLA 

BATON 

*  1974 

297.6! 

54.1! 

1.6! 

-  ! 

• 

1 

ROUSE 

EXXON 

393 

•557745 

!  807 

5473 

14-».1» 

54.  C! 

9.0! 

-  • 

1848! 

19.9! DIESEL  PUMP 

SLA 

BATON 

•  1974 

147.0! 

54.1! 

1.6* 

-  • 

a 

a 

ROUGE 

EXXON 

500 

! 528865 

!  8374 

5  A  71 

335.0! 

64.5! 

13.6! 

-  a 

7212! 

39.0*3  DIESEL  PUMPS 

•PA 

BOSTON 

!  1970 

335.1! 

44.1! 

3.5! 

-  * 

1 

a 

EXXON 

501 

•619703 

!  4746 

5A70 

335.5! 

70.0! 

20.5! 

-  a 

9070! 

40.0SDXESEL  PU"PS 

!MA 

BOSTON 

1  1979 

333.5! 

70.3! 

3-2! 

-  1 

1 

1 

EXXON 

503 

•646034 

!  oi*5 

5*20! 

446. C! 

74.0! 

25.0! 

-  ; 

13748! 

44.3*3  5#CC0  3PH#  2 

!MA 

BOSTON 

•  1982 

446.0! 

74.0* 

3-9! 

-  ! 

•2#00C  3PH  PURPS 

» 

EXXON 

3ARGE  502 

•571538 

!  7912 

5*70 

3*6.0! 

73.3! 

24.7! 

-  1 

149*0! 

40.0! DIESEL  PUMPS 

!CA 

BENICIA 

!  1976 

375.0! 

1 

78.3! 

1 

4.5! 

1 

1 

a 

• 

t 

a 

(33)  EXXON  SHIPPING 

COMPANY 

1 

1 

1 

t 

1 

a 

a 

a 

1 

a 

1 

a 

EXXON 

3AY0U  STATE 

■51CC07 

!  °7 

3*34! 

i:0.5! 

?9.oi 

10.2! 

1700! 

-  a 

33.0SNQNE 

SLA 

BATON 

1  1967 

135.0! 

27.0! 

10.2! 

-  a 

a 

a 

ROUGE 

EXXON 

BROWNSVILLE 

•558595 

!  102 

3*34 

72.6! 

26.2! 

2.3! 

11302 

-  J 

23.0* NONE 

SLA 

BATON 

!  1974 

'•5.0! 

26.5! 

7.6! 

-  » 

1 

a 

ROUGE 

EXXON 

CHICAGO 

■650617 

!  4-2 

3*36 

130.0! 

44. C! 

9.0! 

3900! 

-  ! 

41  .oj  NONE 

•LA 

BATON 

I  1982 

120.0! 

44.0! 

3.o! 

-  • 

a 

1 

ROUGE 

EXXON 

KENTUCKY 

•  54323* 

!  563 

3*36! 

150. C! 

52.0! 

6.5! 

6600! 

-  • 

35. 0! NONE 

•LA 

BATON 

!  1972 

150.0! 

53.5! 

8.5! 

-  * 

a 

a 

ROUGE 

EXXON 

LAKE  CHARLES 

•  579033 

!  269 

3*24 

12C. 0! 

14.0* 

9.0! 

2670! 

-  ; 

45.6! NONE 

SLA 

eATQN 

!  1977 

120.0! 

34. C! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

ROUGE 

EXXON 

LOUISVILLE 

! 57*289 

!  253 

3*34 

120.0! 

74.0! 

9.0! 

3534! 

-  ! 

37.0! NONE 

SLA 

BATON 

•  1976 

120.0! 

T4.1  ■ 

F-a! 

-  a 

a 

1 

ROUGE 

EXXON 

MEMPHIS 

! 575*63 

!  256 

3*34 

120.0! 

>4.1! 

9.0! 

3334! 

-  ! 

77 .0! NONE 

!LA 

BATON 

j  1976 

1 20. C! 

34.1 ! 

3.6! 

-  • 

a 

1 

ROUGE 

EXXON 

MISSISSIPPI 

•522212 

*•  75 

3*35 

?5.3! 

28.5! 

3.5! 

1700! 

-  • 

37.0! NONE 

St* 

PATCH 

i  1969 

55.3! 

23.5! 

3.5! 

-  * 

1 

1 

ROUGE 

EXXON 

MOBILE 

1 53125? 

!  256 

3*35 

120.0! 

34.C! 

9.0! 

3334! 

-  » 

37 .0 ! NONE 

SLA 

BATCH 

•  1977 

120.0! 

34.0! 

3.6! 

-  • 

• 

a 

ROUGE 

EXXON 

NASHVILLE 

! 5*1654 

!  258 

3*35 

120.0! 

34.1* 

9.0! 

3335! 

-  • 

37. oj  NONE 

Ila 

BATON 

!  1977 

12C.0! 

!4.1i 

2.6! 

-  * 

a 

1 

ROUGE 

EXXON 

ST-  LOUIS 

*051989 

!  646 

3*34 

130.0! 

44.0! 

9.0!' 

3900! 

-  • 

' 1.0! NONE 

Ila 

BATON 

!  1932 

150.0! 

44.0! 

8.5! 

-  * 

a 

1 

ROUGE 

EXXON 

TENNESSEE 

•502171 

j  517 

3*36 

150.0! 

42.3! 

S.S! 

4320! 

-  ! 

35.0! NONE 

Ila 

BATON 

!  1966 

150.4! 

42.0! 

8.5! 

-  ! 

a 

a 

ROUGE 

J 

EXXON 

TEXAS 

•517145 

!  76 

3*35 

•5.3! 

22.0! 

5.5! 

nooi 

-  » 

4S.3!N0NE 

!la 

BATON 

!  1968 

83.3! 

2&.5! 

5.5! 

-  J 

1 

a 

ROUGE 

EXXON 

108 

'*2*7591 

!  1330 

5*73 

284.0! 

50.0! 

2.5! 

-  1 

3100! 

17. oj 2  DIESEL  PUMPS 

iiA 

BATON 

!  1942 

2*4.0! 

50.0! 

2.3! 

-  » 

a 

a 

ROUGE 

EXXON 

109 

12*7892 

!  1330 

5*70! 

2*4.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ‘ 

3100! 

17.0! 2  DIESEL  PUMPS 

SLA 

BATON 

!  1962 

2*4.3! 

50.0! 

2.3! 

-  ! 

« 

a 

ROUGE 

! 

EXXON 

110 

•53C03* 

!  2233 

5*70 

297.5! 

54.C! 

13.0! 

-  J 

5241! 

22.3! 2  DIESEL  PUMPS 

Ila 

BATON 

!  1971 

a 

297.5! 

54.0! 

2.2! 

-  ! 

j 

1 

ROUGc 

a 

EXXON 

203 

*1273898 

*5  928 

5*70 

152.0! 

52.5! 

3.5! 

-  ! 

2259! 

19. 1 j  DIESEL  PU*P 

•LA 

BATON 

!  1957 

! 

152-1! 

52.5! 

1.55 

-  » 

1 

1 

ROUGE 

EXXON 

214 

*237533 

!  19*3 

5*70! 

297.5! 

52.5! 

8.5! 

-  » 

4453» 

20.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1962 

! 

297.5! 

52-5! 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

ROUGE 

> 

EXXON 

215 

! 286*04 

j  956 

5*70 

1 

1*7.5! 

52.5! 

5.5! 

-  ! 

2192! 

20.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

i  i96i 

! 

U7.5! 

52.5! 

1-5! 

-  ! 

a 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

218 

5237451 

5  1772 

5*70! 

297.5! 

52.5! 

3.5! 

-  ! 

4326! 

20.0! OIESEL  PUMP 

•LA 

BATON 

!  1962 

t 

297.5! 

52.5* 

1.5! 

-  * 

» 

1 

ROUGE 

1 

i 

EXXON 

219 

! 592T3E 

!  1679 

5*70! 

297.5! 

54.0! 

3.5! 

-  * 

4365! 

26.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

S  1966 

297.3! 

54.1! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

R0U6E 

1 

EXXON 

220 

1502739 

i  24C6 

5*73 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

3281! 

32.7*1  DIESEL  PUMP# 

iIla 

BATON 

1  1966 

297.5! 

54.1* 

1.5! 

-  • 

JASPHALT  PUMP 

1 

ROUGE 

1 

EXXON 

221 

*$31715 

!  1976 

5*70 

297.5! 

54. C! 

6.5! 

-  • 

4612! 

26. O’DIESEL  PUMP 

Ila 

BATON 

!  1965 

297.5! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

« 

j 

ROU'E 

a 

EXXON 

222 

1 503113 

5  2502 

5*70 

297.5! 

54.0! 

3.5! 

-  * 

3507! 

26.011  OIESEL  PUMP# 

1  SLA 

BATON 

!  1966 

297.5! 

54.1* 

1.5! 

! 

-  ! 

■ASPHALT  PUMP 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

223 

1 001633 

*5  975 

5*70 

147.5! 

54.0! 

3.5! 

-  • 

2247! 

26.0! DIESEL  PU**P 

!LA 

BATON 

!  1965 

147.5! 

'4.1! 

1.5! 

-  ! 

a 

t 

ROUGE 

a 

! 

EXXON 

224 

5 5031 14 

*5  1223 

5*70! 

147.5! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

1742! 

26.011  OIESEL  PUMP# 

liu* 

BATON 

i  1966 

a 

1 

147.5! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! ASPHALT  PUMP 

a 

RO'JGE 

a 

i 

EXXON 

225 

•502933 

j  1332 

5*70! 

297.5! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

4456! 

26.9! DX ESEL  PUMP 

!L* 

BATON 

1  1966 

1 

297.5! 

54. 1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

226 

•502170 

j  1 6*2 

5*70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

4492! 

26.01DIESEL  RUMP 

!LA 

BATON 

!  1966 

297.3! 

54.1* 

1.5! 

-  • 

a 

« 

ROUGE 

a 

EXXON 

227 

5512622 

5  1894 

5*70 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

4234! 

Zl.oioiESEL  PUMV 

SLA 

BATON 

I  1968 

297.5! 

54. C! 

1.5! 

-  • 

a 

1 

R0U6E 

a 

EXXON 

228 

I  SI  2623 

5  15«4 

5A7C 

297. S! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

4234! 

21 .0! 0 IcSeL  PUMP 

SLA 

BATON 

1  1965 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

229 

5514603 

!  1961 

5*70 

29  7.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

4482* 

20.5*DIES£L  PUMP 

!L* 

BATON 

1  196? 

297.5! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

1 

EXXON 

230 

*5  SI  4604 

!  1961 

5*70 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ■ 

4452! 

20.5! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

•  1968 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

E31 

i 513637 

!  960 

5*70 

147.5! 

54.0! 

3.5! 

-  J 

2200! 

2C.5! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

*!  1968 

147.5! 

54. C! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

232 

5513633 

j  960 

5*70 

147.5! 

54.0! 

3.5! 

-  ! 

2200! 

20.5! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1968 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

233 

5513226 

j  1928 

5*7M 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4115! 

20.5 'DIESEL  PUMP 

SLA 

BATON 

!  1965 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

■ 

ROUGE 

a 

EXXON 

234 

5513227 

*5  1923 

5A70 

297.5! 

54.0! 

3.5! 

-  • 

4115! 

20.5 ! DIESEL  PUMP 

•LA 

BATON 

1  1968 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

235 

5516797 

i  1 88S 

5*73 

2*2.5! 

55.0! 

9.5! 

-  • 

2614! 

25.9SDIESEL  PUMP 

SLA 

BATON 

!  1968 

5  5 

262.5! 

*5.0! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

ROUGE 

a 

EXXON 

236 

5517722 

!  2129! 

5*70 

242.5! 

55.0! 

9.5! 

-  » 

2310i 

25. ol DIESEL  PUMP 

Ila 

BATON 

*!  1969 

2*2.5! 

55.0* 

2.0! 

-  1 

j 

1 

ROUGE 

1 

! 

EXXON 

237 

5518233 

i  2129! 

5*70 

262.5! 

55.0! 

9.5! 

-  ! 

2810*! 

2S.0!DIESEL  pump 

!L* 

BATON 

1  1969 

2*2.5! 

55.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

a 

ROUGE 

1 

EXXON 

236 

!  517146 

5  2049! 

5  A  70 

2*2.5! 

55. C* 

9.5! 

-  » 

2614! 

?S.oioiESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1968 

262.5! 

55. C! 

2.0! 

•  1 

1 

1 

ROUGE 

a 

1 

EXXON 

239 

! 519103 

i  1392! 

5A70 

297.5* 

54.0! 

8.5! 

-  J 

4305 1 

21.010ZESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

!  1969 

! 

5 

297.5! 

54. C! 

1.5* 

-  • 

1 

1 

ROUGE 

1 

1 

EXXON 

240 

5  521  Cl  2 

5  959! 

5*70 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  « 

2200! 

29.5!DI£SEL  PUMP 

•LA 

BATON 

i  1969 

a 

5 

1  ! 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

1 

ROUGE 

• 

a 

EXXON 

241 

5521013 

5  1942J5A70J 

297.5! 

54.0! 

3.5! 

-  • 

4452* 

20.5SOIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

I  1969 

a 

i 

a  1 

1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

! 

i 

EXXON 

242 

1 51 9104 

*!  1892! 

5*70! 

297.5! 

54.0! 

3.  S* 

-  j 

4305! 

21.0SDIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

•  1969 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

i  i 

297.5! 

1 

1 

54.0! 

a 

1 

1.5! 

1 

j 

{ 

1 

1 

1 

j 

1 

a 

1 

i 

ROUGE 

! 

! 

a 

1 

! 

! 

VESSEL  ***?  AND  NUMBER 


(33)  EXXON 

1 

• 

SHIPPING  COMPANY  * 

1  a  a 

2  _ 1 _ 1 

1 

t 

• 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

EXXON 

301 

•567392 

!  1661  !5a70* 

2*5.0! 

54.0! 

a 

1 _ 1 _ 1 

2*5.0! 

54.3* 

EXXON 

302 

*566*23 

*  1720!5A70! 

2*5.0! 

54.0! 

1 

1  1  1 

2*5.0! 

<4.0! 

EXXON 

311 

! 56*601 

!  1661 !  <A73! 

2*5.0! 

54.3! 

a 

1  1  1 

2*5.0! 

54. C! 

EXXON 

312 

! 572*1 5 

!  1 6*3! 5*7** 

2*5.0! 

54.0! 

1 

1  11 

2*5.0! 

54. C! 

EXXON 

313 

1572916 

!  94?*5A7C! 

170-0! 

54.0! 

« 

1  11 

173.C! 

5*».C! 

EXXON 

314 

! 559602 

!  1 720! 5*70! 

2*5.0! 

<4.2! 

a 

1  11 

2*5.0! 

54. 0! 

EXXON 

321 

! 570205 

!  1*06!  5*70! 

2*7.5! 

54.0! 

1 

*  i  * 

2*7.5! 

54.3! 

EXXON 

322 

! 672565 

•  1 *61 ! 5*70! 

2*7.5! 

54.3! 

a 

*  «  1 

2*7.5! 

54. 0! 

EXXON 

323 

!5725o6 

!  *6015*70! 

147.0* 

54.C! 

a 

*  1  1 

147.0! 

54. C! 

EXXON 

324 

! 572550 

!  1*14*5*70! 

2*7.5! 

*4.3* 

a 

1  t  ! 

2*7.5! 

54. C! 

EXXON 

331 

1576130 

•  1*C6! 5*70! 

2*7.4* 

64. C ! 

a 

1  •  1 

2*7.4* 

54. 0! 

EXXON 

332 

! 5776*4 

!  1 *61 ! 5*70! 

2*7.5! 

<4.3! 

1 

*  1  * 

2*7.5! 

<4.3! 

EXXON  333 

*573*49 

!  *60! 5*70! 

147.5! 

<4. C! 

a 

1  1  1 

147.5! 

<4. C! 

EXXON 

341 

•575772 

!  17*1 ! 5*70! 

2*7.6! 

54.0! 

1 

■  1  1 

297.6! 

54. G! 

EXXON 

342 

! 575773 

!  1954J5A73! 

2*7.6! 

54. 0! 

a 

!  !  1 

2*7. a* 

54.0! 

EXXON 

343 

! 575774 

!  ?6C!SA70* 

147.6! 

54. 0! 

a 

t  1  1 

147.6! 

54.0* 

EXXON 

344 

! 575775 

*  1 344J  5*70! 

2*7. 0! 

<4.0! 

1 

1  !  ■ 

2*7.6! 

54.0* 

EXXON 

352 

1647536 

!  204315*70! 

2*7.5! 

5-.0! 

a 

!  !  ! 

2*7  5! 

54.3! 

EXXON 

361 

!o51C24 

!  1*93! 5*70! 

2-7.5! 

54.3* 

a 

!  !  ! 

2*7.5! 

<4.3! 

EXXON 

362 

! 651 9*  3 

!  2043! 5*70! 

2*7.5! 

54. 0! 

1 

!  !  ! 

2*7.5! 

54. 0! 

EXXON 

363 

•e.51991 

!  302! 5*73! 

147.5! 

54. C! 

a 

!  !  ! 

147.5! 

54.0! 

EXXON 

364 

!  651**2 

!  2026*5*70! 

2*7.5! 

a 

1  1  1 

2*7.5! 

54.0! 

EXXON 

371 

1.62C2? 

!  2147* <A79 ! 

2*7.5! 

54.C! 

a 

!  !  ! 

2*7.5! 

<4.3! 

EXXON 

372 

! 562636 

i  230115470! 

2*7.5! 

54.0! 

2 

1  !  ! 

2*7.5! 

<4.0! 

EXXON 

373 

! 562635 

•  115215*73! 

147.5! 

54.3! 

! VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

‘CAPACITY!  HIGH-  « 

!  V  £  S  S  E  L  ! 

l 

NET 

!C0DE»LENSTM!5PDTHi  • 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING  !S  SOPERATXMC  ! 

! 

REGIS¬ 

!**••!  RES.  !  «!9.!L0*D-! 

*  CARGO  !  FIXED  * 

EQUIPMENT  ITC!  3ASC  ! 

TEAR 

a 

TER 

■  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////!  POINT  • 

LINE-1  K0»  MfiE-1  ! 

BUILT 

1 

TON¬ 

!?ag?!  O'JE®-! CV £<-!/////! 

HOPSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 

////////////////•TO!//////////! 

OR 

a 

NAGE 

!  IV  •  ILL  !  ALL  ‘LIGHT* 

POWER!  SNGERS  !  (FEET) ! 

LXNE-2  !EE!  LINE-2  ! 

♦RE8UXLT 

a 

EXXON  3AGGE  334 
EXXON  BARGE  3?1 
EXXON  BARGE  III 


!  !  147.5!  54.o! 

2223! 5*70!  2*7.5!  54.3! 
!  !  25-7. 5!  54.3! 

!  1 8*7 ! 5*70 !  2*7.5!  <4.C! 

!  !  2*7.5!  54.3! 

>0?o!5A79!  2*7.5!  54.0! 

!  !  2*7.5!  '4.0! 

1*©0! 3*73!  2*7.1!  54.0! 
!  !  !  2*7.1!  5-.C! 


EXXON  BARGE  353 

! 553172 

!  *Ci!5A72 

149.1! 

54.0! 

9 .</! 

.  1 

2321! 

22.51DIESEL 

PUMPS 

!LA 

BATON 

!  1*74 

1 

1  1 

149.1* 

54. 0! 

1.5! 

i 

-  * 

; 

1 

ROUGE 

j 

EXXON  BAPGE  334 

1555171 

1  1 91 4! 5A  70 

2*7.6! 

<4.0! 

9.3! 

-  1 

4223! 

22.siotESEL 

PUMPS 

Ila 

BATON 

!  1974 

1 

1  1 

2*7.6! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE 

j 

EXXON  9IRGE  NO  351 

S6449J1 

!  199315A70 

2*7.5! 

54.)! 

3.5! 

-  • 

399»* 

22.ojoiESEL 

PUMPS 

!LA 

BATON 

*!  1982 

1 

1  1 

2*7.5! 

<4.0! 

1.5! 

1 

-  • 

2 

! 

ROUGE 

j 

EXXON  BARGE  NO  353 

! 1 

!  S0215A73 

U7.5! 

<4.0* 

5.5! 

-  * 

1943! 

22.0! DIESEL 

PUMPS 

SLA 

BATON 

*!  1932 

1 

1  j 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

j 

-  J 

1 

1 

ROUGE 

1 

EXXON  BARGE  NO  354 

! 64920* 

1  *02*i 5A72 

2*7. a! 

54.0* 

3.5! 

-  ; 

4260! 

22.oioiESEL 

PUMPS 

Ila 

BATON 

!  1982 

1 

1  1 

297.6! 

<4.0! 

1.5! 

« 

-  ■ 

; 

2 

ROUGE 

2 

EXXON  BARGE  NO  391 

1*73736 

!  1603I5A7C 

2*7.5* 

54.3* 

1C. 9! 

-  ! 

3304* 

19.sIdXESEL 

PUMPS 

Ila 

BATON 

1  I960 

1 

1 

1  1 

1  1 

2*7.5! 

1 

54.0! 

1 

1.5! 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

ROUGE 

j 

(32)  EYMAPD  3A»GE  CO. 

1 

a 

[  1 

1  t 

; 

1 

■ 

1 

1 

j 

1 

1 

2 

; 

1 

1 

2 

j 

i 

E3C0  3 

1 574417 

j  1 93i 4X43 

--  ! 

—  ! 

6.6! 

-  ! 

1*2l 

5.6! NOSE 

•la 

BELLE 

i  1976 

1 

1  1 

110.1! 

<0.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

; 

j 

CHASSE 

2 

E8C0  4 

1555195 

i  19 J*4A43 

—  • 

—  ! 

6.6! 

-  ! 

192! 

5.o*  NONE 

ILA 

BELLE 

i  1977 

1 

1  ■ 

110.1! 

30.0! 

2.3! 

1 

-  ! 

; 

j 

CHASSE 

1 

£?C0  5 

1 *C1 552 

1  1 *3! 4A4J 

—  • 

--  ! 

6.6* 

-  ! 

192* 

5.6! NONE 

Ila 

BELLE 

1  1979 

a 

1 

1  1 

i  ! 

110.1! 

1 

<0.3! 

; 

2.0! 

; 

1 

• 

; 

; 

» 

2 

1 

CHASSE 

2 

1 

(32)  EYNAPO,  EMMETT  i  E*ILE 

j 

cio./ 

1  2 

1  2 

; 

; 

1 

t 

; 

2 

1 

2 

; 

2 

1 

1 

j 

1 

j 

INC. 

; 

j  1 

• 

1 

2 

j 

1 

1 

1 

1 

CHAD  EYMAPD 

! 53*204 

1  61  i  3*  36 

M.-! 

21.1! 

3.ol 

uwi 

-  • 

23 .0 ! NONE 

•LA 

HARVEY 

!  1972 

{ 

a 

1  1 

1  1 

45.0! 

• 

22.0! 

1 

6.6! 

; 

1 

; 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

I 

(32)  EXKARD.  MUSH  TOWING  CO 

1 

./!  INC. 

1  1 

■  1 

■ 

i 

1 

; 

1 

; 

2 

; 

2 

; 

; 

2 

1 

1 

j 

1 

MISS  PACH«EL 

*571301 

!  42lilA03 

<6.0! 

20.0! 

6.0! 

630! 

-  • 

33.0'NONE 

!LA 

BELLE 

!  1976 

a 

■  1 

56.0! 

20.0! 

4.5! 

; 

-  ! 

; 

2 

CHASSE 

\ 

TODD  MJCHAEL 

!  5  32076 

*  ?7M»3< 

<0.0! 

16.0! 

6.5! 

430! 

-  ! 

20. C! NONE 

!LA 

BELLE 

!  1981 

1 

1  1 

SC.O! 

16.0! 

5.0! 

2 

-  ! 

1 

2 

CHASSE 

; 

CH£»TL  ANN 

i al453$ 

i  ICO! 3*  36 

-1.0* 

26. C! 

12.0! 

1200* 

-  ! 

68.0! NONE 

Ila 

BELLE 

i  1980 

1 

1 

t  1 

1  1 

71.3! 

2 

26. 0‘ 

1 

13.6! 

; 

1 

t 

1 

; 

; 

2 

CHASSE 

1 

! 

(32)  EYMAPD/  »*.  M.  %  CO. 

» 

1 

•  1 

1  1 

1 

1 

j 

; 

1 

1 

j 

; 

t 

j 

2 

2 

j 

! 

! 

STELLA 

1 644C62 

j  1 07!*  6*9* 

-  * 

•  1 

7.3* 

630! 

120! 

1C5 .0! CRANES 

Ila 

LEEVILLE 

!  1981 

a 

1 

1  ; 

1  2 

63.0! 

1 

23.  C! 

1 

7.0! 

1 

1 

2 

; 

2 

1 

t 

1 

! 

(16)  F.  i  f.  TOWING  COMPANY 

1 

/  !  INC. 

j  1 

1  j 

1 

j 

j 

t 

; 

1 

1 

; 

1 

; 

; 

1 

1 

j 

1 

j 

BIG  MAMA 

1500*13 

!  6 1 !  3  A  36 

55.  <i 

25. *1 

*.oi 

14001 

-  * 

42 .3! NONE 

i«s 

PASCAGOULA 

!  1964 

1 

1  1 

7J.0! 

26.5! 

7.0! 

-  ! 

j 

! 

2 

JEREMY  NOEL 

•63*522 

i  76*!3A36 

52.0! 

22.0! 

3.0! 

1000! 

-  » 

41  •  0! NONE 

!MS 

PASCAGOULA 

*!  1981 

1 

■  1 

65.0! 

22. C! 

7.7* 

1 

-  • 

| 

! 

! 

KAY  MINOR 

*649566 

*  5613A36 

52.0* 

22. C! 

5.2! 

«ooi 

-  • 

40.0JN0NE 

•MS 

PASCAGOULA 

!  1982 

1 

a 

1 

!  !  ! 

1  1  j 

!  !  ! 

<5.0! 

; 

; 

72.2! 

1 

j 

7.0! 

1 

j 

a 

1 

1 

2 

1 

t 

2 

1 

1 

; 

2 

! 

1 

i 

22.0!  DIESEL.  PUMP 
1 

22.0! OIESEL  PUN® 

1 

22.0! 2  DIESEL  PUMPS 

1 

22.0! DIESEL  PUMP 


22.0*2  DIESEL  PUMPS 

1 

13.0! OIESEL  PUMP 

1 

13.0! DIESEL  PUMP 

1 

1i.0*PUMP 

! 

15.0  !1  DIESEL  PUMP 


id.OiPurp 

1 

22.0!PUMP 


22.0!PUM° 

1 

22.0! DIESEL  0U"PS 

1 

22.0!DX£SEL  PUMPS 
1 

22.0! DIESEL  PUMPS 

1 

22.0! DIESEL  PUMPS 

! 

22.0! OIESEL  PUMPS 
1 

23.311  CAR60  PUMP 

1 

23.5*1  CARGO  PUMP 

1 

23.5*1  CARGO  PUMP 
1 

22. Oil  CARGO  PUMP 
1 

1*. 5‘DIESEL  PUMPS 

! 

23.5SDIESEL  PUMPS 
1 

23.0loiCSEL  PUMp$ 


•LA  3AT0K 
!  ROUGE 
!LA  9AT0M 
!  ROUGE 
•LA  3AT0N 
!  ROUSE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
•LA  BATON 
!  ROUGE 
•LA  BATON 
!  ROUSE 
•LA  EATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
•LA  BATON 
!  ROUSE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!  LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUSE 
!LA  BATON 
•  ROUGE 
•LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUSE 
•LA  BATON 
!  ROUSE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
L V  9AT0K 
ROUGE 
LA  BATON 
ROUGE 
LA  BATON 
ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 
!LA  BATON 
!  ROUGE 


TAdl£  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
[5  OII'SSSIOKS  !3»*FT*  iCmCXTY! 


VESSEL  HAKE  AMD  NUMBER 


<16)  F.  t  F.  TOVINS  COMPANY*  *  INC. 

(CONTINUED) * 

LITTLE  SOT  >297132 

TADPOLE  *235194 

a 

FLECHAS  5  ‘67130* 

JR  101  «4S61?Y 


<32)  FAGAN  ?0AT  SVC./-  INC. 
M.  KENT 


<?2)  FAITH  TOWING#  INC. 
FAITH 


(31)  FaLCO*  INC. 
d  20 4 


F  10 
F  11 
F  12 
F  13 
F  14 
F  IS 
F  14 
F  17 
F  20 
F  21 
F  102 
F  445 
F  501 
F  502 
F  503 
F  504 
F  505 
F  910 

F  225P 
FALCO  11J 
L.  L.  GRANT  112 
VTC  204 


(32)  FALCON  DRILLING*  INC. 
GUT 


HISS  DELTA 
HR.  RODNEY 
PAUL 
ROBERT 


08)  falls  city  towing*  inc. 
ROBERT  MCBRIDE 


(01)  FALTUS*  LEROY 
CAPT.  LEROY  II 


CAPT.  LEROY  HI 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  !3»aft! 

!  net  !CC»t!LCK(TH!E»TH!  » 

_iR£4IS“!»*»*;  3«G.  £ 

!  TER  «  SEE!//////!/////*  ED  • 

!  TON-  !?**-■  0YE*-!3VEP-!/////!  MOSS' 
!  SU6C  !  IV  £  ALL  *  *LL  .'LIGHT*  POWER 


2513A36! 

a  i 

11I3A36! 

<  j 

50!4*43! 

•  i 

S6614A43* 


117!1i12! 

a  i 
132MA12! 


42.0!  22.0! 
•>5.0!  ? J.O! 


94S*4A4i •  203-0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. oi 

945!4A41!  200.0!  ^‘.C 
!  !  200.0!  3S.C! 

705J4A41!  200.C!  35.0! 

!  !  Z^O-O*  35.3! 

7C5! 4A41 *  200.0!  35.0! 
!  !  230*3!  35*0! 


263223 

a 

£74*4t&1.  11*. I.  is.A. 

j 

!  !  11$. 1 !  35.0! 

273255 

i 

374 *4441  !  11$. 1!  IJ.O! 

! 

!  !  H5.1!  35. C! 

270476 

! 

374!4441<  114.1!  js. oi 

530250 

i 

!  !  1®5.1!  55. J! 

i 

37J!4441!  2)3.0!  35.3! 

530251 

• 

!  !  203.3!  35.3! 

j 

37J!4»41!  2)0.0!  *5.0! 

53C252 

! 

!  !  210.3!  35.0! 

! 

473! 44  41 !  233. -3!  35.0! 

530253 

■ 

!  !  250. C!  35.0! 

! 

£7314441  !  2.-0.0.  J5.0! 

530254 

i 

!  !  233.3!  *5.0! 

j 

37314441*  203.0!  35.0! 

530255 

j 

!  !  233.3!  35.0! 

j 

57314441!  233.0!  *5.0! 

530256 

■ 

!  !  230.3!  *5.0! 

* 

S73!4441!  2--.3.C!  35.0! 

530257 

t 

!  !  230.0!  *5.0! 

i 

573! 4441 !  233.3!  35. 3' 

565560 

■ 

!  !  239.3!  *5.C! 

! 

71 2! 4441 !  U5. 0!  *5.0' 

545561 

! 

!  !  175.3!  35.3! 

i 

712! 4*41 !  115.3!  35.3' 

5*366? 

a 

!  !  175.0!  75.3! 

■ 

17S!4444J  120.3!  *0.3' 

614073 

j 

!  !  120.0!  33. C! 

! 

11714441!  233.3'  35.0' 

954765 

i 

!  !  200.0!  35.3! 

i 

437S4444!  115.0!  35.0' 

934766 

i 

!  !  H3.3!  35.3! 

j 

70514444!  200.3!  35. C! 

954767 

t 

!  !  200.0!  *3.0! 

i 

70514444!  200.0!  35. C! 

954768 

; 

!  !  203.0!  35. C! 

i 

i 

70514444!  203.0!  *5.0! 

!  !  230.3!  35. C! 

954769 

j 

t 

70S!4444!  233.0!  05.0! 

!  !  203.3!  35. C! 

293176 

i 

i 

75214441!  115.3!  35. C! 

!  !  175.0!  35.9! 

i 

i 

»£$!4444!  203.0!  35.0! 

!  !  230.3!  *5.0! 

234512 

i 

• 

5£J!414I!  115.0!  *5.0! 

!  !  H5.0!  75. C! 

22433T 

£9314441!  I’S.O!  35. C! 

CARGO  3 
////////! 
PASS-  ! 
CNSERJ  3 


10J1R12! 

i  t 

57« i r  ii 5 


453! 

• 

-  i 

35.0* NONE 

553! 

i 

-  I 

40.0 ! NONE 

t 

150! 

7.0! NONE 

i 

a 

530! 

3.0! NONE 

a 

a 

a 

a 

2440! 

a 

4$.3!KQNE 

a 

12! 

a 

3300! 

-  ! 

45-0! NONE 

■ 

a 

a 

12! 

a 

a 

a 

1030! 

a 

a 

-  ! 

i 

47 . 0! NONE 

i 

I 

a 

> 

a 

1400! 

l 

a 

12-O'NONE 

i 

1400! 

12.0! NONE 

a 

1400! 

1 2.0! NONE 

a 

iiooi 

12.0!NONE 

a 

1403*! 

13.0JN0NE 

a 

1433! 

1 3.0!N0NE 

i 

UPO! 

13.0! NONE 

a 

1604! 

16.02N3NE 

i 

1604! 

16.0! NONE 

» 

1404! 

l6.oj  NONE 

« 

1604! 

16.0! NONE 

i 

1604! 

14.0'NONE 

i 

I604i 

14.0! NONE 

a 

1404* 

16.0! NONE 

i 

1604* 

14.32NONE 

i 

-  i 

• 

j 

o 

o 

1 

*  3.01N0ME 

i 

1300i 

13.0110NE 

i 

530! 

10.0! NONE 

■ 

1500! 

12.0JN9NE 

i 

1600! 

ll.oi  NONE 

j 

1600! 

11.31N0NE 

a 

1600! 

U.01N0NE 

i 

1600! 

1 1. 3! NONE 

i 

1600! 

I1.0SN0NE 

i 

1400! 

15.2!NONE 

t 

1624* 

1 7.0 ! NONE 

# 

uooi 

13.CJN0NE 

i 

1400i 

13.01N3N* 

■ 

i 

1400! 

1 

8.31N0NE 

a 

i 

i 

i 

200! 

t 

J 

1 

«i 

■ 

i 

1 2 .0! NONE 

200! 

• 

10! 

12 .0! NONE 

200! 

■ 

4  • 

12 .0! NONE 

2ooi 

1 

4! 

12 . 0! NON' 

200! 

i 

j 

4* 

i 

1 2 .0! NONE 

■ 

i 

i 

; 

«400! 

1 

J 

i 

■ 

i 

j 

i 

29.0! NONE 

t 

i 

i 

i 

165! 

25! 

i 

« 

5 • 0! NONE 

i 

35> 

■ 

250! 

!  NONE 

! 

j 

i 

60» 

» 

j 

j 

i 

i 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  E  L  £ 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  * 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

POINT  ■  LINE-1  ‘AO!  LXNE-1  !  PUILT 

(LIGHT} S////////////////5TD! ////////// •  OR 
(FEED*  LINE-2  !E2!  LIKE-2  S*RE3UILT 


■MS  PASCAGOULA 
a 

!*S  PASCAGOULA 

f 

!KS  PASCAGOULA! 

i 

>hs  Pascagoula: 


!TX  FREEPORT 


■TX  PORT 
!  O'CONNOR 


!LA  new 
!  ORLEANS 


!*$  VICKSBURG  ! 
!  ! 
!HS  VICKSBURG  ! 

i  i 

!*S  VICKSBURG  ! 

i  i 

!HS  VICKSBURG  \ 

i  i 

!HS  VICKS2UPG  ! 
!  * 
!*S  VIC<SBUR6  ! 

i  i 

!HS  VICKSPUR6  ! 

i  i 

!NS  VICKSBURG  ! 

a  i 

!*S  VICKSBURG  ! 

r  i 

!NS  VICKSBURG  I 

a  i 

!**S  VICKSBURG  ! 

i  i 

!HS  VICKSBURG  i 
a  a 

!HS  VICKS9UPG  ! 

!  i 

!HS  VICKSBURG  j 
!  ! 
!MS  VICKSBURG  ! 

!  § 
!P$  VICKSBURG  1 
!  ! 
!*«S  VICKSBURG  ! 

i  ! 

!HS  VICKSBURG  ! 

!  ! 
!PS  VICKSBURG  ! 

!  a 

!MS  VICKSBURG  ! 

*  t 

!"$  VICKSBURG  j 

!H$  VICKSBURG  j 
!  I 

!NS  VICKSBURG  ! 
i  i 

!HS  VICKS9UR6  ! 

!  ! 
SMS  VICKSBURG  ! 

!  t 

S MS  VICKSBURG  ! 

!  i 

!H$  VICKS9URG  *! 

i  i 

!M$  VICKSBURG  ! 

!  ! 

S MS  VICKSBURG  ! 


LA  A90EVILLE  * 

i 

LA  ABBEVILLE  ! 
LA  ABBEVILLE 
LA  ABBEVILLE 
LA  ABBEVILLE 

KY  LOUISVILLE 


HA  NEW  BED-  ! 

FORD  • 

PA  NEW  ! 

BEDFORD  j 

! 


TA2L- 


DESCRIPTION  0*  VESSELS 


386 

£«»!  !  !VTCC!  0ZHC«:6«.S  !D*AFT«  'CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

0 1ST!  OPERATOR  !  N«T  !  COO«  !LS«5T-;!  >?OTH»  •  «  !  EST  !  CARSO  SANDLINS  !$  ‘OPERATING  J 

- !»tCIS-««***l  *=;.  *  »*S.!l*AD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  E3UIPHENT  !TC!  BASE  !  TEAR 

!  (CAST  !  T?R  !  SEE! /?//// ! /////■  £C  !  »////////!  POINT  •  LIK£-1  'ao!  LINE-1  J  BUILT 

VESSEL  fiAKE  AND  **)»*£*  !  WARD  !  TON-  OVtB-! OVER-! /////!  HO°i£ !  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// «TD! //////////!  OP 

!  NB«?ea  !  NAS?  •  IV  !  ALL  !  'LL  !LIC«T!  PC«£R!  EN5ERS  !  CFEET)!  LIKE-2  !£E!  LINE-2  !**10UILT 


2 

c 

<?3)  FAMOUS  SOC  LOCKS  CRUISES ! /  ISC. 

2  < 

•  1 

<  a 

t 

t 

2 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

2 

* 

a 

LE  VOTASEUP 

■27SC15 

43! 1 Als! 

*5-0! 

25. 3! 

a.o* 

227! 

-  a 

22.0 ! NONE 

!NI 

soo  ■ 

1959 

f 

a  a 

65.3! 

25.3! 

7.0! 

a 

2*4! 

a 

a 

• 

NC<0*IS 

« >7!0Q* 

43MA16! 

i  5.0! 

25. G! 

3.0! 

227! 

-  1 

22-OJNONE 

!*I 

SOO  ! 

1959 

a 

a 

a  a 

a  1 

65-0! 

25. G! 

a 

7.0! 

a 

a 

a 

233! 

a 

a 

a 

2 

a 

1 

1 

(C3>  FA9S?lL  LINES/  IKCOAPOPAirEO 

a  1 

a  a 

a 

1 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

2 

1 

a 

APS5KAUT 

1631377 

12*01 !1 A07! 

5*1.7! 

7i.C! 

31-7! 

17500! 

15304! 

ICO. 0! SHORE 

CRANES 

!NJ 

PORT  ! 

1979 

• 

a  a 

610.3! 

73. 0! 

13-7! 

a 

-  • 

t 

a 

ELIZABETH  ! 

AUSTRAL  PAIS50M 

J5JG141 

1*7Q7!1A15! 

724.3! 

130.3! 

35.1! 

22000! 

226*5! 

121.0! CONTAINER  C»ANE-!NJ 

PORT  J 

1972 

■ 

a  a 

P?C.3! 

ICC. 5! 

15.3! 

a 

-  a 

ULEC-BARSE  CRANE! 

ELIZABETH  ! 

EXPORT  FREEDC* 

1541414 

12*C1  !1A37! 

5f 1- *! 

7*-0! 

31.7! 

17500! 

15304! 

1 QG. 9 ! SHORE 

CRANES 

!NJ 

PORT  • 

1972 

a 

a _ a 

613.0! 

7  i.3! 

13.7! 

a 

-  ! 

a 

ELIZABETH  • 

EXPORT  PATRIOT 

! 545442 

1>0Cs!U37! 

5*1. «! 

72.0! 

51-?! 

17505! 

15304! 

1CO.O! SHORE 

CRANES 

!NJ 

PORT  ■ 

1973 

i 

a  a 

61C.3! 

7B.0! 

13.7! 

a 

-  ! 

a 

ELIZABETH  ! 

RESOLUTE 

■312715 

12*01 !1 aO?  * 

5#2.0! 

7*.  3! 

*1-7! 

1750G! 

15304! 

100.0!SH0RE 

CRANES 

!NJ 

PORT  ! 

1980 

i 

a 

1  a 

1  a 

613.3! 

76.0! 

a 

13.7! 

a 

a 

a 

a 

t 

a 

ELIZABETH  ■ 

1 

Cl  3)  f£°5US0f.*  aAPSAR  A 

i 

i 

a  a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

Q<&  1? 

MG2512 

654J4A41  ! 

1*5.3! 

35.3! 

9.0! 

-  « 

1510! 

21.0!NOKE 

!«N 

HINNEAPO-  ! 

1979 

■ 

a 

a  a 

a  a 

1*5-3! 

35-C! 

a 

2-0! 

a 

a 

1 

1 

a 

a 

LIS  ! 

2 

<JC)  FERSUSCN/  J.  L. 

a 

i 

a  1 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

« 

KARLA  0. 

!o42*33 

47! 3* 35! 

46.3! 

>0.0! 

6.0! 

540! 

-  ; 

26.0! NONE 

!*Y 

C0LUN3US  ! 

1981 

a 

a  a 

SC-3! 

23.3! 

5.0! 

a 

-  • 

2 

2 

NO  1 

i  ______ 

73!  4A4«  ■ 

-  ■ 

.  a 

4.0! 

-  * 

443! 

•.DIESEL 

CRANE 

•  ky 

C0LUH3US  • 

1*36 

i 

a 

a  a 

1  a 

1-33.0! 

76.C! 

a 

1-5! 

a 

a 

a 

a 

2 

2 

1 

1 

■ 

(  ?3)  FERRISS  "APINE  CONTRACTING, 

a  1 

a  a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

a 

ISC.  t  ELLSVOPTM  s 

-  LXN'SAY 

a  a 

1 

a 

a 

a 

a 

1 

PROTECTOR 

J2S366? 

1C1 ! 3*55! 

*1.7! 

25. C! 

10.*! 

900! 

-  a 

20.0! NONE 

!NI 

DETROIT  • 

1949 

a 

a 

1  a 

•  a 

*1.7! 

75.0! 

1 

10.*! 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

a 

(36)  FILBERT  TOWING  CO. 

a 

a 

a  • 

a  a 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

PUFFIN 

i  - 

44!3»J6! 

25. J! 

13.6! 

4.0! 

200! 

-  t 

15.0! NONE 

!«A 

BELLINGHAM ! 

1*76 

a 

a 

a  1 

1  a 

2  j.C! 

1C. 6' 

4.0! 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

; 

(33)  FINA  OIL  ?  CHEMICAL 

CO.  ! 

a  a 

a  a 

1 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

! 

BEV  2769 

! 633550 

1 1 ! 1C  1 1  ! 

42.0! 

12.3! 

4.9! 

450! 

-  » 

1C. 5! NONE 

! 

1981 

! 

a 

a  a 

42.1! 

13.3! 

3.0! 

a 

12! 

! 

2 

! 

GLORIA  0  251*5 

a  ...... 

!1C  11  ! 

*0.0! 

11.3! 

-  « 

160! 

-  a 

SNONE 

2 

1974 

2 

a 

a  1 

:o.os 

11.0! 

-  » 

a 

4! 

a 

i 

1 

LADY  LA°EYR0US£  2T67 

i  ...... 

!  1C  11  ! 

1o.0! 

5.3! 

-  • 

120! 

-  • 

■NONE 

1 

1972 

! 

a 

a  a 

16.3! 

5.3! 

-  • 

a 

4! 

a 

! 

2 

HISS  ALICIA  2743 

a  ...... 

1 1 ! 1C  11 ! 

3>*.0! 

15.5! 

-  » 

-  ! 

-  < 

!  NONE 

a 

1973 

j 

a 

a  a 

3  r  -  3 ! 

13-S! 

-  a 

a 

10! 

a 

( 

! 

NUR°HY  "CM  2755 

a  ...... 

2  2  !  1 C 1 1  ! 

41.7! 

14.1! 

-  • 

650! 

-  • 

SNONE 

a 

1978 

! 

a 

a  1 

41.7! 

14.1! 

-  J 

a 

23! 

a 

2 

2 

SHORELINE  I  2770 

a  ...... 

C*!1<11! 

57.7! 

24.3! 

5.0! 

650! 

40! 

!NAT'L 

CRANE  10 

! 

1978 

! 

a 

a  a 

60-0! 

?4.0! 

-  { 

a 

5! 

! TON  TELESC. 

! 

! 

! 

TCNNECO  2?S 

a  ...... 

!  1 C 1 1 ! 

>6.0! 

S.C! 

120! 

-  ! 

-  ! 

a 

! 

1975 

! 

a 

1  a 

26.0! 

2.3! 

-  ! 

a 

4! 

1 

a 

! 

1 

TSSNECO  3C6 

a  ...... 

! 1C  1 1 ! 

>6.0! 

4.0! 

-  * 

120! 

-  » 

-  a 

a 

! 

1975 

1 

a 

a  a 

>6.0! 

6-3! 

a 

4! 

a 

a 

! 

j 

TENNECO  3«4 

a  ...... 

•1C11! 

>1.3! 

r.C! 

-  1 

120! 

-  ! 

-  ! 

1 

a 

1968 

t 

a 

a  1 

?5.0! 

i.V. 

-  ! 

a 

4! 

a 

a 

1 

j 

X.  SEA  276* 

a  ...... 

•1C1U 

>4.0! 

7.3! 

-  ■ 

120! 

"  ! 

SNONE 

! 

i 

1975 

! 

a 

a 

a  a 

a  a 

>4.0! 

7.3! 

a 

a 

1 

a 

4! 

a 

J 

1 

! 

! 

1 

2 

(21)  FINLfYVILLF  TOWING 

a 

SERVIJCE/ 

j  a 

t  a 

j 

a 

a 

a 

a 

» 

a 

a 

a 

a 

! 

a 

j 

i 

ISC. 

a 

a  1 

t 

a 

a 

a 

a 

i 

| 

SIOUX  FLEET 

! 2430*0 

14213*36! 

i:c.o* 

25.  C! 

6.6! 

1140! 

-  • 

'2.0! NONe 

!PA 

GLEN-  ! 

1965 

1 

a 

1  1 

100.3! 

<5.0! 

6.6! 

a 

-  a 

1 

WILLARD  ! 

i 

w.  r.  coble 

! 242662 

27J3A35! 

51.1! 

14.1! 

6.5! 

140* 

-  ! 

22.0SN0NE 

!PA 

GLEN-  ! 

*  1973 

2 

a 

» 

a  1 

a  a 

51.1! 

14.1! 

1 

i.5! 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

WILLARO  ! 

a 

j 

j 

<C3)  FIRE  ISLAND  FERRIES 

a 

/  iNci. 

a  a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

i 

a 

1 

a 

(APT.  PATTERSON 

!5?«!34 

3*! 1*12! 

>5.0! 

n.3! 

4.6! 

17$5! 

15! 

22-0! NONE 

!NY 

5AY  SHORE  ■ 

1*72 

! 

a 

a  a 

■*5.0! 

12.3! 

4.2! 

a 

300! 

a 

! 

2 

EVENING  STAR 

!6*7CiO 

p7  !  1 C 1 1 ! 

*>.»! 

2-».0i 

6.0! 

640! 

-  • 

34.9‘NONE 

!NY 

BAY  SHORE  ! 

1936 

! 

a 

1  a 

113.0! 

?6.6! 

5.5! 

a 

342! 

a 

! 

1 

FIRE  ISLAND  3ELLE 

•2S546* 

47*1*11! 

64.1! 

I0.6! 

4.5! 

*00! 

-  • 

13. G! NONE 

■NY 

3 AY  SHORE  ! 

1948 

i 

a 

a  1 

64.  (J! 

1 0-  >! 

4.2! 

a 

1  A3 ! 

a 

a 

! 

FIRE  TSLANO  FLYER 

'.  23223* 

*1 1n11  • 

44.0! 

14.6! 

3.  ft! 

675! 

-  J 

14. 0! NONE 

!NY 

BAY  SHOPE  ! 

*  1955 

1 

a 

a  1 

64.3! 

14.6! 

3.5' 

a 

117! 

a 

1 

1 

FIRE  ISL4V0  HISS 

! 57J135 

3?! 1*1?! 

75. 3! 

1  >.  3! 

4.s! 

1765! 

15! 

22.0! NONE 

!NY 

BAY  SHORE  j 

1976 

! 

a 

1  1 

>5.0! 

13.5! 

4.2! 

a 

300! 

a 

a 

1 

FIRE  ISLAND  TRADER 

■535322 

23! 1*03! 

*>2.6! 

1  3.0! 

5.3! 

330! 

25! 

20.014  TON 

DIESEL 

!NY 

bay  SHs:r  i 

1971 

i 

a 

a  a 

65.  C! 
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-  • 

31-5!N3V£ 

•PA  PITTSBURGH 

1957 

a 

a  a 

72.C! 

21.3! 

6.3! 

i 

-  » 

• 

t 

a 

samt 

!26«150 

1=!3*36! 

42.2! 

1  5-5! 

4.3! 

220! 

-  2 

23.3!N0NE 

•PA  XXTTANNINC 

1955 

! 

■  a 

4*3.2! 

13-5! 

4.3! 

2 

-  * 

2 

a 

! 

Springdale 

•252133 

1SI3A34! 

34-3! 

13.3! 

6.4! 

293! 

-  » 

19.0! NONE 

•PA  NEV 

1944 

! 

•  ! 

55-3! 

13.Z! 

6.3! 

« 

-  2 

■ 

!  KENSINSTON 

! 

THE  Sc  £t> 

10!3AJ6! 

33-3! 

2.0! 

4.5! 

165! 

-  • 

12.5!N0NE 

!PA  PITTSBURGH 

1«66 

a  • 

■  i 

T3.C! 

■ 

3.C! 

i 

4.3! 

a 

■ 

• 

• 

1 

2 

2 

2 

(39)  (L(  *AP5E  to??- 

a  t 

a 

i 

i 

I 

a 

a 

■ 

; 

2 

2 

2 

■ 

3ARCE  *50-10 

!«><4555 

•014J4A7J! 

195.?! 

25.3! 

9.0! 

-  ! 

2C33! 

1 6.0*  NONE 

!CA  SAN 

1961 

i  l 

i  i 

195.3! 

• 

35.0! 

i 

1-5! 

a 

a 

2 

2 

; 

i 

!  FRANCISCO 

2 

(221  0  W  CONTRACTORS 

1  i 

I  f 

i 

i 

j 

i 

i 

■ 

2 

2 

a 

2 

2 

2 

2 

2 

aZC  ISLAND 

!57«P65 

1 1 3! 3*35! 

72.5! 

<3.3! 

9.6! 

930! 

-  ! 

24.3!N0NE 

■LA  NEW 

•  1931 

I  r 

’C.5! 

70.0! 

7.0! 

a 

-  • 

2 

!  ORLEANS 

ST(WA°T  V 

! t  1*214 

?7 ! 3*3*! 

**1.5! 

76.0! 

9.1* 

1230! 

-  ! 

40.0!NONE 

!LA  CONVENT 

1980 

i  a 

i  i 

&1-5! 

■ 

26. S! 

i 

9.1! 

a 

1 

2 

2 

2 

t 

a 

2 

(22)  CX*  TUGS*  INC. 

■  i 

a  i 

a 

a 

a 

i 

a 

i 

2 

2 

2 

i 

2 

» 

j 

2 

RACHEL  *3NI3U£ 

•51*500 

36! 3*35! 

<5.6! 

70.0! 

6.5* 

600! 

-  2 

35-O’HONE 

!LA  VENICE 

1969 

i  i 

i  i 

55.o! 

i 

70. C! 

a 

5.0! 

2 

2 

i 

• 

2 

1 

2 

(32)  Ct%  NADINE  INC- 

i  i 

i  « 

a 

i 

a 

i 

i 

a 

• 

» 

2 

■ 

t 

2 

a 

2 

ANNA  *  BOUDREAUX 

•62&6&S 

47*3*36 ! 

72.5! 

26.1! 

lu.u! 

1 333! 

-  | 

45.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1981 

■  i 

’5.0* 

?6.1! 

5.5! 

t 

-  • 

2 

! 

LORIE  A  GAN3ARELLA 

J&5732S 

S3!3*J6! 

71.3! 

2=.C! 

9.3! 

2430! 

-  • 

46- 3! NONE 

!LA  HOUMA 

1983 

i  i 

72.0! 

24.0! 

7.0! 

; 

-  J 

2 

a 

.MISS  BEATRICE 

•559263 

70! 3*3*! 

4*. 5! 

74.5! 

9.0! 

2430! 

-  • 

47.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1977 

i  a 

72-C! 

74.5! 

6.6! 

2 

-  ! 

< 

!  I 

HISS  YVETTE 

!  544994 

72!3*3*» 

44.5! 

??.C! 

3.0! 

1733! 

-  ! 

45.0! NONE 

•LA  HOUMA 

1975 

i  j 

73.0! 

73.0! 

5.6! 

2 

-  • 

a 

a 

SUSIE  GAN3 A°cLLA 

*635043 

71! 3*34! 

64.2! 

*4.3! 

<*.0! 

2400! 

-  • 

45.0!N0NE 

•LA  HOUMA 

1981 

! 

a  ■ 

72.0! 

74. C! 

6.0! 

2 

-  ! 

i 

2 

2 

TODD  U  BOUDREAUX 

!  640219 

79! 3*36* 

72.0! 

7«.0! 

9.0! 

2400* 

-  ! 

46.0! NONE 

! LA  HOUMA 

1981 

! 

i  i 

i  i 

7S.0! 

j 

76.0! 

a 

7.0! 

i 

2 

2 

a 

a 

2 

! 

2 

! 

2 

(11)  6-MARINE  DIESEL 

i  i 

i  i 

< 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

a 

t 

a 

2 

a 

i 

« 

MISTY 

S2473SE 

9'3*36! 

41.6* 

13.7! 

4.0! 

203* 

-  ! 

16. 3! NONE 

!VA  NORFOLK 

1945 

i 

i  i 

i  i 

47.0! 

i 

14.3! 

« 

4.0! 

i 

» 

; 

i 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

(20)  €.  E.  CHEMICAL 

!  ! 

i 

i 

a 

j 

i 

i 

i 

2 

j 

j 

j 

a 

i 

! 

(DIVISION  OF  THE 

GENERA!  ELEC- 

■  > 

i 

i 

i 

i 

j 

a 

! 

Tai C  CO.)  0/8/A 

C.  E. 

IASTICS 

i  i 

■ 

• 

• 

i 

• 

a 

!  ! 

BUC  101 

•235563 

1 394*5*23! 

195.0! 

S0.C! 

6.1! 

-  • 

1470! 

19.0JNONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1961 

! 

i  i 

195.0! 

50.0! 

3.0! 

2 

-  ! 

a 

! 

! 

SVC  102 

•2*5777 

1394J5A23! 

195.0! 

50.0! 

6.1  ! 

-  J 

1470! 

19.0 !  NONE 

•PA  PITTSBURGH 

1961 

! 

« 

i 

i 

i  ■ 

i  i 

j  i 

195.0! 

i 

« 

50.0! 

• 

! 

3.0! 

« 

i 

} 

1 

2 

-  a 

! 

t 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

; 

394  :*«.!  2  -  *sic*:*n5*  a*  vf:s!is 


92SU  «»«?:> 

!«K!  !JU»:! 

;  ***.  • 

z*n  •  19  • 

;>*s-  ep*vl:  «**-•«.,»-!/////• 
»*;;  •  ;t*  all  !  ail  *s.i;*t* 

•count! 

!  («3G0  ! 

•////////! 
*J*U!  PAIS-  ! 
>%!>!  1%M*5  • 

m:;n*  !  !  V 

ext  !  cmo  mr.iA;  «s  * 
Mx*  a  5  (WWW  !TC! 

>3!«  !  LIXi-1  !il! 

X!UT1!//////l////m/X!73! 
(fHTJ!  U«-l  SEE! 

ISWL!  ! 

OPERATING  !  ! 

5tS£  !  WAt  ! 
LINE-1  !  5 SILT  ! 

//////////!  C»  ! 

LINE-2  !*»£3CXLT! 

*«*i  **'  c*«-» 

S  «AS* 

! 

•  vr<»£* 

■ 

a  ■ 

■ 

• 

a 

a 

a 

a 

« 

M  • 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

c:i  -S-  4-  CMMCli 

■ 

•  a 

a 

• 

a 

a 

• 

a 

cs:»:::n  :r  ’*r  :ic*u;  <t?c- 

a  a 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

t*rc  co-i  s/f/*  i.  /- 

•  a 

a 

a 

a 

m 

a 

a 

1  a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

iv;  x;» 

!S!a^l 

nr*!4i!*i 

<»  -a 

?.»! 

—  ■ 

2112! 

1*.3!va! 

!TX 

■3OST0« 

H77 

a  a 

in.:: 

2-4! 

a 

—  a 

a 

a 

TkZ  ir-i 

52-3: 

:.£! 

-  a 

1123! 

7J.5:.K\E 

■PA 

PITTSStfXCH! 

t«47 

1  • 

Sii.H 

«JB*I 

2.5! 

a 

—  ■ 

a 

a 

•  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

CJil  S-  I.  M*j!»«NT 

a  a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

JS^AJS 

3?9<;x.1  * 

: >5-3! 

-  ! 

*5X1! 

l».lii4V( 

•I* 

9AVENP24T 

1973 

a  a 

15>.!‘ 

•>.:• 

1-©! 

a 

—  • 

a 

■ 

t* 

113.3! 

35.2! 

*-2! 

—  ■ 

153*! 

la.X'Kx! 

!I* 

CAVENPCRT 

1®7J 

a  a 

TiJ.3! 

75.'! 

1-7! 

a 

—  ■ 

■ 

a 

i*  1:5 

•h;;s« 

a-a*4*-l! 

l->-J! 

75-3! 

»-2! 

-  ■ 

1511! 

n.iitw 

5xa 

OAVZNPC3T 

1173 

a  a 

l*f.T! 

76-2! 

l.»! 

a 

—  ■ 

a 

U  iw 

!M2i?2 

•7«*4lili 

*5.3! 

—  ; 

1511! 

!ZA 

DiC(A*3»T 

1«73 

a  a 

1i>.3! 

*2-0! 

1.6! 

a 

-  ; 

■ 

L<  1C4 

■mm 

e?J:4»tT! 

Hi.:* 

*5.3! 

©. '■ 

-  f 

1503! 

n.cioi 

!IA 

OAVE«PC»T 

1*61 

•  a 

1*5.2! 

75. C! 

1-5! 

a 

—  ■ 

a 

• 

w*  1ST 

i-m.:; 

75-0! 

*.0! 

-  • 

1523! 

!IA 

DAVENPORT 

1169 

a  a 

1*1-3! 

35.0! 

1-5! 

a 

—  • 

1 

a 

u  ?:• 

irjjui'i 

13i.!> 

35-C! 

2! 

-  ■ 

1575! 

13.auc.tc 

!ZA 

DAVENPORT 

19©1 

a  a 

1*5-3! 

75-0! 

1-5! 

■ 

—  ; 

a 

■ 

L*  t£I 

•sins 

1*6-3! 

15-C! 

«.;• 

—  • 

1553! 

i3.oii:«i 

!!* 

DAVENPORT 

1170 

a  a 

1*5-2! 

75-0! 

1-5! 

« 

-  | 

a 

a 

Li  in 

Is.MIlf 

©23:4a**! 

!»>-?! 

75-0! 

-  ■ 

1533! 

13.3!»3NC 

!XA 

DAVENPORT 

1073 

a  a 

165-3! 

?>.:• 

1.5! 

a 

—  ! 

■ 

! 

LA  111 

i$!»r 

©»3!4A43! 

1*5.  3! 

35.0! 

*.2! 

-  a 

1532! 

13.-3!X3fi! 

!IA 

0AVESPC1T 

H7C 

a  a 

1*3.:*! 

35.0! 

1-5! 

a 

-  ! 

■ 

a 

Li  in 

iixixii 

1*5.3! 

75.7! 

-  • 

15CG! 

13.0!A3J»f 

!IA 

DAVENPORT 

H7C 

a  1 

1 >5.2! 

35-0! 

1-5! 

a 

—  • 

a 

la  11* 

!sn?i« 

©2J*!4AO! 

1>5.3! 

*5.0! 

*-0! 

-  < 

1533! 

13.9* asnE 

Iia 

OAVENP3PT 

197C 

•  a 

a  a 

1*5.2! 

75.0! 

1 

1-5! 

a 

1 

“  ! 

■ 

■ 

■ 

a  a 

a 

1 

i 

t 

a 

a 

<23)  4AELXC  IU3?SAT  C-- 

a  1 

1 

a 

a 

a 

1 

a 

L«o;a: 

! 1*7752 

2?',*!1*)1! 

r:.  ;; 

45.0! 

14.3! 

-  ; 

4253! 

54-9! 2  CRANJS*  %ZZ~, 

Ux 

DETROIT 

• 

1982 

a  a 

4  j.O! 

12.5! 

a 

-  ; 

!CCKV£Y0*S 

a 

jUTir  ?M 

•2579*1 

*5!  3*  3©! 

•;.*! 

?5.C! 

15.>! 

i*:c! 

-  ; 

*7.4!A5« 

I"! 

DETROIT 

« 

1155 

a  t 

M.a! 

*5.C! 

!•:.©! 

a 

-  ! 

a 

a 

CA»«Lt*  rtDEY 

~3!3ilA! 

*•1-7! 

25.0! 

2.6! 

1*3C! 

-  • 

3 2. 9! NINE 

DETROIT 

m 

nae 

a  1 

Jj.5! 

25.0! 

*-o! 

a 

-  * 

a 

a 

snvii  nr 

!263«6* 

’2!S*5©! 

»)-©! 

25.7! 

1u.  >! 

1*39! 

-  • 

37.3!L9NC 

Ux 

OETROIT 

1952 

a  a 

M-o! 

25.0! 

1C-5! 

a 

-  • 

• 

1 

k:k»u 

•2? 1277 

63! 3*  J»! 

5! 

22-C! 

11.0! 

1  JzO! 

-  ! 

14.0! NON! 

i»i 

DETROIT 

* 

1*61 

a  a 

*7-0! 

*3.0! 

9-5! 

a 

-  J 

a 

a 

Nf.tiJTLS 

!2©C7J* 

*4!3a$5! 

*2-0! 

25. C! 

10.7! 

1250! 

-  • 

36.0! NONE 

ipi 

DETROIT 

1970 

a  » 

*2-:i 

2  t.C! 

10.7! 

a 

—  ! 

« 

1 

patmcia  “oey 

•261761 

63!3A)a! 

*5.J! 

25.3! 

11.9! 

1750! 

—  ! 

36.3!N0NE 

•HI 

DETROIT 

• 

1984 

! 

1  1 

55.3! 

25.C! 

11. C! 

a 

-  • 

a 

a 

! 

SWAVNSV 

!5#*f8? 

63! Ji34! 

121.0! 

;©.:• 

12-3! 

2330! 

-  ■ 

35. 0! NONE 

!NI 

OETROIT 

• 

1979 

a 

a  1 

131.0! 

26-C! 

3.0! 

a 

-  • 

a 

• 

a 

SUSAN  M2£T 

!«S4127 

65 !3Ai6! 

*1-7! 

25.0! 

1C.4*! 

!'39! 

-  • 

49.7‘NONE 

•HI 

OETROIT 

• 

1965 

1 

1  a 

<2.5! 

25-C! 

10.*! 

a 

—  • 

1 

a 

a 

TIa»P**ARY 

•24427© 

5?!3*36! 

..  a 

24. C! 

4.8! 

1230! 

-  ! 

35. oi NONE 

•HI 

OETROIT 

1943 

j 

a  a 

61.1! 

24.2! 

9.©* 

a 

-  • 

a 

a 

i 

-TCKL3W 

! 263631 

«?i3A3l! 

>5.©! 

75.6! 

13.6! 

1250! 

-  ! 

36. 3! NONE 

•HI 

DETROIT 

1952 

a 

a  a 

*5.©! 

2S.c! 

13.©! 

a 

-  • 

a 

a 

a 

UXLLSAH  a.  WHITNEY 

•222CS4 

77i 3436! 

130.0! 

24.1! 

14.3! 

2330! 

-  ; 

43. oi NONE 

Ui 

DETROIT 

• 

1978 

a 

a  a 

1 H-0! 

25.0! 

11.2! 

a 

-  ! 

a 

» 

t 

WILLIAM  H3£T 

i 267*0* 

»7!3A)6! 

77.©! 

25.4! 

9.9! 

•09! 

-  a 

35.0!NSNE 

i**i 

DETROIT 

1954 

f 

1  1 

*2.0! 

23. a«. 

4.9* 

a 

-  ! 

a 

• 

a 

GTB  X 

! 2*2660 

moUmi 

247.3! 

43-1! 

12.0! 

-  ! 

2500! 

<C.oi NONE 

!HI 

DETROIT 

1956 

1 

a  a 

250-0! 

43.1! 

1-5! 

a 

-  • 

1 

1 

i 

CCRTL*KO 

•211153 

1273!  5*71  ‘ 

270.0! 

42.0! 

14.0! 

-  • 

2797! 

20.0! DIESEL  POP? 

•HI 

DETROIT 

1951 

a 

<  • 

2  3C.-C! 

42.0! 

3.0! 

1 

-  ■ 

a 

a 

1 

LSC  276 

!  1 7©61* 

3?4 ! 5471 ! 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1650! 

30.0! DIESEL  PUNP, 

•HI 

OETROIT 

1946 

! 

«  a 

1  *5.o! 

35.0! 

2.3! 

a 

-  • 

•HEATING  COILS 

• 

MARYSVILLE 

!545<7C 

11 ?ol 5»71 i 

2*0.0! 

50. C! 

10.5! 

-  a 

2535! 

30.0!DI£SEL  PU'Pr 

ini 

DETROIT 

1973 

1  a 

200.0! 

53.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

•HEATING  COILS 

a 

HC  643 

1 5354)7 

©64*  5»  71 j 

1*5.0! 

15. 0! 

8-3! 

-  ■ 

12C0! 

15.0JDIESEL  PUNPS# 

ini 

DETROIT 

• 

1971 

i 

1  1 

1  a 

1*5.0! 

a 

75.3! 

2.6! 

a 

a 

a 

—  ! 

•HEATING  COILS 

1 

1 

a 

(03)  GALLAGHER  ^aOTM£»S  SANS 

it 

1  a 

1  ■ 

a 

1 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

■ 

1 

a 

a 

i 

GRAVEL  CORPORATION 

a  1 

1 

1 

a 

1 

a 

a 

1 

6»XT  POINT 

*!2*C3J1 

521  !4A45! 

1  •0.2! 

35. C! 

11.2! 

-  ! 

12C0! 

16. 0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

a 

1963 

a  a 

130.2! 

TJ.O! 

2.5! 

1 

-  • 

1 

* 

i 

ORIENT  POINT 

■29050? 

521 •* A.©* 

130.2! 

3-,.0! 

11.2! 

! 

1200! 

1 6.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

a 

1963 

a  1 

a  ■ 

1  ’0.2! 

a 

*5.0! 

a 

2.5! 

a 

a 

1 

“  ! 

a 

1 

a 

1 

! 

a 

<  3 2 )  GALLIANO  TUGS 

a  a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

a 

a 

1 

a 

a 

a 

i 

a 

FRIENDSHIP 

•297520 

AS ! 1 A  )1 J 

to.*i 

?4.C! 

8. si 

1900! 

2ooi 

25.9* 

•LA 

CUT  OFF 

a 

1965 

a 

1  a 

a  a 

nc.o* 

a 

24.0! 

1 

3.6! 

a 

1 

a 

— 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

! 

! 

(34)  GALLOWAY  SAND  l  GRAVEL 

C'O./ 

1  1 

1  a 

a 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

1 

a 

INC. 

a  a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

NO.  1 

109 ! 1*03! 

*c.oi 

2C-.0! 

5.5! 

115! 

100! 

5. 0IN0NE 

•AR 

BATES- 

a 

1946 

a  a 

*0.)! 

20.9! 

2.5! 

a 

-  ! 

1 

a 

VILLE 

a 

NC.  2 

10911A03! 

<0.0! 

*0.C! 

5.5! 

nsi 

100! 

8 . C ! NONE 

5ar 

3ATES- 

a 

1946 

a  a 

*C.O! 

20.0! 

2.5! 

■ 

-  • 

a 

! 

VILLC 

a 

NO.  3 

103! 1 *03! 

12C. 0! 

30.0! 

6.0! 

150! 

400! 

12.0! NONE 

•Aft 

BATES- 

a 

1980 

1  a 

a  a 

12C.0! 

a 

79. C! 

a 

3.0! 

a 

< 

a 

—  ! 

a 

1 

VILLE 

a 

1 

i 

a 

(33)  GANTT  TOWING  (  TRANSP. 

a  a 

a  a 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

! 

! 

i 

1 

CMALLXS 

!  27221  3 

?3!3A  36! 

41. 4! 

16. oi 

6.6! 

40oi 

-  • 

24.5 ! NONE 

£  TX 

MISSOURI 

1958 

i 

a  a 

48.0! 

1  ©.0! 

4.6! 

a 

-  ! 

a 

! 

CITY 

a 

NORTH  STAR 

•236241 

21  *3*36! 

42.5! 

1©.1! 

7.5! 

400! 

-  ! 

25.5! NONE 

!  TX 

HI SSOURX 

1939 

i 

a  a 

*7.0! 

1  d.1 ! 

5.5! 

a 

-  ! 

1 

! 

CITY 

J 

SE3UOIA 

•548132 

?  3  J  3  A  3©  1 

<0.4* 

2-.0! 

9.©! 

1000! 

-  • 

39.5!N0NE 

!TX 

MISSOURI 

1973 

! 

1  a 

a  1 

a  1 

60.0! 

• 

a 

24.0! 

1 

a 

9.  © 1 
a 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

1 

a 

a 

1 

CITY 

i 

a 

! 

! 

! 

T*3L£ 
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!  •  VTCC !  P:-{«SICVS  !sun«  !C*»1CIU!  Hi  CM-  »  •  V  £  S  S  £  l  • 

!  Xtz  !C3P!!UxiTi!}»3T».!  !  !  !  CST  ■  CU.9  l*USl!KS  «S  ! 

- !S£SJS-i....«  «  i«.Ji9*p-!  »  CARSO  !  r:r£»  S  SCUl^ilT  «TC!  3ASE  S  T£4I 

COAST  •  T19  »  SS* !//////■/////•  £0  •  »////////■  M3XKT  ■  U*I-1  !AOS  L»M  !  ?UILT 

«*R0  !  TON**  !n4!!  W£>-!3W*“J/////!  *3»SE!  w$5-  !  (LIGHT)  •  ////////////////£ TS !//////////■  OS 

!  XASf  •  *v  •  ALL  !  all  !L:SH?!  CsSEas  !  {fEETJ!  LINE-2  !££!  LXME-2  !«P!39:iT 


■ 

a  i 

• 

■ 

■ 

a 

a 

a 

a 

i  i 

i 

■ 

a 

■ 

a 

■ 

(32)  (»3U  4*01.,  lit. 

a 

■  a 

a 

a 

■ 

■ 

a 

a 

2LCE  C»A3 

!4S«  75 

usiiAOii 

185-3! 

TJ.C! 

12-C*! 

1M3! 

540! 

42.5! LOME 

■LA  KOI CAM 

1979 

a 

■  a 

1*2.3! 

33-3! 

9.0! 

• 

—  ; 

a 

!  CITY 

SLC£  MAfLT* 

•SSadlS 

32311A3J! 

1*3-3! 

42-3! 

12-3! 

3333! 

540! 

52-0! LOME 

•LA  MORGAN 

1977 

a 

t  a 

165-5! 

43.3! 

«-C! 

> 

-  » 

a 

!  CITY 

SLUE  WAVE 

!S47«i 

3235103! 

125.3! 

43.3! 

12.3! 

3>33! 

540! 

62-C!«nE 

!LA  MORGAN 

1977 

a 

i  a 

193-3! 

43-3! 

9.C! 

a 

-  ■ 

a 

!  CITY 

slue  iratir 

isASjss 

227!1a33! 

133-3! 

42-3* 

12-C! 

3320! 

540! 

52-9!N0*S 

•L*  MORGAN 

1977 

! 

a 

a  i 

1*3-3! 

4?-3! 

9.3! 

■ 

-  > 

a 

!  CITY 

CMCtKU 

! 551 7S9 

6si3A34! 

44.01 

25. C! 

7.C* 

1203! 

-  ■ 

4-OixONE 

•LA  MORGAN 

1975 

a 

a  « 

74.3! 

4.0! 

a 

-  a 

a 

!  CITY 

CA2T  t 

*277432 

2353*36! 

49.2! 

15-2! 

6.2! 

ICO! 

-  ■ 

?3.0!xON£ 

•LA  MORGAM 

1955 

a 

a  a 

S2-3! 

14.3! 

c.2! 

a 

4! 

a 

!  CITY 

CVEK  C 

*271424 

2253*33! 

•  » 

15-7! 

6.3! 

4C0! 

—  • 

1M.2!K0ME 

!LA  MORGAN 

1956 

a 

a  i 

44.0! 

1»-0! 

6.3! 

a 

4! 

a 

■  citt 

JACK  0 

•644C02 

o3!3a36! 

62-2! 

2*-2! 

9.5! 

1223! 

-  1 

30-oixOAE 

•L*  MCRCXC 

1987 

a 

a  a 

47.3! 

24.1! 

7.2! 

a 

-  • 

a 

!  CITY 

KXF«I£  C 

!2!S!» 

47!3A34! 

81-2! 

19-5! 

S-2! 

1030! 

-  • 

25 .5! NONE 

•LA  MORGAN 

1059 

• 

a  i 

65-0! 

23-3! 

5.3! 

a 

6! 

a 

•  CITY 

LISA  IKK 

! 523262 

23538385 

41.2! 

16.2! 

4.0! 

453! 

3! 

23-0!X9nE 

•L*  MORGAN 

1969 

t 

*  a 

41.2! 

15-2! 

4.3! 

a 

-  ! 

a 

!  CITY 

2XCNA*»  6 

24CCC31 

»0!3a34! 

65-5! 

79.3! 

3.3! 

1235! 

-  • 

30.0! XvKE 

•LA  MORGAN 

1961 

■ 

■  i 

85.5! 

24-3! 

6.5! 

a 

-  ; 

• 

!  CITY 

30KMXE  3 

!647?s» 

«:-!3A34i 

4  2-2! 

24. C! 

3.0! 

1220! 

-  a 

30.0!X0NE 

!LA  MORGAN 

1952 

i 

■  a 

<>7.3« 

2*-1* 

4.0! 

a 

—  | 

■ 

!  citt 

act  3 

•569742 

56! 3*34! 

51-5! 

22-3! 

7.0! 

1233! 

-  a 

33.0! NONE 

■LA  MORGAN 

1975 

i 

i  a 

15. 5! 

22-3! 

5.3! 

a 

-  • 

a 

•  CITY 

SCOT  6 

*!  57373? 

56!3*34! 

51-5! 

72. C! 

7.0! 

1030! 

-  * 

30-0! NONE 

•LA  MORGAN 

1976 

a 

•  a 

55-3! 

22. C! 

5-5! 

a 

-  ■ 

a 

!  CITY 

T£R*I  M 

*!27o032 

33S3«3SS 

44-3! 

17.0! 

5-0! 

4oo  i 

-  a 

29.0i*CONE 

!L*  MORGAN 

1064 

a 

a  a 

50.3! 

15.C! 

5.C! 

a 

4! 

a 

!  CITY 

CHM  3 

■437546 

219J5A711 

130-3! 

23-2! 

4.4! 

-  a 

5C0* 

9. C! NONE 

■LA  HOUaA 

1979 

■ 

a 

a  « 

a  i 

1JC.11 

’3-1 ! 

a 

1-5! 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

(33)  GARRETT  CONSTRUCTION 

CO. ! 

a  a 

i  j 

a 

f 

a 

a 

■ 

a 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

AfcOT  B.  GARRETT 

!24152T 

2113*36! 

’9.5! 

17.3! 

6.C*! 

330! 

—  • 

15.0! NONE 

•TL  CORPUS 

1953 

a 

a  a 

30.5! 

17.0! 

5.0! 

a 

-  a 

a 

!  CHRIST! 

CAPT.  TOM 

•  — - 

5!3a36! 

2°-3! 

11.5! 

2-5! 

185i 

-  • 

12.oiN0NE 

!TX  CORPUS 

1963 

i 

a  a 

29.3! 

11.5! 

2.1! 

a 

-  ! 

a 

•  CHRISTI 

GRANT  A.  GARRETT 

!64o*90 

1513*38! 

41.3! 

14.5! 

6.6! 

500* 

-  * 

21.0! NONE 

■TX  CORPUS 

1053 

i 

«  a 

41.*! 

14.5! 

1.5! 

a 

“  ! 

a 

!  CHRISTI 

JAYNE 

t  ...... 

1213*36! 

Ti-3! 

11.5! 

4.6! 

154! 

-  < 

u.oIxone 

!TX  CORPUS 

193? 

a 

a  a 

33-3! 

11-?! 

*-0! 

a 

-  • 

a 

!  CHRISTI 

JCN  4.  GARRETT 

152*839 

2413*34’! 

43-4! 

17.5! 

4.4! 

450! 

-  • 

26.91N0NE 

■TX  CORPUS 

1970 

a 

■  a 

43.4« 

17.?! 

6.4* 

a 

-  ! 

a 

!  CHRIST! 

PEE  WEE 

i  ...... 

loi 3*36! 

31-0! 

1C. 6! 

4.6*. 

313! 

-  a 

9.0 ! NONE 

!TX  CORPUS 

■  « 

1984 

a 

a  a 

31-0! 

10-6! 

4.4* 

a 

-  • 

a 

!  CHRISTI 

GCC  6 

j  567133 

10714*46! 

*0.3! 

25.0! 

6.5! 

-  « 

107* 

9.0! 1  3"  ELECTRIC 

!TX  CORPUS 

1975 

a 

a  a 

*3-0! 

26.C! 

1.5! 

a 

-  ! 

•.PUMP 

•  CHRISTI 

ccc  no 

a  - 

209*4*44! 

1 ?0.3! 

30.0* 

4.4! 

-  a 

209! 

16. 0 !NONE 

•TX  CORPUS 

1983 

a 

a  a 

120.0! 

10.3! 

1.5! 

a 

-  • 

a 

!  CHRISTI 

i 

GCC  125 

a  ...... 

21014*45! 

I’ 0-3! 

30.0! 

6.8! 

-  ! 

210! 

10.0! NONE 

!TX  CORPUS 

a 

1980 

a 

a  a 

12C.0! 

30-0! 

1.5! 

a 

-  * 

■ 

!  CHRISTI 

a 

GCC  130 

i  ...... 

210*14Aio! 

105.0! 

35. C! 

11.0! 

-  a 

1309! 

12.01N0NE 

!TX  CORPUS 

2 

1953 

a 

a  a 

105.0! 

35. C! 

1.5! 

a 

-  * 

i 

!  CHRISTI 

2 

He  7 

a  ...... 

9014*46! 

100.3! 

?6.C! 

8.6! 

-  » 

300! 

3.7?  NONE 

JTX  CORPUS 

!  « 

1963 

a 

a  a 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

a 

-  a 

« 

!  CHRISTI 

a 

HULL  2 

i:o2£42 

4314*45! 

64.  C! 

21.7! 

5.5! 

-  J 

U5! 

3.0! NONE 

•TX  CORPUS 

j 

1963 

a 

a 

■  a 

a  i 

44.0! 

21.7! 

a 

•  6! 

a 

a 

a 

i 

■ 

j 

!  CHRISTI 

i 

a 

a 

(26)  GARVEY  INTERNATIONAL* 

a 

ixic. 

i  a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

j 

a 

GII  101 

•569565 

679*54*41  j 

1 75-C! 

35.  C! 

9.0! 

-  a 

1495! 

19.5*!NONE 

a 

a 

1075 

a 

i  a 

105.0! 

35. t! 

1.7! 

a 

-  « 

i 

a 

j 

GIX  102 

1 569667 

47914*41  j 

105. C! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1  495! 

18.5! NONE 

a 

a 

1975 

a 

<  i 

10  5-0! 

75.0! 

1.7! 

a 

-  j 

a 

a 

a 

SIX  103 

!569860 

479?  4*41 • 

U5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1495! 

13.5iN0NE 

i 

a 

1975 

a 

a  a 

105.0! 

75.  C! 

1.7! 

a 

-  ! 

a 

a 

f 

GIX  1 04 

•569872 

67914*41! 

105.3! 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

18.51N0NE 

a 

2 

1975 

a 

i  a 

195.3! 

35.0! 

1.7! 

a 

-  • 

■ 

a 

a 

CIS  105 

i 569*74 

679j  4*41 i 

195.3! 

15. C! 

9.0! 

-  * 

1495! 

15.5! NONE 

a 

a 

1975 

a 

a  i 

1°S-3! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  • 

a 

a 

2 

GII  106 

1579201 

07li4A41J 

105.3! 

35. C! 

10.0! 

-  i 

149*! 

16.01N0NE 

a 

2 

1977 

a 

1  i 

195.3! 

15. C! 

1.5! 

a 

• 

a 

a 

a 

GII  107 

i 379203 

071 j  4A41 j 

103.3! 

35. C! 

10.0! 

-  * 

1492! 

16.O1N0NE 

a 

a 

1977 

j 

i  a 

105.0! 

35.0! 

1.3! 

a 

-  ! 

a 

a 

2 

GII  106 

j  57920* 

97114*41  1 

105.0! 

15.C! 

10.0! 

-  • 

1492! 

16.0!N0NE 

a 

a 

1977 

i 

a 

a  ; 

195.0! 

25.0! 

1.3! 

a 

-  ! 

t 

2 

a 

GII  109 

! 579205 

071 j  4*41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  * 

1492! 

16.0! NONE 

; 

i 

1977 

a 

a  i 

1>5.3! 

15.0! 

1.3! 

i 

-  ; 

! 

a 

2 

GII  110 

•570206 

971 1**41! 

195.3! 

75. C! 

10.0! 

-  a 

1492! 

1 6.oi NONE 

i 

a 

1977 

a 

a 

|  ! 

■  i 

195.0! 

15.0! 

a 

1-3! 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

2 

! 

2 

U2>  GASCO,  INC. 

a 

■ 

a  a 

i  ! 

i 

i 

a 

a 

j 

< 

a 

i 

a 

i 

a 

2 

2 

2 

i 

GASCO  HUJCI  KAI  I 

•27623? 

125615*2x1 

229. 3i 

44.1! 

7.0! 

-  » 

1256! 

22. sl 3  ELECTRIC  30 

HP! HI  HONOLULU 

a 

1958 

i 

a 

a  a 

a  i 

229.3! 

44.1! 

a 

4.0! 

a 

a 

j 

a 

1VAP0P  COMPRESSOR! 

i  a 

a 

; 

(21)  GATEWAY  CLIPPER*  INC. 

a 

a 

a  i 

i  a 

a 

a 

a 

» 

a 

a 

i 

a 

1 

2 

2 

2 

i 

GATEWAY  LIBERTY  BELLE 

•50106* 

59  j 1  *  1 1 1 

!3.li 

24.4' 

5.5! 

40oi 

-  ■ 

35. ol NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1965 

a 

■  ! 

113.0! 

32.0! 

4.3' 

a 

400! 

i 

a 

a 

GOOD  SHIP  LOLLIPOP 

! 2 33099 

32*11  All  1 

*3-0! 

16. C! 

4.7! 

260! 

-  • 

14.0  JNONE 

•PA  PITTSBURGH! 

1962 

i 

; 

j  a 

<4.3! 

lo.O! 

3.3! 

a 

152! 

■ 

i 

a 

! 

GTWY  RIVER  SELLE 

1502261 

5311*11! 

«5.0! 

25.0! 

S.5! 

454i 

-  ■ 

35. Ol NONE 

!PA  PITTSBURGH!  * 

1969 

a 

a  a 

110.3! 

25.0! 

4.6! 

a 

400! 

a 

a 

a 

HUCK  FINN 

j  27611  8 

i  aiuni 

64.0! 

22. C! 

5.0! 

270! 

-  ! 

1 2  »oi NONE 

!PA  PITTSBURGH* 

1958 

• 

1  1  1 

84.3! 

22.0! 

3.5! 

a 

92! 

i 

t 

! 

SHOWBOAT 

1201372 

*1  S351A11! 

33.1! 

24.4! 

5.5! 

400*! 

-  • 

35.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

2 

1963 

i 

a 

1  a  i 

11C. 01 

32.0! 

4.3! 

a 

400! 

a 

< 

i 

s 

ZACHARY  TAYLOR 

•233431 

i  4,-4!  1  All » 

60.5! 

22.5! 

2.5! 

150! 

-  • 

36.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH!  * 

1987 

a 

a 

1  !  ! 

89.5! 

22.5! 

2.0! 

a 

120! 

a 

2 

! 

a 

A.  L.  MCCABE 

•275554 

1  2713*35 1 

42.0! 

16.5! 

4.0! 

350! 

-  » 

32.01N0NE 

a 

2  * 

1984 

i 

a 

1  !  1 

42.0! 

16.5! 

4.0! 

a 

-  J 

a 

a  j 

GATEWAY  LINER 

•273586 

!  2653436! 

43.5! 

16.9« 

5.0! 

680! 

•  • 

33.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1957 

! 

a 

1  !  ! 

43.5! 

15.9! 

5.0! 

2 

6! 

! 

i 

! 

! 

MAJESTIC 

'•903574 

!  12213*34! 

o2.0! 

37.  C! 

3.0! 

i?ooi 

12! 

33.OJN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1986 

! 

! 

1  !  ! 

62.3! 

37.0! 

6.0! 

a 

-  ! 

a 

2 

! 

« 

GATEWAY  EXPRESS 

123*685 

1  8154*11 1 

77.4! 

3  o.  7! 

2.6! 

! 

-  » 

25.91N0NE 

•PA  PITTSBURGH! 

1980 

i 

! 

1  !  1 

37.4! 

38.9! 

2.0! 

a 

244! 

t 

2 

! 

! 

»  !!!!!!!!!  !  J  ! 

I  !!!!•«•!  J  J  !  ! 
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T*?t£  2  "  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


OX  SI!  crniTO 

!  1»T£J! 

<:  1I5)!! 

!«£«?-!••••! 
!  T!»  !  SI*! 

TON-  IPt  »*  ! 
1A5!  !  IV  ! 

VESSEL  fc«£  HO  vjP2EK 

!  COAST 

!  FJ«1 

!  NL‘H3£» 

*2»  GATEWAY  CLIPPER  INC. 

a 

a 

f 

! 

■ 

(CONTINUE 

5>! 

_ ! _ 

GATE VAT  PARTY  LINE* 

•SC2637 

1(4*414* 

MAJESTIC 

!«5«54 

C 

i:?:i;u4 

a 

(29)  CAT* VAT  (OIXX/  INC- 

a 

a 

a 

j 

EASTERN 

*271629 

59913*35 

western 

!2>1661 

559! 3*35 

o»  ;<• 

a  ...... 

• 

■ 

a 

533! 4tci 
! 
a 

El 51  gateway  pa»IN£ 

i 

C.  C«  «KSt£S 

1255314 

*3!3«38 

industrial  state 

! 263««5 

16!  3*36 

JLO 

•536555 

10!3*3n 

3UC!  2C2 

102!4*4X 

2AACE  1072 

i  ...... 

a 

49CJ4A43 

• 

<331  CATEVAT  TUGS#  INC. 

a 

a 

■ 

a 

CL  TCRO 

! 552222 

12313*36 

PS3AOIS? 

•244593 

1 C 1 ! 3*34 

STU»SE0N 

1234749 

4713*36 

WARSAW 

•246657 

1 23! JA  34 

VATNE  KEP* 

•2*4673 

a 

10i3*34 

a 

(321  CATO*  MARINE  SERVICE 

i 

> 

a 

i 

CAPT.  J«C< 

•  6491 3? 

46! 3*34 

ST.  CASE 

'.595748 

a 

52i  3*  >4 

i 

(41)  GATX 

j 

« 

i 

5CT  505 

2631113 

348!4146 

3CT  506 

*631114 

84  8!4*44 

1CT  5C7 

•631354 

*4sj  4A45 

3CT  50! 

i  *31 355 

843! 4*44 

OCT  509 

•631460 

a 

348 ! 4*46 

2 

(52)  GATX  LEASING  CORP. 

a 

; 

« 

; 

C  MAJOR 

!  6?2C03 

*5 j 1*32 

RON  1 

S63279R 

i 

59*1*92 

i 

i 

(3«>  GATX  LEASING  C0Rd0PATI0n1 

i 

G?CX  101 

553J45S 

94014A41 

5?CX  102 

1 538461 

94014*49 

G°CX  106 

•5*3465 

94014*40 

KSC  7C0 

S  630734 

4272514*4* 

pcet  131 

iS3544S 

940 1**49 

PCSL  132 

1 533447 

94014*49 

PCCL  133 

153344* 

649*4*41 

PC8L  134 

1533449 

94014*41 

PC9L  135 

•538450 

64014*49 

PCOL  136 

1538451 

«40i4A49 

®C3L  137 

!  538452 

6-9! 4*41 

PC9L  139 

15*8454 

940*4*41 

PC3L  140 

1 538455 

943i4A4C> 

PCOL  142 

*1533457 

«  2 
64014*49! 

PCSl  144 

i 5  *8457 

64(J!4A4C! 

PC3L  166 

1549626 

1005 14*49? 

PC3L  167 

1 549f  27 

109514*40! 

PC3L  169 

*1549629 

100514*49! 

TCO  163 

1506023 

i  32714*41 ! 

TC8  164 

! 596024 

i 

i 

i 

327*4*41  • 

j  i 

i  ; 

1  i  i 

OI-ENSI^VS  !fi»AFT! 
l£i;Trt!(«s>TH!  ! 

R*  «.  «  »15.!LCi>! 
.*/////«/////!  i:  « 


!(mc:TT>  n;«-  !  !  V  [  J  S  t  L  ! 

!  !  £s:  !  CARSO  MA1JLIN8  !S  !0»£WTIK5  ! 

!  C«»0  !  FIXES  !  E3UIPNENT  !TC!  MSt  ! 

Ittnnui  93INT  s  LINE-1  UO!  LXSE-t  ! 


N3>u!  PASS-  !  It IGHT>!////////////////!T0! //////////! 


<Ll  !  ALL  IlXSNI!  PWt*!  £*C5E*S  !  (f?£T)J 


IEA» 

9SU.T 

0* 


LIXE-2 


SEE!  LINE -2  !*P£BUILT 


a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

J 

a 

a 

• 

2 

a 

a 

a 

! 

a 

t 

a 

• 

a 

a 

a 

• 

a 

> 

a 

• 

a 

a 

a 

j 

1Di.11 

41.1! 

4.3! 

-  a 

-  t 

39-0! NCNE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

11*3.3! 

T1.G! 

3.5! 

■ 

60S! 

a 

a 

a 

1TS.3! 

37.9* 

3-0! 

—  * 

1074! 

3£.9!N0«c 

SPA 

PITTSBURGH! 

1926 

1-3-3! 

37. C! 

5.9! 

a 

-  a 

a 

a 

a 

■ 

* 

< 

i 

a 

a 

a 

■ 

i 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

155.9! 

26.9! 

5.2! 

3539! 

-  ! 

43.4! LOVE 

•KO 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

167.9! 

76-5! 

7.1! 

a 

-  a 

a 

a 

a 

155-G! 

36.9! 

9.2! 

2539! 

-  ; 

45.4* NONE 

810 

ST.  LOUTS  ! 

1656 

167.0! 

?6-5! 

7.1! 

a 

-  a 

a 

! 

a 

175.3* 

?o.9! 

S.7! 

-  a 

684* 

IS. 6! NONE 

IPO 

ST.  LOUTS  ! 

1?5S 

173.1! 

25.;* 

1.7! 

a 

-  • 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

11.S! 

15.3! 

0.5! 

i*:-5! 

13.5! 

o.S! 

•2-3! 

17.2! 

o.5! 

32.9! 

17-3! 

o.S! 

3?. 5! 

11.9* 

5.9! 

*5.5! 

11.«! 

5.0! 

75. C! 

»j#«i 

S.fl! 

75.3! 

35.2! 

4.0! 

1*4.9! 

24.0! 

7.0! 

1*4-0!  *-.C!  2-9! 


63.7* 

2%.9! 

6.3! 

63.7! 

24. C! 

5.3! 

65.1! 

25. C! 

13.3! 

121.2! 

25. C! 

19.5! 

'3.2! 

25.1! 

12.3! 

*;.*! 

25.1! 

10.5! 

195-2! 

22-0! 

13.0! 

195.2! 

22.3! 

12.1! 

*  5.C! 

13.3! 

5.0! 

45. C!  13.2!  5.0! 

i  «  i 


; 

■ 

a 

• 

-  ; 

0.3! 

6C.O! 

24.0! 

2.0! 

.  a 

-  i 

a.  3! 

54.5! 

a 

t 

23.4! 

j 

i 

0.5! 

a 

2 

165.0! 

a 

7  5. *3! 

10.5! 

165.0! 

75-0! 

1.5! 

165.9! 

35. C! 

10.5! 

175.3! 

35.0! 

1.5! 

195.3! 

*5.0! 

19.5! 

1 15.0! 

35.3! 

1.5! 

195.3! 

35.C! 

19.5! 

1 >5.0! 

*5.0! 

1.5! 

165.0! 

35.0! 

10.5! 

195-0!  35.9!  1.5! 


!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 


97.2! 

?  4.0! 

8.6! 

113. C! 

2o.O! 

6.C* 

-  -  a 

—  i 

7.0! 

<u.»:  —  : 

i  i  i 

1  i  i 

t  i  i 


165.02 

35.9! 

7.0! 

165.0! 

*5.C! 

1.7! 

165.9! 

*5.0! 

6.0! 

165.0! 

75-0! 

1.7! 

175.0! 

*5.0! 

6.0! 

17  5.0! 

35. C 

1-7! 

743.0; 

162. 0! 

*0.5! 

730.1! 

182.2! 

7.5! 

19>.0! 

-5.0! 

9.0! 

165.0! 

*5.0! 

1.7* 

165.3! 

*5.0! 

9.0! 

165.0! 

35.0! 

1.7! 

195-0! 

35.3! 

6.0! 

165.0! 

35. C! 

1.7! 

165. C! 

35.0! 

9.0! 

165.0! 

*5.0! 

1.7! 

175.3! 

*5.0! 

9.3! 

165.0! 

35. C* 

1.7* 

t  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

1 6>.9! 

*5.C! 

1.7! 

19>.3! 

*5.0! 

9.0! 

165.9! 

*5.9! 

1.7! 

173.0! 

*5.3! 

6.C! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

195.0! 

35-0! 

9.G! 

165.3! 

35. C! 

1.7! 

175.9! 

35.0! 

9.0! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

195.0! 

*5.3! 

9.3! 

195.3! 

35.0! 

1.7! 

195.0! 

*5.C! 

9.0! 

195.C! 

*5.0! 

1.7! 

195.3* 

*5.0! 

6.0! 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

163.0! 

*5.9! 

9.0! 

19  5.0! 

!5.C! 

1.7! 

17  3.0! 

35. C! 

9.0! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

175.0! 

*5.0! 

1.6! 

t  j  ! 

i  •  a 


*33 

530 

205 


919! 

irooi 

1300! 

t 

1*30! 

240! 


900! 

i 

469! 


1200! 

1690! 


-  ! 

*S.S*ttON£ 

!FL 

TAN*A  ! 

1953 

-  ! 

35-0! NON* 

!FL 

T*N?A  ‘ 

• 

1657 

-  ! 

s.cinsKE 

•FL 

TAM.PA  ! 

« 

1960 

150! 

5.0!N3Hc 

!FL 

tanpa  ! 

1955 

539! 

a 

IS.O'NONE 

a 

a 

!  FL 

a 

a 

t*n«»a  ! 

a 

a 

1980 

1 

a 

a 

a 

4O.9!K0NE 

a 

a 

•TX 

a 

a 

BROWNS-  ! 

1974 

-  * 

1 

a 

WILLS  ! 

-  • 

45.2! NONE 

•TX 

8R0UNS-  ! 

*  1650 

-  2 

a 

a 

VILLE  ! 

-  » 

26.3! NONE 

!TX 

gPOUNS-  ! 

1957 

-  * 

a 

a 

VILLE  ! 

-  ! 

23. oi NONE 

!TX 

3»3VNS-  J 

1953 

-  • 

1 

1 

VILLE  « 

-  ■ 

1 7 .0! NONE 

•TX 

BROWNS-  ! 

1952 

a 

2 

a 

a 

i 

VILLE  ! 

a 

a 

1 

21 .0! NONE 

a 

!L* 

2 

MORGAN  • 

1982 

-  2 

a 

1 

CITY  ! 

95! 

; 

20.0! 

; 

a 

; 

a 

a 

! 

! 

a 

1666 

1 

1 

1 829! 

a 

; 

1 3. 5 ! NONE 

1 

1 

a 

i*L 

1 

! 

! 

N03ILE  ! 

1 

1981 

1829! 

1 3. 5 !N0NE 

1 

i*t 

1 

NOBILE  ! 

2 

1981 

1829! 

13.5i NONE 

i*L 

a 

MOBILE  ! 

1981 

1829] 

13.5SN0NE 

a 

i*i 

a 

MOBILE  ! 

1 

1981 

1629! 

; 

13.5! NONE 

1 

1 

i*t 

2 

; 

MOBILE  ! 

2 

a 

1931 

80  i 

; 

a 

32.0!N0Ne 

i 

it* 

1 

2 

NEW  1 

1980 

-  ! 

2 

2 

ORLEANS  ! 

26! 

35. ClNONE 

•L* 

MORGAN  ! 

1931 

33! 

1 

1 

; 

1 

1 

1 

• 

CITY  ! 

2 

; 

1493! 

1 

1 8.0! NONE 

!CA 

j 

SAN  j 

197? 

-  ! 

1 

1 

FRANCISCO  ! 

14602 

1 8.0! NONE 

*!CA 

SAN  • 

1972 

-  2 

2 

2 

FRANCISCO  ! 

1490! 

13.oiNONE 

ic* 

SAN  ! 

1972 

-  ! 

a 

a 

FRANCISCO  ! 

35000! 

45. 0! LAUNCH  dEAHSs 

!  CA 

SAN  1 

1985 

-  ; 

! JACKING  SYSTEM 

; 

FRANCISCO  ! 

1466! 

13.05NONE 

!CA 

SAN  ! 

1972 

-  • 

j 

; 

FRANCISCO  ! 

1498! 

13.0! NONE 

!C* 

SAN  ! 

1972 

-  ! 

; 

a 

FRANCISCO  ! 

1496! 

18. o! NONE 

ic* 

SAN  ! 

1972 

-  ; 

1 

1 

FRANCISCO  ! 

1496! 

18. oi NONE 

!CA 

SAN  ! 

1972 

-  2 

a 

1 

FRANCISCO  ! 

1496! 

1S.0JN0NE 

ic* 

SAN  ! 

1972 

-  » 

1 

j 

FRANCISCO  ! 

1496! 

18.0! NONE 

ic* 

SAN  ! 

1972 

-  J 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

1496! 

13.3! NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1972 

-  • 

a 

1 

FRANCISCO  ! 

1490! 

18.0! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1672 

-  • 

a 

1 

FRANCISCO  ! 

1496! 

13.0! NONE 

ic* 

SAN  • 

1972 

-  • 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

1490! 

1 3.0! NONE 

‘CA 

SAN  ! 

1672 

-  » 

; 

1 

FRANCISCO  ! 

1490! 

18.0JN0NE 

ic* 

SAN  ! 

1672 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

1486! 

17.4  2  NONE 

!CA 

SAN  ! 

1973 

-  ! 

• 

! 

FRANCISCO  ! 

I486! 

17. 4 • NONE 

!C  A 

SAN  • 

1973 

-  1 

; 

! 

FRANCISCO  ! 

I486! 

17. 4?  NONE 

•CA 

SAN  ! 

1973 

•  1 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

1500! 

15.0! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1967 

1509! 

15 . 0! NONE 

in 

CHICAGO  ! 

1967 

!  !  ! 

2  !  1 


! 


! 


2 


rcsstL  name  Ah?  tasmt* 


<3 9)  GATX  LEASING  CORPORATION* 
(CONTINUED)! 


(39)  (ATX  THIRD  AIRCRAFT  C03P 
southern  mar 


<39}  GATX/ALDPEA  CORP- 
TC3  101 


<391  CATX/APHCO  5ECONO  LEASIN 
OHS  3RA50RI* 


(32)  6AU0ET  30 AT  RENTALS*  INC 
MR.  BRANDON 


MR.  CHIP 
MR.  CURT 


MR.  SCOTT 
MR.  SID 
MR.  TROY 


(31)  GAULT *  CLYDE  V.  AND  OILL ! ARD* 
JOHN  T.  ! 

GO  T08  ! 502113 


(32)  6AUTHIER*  H.  J.  0OAT  REN! TAL 
SERVICE*  INC-  ! 

GULF  PRINCESS  2537E59 


(36)  GEDOES  MARINE  SERVICE*  I!NC. 
MURRAY  MARIE  1667548 


(09)  GEISLER*  R.  L.  MARINE*  I ! NC- 
JEANNE  G  !  — 

! 

SMITH  5  !  — 


<32)  GENE*  S  TOWING  COMPANY 
SEAHORSE 


(07)  GENERAL  CHEMICAL  CO. 

MARINE  OPERATIONS 
GENERAL  CHEMICAL  3 

GENERAL  CHEMICAL  37 


VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

ICAPACITY!  HIGH-  • 

■VESSEL! 

! 

CODE ILcNS^m*  39DTH !  « 

!  !  E5T  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  ! 

• 

••«•!  REG.  ■  »EG.!LOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR 

• 

SEE*//////!/////!  ED  • 

!////////!  POINT  ! 

HIM 

!  AO!  LINE-1  ! 

auiLT 

• 

PAGE!  V£»-! OVER-! /////! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 

//////////////// !TD!//////////! 

OR 

• 

IV  !  ALL  !  ALL  ! LIG^T I 

POWER!  EKSERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

•EE!  LINE-2  ! 

*RC3UILT! 

a  i 

2 

• 

a 

2 

1 

a 

2 

!  2 

i  t 

i  a 

1 

a 

■ 

1 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

2 

2 

a 

2 

2 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

327*4*41! 

195.0! 

35.3! 

9.3! 

-  • 

15001 

15.0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

*  t 

195.0! 

35.0! 

1-6* 

! 

-  2 

2 

2 

S27!4aS1« 

195. C! 

75-0! 

9-0! 

-  2 

1503! 

1 S.O! NONE 

Iil 

CHICAGO  • 

1967 

2  t 

195.3* 

25.0! 

1.6! 

» 

-  2 

a 

a 

327i4A4l* 

195.3* 

75.3! 

9.0! 

-  a 

1500! 

15.0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

a  l 

195-0! 

75.0! 

1.6! 

a 

-  J 

a 

a 

32724*41* 

193-3! 

75.0! 

4.0! 

-  2 

1500! 

15.0 !NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

a  i 

H5.  3! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  a 

a 

a 

-27*4441* 

195.0* 

33. C! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

15.0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

a  a 

193.0! 

75.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

a 

2 

32724*41 t 

1R5.0! 

73. C! 

°.o* 

-  • 

15CC! 

15.0'NOKE 

lit 

CHICAGO  • 

1967 

•  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

a 

»  • 

1 

a 

«?7!4*41! 

195.0! 

35.0* 

9.0* 

-  2 

1503! 

15.0!N0NE 

Iil 

CHICAGO  ! 

1967 

•  j 

195-0! 

*5.3! 

1.6! 

a 

.  • 

a 

a 

327*4141! 

1=5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15. 0! NONE 

Iil 

CHICAGO  ! 

1967 

2  i 

195.0! 

75.5! 

1.6! 

2 

-  • 

1 

a 

511 !SA71 * 

195.3* 

33. C! 

9.6! 

-  ! 

1451! 

19.0IN0NE 

!ca 

SAN  i 

1981 

a  a 

i  » 

a  a 

195.3! 

a 

’5.5! 

* 

a 

1-5! 

1 

1 

1 

2 

1 

a 

1 

2 

a 

a 

FRANCISCO  * 

2 

i  a 

176*141?' 

1 

165. 3i 

1 

43.0! 

t 

12. C! 

2 

2430? 

2 

540* 

« 

60.0! NONE 

!  AL 

a 

M03ILE  • 

1978 

a  a 

2  \ 

133.3! 

2 

43.0! 

1 

1 

10. 0* 

1 

1 

a 

a 

12! 

a 

a 

a 

; 

a 

a 

2  \ 
676*4441* 

1 

195.0! 

2 

75-c! 

a 

?.oi 

2 

2 

1548! 

a 

16.5! NONE 

!MN 

a 

ST.  PAUL  1 

1973 

•  a 

195.0! 

25.0! 

1.5! 

a 

-  2 

2 

2 

676J4A41! 

195-3! 

25. G! 

9.0! 

—  * 

1543! 

16.5! NONE 

Ian 

ST.  PAUL  ! 

1973 

a  i 

195.0! 

75.0! 

1-5! 

2 

-  ! 

1 

1 

773*5170! 

195.3! 

75.3! 

9.6! 

-  » 

1611 ! 

13.0* DIESEL  PUMP 

!  LA 

JEFFERSON  2 

1973 

;  • 

a  i 

i  i 

195.3! 

a 

25.  C! 

1 

a 

2.0! 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

1 

2 

a  i 

199! 1A12! 

a 

15o.2! 

1 

43.  ci 

a 

11.0! 

a 

1800! 

2 

550! 

2 

47.0! NONE 

!CA 

2 

SAN  2 

1932 

i  i 

173.2! 

4G.C! 

9.0! 

a 

6! 

! 

! 

FRANCISCO  2 

773! 5*73* 

195.0! 

35.0! 

9.6* 

-  • 

1311! 

1 3. C! DIESEL  °UMP 

!LA 

JEFFERSON  2 

1973 

a  a 

195. C! 

35.3! 

2.G! 

a 

-  • 

a 

a 

1 

773j  5*70! 

195.3! 

35.0! 

9.6! 

-  • 

1311! 

18.0! DIESEL  PUMP 

*2  LA 

JEFFERSON  \ 

1974 

a  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  » 

1 

1 

1 

773*5471! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1400! 

16.6! GOULD  DEEP  WELL 

*!LA 

JEFFERSON  ! 

1974 

1  1 

1R5.0! 

25.0! 

1.6* 

a 

-  • 

*  PUMP 

1 

a 

773 !  5*71 • 

195.3! 

33. C! 

9.0! 

*  ! 

1400! 

16.6* GOULD  DEEP  WELL 

!LA 

JEFFERSON  ! 

1974 

1  a 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

2 

-  • 

!  PUMP 

1 

2 

773! 5A71  i 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

16.6 ! GOULD  DEEP  WELL 

!LA 

JEFFERSON  ! 

1974 

!  ! 

195.0! 

*S.C! 

1.6! 

a 

-  * 

!  PUMP 

1 

! 

773*5*71! 

195.0* 

25. C! 

9.0! 

-  « 

1400! 

16.6! GOULD  DEEP  WELL 

!LA 

JEFFERSON  ! 

1974 

1  j 

195.3! 

35.3! 

I.o! 

a 

-  ! 

•  PUMP 

! 

a 

773J5A71! 

195. C! 

25.  C! 

9.0! 

-  • 

1400! 

16.6!G0ULD  DEEP  WELL 

!LA 

JEFFEPSON  j 

1974 

;  1 

i  i 

1«5.0! 

1 

35. C! 

a 

1 

1.6* 

a 

« 

1 

1 

i 

*  PUMP 

1 

1 

1 

2 

a 

■ 

1  1 

23l 3A35! 

a 

44.3! 

t 

16.1* 

1 

5-0! 

! 

400! 

a 

2 

32.0! NONE 

! 

; 

!LA 

: 

1 

.MORGAN  "• 

1967 

!  2 

44.3! 

16.1! 

4.3! 

; 

-  2 

! 

2 

CITY  ! 

51J3A36! 

47.3! 

20. C! 

7.0! 

900! 

-  • 

32.0! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1987 

1  1 

55.0! 

20.0! 

5.0* 

« 

-  ! 

2 

1 

CITY  ! 

2623*55! 

44.2! 

13.3! 

5.5! 

60  oi 

-  • 

29.02N0NE 

!  L  A 

MORGAN  2 

1975 

1  t 

44.2* 

le.C! 

5.0! 

a 

-  • 

1 

a 

CITY  2 

79!3A 36! 

51.0! 

20.  C! 

4.0! 

600  i 

-  • 

28.0 ! NONE 

jla 

MORGAN  ! 

1986 

!  ! 

51.3! 

20.0! 

2.0! 

! 

-  2 

» 

» 

CITY  2 

34! 3*35! 

46.3! 

17. S! 

6.9* 

400! 

-  ■ 

28.0JN0NE 

!L* 

MORGAN  » 

*  1979 

1  » 

46.3! 

17.7! 

5.5! 

• 

-  2 

a 

! 

CITY  2 

25 1 3A  55 ! 

43.3! 

16.1! 

5.8! 

460! 

-  » 

34,0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1964 

■  1 

43.3! 

16.1! 

5-5! 

! 

-  • 

1 

2 

CITY  2 

39!  3*34*! 

50.0! 

?0.1 ! 

6.6! 

600! 

-  * 

31.0! NONE 

•LA 

MORGAN  2 

*  1933 

a  1 

5C-0! 

20.1! 

5.5! 

1 

-  • 

2 

i 

CITY  • 

11J3A36* 

53.0! 

17.3! 

5.5! 

600i 

-  ! 

27.0! NONE 

•LA 

MORGAN  2 

1984 

1  1 

55.0! 

18.0! 

5.0! 

1 

-  * 

1 

1 

CITY  ! 

1 5 !  3A35 i 

44.0! 

16.5! 

5.0! 

400! 

39! 

23. oj NONE 

itA 

MORGAN  • 

1958 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

4«.4! 

1 

1 

16.5! 

a 

1 

5.0! 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

! 

! 

2 

! 

1 

j 

CITY  ! 

! 

1 

t  1 

1  1 

V31!4A46l 

1 

1 

230.0! 

1 

1 

35.0! 

1 

1 

9.0* 

; 

t 

1 

i 

iooo! 

1 

1 

1S.9JN0NE 

1 

a 

1 

1 

i 

a 

1967 

1  1 

1  1 

1  1 

200.0! 

a 

■ 

T5.0! 

1 

1 

1.5! 

1 

a 

1 

i 

» 

-  ! 

2 

i 

} 

2 

1 

2 

i 

1 

; 

! 

! 

■  1 

1  1 

45 !  1C02 ! 

a 

1 

65.9* 

■ 

1 

16.5! 

a 

! 

4.G! 

1 

2 

losoi 

1 

; 

1 

1 

15-01  NONE 

1 

t 

!LA 

1 

1 

VENICE  ! 

1972 

1  1 

1  1 

65.0! 

1 

16.5! 

| 

1 

3.0! 

1 

• 

2 

35! 

j 

a 

1 

! 

l 

1 

i 

■ 

1  1 

7^1 30  36 ! 

1 

ai.O! 

1 

i4.ii 

s.ii 

2 

U5! 

1 

i 

15.0! NONE 

• 

iw* 

! 

MARYSVILLE! 

1985 

!  ! 

!  ! 

46.0! 

14.1! 

1 

1 

5.6! 

• 

j 

a 

; 

2 

1 

1 

1 

a 

2 

1 

1  1 

17!3A3S 1 

47.1* 

j 

14.7! 

3.1 ! 

! 

330! 

! 

2o! 

1 

1 6. 0! NONE 

1 

iwo 

1 

ANNAPOLIS  5 

1965 

a  1 

47.1! 

14.9* 

6.6! 

1 

-  2 

1 

! 

* 

173*4*46! 

95. 1! 

23.1 ! 

7.6! 

-  • 

400! 

1 3.0! NONE 

•HD 

BALTIMORE  ! 

1945 

1  1 

i  i 

95.1! 

28.1! 

1 

1 

1.6! 

; 

2 

a 

1 

t 

1 

; 

! 

! 

1 

■ 

1  j 

71*3*35! 

56.5  i 

a 

22. C*. 

1 

fi-4! 

1 

900! 

j 

38.0 ! EL6CTR IC  WINCHESJLA 

! 

! 

HARAHAN  ! 

1978 

!  ! 

1  1 

1  t 

56.5! 

22.0! 

1 

j 

8.4! 

a 

; 

i 

! 

1 

1 

1 

1 

2 

! 

! 

2 

! 

! 

1  1 

t  1 

1643*5*70! 

240.0! 

1 

1 

43. oi 

1 

1 

12. si 

I 

! 

-  ! 

! 

1 

3000! 

1 

i 

25. 0! OI ESEL  PUMPS 

! 

! 

!DE 

! 

J 

CLAYMONT  » 

1958 

!  ! 

240.0! 

43.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

I 

029*5*70! 

220.0! 

42.9! 

11.0! 

-  ! 

2000! 

ao-oIdiesel  pump 

*!DE 

CLAYMONT  ! 

1956 

!  ! 

!  ! 

220.0! 

1 

42.9! 

! 

3.0! 

1 

2 

1 

1 

! 

t 

2 

! 

! 

! 

TA3L5  2  "  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBS* 


(07)  CcN£*AL  CHEMICAL  CO. 
MARINE  OPERATIONS 

(CONTINUED! 
GENERAL  CHEMICAL  36 


(36)  GENERAL  CONSTRUCTION  COX 
RUflT  VI 


CC  120 
GC  121 
GC  240 

GC  0F04T  NO.  1 
LONGVIEW 
PT.  9AS»LT 
pT.  2CNIT4 
PT.  0°IENT 
SEA  PULE 


(01)  GENE®  AL  DYNAMICS  SLEC1PI 
DIVISION 

WINSLOW  C.  KELSEY 


(15)  GtNEPAL  ELECTRIC  CREDIT 
.IP.  JASON 


(35)  GENERAL  MARINE  SEPVICES, 
CONSTRUCTOR 


(CJ>  GENERAL  MARINE  TRANSPORT 
REBECCA  < 


SUSAN  FRANK 
CYNTHIA  M 


(33)  GENERAL  SU°PLY  i  EOUIPME 
INC. 

ADELLA  B 


(32)  GENERAL  TOWING 
MISS  LOPI 


(32)  GENESIS  T0WIN6  CORP. 
fPENCHY 


JOHN  3:36 
SUGAR  SHACK 


(32)  GENINA  MARINE  SERVICE#  I 
3ILL  TOMMIE 


GENINA 

LITTLE  9U93ER 


!VTCC 
NET  UODE 
REGIS“!*«** 
TER  !  St? 
TON-  !PA*? 
Wit  !  IV 


DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LSVSTH'frRDTM!  I 

*ci.  !  R2C.1LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 


4553A39 

21*!4F49 

i 

21514S46 

i 

122S4F-6 

• 

5C! 4443 

i 

342!4A46 

i 

74 3! 4 A 46 
74>»4A4c 

1 

2 

745I4A46 

658!4A45 

• 

66* !4A46 

1 

2C61 *444© 

2 

1 4?7  j  4A  46 

21IU*46 

• 

102d!4«%6 

2 

5  71  *  4  A  46 ! 

1 

571  j  4A46 

2 

55S4F46 


t  132J3A16 

i  * 

j  725 ! 4**3 


•5!1  AG3: 

1 

149MA03 

2-98 !  1  AO’T 

2 

j 

■ 

113*2424 

2 

31 3 ! 2424 

i 

302!5a:4 


NT  CO.# 

•  ; 

i 

i 

i 

i 

266913 

!  3*  36 ! 

7.0! 

i  j 

sc.oi 

22.0! 

-  • 

248430 

!  34  35 ! 

-  ! 

-  * 

7.0! 

i  » 

71.0! 

23.0! 

-  ■ 

S0CC36 

1 9*.  JA  35! 

4>.0I 

lo.l! 

5.C! 

i  ; 

t  ! 

-5.0! 

i 

t 

16.1! 

i 

i 

5.C! 

555873 

i  i 

?6!  34  35 1 

» 

64. oi 

i 

21.  'A 

5.6! 

•  i 

i  i 

^S.O! 

1 

22.0! 

i 

« 

4.0! 

523729 

86  !  3*351 

<6.?i 

i 

24. oi 

3.6! 

j  i 

60.0! 

24.0! 

8.6! 

536873 

57*!  JA36! 

52.0! 

22.0! 

7.2! 

56.1! 

22.C! 

7.2! 

518060 

46!3»36! 

51.2! 

20.0! 

7.0! 

i  i 

55.0! 

! 

20.0! 

i 

7.0! 

NC. 

i  i 

j  i 

2 

■ 

i 

i 

533072 

6&ilA03i 

115.C! 

76.  ci 

10.0! 

i  2 

-  i 

-  1 

6.0! 

507102 

64  !1  403  ! 

loc.oi 

24.0! 

9.0! 

515105 

67*1412! 

-»0.0! 

2  3.6! 

12.0. 

!  ! 

!  ! 

t  2 

35.0! 

i 

24.0! 

j 

£  CAPACITY*  HIGH-  •  !  VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OP£ RATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  YEAR 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  3UILT 


OV=P-!OVeS-! /////!  *0»S5!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //// ////// J  OR  ! 

ALL  !  ALL  !LIS*T!  POVE»»  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !Ec!  LINE-2  U8E9UILTI 


25 .5 ! DIESEL  PUMP 


25.0! NONE 
; 

3. G! NONE 

i 

6.0! NONE 

■ 

6.0SN0NE 

I 

6.0! NONE 
3.0! NONE 

i 

11.0!N3NE 
1 1 .0 ! NONE 

i 

11 .0! NONE 

i 

11.0! NONE 
11.0! NONE 

i 

11 .0! LONE 

i 

17.0JN0NE 
17. ol NONE 

i 

40.0! NONE 

i 

13.5! NONE 

i 

17.0U0NE 

; 

17.0! NONE 
• 

3.0! NONE 


56.0! NONE 

i 

12.0! NONE 


3.0! NONE 

2 

50. oi NONE 

i 

60.0! NONE 

i 

i 


30-0! NONE 
! 

30.0! NONE 

i 

17.SJN0NE 

! 


26.0! NONE 

! 


!  33. 0! NONE 

j 

37.ol NONE 

i 

34.0! NONE 

! 

!  ! 


-  {NONE 

! 

18. 0! NONE 
! 


!DE 

CLAYHOXT 

1950 

!va 

SEATTLE 

1969 

!WA 

SEATTLE 

1936 

!VA 

SEATTLE 

1942 

!  WA 

SEATTLE 

1 

1943 

!WA 

SEATTLE  ! 

j 

1943 

!  WA 

SEATTLE 

1944, 

•WA 

SEATTLE 

1969 

•UA 

SEATTLE 

1969 

•WA 

SEATTLE 

1969 

ivA 

SEATTLE 

1969 

ivA 

SEATTLE 

1943 

•UA 

SEATTLE 

1943 

iwA 

SEATTLE 

1967 

•WA 

SEATTLE 

1977 

!VA 

TACOMA 

1955 

*!UA 

SEATTLE 

1979 

!VA 

SEATTLE 

1960 

!WA 

SEATTLE 

I960 

iuA 

l 

SEATTLE 

1945 

S 

! 

! 

!CT 

GROTON 

i 

1985 

!CT 

! 

j 

GROTON 

•  1975 

*!TX 

1 

2 

CRAN6E 

! 

1973 

i 

i 

!  AK 

ANCHORAGE 

1977 

UK 

ANCHORAGE 

1960 

S  AtC 

i 

i 

ANCHORAGE 

1970 

< 

2 

!ny 

NEW  YORK 

1938 

!  NY 

NEW  YORK 

1937 

!NY 

} 

t 

NEW  YORK 

1959 

! 

2 

! 

!TX 

HOUSTON 

1954 

iTX 

HOUSTON 

1945 

•  TX 

HOUSTON 

1965 

*  1981  ! 

! 


SLA  HARAHAN 
! 

!LA  HARAHAN 


!LA  PATTERSON  ! 
!  ! 
!LA  PATTERSON  ! 
!  ! 
!LA  PATTERSON  ! 

i  I 
!  ! 
!  ! 


1972  ! 
! 

1967  J 
I 

*  1976  ! 
! 
! 
! 


table  2  -  description  or  vessels 


399 


ENCR! 

!  !VTC 

DIMENS 

IONS  *DPAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•vessel 

i 

DIST*  OPERATOR 

!  NET  !C09 

LENGTH! 

09DTH* 

* 

a 

• 

EST  ■  CARGO  HANDLING 

!S  !OP£RATING 

; 

— 

REG.  ! 

F  cG. ! 

LOAD’! 

a 

CARGO  ! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  TEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SE 

//////! 

/////* 

ED  ! 

•////////! 

POINT  ■  LINE-1 

!A0!  LINE-1 

PUILT 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

!  GUARD 

•  TON’  ! PA s 

0VE3-! 

JVc®~! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) ! /////////?// ////*TD! 7/////////!  0* 

!  NUMBER 

!  uage  !  IV 

ALL  * 

ALL  * 

LI5HT! 

s>OVE»! 

ENGERS  ! 

(FEET)*  LINE-2 

!EE!  LINE-2 

URE8UXLT! 

(32)  GEHINA  MARINE  SERVICE# 

a 

a 

I  !NC. 

a  i 

>  a 

j  a 

a 

i 

a 

i 

i 

i 

a 

i 

a 

a 

2 

a 

a 

a 

(CONTINUED)! 

i  t 

j 

t 

2 

t 

MY  JOE  AND  VESPER 

! 615623 

1  66*1*3 

11 3.0! 

26.  ci 

e.oi 

moi 

2ioi 

1  NONE 

*LA  PATTERSON 

1980 

a 

a 

a 

a  i 

■  a 

j 

-  1 

1 

6.0! 

< 

“  ! 

a 

; 

2 

a 

a 

a 

(42)  GENTRY  PACIFIC#  LTD. 

t 

a 

i  i 

a  i 

1 

1 

i 

i 

2 

a 

a 

a 

a 

! 

P9R  103 

! 53497? 

!  6oilC0 

07.0! 

19-0! 

7.6! 

1500l 

zei 

24.3! NONE 

i 

1977 

< 

a 

i  i 

10C.0! 

22.0! 

5.6! 

65! 

i 

2 

a 

VENTURE 

*567917 

*  66llC0 

®7.0! 

1®.  C* 

7.6* 

153oi 

28! 

24. C! NONE 

i 

1975 

a 

i 

a 

1  1 

i  j 

130.0! 

22-C! 

a 

5.6' 

i 

65! 

a 

2 

i 

i 

2 

a 

(32)  GEORGE  ENGINE  CO.#  INC. 

a 

a 

1  t 

i  i 

a 

• 

a 

i 

i 

a 

i 

a 

a 

LADY  FAYE 

*603365 

*!  23! 1*0 

! 

—  j 

7.  2! 

105oi 

3! 

1 8.0! NONE 

a 

*  1Q79 

a 

a 

a 

a  i 

a  i 

30.0! 

1  J.O! 

; 

c.C! 

a 

“  ! 

2 

; 

i 

a 

a 

(20)  GEORGETOWN  MARINE#  INC- 

a 

a 

a  i 

2  i 

i 

a 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

a 

a 

CARL  POTTS 

■57109® 

!  56*3*3 

40.5* 

22. C* 

5.0! 

550! 

-  » 

35.0! NONE 

t 

1076 

2 

a 

a 

;  2 

•  2 

40.5! 

22.0* 

; 

5.0! 

a 

“  ! 

i 

i 

i 

a 

a 

a 

(32)  GEORGETTE-S#  INC. 

a 

a 

•  i 

a  i 

i 

i 

; 

2 

i 

i 

i 

a 

2 

GEORGETTE’S 

!?®0779 

!  5o!1A0 

41.1! 

22. C! 

6.0! 

600! 

-  j 

26-0! NONE 

•LA  HARVEY 

1983 

a 

a 

a 

!  '  ! 

2  i  i 

45.0* 

22.0! 

; 

5.0! 

i 

•  ! 

i 

t 

a 

i 

a 

a 

(36)  GEORGIA  PACIFIC  COBP. 

a 

• 

2  a  a 

i  2  ! 

■ 

a 

i 

a 

; 

a 

f 

ELAINE  D 

i 575C71 

*!  32O2!5A70! 

272.0! 

70.  C! 

14.3! 

-  • 

6200! 

53.0! PUMPS 

!UA  3ELLINGHAM 

1076 

a 

i 

i  ii 

2*2.0! 

70.0* 

3.5! 

-  j 

a 

a 

2 

R03ERT  E. 

*620998 

!*  2964! 5*70* 

272.0* 

70.0! 

14.4* 

-  i 

6400* 

41 .0! PUMPS 

•HA  BELLINGHAM 

1080 

a 

a 

a 

!  ii 

i  i  j 

272.0! 

72.0! 

a 

3.5! 

i 

’  ! 

2 

2 

2 

1 

2 

i 

(16)  GEORGIA  TRANSPORTERS#  IN*C. 

i  i  j 

i  i  i 

; 

« 

i 

i 

■ 

; 

2 

a 

t 

GT  1 

•560413 

!  11721*31! 

*4.0! 

33.0! 

6.6* 

350! 

-  ; 

15.0JN0NE 

Ifl  PANAMA 

107* 

2 

a 

i  2  ! 

44.0! 

33.0! 

3.9! 

-  » 

i 

!  CITY 

a 

DIXIE  SPIRIT 

•271177 

!  77*3*35! 

74.8! 

28.0! 

3.4! 

1300! 

-  j 

32.0! NONE 

•FL  PANAMA 

1056 

! 

!  ii 

74.3* 

26. C! 

6.6! 

•  j 

i 

!  CITY 

i 

GOLDILOCKS 

■510008 

*!  111  !3A35! 

75.0! 

26.0! 

fc.S! 

1140* 

-  j 

36.oInON£ 

•FL  PANAMA 

1986 

a 

a 

i  t  2 

75.0! 

26.0! 

5.S ! 

-  ; 

■ 

!  CITY 

2 

GREEN  RIVER  GAL 

!  502310 

!  48*3*35! 

50.7! 

24.1* 

6.6* 

1050! 

-  « 

30.0! NONE 

!FL  PANAMA 

1966 

a 

• 

i  i  2 

50.7* 

74.1! 

5.4! 

-  j 

; 

!  CITY 

j 

MAMA  3EAR 

*636543 

•!  1 033  3  A  35  J 

40.!! 

26.0* 

9.1! 

1200! 

-  ; 

36.0JN0NE 

!FL  PANAMA 

1981 

a 

a 

2  ;  2 

40.8! 

2o.C! 

7.6! 

-  i 

i 

!  CITY 

a 

NANCY  JANE 

•267511 

!  74! 3*  35! 

•**5  -  *3! 

20.1! 

7.1! 

1130! 

-  j 

2S.55NONE 

•FL  PANAMA 

IO54 

i 

a 

i  !  2 

*5.»! 

20.1! 

8.0! 

-  • 

t 

!  CITY 

2 

OLO  BEAR 

1 643537 

!  97 i 3A J* ! 

40.5! 

26.0* 

°.1 ! 

1240* 

-  • 

36.0IN0NE 

!  FL  PANAMA 

1981 

» 

■ 

i  i  i 

8C.3! 

26.0* 

7.6* 

-  ; 

; 

!  CITY 

i 

YOUNG  3EAR 

! 637366 

!  52*3*  35! 

54.3! 

24.0! 

3.6! 

940* 

-  • 

36.0! NONE 

!FL  PANAMA 

1981 

a 

a 

!  i  2 

56.3* 

24. C! 

7.0! 

-  ; 

a 

!  CITY 

; 

CT  114 

1 294207 

!  3®2!5*70! 

1-0.5! 

53.0* 

10.3! 

•  ! 

1700* 

17.oiolESEL  pump 

!FL  PANAMA 

1964 

2 

a 

!  !  ! 

1  RO. 5! 

50.0! 

2.5! 

-  i 

i 

!  CITY 

! 

GT  115 

•255036 

•  930  j  5A70 ! 

173.2! 

50.0* 

11.4! 

-  • 

2000! 

1 S .o! DIESEL  PUMP 

•FL  PANAMA 

1948 

! 

i 

•  i  ! 

1®3.2! 

50.0! 

1.4! 

-  ! 

j 

!  CITY 

2 

GT  121 

j  27073T 

1  127915*70! 

264.0! 

50.2! 

10.6! 

-  • 

2500*. 

13.0! DIESEL  PUMP 

! FL  PANAMA 

1055 

i 

i 

!  !  ! 

254.0! 

50.2! 

2.0! 

-  i 

! 

!  CITY 

i 

GT  220 

!27S34T 

!  1144*5*70! 

253.5* 

50.0* 

10.5* 

-  2 

2500* 

15.5 {DIESEL  PUMP 

•FL  PANAMA 

1957 

i 

J 

i  i  i 

253.5! 

50.0* 

1.5! 

-  j 

; 

!  CITY 

i 

N«C  992 

i 28*033 

!  634! 5  A  70 ! 

13  5.4* 

50.0! 

10.3! 

-  2 

16C0* 

1S.310IESEL  PUMP 

!FL  PANAMA 

1953 

i 

; 

i 

;  *  ; 

;  i  j 

155.6* 

50.0* 

; 

1.5! 

i 

“  ! 

1 

1 

!  CITY 

! 

j 

(33)  GHOLSON#  SUE 

a 

i 

2  !  ; 

i  j  ! 

; 

i 

1 

2 

» 

1 

! 

a 

TEXCOR 

*267209 

1  10*3*36! 

44. 

i2.  *i 

5.6*1 

240! 

-  j 

h.oInone 

!TX  MATAGOROA 

1954 

a 

t 

i 

i  ;  ; 

i  i  ! 

44.9! 

12.4* 

• 

S.C! 

j 

■  ! 

1 

1 

j 

» 

(2d)  GI890NS  MARINE#  INC. 

a 

i 

!  2  i 

2  1  i 

i 

i 

2 

2 

2 

2 

i 

t 

BLANCHE  V 

1650713 

!  76! 3*35i 

40.0! 

2*. C* 

8. o'* 

940* 

-  i 

30.0! NONE 

iflO  ST.  LOUIS 

1932 

i 

{ 

;  2  ! 

40.0* 

74.0* 

3.0! 

-  ; 

i 

a 

CAPT.  ELMER 

'.569693 

1  4si 3*35! 

52.6! 

2C.C! 

7.1! 

630! 

-  2 

30.0! NONE 

IlL  NAPLES 

1975 

j 

; 

j 

1  i  i 

2  t  i 

52.6! 

20.0! 

i 

7.1! 

i 

■  ! 

2 

; 

f 

| 

(33)  GIBSON  TOWING  CO. 

j 

2 

1  I  2 

;  i  j 

; 

2 

i 

t 

j 

i 

a 

j 

APACHE 

'.621068 

i  59*3*35! 

57.  oi 

20.0! 

7.6! 

300! 

-  ; 

23. 0! NONE 

!TX  PORT 

1980 

i 

i 

i  2  ; 

57.0! 

20.0* 

7.6! 

-  ; 

j 

!  ARTHUR 

j 

COMANCHE 

! 626263 

!  39*3*35 1 

57.0! 

20.0* 

7.8! 

800 1 

-  ! 

28.0'NONE 

!TX  PORT 

1980 

i 

1 

2 

!  !  ! 

i  i  i 

57.0* 

70. C* 

i 

7.6! 

; 

“  ! 

i 

i 

!  ARTHUR 

! 

(01)  GIPSON#  JOHN  G.#  INC. 

i 

a 

j  2  i 

2  j  » 

1 

2 

• 

i 

1 

2 

ARGONAUT 

•546756 

!  48*3*36* 

—  ! 

—  ! 

6.5! 

800! 

-  i 

25.0! NONE 

!M£  PORTUND 

1964 

! 

!  i  ! 

70.0! 

20.0* 

5.5! 

-  ; 

; 

CADET 

1 523579 

!  3*  3*1 36  i 

36.2! 

•  i 

3.5! 

165*! 

-  j 

10.0! NONE 

'•ME  PORTLAND 

1936 

a 

t 

j  j  2 

!  i  2 

40.0* 

11.il 

j 

3.5! 

i 

*  ! 

2 

i 

• 

(23)  GILLESPIE  OIL  *  TRANSIT 

i 

!  INC. 

2  i  ; 

2  ;  2 

1 

2 

i 

t 

i 

i 

! 

! 

AMERICAN  GIRL 

'.  222221 

!  38! JA3*! 

42.0* 

14.0! 

5.0! 

250! 

45 1 

25. ol HOIST 

!MI  9EAVE» 

*  1028 

! 

j 

i  i  i 

6*.0! 

14.0! 

o.S! 

-  • 

t 

!  ISLAND 

i 

NC  2 

!  175543 

*1  70I.4A43* 

100.0! 

32.0! 

5.0! 

-  2 

400* 

8.0! NOSE 

!MI  BEAVER 

1936 

! 

i 

!  ;  i 

100.0! 

32.0! 

2.0! 

-  * 

! 

!  ISLAND 

! 

OIL  QUEEN 

j  258490 

!  50 15*  70 ! 

44.8* 

16.0! 

4.3! 

-  a 

95! 

10.6 !NONE 

SMI  BEAVER 

1949 

! 

t 

a 

i  i  i 

45.0! 

16. C! 

; 

1.3! 

i 

! 

! 

“  ! 

! 

i 

!  ISLAND 

! 

! 

1 

(3d)  GILMUR#  J.  D. 

i 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

! 

| 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

ERIC  6 

1649617 

1  3613*35! 

34.0! 

14.0! 

5.0! 

400! 

•  i 

21.01N0NE 

! 

1982 

! 

! 

1  !  ! 

36.0! 

14.0! 

3.0! 

1 

-  i 

t 

! 

1 

MISS  RENE 

1616206 

!  4011**46! 

-  J 

-  ! 

8.6! 

-  | 

1150! 

-  ! 

! 

1980 

J 

! 

! 

!  t  ! 

!  !  1 

1  !  ! 

U0.1l 

! 

! 

3®.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

« 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

VESSEL  MME  AND  NUMBER 


C?2>  SINCLAIR  TOWING  CO.,  X*-'C 
NANCY  GISCLAJR 


(21)  GLACIAL  SANO  AND  GRAVEL 
CHARLIE  H 


CHARLES,  JR 


OARL-SLACIAL  4 


<165  GLACIER  3 AY  LODGE,  INC. 
GOLO  RUSH 


(35)  GLASGOW  COOPERATIVE  ASSO 
GCA  2C2 


(42)  GLASS  EOTTOR  30AT  HAWAII 
AM  AM 


(16)  GLENN  TOWING,  INC. 
C  APT  .  DON 


<32 >  GNOTS  RESERVE,  INC.  ! 

GNOTS  III  ! 52C415 

! 

GNOTS  VIII  !562«61 


<?9)  GOLOEN  GATE  8RIOGE  HIGHWAY  ANO 
TRANSPORT ATION  DISTRICT! 

GOLOEN  GATE  ! 522572 


SAN  FRANCISCO  ! 536350 

! 

SONOMA  !579765 

! 

! 

! 

(16)  GOLOEN  TRIANGLE  VO-TECH  !CeNT£R 

*W  15=  ! 2*7695 


(17)  GOODRICH,  3.  F.,  C**E>*XCA 
COMPANY 

6FG  303? 


9F5C  101 
OFGC  10? 


8FGC  104 
BetC  105 


6F5C  107 
1F5E  106 


<?2)  GOCDT IWE  CRUISE  LINE,  IN 
GOOOTIHE  II 


(09)  GOOSE  BAY 
GS  1 


! VTCC !  DIMENSIONS  *DPAfT!  'CAPACITY!  MICH-  »  'VESSEL* 

NET  !CODE!LE»-'5TH!OPOTH!  !  !  !  EST  !  C*»GO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

.REGIS-!****!  PEG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  i  FIXED  !  ECUIPHENT  !TC!  3ASE  ! 

!  TER  !  Sc'!//////!/////!  £5  i  !////////!  POINT  !  LXNE-1  MO!  LINE-1  ! 

!  TON-  '.PAGE!  OVER-!  OVER-! /////!  HORSE!  P*5S”  !  (LIGHT)  *////////////////*TD! ////////// ! 


NAGE  !  IV  »  ALL  !  ALL  ‘LIGHT*  POWER*  cNSERS  !  CfEET) ! 


!EE!  LINE-2  !*RE3UILT! 


102I3A35!  60.0! 

<2.0! 

5.5! 

1000! 

!  !  dO.O! 

1  1  1 

22.C! 

j 

1 

6.5* 

2 

1 

!  !  ! 
95! 3*36!  52.0! 

1 

?2-0i 

1 

4.6! 

120! 

1  1  S2.3* 

22.0! 

4.6! 

1  30!  3*36 !  *5.6*! 

17.  s* 

6.7! 

340* 

!  !  70-0! 

U.C! 

6.7* 

541!4«43!  120.0! 

54.0* 

4.0! 

-  ! 

1  1  i2‘2.0! 

54. C* 

4.0! 

917j4»4?i  174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ; 

!  !  174.0* 

52.0! 

1.5! 

917*444?!  174.0* 

52.0! 

9.0! 

-  1 

!  !  174.0* 

62.0! 

1.5! 

R17I4A43!  174.0! 

52.3! 

9.0! 

-  • 

!  !  174.0* 

52. C* 

1.5! 

917*4443!  174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  j 

!  !  174. C! 

I  1  1 

II  1 

52.0! 

■ 

1.5! 

t 

!  !  ! 
67!1C16i  -»5.9i 

1 

35. ci 

1 

9.ci 

2692! 

!  !  »5.9» 

I  1  1 

II  1 

?5.0! 

1 

1 

7.C ! 

t 

1 

1  1  1 

371*4*4**  195.0* 

1 

?  5-0! 

1 

9.oi 

»  !  195.0! 

’5.0! 

1.7! 

724*4143*  20C-3! 

35. 0* 

9.0! 

-  ; 

!  !  2 JC. •)! 

!  *  * 

3*.0! 

• 

1.4* 

1 

1 

1  1  1 

64*1911*  ,;.7| 

1 

19.5! 

1 

4.4l 

960* 

!  !  75. 0! 

1  1  1 

?0.C! 

1 

3.1! 

1 

1 

1  «  1 

70!  3A3si  ''5. 7*! 

29.0' 

1 

9.1! 

100 

!  !  -5.7! 

!  !  ! 

72.cl 

t 

9.1! 

1 

1  1  1 

59ijA36i  5a. 2* 

■ 

22.1  i 

7.0! 

670! 

!  !  63.0! 

<2.1! 

5.C! 

*5! 3 A  35 !  63.C* 

24.3! 

9.3* 

1200! 

!  !  ‘0.0* 

?4.:* 

7.0* 

83S3AS4!  59.2* 

?4.C! 

7.0! 

600! 

!  i  '5.1! 

i  i  j 

24.0* 

1 

1 

5.0! 

1 

« 

1  1  1 

!  !  ! 

3311413!  103. 3! 

1 

7>,5*. 

j 

6.3! 

1400! 

!  !  113.9! 

?1.5! 

6.0! 

56!  1C  1 3 !  152.0! 

32. C! 

c.O! 

3100! 

!  !  169.1! 

34.3* 

5.6! 

56! 1C  13!  1 >2.0! 

32. C! 

6.0! 

3100! 

!  !  149.1* 

34. 3* 

5.3! 

56S1C13*  152.0! 

32.C! 

6.0! 

3100  i 

!  !  169.1* 

1  1  1 

1  1  1 

T4.3* 

1 

1 

5.3! 

1 

1 

1  1  1 

753*4441  !  2 30-0! 

1 

35. 0! 

9.0! 

—  J 

«  !  2)0.0* 

1  1  1 

1  1  1 

T5.0J 

1 

1 

1.5! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

2435  j  5470 !  305.1 1 

i 

1 

53.1! 

1 

fe.oi 

!  !  3R0.0* 

53.6! 

9.0! 

236615*70!  3’0.0! 

6T.C! 

3.0! 

-  • 

!  •  3<-:.0* 

53. ci 

4.0* 

2612!  5470*  3M.0! 

53.0! 

£.4* 

-  ! 

!  !  3*5.0! 

55.C* 

4.0* 

757*5470!  2)0.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  ! 

!  *  2)0.0* 

35. C! 

2.5! 

757*  5470!  2“*.;.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

!  *  203.0! 

35.  C* 

2.5! 

757*5472!  2:0.0* 

33.3! 

?.G! 

-  ! 

!  •  2**:.o* 

35.0! 

2.5* 

757*5470!  200.0! 

*5. C! 

9.0! 

-  » 

•  !  2n0.0! 

7  5.0! 

2.5! 

757!  54  70 !  IRj.O* 

3  >.0! 

9.0! 

-  • 

!  •  195.0* 

95.0* 

2.5* 

735J5471*  195.0* 

■*5.3! 

9.0! 

-  * 

*  ■  195.0! 

*5.0! 

2.5! 

7S3! 5*7) *  195.3! 

35.0! 

9.0* 

-  * 

!  !  195.0! 

35.0! 

2.5* 

7*655471!  195.0! 

36. C! 

9.0! 

-  • 

!  !  195.0* 

1  1  • 

35.0! 

1 

2.5! 

1 

1 

1  1  1 

59MA11?  64. oi 

1 

2/. :i 

1 

7.C! 

600! 

!  •  53.5! 

!  1  1 

1  1  1 

30.5! 

1 

1 

5.5! 

a 

1 

!  !  ! 
$63!  44  43  i  130.0! 

t 

40.  oi 

1 

12.0! 

!  !  150.0! 

40.3! 

2.4* 

568!4*4J!  150.0! 

40. C! 

12.0! 

-  J 

!  •  1*0.0! 

40.0* 

2.3! 

568J4A4’!  1 33.0! 

40.0! 

12.0! 

-  » 

•  !  150.0! 

40.0! 

2.3! 

602!4A43*  150.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

•  !  150.0! 

40.0! 

2.6! 

26.0! NONE 

a 

1 

!LA 

a 

1 

NEW 

ORLEANS 

io?r 

3C.3!N0NE 

!PA 

KXTTANNIN6 

196J 

32.9!NGNE 

Ipa 

KITTANNiNG 

1948 

55.0*200  TON 
*  DcPPICK 

DIESEL 

•PA 

a 

KITTANNING 

1967 

1 4. 0! NONE 

*PA 

KITTANNING 

1971 

14 .oi NONE 

!PA 

KITTANNING 

1975 

ic.oInone 

•PA 

KITTANNING 

I960 

14.0*  NONE 

1 

1 

•PA 

1 

2 

KITTANNING 

1971 

1 

1 

33-5! NONE 

1 

a 

!WA 

1 

2 

s 

SEATTLE 

1985 

• 

16. 7! NONE 

1 

jlN 

1 

JEFFERSON¬ 

VILLE 

1976 

20. 5i NONE 

2 

1:n 

1 

a 

JEFFERSON¬ 

VILLE 

1979 

1 

30.0 ! NONE 

1 

1 

!HI 

1 

2 

HONOLULU 

1972 

1 

24.0! NONE 

1 

a 

1 

1 

!AL 

1 

1 

MOBILE 

1976 

2 

1 

52.0! NONE 

j 

1 

!LA 

ST.  ROSE 

1969 

35.OJN0NE 

*!LA 

ST.  ROSE 

1975 

34. 0! NONE 
a 

1 

!la 

a 

t 

ST.  ROSE 

1973 

a 

1 

J9.0M0NE 

! 

!CA 

1 

S*US ALITO 

1969 

44.0! NONE 

ic*. 

LARKSPUR 

1975 

44 .0  !NONE 

•CA 

LARKSPUR 

1975 

*4.0! NONE 
« 

• 

icA 

I 

1 

LARKSPUR 

1975 

1 

* 

1 3.0! NONE 
• 

1 

a 

1 

!  NS 

2 

1 

COLUMBUS 

1962 

* 

t 

15 .0! NONE 

1 

i<Y 

1 

CALVERT 

CITY 

1964 

15.0! NONE 

1 

ixY 

; 

CALVERT 

CITY 

1965 

17.0! NONE 

1 

i  ICY 

1 

CALVERT 

CITY 

1968 

14. oi DIESEL 
! COILS 

PUNP, 

ixY 

1 

CALVEPT 

CITY 

1967 

14.0*0Z£S£L 

PUNP, 

ixY 

CALVERT 

1967 

! COILS 

1 

CITY 

14.0! DIESEL 
•COILS 

BUMP, 

!  XY 

1 

CALVERT 

CITY 

1967 

14.0 ! DIESEL 
! COILS 

PUMP, 

•KY 

1 

CALVERT 

CITY 

1967 

14.0'OIEScL 
! COILS 

PUNP, 

ixY 

1 

CALVERT 

CITY 

1967 

14.0'DIESEL 
! COILS 

PUNP, 

•XY 

1 

CALVERT 

CITY 

!  1980 

14.0*0IESEL 

°UNP, 

!  ICY 

CALVERT 

!  1980 

•COILS 

1 

CITY 

14.0! DIESEL 
! COILS 

1 

1 

PUNP, 

Iky 

a 

1 

CALVERT 

CITY 

1980 

t 

26.0! NONE 

1 

a 

1 

!0H 

2 
a 

CLEVELAND 

*  1963 

i 

1 

1 

17.5! NONE 

•DC 

WASHINGTON 

! 

1968 

17.5! NONE 

•DC 

WASHINGTON 

i  1966 

17. 5 ‘NONE 

i  DC 

WASHINGTON 

!  1968 

17. 3!hONE 

!  DC 

WASHINGTON 

I  1969 

luti  }  -  cr  t zsm: 


401 


1*55*! 

DZST!  cynics 

i 

■ 

!rx«:  »:*!*.ss5\s 

Air  5 

iiSS-!*«*»!  **  i-  •  *:;.!i7A3-! 
I£*  !  SCt !/##/#/• #/###!  !J  • 

SO*-  !R*i*! 

•MSI  ■  :»  :  ut  ■ 

!<A>*<;Tf!  ■  !tis::i: 

!  :  ;s:  !  c**4)  kuslis;  »s  ::>!ut:w  ■ 

!  C*KS  !  f:«*5  !  IWIWltT  lit!  SASI  ! 

intnttn  ■  i:«-i  •*:•  it*i-i  ■ 

Wi!  u;;*  ;  tL  : t>T J  !/////////////// /!T 2 !/#////////! 
R»i»!  £*M*S  !  (Kill!  11*1-2  SIS!  11*1*2  !- 

a 

a 

TEA-*  • 

KILT  ! 
®»  ! 
w*r:u! 

VISSIL  AO  1R»JH 

!  COAST 

!  4SAt> 

!  AWf* 

■ 

■ 

• 

•  ■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

& 

a 

■ 

•  • 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

<021  C03SE  5AT 

■ 

• _ a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

CC3VUOE9)! 

■ 

a  ■ 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

■ 

£6  5 

•51  .’W 

■ 

ll.i! 

—  • 

1422! 

:j: 

*A5>-tv£T«>*! 

■ 

■  • 

i!^:; 

A?.** 

;_>» 

a 

—  ■ 

a 

a 

a 

■ 

a  a 

a 

a 

a 

a 

" 

a 

a 

a 

■ 

a  a 

a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

(29)  S3U3V  l  M!££, 

XkC. 

■ 

a  a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

CCXERAL  w:i!T^J 

■ 

l*!J*J*t 

tl.4* 

Ij-X! 

5-2! 

’>2! 

*  a 

2i-J!l!CC  * 

■St  M»«»  i 

m* 

« 

a  a 

4.9. i! 

19-3! 

4-5! 

a 

a 

a 

k.  a.  un£* 

■ 

44-1! 

?1.I! 

«  a 

2i.2!«K  Al*OUS 

!Sl 

K»U«  5 

-  HM 

■ 

a  a 

-r.S! 

1.3! 

a 

—  a 

a 

a 

a 

• 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

■  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

cm  ecu  «m£ 

■ 

a  a 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

CAPT.  J.  5. 

!**S222 

■ 

14:3*33! 

m.:; 

1».*! 

7-1! 

425! 

—  » 

;CA  THOU  ■ 

Hi* 

• 

a  a 

>3-3! 

:>.*■ 

7-5! 

a 

—  a 

a 

• 

a 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

« 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

<311  CSULD  STREET 

L3 

i(K(  «. 

!/ 

* 

a  a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

• 

THE  25TTT  A*X 

‘2ES44S 

■ 

**.!! 

??.  I! 

4-.! 

iizi 

«  a 
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a 

<*A  4 
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a 
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».:? 

±i :? 

*—■ 
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a 

a  a 

7.0* 

a 

12! 

a 

*ASS 

<5 

a 

a*.*.; 

7-3! 

413! 

27? 

W.&*a:%! 

!l* 

C»»!IC* 

1*77 

a 

a  a 

..  f 

24-2! 

*_0! 

a 

•7! 

a 

s. 

!*!!»» 

a 

%.;• 

7--! 

M2! 

?T* 

K.9'K« 

!LA 

CAB£1M 

IfSC 

a 

a  a 

*1-! 

a.  -■ 

7-3! 

a 

f7! 

a 

a 

s.'u::* 

*;.«! 

24-.! 

V.»a 

440! 

2»! 

32-3! J\-%E 

!TX 

CALTtSISA 

1«7* 

a 

a  a 

24-5! 

7-C! 

a 

*2! 

a 

UI  * 

!A?:ii7 

a 

43!1»I2! 

*5.5! 

»4__« 

>--! 

443! 

2*! 

!L* 

SVTAlKiS- 

1410 

a 

a  i 

•»./! 

74..* 

7-0! 

a 

52! 

a 

TAt  CITY 

U»*«:  4 

!S’I*3S 

a 

:r.  v 

;>-’■ 

-»-5! 

*  i! 

7a! 

RA 

L?€TILL€ 

1970 

a 

a  a 

23-5! 

7-0! 

a 

52! 

a 

LILT  6 

!*17»il 

a 

>?.i! 

7.1! 

1232! 

76! 

J2-C!a:« 

•LA 

iU»lC* 

1950 

a 

a  a 

115— • 

25-5! 

7.3! 

a 

52! 

■ 

l:i*  c 

!l*i:7) 

a 

*5-M 

25-5! 

7.2! 

«13! 

44! 

32-0!l3%£ 

•LA 

:sle 

197* 

a 

a  a 

1“3. 3! 

25-5! 

7.0! 

a 

12! 

• 

LC4I5?  4 

!»Si?« 

a 

*5-»! 

25-5! 

7.C-! 

«»! 

47! 

32.0! A3 «5 

•LA 

HSU  WA 

1975 

a 

a  a 

i:J— ! 

?5-5! 

7.5! 

a 

52! 

• 

LTO*  4 

a 

IT.?* 

7.3! 

1203! 

7a! 

?2.9!«« 

•LA 

zttaacoas- 

1970 

a 

■  a 

n;-3! 

2a-2* 

7-0! 

a 

52! 

a 

T*L  CUT 

-R«A»£T  5 

!>H*3* 

a 

i7.3! 

V-0! 

120*3! 

76! 

12.3!  ACM 

!TX 

1*75 

a 

a  a 

115-5! 

?%3! 

7.3! 

a 

12! 

a 

TASS 

njrisn  c 

! 5 *4*47 

a 

*5-5! 

2*-  3! 

5-3! 

463! 

27! 

72.3!  ASM 

!LA 

CAAE101 

1977 

a 

•  2 

*®-5! 

»..;a 

7-3! 

a 

52! 

a 

4 

a 

is'Iiti’! 

»7.  5! 

25.2! 

7.0! 

120**! 

7a! 

32.3!  «A£ 

!LA 

F7CS4VATC1 

197? 

a 

a  a 

11  5-1! 

?a.J! 

7-0! 

a 

12! 

■ 

CITY 

!<*RV  C 

!4U!12 

a 

*•  .! 

?*-■:• 

>.0! 

443! 

79« 

32.0! AONE 

•LA 

KS7.SAM 

I960 

a 

a  a 

»-»-3! 

*4.52 

7.0! 

a 

*2! 

■ 

CITY 

«*TT  6 

!S?;es9 

a 

*3!lA5r« 

-3-5! 

24-5! 

7.0! 

653! 

29» 

32.3* ASAE 

!LA 

LA»0SE 

1975 

a 

a  a 

•  *! 

2*-C! 

7.3! 

a 

*2! 

■ 

*Au*£ET  3 

!!«:» 

a 

H!1C«! 

*5-5! 

?4-3! 

9.C! 

542! 

61! 

12.0! NONE 

197* 

a 

i  2 

•»5-3! 

2—5! 

7-0! 

a 

_  a 

a 

Manic  « 

•s®mt 

a 

S»!UJ?' 

>7.J 

?>.:• 

7.4! 

1203! 

’6! 

32-0!ACAE 

SIX 

SAsINE 

197? 

a 

•  a 

115-3! 

?>-3! 

7.C! 

a 

52! 

a 

TASS 

MLS3C7  G 

! 5*2207 

i 

«!!*).’! 

*7 -2! 

2a—' 

7-C! 

1200! 

74! 

32- C! ACNE 

•LA 

K07GAN 

1976 

a 

2  a 

11  ’.5! 

?5-3! 

7-0! 

• 

32! 

• 

CITY 

MSS  IJIC1IL 

i 

6* *1*0?! 

117.6! 

25-2! 

7-C! 

1350! 

11a! 

36.3!N0NE 

•LA 

6T1N3 

1°2C 

a 

a  a 

13—  i* 

25. •’  • 

5.)! 

■ 

67! 

1 

CMENIEN 

MSS  ALLXf 

! *51023 

a 

57*1*2?* 

1?2-2* 

25-3! 

9.0! 

23*C! 

93! 

35.0! LONE 

!LA 

L0*£AU- 

1969 

a  a 

1>5— • 

?5-C ! 

7.C! 

67* 

» 

VILLE 

MSS  ANITA 

!®432io 

a 

4*!1  *321 

117.2! 

2c.. 2! 

7.0! 

1353! 

114! 

3®-0!a3NE 

!LA 

VENICE 

1969 

a 

2  a 

r,u-5! 

?>-:■ 

5. 0‘ 

a 

67! 

a 

MSS  ALTA 

!>A7<2i 

i 

**!1*J2! 

117.2' 

?a-2* 

7.)! 

2C*0! 

11  ?! 

36.0! NONE 

!LA 

LOREAO- 

1969 

a 

a  a 

i 

>5-3! 

5-?! 

a 

e7! 

a 

VILLE 

«IS<  CAJCl 

•-1J357 

a 

6a! 1*3’! 

*  7.  v* 

7a.  5! 

».*;! 

1230! 

7a! 

J2-C1A0NE 

!LA 

C»AN0  ISLE 

1961 

a 

2  a 

112-3! 

2a.2! 

7.l! 

a 

52! 

a 

MSS  C*9»ISSA 

!9*-241 

a 

5*!  1AiJ2! 

11  7.2! 

25.3! 

7.0! 

1350! 

n  ?! 

55.0! NONE 

!LA 

GRAND  ISLE 

1*89 

a 

a  a 

1*5.5! 

*5.5! 

5.3! 

a 

£7* 

J 

MSS  0XAL£ 

!Mi92? 

a 

f  5!  1  *0>2! 

i  ?•;.*■ 

?5."! 

7.  j* 

20*0! 

90! 

36.0JA0NE 

!L* 

FCJ7CH3U 

108! 

a 

a  a 

1  ■*>-  3! 

?a.0! 

5-0! 

a 

63! 

a 

MSS  ELLEN 

!«S1SU 

a 

6*  !1*  3? ! 

117.2* 

25.5! 

7.C! 

2C*0! 

116* 

36.0! NONE 

•LA 

TC*0AN 

I960 

a 

a  a 

1w3-2! 

25.2! 

5.3! 

a 

67! 

a 

CITY 

MSS  tAYLA 

!Oj4«jg 

a 

A*!1»J2! 

117.2* 

?5.C! 

7.C! 

20*0! 

11  -  ■ 

36.0* 

!LA 

XNTCACOAS- 

1988 

a 

2  a 

1*0.0! 

2o.C! 

5-C! 

a 

57! 

a 

TAL  CITY 

MSS  JOHNETYE 

!925120 

a 

55!1A3?! 

112.2! 

25.0! 

5-9! 

20*0! 

56! 

36-0! NONE 

!LA 

VENICE 

1988 

a 

2  a 

l?;-3! 

25. C! 

*.9J 

a 

73! 

< 

MSS  KATHRYN 

! 435*83 

a 

65!1AJ>* 

117.1! 

25. C! 

7-0! 

2*30! 

67! 

36.0 ! N3NE 

!LA 

GRAND  ISLE 

1979 

a 

a  i 

123.0! 

25.0! 

5.3! 

a 

71! 

a 

MSS  HARY 

■535*28 

a 

5* !1 *32 ! 

55.  u! 

1 7.0! 

-.0! 

1060! 

6! 

36.0! NONE 

!AL 

DAUPHIN 

197! 

a 

2  a 

65-0! 

17. C! 

3.0! 

a 

17! 

i 

ISLAND 

MSS  MAUREEN 

! 3*2350 

a 

65S1A32! 

115.2! 

25.0! 

7.0! 

20*3! 

90! 

36. 0! NONE 

■LA 

BERWICK 

1988 

! 

a 

2  a 

125.3! 

26.0! 

5.0! 

a 

63! 

a 

! 

MSS  f»0NA 

! 325121 

a 

65S1AJ2! 

112.2! 

25-3! 

6.9! 

20*0! 

56! 

36.05N0NE 

!LA 

BERWICK 

1987 

a 

a 

a 

a 

a  a 

2  2 

i  i 

120.0! 

2 

2 

25. C! 
a 

a 

*.9! 

a 

a 

a 

a 

a 

73! 

a 

i 

a 

t 

! 

! 

! 
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58 
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■ 
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■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 
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• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 
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i7!UU! 

IT— I! 
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nn 

■  ■ 

til-2* 
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€.5! 
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a 
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il'.niJ! 
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S-i! 
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a 
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»■ 
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75—1; 

111! 
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1.2! 
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a 

a 
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7545! 

45! 

!i.::utT 

!U  IW!W 

1«i! 

_ ■ _ ■ 

1K.2! 

?6-5! 

3.5! 

85! 

a 

!  r:u* 

a?* 

S *415*4 

«4'ii53! 

:i:.i! 
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ft*  (l*JIW 

mi 
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a 

a 
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a 

a 
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!  *57:7  6 

d*!l*i?! 

17-5! 
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1725! 

?*! 
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a 
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17.2! 
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C-?_t* 
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a 

a 
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a 

a 
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7-5! 

52! 

a 

*  ***ss*s 

;«w  c 

1--2! 

2-».5! 

8.:* 

1252! 

*7! 

32-3!*TAf 

•T*  »>|£P 28T 

me 

•  • 

H5-5! 

7a.:! 
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52! 

a 

a 
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i;:?! 
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_ • _ * 
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a 

• 
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■*:5*i7 
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«-5! 
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V.5!OI 
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»2! 

a 
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a 
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i 
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«4-5! 

74-1! 
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a 

a 
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7  *! 

?7.*)!«« 
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1879 

a  ■ 

3-1.3! 

*• 
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57! 

a 

!  TAL  CITY 

-TLtJf  8 

SS7SS43 

*3-5! 

74.  5* 

8-5! 
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2«! 
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• 

_ a _ a 

*o-C! 

74.5! 

7.3! 

32! 

a 

• 

_ a _ a 

a 

i 

• 

a 

■ 

a 

• 

•  a 

a 

a 

a 

• 

a 

a 
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a 

l 

2 

2 

a 

a 

ere  4 

■  - 

«J5!5*71! 

1*5.5! 

25.0! 

8.5! 

-  » 

1400! 

14.6*100  N.P.  DIESEL 

!I*  NU5C*TI*£ 

1980 

; 

i  a 

i  a 

1*5-C! 

2 

*5.5! 

7.0! 

a 

—  i 

a 

!*UNP 

a 

a 

a 

(32)  cmj  xitt 

INC!. 

a  a 

a  a 

a 

! 

2 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

kellie  (naarsT 

! *21 447 

67*1*03! 

152.5! 

7a. C! 

12.0! 

1702! 

201! 

!  NONE 

!U  L»>«f 

1978 

• 

a  a 

115-0! 

i 

?a.C! 

a 

4.C! 

a 

—  i 

a 

a 

a 

a 

a 

(74)  CU»  PCRTACE'ISLE  ROYAL! £ 

a  i 

i  a 

i 

i 

» 

« 

• 

a 

a 

a 

• 

a 

2 

TRANSPORTATION  LINE, 

IN!. 

i _ i 

* 

t 

j 

a 

i 

2 

VCT4CSU*  IX 

!5271d* 

2*! 1C  12 ! 

«4-S! 

la-S! 

5.3! 

130! 

15! 

25-1! NONE 

•  as  rt9AN0 

1970 

i  ■ 

53.3! 

1  a.O! 

4.3! 

48! 

a 

!  PORTAGE 

WEKONAH 

!73fC17 

39*1*11 • 

52-6! 

16.4! 

7.C! 

740! 

—  I 

52.0!N3NE 

!*'J  3»AN0 

1960 

i 

i  i 

Aa.o; 

1 

53. C! 

5.5! 

• 

1*0! 

2 

a 

a 

!  PORTAGE 

2 

(IS)  CPAIO  ROMANCE*  INC. 

i 

• 

a  a 

_ i _ i 

2 

i 

a 

i 

■ 

2 

« 

f 

2 

■ 

GRAND  ROMANCE 

! 950553 

(2!1A11 ! 

i:<».0! 

49.1! 

4.5! 

620! 

-  i 

42.0'N0NE 

!FL  SAN*0RD 

1900 

i  i 

■  i 

1*9.3! 

i 

46."! 

a 

4.0! 

i 

633! 

a 

2 

a 

a 

2 

t 

(IS)  CRAN&VI £U  COCK  C ORPQPATI *9N 

i  a 

i  i 

a 

• 

2 

• 

a 

2 

2 

2 

a 

2 

2 

SN  21 

i  ...... 
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166-0! 

56.0! 

’-3! 

-  ! 

1030! 

10.0!  PUnt» 

! IN  GRANDVIEW 

1953 

i 

;  ; 

•  i 

1-6.0! 

a 

T6.C! 

i 

1.5! 

a 

-  2 
i 

2 

i 

2 

a 

(31)  «4ANT  TONING  CO. 

i 

i 

2  i 

■  i 

2 

1 

2 

i 

• 

2 

i 

i 

a 

2 

a 

NELSON  *  ?R0ADFQ0T 

'.257121 

171*3*35! 

’6-3! 

23.0! 

3.5! 

2400! 

.  ; 

33.0! NONE 

!H;  VICKSBURG 
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• 

2  2 

«  i 

*3.3! 

2 

?  ).  5! 

a 

7.5! 

2 

-  2 

2 

j 

■ 

j 

a 
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i 

j 

2  > 

i  2 

i 

a 

i 

■ 

2 

a 

2 

a 

a 

a 

2 

t 
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22 ! 34 31! 
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-  a 

36.5! NONE 
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i 

2  2 
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a 

17.1! 

a 

4.1! 

2 
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a 
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i 

i 
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3.5! 

300! 

-  ; 

13.0! NONE 

!' S  CLEVELAND 

1970 

•  ; 

42.3! 

16. G! 
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!NX  R0SEDALE 

1953 

a  2 

>4.2! 

26.  C! 
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2 
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7.0! 
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9.0JN0NE 
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a 

i 

i 
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11C.0! 

; 

2 
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• 
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• 

i 
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2 

j 

2 

a 

2 

2 

2 

» 

i 

! 
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TO--.! 
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1975 
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_  1 

1-2! 

-  J 

• 

a;  1C 

!5>7121 

1 9 1 *.;:]!  11C.3! 

•3.1! 
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- 

*13! 
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1975 
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2.0! 

-  1 

a 

*c  12 

•513435 

lie.;* 

7.j! 

- 

4>*i 

7.>'\5« 

!l*  H3y-* 

1972 

•  !  n:.;s 

1.2! 

—  1 

t 

<5  24 

■2*4*37 

2:o!***i:  no.:! 

"7-"! 

'.9i 

- 

*5v! 

7.0!S3*«£ 

•LA  MQU*»A 

1962 

!  !  114.1! 

2.3! 

-  1 

t 

»5  25 

»>317J7 

25*!i**i!  Ill.O! 

*;.c! 

5-o! 

- 

*50! 

7.0! \ZXZ 

■l*  N0U*'A 

1963 

i  !  ii3.:: 

2.0! 

-  a 

1 

*6  Ji 

•5CA42* 

1  iJiiii*;  11  5.1! 

5.9! 

- 

*53! 

7-0! N3N£ 

!IA  x*UNA 

1966 

1  •  1  *■  2.  2! 

2.3! 

-  1 

1 

>6  ;i 

■5101* 

nj'.u!!  u:.:i 

*3..! 

5.o! 

- 

*53! 

7.0!N=.NE 

!lA  HCO* A 

196? 

•  !  112.’! 

t:.3! 

2.0! 

—  1 

a 

■is  *i 

*  Si  1fta5 

*:.:• 

5.9! 

- 

9CD! 

7-0!NSNE 

!IA  I-0UNA 

1967 

*;.v! 

2-0! 

-  • 

■ 

45  :?: 

!23?7*? 

"2.15 

5-»! 

- 

5CJ! 

7-3!n9n; 

!lA  HOUNA 

19»3 

1  1  122.?! 

"2.1! 

2.3! 

•  a 

1 

»«  121 

■232749 

2*c lien*!  I':.;; 

*».j! 

5-> ! 

- 

903! 

7.01NCNE 

!IA  H5UNA 

1063 

!  •  1 

*>.;■ 

2-0! 

-  1 

a 

as  1J* 

!S35’J4 

21:2**-*!  1*:.;! 

5.6! 

- 

*53! 

7-G!NCNE 

!IA  THPODAUX 

1®66 

•  i  1 

»  ■  *i 

•.ji 

•  a 

1 

35  125 

■521717 

2:5!****!  I-:.?! 

"0.3! 

5.*>! 

- 

5;  3! 

7-0!  NONE 

!IA  M0U**A 

1966 

•  ■  i;;.c! 

i:.j! 

:.  j! 

-  1 

a 

35  1  2* 

■5179»? 

20j!***5!  1 ':.  :■ 

3! 

>.)! 

- 

sro! 

7.0!K0N£ 

!IA  H0*J1A 

1969 

•  i  i::->! 

*2.5! 

2.C! 

—  1 

« 

35  127 

! >21327 

?;c!*x*l!  1*3.1! 

*  3-3! 

3->! 

- 

530! 

7-0! NONE 

!IA  K9UNA 

1969 

1  1  |_*.5! 

2.3! 

! 

-  1 

1 

AS  12» 

•521125 

2C0!*»*>!  1  ’  3! 

T0-3! 

5-9* 

- 

S^O! 

7.  *3!  NONE 

!IA  HOU’** 

1969 

!  ■  175-2! 

!  ;-C! 

2.3! 

•  1 

• 

3C  131 

•523742 

255!** *5!  113-1! 

*2.0! 

7.5! 

- 

530! 

7.0! NONE 

!IA  MOUNA 

1970 

!  !  1 *0-1! 

5.2! 

—  1 

; 

35  152 

■552*40 

233****5! 

:,.s* 

7.  *•! 

- 

500! 

4.0! NONE 

!IA  H0U»*A 

1975 

!  !  I«:.0! 

"5.5! 

0.3! 

-  1 

2 

*G  135 

•>73217 

it;-?! 

i*.  1! 

9.  > ! 

- 

600! 

7.0! NONE 

•LA  NOy’A 

1®76 

!  •  1 T  3-  5! 

’*.)! 

2.3! 

•  1 

1 

9d  137 

•5*353® 

279*i4iM  11). 0! 

*1.1! 

o.*! 

- 

900! 

r-OlNONt 

!IA  HOU^A 

1077 

!  !  n:.:» 

■**.!• 

2.0! 

-  1 

; 

*G  1  3a 

2^2!***>!  —  ! 

— -  1 

?.>• 

- 

330! 

e.0!N0NE 

!IA  H015AN 

1081 

!  !  1  *  j-  3! 

1 • _ ji 

7.0! 

—  1 

2 

!  CITY 

®6  1  »5 

!  3  J  «7  J1 

-  ! 

-  1 

®.*3! 

- 

15*6! 

4.5! 

!KY  PXOUCXH 

105? 

!  !  1 35.  0 

T5.1! 

2-0! 

-  1 

! 

35  145 

■  3*5712 

>37!*a4«.j  -  ! 

-  1 

9.3* 

- 

15*9! 

4-5! 

*KY  PAOUCAH 

1985 

■  •  i3>.;» 

’5.1! 

>.  Jl 

-  1 

1 

•C-  137 

!  95)**® 

>07!i**5!  -  • 

-  ! 

7.3! 

- 

15*4! 

•.5! 

!KY  PADUCAH 

1989 

!  !  HI.'' 

Ti.l! 

2.3! 

.  1 

' 

i 

*5  13* 

•  350*5*' 

5C7'*A*>!  -  ! 

.  > 

7.3! 

- 

15*6! 

4.3! 

!XY  PADUCAH 

1989 

■  ■  1*5.  V 

13.1! 

2.3! 

-  j 

; 

33  ?C1 

!51>?A1 

*3. )! 

5.0! 

- 

1530! 

7.0! NONE 

!IA  WOUNA 

1971 

•  •  2':*.:; 

*1.3! 

2.3! 

•  1 

! 

35  20? 

•5*5342 

>C4'***4!  J>C- 3! 

*3.3! 

5.0! 

- 

1500! 

7.0SN0NE 

III  H0U*A 

1971 

1  1  ■"  1 

*C.C! 

2.0! 

-  1 

1 

PG  2C* 

! 5> 3051 

9C>!***M  21C.3' 

*0.0! 

4.0! 

- 

1500! 

7.0! NONE 

!IA  MOUHA 

1971 

■  ■  2"3.J! 

*3.3! 

2.0! 

.  1 

1 

»C*  21* 

!<4GC5* 

>r4!*»*M  »'?.v! 

*•).!! 

4.3! 

- 

1530! 

7.0! NONE 

!IA  HOU^A 

1971 

!  •  l^C.O! 

*0.0' 

2.0! 

-  1 

1 

3G  2?p 

•321  301 

225 ! *x*4!  —  ! 

—  1 

7.9! 

- 

45C! 

7.0! NONE 

■LA  HOU^A 

1972 

!  •  1*0.)! 

*3.0! 

2.3' 

-  j 

1 

AC  221 

!  >25622 

2C3! ***4 !  1".0! 

*3.0! 

7.0! 

- 

*50! 

7.0! NONE 

■LA  HOUHA 

1969 

!  !  1?C.*' 

’O.C! 

2.0! 

—  1 

1 

AG  22x 

•5*2*07 

1*2! ***>!  —  ! 

—  1 

7.C 

- 

*50! 

7.0! NONE 
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!  !  110.0! 

13.2! 

2.C! 

-  1 

; 

9G  227 

■517C05 

250!***!*!  —  ! 

--  • 

>.0! 

- 
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!LA  TH 190DAUX 
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!  !  17  3.0! 

’2.0! 

2.0! 

-  1 

1 

30  22* 

!>?0790 

>>0!*x-4!  —  ! 

..  1 
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- 
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!  ’  1*3.5! 
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2.0! 

—  1 

2 
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- 

*50! 

4 .0 ! NONE 
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!  •  1 20. r«» 
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; 
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5.0! 

- 
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SLA  HOUNA 
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!  !  1 7 w.O! 
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.  1 

; 
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21 *! A  **5!  —  1 
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- 
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! 
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*  i.C! 
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; 
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- 

*50! 
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!  !  110.3! 
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2.u! 
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t 

*  314 

td3J*.»*.1!  113.3! 

10.  J! 

5.9* 

- 

*50! 

7.0!  NONE 

SLA  HOUNA 

1071 

! 

!  !  1 l 0.0! 

50-3! 

2.3! 

-  1 

! 

U  317 

1 ?!!**%! !  113.0! 

*0.3! 

5.6! 

- 

*50! 

7. 3! NONE 

!LA  HOUNA 
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!  !  11C. 0* 

::.C! 

2.0! 

.  1 

; 
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It. 5! 

4.5! 

?33! 

-  » 

1S.3!K3A£ 

!LA 

NEW  I?£RI* 

1975 

a 

J  • 

52.C! 

1*.S! 

4.0! 

a 

10! 

> 

a 

C*?T.  VERNON  H 

! S1741S 

37S1C32! 

62-*! 

la-2! 

*.C* 

•33! 

-  » 

16.0! XCNE 

SLA 

HEW  I9ERIA 

1968 

1 

a  ■ 

45.2! 

1».2! 

fc.5! 

a 

?C! 

a 

a 

OAWT  C 

!S3193* 

15! 1C  37! 

T-!.2! 

li-C! 

3-3! 

313! 

-  1 

12-0!  A0««E 

SLA 

new  xaetiA! 

1977 

• 

■  a 

■*  *-0! 

1 C-3! 

3.3! 

a 

15! 

a 

1 

3AVI3  H 

!$15«0 

2U1C02! 

*5.0! 

li-C! 

4.0! 

’03! 

-  • 

13.0! aSaE 

SLA 

FVAKKLIM 

1976 

« 

a  1 

*8-0! 

14.5! 

3.0! 

a 

25! 

a 

a 

0  23 

!  57i1'J° 

71S1C27! 

*2.c! 

15.5! 

6.1! 

a03! 

-  a 

16.5! NONE 

!LA 

NEW  Z3ERIA 

1976 

1 

1  a 

50.2! 

15-0! 

4.3! 

■ 

10! 

a 

a 

J*M£S  S 

■  ...... 

»!1C:2! 

::.C! 

l.C! 

3.C! 

165! 

-  ■ 

9.0ISCKE 

•LA 

HEW  I3ERI*! 

1971 

1 

a  1 

"O.i! 

i.C! 

2.3! 

a 

6! 

1 

a 

a 

JOE  W 

1  - 

>!1C^?! 

’4.3! 

*%C! 

*_2J 

163! 

-  ! 

i. 5!kC\£ 

!LA 

HEw  XSERIA! 

1977 

1 

1  > 

’i-J! 

7.2! 

2-S! 

a 

6* 

a 

a 

KEITH  a 

•595r*5 

1-5S1C02 ! 

*7.0! 

14.0! 

*.0! 

703! 

-  • 

13.0!A3N£ 

!L* 

NEW  IBERIA 

1978 

■ 

•  • 

*7.2! 

14.2! 

3.0! 

a 

1C! 

1 

1 

MARGARET  V 

<  - 

5 ! ICO? ! 

?*.2! 

- 1 

3.0! 

165! 

-  ■ 

5- 5! ACNE 

!LA 

HEW  IBt’I* ! 

1977 

a 

1  ■ 

74.31 

7.2! 

ii 

t 

6! 

1 

1 

a 

MICHAEL  M 

!60:S25 

2111C32! 

.5.0! 

14.3! 

i.O! 

700! 

-  • 

13.0'NONE 

!L* 

F9ANKLIN 

1 

1978 

a 

*  1 

*-..0! 

14. c* 

3.0! 

1 

22! 

a 

a 

a 

HISS  5LA0TS 

!S81c91 

15S1C3?! 

•s.C! 

14.2! 

3.6! 

?13! 

-  • 

12.0! NONE 

SLA 

NEW  IBERIA! 

1977 

1 

■  1 

14.C! 

3.3! 

1 

13! 

a 

a 

V9XZ6VE 

*56««67 

1 *! 1  CO? ! 

42. C! 

12.C! 

3.5! 

*53! 

-  ; 

12.01N0NE 

•LA 

NEW  IBERIA 

1975 

a 

1  « 

*2-3! 

12. C! 

3-0! 

1 

22! 

a 

1 

r*.  aiLL 

!*3513Y 

1 3! 1C  0?! 

’  «-0! 

14-1! 

3.5! 

*50! 

-  » 

12.0! NONE 

SLA 

NEW  I9E°IA 

1979 

• 

1  ; 

•a.Ol 

14.1! 

3-o! 

1 

11! 

a 

a 

WESLEY  S 

!5»4914 

unco?! 

.  >  -i 

12.2! 

3.5!- 

*53! 

-  • 

12.0!N0NE 

!LA 

new  IBERIA! 

1077 

a 

1  1 

*2.2! 

12-:.' 

3.:! 

1 

17! 

a 

a 

1 

! 

C  ICO 

!e25TS? 

13S!4i432 

170.0! 

’>.2! 

6.5! 

-  • 

552! 

3.0! NONE 

•la 

SEW  I3EPIA! 

I960 

a 

• 

1 

1  « 

1  1 

1  ?*■'-?! 

2 

33.:! 

1 

6.5! 

1 

a 

1 

1 

» 

< 

a 

a 

a 

a 

05)  58EAT  BAY 

< 

CCRP.  ! 

1  1 

1  2 

1 

1 

2 

a 

1 

1 

a 

1 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

j 

CARROUSEL 

•5R3C15 

6011C11! 

11*. 0! 

25-2! 

s-S! 

1350! 

50! 

41.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

* 

1958 

a 

1 

1 

1  > 

132.0! 

; 

2a. 0! 

; 

7.3! 

1 

■ 

1 

150! 

1 

a 

a 

a 

1 

CITY 

a 

! 

(03)  GREAT  LAKES 

1 

CA83CN  CORRO! R AT I3N 

t  1 

1  1 

1 

• 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

a 

a 

1 

a 

a 

! 

a 

ITEL  110 

150*719 

o7&'*a*7! 

1R5.0! 

*5.2! 

9.0! 

-  ! 

149E2 

li.CliNONE 

!tn 

MEMPHIS 

1979 

a 

1 

1 

2  * 

1  1 

1  75. u! 

1 

35.0! 

1-6! 

a 

1 

• 

1 

a 

| 

a 

a 

! 

! 

! 

(22)  GREAT  LAKES 

2 

TOWING  CO.,  !  THE 

1  j 

1  1 

2 

« 

2 

1 

a 

1 

1 

1 

a 

1 

a 

a 

a 

AL *3 A^A 

•21*376 

6613*36! 

r*.«J! 

1  4.4* 

12.5! 

1203! 

-  • 

1 5- S ! NONE 

!0m 

CLEVELAND 

1957 

2 

■  1 

'1.0! 

?1.3! 

11- o! 

1 

-  ! 

1 

a 

ARIZONA 

!233iSf 

5613*36! 

->,m  a; 

20.0! 

12-5! 

1230! 

-  • 

15.5 ! NONE 

!MI 

OETROIT 

1955 

1 

«  1 

•4.3! 

71.1! 

12.5! 

1 

-  ! 

a 

1 

ARKANSAS 

! 23d®72 

6613*36! 

7..  a i 

14.9* 

12.5! 

1250! 

-  ! 

12.5 ! NONE 

!IL 

CHICAGO 

1949 

1 

t  2 

21-3! 

21.2! 

11.6! 

1 

-  » 

a 

1 

CALIFORNIA 

! 225®14 

6o!3*36! 

T4.2! 

14.9! 

12.  S! 

1200! 

-  * 

17.5 ! NONE 

•OH 

CLEVELAND 

1951 

2 

■  1 

•1.0! 

21.3! 

11.6! 

a 

! 

■ 

1 

COLORADO 

! 22731 7 

6413AJ6! 

’j.e! 

20.  C! 

12.5! 

1230! 

-  ■ 

1 5.5! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

195* 

; 

1  t 

'4.4! 

?1.3! 

12.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

CONNECTICUT 

! 226554 

Ea! 3*36! 

7*.-,! 

1  7.9! 

12.5! 

1 2v0! 

-  • 

15.0! NONE 

!  OH 

CLEVELAND 

1953 

1 

1  1 

-1.0! 

21.3! 

11.6! 

1 

-  * 

1 

t 

DELAWARE 

•223616 

6613*36! 

■**.6! 

19.4! 

12.5! 

1200! 

-  1 

17.  5 '.NONE 

!NT 

BUFFALO 

1951 

1 

1  ■ 

M.O! 

21.3! 

11.6! 

1 

• 

a 

a 

EL  LOSO  GRANDE 

II  *596941 

13513*36! 

127.2! 

’6.5! 

16.0! 

3030! 

-  • 

50. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1978 

■ 

•  ■ 

136.2! 

36.3! 

14.0! 

■ 

-  ! 

a 

1 

CITY 

FLORIDA 

S725P22 

67! 3*3e! 

71.3* 

20.1! 

12.5! 

1COO! 

-  ! 

15.5 ! NONE 

!  XL 

CHICAGO 

1955 

1 

j  ; 

1 1 .0! 

71.3! 

12.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

GEORGIA 

123IR44 

1 35! 3*36! 

133.5! 

22. C! 

12.0! 

1-330! 

-  • 

50.0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1952 

1 

1  1 

in.o! 

??.C! 

11.3! 

1 

-  • 

{ 

1 

IOAHO 

•231180 

6613*36! 

73.  3! 

20. 0! 

12.5! 

1400! 

-  ! 

15.5! NONE 

•OH 

CLEVELAND 

1957 

• 

1  1 

»*.*! 

21.3! 

12.5! 

1 

-  • 

a 

« 

ILLINOIS 

•2125*2 

51!:a36! 

’1.0! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  ■ 

13.51N0NE 

!MN 

DULUTH 

1949 

1 

1  1 

n.o! 

21.3! 

12.5! 

t 

-  ! 

1 

1 

! 

INDIANA 

1203915 

6a! 3*  36! 

7  A.  V. 

1  7.9! 

12.5! 

1200! 

-  • 

15.0! NONE 

!MI 

DETROIT 

1958 

1 

1  ; 

*1 .  >! 

21.3! 

12.4J 

■ 

-  • 

a 

1 

IOWA 

•213566 

6a!3A36* 

7*.  3! 

1  -«  ’  ! 

12.5! 

noo! 

-  » 

17. 51N0NE 

•OK 

ASHTABULA 

1951 

1 

1  1 

M.O! 

21.  3! 

Il.o! 

! 

-  * 

1 

1 

KANSAS 

•2265R6 

66*3*  ><>! 

*•*.  8 ! 

14.*! 

12.5* 

1250! 

-  » 

1 5.0! NONE 

!  NT 

BUFFALO 

1958 

1 

«  1 

M.O! 

’1.3! 

11.6! 

■ 

-  • 

1 

1 

KENTUCKY 

•229122 

6&13A36! 

’i.  3! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  ! 

18 -5  ! NONE 

!  XL 

CHICAGO 

1959 

1 

1  1 

■<*.3! 

21.3! 

12.5! 

« 

-  j 

1 

» 

! 

LOUISIANA 

!  21 *?A6 

6o!3*Ja! 

7*.  8! 

19.4! 

12.5! 

1250! 

*  • 

13.5 !  NONE 

!  OH 

CLEVELAND 

1950 

1 

2  1 

:  i.O! 

21.3! 

11.6! 

1 

-  ! 

1 

a 

i 

MAINE 

122120* 

6513A3*! 

71.0! 

2v.1 ! 

12.5! 

1230! 

-  • 

1 5.0! NONE 

!FL 

PENSACOLA 

1951 

a 

1 

1  » 

M.O! 

21.3! 

11.2! 

j 

-  J 

1 

1 

! 

! 

MARYLAND 

•225C29 

65! 3*36! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1230! 

-  J 

13.5! NONE 

!FL 

PENSACOLA 

! 

1952 

! 

1 

>  1 

*1.G» 

21.3! 

11.’! 

1 

-  • 

a 

a 

1 

! 

MASSACHUSETTS 

! 22731 ^ 

6a! 3*36! 

’2.6! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

-  • 

15. 3! NONE 

!  OH 

CLEVELAND 

! 

1959 

! 

1 

1  j 

9*.  J! 

21.3! 

12.5! 

■ 

-  J 

1 

! 

! 

! 

MICHIGAN 

•213593 

6713*36! 

7 1 . 0! 

20.1! 

12.5! 

1  230! 

-  ! 

1 5 . 0 ! NONE 

!FL 

PENSACOLA 

! 

1956 

! 

2 

j  1 

31.0! 

21.3! 

12.5! 

1 

-  • 

t 

» 

! 

! 

MINNESOTA 

1203339 

58! 3*36! 

’3.*! 

20. C! 

12.5! 

1250! 

-  1 

15.0! NONE 

!MH 

DULUTH 

a 

I960 

! 

1 

1  1 

31.  j! 

21.3! 

12.4! 

1 

-  • 

a 

1 

i 

! 

MISSISSIPPI 

! 21*556 

6613*36! 

’*.3! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  • 

15.0! NONE 

ML 

CHICAGO 

1957 

! 

1 

1  1 

31.0! 

21.3! 

Il.o! 

1 

-  • 

1 

! 

! 

MONTANA 

1 22J335 

ao! 3*3e! 

73.3! 

20.0! 

12.5! 

1400! 

-  • 

15.5! NONE 

•OH 

TOLEDO 

1956 

! 

1 

1  1 

34.3! 

21.3! 

12.5! 

1 

-  » 

a 

J 

i 

! 

NEBRASKA 

122327T 

6613*36! 

73.3! 

20.0! 

12.5! 

1450! 

-  • 

21.0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA 

! 

1955 

a 

1 

!  ! 

3*. 3! 

21.3! 

12.5! 

j 

“  ! 

1 

1 

! 

! 

!  !  !  !  ! 


a 

a  a 

a 

a 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a  a 

a 

• 

■ 

a 

a 

a 

■ 

a 

H2)  «*CAT 

u<t; 

TOUIAS  C9./ 

•Th! 

a 

a  a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

<C0WTIN3EC: 

a 

a  ■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

■ 

a 

»rw:» 

!2297«S 

a 

islJMl! 

*5.*! 

23.:« 

12.5* 

1253! 

-  ! 

15-C! WE 

!CM 

CLEVELAND  ■ 

195V 

a 

*  a 

*i.J! 

« 1-5! 

12.-! 

a 

-  | 

a 

a 

a 

a 

?».i! 

?v-l! 

12-5! 

125C! 

—  • 

12-J1W5WS 

■»*N 

dt'LUTM  ■ 

1959 

a 

a  a 

;i.:j 

?1-T! 

12.5! 

—  ! 

a 

a 

!2:*U7 

a 

66'3»j6! 

74.6* 

1V«! 

12-5! 

1252! 

-  ■ 

1S.~!k3X£ 

!fL 

PENSACOLA  * 

1057 

! 

a 

a  i 

'1-3! 

21-*! 

11-6! 

a 

—  • 

1 

a 

a 

iCMIoS 

■ 

Sl!3MM 

7r.i* 

12-5! 

1253! 

-  a 

17.5!X0VC 

■It 

CMXCASO  ! 

1969 

a 

a  a 

*1-3! 

71.5! 

12. i! 

a 

-  » 

a 

1 

a 

*5» T*  9XKQTA 

•207533 

a 

66*3*36! 

T;..i 

19.1* 

12-5! 

1255* 

-  ; 

15.5! WINE 

!K 

9ULUTH  ■ 

1949 

i 

1  1 

M.C! 

a  1-2! 

11. a! 

a 

-  » 

a 

a 

a 

ch:s 

!2?:e®9 

a 

1'2*3aJ*»! 

i;*a-4i 

>i_7» 

13.7* 

1>SC! 

—  « 

S3.3!acxE 

!C*< 

CLEVELAND  • 

1954 

a 

i  a 

1 1 *-Z! 

7i-  7! 

13-a! 

a 

-  a 

1 

■ 

a 

2KLA*C*l 

•211746 

a 

6«!  JMM 

l-->! 

12-5! 

1233! 

-  « 

17 -5!  OWE 

!«I 

(PEEK  2*Y  ! 

1951 

■ 

I  i 

*1-0! 

71  -  J! 

11.®! 

a 

-  1 

a 

■ 

a 

?!USTIVAV!1 

•209  3*6 

a 

51 ! 3*  In* 

T  •  .  1 

70-  i! 

12-5! 

U35! 

-  1 

14.9! W3XE 

■EL 

PENS AC3LA  • 

1950 

l 

i  a 

*I-C! 

71- j! 

12.4! 

a 

-  * 

1 

■ 

a 

a-sre 

!2W!I 

a 

6655416! 

1 1 

::.;! 

12-5! 

1252! 

-  ! 

15.5! KOWE 

!WM 

DULUTH  ! 

1955 

■ 

a  i 

’4-1! 

71.7! 

12-4! 

• 

-  a 

■ 

1 

a 

ZGUXh  caaCLlNA 

*22-411 

■ 

A9!3* 3*! 

71-1! 

11.2! 

1253! 

-  a 

15-5  !xOw£ 

ML 

CHIC4CO  • 

194fi 

i 

i  a 

1 6.0! 

22-a! 

11.5! 

a 

-  ; 

j 

a 

a 

superior 

•21C354 

■ 

J7!3A36! 

**.  w 

12.5! 

123-3! 

-  a 

22.3!\0NE 

!0H 

CLEVELAND  ■ 

1953 

a 

i  ■ 

*2.:* 

72-:! 

13. ?! 

a 

-  1 

a 

< 

1 

TS*VcSSE£ 

•21R797 

■ 

5153416! 

a*  3  t  —  1 

71.C! 

12.3! 

1403! 

-  | 

1 7-5! W9WE 

■FL 

PENSACOLA  ! 

1960 

* 

■  a 

*1.2! 

21-2! 

12--! 

a 

-  « 

a 

1 

a 

TEXAS 

•214624 

■ 

i*>'3AJ5* 

»-.i! 

I3-  >! 

12-3! 

1203! 

-  | 

17.5!X3NE 

!«I 

MILWAUKEE  ! 

1951 

a 

i  i 

1-0! 

?1_T! 

11. a! 

a 

-  ! 

1 

« 

a 

UTAH 

!21s?40 

a 

36*343'! 

'  —  6! 

15.9! 

12.5! 

1250! 

-  j 

17- 5! WOKE 

■ON 

TOLEDO  ! 

1950 

a 

i  a 

*1-3! 

71.3! 

11. a! 

1 

-  ! 

1 

a 

a 

V£a«3NT 

121245' 

■ 

5211436! 

'1-3! 

20. C! 

12-5! 

125*3! 

-  • 

1£.5!*CN' 

!«X 

SAULT  STE.! 

1949 

a 

i  i 

a  1.3! 

**1-3! 

12.5! 

a 

-  • 

* 

■ 

MARIE  ! 

vr»5:vu 

*2l2o.O 

a 

>o!3a  36! 

1>.>! 

1 2-5! 

1203! 

-  » 

17.5! NONE 

!VX 

C3EEN  9AT  ! 

1951 

i 

•  i 

'.1.0! 

71.3! 

11. 0! 

• 

-  * 

1 

■ 

2 

-ASHtNGTGV 

•224771 

i 

66*3436! 

74.3  1 

1>->! 

12-5! 

1200! 

-  • 

1S.O!N3WE 

!VI 

MILWAUKEE  * 

1951 

a 

1  1 

11.2*. 

71.3! 

1 1  -a! 

1 

-  • 

1 

a 

a 

mISCCnSIN 

•107332 

a 

71! 34 36! 

15.:* 

>1-2! 

v.a! 

1230! 

-  | 

2a. 9! NONE 

!»! 

SAULT  STE.! 

1 95c 

a 

■  i 

40.3! 

22-5! 

9.  a! 

1 

-  1 

1 

a 

MARIE  .  * 

-yc-hs 

•229C0* 

i 

71*3436* 

7 -.?• 

?:.3* 

12-5! 

1230! 

-  ; 

17- 5  !N0KE 

!EL 

PENSACOLA  ! 

1953 

i 

• 

i  ; 

i  i 

*4.3! 

1 

>1-3! 

■ 

12-5! 

1 

« 

1 

1 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

<C1I  'REAT 

POINT 

TOUIM 

i 

a 

;  i 

j  2 

1 

a 

« 

t 

1 

1 

; 

t 

■ 

1 

1 

1 

1 

■ 

2 

-AO«:n£T 

•aOJCO’ 

i 

*  6 • Ja  3o  5 

■5.6* 

>4. 0! 

•'-5! 

1350! 

-  | 

40.0JN0SE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1979 

i 

a 

i  ; 

;  ; 

6  5-*! 

1 

74.C! 

1 

6.0! 

a 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

2 

2 

<311  GREAT 

PIVcR 

5PAX N  CCRP. 

a 

a 

•  2 

i  2 

• 

■ 

; 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

TENSAS 

*  S5^S«.3 

j 

4453456* 

4  J.1! 

>0-1! 

5-6 ! 

800! 

-  ; 

XD.0!>.0>iE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1974 

i 

•  ■ 

4  5-1! 

?:.i! 

5.6* 

1 

-  ! 

1 

1 

; 

RW  IF 

!2»4C1* 

a 

753!444<>! 

1  M-n! 

73-7! 

>.0! 

-  * 

1569' 

1 6  -  0! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

I960 

i 

i  2 

1  >>.?! 

35. C! 

1-7! 

1 

-  > 

1 

1 

1 

! 

Rfc  294 

!2>C7U 

i 

3*3* 4*4* ! 

1H.C! 

75. 0! 

C.rt* 

-  ! 

1590! 

1 3-0! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

I960 

a 

!  ; 

1»S.C! 

1  3.*>! 

1.6! 

• 

-  ! 

1 

1 

• 

Su  2*4 

! ?JC71 i 

; 

j>3!-*4*  5 

l»S.O! 

2  3-0! 

>.  0! 

-  * 

1390! 

1 j. 3! NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

I960 

i 

a  i 

193.3! 

T  5.0! 

1.4! 

1 

-  ; 

1 

1 

l 

Rw  30? 

!2?C>05 

> 

**M*4A41  J 

1^5.3! 

*5.6! 

9.0! 

-  * 

1590! 

!N0NE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1«58 

a 

1  1 

155.0! 

2  5.0! 

1.38 

1 

-  | 

1 

1 

1 

RW  ?4P 

! 2*2110 

i 

7S3'4A4®! 

H  5.3! 

M.C! 

9.0! 

-  ! 

1569! 

14.D!M)NE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

196? 

! 

• 

i  ; 

1 5  5.0! 

T  6.0! 

1.78 

1 

-  * 

1 

1 

! 

rw  5*£ 

I27C905 

i 

753! 4;lA • 

1 1 >. 3! 

*5.0! 

#_0  ! 

-  ! 

1569* 

16.0!N0NE 

•LA 

ST.  JOSEPH! 

1963 

i 

i  2 

195.0* 

75.0! 

1.7! 

a 

-  ! 

1 

1 

1 

PV  612 

•293C17 

i 

753!444»! 

155.3! 

3  >•  3! 

9.0! 

-  » 

1>69! 

lt>.O!»0NE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1963 

2 

!  i 

195.3! 

M.C! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

J 

2 

aw  <;*. 

•20C91T 

i 

75  3! 444fci 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1569! 

16.0SN0N? 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1963 

i 

J  | 

1 4  5.0! 

*5.0! 

1.7! 

■ 

-  ! 

1 

» 

; 

T*L  107 

*S33M> 

; 

71054A41! 

i'O.O! 

73.3! 

13.6! 

-  • 

156a! 

22-0! NONE 

SLA 

$T-  JOSEPH! 

1977 

i 

a  i 

2'C.C! 

2  5.0! 

1.5! 

1 

-  • 

a 

1 

1 

T?L  138 

!  S  350^0 

i 

913»4A-1 ! 

i*V"C! 

45.1! 

1C.  6! 

-  ! 

1566! 

22.0SN0NE 

SLA 

ST.  JOSEPH! 

1977 

! 

; 

•  ; 

2  9  0.0! 

73.1! 

1.5! 

■ 

-  • 

1 

2 

! 

TEL  1C9 

i5n3oja 

i 

64354441 5 

1  >5. 0! 

35. c: 

10.7! 

-  ! 

1566! 

•NONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1973 

i 

i  I 

1  >5.0! 

31.3! 

1 .  a! 

1 

-  | 

1 

2 

! 

T3L  1U 

•50163* 

a 

A33!4a<.1  • 

1 5  >.0! 

M.C! 

10.7! 

-  ! 

1524! 

22 .0! NONE 

•LA 

ST.  JOSEPH! 

1978 

i 

■  i 

1  >5.3! 

m.;» 

1.5! 

1 

-  ; 

1 

j 

T?L  1 1 5 

•a21«7C 

2 

633*44412 

19  5.0! 

75.  C! 

1C. 7* 

-  ! 

1524* 

JJ.O'flONE 

•LA 

ST.  JOSEPH! 

1973 

i 

i  j 

1*5.3! 

M.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

T3L  117 

5601691 

i 

33354141! 

1  •  i.O! 

35.C! 

10.7! 

-  • 

1524! 

22-0! NONE 

SLA 

ST.  JOSEPH! 

1978 

■ 

■  i 

1«5.C! 

75. w! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

t 

TPL  113 

! 601 692 

i 

33354441 • 

190.3! 

>5.:! 

10.7! 

-  • 

1324! 

22-OJNONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1978 

2 

i  j 

1‘«  5. O' 

M.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

« 

TDL  119 

•iOUVJ 

i 

«13!4*.1 • 

1 9  * .0! 

4  5.C! 

10.7! 

-  ! 

1524! 

22. 0! NONE 

SLA 

ST.  JOSEPHi 

197? 

; 

|  i 

1  >0.0! 

33. C! 

1.5! 

1 

-  J 

1 

1 

1 

T  PE  101 

•602432 

i 

3335444?! 

1  >5.0! 

43. 0! 

9.u! 

-  ! 

1524! 

19.05N0NE 

!  LA 

LAKE  I 

1979 

i 

!  i 

1  >5.3! 

75.0! 

1.7! 

1 

-  • 

! 

2 

PROVIDENCE! 

i 

TPt  1C2 

5602433 

2 

*33!4A4<! 

196.0! 

36-3! 

9.0! 

-  • 

1524' 

19.0! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1979 

I 

# 

!  i 

195.0' 

M.C! 

1.7! 

■ 

-  I 

1 

2 

PROVIDENCE! 

! 

T  <>£  103 

•613212 

i 

544; 4141 • 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

-  • 

1526! 

19.0 ! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1979 

2 

i 

1  1 

1  >5.9» 

43. C! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

1 

PROVIDENCE! 

t 

T  P£  104 

•613213 

t 

$43!4A<.1 • 

19$.  C! 

75.:* 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.0! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1979 

i 

i 

1  1 

1  >5.0! 

44. C! 

1.6! 

j 

-  • 

1 

« 

PROVIDENCE! 

i 

TPt.  Ill 

•602414 

i 

2T 4  J  444  >• 

1>5.C! 

75.0! 

9.o! 

-  ! 

1524' 

19 .0! NONE 

SLA 

LAKE  1 

1978 

i 

; 

1  1 

1  >5.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

j 

PROVIDENCE! 

! 

TPL  112 

■  6  0241 5 

j 

833 ! wA4> ! 

1  >5.0! 

45.0! 

9.0! 

-  • 

1524' 

19.0! NONE 

•LA 

LAKE  I 

1978 

! 

i 

!  ! 

1  >5.0! 

75.0! 

1.7! 

1 

-  J 

j 

1 

PROVIDENCE! 

! 

TPt.  113 

5613210 

j 

64654141 I 

195.0! 

75.  C! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.0! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1979 

I 

! 

1  1 

19$. 0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

1 

1 

PROVIDENCE! 

I 

TPL  114 

5613211 

t 

543*4*41! 

1  >5-0! 

34.0! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19. C! NONE 

!  LA 

ST.  JOSEPH! 

1979 

I 

i 

i 

1  1 

t  1 

1>5.0! 

> 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

l 

! 

1 

! 

I 

<30)  GREAT 

RIVERS  MARINE 

i 

i 

i 

» 

i  i 

1  1 

i 

j 

; 

1 

J 

! 

1 

1 

i 

i 

1 

l 

i 

I 

I 

! 

! 

CINDY  L 

j  641 2  ?7 

i 

35534355 

59. pj 

22.  ei 

6.7! 

940  i 

.  1 

30. C! NONE 

IKY 

C0LUH8US  ! 

1981 

I 

! 

! 

1  1 

39. t» 

22.  ?! 

6.7! 

l 

-  j 

1 

1 

1 

1 

HEYDE  P 

5533657 

1 

3715*5' ! 

56.3! 

2  2.0! 

4.2! 

850! 

-  i 

30 . 0 1  NONE 

IKY 

COLUHBUS  t 

1971 

I 

! 

! 

1  1 

56.3! 

22. C! 

6.2! 

1 

-  ! 

I 

1 

1 

! 

JULIA  T 

1637545 

! 

35 ! 34 J5 ! 

39.  J! 

22. A! 

6.71 

9401 

-  J 

30.01  NOSE 

IKY 

COLUMBUS  I 

1981 

I 

! 

! 

!  1 

39.61 

?2.o! 

6.7! 

1 

-  I 

1 

1 

1 

1 

SALLY 

1250303 

1 

&S3A35J 

17.3! 

12.0! 

3.5! 

220! 

-  I 

20.01 NONt 

IKY 

COLUMBUS  1 

1946 

I 

! 

5 

!  1 

37.3! 

12. C! 

3.5! 

I 

-  ! 

I 

! 

I 

I 

i  !  !  !  1  \  !  !  I  I  !  1  ! 

!  !  1  1  !  !  !  I  I  !  !  II 
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« 

■  • 

a 

a 

a 

a 

a 

a  a 

■ 

a  a 

1 

a 

a 

a 

■ 

a  a 

Cli)  S4EATc*  CINCINNATI 

t  t 

a 

a 

a 

a 

1 

•  a 

nn  c 

I23162! 

2S!U2M 

>1.1! 

17.2! 

5.2! 

135! 

-  ! 

23.0!*0*E 

•ON  CINCINNATI • 

1«37 

■ 

■  a 

M.1! 

17-2! 

4-5! 

-  ■ 

a 

a  a 

9EVEALT 

WAIVE 

I524630 

«4!3*V.! 

*7.5! 

77. s! 

6.3! 

ft-33! 

-  ! 

25-0! VO HE 

!CH  CXHCXXHATI* 

1943 

a 

I  a 

37.5! 

?:.4* 

$->! 

-  ! 

a 

CART-  rf 

C 

HIJCIXSOTMAH 

! 2*41 >5 

475*3*34! 

193.3! 

*?.3! 

11.5! 

6423! 

-  « 

47.C!VC\C 

•OK  CXHCXVX4TI! 

1961 

■ 

1  1 

193.2* 

ti.;; 

9.6! 

-  ! 

a 

a  a 

CMA»L?T'S 

A*i£L 

!61«627 

23*  J»  34* 

'3.5! 

1  »-2! 

1-5! 

?73! 

-  ! 

16.C.K0XE 

•CN  CINCINNATI • 

1079 

a 

i  ; 

35.5! 

1  >.0! 

1.0! 

-  | 

1 

CCaOTHT 

CLAX4E 

•559644 

131 ■ 3*34! 

*2-1 ! 

o->! 

1*23! 

-  ■ 

25.9I.H3XE 

!0M  CINCINNATI! 

197* 

• 

•  1 

■*7.7* 

j?.is 

5.3! 

-  ■ 

a 

c*xff:v 

C 

•267371 

'i!3»J<! 

-5.  5! 

20.1! 

>-5! 

532! 

-  • 

25.9! HOSE 

!0K  CINCINNATI! 

1954 

*  a 

-»S.i! 

?3-1! 

5.6! 

-  • 

2 

fA67HA 

JO 

•52JC-4 

59! 3*35! 

49. >! 

1-5. 2! 

6.7! 

522! 

-  » 

25.3!X0XE 

■OH  CINCINNATI! 

1«70 

■  ■ 

49.6! 

1  !-2! 

6.7! 

-  ! 

1 

SC««A 

Chief 

! 2425*5 

74*3*3*! 

*2-3! 

70.0* 

<9.3! 

773! 

-  » 

25.9!XOHE 

•OH  CINCINNATI* 

1958 

a 

a  i 

71.0! 

5.6! 

-  » 

1 

a  1 

9  60 

i  - - 

1*3*6^44! 

1 1 0-3! 

35-2! 

6.0! 

-  • 

315! 

4S.C!K3VE 

•OH  CINCINNATI! 

-- 

■  i 

112-3! 

15.2! 

2.0! 

-  • 

1 

1  1 

9  61 

i  - — 

1C2!4*43! 

102-3* 

?>.2! 

6.3! 

-  • 

492! 

7.9IH0KE 

•OH  CINCINNATI! 

— 

• 

a  ■ 

lOO.C! 

2*-2! 

1-3* 

-  • 

a 

a  a 

3  *2 

i  - - 

1C356A4?! 

10 3.0! 

?>.3! 

6.0! 

-  ; 

400! 

7.0!H0XE 

!0«  CINCINNATI* 

— 

i 

■  ■ 

1*“3-C! 

26. C! 

1.3! 

-  ; 

1 

«  a 

e  65 

i  - 

172*4443* 

1 53-0! 

•4.2! 

6.3! 

-  « 

539! 

9.5IXONE 

•OH  CINCZNAATZ! 

— 

i 

a  i 

152-3! 

*4.3! 

1.*! 

-  • 

■ 

1  1 

3  66 

»  ...... 

123!444J! 

1’ 3. 2! 

:>.o* 

7.3! 

-  • 

5CO! 

7.9!hox? 

!CH  CINCINNATI ! 

1965 

• 

a  1 

I'G.2! 

•6.2! 

1-C! 

-  • 

1 

1  1 

GCR  6 

i  - 

12C!44«.J! 

9-:.C! 

46.0! 

6.0! 

-  J 

SCO! 

9.5IHCNS 

•OH  CINCINNATI! 

1955 

■ 

1  1 

9».0! 

66.2* 

1-5! 

-  ■ 

1 

1  1 

CCS  7 

t  - 

170*4443! 

94. 0! 

46.2! 

5-0! 

-  » 

5CO! 

9.5! HOKE 

!0H  CINCINNATI ! 

1955 

i 

i  i 

*2.3! 

46.2* 

1.5! 

-  ! 

a 

1  1 

SCR  6 

l  ...... 

1<a0!4443! 

113-0! 

4  C.C* 

4.5! 

-  J 

310! 

6.C ! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1972 

■ 

t  i 

110-0! 

40.9! 

1.5! 

“  ! 

1 

GCR  9 

i  ...... 

1 *  44  63* 

152-  3! 

5  J.C! 

>.0! 

-  ; 

500! 

7 .0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1970 

1 

i  l 

<o_C* 

1.0! 

-  ! 

1 

1  1 

GCR  1C 

i  ...... 

210! 4*43* 

50-3! 

3.0! 

-  ! 

SCO! 

9.5! NONE 

•OH  CINCINNATI* 

1976 

i 

«  ■ 

1t6.0! 

53.0! 

1.5! 

-  • 

1 

1  1 

OCR  11 

<  ...... 

173!444X* 

112.9! 

5C.C! 

6.0! 

-  1 

5«9! 

7.0! HONE 

! OH  CINCINNATI! 

1976 

1 

i  « 

112-0! 

23.2! 

1.9! 

-  • 

1 

1  ■ 

GCR  17 

i  ...... 

179*4446! 

1*5.3! 

<7  .C! 

6.0! 

-  1 

500! 

7 .9 !N0H* 

!0H  CINCINNATI! 

1942 

J 

•  ! 

1*3. C! 

77. C* 

1.3! 

-  • 

1 

1  « 

CCR  16 

i  ...... 

123!4»44! 

1*>-3! 

27.2! 

6.2* 

-  ■ 

SCO ! 

7 .0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1942 

i 

i  ■ 

1*5.2! 

97. C! 

1.3! 

-  * 

l 

■  1 

GCR  15 

1  ...... 

1C0!4446* 

1 *5.5! 

7a. 2! 

c.C! 

-  • 

490* 

7 . 0! HOSE 

•OH  CINCINNATI* 

1947 

i 

i  * 

I^O.I! 

?6.C* 

1.3! 

-  • 

1 

»  t 

GC1  16 

l  — 

raiw;’! 

113.3! 

51-0! 

6.0? 

-  • 

500! 

7.CSH9NE 

!CH  CINCINNATI! 

1977 

1 

i  < 

112-0! 

'3.  2! 

1.2! 

-  • 

1 

1  1 

GCR  17 

i  ...... 

1?C!4444! 

135.0! 

27. J* 

3.3! 

-  * 

500! 

9. 5 'NONE 

•OH  CINCINNATI* 

1942 

j 

i  i 

155.2! 

27.3* 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

GCR  1 1 

i  ...... 

129*4444! 

133.3! 

27.0! 

3.  ?! 

-  » 

500! 

9. 5 !NCNE 

•OH  CINCINNATI! 

1942 

j 

a  i 

1*5.3! 

7».C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I  » 

GCR  19 

i  ...... 

342*4*  3» 

113.0! 

5*.C! 

4.0! 

-  ! 

290! 

5. S! NOSE 

!0rt  CINCINNATI! 

1977 

; 

a  ! 

112.0! 

*C.  3! 

1-5! 

-  ! 

1 

1  1 

GCR  70 

i  ...... 

o4  2! 6*43 ! 

110.9! 

5C.2 ! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7. 0! HONE 

•OH  CINCINNATI! 

1978 

i 

i  i 

119.3! 

53.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1  1 

GCR  27 

i  ...... 

8*7*  4*43! 

1*5.3! 

*5.C! 

3.9! 

-  ! 

150C! 

9.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1962 

i 

i  i 

195.9* 

*S.O! 

1.5! 

-  ! 

1 

I  1 

GCR  25 

t  ...... 

442!4*4-» 

Ic  >.2! 

*5.  2! 

c-3! 

-  » 

1500! 

9.5IN0NE 

!0M  CINCINNATI! 

1950 

i 

i  « 

195.1! 

*3.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

GCR  26 

i  ...... 

12054*43* 

i:5.2! 

40.3! 

7.0! 

-  » 

500! 

9.0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1945 

i 

1  1 

135.9! 

6;.c! 

1.9! 

-  J 

1 

1  J 

! 

GCR  25 

i  ...... 

12054*43! 

1*3.3! 

43.C! 

7.3! 

-  • 

5C3! 

9. 3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1945 

■ 

■  i 

115.3! 

6  3.C! 

1.3! 

-  ! 

■ 

GCR  26 

j  ...... 

1 J5!4A60! 

1*0.3! 

*3.2! 

6.3! 

-  » 

500! 

7 . 9! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1945 

1 

i 

t  1 

110.3! 

*3.C! 

1.2! 

! 

1 

GCR  27 

1  ...... 

143*4*^3! 

162.3! 

12.2! 

3.3! 

-  ! 

500! 

9.5 !N9N* 

!0H  CINCINNATI! 

1933 

i 

i  ! 

1*3.0! 

*.9.31 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

1 

GCR  2* 

i  ...... 

1*0'.4«<.J! 

1 >5. 3! 

*2.3* 

3.0! 

-  ! 

500! 

9.5!N0NE 

!0H  CINCINNATI* 

1948 

j 

■  i 

1  >>.0! 

77.  3! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ; 

i 

GCR  29 

i  - 

ICO! 4*43 ! 

1*5.3! 

?7.0! 

6.3! 

-  * 

500* 

7.0! NONE 

! OH  CINCINNATI* 

1932 

i 

i  i 

1  T5.3! 

77.2! 

1.3! 

-  * 

1 

1  1 

GCR  50 

i  ...... 

17s! 4*43! 

110. C! 

*0.9! 

5.0! 

-  * 

500! 

7.0SN0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

i 

;  2 

1*3.2! 

5..0* 

1.0! 

-  ! 

1 

*  1 

GCR  31 

!6?5025 

30014A4** 

113.0! 

53.3! 

5.3! 

-  * 

50! 

lO.O'NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1980 

a 

i  i 

113.0! 

92.2! 

1.5! 

-  ! 

1 

•  ! 

GCR  32 

!4*5026 

3C0*4*43« 

113.0* 

5C.3! 

5.0! 

-  ! 

500! 

10.0! NONE 

!0h  CINCINNATI! 

1981 

! 

i  2 

112.C! 

<0.0! 

1.5! 

- 

1 

GCR  33 

t  ...... 

11054*43! 

•*3.3! 

45.0! 

6.0' 

-  ! 

SCO! 

7.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1957 

i 

;  2 

*2.0! 

65. C! 

1.0! 

-  ; 

1 

1  1 

GCR  34 

2  ...... 

695!4A43l 

195.3! 

*S.C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

10.5 ! NON* 

!0H  CINCINNATI* 

I960 

2 

2  2 

U5. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  » 

GCR  35 

i  ...... 

69354449! 

1 95.0! 

35.3! 

6.0! 

i 

1700! 

12.9*  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

I960 

i 

■  i 

195.0! 

*  5.0! 

1.5! 

-  * 

j 

1  1 

GCR  36 

i  ...... 

695! 4A41* 

1 1  >. 0! 

3  5.0! 

13.3! 

-  J 

1700! 

12.9'NONf 

!0H  CINCINNATI! 

I960 

i 

■  i 

195.0! 

*  >.v! 

1.5! 

! 

1 

1  1 

GCR  37 

2  ...... 

695*4*40! 

195-0! 

35. C! 

*.0! 

-  ! 

1700! 

12.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1959 

; 

i  < 

191. 0! 

*5.3! 

1. c! 

-  ! 

■ 

1  1 

GCR  3f 

2  ...... 

o95!4*4f>! 

195.3! 

*5.3! 

1C.0! 

-  J 

1700! 

12.9*N0NE 

!0h  CINCINNATI! 

I960 

j 

i  ! 

193.0! 

15. C! 

1.5! 

-  ! 

• 

1  1 

GCR  39 

i  ...... 

695 !  4*  40! 

19  5.9! 

*5.0! 

10.0! 

“  ! 

1790! 

12.9*  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

I960 

2 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

6CR  42 

! 251120 

695!4*4C! 

195.3! 

J5.C! 

10.0' 

-  • 

1700! 

1 2  *9  J  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1960 

i 

2 

j  i 

1  >6.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

GCR  42 

! 2aC21 5 

695!4*40! 

19}. 3* 

*5.C! 

1C.0! 

-  ; 

1700! 

12.9J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1959 

! 

;  ; 

195.3* 

35.0* 

1.S! 

-  ! 

1 

!  ! 

GCR  44 

! 217904 

695 !  4 A4C ! 

195.0! 

*5.2! 

10.0! 

-  * 

1700! 

12.9IN0N6 

•OH  CINCINNATI! 

1960 

! 

! 

j  j 

195.0! 

35.2! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

» 

GCR  51 

•217634 

595 ! 4*40! 

195.3! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1700! 

12.9J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

I960 

i 

i 

!  !  ! 

195.3! 

*5.  C! 

1.5! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

GCR  52 

!  2  *7840 

!  695*4*40! 

195.3! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1700* 

1 2. 9 » NONE 

•OH  CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

!  !  ! 

195.3! 

*5.0! 

1.5! 

-  * 

1 

!  ! 

! 

GCR  53 

1237542 

!  695*4440! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1700! 

1 2. 9} NONE 

! OM  CINCINNATI! 

1960 

1 

! 

!  !  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

! 

GCR  54 

1285463 

!  695*4*40! 

195.0! 

3  5.2! 

10.0! 

-  ! 

1700! 

12.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

i  !  ! 

:«5.C! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

SCR  55 

! 251 321 

!  69514*40! 

195.0! 

*5.0! 

10.0! 

.  1 

1700! 

12.9! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1960 

1 

! 

1  J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  1 

1 

!  ! 

! 

GCR  56 

1 281426 

!  69514*401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

i?ooi 

12.9! NONE 

!0N  CINCINNATI! 

1960 

! 

I 

!  !  ! 

195,0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

GCR  57 

1231489 

1  695 ! 4*40! 

195.31 

*5.01 

10.0! 

i 

170oi 

12.9 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

!  !  I 

115,0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

I  I  !  J  !  1  I  !  !  J  !  !  I 


I 


1 


408 


:*.**.£  2 


;*SC*I»TIJI»  OF  VESSELS 


BSn 

■ 

1VTCC*  P!««JP«  !3Ji*T! 

!CAPACITT! 

HIGH-  ! 

- - 

!  V  E'S  S  E  L 

•  • 

Ex  2x19^11 

OPERATOR 

• 

SET  !C09f  !L£' JT*!pA3T*<! 

1 

1 

EST  !  CAACO 

HANDLING 

!S  IOPCP-ATXNG 

•  « 

■  ■■■■■■■ 

" 

— — — 

*SS.  !  s-c.lLOAD-! 

a 

CA3G0  ! 

FIXED  !  EtUIPHcHT 

!TC!  OASE 

!  YEAR  ! 

!  COAST 

ter  ;  S3E !//////!/////! 

ID  ! 

!////////• 

POINT  *  LISF-I 

*  AO!  LIME-1 

vsssa 

AAD  *J*3f» 

!  GUAAO 

TON-  !PijE!  C/e»“! 3»s.a -■/////! 

H3»s=! 

•ASS-  ! 

CLXCKT) «/////////////<// JTD !//////////•  01  ! 

!  M.121* 

S*S*  !  :v  !  ALL  !  «LL  ! 

»:SMT! 

?OUI»! 

*«(S4S  ! 

CF1ET)!  LIME-2 

•EE!  LINE-2 

•AEOUILTf 

CIS)  5>f4T£>  CIttTWATI  M»I 

■ 

• 

fc!E 

a 

* 

a 

•  a  1  a 

1  1  a  a 

!  !  •  a 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

a 

a 

a 

CCOSTIA’JEO)! 

■ 

a  a  a  a 

1 

• 

5C»  3? 

!2J162S 

■ 

555*4*0!  PS.3!  ?3.C! 

1C.3! 

- 

17C0! 

12- 9* NONE 

•OH  CINCINNATI 

1963  • 

!  !  195.0!  25. C! 

1-5! 

—  a 

a 

1 

a 

GC*  5° 

■ 

o93«4A4'i;  ic$.o«  ;S-C! 

10.0! 

- 

17C0! 

12.7'KOKE 

! OH  CINCINNATI 

1963  ! 

1-5! 

—  ■ 

1 

a 

a 

SC'S  63 

1 

*95*4*4:!  Ji;.3!  ’5.2! 

9.0! 

- 

1320! 

1C.0! NONE 

■OH  CINCINNATI 

1967  ! 

!  !  291-.:!  '5.*:! 

1-5! 

—  a 

1 

■ 

a 

5CK  67 

a 

1P5!4*4?!  123.2!  2o. C! 

5.0! 

- 

400! 

7.0! NONE 

!0K  CINCINNATI 

—  ! 

!  i  l'J.2!  76.2! 

1.3! 

-  • 

■ 

a 

a 

5CH  a? 

• 

675!4F4:«  ns.:;  75.:! 

9-0! 

- 

1320! 

10.3! NONE 

•OH  CINCINNATI 

1962  ! 

!  !  153.:!  35.01 

1-S! 

—  ■ 

1 

a 

a 

SC*.  3« 

■54551? 

■ 

99* ! 4 14?*  195.3!  75.:* 

7.0! 

- 

1  *.401 

19-2SN9NE 

*CH  CINCINNATI 

1972  S 

!  •  1=5-0!  :5.0! 

1-9! 

—  ■ 

■ 

a 

a 

SC*  71 

! 25:607 

• 

11X714424*  24 7. C!  50. S! 

1U-5! 

- 

2054* 

lo.O! NONE 

•OH  CINCINNATI 

1«57  ! 

!  !  :4:.:»  <:.:• 

1-5! 

—  1 

1 

a 

1 

GCM  72 

•592C3J 

■ 

JA5!4*4j!  153. C!  73.:* 

2-6* 

- 

14*?0! 

16.01N0NE 

!0h  CINCINNATI 

1962  ! 

1-8! 

—  1 

• 

a 

* 

SC*  7! 

•525564 

1 

6=1!4*42!  1>3. )!  *3.2! 

«.3! 

- 

1500! 

13.5! NONE 

•OH  CINCINNATI 

1962  ! 

1.1! 

—  1 

1 

a 

5C«  74 

! 524*51 

1 

792!44,i*  i>5.3!  35.:: 

9-3! 

- 

1500! 

14.0*  NONE 

!0H  CINCINNATI 

1961  ! 

!  !  195.3!  ’5.:» 

1.5! 

—  1 

1 

a 

a 

GC*  7S 

■5357P 

1 

*76*4*4:!  195.3!  35. C! 

3.C! 

- 

1434! 

16.3 *  NONE 

■OH  CINCINNATI 

1966  ! 

!  1  Pi. 7!  35.2! 

2.C! 

—  1 

a 

• 

SC*  76 

•30372? 

• 

?76!44*2!  195.;.*  t5-C; 

9-0! 

- 

1434! 

1 6.0!K3N£ 

•OH  CINCINNATI 

1966  ! 

!  !  1=5-:!  !5-:i 

2.0! 

—  1 

a 

a 

GC!*  77 

•593*1* 

1 

*76*44..?!  195.3!  J5. C! 

9.3! 

- 

1434* 

16-C! NONE 

•OH  CINCINNATI 

1966  ! 

!  !  19>.C!  ~5.C! 

2-2! 

.  I 

a 

a 

GO*  7? 

!>X9357 

1 

S67!4*40!  1*3.3!  35. C! 

<-0! 

- 

15C0! 

12.9! NONE 

!0H  CINCINNATI 

1962  ! 

■  !  1*5.3!  35.2! 

1.3! 

•  1 

a 

a 

1 

ccn  75 

•256736 

• 

315*4*43*  1 >5.2*  75.0! 

7.3! 

- 

1532! 

12-SIKOkE 

!CH  CINCINNATI 

1964  ! 

1.7! 

—  1 

a 

a 

a 

GC  H  30 

•257663 

a 

i?5!4A46!  1 >5.3!  ’4.3* 

7.0! 

- 

1430! 

15.0! NONE 

!0H  CINCINNATI 

1965  ! 

1.3! 

—  1 

1 

a 

1 

GC*  31 

!2>1467 

• 

S?5*.4A40!  1>5.0!  75 .2! 

9.0! 

- 

1532! 

12.5!N0NE 

!0H  CINCINNATI 

1961  ! 

!  !  1 >5.0!  75.0! 

1-7! 

—  1 

■ 

SCN  32 

! >9*735 

a 

•365J4A4C*  195.3!  75.0! 

9.0* 

- 

1512! 

12.5!N3NE 

!0M  CINCINNATI 

1962  ! 

!  !  1=5.0!  3'- 2! 

1.7! 

—  1 

1 

a  1 

a 

SC?  !? 

■2>74a6 

a 

A55!4*40!  195.2!  36. C! 

9.0! 

- 

1532! 

12.5 ’NONE 

!0H  CINCINNATI 

1965  ! 

!  !  193.0!  -'.Z'. 

1.7* 

-  1 

a 

l 

a 

Gcr  2t 

a 

919!4*43*  19>.*3!  j5. c* 

9.0! 

- 

1532! 

12.5! NONE 

!0H  CINCINNATI 

I960  ! 

!  !  1=5.2!  ’5.2! 

1.7* 

—  1 

a 

a 

GC**  £ « 

1 

-  ! 4A43!  i "C.O!  >6.3! 

5.0! 

- 

400! 

-  1 

!0H  CINCINNATI 

!  !  PC.  3!  To. 3! 

1.7! 

•  1 

a 

a 

i 

GC*  66 

a 

274  *4A44  *  >:.?;!  *  ).C! 

4.3! 

- 

4C3! 

6.0! 

!0H  CINCINNATI 

_ \ 

!  !  90.3!  *0.0! 

1.7! 

-  1 

a 

a 

a 

SC**  *7 

*  6*5764 

a 

957S4A.0!  2*'2.0!  25.0! 

7.0! 

- 

1603! 

!0H  CINCINNATI 

P30  ! 

!  !  272.3!  ?5.C! 

1.7! 

•  1 

1 

a 

a 

GC*.  2* 

a 

!4A42»  1 3 5-0!  75. 3! 

9.2! 

- 

1503! 

9.5! 

!0H  CINCINNATI 

—  i 

!  !  1*5-3!  35.3* 

1.7! 

—  1 

a 

1 

a 

GC  *9 

a 

425! 4a«?!  1J5.3!  47.2! 

6.©! 

- 

43*3! 

3.5!N0NE 

!0H  CINCINNATI 

P57  • 

!  !  1 ' 5. 3!  4C.‘.! 

1.5! 

•  1 

a 

1 

GC  90 

a 

116!4a43!  i );  2».o« 

5.9! 

! 

320! 

7.3! NONE 

!0H  CINCINNATI 

P50  ! 

!  !  PC. 9!  ? 6 . C ! 

1.2! 

1 

-  ; 

a 

a 

a 

SC  91 

1 

1 1 6 ! 4 A43 !  1)0.3!  <6.2! 

5.9! 

-  ! 

320! 

7. 3! NONE 

! OH  CINCINNATI 

PS1  ! 

!  !  1'3.C!  ? :.?! 

1.0! 

1 

—  1 

a 

l 

SC  5? 

1 

423*4443!  UC.l!  79.1! 

6.6! 

-  ! 

eoo! 

6. 5 ! NONE 

! OH  CINCINNATI 

1966  ! 

!  !  143.1!  X6.1J 

1.3! 

! 

—  1 

a 

a 

SC.*  55 

■ 

<.C3!«.4«.3!  143.7!  39.1! 

9.4! 

-  ! 

iCO! 

J*  S ! NONE 

!0H  CINCINNATI 

1966  ! 

a 

!  !  1-C.C!  ’>.1! 

i  j  *  ■ 

1.3! 

1 

1 

1 

■  ! 

a 

a 

; 

a 

! 

CIS)  GREEN 

COAL 

CO. 

1 

1 

*  ;  *  j 

j  j  j  i 

1 

1 

i 

1 

a 

1" 

2 

a 

EXECUTIVE 

3UEEN 

■536154 

a 

09I.1C11!  >*. 2!  43.:; 

c5 . 7 ! 

1420* 

-  a 

20.3 'NONE 

!KY  OWENSBORO 

1974  ! 

!  !  >6.2!  4'. 2* 

5.6* 

2 

3«5! 

1 

a 

a 

MISS  *U»CI 

G 

!5J3<45 

a 

3^!  5*34!  47.5!  1*.C! 

4.?! 

6  3  C ! 

55! 

>3. 3! NONE 

!KY  OWENSBORO 

1977  ! 

!  •  *7.5!  i-.C! 

4.0! 

2 

-  • 

1 

TUFFY 

!2?4SO 

1 

?9!3A3-‘*  %•.?»  15.5! 

5.5! 

300! 

-  ; 

2?.0!N0NE 

!  KY  OWENSBOPO 

1949  I 

1 

»  !  52.2!  la.C! 

2  •  ji 

3.5! 

1 

1 

2 

“  ! 

a 

a 

a 

1 

a 

<03>  GREEN 

MTS. 

&OAT  LINE! 

1 

1 

j  a  I  i 

»  »  t  j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

j 

SPIRIT  OF 

ETHAN 

ALLEN 

!52>4C* 

| 

MJ1A16!  <7.0!  ?).C! 

4.6! 

170! 

-  1 

?».0!NONE 

!VT  BURLINGTON 

1979  ! 

1 

!  !  17.0!  ::.C! 

2  i  i  2 

3.6* 

j 

1 

154* 

a 

1 

! 

1 

! 

< 31  >  GREENVILLE 

G»AVEL  CO. 

1 

< 

it  it 

;  i  it 

; 

• 

2 

i 

a 

a 

! 

! 

"ARY  FRANCES  ROGERS 

*2a2*<*9 

1 

<35  3*  3*!  72.91  >4.2! 

S.O! 

POO! 

-  1 

30.0 ! NONE 

! MS  SOEENVILLE 

I960  ! 

!  !  77. C!  <9.3! 

7.5! 

1 

-  1 

1 

! 

1 

3  4 

1276*21 

< 

2:0! 444?!  1*3. 2*  *0.)! 

7.5! 

“  ! 

650! 

10.S!N0NS 

!HS  GREENVILLE 

1958  ! 

!  !  U2.0!  >0.C! 

1.7* 

1 

-  1 

1 

1 

a 

•3  5 

127740? 

a 

2»0!4A4T!  H0.9»  33.:! 

7.5! 

-  * 

650! 

10.5 ! NONE 

•US  GREENVILLE 

1958  ! 

!  !  UC.O!  r  JI.  3! 

1.7J 

; 

—  • 

a 

1 

1 

3  6 

!  A?i«29 

a 

2*0!4*4T*  140.0!  73.2! 

7.5! 

-  ! 

650! 

10.5! NONE 

i.S  6.6EKVIIU5 

P58  ! 

■  !  142.3!  3C.C! 

1.7! 

2 

-  1 

1 

1 

a 

N»C  446 

!  1  ?5325 

1 

562 ! 4 A4* !  -  2-2 

9.6! 

-  ! 

1531! 

16.0! NONE 

! NS  GREENVILLE 

1939  i 

!  !  I??.)!  4).0* 

1.5! 

2 

—  1 

1 

1 

a 

NBC  496 

•173329 

a 

3<2!«.*4*!  -  *  -  j 

v.a! 

-  ! 

1511! 

13. 3SN9NE 

SMS  GREENVILLE 

1940  ! 

!  !  P5.3!  40.0! 

1.5! 

» 

-  1 

1 

! 

NO.  501 

1 

56514441!  195.J!  » 5 „o! 

*.?! 

-  ! 

1503! 

1 1.3‘NONE 

!**S  GREENVILLE 

P69  ! 

!  !  194.0!  T 5 . 3! 

2.C! 

; 

-  1 

1 

1 

a 

NC.  6C1 

1 

5  63  !4  A^7  !  1  >5.0!  55. 

7.:* 

-  ! 

1500! 

1 1 .3! NONE 

!"S  CEENVILL'i 

P69  j 

!  !  P5.7!  ?>.:• 

?.<3! 

1 

-  1 

1 

NO.  9J6 

1 

291*4*46!  150.3!  ?< .3! 

4.9! 

-  * 

&09! 

5. 3! NONE 

JNS  GRE'NVILLE! 

P65  1 

!  !  1<3.2!  >2.C! 

1.5! 

1 

-  1 

t 

• 

PAT  1 

•60IC6? 

a 

51514*4*!  1>>,3!  *6.11 

3.0* 

-  * 

1200! 

1C. 3 ! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1983  I 

i 

!  !  rj .0!  > 5.C! 

1.5! 

2 

—  1 

1 

• 

PAT  2 

16*2103 

1 

515  5  4*42!  PS. 2!  ?4. C! 

A.O! 

-  ! 

1230! 

10.0! NONE 

!«S  GS'ESVILLE 

P83  i 

!  i  1  >5.3!  >5.0! 

1.5! 

; 

—  1 

a 

1 

a 

PAT  3 

16*3194 

» 

S1S14A43!  PS. 2!  35.3! 

9.3! 

-  ! 

1203! 

1 0. OlNONE 

!HS  GREENVILLE 

P85  i 

1 

!  !  195.3!  >6.0! 

!  5  t  1 

1.5! 

1 

1 

1 

“  ! 

a 

a 

2 

! 

02)  GREENVILLE 

JOHNNY  OF  LA. 

1 

j 

1  1  1  ( 

;  1  ji 

2 

1 

1 

1 

a 

1 

1 

GASFRfE  I 

1252226 

a 

76?!5*72!  PS. 3*  J5.3! 

4.5! 

-  • 

2C0! 

43.0! 01 ESEL 

PUMP 

!LA  PORT  ALLEN 

1947  I 

!  !  PS.*)!  X5.JI 

1.5! 

2 

-  1 

1 

NM$  1200 

127893? 

■ 

015  !5*27!  115.0!  ^3.3! 

9.0! 

-  ! 

1321! 

17.0PIESEL 

ou»o 

SLA  PORT  ALLEN 

1959  • 

!  !  116.0!  5 3.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

N"S  130* 

131136? 

5 

75o!5  42*5  •  PC. 3!  5./.0! 

7.0! 

-  I 

H02! 

16. O'DIESEL 

PUN® 

!L*  PORT  ALLEN! 

1967  J 

1 

« 

!  !  16C.A*  <0.2! 

j  1  it 

j  1  ;  j 

1.5! 

1 

1 

1 

! 

t 

1 

; 

2 

1  1 

i  i 

1  a 

! 

» 

a 

T*3L£  2  ~  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


409 


CNC2' 

OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUR2ES 


C32)  GREENVILLE  JCHKNY  OF  LA. 

(CONTINUED) 

HO  36S 


coil  GREENWICH  9 AY  CLAW  CO. 
OAVES  PARK 


COD  GREENWICH,  CONN. ,  TOWN  0 
INDIAN  HARBOR 

ISLAND  PEACH 

ISLANDER  XX 

ROCCT  NECK 


C 37)  SRESHAH  sand  1  GRAVEL  CO 
»2£AN£* 


C32)  GRETNA  MACHINE  S  I»CN  UQ 
SEAN 


COD  GRIFFIN,  A.  Lw  INC. 
ALGPXFf 


(21)  GRIM*,  CHARLES 
SIDNEY  JOHNSON 


<211  6RINM,  RONALO 
ALSTATE 


<231  GROSVSNOR,  6E0PGE  *. 
NAMTCU  ISLE 


KISME  H?K W A 


< 32)  G$X  RECOVERY  SYSTEMS,  IN 
SULLY 


(32)  SUIORY  l  GISCLAI»,  INC. 
GLENN  SUE 


(33)  GUIDRY  ENTERPRISES 
P»YAN 


COAST 

GUARD 

KUM3ER 


92C729 


F 

236376 

237434 

25o175 

5494Q7 


R<S 

52)<o1 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CD5*!LEnsth!^odtn!  • 

“!®ESIS-!«***!  a^.  «  RES. 'LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////*/////!  £0  ! 

!  TON-  3Y;S-!vV;»*!/////!  HORSE 

!  NAS?  »  :v  «  ALL  *  ALL  SLIGHT!  *0 HER 


250173 

29263* 


C. 

501431 


293234 


*56095 

5188o5 


< 32)  GUIDRY  NARINE,  INC. 
HISS  POSE ANNA 


(32)  GUIDRY  TUGS,  INC. 
PADDY  GUIDRY 


(32)  GUIDRY,  R.  J.,  INC. 
NAN 


(32)  GUIDRY,  ROLAND 
AUDREY  6 


!  6  *  *01 1 


CAPT.  GUIDSY 


(32)  GUILQ EAU  NARINE,  INC- 
CHAD  G 


(32)  GULF  t  EASTERN  S/S  i  CHA 
CORP. 

3SC  443 

BSC  476 

BSC  492 

BSC  7?6 


RT (RING 
19S7C1143 

1937C1145 

1937C1146 

1987C1150 


19!1*1 J! 

i  > 

a  a 

J  I 

I  I 

49MA11* 

i  i 

3o!1A11! 

i  i 

1*!1*11 ! 

■  i 

25*102! 

i  i 

i  a 

i  a 

ai3*3fri 


1525  3*  34! 


196!3A3d! 

t  i 

5ji3F3M 


r4!1 *12 ! 

i  i 

nil  All ! 


1142!5A7T» 


47!1*1»! 


15553434! 

;  i 

95*3*391 


71  !  1a  js  J 


51 ! 3a  3a  • 


72! 3*  34! 


15! 1C  11 ! 

i  * 

•  1  AO? ! 


20o!4AS?! 

i  j 

234 i 4 A5R  ! 

i  « 

2D6! 4AS?! 

j  ; 

206! 4A5?! 


■ 

i 

i 

t 

i 

2 

i 

< 

195-3! 

35.0! 

■ 

9.3! 

i 

1400* 

195.3! 

35.0! 

1-5! 

i 

-  ! 

! 

a 

i 

i 

43.o! 

12.5! 

3.5! 

564! 

_  j 

47.3! 

12.3! 

3.5! 

i 

i 

t 

53! 

59.0! 

i 

>5.2:' 

i 

6.oi 

i 

200! 

64.1 ! 

2o.O! 

5.6! 

a 

275! 

45.6! 

29.*! 

o.6! 

2V4* 

-  a 

71.2* 

71.2! 

6.0! 

» 

344! 

'0«  5! 

15.3! 

4.3! 

165! 

-  1 

*0.5! 

15.  M 

3-e ! 

• 

74* 

52.4! 

IX.  «S 

4.0! 

330! 

20! 

S>-3! 

1 1.2! 
t 

2-1! 

a 

i 

■ 

57.0! 

■ 

12.C! 

■ 

3-5 ! 

■ 

”■*.3! 

12.3! 

3-5! 

i 

a 

a 

'  ! 

41. aj 

12.4! 

« 

4. si 

235! 

45.3! 

12.9' 

■ 

4.5! 

■ 

a 

a 

i 

'  ; 

35.1! 

i 

12.3*! 

• 

5-C! 

165! 

1 2! 

43.3* 

12.6* 

! 

3.0! 

i 

i 

t 

■  : 

132.3! 

< 

23.  C! 

• 

7.  si 

a 

*10! 

132.0* 

2<-3! 

i 

i 

7.5! 

i 

a 

a 

“  ! 

ro.o* 

24.0! 

i 

5.1*! 

i 

1033*! 

1  >0.3! 

28.3! 

4.R! 

! 

-  ; 

5  9.3! 

20.0! 

4.6! 

4joi 

-  j 

*9.3! 

20.0! 

a 

-.6! 

1 

j 

» 

■  ! 

52.0! 

i 

i4. ci 

1 

s.oi 

• 

20*)i 

15! 

>2.3* 

14.3! 

4.0! 

a 

67! 

M.a* 

17.4! 

5.5! 

700! 

-  i 

S4.  >! 

17.4! 

i 

■ 

5.0! 

i 

i 

• 

136! 

2*5.0* 

» 

3).ci 

i 

9.6l 

• 

3043! 

2?5.0! 

50.0! 

i 

■ 

1.5! 

i 

■ 

» 

*  ! 

«6.>! 

24.3! 

j 

10.0! 

» 

503! 

2  9  • 

n:.3! 

?*.*! 

i 

7.2! 

| 

j 

t 

*  ! 

M.3« 

i 

30.0! 

i 

6.6! 

■ 

1 450i 

**.0' 

T0.3! 

6.3! 

i 

-  ; 

’1.2* 

24.2» 

10.2* 

1023! 

.  ; 

71.2! 

t*».2! 

• 

i 

-s.S! 

» 

i 

a 

■ 

'  j 

<*3.  3* 

i 

22.3! 

i 

9.0! 

1 

i 

*ooi 

--  ! 
i 

i 

*/.  C! 

i 

i 

1 

• 

'  ! 

*3.3' 

i 

22.0* 

t 

7.4  j 

i 

6)oi 

*  3.3! 

?t.  3! 

i 

i 

7.4* 

i 

• 

1 

1 

■* 

72.3! 

j 

23.3*! 

■ 

9.0! 

1 

1200! 

.  ; 

--  ! 
i 

i 

1.6! 

1 

i 

i 

'  1 

42.0i 

i 

14.0! 

1 

5.6! 

2 

iooi 

50.  3! 

14.0! 

5.6! 

• 

19*! 

*2.0! 

3.0* 

3.5* 

220! 

-  j 

32.3! 

9.0! 

i 

i 

3.5! 

i 

i 

i 

j 

5!* 

120.3! 

"*.ci 

i 

3.0! 

i 

1203! 

50  i 

127.0! 

.  i 

■ 

• 

6.3! 

i 

i 

j 

; 

2 

41.5! 

i 

i 

31.2! 

i 

i 

9.0!* 

; 

t 

414! 

6l.S! 

31.2* 

2.0! 

; 

-  i 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

61.5* 

M.2! 

2.0* 

i 

.  ■ 

41.5! 

31.2! 

9.0* 

-  i 

414! 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  j 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

*1.5! 

31.2! 

j 

i 

2.0! 

i 

a 

« 

j 

CAPACITY!  MZGH— 

!  EST 

CA»50  !  FIXED 
////////»  POINT 
PASS-  * (LIGHT) 
EAGER*  •  (FEET) 


22.7 

22.3 

12.6 

11.3! 

12.0 


22.5 

20.3 


12.0 

17.6 


17.0 


14.6 

26.5 


!  V  £  S  S  :  L 
CARSO  HANDLING  *S  ‘OPERATING 
EQUIPMENT  ETC!  9AS6 

UNE-1  ‘AO!  LINE-1 

////////////////•TO!////////// 
LINE-2  !E£!  LINE“2 


OIESEL  pump 


NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


NONE 

NONE 


NONE 

NONE 


DEEP  WELL  PUMP, 
COILS 


NONE 

NONE 


none 


HYDRAULIC  900** 


29.3 


15.0! NONE 

i 

10.0! NONE 


30.0! CRANE 


1 2 ■ S ! NONE 

i 

12.5! NONE 

i 

12.5! NONE 
i 

12.5 !NONE 


LA  PORT  ALLEN 


RX  EAST 

GPEENUICH 


CT  GREENWICH 
CT  GREENWICH 
CT  GREENWICH 
CT  GREENWICH 

OR  TPOUTDALS 


LA  NEW 

ORLEANS 


HE  PORTJ.JND 


PA  MC  X£5S 
ROCK 


PA  PITTSBURGH 
PA  PITTSBURGH 


HI  LELAND 
HI  LELAND 


LA  JENNINGS 


TX  BRIDGE 
CITY 

TX  9RI0S« 
CITY 


LA  NEW 

ORLEANS 


LA  GOLDEN 
MEADOW 


LA  GALLIANO  ! 


LA  CUT  OFF 
LA  CUT  OFF 


LA  FOURCHON  ! 

i 

! 


LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 


YEAR 

BUILT 

OP 

•REBUILT 


1945 

1946 

1937 

19&1 

1943 

1954 

1R59 

1970 

1967 

1943 

1945 
1929  I 

1946  ! 

1963  ! 
! 
! 
i 

i 

1965  ! 

I 

I 

I 

I 

1965  i 

f 

■ 

i 

i 

1974  j 

i 

1969  • 
J 
i 
l 
i 

1951  i 

» 

i 

i 

1982  i 

i 

i 

; 

i 

1966  ! 
! 
j 

I 

I 

1977  | 

i 

i96i  i 

I 

J 

J 

I 

1978  1 
! 
i 
i 
j 
! 

1973  i 

i 

1973  !» 

i 

1974  ! 
j 

1974  i 
l 


VESSEL  *HD  NUHtJEP 


(12)  GULF  1  EASTERN  S/S  l  CHA 

ccrp- 


0I'*c»s:3«S  ‘DRAFT* 

KapacITT!  NIGH-  ! 

•VESSEL! 

LENGTH*  *«DT*t!  • 

!  !  EST  i 

CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  ! 

»-5.  !  «E9.!L0AD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

C3UIPHENT 

!TC!  3ASF  • 

TEA* 

//////»/////*  £D  ! 

!////////!  *>0INT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT 

Ctf-.R-*  JV*;s-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

•TDI //////////! 

OR 

*LL  !  AtL  !L!£UT* 

POWER*  EN6CRS  !  (FES*) ! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  !»«E9UILT! 

COLL  132 
CELL  H« 


COLL  17* 
Ct*LL  ISA 


C?LL  224 
C3LL  23C 
C6LL  253 
CrLL  276 
CSfLL  23? 
C?LL  299 
CQLL  '22 
C«?LL  ’P 
C 9LL  U3 
CELL  351 


COLL  506 
CELL  51? 
C«LL  535 
COLL  541 


C°LL  627 
COLL  633 


1 -S7C1161 
19?7C1134 


2So!4A«?i 

61.5! 

'1.2! 

o.g; 

i 

414*! 

1 2. 5  !  SORE 

!LA 

NEW 

1974 

i  i 

*1.5! 

M.>! 

2.0! 

■ 

-  • 

i 

1 

ORLEANS 

2C©!4*3’* 

*■1-  5 ! 

'1.2! 

«.j! 

-  * 

414* 

12.51NONE 

SLA 

NEW 

1974 

t  t 

M->! 

*1.2* 

i.Oi 

j 

-  • 

■ 

■ 

ORLEANS 

20»!4A32! 

**1.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ■ 

414* 

12.5  !N9NE 

!LA 

NEW 

1974 

i  » 

*1.5! 

'1.2! 

2.0! 

■ 

-  | 

■ 

i 

ORLEANS 

206*445?! 

61.5! 

31.?! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5!KONE 

SLA 

NEW 

1974 

i  i 

ol.S! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  * 

1 

j 

ORLEANS 

2Co!4AS>! 

M.5! 

*1.2! 

9.0! 

-  • 

414* 

12. 5! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

i  • 

M  .  5* 

71.2! 

?.0» 

i 

-  i 

2 

i 

ORLEANS 

196J4452! 

>1.6! 

'1.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5IN0NE 

!  LA 

NEW 

1973 

i  i 

61.6* 

31.2! 

2.0! 

• 

-  J 

i 

l 

ORLEANS 

106*4*5?! 

*1.4! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

i  * 

*1.6! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  » 

> 

i 

ORLEANS 

1 96*4*5?! 

'1.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  ■ 

375! 

12.5JNONE 

SLA 

NEW 

1«73 

t  i 

'1.6* 

*1.2! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1°6!4*5?! 

'1.6* 

*1.2! 

■5.2! 

-  * 

375* 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

t  i 

>1.6! 

31.2! 

2.7! 

i 

-  • 

t 

■ 

ORLEANS 

M.i! 

01.2! 

9.0! 

» 

375! 

12. 5!N0N£ 

•LA 

NEW 

1973 

«  j 

:1.o! 

'1.2! 

1.2! 

i 

! 

i 

1 

ORLEANS 

1«6!4*5:! 

6l.>! 

31.  :» 

5.3! 

-  • 

575! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

■  i 

*1.6! 

'1.2! 

2.0! 

t 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

1  °6!  4*  >0 ! 

>1.5! 

31.2! 

9.C»» 

-  J 

375! 

12.5'NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i  ; 

>1.5* 

’1.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

■ 

ORLEANS 

1 R©!4A  52! 

51.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

»  j 

'1.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

■ 

ORLEANS 

9T6! 4*  5? ! 

'1 .6  ! 

31.2! 

9.C! 

-  ■ 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i  i 

4 1 . 

’1.2! 

2.0* 

■ 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

19©!*AS>« 

-1.6! 

T  1 . 2 ! 

9.i>* 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

i  i 

M.** 

*1.2! 

1.3! 

i 

! 

! 

i 

ORLEANS 

19o!**>2! 

*.1.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i  i 

*>1.6! 

’1.2! 

2.0! 

; 

-  ! 

t 

t 

ORLEANS 

196!4a52J 

>1.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5'NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i  i 

5l.>! 

*1.2! 

■?.0* 

i 

-  J 

■ 

i 

ORLEANS 

1«6*4*5’! 

11.6! 

"  '• 

9.0! 

-  ■ 

575  ! 

1 2.5JN0N? 

!LA 

NEW 

1973 

•  i 

11.6! 

71.2! 

2.0! 

i 

-  > 

i 

i 

ORLFANS 

196*4*52! 

*1  .oS 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5‘NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

*  i 

ftl.s! 

*1.2* 

2.C! 

i 

-  • 

■ 

i 

ORLEANS 

106!443?! 

'1  .6  ! 

*1.2! 

9.0* 

-  ! 

375! 

1 2. 5! NONE 

•LA 

NEW 

107J 

j  i 

'1.6! 

31.:* 

2.0! 

; 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

1 *6!«AS?! 

M .  o! 

*1.’! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1976 

•  i 

ol.a! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

19SN*>:* 

'1.6! 

31.2! 

9.C* 

-  • 

375! 

12.5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

! 

*  ; 

41.6! 

*1.2* 

2.0! 

i 

-  * 

i 

i 

ORLEANS 

196!4*5?! 

'1.0* 

*1.2! 

9.0* 

-  ! 

375! 

12.5 ! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

•  ; 

'1.6* 

31.2! 

2.0! 

; 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

1«»HAS>! 

51.6! 

'1.2! 

9.C! 

-  | 

412! 

12.SSN0NE 

SLA 

NEW 

1973 

■  i 

»'1.6! 

*1.2! 

2.0! 

■ 

-  • 

* 

i 

ORLEANS 

6(9*  4A5-»! 

<1.6! 

71.2! 

9.0! 

-  • 

575! 

12.5  SHONE 

•LA 

NEW 

1973 

• 

i  i 

'1.5* 

’1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

t 

ORLEANS 

! 

1 96! 44  5’ ! 

<1  .©! 

*1.2! 

9.0! 

-  ; 

?75* 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

j 

i  i 

51.6* 

?!.?! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

! 

1v6‘4*59» 

'1.6* 

*1.2! 

9.0! 

! 

412! 

12. 5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

■  « 

<1.6! 

71.2* 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

' 

ORLEANS 

! 

19614452* 

3  1.  6  ! 

*1.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

j  j 

6  1  •  9  ! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  J 

j 

i 

ORLEANS 

! 

196*4*52! 

'1.6* 

*1.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

; 

i  i 

*.1.5! 

31.2! 

:.0! 

■ 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

; 

196!4*52* 

'1.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  • 

*75! 

12.5 !N0NE 

!  LA 

NEW 

1973 

» 

i  i 

>1.5! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

! 

t  !  4 J  »?  ■ 

'  1 .  o ! 

71.2! 

9.0! 

-  J 

375  ! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

i  i 

•1.5* 

11. 3! 

2.0! 

i 

-  ■ 

i 

i 

ORLEANS 

t 

196*4*5’*! 

51. 6! 

*1.7! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.  j! 

j 

-  ! 

i 

» 

ORLEANS 

i 

H6 !  4*5? ! 

<1.6! 

31.2! 

*.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

;  i 

'1.6! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

| 

j 

OPLEANS 

i 

1 9o!4 *  52 • 

51.6! 

51.28 

9.0* 

-  ! 

375* 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

i  j 

<1.5! 

*1.2* 

1.6! 

i 

-  * 

i 

i 

ORLEANS 

! 

196!4*S2! 

*1.6! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

57  5* 

12.5! NONE 

!LA 

NfW 

1973 

; 

j  i 

*1.6! 

31.2! 

1.5! 

; 

-  • 

i 

; 

ORLEANS 

; 

196!- 45’* 

*1.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5SN0NE 

•LA 

NEW 

1973 

! 

*  j 

*1.6! 

*1.2* 

1.3! 

i 

i 

j 

ORLEANS 

! 

196*4*52! 

<1.6! 

'1.2* 

9.C! 

-  i 

375* 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

i 

i  i 

<1.6! 

31.2! 

2.0! 

t 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

; 

1 96!4A$'! 

<i.»! 

*1.2! 

7.0! 

-  * 

375! 

12.5'NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

i  ; 

<1.4! 

*1.2! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

j 

ORLEANS 

t 

1 96! 4*  52! 

”>1.6* 

*1.2! 

9.C! 

-  • 

412! 

12.5! NONE 

!L  A 

NEW 

197? 

! 

i  j 

4  1  •  c ! 

*1.2! 

2.0? 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLFANS 

j 

196J4A52! 

5  1  •  0  ! 

*1.2! 

9.0! 

-  • 

575! 

12.5! NONE 

JLA 

NEW 

1973 

i 

*  j 

•%1 . 6! 

J 1 .  ? ! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

J 

ORLEANS 

1 

196 !  4*  52  * 

6  1.  5  ! 

31.2! 

«.C! 

-  * 

37  5! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

!  j 

<1.6! 

31.2! 

1.6! 

i 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

< 

19o!4*S?! 

<1,6! 

'1.2! 

9.0! 

-  ! 

375  ! 

12.5!  NONE 

SLA 

NEW 

1973 

« 

*  i 

51.5! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  • 

j 

» 

ORLEANS 

2 

196! 4*5?  J 

'1.4! 

31.2* 

9.0! 

-  J 

412* 

12.3JNONE 

!L  A 

NSW 

1973 

i 

*  i 

'1.5* 

*1.2! 

2.0! 

j 

-  * 

j 

j 

ORLEANS 

! 

1«o!4A5?! 

<1.5! 

*!.:• 

J.'M 

-  j 

375! 

12.5‘NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

*  i 

61.4! 

*1.7! 

z  .0! 

; 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

196*4*52! 

5  1  •  ©! 

*1.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

*  i 

51.6! 

*1.2! 

2.C* 

j 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

196 !  4*5? ! 

M  .0  ■ 

*1.2! 

9.0* 

-  ! 

375! 

•2.4 ! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i  i 

*1.5* 

*1.2* 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

i 

ORLEANS 

196*4*5:* 

'1.5! 

31.2* 

9.0! 

-  » 

375! 

12.5JNONE 

SLA 

NEW 

1973 

•  i 

Mo! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

J 

t 

ORLEANS 

19o! 4*52! 

41.  ■>! 

*1.7! 

9  .  J  ! 

-  ! 

375! 

12.5'NONE 

•LA 

NEW 

1973 

;  i 

>1o! 

*1.2! 

2.P* 

• 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

1 96! 415?J 

4  1  .6* 

*1.2* 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5‘NONE 

!L  A 

NEW 

1973 

;  j 

4 1  ,*! 

71.2! 

2.0* 

» 

-  ; 

i 

! 

ORLEANS 

i 

19$! 4**2! 

<1.6* 

*1.2! 

9.0* 

-  ! 

412! 

12.5'NONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

!  j 

*1.6! 

31.2! 

l.i! 

i 

-  • 

• 

i 

ORLEANS 

! 

1  965  4*  59! 

'1.5! 

*1.2* 

9.0! 

-  * 

412! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

i  j 

<1  .6* 

*i.:« 

2.0! 

j 

-  ! 

t 

i 

ORLEANS 

196*4»i>* 

41.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

575! 

12.5! NONE 

‘LA 

NEW 

1973 

i  i 

'1.4! 

31.2! 

2.  )! 

» 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

196*4*5:* 

>1.6! 

31.2! 

9.0 ! 

-  j 

575! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

;  ! 

'1,5! 

31.2* 

1.3! 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

196*4*5>! 

61.5* 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

*  j 

51.5! 

*1.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

i 

! 


table  2  -  description  of  vessels 
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ENGD! 

OIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

WANE  AND  fcUPJER  ! 

COAST 

6UARD 

NUN3ER 

!VT 

NET  !CC 
REGIS- 
TER  !  S 
TON-  !PA 
N*GE  !  I 

DIMENSIONS  !DR*fT* 
LENGTH*  3°0THI  J 

HE*.  !  °£G.! LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 
3VtR-*0V£a-'/////» 
*LL  !  *LL  ! LIGHT • 

HOPSE! 

POWER* 

CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  !0»ERATIHS 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LIN£-1 

PASS-  i (LIGHT) « //////////// ////*TD! ////////// 
EN5ERS  !  (FEET)!  LINE-2  £  EC!  LINE-2 

TEAR  * 
BUILT  » 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  GULF 

4  EASTERN  S/$  4  CHA! 

RT  ERINS 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

* 

• 

i 

i 

i 

t 

i 

t 

« 

• 

i 

i 

i 

i 

* 

> 

i 

CCRP 

.  • 

i 

i 

( 

» 

i 

i 

t 

(CONTINUED) ! 

• 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

CeLL  702 

1 ®6 ! 4a 

51.6* 

31.2! 

9.0! 

-  • 

375* 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

t 

i 

61.6! 

71.2! 

2.0! 

-  » 

i 

!  ORLEANS 

i 

C5LL  719 

196*4* 

M.a* 

31.2! 

9.0! 

-  * 

375* 

12.5!*ONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

i 

51.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

« 

C3LL  725 

19614* 

©1.6! 

31.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5! NONE 

‘LA  NEW 

1973 

t 

i 

61.6! 

71.2! 

1.4! 

-  t 

i 

!  ORLEANS 

i 

C3LL  731 

19«>!4A 

61.6! 

21.2! 

9.0! 

-  < 

375! 

12.S!N0NE 

•LA  NEW 

1«73 

i 

l 

al.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

CELL  743 

19614* 

6 1 . 6  ! 

*1.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5! NONE 

!L*  NEW 

1973 

i 

©1  -o! 

71.2! 

2.3! 

-  * 

i 

!  ORLEANS 

t 

CeLL  754 

196*4A 

61.6* 

31.2* 

3.©! 

! 

412! 

12.5  *  NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  « 

i 

!  ORLEANS 

• 

C9LL  76C 

1«6!4* 

61.6! 

71.2! 

9.3! 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

i 

61.0* 

31.2! 

1.8! 

-  * 

i 

•  ORLEANS 

t 

CBLL  777 

196*4* 

61.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  ‘ 

375! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

< 

61.6* 

31.2! 

I.t! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  783 

196*4* 

51.6! 

31.2! 

9.0! 

-  < 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

<1.6! 

31.2! 

1.8! 

• 

■ 

!  ORLEANS 

i 

CSLL  £00 

1 ®6 ! 4A 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

37S! 

12.5‘NONE 

•LA  NEW 

1973 

< 

! 

61.6! 

71.2! 

2.0! 

-  ; 

i 

!  ORLEANS 

i 

C0LL  317 

196*4A 

al.a! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

37S* 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

t 

61.o! 

31.2! 

2.0! 

-  | 

i 

«  ORLEANS 

i 

CBLL  846 

1 c6! 4* 

61.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  | 

375* 

1  2. 5  ‘.NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

51.6! 

71.2* 

2.0! 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  352 

1 °6 ! 4A 

61.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  ! 

*75! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

41.6! 

31.2! 

2.0* 

-  ; 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  669 

196 !  4  A 

41.6! 

31.2! 

9.C! 

-  ! 

37S! 

12. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

! 

*1.6! 

*1.2! 

2.0! 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  698 

196J4A 

41.6* 

>1.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

12.5SNONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

• 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  909 

196J4A 

61.6* 

31.2! 

9.0! 

-  « 

37S! 

12.5! NON* 

!LA  NEW 

1973 

i 

! 

*1.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

« 

CBLL  915 

19654* 

©1.6! 

71.2! 

9.0*. 

-  • 

412! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

i 

i 

41.©! 

71.2! 

2.0 ! 

-  • 

i 

•  ORLEANS 

i 

CBLL  950 

106*4A 

©1.6! 

*1.2! 

9.3! 

-  • 

375! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

• 

©1.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1027 

196*4* 

61.** 

31.2! 

9.0! 

-  j 

412* 

12. 5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

i 

61.©! 

*1.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1033 

196*4* 

41.©! 

31.2! 

9.3! 

-  » 

J75! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

• 

i 

©1.6* 

*1.2! 

1.8! 

-  i 

■ 

•  OPLEANS 

i 

CBLL  1056 

1 9© • 4A 

41.©! 

31.2! 

9.0J 

-  } 

37$ ! 

12.5*N0NE 

•LA  NEW 

1973 

« 

; 

©1.4! 

*1.2! 

2.0! 

-  • 

i 

■  ORLEANS 

i 

CBLL  1091 

1 96 !  4A 

41.©! 

*1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5‘NONE 

!LA  NEW 

1973 

J 

©1.6! 

*1.2! 

2.0! 

-  ‘ 

i 

!  OPLEANS 

i 

CBLL  1119 

196*4* 

41.©! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

i 

; 

41.6! 

'1.2! 

1.3! 

-  j 

i 

!  ORLEANS 

♦ 

CBLL  1125 

196*4* 

41.6* 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5JNONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

i 

61.©! 

*1.2! 

1.8! 

-  • 

i 

!  OPLEANS 

i 

CBLL  1131 

196J4A5 

61.6* 

*1.2! 

9.0! 

-  • 

*75! 

1 2. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

i 

61.6! 

71.2! 

1.2! 

i 

!  ORLEANS 

• 

CBLL  1148 

.  ! 

1 96 ! 4* 

61.  a! 

31.2! 

*.©! 

-  • 

412! 

12.5! NONE 

!L4  NEW 

1973 

i 

! 

l 

41.6! 

*1.2* 

1.©! 

-  » 

! 

!  OPLEANS 

! 

CBLL  1154 

i 

190!4A 

*1.6! 

21.2! 

9.0! 

-  1 

375* 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

! 

M.©» 

'1.2! 

1.8! 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

• 

CBLL  1160 

1 96  !4 A 

6  1  •  © ! 

*1.2! 

9.0* 

-  ! 

375! 

1  2.5  !  N 0 NE 

!LA  NEW 

1973 

i 

i 

i 

©1.©* 

*1.2! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

!  0»LEANS 

! 

CBLL  1177 

j 

196*4*5 

51.©! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

37S! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

J 

©1.6! 

21.2! 

2.0! 

i 

-  » 

i 

•  ORLEANS 

< 

CBLL  1183 

i 

1 9J! 4*5 

©1.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

37  S  • 

12. 5SN0NE 

!LA  NEW 

1973 

• 

! 

51.6* 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1246 

i 

19o!4*5 

©1.6! 

21.2! 

9.3! 

-  • 

37S! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

i 

*1.o! 

*1.2! 

2.0! 

» 

-  » 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1269 

19©‘4A< 

*1.6* 

31.2* 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

f 

i 

i 

61.6! 

*1.2! 

2.0! 

t 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1275 

i 

19©!4*5 

41.6* 

31.2! 

9.0! 

-  t 

37S! 

12.5JNONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

*1  .©! 

31.2! 

1.8* 

j 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1296 

1 96 ! 4*5 

*1.5! 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

375* 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

i 

i 

51.6! 

*1.2! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1321 

i 

1 96 ! 4*  5 

©1.©! 

21.2! 

9.0! 

-  j 

412! 

12.5 {NONE 

!la  NEW 

1973 

i 

i 

» 

41.4* 

31.2! 

l.A! 

i 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

i 

CBLL  1333 

19654*6 

61.©! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375* 

12.5!  NONE 

!LA  NEW 

1973 

S 

*1.6! 

31.2! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

t 

CBLL  1344 

i 

196*4*5 

©1.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375* 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

S 

i 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

» 

-  • 

i 

•  ORLEANS 

! 

CBLL  1350 

i 

196*4*5 

41.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5JN0NE 

!LA  NEW 

1973 

■ 

i 

*1.6! 

31.2! 

1.5! 

• 

-  • 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL  1367 

1  9©  J  4*  > 

©1.6! 

31.2! 

9.3! 

-  ; 

412! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

1973 

! 

©1.6! 

*1.7! 

1.2! 

! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

CBLL  1396 

i 

196*445 

*1.4! 

71.2! 

9.0! 

-  i 

412! 

12.5‘NONE 

•LA  NEW 

1973 

i 

*1.©! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  • 

■ 

!  ORLEANS 

CBLL  U36 

i 

-  1 

1  ?6  J4  *  5 

61.6* 

*1.2! 

9.0! 

-  ; 

375! 

14.5 ! NONE 

•LA  NEW 

1973 

! 

« 

! 

©1.©! 

*1.2! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

!  ORLEANS  1 

Celt  1442 

i 

-  1 

19654*5 

‘1.6* 

*1.2! 

9.C! 

•  i 

375! 

12.5! NONE 

SLA  NEW 

1973 

©1.6* 

71.2! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

CeLL  1459 

-  j 

•96*4*5 

61.4! 

71.2! 

9.0! 

-  » 

375‘ 

12-5! NONE 

!L A  NfU 

1973 

1 

i 

*1.©' 

31.2* 

1.5! 

; 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

CBLL  H65 

i 

------  1 

1 9© • -A  5 

©1.©! 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

« 

1 

1 

*1.6* 

*1.2! 

1.8! 

i 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

! 

CBLL  1494 

------  1 

19©!4*5 

41.6* 

31.2! 

9.0! 

-  ; 

375* 

12.5 ! NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

5  5 

©1.4! 

71.2! 

*  .0! 

i 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  1 

t 

CBLL  1505 

■ 

- - -  1 

19©! 4*  5>* 

41.©! 

31.2! 

9.0! 

-  ; 

412! 

12.5! NONE 

1LA  NEW 

1973 

S 

{ 

©1.6! 

*1.2! 

1.5! 

» 

-  • 

» 

•  ORlfANS 

i 

C^LL  1534 

• 

------  1 

1 9©  *  4*52  5 

41.6! 

*1.2* 

9.3! 

-  i 

375! 

12.5SN0NF 

SLA  NEW 

1973 

« 

1 

1  1 

51.©! 

31.2! 

2.0! 

• 

-  j 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

CBLL  1563 

i 

------  1 

1 J6S4A4?' 

©1.  ©! 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

37  5* 

12.5 ! NONE 

•LA  NEW  ! 

1973 

i 

i 

J 

1  1 

41. o! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

; 

!  ORLEANS 

! 

CBLL  1586 

} 

------  1 

IQaSAAS*! 

61.5*. 

*1.2! 

9.0! 

-  i 

375J 

12,5  ‘NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

I 

I 

41.©! 

31.2! 

1.8! 

• 

-  • 

» 

•  ORLEANS 

S 

CBLL  1626 

; 

------  1 

19654*525 

©1  .© ! 

*1.2! 

9.0! 

-  ; 

375* 

12.5 !NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

1 

i  j 

41.©! 

31.*! 

1.8! 

!* 

-  • 

i 

i  ORLEANS  ! 

t 

CBLL  1632 

-----  1 

196*4*52! 

4l.o! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

SLA  NEW  J 

1973 

S 

5  5 

©1.6! 

*1.2! 

1.8! 

{ 

-  ! 

! 

•  ORLEANS  ! 

S 

CBLL  1661 

■ 

------  1 

19654*52! 

41.©! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

375! 

12.5 ! NONE 

SLA  NEW  1 

1973 

• 

i 

©1.6! 

*1.2! 

1.8! 

■ 

-  ! 

! 

S  ORLEANS  ! 

i 

CBLL  1678 

i 

------  j 

19©  5  4 A52  5 

41.©! 

31.2! 

9.0! 

-  « 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

SLA  NEW  ! 

1973 

i 

! 

i 

5  5 

41.6! 

*1.2! 

1.1! 

i 

-  • 

! 

J  ORLEANS  ! 

l 

CBLL  1690 

i 

-----  | 

19654*52! 

61.6! 

71.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5JNONE 

SLA  NEW  I 

1973 

i 

j 

©1.©! 

31.2! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

i 

TA*t£ 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


412 


cNG*! 

i 

! VTCC ! 

0!M=NS; 

ONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

t 

OIST! 

OPERATOR 

i 

SET  !  C0D=!LE**JTH!3RDTW! 

i 

f 

j 

£ST  !  CARGO  HANDLING 

!S  JOPEPATXNG 

• 

- 

9=3.  ! 

3ilI.!  LOAD-! 

I 

CARGO  * 

FIXED  *  EQUIPMENT 

!TC* 

RASE 

TEAR  ! 

i 

COAST 

IE R  !  ScE!//////!/////! 

£5  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUN3E«  ! 

GUARD 

r  irsoroi 

0VFS-5OV-P-!  /////! 

H3RSEI 

PASS-  ! (LIGMTl !////////////////! TO !////////// ! 

OR  * 

i 

NUN5*E  R 

»LL  ! 

ALL  !LX 3yT ! 

D0W£R ■ 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

!*RE3UILT! 

(’21 

i 

t 

GULF  i  EASTERN  S/S  *  CHAjR’ 

£®  INS 

2  i 

i  i 

i  i 

i 

» 

i 

1 

I 

i 

1 

2 

2 

i 

1 

2 

1 

2 
i 

» 

2 

t 

CCRP.  ! 

•  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

(CONTINUED)  ‘ 

j  i 

i 

■ 

2 

; 

2 

; 

CSLL 

1713  ! 

1 9>! 4*>? ! 

41.  c! 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5!nonf 

!LA 

NEW 

i 

1973 

i 

i  i 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  * 

2 

2 

ORLEANS 

2 

CPLL 

1753  ! 

19o!4AS2! 

61.6! 

31.7! 

9.0! 

-  • 

375! 

1 2. 5 !N9NE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

j 

i  i 

41.  f! 

31.2! 

i-i! 

■ 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

CSLL 

1776  ! 

196 ! 4  AS? ! 

*>1.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

2 

1973 

i 

;  i 

*1.0* 

21.2! 

2.3! 

■ 

-  * 

i 

2 

ORLEANS 

i 

CELL 

17*2  ! 

19a!4A52! 

<1.6! 

’1.2! 

9.0* 

-  ! 

375! 

12.5 !N0NE 

!LA 

NEW 

t 

1973 

< 

•  ! 

6l.o! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

C?LL 

1372  ! 

1 96 ! 4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

»  • 

375! 

12.5!N0NE 

!LA 

NEW 

; 

1973 

i 

i  i 

<1  .6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

i 

CQLL 

18*5  ! 

19£>»4a>?! 

41.6! 

'1.2! 

9.C! 

-  i 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

2 

1973 

i 

«  ! 

6 1 . 6  ! 

’1.2! 

7.3! 

2 

-  « 

■ 

i 

ORLEANS 

i 

C9LL 

1551  ! 

1°6!4*52J 

6  1  .  0  ! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

IZ.S'.NONE 

!LA 

NEW 

j 

1973 

i 

!  ! 

6 1  •  o! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

ORLEANS 

■ 

CPLL 

1 363  ! 

196«4A5?! 

6l  .6  ! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

12. 5!N0NE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

■ 

j  i 

-1 .6  ! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  * 

» 

i 

ORLEANS 

2 

CELL 

1850  ! 

19634152! 

<1.o! 

31.2! 

9.3! 

-  • 

375! 

1 2. 5! NONE 

!L  A 

NEW 

i 

1973 

i 

i  i 

41.6! 

31.2! 

2.3! 

j 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

■ 

CQLL 

1 3°7  ! 

1 9o ! 4*  52 ! 

41.5* 

T1 .2! 

9.3! 

-  i 

375* 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

i 

i  i 

41. o! 

71.7! 

1.6! 

2 

-  * 

2 

2 

ORLEANS 

« 

CPLL 

19C8  ! 

196*44$?! 

5  1  .  6  ! 

31.2* 

7.0 ! 

-  * 

375! 

1 2. 5!N0NE 

!LA 

NEW 

i 

1«73 

i 

1  j 

61.6! 

31.3! 

1.8! 

2 

-  > 

2 

i 

ORLEANS 

i 

CELL 

1914  ! 

196!4A>?« 

61.  o! 

71.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

i 

1  1 

41.6! 

31.7! 

2.0! 

-  ' 

; 

2 

ORLEANS 

j 

CELL 

1920  ! 

1 9o*  4>  5?  J 

<  1  •  6  ! 

31.2! 

9.3! 

-  * 

375! 

12.5!NONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

i 

i  i 

■*1.6! 

*1.2! 

2.3! 

2 

-  ! 

2 

2 

ORLEANS 

2 

C  °LL 

1937  ! 

196!4*52! 

<1.6! 

31. 2! 

9.0! 

-  » 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

j 

1973 

i 

t  i 

6  1 . 0  ! 

31.2! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

2 

ORLEANS 

2 

CPLL 

1943  ! 

1 9o!4A >?! 

M  .  6 ! 

31.2! 

9.0* 

-  ! 

375* 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

i 

1  1 

<1.o! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

i 

CPLL 

1972  ! 

196*445’! 

5 1 . 6! 

*1.2! 

9.0! 

-  * 

375* 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

i 

i  i 

6l  .6! 

71.2! 

2.0! 

2 

-  * 

2 

t 

ORLEANS 

i 

CUL 

1 9’9  ! 

19d*  4*52! 

'1.6! 

’1.2! 

9.C! 

-  ! 

.”5! 

12.5 !  NONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

2 

i  i 

61. o! 

’1.2! 

1.8! 

2 

-  « 

2 

i 

ORLEANS 

i 

CRLL 

1995  ! 

196*4*52* 

<1.6! 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

375* 

12.5!N0NE 

!LA 

NEW 

i 

1973 

i 

t  i 

41.6! 

31.2! 

1.6! 

; 

-  ! 

; 

2 

ORLEANS 

i 

CqLL 

20C3  ! 

196!445?! 

4  1  .6! 

’1.2! 

3.o ! 

-  • 

412* 

12.5!N0N£ 

!LA 

NEW 

2 

1973 

i 

1  1 

>1.6! 

71.2! 

1.6*. 

! 

-  • 

• 

i 

ORLEANS 

! 

CPLL 

2032  ! 

136*4*52! 

>1.6! 

*1.2! 

9.C! 

-  ! 

’75! 

12.5SNONE 

•LA 

NEW 

i 

1973 

i 

!  • 

>1.4! 

’1.2! 

2.0! 

2 

-  • 

* 

2 

ORLEANS 

i 

CPLL 

2349  ! 

1 9* • 4 *5? ! 

41.6*. 

31.2! 

9.0* 

-  • 

375! 

1 2. 5 ! NONF 

•LA 

NEW 

2 

1973  ! 

2 

t  i 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

; 

ORLEANS 

i 

C°LL 

2073  ! 

136!4*5’! 

41.6! 

31.2! 

9.0! 

-  * 

412! 

12.5!NONS 

!LA 

NEW 

! 

1973 

i 

i  ; 

51.6! 

31.2! 

2.0* 

■ 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

! 

CELL 

20S4  ! 

196*4*52! 

<1.6! 

’1.2! 

9.C! 

-  * 

J7  5! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

! 

1973 

i 

1  1 

tl.o! 

71.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

! 

CPLL 

2101  ! 

19e!4*52» 

61.41 

’i.:* 

9.3! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW 

2 

1973  ! 

i 

■  i 

>1  .o! 

’1.2! 

2.3! 

; 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

; 

CPLL 

2124  ! 

196!'»*5’! 

>1  .o! 

’1.2! 

9.0! 

-  • 

412! 

12.5! NON: 

!LA 

NEW 

! 

1973  ! 

• 

i  i 

41.5! 

’1.’! 

1.3! 

; 

-  ! 

j 

2 

ORLEANS 

! 

* 

COIL 

2110  ! 

1«6!4*5?! 

*1.6! 

31.2! 

9.  )* 

-  • 

375! 

12.SSN0NE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

! 

j  i 

41.5* 

21.2! 

2.C! 

■ 

-  » 

2 

! 

ORLEANS 

! 

! 

CUl 

2153  ! 

196*  44  32! 

M.  >• 

’1.2! 

«.3! 

-  ! 

375  * 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1973 

! 

i  l 

<1.6! 

’1.5! 

2.3! 

» 

-  • 

; 

; 

ORLEANS 

2 

1 

CaLL 

71  *2  ! 

136*4*52! 

M.6! 

*1.7! 

9.0! 

-  • 

412* 

12.5JN0NE 

!LA 

NEW 

! 

1973  • 

i 

•  i 

*1.4! 

si. r* 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS 

! 

CELL 

219?  ! 

51.6! 

31.2! 

9.3! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

• 

•  ! 

<1.6! 

31.2! 

2.0! 

; 

-  » 

i 

i 

ORLEANS 

i 

• 

CPLL 

7216  ! 

196*4*52! 

<1.5! 

’1.2! 

9.3! 

-  i 

375  * 

12.5!  NON* 

SLA 

NEW 

i 

1973 

> 

»  • 

*1.6! 

51.2! 

2.0! 

■ 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

! 

CPLL 

2222  ! 

196*4*5.'! 

>1.6! 

*1.2! 

9.3! 

-  ! 

375! 

12.5!  NONE 

!LA 

NEW 

• 

1973  ! 

i 

t  < 

<1.6! 

’!.<• 

2.3! 

i 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

> 

! 

C°LL 

2274  ! 

1 9o ! 44  SJ ! 

41.6! 

31.2! 

9.3* 

«  ! 

375  * 

1 2. 5! NONE 

1l  A 

NEW 

i 

1973 

j 

J  » 

*1.5! 

’1.2! 

7.3* 

j 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

i 

! 

C°LL 

2297  ! 

196*4*5’! 

<1.6! 

31.?! 

9.0! 

-  • 

412! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW 

! 

1973 

j 

i  i 

<  1 .  o ! 

’1.2! 

1.2! 

2 

-  ! 

i 

J 

ORLFANS 

{ 

CeLL 

2314  ! 

19614*55! 

<1.6! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

1 2. 5! NONE 

!LA 

NEW 

j 

1973 

2 

I  ; 

61.6! 

21.2! 

2.C! 

2 

-  J 

; 

i 

ORLEANS 

; 

! 

CPLL 

2370  ! 

196*4*52! 

<1.6! 

’1 .  ?! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5SN0NE 

iiA 

NEW 

i 

1973 

{ 

t  i 

<1.6! 

31.2! 

2.0* 

; 

-  ! 

t 

2 

ORLEANS 

! 

CPLL 

2343  » 

1 56  5  4455  ! 

<1.4* 

3i. :» 

9.3* 

-  * 

375* 

1J.5IN0NE 

I  LA 

NEW 

j 

1973 

i 

j  i 

-1.6! 

’1.2! 

2.0! 

i 

-  • 

> 

i 

ORLEANS 

i 

: 

C*LL 

23*6  ! 

196*4*5'! 

-1.6* 

’1.7! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5'NONE 

!L  A 

NEW 

j 

1973 

i 

1  1 

M.»! 

’1.2! 

2.0! 

■ 

-  ! 

i 

; 

ORLEANS 

i 

CPLL 

2539  ! 

1  9  t !  4  *  52 ! 

>1.4! 

31.2! 

9.0! 

i 

375! 

12.5 i NONE 

SLA 

NEW 

t 

1973 

j 

i  i 

41.5! 

’1.7' 

7.0* 

j 

-  • 

; 

i 

ORLEANS 

1 

CHL 

2395  i 

1 9o! 4*  5?  J 

*>1.6! 

’1.2! 

9.C! 

-  • 

373! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

i 

1973  1 

! 

i  j 

<1.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

» 

2 

ORLEANS 

! 

1 

CPLL 

2429  ! 

1  14*4*5’! 

61.4! 

31.7! 

°.6! 

-  • 

412! 

1 2. 3! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1973 

i 

i  i 

'1.5! 

’1.2! 

1 .  o! 

< 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

i 

! 

CaLL 

74  35  ! 

1 1d! 4*>5 ! 

61.*! 

’1.2* 

9.C ! 

-  ! 

375! 

12.5!  NONE 

!L  A 

NEW 

2 

1973 

j 

i  i 

41.6! 

’1.2! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

; 

ORLEANS 

2 

! 

C°LL 

2441  ! 

196*4*5’! 

61.  5! 

’1.2! 

9.0! 

-  • 

412* 

12.5!  NONE 

SLA 

NEW 

j 

1973  ! 

t 

i  ; 

51.4! 

’1.2! 

2.0! 

» 

-  • 

; 

} 

ORLEANS 

t 

CaLL 

2453  ! 

196!4*52‘ 

<1.6* 

’1.2! 

9.0* 

-  ! 

375  ! 

12.5!  NONE 

SLA 

NEW 

; 

1973 

j 

1  I 

61.4! 

’1.2! 

2.0! 

i 

-  » 

j 

j 

ORLEANS 

i 

CPLL 

7493  ! 

-  j 

1 3o !4*  5?  J 

>1.6! 

*1.2! 

9.0! 

-  * 

375! 

12.5 !NONE 

SLA 

NEW 

■ 

1973 

i 

i 

i  i 

M.»! 

71.2! 

?.v! 

i 

-  * 

; 

2 

OPLEANS 

i 

: 

C*LL 

2510  ! 

1 94*4*52! 

‘1  .6,* 

’1.2! 

9.3! 

-  | 

375  * 

1 2. 5  !  NONE 

!  L  A 

NEW 

! 

1973 

! 

i  i 

41.6* 

’1.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

CPLL 

2527  ! 

196!4»5>* 

41.4! 

31.2! 

3.0! 

-  ! 

375* 

12.5JN0NE 

!  LA 

NEW 

j 

1973 

t 

i  i 

41.6* 

’1.2! 

7.0! 

i 

-  • 

2 

! 

ORLEANS 

■ 

CPLL 

255o  ! 

19«s»4*5’! 

41.6! 

J 1 .2! 

9.0! 

-  ! 

375* 

12.5'NONE 

SLA 

NEW 

2 

1973 

■ 

*  > 

Mo! 

’1.2! 

2.0! 

■ 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

i 

CPLL 

2562  ! 

1 9®  *4 *  J’ * 

Mo! 

31.2! 

9.3! 

-  • 

J75! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

| 

1973 

j 

i  i 

>1.6! 

si.:! 

1.4! 

j 

-  * 

2 

! 

ORLEANS 

2 

CPLL 

2579  j 

19o!4*52» 

41.6! 

’!.’! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1973 

l 

j  i 

4l.o* 

31.7* 

2.0* 

« 

-  * 

i 

* 

ORLEANS 

! 

CPLL 

7555  ! 

i96!4*5:i 

41.6} 

31.2* 

9.0* 

i 

412! 

12. 5JN0NE 

•LA 

NEW 

j 

1973 

• 

1  1 

4l  .6! 

31.2! 

2.0! 

i 

•  i 

! 

i 

ORLEANS 

i 

CPLL 

2591  < 

19o!4»  5? ! 

<1  o! 

31.2! 

3.3! 

•  ! 

375* 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

i 

1973 

t 

;  i 

>1.6* 

*1.2! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

J 

CHL 

2602  ! 

196*4*5?! 

>1.5! 

31./! 

9.  u! 

•  * 

375! 

12.5 '.NONE 

!  L  * 

NEW 

! 

1973 

i 

i  j 

410* 

71.2! 

2.0* 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

: 

C6LL 

7619  ! 

1 9o! 4*  52 ! 

Mo! 

’1.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!  L  A 

NEW 

i 

1973 

i 

! 

i  j 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

; 

-  • 

! 

• 

ORLEANS 

! 

C*LL 

7631  ! 

19454*57! 

61  o! 

31.2! 

9.0! 

\ 

375! 

12. 5! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1973 

t 

i 

» 

i  i 

1  i 

2  i 

Mo! 

*1.2! 

j 

7.0! 

1 

2 
t 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

! 

! 

T43L?  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR* 

OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


COAST 

CUARD 


•  SVTCCi  DIMENSIONS  iO»AFT*  ! CAPACITY  1  HIGH-  !  !  V  £  S  3  E  L  « 

•  *N5T  ! COO;! LENGTH !"3ROTh!  !  !  !  E$T  •  CARGO  HANDLING  !S  ITERATING  ! 

-!®EGIS-!«***|  REG.  !  ^ES.JLOAO-i  !  CARGO  !  fIX€0  !  EQUIPMENT  !TCS  3AS*  J 

TER  *  SEE!/// ///’/////*  55  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 

TO.V-  !  ?*«it!  0Vc9-!0V ?■>-!/////»  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !///////////////  / jtd! /  /////////* 


413 


TEAR  J 
8UILT  ! 
OR 


NU1?6R  !  NA5E  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT!  POWER!  ENSERS  !  (FE£T>!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE9UILT! 


(32)  GULF  4  EASTERN 
CORP. 

i 

i 

S/S  4  CHAPTERING 

« 

« 

2 

i 

• 

1  i 

2  • 

2  i 

■  i 

•  «  ! 

•  «  2 

!  !  1 

l  1  1 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

(CONTINUED)! 

i 

i  i 

2  »  * 

i 

1 

C9LL  2683 

■  ...... 

• 

i 

19&!4A5>! 

•  2 

41. o!  31.2!  9.0! 

si. 6!  *1.2!  2.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 

1 

CPLL  2723 

i 

• 

1«©!4AS2* 

2  i 

41.6!  31.2!  9.0! 

>1.o!  71.2!  1.0! 

-  ! 

375! 

12.5!*ONS 

1 

CELL  2752 

■  ______ 

i 

2 

■ 

196*4*52! 

«  i 

*1.»!  31.2!  9.3! 

41.©!  71.2!  2.0! 

-  ! 

412! 

12.5! NONE 

1 

COLL  2769 

t 

• 

i 

1«6!4AS2! 

1  1 

>1.6!  51.2!  9.0! 

©I.a!  11.2!  2.0! 

“  ! 

375! 

12.5!NONE 

CELL  2775 

i  ______ 

i 

2 

i 

19o!4AS7! 

1  1 

al. a!  71.2!  o.O! 
©1.6!  31.2!  2.0! 

! 

375! 

12.5!N9NE 

CELL  2781 

j 

■ 

j 

19«>!4A52! 

1  1 

al.o!  71.2!  9.0! 

©1.5!  31.2!  2.0! 

-  ! 

375! 

12.5 !NONE 

1 

COLL  2615 

t  ______ 

■ 

1 

2 

1 R© ! 4*  >?  * 

2  i 

©1.4!  71.2!  9.0! 

©1  .a!  '1.2!  2.C! 

“  ! 

375! 

1 2 . 5 ! NONE 

■ 

COLL  2833 

■  ______ 

i 

i 

• 

196I4A52! 

i  2 

* 1 » a!  31.2!  o.O! 
©1.6!  51.2!  2.0! 

“  ! 

375! 

1 2. S! NONE 

t 

COLL  2373 

i 

2 

2 

1 9a ! 4A  32 ! 

i  i 

©1.6!  11.2!  9.0! 

21-6!  71.2!  1.8! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

1 

COLL  2396 

j  ______ 

j 

2 

i 

19s!4A52! 

■  i 

41. a!  31.2!  9.0! 

61.6!  31.2!  2.0! 

! 

375! 

12. 5! NONE 

CSLL  2913 

■  ______ 

< 

i 

i 

1®6!4A32! 

i  i 

41.6!  31.2!  9.0! 

©I.a!  11.2!  2*0! 

-  ! 

412* 

12. 5!N0NE 

COLL  2965 

i 

j 

196!4A52! 

i  ; 

61.6!  31.2!  9.0! 

M.a!  71.2!  2.0! 

-  ! 

412! 

12.5! NONE 

1 

COLL  2?S8 

■  ______ 

i 

i 

« 

1 9a! 4*52 ! 

i  i 

©I.a!  31.2!  4.0! 

©1.©!  71.2!  2.0! 

“  ! 

375! 

1 2. 5! NONE 

COLL  2994 

*  ______ 

i 

■ 

i 

1°5!4»52! 

i  i 

©1.6!  71.2!  9.0! 

Al.o!  11.2!  2.0! 

-  ! 

>75! 

12.5 ! NONE 

1 

COLL  3002 

■  ______ 

■ 

i 

i 

19a! 4A5'! 

t  i 

©1.©!  ’1.2!  9.0! 

©I.a!  31.2!  2.C! 

! 

375! 

1 2 . 5 ! NONE 

1 

CSLL  7031 

i  ______ 

< 

2 

t 

196!4A5:! 

1  1 

M.a!  31.2!  9.0! 

M.a!  11.2!  2.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

CELL  3043 

i  ______ 

i 

1 

2 

19o!4A52! 

t  i 

61. a!  31.2!  9.0' 

©1.6!  71.2!  2.0! 

“  ! 

412! 

1 2.5!NONE 

1 

CELL  3054 

i  ______ 

i 

2 

i 

106 ! 44  52 • 

■  i 

©1.6!  31.2!  9.0! 

©1.6!  31.2!  2.0! 

-  ! 

375! 

1 2. 5 1  NONE 

■ 

CELL  3077 

j  ______ 

i 

2 

i 

19o! 4«  52! 

;  i 

41.4!  31.2!  9.0! 

©I.a!  31.2!  2.0! 

! 

375! 

12.5*  NONE 

1 

CELL  30E3 

2  ______ 

i 

i 

i 

1 9a » 4 a  >2 • 
t  2 

©1.6!  71.2*  8. a! 

©I.a!  '1.2!  I.a! 

-  ! 

412! 

12.5!»S-«E 

1 

COLL  3117 

i 

i 

i 

i 

19o!445?! 

1  1 

al .a!  71.2!  ?.C». 

©1.6!  : 1 - 2!  1.8! 

! 

315 ! 

1 ? »  S ! NONE 

1 

COLL  1146 

1 

2 

■ 

i 

19a!4A32! 

•  i 

©1.4!  '1.2!  3. a! 

©1.6!  31.2!  I.o! 

-  ! 

412! 

12.5JN0NS 

1 

CELL  3152 

■ 

i 

i 

i 

1®6!4A5>! 

61. a!  M.J!  ?.C! 
©1.4!  'I.?'  2.0! 

-  1 

375* 

12. 5!N9NE 

1 

CSLL  3169 

i 

« 

i 

■ 

19a!4A57! 

i  j 

M.©!  y\.2l  9.C! 

4». o!  31.2!  2.C! 

-  ! 

3^5! 

12.5 ! NONE 

1 

CELL  31*1 

.  - 

i 

i 

i 

19&14A5'! 

M.6!  71.2!  9.0! 
41.4!  *1.2!  1.?! 

-  ! 

375! 

12. 5! NOnE 

1 

CELL  3273 

• 

196!4A52! 

41. a!  11.2!  9.0! 

! 

375! 

12.5 ! NONE 

COLL  3307 

! 

1  1 

A1.4J  31.©!  2.0! 

i 

1 

i  ______ 

{ 

i 

* 

1 9>! 4A  5? ! 

•  i 

41.a'  71.2!  9.0! 

©I.a!  71.2!  1.8* 

_  j 

! 

375! 

1 2.5! NONE 

1 

COLL  3313 

i  ...... 

j 

i 

i 

106S4A5*! 

41. a!  31.2!  9.0! 

©1.6!  11.2!  2.01 

-  J 

t 

375! 

-  ! 

12.55NONE 

1 

CSLL  J!5o 

! 

1 

2 

19a«4A52! 

i  i 

41.©!  31.2!  9.0! 

a  1 .©!  71.2!  2.0! 

i 

375! 

1 2.5! NONE 

1 

COLL  3342 

i  ______ 

i 

i 

i 

1®©'4*52! 

©1 .© !  31.2!  9.0! 

©I.a!  31.2!  1.3! 

i 

375! 

12.5SN9NE 

1 

COLL  3359 

i  ______ 

j 

1 

2 

19o!4AS?! 

i  i 

©1.4:  3i.2»  9.0! 

*1.4!  '1.2!  2.0! 

« 

375! 

12.S! NONE 

1 

COLL  3394 

i  ______ 

j 

i 

j 

19a  54452 ! 

i  i 

41. a!  '1.2!  9.0! 

41.4!  31.2!  1.6! 

i 

375! 

12.5 'NONE 

C«LL  3405 

i  _ 

i 

■ 

i 

1 9a! 4*5? ! 

j  i 

61.6}  M.2!  9.0! 

©1.©!  ’1.2!  2.C! 

i 

375! 

12.5! NONE 

1 

CELL  7434 

j 

2 

j 

19*!4A$2! 

;  i 

41. a!  31.2!  9.0! 

41.4!  31.2!  2.0! 

i 

375! 

1 2. 5  !NONE 

1 

CELL  3463 

i  ______ 

i 

2 

■ 

1 9o ! 4*  SJ ! 

i  i 

61.©!  11.2!  9.0! 

©1.6!  '1.2!  2.C! 

i 

412! 

12.55NONE 

1 

COLL  34J6 

i  ______ 

1 

i 

i 

19a!4A3’! 

«  i 

41.6!  31.2!  9.0! 

41.4!  71.2!  2.0! 

i 

412! 

12.5! NONE 

1 

COLL  3503 

1  ______ 

2 

g 

i 

19o!4A52! 

i  i 

©1.6!  '1.2!  9.0! 

©I.a1  11.2!  2.0! 

j 

375! 

1 2. 5!N©ne 

1 

CELL  3526 

i  ______ 

i 

2 

j 

19o»4A52! 

i  i 

41.4!  71.2!  9.0! 
41.6!  11.2!  2.0! 

t 

375! 

12.5! NONE 

1 

CELL  3549 

i  ______ 

i 

! 

i 

1 oa! 4A52 ! 

al.o!  '1.2!  «.0« 

©1.6!  31.2!  2.0! 

i 

375! 

12. 5  !NOM£ 

1 

CELL  357S 

i  ______ 

i 

2 

j 

1 96 ! 4*  52 ! 

;  i 

41. a!  31.2!  9.0! 

©I.a!  H.2!  2.0! 

■ 

375! 

12.5! NONE 

1 

COLL  35*4 

j 

2 

2 

1 9a! 4 A 52 ! 

i  i 

al.©!  31.2!  9.0! 

al.o!  '1.2!  2.0! 

i 

375* 

12.55NONE 

1 

COLL  3601 

t  ______ 

2 

t 

2 

19a!445?! 

!  i 

41.6!  T1.2!  9.0! 

©1.0!  31.2!  I.i! 

■ 

375! 

12.3! NONE 

1 

COLL  3624 

i  ______ 

« 

■ 

« 

1  ! 4A  5?  ! 

i  i 

41.a'  11.2*  v.G! 
©1.6!  '1.2!  2.0! 

i 

575! 

12.5! NONE 

1 

COLL  3647 

i  ______ 

j 

i 

! 

1 9o ! 4A  52  ! 

i  i 

©I.a!  71.2!  9.0* 

©I.a!  M.7!  I.i! 

) 

375! 

12.5! NONE 

1 

CPLL  3653 

t  ______ 

• 

{ 

i 

1°a! 4A5?! 

i  i 

©I.a!  11.2*  9.0! 

©I.a!  M.2*  2.0! 

• 

373* 

12.5! NONE 

1 

CBLL  7676 

■  ______ 

i 

1 

2 

10a!4Aj2! 
j  i 

©1.4!  ’1.2!  9.0! 

©1.©!  31. <»  2.0! 

2 

375! 

12.5! NONE 

1 

CELL  '716 

i  ______ 

; 

* 

i 

196!4A52! 

I  1 

©i.a!  71.2!  9.0! 

©1.4!  11.2!  2.0! 

i 

375! 

1 2. 5!N0NE 

1 

CPLL  3722 

i 

i 

i 

19a! 4A52 » 
i  ! 

©1.6!  31.2!  9.0! 

©I.a!  71.2!  O.O* 

i 

375! 

12. si  NONE 

1 

CPLL  3739 

i  ...... 

i 

> 

i 

19o!4*5?! 

i  i 

41. a!  71.2!  9.0! 

©I.a!  31.2!  2.0! 

• 

375! 

12.5! NONE 

1 

COLL  3751 

i  ______ 

j 

2 

i 

1 96*4  A  5>J 

i  i 

©I.o!  31.2!  9.0! 

©1.6!  11.2*  I.i! 

« 

375! 

12. 5 !NONE 

1 

CBLL  3763 

i  ______ 

• 

j 

2 

19o!4A>2! 

i  • 

©1.©!  71.2!  9.0! 

41. o!  31.2!  1.8! 

» 

375! 

1 2. sl NONE 

1 

COLL  3780 

i  ______ 

i 

t 

2 

1 96! 4  452  ! 

i  i 

©I.a!  71.2!  9.0! 

Al.©!  11.2!  I.i! 

; 

375! 

12.5 ! NONE 

1 

CBLL  3797 

i 

i 

! 

19o!4A52! 

!  i 

41.6!  71.2!  9.0! 

61. a!  31.2!  2.0! 

j 

412! 

12.5! NONE 

1 

CBLL  3320 

; 

j 

« 

1 

2 
j 

i 

1965445?! 

i  i 

;  i 

■  i 

61.6!  31.2!  9.0! 

61.6!  71.2!  1.S! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

i 

375! 

-  ! 

2 

1 

12.5 1N0NE 
! 
j 

1 

LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  N£w 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NSW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  %EW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEU 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS  ! 
LA  NEU  ! 

OPLEANS  ! 
LA  NEW  • 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  | 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

CPLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

OPLEANS  ! 
LA  NEW  • 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  l 

OPLEANS  ! 
LA  NEW  « 

ORLEANS  ! 
LA  NEU  ! 

OPLEANS  » 
LA  NFU  ! 

OPLFANS  ! 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  • 
LA  NEU  ! 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  1 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  ! 
LA  NEU  ! 

OPLEANS  { 
LA  NEW  ! 

ORLEANS  2 
LA  NEW  • 

ORLEANS  ! 
LA  NEW  I 

ORLEANS  < 
LA  NEU  ! 

ORIGANS  ! 


!  L A  NEi  ! 

!  OPLEANS  ! 

*LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  J 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  2 

!  ORLEANS  * 

! LA  NEU  | 

!  ORLEANS  { 

!LA  NEW  i 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  « 

!  OPLEANS  ! 

!LA  NEU  ! 

!  ORLEANS  l 

! LA  NEU  j 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  J 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 


1973 

1973 

197? 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1«73 

1973 

1973 

1973 

( 

1 

1973 

! 

! 

1973 

1 

1973 

j 

1973 

I 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1972 

197' 

i 

1973 

1973 

i 

1973 

1973 

i 

1973 

! 

1973 

■ 

1973 

2 

1973 

1973 

i 

1973 

! 

! 

1973 

1973 

i 

1973 

i 

1973 

1973 

r*iL2 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


GOLF  4  EASTERN  S/S  1  CHA 
CORR. 


CPLL  3»43 
CPLL  3560 


C*U.  3936 
C9U  3941 
CPU.  395? 
CPLL  3964 
CPU  3970 
CPU.  3993 
C°LL  4012 
C  On.  4G3C 


C  BLL  4099 
CPU.  41  *9 


ceu  4i7t 

CPLL  4197 
C*»LL  4206 
C»U  4214 
CPU  4?43 
CPU  4272 
CPU  4295 
CPLL  4312 
C°IL  4335 
C  "  U  4341 
C=>U  4364 
COLL  4370 
CPU  4357 


C  °LL  441C 
C3LL  4482 
COLL  4479 


C*LS  10109 
C3LS  10115 
CBLS  10121 
CBLS  10144 
C8LS  10150 


0®DT-»  ! 

»si.!LOAO“! 

/////!  ED  ! 
SV=»-'/////!  MO»SE 
ALL  SLIGHT!  90WE9 


1  1 

■  1 

1  1 

1  1 

1  1 

196S.A52! 

©1.©! 

< 

« 

1 

1 

* 

71.22 

9.C! 

i  1 

©I.o! 

31.2! 

2.0! 

1 96! 4*52! 

81.©! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  1 

*1.6! 

31-2! 

2.0! 

1«6!4A52! 

41.  0! 

31.2! 

®.C! 

- 

1  1 

©1.4! 

31.2! 

2.0! 

196!4»>2! 

51.6! 

31.2! 

9.0! 

- 

J  • 

©I.o! 

31.2! 

2.  0! 

14o!4»52! 

©1.6! 

*1.2! 

9.0! 

- 

1  1 

©I.o! 

31.2! 

1.5! 

i*ou*3?i 

41. 0! 

21.2! 

9.0! 

- 

•  S 

©I.o! 

*1.2! 

1.  J! 

19o!4*52! 

81. 0! 

71.2! 

9.0! 

- 

1  1 

©1.6! 

31.:! 

2.0! 

1 °6!4a  5’! 

81. 0! 

31.2! 

9.0! 

- 

«  1 

©1.©! 

31.2! 

2.0! 

19o!4A5?S 

5l.o! 

31.2! 

9.C! 

- 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.6! 

1 -»! 4A52 • 

©1.6! 

31.2! 

9.0! 

- 

1  1 

>1.o! 

71. 2! 

1.3! 

19ii4A52! 

81.6! 

71.2! 

9.0! 

- 

■  1 

81.©! 

31.2! 

1.3! 

1  o©  * 4AS2 1 

©l-o! 

31.2! 

9.  C! 

- 

!  • 

©1.©! 

31.2! 

2.0! 

1 ®©!4A52! 

'1.©! 

31.2! 

9.0! 

- 

t  1 

61.©! 

31.2! 

2.0! 

198S4A52! 

©1.©! 

*1-2! 

9.0! 

- 

1  f 

*1.6! 

31.2! 

1.3! 

19o!4A52i 

©1.6! 

31.2! 

9.0! 

- 

■  1 

©1.5! 

*1.2! 

1.*»! 

19©'4»52i 

©1.6! 

71.2! 

9.0« 

- 

1  1 

*1.©! 

*1.2! 

1.0! 

19o!4a>2! 

M.d! 

*1.2! 

9.0! 

- 

*  • 

©1.©! 

*1.2! 

2.0! 

194S4A4?! 

61. 0! 

71.2! 

®.0! 
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i 

61. o! 

21.2! 

1.4' 

6561 

1 9*14*52! 

40. 0! 

77.1* 

9.W! 

-  * 

375! 

n.otNONE 

61.5! 

21.1! 

2.0! 

-  i 

■ 

456? 

1 9614*5?! 

*>2.w! 

?7.1! 

J.6! 

-  j 

412* 

13.0! NONE 

i 

41.4J 

31.4! 

I.o! 

6563 

196*4*52! 

o  3.0! 

77.1* 

c.6j 

-  i 

412! 

13.0'NONE 

• 

-1.6! 

31.2! 

I.a! 

-  i 

6564 

19o!4*52! 

40.0! 

27.1! 

3.6! 

-  • 

412! 

13.0! NONE 

*1.6! 

21.2! 

1.6! 

-  ! 

a 

642*54 

!  a*!  3*  25 ! 

*6.1! 

22. C! 

6.  S  • 

1 

AO**! 

1 

1 

22.0! NONE 

1 

Ifl 

JACKSON¬ 

1980 

!  !  ! 

4a.  1! 

2G.0* 

6.v-! 

j 

-  j 

a 

VILLE  ! 

5*9469 

!  ?a!  J*  36! 

4a. 1! 

2  w.O! 

■*-2! 

icsoi 

-  • 

??.5! NONE 

IFL 

JACKSON-  1 

1978 

£55619 

!  4a! J*  3oi 

52.2! 

<0.3! 

22.  2! 
2S.4! 

6.2! 

7.3! 

1 

A  00! 

_  1 

1 

35 .oj  NONE 

1 

•fl 

VILLE  ! 

JACKSON¬ 

1974 

•  !  5 

>0.3! 

?0.  .! 

7.3! 

1 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

532445 

!  6  3 !  3*  34 ! 

54.6* 

71.7* 

6.5! 

400! 

-  * 

<6.0! NONE 

!  FL 

JACKSON-  ! 

1973 

!  ! 

60.0! 

21.7! 

5.5! 

1 

•  | 

1 

1 

VILLE  1 

550079 

!  44! 3*  3^! 

<0.3! 

20.4! 

7.3* 

a  00! 

-  i 

35.05NON* 

IFL 

JACKSON-  | 

1973 

!  !  ! 

£0.3* 

2C.4* 

7.5* 

• 

-  1 

1 

1 

VILLE  ! 

2554J8 

!  2 j  !3*35! 

<4.3! 

15. C! 

7.  *! 

330! 

-  • 

22. 5!*  NONE 

•FL 

JACKSON-  ! 

•  1968 

!  !  ! 

<5.3! 

15. C! 

7.  a! 

•  1 

! 

1 

VILLE  ! 

665417 

!  19  a! 3 A 34 ! 

111.7* 

*2. O', 

15.0! 

4000! 

-  * 

54.0! NONE 

i  fl 

JACKSON-  ! 

1982 

!  !  ! 

116.0! 

32.  C! 

15.0! 

1 

-  1 

1 

1 

VILLE  ! 

297917 

!  4114*4*41! 

305.0! 

73.C* 

17.0! 

-  ! 

8344! 

7$.oi 2  CRANES 

5  fl 

JACKSON-  ! 

1965 

250154 

!  o9si5A7fl! 

nS.O! 

195.0! 

70.0! 
35. Cl 

3.5! 

?.a! 

1 

1242! 

1 

17.9*  PUMP#  COILS 

J 

Ifl 

VILLE  • 

JACKSON-  1 

1960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

—  1 

! 

1 

VILLE  ! 

257175 

!  642*5*70! 

175.0! 

<-.9* 

9.0! 

-  » 

1500! 

15.0! DIESEL  PUNP 

SFL 

JACKSON-  ! 

1948 

!  I  ! 

1 *o.O! 

<5.9! 

1.0! 

1 

-  1 

j 

1 

VILLE  ! 

505737 

!  812! 5*  70! 

195.1! 

35.1! 

8.7* 

-  • 

1406! 

17.«.!DI£SEL  pump 

!FL 

JACKSON-  ! 

1966 

!  !  ! 

195.1! 

<5.1! 

1.3! 

! 

-  ■ 

j 

1 

VILLE  ! 

271405 

!  A7JS5A70! 

195.0! 

35.0! 

11.0* 

•  1 

1377* 

1S.0! 1500  3.P.H. 

*!FL 

JACKSON-  • 

1956 

!  i 

193.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

JOIESEL  PUMP 

i 

VILLE  * 

254774 

!  741S5A70! 

1 95. 3! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

18.0! DIESEL  PUMP# 

•  FL 

JACKSON-  J 

1961 

!  ! 

145-0* 

<5.0! 

2.0! 

1 

—  * 

SSTEAM  COILS 

1 

VILLE  ! 

2A4C1A 

!  741*5*71! 

1 >5.0! 

<5.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

18.0SPUMP#  COILS 

ifL 

JACKSON-  ! 

1961 

!  !  ! 

19  5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  1 

1 

J 

VILLE  ! 

541136 

!  1369S5A7C! 

250.0* 

52. C! 

5.0! 

! 

2iooi 

23.5IOIESEL  CARGO 

1  FL 

JACKSON-  ! 

1972 

!  ! 

i  i 

250.0! 

; 

52.0! 

1 

1.5! 

1 

! 

1 

1 

!  PUMP 

1 

a 

t 

VILLE  • 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 

!la  new 
■  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
■LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
■LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
•  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  OPLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OPLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
1  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 


TA3LE  2  “  DESCRIPTION  Or  VESSELS 


419 


EN6*!  !  iVTCC !  DIMENSIONS  SDRAFT! 

D 1ST!  OPERATOR  !  NET  ICOOF SLENGTHJ 2PDTH!  ! 

- ;p£CZS>!****!  R-*>.  !  R'S-SlOad-! 

!  COAST  !  Tfa  »  SEE! //////* /////!  =0  ! 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER  !  GyAPD  !  TOM-  !?A„E‘  0/ES-« OViR-S ///// 

!  -NUMBER  !  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT 


! CAPACITY!  HIGH-  !  ‘.VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  !  TEAR 

»////////!  *>OINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) *////////////////! TD!/// ///// // *  OR 

POUE®!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE- 2  !EE!  LINE-2  !**E8UILT 


(32) 

GULF  BOAT  KAPINE  SERVICE! 

i  i 

•  i 

■  i 

i  i 

■  i 

i  i 

i 

i 

■ 

i 

1 

2 

2 

a 

2 

2 

; 

2 

• 

BILLY 

JAY 

!5724o9 

67!1C02! 

105.0! 

21. ci  7.0! 

2400! 

33! 

30.o1none 

!TX 

SA3INE 

1975  ! 

i  i 

11C.C! 

22. C!  5.5! 

i 

55! 

i 

a 

PASS 

! 

SUSTE*  THOMPSON 

‘5R0463 

62S1C02! 

105-0! 

<1.0!  6.5! 

270  cl 

33! 

30. 0! NONE 

‘LA 

GRAND  ISLE 

1978  • 

■  i 

110.0! 

<2.0!  6.0! 

i 

43! 

2 

a 

! 

CHEPYL 

•572379 

6C!1C02 ! 

74.5! 

IB. -3!  6.0! 

120oi 

11! 

25.0'NONE 

iLA 

CAMERON 

1976  ! 

i  i 

’C.O! 

1 3.C!  5.5! 

i 

40! 

i 

2 

• 

DAVIO 

JR 

*623729 

67 1 1 C  02 ! 

105.0! 

24.0!  6.5! 

2700  i 

44! 

30.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1950  ! 

i  i 

11 C.O! 

24.C!  6.0! 

1 

40! 

i 

i 

CITY 

DON 

1259755 

67!1 aO? ! 

74.0! 

22.0!  4.5! 

°.oo  i 

17! 

30.0! NONE 

!TX 

SA3INE 

1955  1 

i  ■ 

*0.0! 

72.0!  5.5! 

• 

16! 

a 

2 

PASS 

• 

IDA  THOMPSON 

! 590*39 

65!1A3?1 

109.0! 

25.3!  S.5! 

1230! 

110! 

40.0! NONE 

Itx 

POINT 

1978  * 

i  j 

116.3! 

23. C!  7.5! 

i 

16! 

2 

2 

ARANSAS 

J 

JILLIAN 

•625533 

67*102! 

1 05. 0! 

24.C!  6.5! 

2700l 

44! 

so.oInone 

iLA 

CAMERON 

1930  • 

i  i 

11G-0! 

24.C!  6.0! 

i 

40! 

i 

1 

JUDY 

L 

•566*14 

65J1C02! 

1*35.0! 

21.0!  6.5! 

2000! 

33! 

30.0 ! NONE 

!LA 

GRAND 

1975  ! 

i  ; 

110.0! 

22.0!  >.3! 

i 

50! 

! 

2 

CHENIER 

LANA 

*526299 

39! 1C 02! 

*1.5! 

16.0!  5.0! 

ioooi 

2! 

22.0!N0NE 

•LA 

OELCANflRE 

1970  I 

i  i 

65.0! 

16. C!  5.0! 

i 

33! 

i 

i 

PHYLLIS 

*!  5C0409 

67S1A02! 

9v.S! 

24.0!  3.0! 

1009! 

33! 

36.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1065  • 

i  i 

105.3! 

24.0!  6.5! 

i 

16! 

! 

i 

PHYLLIS  II 

*!  502790 

5SMA02! 

*C.0‘ 

24.0!  7.0! 

«ooi 

20! 

36.0! NONE 

!LA 

CAMERON 

1966  i 

■  i 

*3.0! 

24.0!  6.0! 

1 

16! 

! 

j 

* 

QUEST 

•271330 

59!1P0>! 

74.0! 

22.0!  6.5! 

eooi 

17! 

30.0  •  NONE 

!TX 

GALVESTON 

1956  ! 

i  i 

*0.0! 

22. C!  5.5! 

i 

16! 

2 

2 

RALPH 

THOMPSON 

1 595*37 

62 i 1 C  02 ! 

1 35. C! 

21.0!  6.5! 

2700l 

33! 

30.0 ! NONE 

!LA 

CAMERON 

1978  i 

i  i 

113.3! 

22. C!  6.0! 

i 

43! 

2 

a 

RIG  RUNNER 

! 543324 

64  !1 C02 ! 

*7.0! 

21.0!  6.0! 

145ol 

17! 

30.0! NONE 

■LA 

GRAND 

1972  1 

i  i 

i  i 

93.0! 

21. C!  5.5! 

j  | 

i 

i 

50! 

i 

i 

i 

i 

CHENIER 

(32) 

GULF  COAST  LEASING/  INC. 

i  t 

j  i 

i  i 

i  t 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

FLORIDA  LILY 

! 652C64 

67!1C 12! 

99.0! 

?5.0!  J.6l 

20401 

45 1 

34.0! NONE 

!LA 

FPANKLXN 

1932  ! 

i  2 

113.0! 

25.0!  2.7! 

i 

5  S ! 

1 

2 

FR EXPORT  LIGHTS 

! 664369 

67!  1C  12*! 

*05.0' 

25.0!  4.1! 

2C4oi 

75! 

31 .0 • NONE 

!LA 

FRANKLIN 

1983  1 

;  2 

i  i 

110.0! 

25.0!  2.6! 

i  i 

1 

1 

56! 

i 

i 

i 

i 

• 

(32) 

GULF  COAST  RENTAL/  INC. 

i  j 

•  2 

;  i 

i  ; 

1 

1 

i 

; 

■ 

a 

i 

j 

i 

KISS 

SHARON 

! 264  £37 

12!3A35! 

43-0! 

15.3!  6.0! 

400! 

-  j 

20.o1none 

•LA 

MORGAN 

1952  ! 

j  2 

50.3! 

!  5.6! 

1 

-  • 

; 

; 

CITY 

KISS 

TORRI 

1 272759 

4’!3A35i 

51.3! 

15.1!  6.0* 

•ooi 

-  • 

30.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1956  ! 

1  1 

t  2 

>0.3! 

—  !  $.0*. 

i  i 

• 

■ 

; 

j 

j 

1 

2 

CITY 

(32) 

GULF  OISPATCH  MARINE/  IN 

ic. 

j  j 

i  i 

i  • 

i  ; 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

| 

i 

; 

i 

! 

GULF 

DISPATCHER 

1619705 

?  7 1 3  A  36 ! 

55. sl 

74. 1 1  3.0! 

40oi 

-  ■ 

42.ol.NONE 

•LA 

HARVEY 

1980  * 

t  ; 

;  ; 

>0*3! 

24.1*  6.0' 

i  i 

1 

1 

j 

i 

i 

! 

; 

! 

! 

(32) 

GULF  FLEET  KARINE 

i  ; 

j  ; 

i  i 

i  i 

1 

i 

i 

j 

i 

i 

; 

• 

t 

i 

GULF 

FLEET  73 

! 661 252 

1 94* 1 A  03 1 

166.  6! 

40. C!  1 2.0! 

4200! 

532! 

58.0JTANKS 

!LA 

HARVEY 

1983  ! 

;  ; 

no. o« 

43. C!  6.1! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

GULF 

EXPRESS 

1 594307 

25 1 3  A3  6*! 

-  • 

•  3.6! 

aooI 

-  ! 

-  i 

i 

1978  ! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

<6.4! 

24.1!  -  ! 

i  i 

i 

j 

2 

i 

i 

i 

i 

! 

S 

(32) 

GULF  FLEET  KARINE  CORP. 

■ 

; 

i  2 

i  i  i 

j  i 

i  • 

j 

i 

i 

i 

i 

• 

! 

s 

1 

GULF 

FLEET  5$ 

! 649795 

•  337'IAOI! 

1*4.0! 

42.0!  15.0! 

9140! 

939! 

55. O'!  NONE 

!  La 

NEW 

198? 

i 

;  ;  2 

2C5.0! 

42.0!  7.6! 

t 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

GULF 

FLFET  60 

•654449 

1  337*!1A01! 

1 *C.O! 

42. Ci  15.0! 

390oi 

633! 

50.0!NONE 

!LA 

NEW 

198?  ! 

i 

!  !  ! 

235.0! 

42. C'  7.7! 

J 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

GULF 

FLeET  NO  21 

! 536435 

!  200! 1A0? ! 

1*6.0! 

33.3!  11.9' 

3500 

500! 

45.0! NONE 

'.LA 

NEW 

1977  • 

< 

!  !  ! 

160*3! 

3  *«0!  6.9! 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

! 

GULF 

FLEcT  NO  24 

!5*2151 

•  117*1*  02 ! 

1*6.!' 

33.0!  12.1! 

3000 

465! 

40.2 ! NONE 

SLA 

HARVEY 

1977 

i 

!  ;  ! 

1«0. 3! 

3’.3!  6.9! 

j 

-  ! 

i 

* 

J 

GULF 

FLFET  NO  27 

!  5  7996  6 

•  117! 1  *  03 ! 

166.3! 

3  5.0 !  12.3! 

3000  i 

605! 

59.0 1  NONE 

ii* 

NEW 

1977  i 

| 

i  i  j 

1  *0.0! 

3o. C!  6.9! 

i 

-  ! 

i 

• 

ORLEANS 

j 

GULF 

FLEET  NO  32 

'.599461 

1  191* 1*0? i 

166.0! 

33.0!  11.9! 

3600! 

570! 

60. 0! NONE 

iLA 

NEW 

1978 

i 

1  1  j 

1  30.0! 

33.3!  6.9! 

i 

-  ! 

i 

t 

ORLEANS 

! 

GULF 

FLEET  NO  34 

'.603623 

1  194! 1403! 

166.0! 

3  9.0!  11.9* 

2900! 

585  ! 

59,9!N0NE 

ILA 

NEW 

1979  ) 

i 

! 

130.0' 

?3.0!  6.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

GUU 

PLEET  NO  36 

Sol  3096 

*  1 96! 1  a J2! 

16  9.3! 

40.0!  12.0! 

390oi 

5*5 ! 

63.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979 

i 

2  i  ; 

190.0! 

40.0!  6.0! 

1 

-  » 

i 

! 

ORLEANS 

GULF 

a::  II 

1565279 

!  1 1 3! 3A36 1 

122.7! 

*4.0!  16.0! 

560ol 

-  1 

so.oInone 

iLA 

NEW 

1975 

f 

2  ;  i 

125.0! 

34.C  12.0! 

1 

-  • 

2 

! 

ORLEANS 

GULF 

{•RENT 

•571494 

1  1 32! 3*36 ! 

176.0! 

40.3!  23.0! 

9oooi 

-  ! 

55 .C ! NONE 

SLA 

HARVEY 

1976 

« 

!  !  ! 

153.0! 

40. C!  13.2! 

1 

-  • 

2 

! 

GULF 

CAJUN 

! 571238 

!  157*3*36! 

111.0! 

34.0!  16.0! 

560oi 

-  J 

ss.o’inone 

ILA 

NEW 

1976 

i 

i  i  ; 

125.0! 

34. C!  12.0! 

1 

-  ! 

1 

i 

ORLEANS 

GULF 

commander 

i576«30 

1  1 32! 3*  36! 

136.3! 

43. C!  70.0! 

9000! 

-  ! 

5S .0! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

! 

i  2  ! 

I^O.O! 

43.0!  13.2! 

j 

-  ! 

i 

! 

0°LEANS 

GULF 

DUKE 

! 550561 

1  1 3  3 !  3*  36 ! 

127.1! 

*i.C!  17.5! 

7coo  i 

-  • 

55.0! NONF 

SLA 

NEW 

1977  t 

• 

;  i  2 

145.0! 

3*.C!  U.O! 

• 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

! 

GULF 

EA6LE 

•570651 

!  1 57!  3AJ6 ! 

111.3! 

T4.0!  16.0! 

4  20oi 

-  ! 

*5.0! NONE 

SLA 

NEW 

1975 

i 

2  !  ; 

125.0! 

34.0!  12.0! 

1 

-  ! 

i 

t 

ORLEANS 

j 

GULF 

FALCON 

•590099 

!  1 ?ci 3A  3s! 

136.7! 

>2.3!  14.0! 

4233! 

-  • 

50.0 ! NONE 

iLA 

NEW 

1978 

i 

■  i  2 

115.0! 

32.0!  13.2! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

GULF 

HANK 

1  592063 

!  1  ?0!3A  36  '• 

104.7* 

32.3!  14.0! 

4700 

-  • 

50.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1978 

» 

!  !  ! 

115.3! 

32. Cl  10.2! 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS 

GULF 

MAJESTY 

1374996 

•  13213*36! 

137.5! 

43.3!  20.0! 

9000! 

-  • 

63. OI NONE 

SLA 

HARVEY 

1976 

2 

!  !  ! 

1S0.0! 

43.3!  13.2! 

j 

-  • 

i 

i 

GULF 

“ISS 

1 522 96 3 

!  10213*36 ! 

120. C! 

32. C!  14.0! 

5400 

-  » 

30.0 1  NONE 

!  LA 

NEW 

1970 

i 

!  !  ! 

123.3! 

12.0!  11.0! 

-  • 

i 

S 

ORLEANS 

GULF 

PRINCE  II 

! 534390 

!  57 !  3*  36 ■ 

135.3! 

29.0!  12.9! 

5000! 

-  • 

35. 0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

i 

2  2  2 

135.3! 

29.3!  8.2! 

1 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

GULF 

PA*31ER 

1 56C02S 

i  mijAjsi 

136.0! 

40.0!  21.0! 

7C30! 

-  ■ 

65.oiNON€ 

SLA 

HARVEY 

1974 

i 

;  ;  i 

150.3! 

40.0!  13.0! 

i 

-  ! 

i 

S 

GULF 

FLEET  270 

•573250 

j  4340 1 4446 1 

293.0* 

90.3!  10.0! 

! 

3>*0! 

26 . 2 ! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

2 

2  ;  ; 

>90.0! 

93.0!  3.0! 

• 

-  ! 

l 

2 

ORLEANS 

GULF 

FLEET  291 

•5*2150 

!  434ol 4A4o! 

230.0! 

90.0!  10.0! 

-  i 

8630! 

26. 2!N0NE 

SLA 

NEW 

1977 

i 

i 

j  2  ! 

j  ti 

230.0! 

93.0!  3.0! 

!  ! 

j 

i 

j 

i 

i 

S 

! 

ORLEANS 

(33) 

l 

GULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL!/  INC. 

;  j  j 

!  !  ! 

i  i 

i  j 

! 

! 

t 

i 

! 

a 

( 

i 

GULF 

FLEET  50 

!o4$690 

!  1 3  fl ! 1 *12  ! 

17  5-0! 

40.ci  i2. oi 

2250! 

5761 

61 .0! NONE 

•LA 

HARVEY 

1982 

i 

2  2  2 

155.0! 

40.C!  7.0! 

i 

10! 

• 

! 

GULF 

FLEET  65 

1 667C34 

i  307 1 1 F02 ! 

—  • 

—  !  13.4! 

461  ol 

750! 

55.0!N0NE 

SLA 

HARVEY 

—  1 

; 

•  i  2 

190.3! 

40.0!  6.9* 

! 

-  i 

a 

i 

GULF 

FLEET  69 

•669013 

2  315  11 r02  ! 

•*  • 

—  !  13.4! 

4610! 

750! 

ss.oInone 

iL* 

HARVEY 

—  ! 

! 

! 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

193.0! 

43.C!  6.4! 

i  i 

I  i 

i 

i 

-  ! 

2 

i 

1 

J 

• 

i 

i 

! 

420 

TlsLc  i  -  O'SCHIPTIOt. 

OF  V23SFLS 

£K3=! 

OIST!  OPERATOR 

2 

!  V5T 

- 1  j  jijjj. 

!VTCC!  92«Ch?29<VS  .'DRAFT* 
!CODE  !Lc*.G*h!',5>DT*4«  ! 

>■*»*»!  »J3,  ;  ?CC.*lOAD~! 

•CAPACITY!  MI6H- 
!  !  EST 

i  risro  1  f rvci 

•VESSEL! 
CA*GO  HANDLING  !S  ! OPERATING  * 

rniirowcur  irri  site  « 

• 

; 

YEAR  ! 

VESSEL  KAHE  AND  NUMBER 

2 

2 

COAST 

50AP0 

•  T5> 

!  TIN- 

!  $Ee  f //////*/////!  ED  ! 
•PA,?!  „VrF-!OV;R-! /////• 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINC-1  ! 

HOPS'!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! ////////// ! 

BUILT  ! 
OP  ! 

•  NCM3E? 

!  NA j?  •  IV  •  ALL  i 

All  ‘LIGHT! 

POVE»! 

ENGEPS  ! 

(FF£T ) !  LINE-2 

1  SC  j 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  GULF 

INLAND  KARINE 

CQ8R. 

1  il  i 

■  s  i  j 

2  i  j  ; 

a 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

t 

t 

C/0 

GILBERT  0°  STEPHEN 

|'3fJT 

i  ii  i 

1 

■ 

1 

1 

1 

a 

CLAIRE  H 

!2*?104 

•  2BJJF38!  50.5! 

16.1! 

7.0! 

450! 

-  ! 

40.0! NONF 

!LA 

HOUMA 

1962  ! 

•  i  i  53.51 

1 0. 1 ! 

4.5! 

1 

-  • 

1 

1 

CPOVN  I 

! 23c22S 

!  9*3*36!  34.5! 

12.0! 

3.7! 

165! 

-  ! 

32.0! NONE 

»LA 

HOUNA 

1962  ! 

i  i  i 

i  ii  i 

12.0! 

1 

3.7* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

a 

(32)  GULF 
$RAD  FENN 

INTOACCASTAL 

"ARISE 

!#  INC* 
•635610 

j  ii  i 

!  ii  i 

1  71 i 3*36!  5o.O! 

22. ci 

1 

1 

a.oi 

1 

1 

1040! 

1 

; 

1 

39.0!N0NE 

•LA 

BATON 

1 

1 

1981  ! 

!  •  !  *0.C! 

77.0! 

6.0! 

1 

-  • 

1 

ROUGE 

1 

CAROL  FCNN 

»p27?24 

•  0313*35!  6  C . 0 ! 

24.1! 

9.6! 

1200! 

-  • 

35.0! 2  40  TON  WINCHES 

•LA 

BATON 

1980  ! 

!  !  !  63.0! 

24.1! 

9.6! 

1 

-  ! 

1 

ROUGE 

1 

CAROLYN  NEHCR 

! 623784 

!  nO!3*36!  >1.2! 

76.1! 

9.9! 

1200! 

-  ! 

39.0! 2  40  TON  WINCHES 

!LA 

BATON 

1980  ! 

!  !  !  “1.2! 

?6.1! 

7.o! 

1 

-  ■ 

1 

ROUGE 

a 

DAVID  NEHER 

■624641 

!  ’1*3*36!  : s . : • 

72.0! 

<3.0! 

1040! 

-  ! 

39. JJNONE 

!LA 

BATON 

1950  ! 

!  !  •  *0.0! 

?2.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

ROUGE 

1 

DOC  N?H£P 

■643777 

!  1 10 ! 3 *36 !  63.0! 

2  6.0! 

A. o! 

1 400! 

-  ■ 

40. 0! NONE 

!LA 

BATON 

1981  ! 

!  !  !  63.0! 

2p.  0! 

6.0* 

1 

! 

1 

POUGE 

a 

FQEO  FENN 

!  t*2c42 

•  120*3*36!  64.1* 

?6. 1 ! 

9.9* 

1350! 

-  ■ 

40.0 ! NONE 

!L* 

9AT0N 

1981  ! 

‘  !  !  65.0! 

?p.  1 ! 

5.o! 

1 

-  ! 

1 

ROUGE 

1 

JANET  OICMAPRY 

‘60226 

!  71 ■ 3*  36!  60. 0! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

-  ! 

40.0! NONE 

!LA 

BATON 

I960  ! 

!  !  *  60.0! 

22.  «! 

o.O! 

1 

-  ■ 

1 

ROUGE 

• 

VERNE  OICHARRY  JR 

!  52065 

!  0?! 3*56!  6C.0! 

24.C! 

7.0! 

1200! 

-  » 

40.0 ! NONE 

!LA 

BATON 

1930  ! 

!  !  •  63.0! 

?4.C! 

1.3! 

1 

-  • 

! 

ROUGE 

! 

GIM  101 

!  2 3C0! 5*71 !  2*4.0! 

53.0! 

9.  'll 

-  ■ 

2630! 

20.9! 2  OECPWEUL  PUKPS!LA 

BATON 

1961  ! 

!  !  !  2*>6.0! 

?0.  0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

POUGE 

2 

GIK  1C5 

*  ?3P0!5*71!  264.  0! 

53.  “i 

9.0! 

-  ■ 

2630! 

20.011  DEEPWELL  PU"R 

!L* 

BATON 

195?  ! 

!  !  !  264.0! 

5:.'3! 

1.5! 

1 

• 

! 

POUGE 

1 

SIN  10? 

!  ?  *03!  5*  71  ■  2?;.  3! 

'2.5! 

9.0! 

-  J 

3600! 

20.011  DEE*>WELL  PUKP 

!LA 

BATON 

1979  ! 

!  ■  !  290.3' 

52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

ROUGE 

a 

GIN  10? 

!  2  300!  3*?1 !  290.3! 

5  2.5! 

0  .  “  1 

-  ■ 

3300! 

20.0M  OEEPWELL  RU^R 

•LA 

BATON 

1979  • 

•  !  !  2 ’0.3! 

5>.5! 

1.5! 

1 

-  ■ 

1 

ROUGE 

1 

SIN  111 

*  2?:C!5*71!  2*5.0! 

n*.0! 

9.0! 

-  ■ 

3500! 

20.051  DEERWELL  °UMR 

!LA 

BATON 

1981  ! 

!  !  !  2 ; 5. 3! 

14. 3! 

1.5! 

t 

-  ! 

1 

ROUGE 

1 

GIN  112 

!  ?90'i!S*71!  2»0.0' 

5*..  0! 

9.C! 

-  • 

4300! 

20.0*1  DEEPWELL  PUN® 

!LA 

BATON 

1961  » 

!  !  !  2*3.  )' 

54.2! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

ROUGC 

1 

GIM  1104 

530761? 

•  1414*5*71!  2*5.5! 

54. C! 

12.3! 

-  • 

299?! 

20.011  0*2®  WELL  RUHPlL* 

BATON 

1967  • 

i  !  !  2*5.5! 

c4.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

1 

GIN  11C< 

S51CO40 

!  I67v!54?1!  2'  4.0! 

54.0! 

>.3! 

-  ■ 

29*4! 

14. CM  DFERWELL  DU"° 

!L  A 

BATON 

19o7  ! 

!  !  •  264.  3! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

1 

ROUGE 

1 

Gin  1106 

•310041 

!  1 41 4! 5*76*  2*9.5! 

14. 0! 

9.3! 

-  * 

3-09! 

14.0! DIESEL  PU"P 

!LA 

BATON 

1967  ! 

!  !  !  2^6.5! 

54.0* 

1.5! 

1 

-  f 

1 

j 

ROUGE 

• 

gin  no? 

! 51 1 15* 

!  1570JSA7C!  264.3! 

5-.:* 

9.0! 

-  ! 

3400! 

14. 0! DIESEL  ®UHP 

!LA 

BATON 

1967  ! 

!  !  !  264.  3! 

c4. 0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

j 

gin  no? 

•511730 

•  1414  !5 * 71  »  2*6.5! 

54. ;» 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14.051  DEEPWELL  PUKP 

!LA 

BATON 

1968  ! 

!  !  !  2*0.3! 

54. 0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

1 

ROUGE 

• 

GI*  no® 

•513110 

•  1579'3A7?!  26.. 0! 

54. C! 

9.C! 

-  ! 

3200! 

1 6. 5 ! D I £5EL  PUNP 

!L* 

BATON 

1968  ! 

!  •  !  2 *>4.0! 

5*.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

i 

ROUGE 

! 

GIN  mo 

•513143 

•  1 41 4! 3*71 ■  2*6.5  ‘ 

c4. 3! 

9.0 ! 

! 

3100! 

1 0 • 5 ! 1  DEEPWELL  RUNP 

!LA 

BATON 

1963  ! 

•  !  !  2*>6.5* 

54.0! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

! 

ROUGE 

1 

SI«  1111 

•514073 

•  1 7C  7 ! 5*  71 ■  2“4.0! 

14. C! 

13.0! 

-  J 

2999* 

20.0! 1  DEEP  WELL  PUMP1LA 

*ATON 

196!  ! 

!  !  !  264.3! 

54. C! 

1.0* 

1 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GI H  111? 

!  5  1 4 07? 

!  1 6?3! 5*?1 !  25o.S! 

54.0! 

9.6! 

•  ■ 

2909! 

20. CM  DEEP  WELL  PUMP!L* 

BATON 

196!  ! 

!  !  !  >*0.5! 

*4.0! 

2.C! 

1 

-  • 

! 

1 

ROUGE 

! 

SIK  1111 

•51*273 

!  1555!  5* 71 !  264.0! 

54.0J 

9.C! 

-  * 

2903! 

16. CM  DEERWELL  PUHR 

!L* 

BATON 

1969  ! 

!  •  !  264.0! 

54.3! 

1.5! 

1 

-  » 

j 

1 

ROUGE 

! 

GIN  1114 

•  514274 

!  1573*5*73!  2*9.5* 

«w.C! 

o.cm 

! 

29??! 

lo.OlPUMRS 

!LA 

BATON 

1969  ! 

!  !  •  216.5! 

54.  y! 

1.5! 

• 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GI**  1154 

•S37M2 

!  16‘7»5*7''!  2 »?. ** 

3».2! 

9.3! 

-  ! 

4o24! 

14.0! DIESEL  RU"P 

•LA 

BATON 

1967  • 

!  !  !  2*7.*! 

*  * . 2! 

1.5! 

-  1 

1 

■ 

ROUGE 

! 

GT"  1155 

•51C04? 

•  1 697 !  5* 73 !  2  >6.  ■*! 

14.  C! 

4.^! 

-  ! 

4634! 

14.0 ! DIESEL  PUNP 

!L* 

BATON 

1967  ! 

!  !  !  2?6.7! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

G IP  115* 

! 5 1 1 3oO 

!  1 p?7 ! 5*71 !  ?07. 5! 

C4.Q! 

9.0! 

-  ■ 

37C2 ! 

14. OM  DEEPWELL  PUP® 

•LA 

BATON 

1967  ! 

•  •  !  2*7.5! 

S^.O! 

1.5! 

-  * 

» 

1 

ROUGE 

1 

GI"  116C 

!  5 1 32^7 

!  1 o?7' 5*73!  2*o.7* 

r4.C! 

*.0! 

-  ! 

4?!4* 

1 6. S ! DIESEL  °U«P 

!LA 

BATON 

1963  ! 

!  !  ■  :?6.7! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GIN  1161 

•5131*9 

!  1  234  *  5*7''!  1-S.O! 

*4.C! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

1 5.5 ! DI c$ :L  RU-P 

1  LA 

8AT0N 

1968  ! 

!  •  !  1?5.3* 

14. 0! 

1.5* 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

t 

SIN  1162 

•51511* 

!  ’Cl I !  5* 73 !  29’.5! 

si. :  * 

9.0! 

-  ■ 

3700! 

1 6. 5! DIESEL  PUKP 

•LA 

BATON 

1968  • 

!  !  !  2*7.5! 

14.0» 

1.6! 

-  • 

l 

1 

ROUSE 

1 

GXP  1171 

•  51-J420 

»  4T9!SA’”!  1*7. 0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

1775! 

18.0!pUNPS 

!LA 

BATON 

1969  ! 

!  ■  !  1*7.3! 

*4.0! 

1.5! 

-  ■ 

1 

1 

ROUGE 

1 

51"  1174 

!  51 ?404 

!  1106J5A79!  ns.:! 

14.0! 

9.0* 

-  • 

2545! 

16.0! PUHP$ 

!LA 

BATON 

1969  ! 

•  ■  !  I’S.O! 

*4.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GI.N  1175 

•51 *405 

!  t2*l! 5*76!  1*5.3* 

54.0! 

9.0! 

-  • 

2545! 

18.0! RUMPS 

!LA 

BATON 

1969  • 

!  !  •  1>5.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GI"  2504 

! 563016 

!  1 6*6*5*71 !  2*7.5! 

*4.0! 

9.1! 

-  ! 

3434! 

17.4! DIESEL  »U"P 

!TX 

HOUSTON 

!  1975  ! 

!  !  !  2*7.5! 

*4.1» 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

GIN  275’ 

!  56 J91 ? 

•  17’0!5*71!  2*7.5! 

*4.0! 

9. 1* 

-  • 

3660! 

17.4SCIESEL  PUKP 

!TX 

HOUSTON 

!  1975  ! 

!  !  !  297.5! 

54.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

GIN  2941 

•56*917 

!  1 706!  5*  71 !  767.5! 

5-.0* 

9.1! 

-  ‘ 

3S57! 

17.4JOIESEL  PUN? 

!TX 

HOUSTON 

1975  ! 

!  •  !  2*7.3! 

54.1! 

1.*! 

-  • 

1 

1 

! 

GIN  J100 

!  1713*5*71!  297.6! 

14.  vt 

9.0! 

-  • 

3596! 

16.6JPUMR 

•LA 

BATON 

1981  ! 

1  j  j  “07. aj 

14.0! 

2.3! 

-  ! 

1 

1 

ROUGE 

! 

GIN  J7C0 

!  1713!5*7i  •  ?J?,6! 

54.  v! 

9.0! 

-  • 

3396* 

16.6! PUKP 

!LA 

BATON 

1980  ! 

!  !  !  297.^* 

1  11  1 

5-.0! 

1 

2.  v! 

! 

1 

I 

1 

1 

i 

ROJGE 

> 

i 

(33)  GULF 

NARINE  FABRICATORS 

1  11  1 

1  i«  • 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

2 

1 

! 

! 

O0T5I* 

! 27*775 

•  2  ?!  3*36!  52.  ?! 

16.  3! 

6.5! 

430! 

-  ! 

25.0! NONE 

!TX 

INGLES IOE 

!  1959  ! 

!  !  !  I’, *1 

!  !  !  1 

16.'! 

1 

6.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

(Ip)  GULF 

i 

OF  FSrlORE  TRANSR.  SEMVICc/ 

1  11  1 

1  I  •  ! 

j 

1 

1 

1 

t 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

INC 

i 

1  ii  1 

1 

1 

i 

1 

1 

!  ! 

MARY  0 

•592»?A 

!  6  3! 1C  1 1 !  ?5.«! 

01.0! 

5.5! 

li?5! 

•  1 

26.0! NONE 

!LA 

FOUtCMON 

1  *  1965  1 

j 

j 

!  •  !  r:.:! 

1  11  1 

■*1.6! 

1 

4.C! 

1 

45! 

1 

1 

1 

» 

! 

1 

02)  GULF 

SOUTH  KARINE 

2 

TRANSpjo*- 

1  ;•  1 

!  {  j  ■ 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

i 

! 

TATI Otir  INC. 

j 

1  ti  1 

* 

1 

1 

1 

! 

AMUNNE 

•613^51 

•  3713*36!  64. o! 

24.0! 

7.3! 

940! 

-  ! 

33.0! NONE 

1 

1981  ! 

; 

!  !  •  i4.»>! 

24. C! 

5.0! 

-  ! 

1 

; 

! 

JAOUe  R 

!  6R2»0? 

!  57 • 3* 36 *  -  ! 

.  1 

i.3! 

1030! 

-  ! 

•  1 

!LA 

NEW 

1  1980  ! 

i 

!  !  !  "2.7! 

22.0! 

•  1 

-  J 

] 

1 

ORLEANS 

! 

,1 A  T T H £ U  8*E0 

•616572 

!  M ! 3*36!  <3. 0! 

-  1 

9.0! 

t?CO! 

-  ! 

40.0! NONE 

j 

!  1981  i 

! 

■  *  !  'lO.J! 

24.3! 

7.0! 

•  ! 

l 

! 

l  ! 

HR.  T 

i 

!  107 !  3*36 !  -  ! 

.  1 

12.0! 

2500! 

-  ! 

-  1 

1 

1  -  ! 

; 

i 

t 

!  •  !  J  5. C! 

1  ii  ; 

1  1;  1 

V?.C! 

1 

1 

11.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

j 

1 

!  ! 
! 
! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  1VTCC!  DIMENSIONS  !0PAFT! 

!  NET  !COD£! LENGTH! gaoTN!  ! 

- 1 REGIS-! *•** !  RES*  *  r£5. ! LOAD- ! 

COAST  !  TER  !  SEE! //////!/////!  ED  « 

CU*RD  !  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVE**! /// // !  HORSE 
NUMBER  !  NA6F  !  IV  *  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 


C 16)  CULf-COAST  POE-STSESS 

i 

i 

CO!./  INC. 

1  1 

I  i 

I  I 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

1 

j 

2 

i 

2 

i 

i 

JANET  SIMS  II 

‘572434 

7513A36! 

?o.o! 

22. C! 

7.5! 

SOO! 

-  I 

35.01NONE 

•NS 

PASS 

!  1976 

i 

i  i 

S3,  cl 

22.0! 

■ 

6.0! 

• 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

CHRISTIAN 

i 

i 

(32)  GULFCOAST  RESOURCES/ 

INC!. 

i  i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

U9C  87 

! 5C7234 

311  !4A40| 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1460! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

!  1967 

1“>5.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

i 

6S  200 

545 !  5*711 

120.0! 

50.0! 

5.6! 

-  ! 

1386! 

15.91PUNP 

SLA 

NEW 

!  1969 

i 

i  i 

1>3.0! 

■ 

50.0! 

t 

2.0* 

i 

i 

• 

i 

l 

1 

i 

i 

ORLEANS 

i 

i 

(IS)  GULFCOAST  TRANSIT  COHPAN'Y 

t  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

9ETTY  CUL9REATH 

•311297 

13313A36! 

112.7! 

31.6! 

18.0! 

4200! 

-  i 

75.3! NONE 

!Fl 

TAMRA 

1  1967 

!  ! 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

t 

-  i 

i 

i 

i 

9ETTT  WOOD 

!  544994 

1 19 ! 3*  36! 

132.6* 

40.1! 

24.6! 

7200j 

-  j 

86.0! NONE 

!  FL 

TAMPA 

!  1972 

1 43.0! 

40. 1! 

21.6! 

t 

—  i 

i 

i 

# 

3FVERLY  ANOfRSON 

! 646729 

133!3*3i! 

1*5.0! 

42. C! 

21.0! 

720C! 

-  » 

38.7 {NONE 

!  FL 

TAMPA 

!  1982 

145.0! 

42. C! 

13.0! 

i 

_  i 

i 

i 

t 

0E89XE  RANKIN 

•567374 

147*3*361 

1)*.0! 

35.3! 

20.0! 

5600! 

-  i 

75.3! NONE 

■FL 

TAMPA 

!  1975 

141.0! 

35.1! 

1C.0! 

i 

-  i 

i 

< 

i 

EDIE  STEPHENS 

•576417 

133!3Ai6! 

ioi.  o: 

31.3! 

13.2! 

2400! 

-  * 

45.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  1976 

104.0! 

31.0! 

7.0! 

i 

—  i 

i 

i 

i 

ELIENA  HICKS 

•509646 

132J3A36* 

112.7! 

;i.6i 

13.0! 

4200! 

-  • 

70.3! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  1967 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

i 

—  i 

i 

i 

i 

5.  ®.  MOIR 

*608018 

149J3A36! 

1T5.9i 

41  .0! 

23.0! 

7200! 

-  j 

85.9! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  1979 

150.0! 

41.0! 

19.0! 

i 

-  i 

t 

i 

i 

JANET  GRAHAM 

! 531*50 

144J3A36! 

106.7* 

32.0! 

16.0! 

3000! 

-  ! 

65.0! NONE 

‘FL 

TAMPA 

!  1977 

115.0! 

32.3! 

12.0! 

i 

-  s 

i 

l 

i 

KATHERINE  CLEWIS 

! 296818 

29413436! 

112.6! 

31.6! 

15.0! 

3600! 

-  j 

70.2! NONE 

!FL 

TAMPA 

*  1964 

120.0! 

31.5! 

14.2! 

i 

-  i 

i 

i 

i 

LI3EY  BLACK 

•505022 

13553A36! 

112.7! 

31.6! 

U.O! 

4200! 

-  ! 

70.31KONE 

!FL 

TFMPA 

!  1966 

120.0! 

31.6* 

13.0! 

i 

—  i 

i 

i 

i 

LINOA  TAGGART 

•571437 

147! 3A36! 

13o.O! 

35.  C! 

?C«0! 

5600! 

-  ; 

75. C! NONE 

!  FL 

TAMPA 

!  1976 

141.0! 

35.1! 

10.0! 

t 

-  i 

i 

i 

i 

PAUL  CANDIES 

*903436 

1 70 ! 3A  36 ! 

UO. C! 

42.0! 

13.5! 

9030! 

-  » 

50. C ! NONE 

!  FL 

TAMPA 

!  1986 

143.0! 

42. C! 

15.2! 

i 

*  i 

1 

i 

i 

SARAH  HAYS 

5297527 

294! 3A36! 

112.6! 

31.6! 

15.0! 

3600! 

-  • 

70.3 ! NONE 

•FL 

TAMPA 

!  1965 

! 

120.0! 

31.6! 

14.2! 

i 

-  * 

i 

i 

• 

THUNDER 

! 545118 

11513A36! 

126.6! 

34.5! 

19.0! 

5210* 

-  ! 

77 .0! NONE 

•FL 

TAMPA 

!  1973 

123.6! 

34.5! 

16.0! 

i 

—  i 

« 

i 

i 

9 AR9A3 A  VAUGHT 

•504456 

7993 ! 4A46 ! 

420.0! 

80. C! 

25.2! 

-  j 

19200! 

59.5! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  1966 

•  * 

420.0! 

*0.1! 

5.0! 

< 

•  i 

i 

» 

* 

SULK  TRANSPORTER 

! 501 906 

931 5 ! 4*  4&  J 

430.0! 

20.0! 

22. *! * 

-  • 

17600! 

S0.01N0ME 

•FL 

TAMPA 

!  1965 

!  ! 

430. C! 

MO.O! 

5.5! 

i 

-  i 

I 

! 

i 

DIANA  T 

*567400 

1652o!4A46! 

47).*)! 

*4.6! 

31.1! 

-  • 

28000! 

55. DIELECTRIC 

CONVFY-JFL 

TAMPA 

!  1975 

!  • 

4*o.5! 

25.0! 

7.0! 

! 

.  i 

!ORS 

i 

DORIS  3UENTHE® 

1691839 

1043**!  4A46! 

427.4! 

76. Z! 

?6.  3 ! 

-  j 

18750! 

66 . 0! NONE 

!  FL 

TAMPA 

!  1985 

! 

!  ! 

447.3! 

76.2* 

5.4* 

! 

-  ! 

■ 

i 

i 

GRAIN  TRANSPORTER 

•296703 

434514A46! 

330.0! 

60.0! 

20.0! 

-  ! 

9oOO» 

36.6! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  1964 

330-1! 

60.1! 

3.6! 

i 

•  1 

! 

• 

i 

LOUISE  KIPKPATRICK 

! 296*84 

6206 !4 A46 ! 

420.0! 

PO.O! 

25.2! 

-  i 

19200! 

59. 5 ! NONE 

•FL 

TAMPA 

•  1964 

! 

420.0! 

?0. 1 ! 

5.C! 

; 

-  i 

i 

i 

i 

MARIE  FLOOO 

•545015 

19073J4A46! 

652.6! 

f  3.0! 

32.2! 

-  » 

37000! 

70.0!N0NE 

!  FL 

TAMPA 

!  1972 

655.0! 

£5.0! 

7.0! 

* 

—  i 

i 

i 

• 

MARY  ANNE  NOIANO 

! 571030 

31 90! 4A4o ! 

462.5! 

*  5.0! 

34.1! 

-  • 

28000! 

55.0! ELECTRIC 

CONVEY- ! FL 

TAMPA 

!  1975 

! 

!  ! 

470.0! 

85.4! 

7.0! 

i 

-  » 

!ORS 

• 

MARY  TURNER 

•646730 

16057*4*46! 

olO.O! 

76.0! 

3o.2! 

-  ! 

42400! 

88. 3 !  ELECTRIC 

CONVEY-! FL 

TAMPA 

!  1982 

! 

olO.O! 

76.0! 

5.1! 

i 

-  i 

!ORS 

! 

i 

OCSANPOfiT 

•691*39 

14379 ! 4*46  j 

550.0! 

73.0! 

34.7! 

-  ! 

37700! 

55.0! NONE 

!Fl 

TAMPA 

!  1 931 

!  ! 

550. 0! 

73.3! 

5.5! 

i 

.  i 

i 

i 

PEARLE  JAHN 

! 511746 

9542 • 4*4*! 

42  3.0! 

50.0! 

2  7.1! 

-  i 

23000! 

55.01N0NE 

!  FL 

TAMPA 

!  1967 

!  ! 

420.0! 

8  3.1! 

5.5! 

i 

-  j 

i 

i 

! 

THELMA  COLLINS 

! 50963’ 

7985 !  4*46J 

420.0! 

*0.0! 

25.2! 

! 

19200* 

50.3! NONE 

•  FL 

TAMPA 

!  1967 

! 

!  ! 

420.0! 

20.1! 

5.0! 

j 

-  i 

! 

< 

TMOROUGHSRED  TOPPER 

•667454 

14379*4446! 

523.0! 

72.1! 

34.7! 

i 

37000! 

110.0*2  CLAM  SHELL  ! FL 

TAMPA 

!  1984 

! 

350.0! 

76.1! 

15.0! 

! 

-  t 

!  CRANES 

« 

i 

WANDA  WHEELOCK 

1298411 

3 206 i 4 *  46 ! 

420.  3! 

30.3! 

25.2! 

-  j 

19200! 

SO.OINOKE 

i  FL 

TAHPA 

i  1965 

!  ! 

420.0! 

•0.1! 

5.0! 

i 

-  ! 

j 

; 

i 

CAPACITY!  HI6H- 
!  EST 

CARSO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ESSEOS  !  (FEET) 


!  V  E  S  S  E  L  ! 

CARSO  HANDLING  *S  'OPERATING  ' 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  I  YEA* 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

////// ////////// !Td' ////////// *  o» 

LINE-2  !Ec!  LINE-2  !*RESUILT 


NICOLE  TRAHAN 


< 32)  GU2ZETTA  OFFSHORE  MARINE ! 

SERVICE/  INC*  ! 

MIDNIGHT  CRUSADER  !6 


(32)  GUI2ETTA  OIL  COMPANY 
S ALVINA  G. 


(16)  H  «  H  ASSOCIATES 
BIG  WHEEL 


(09)  H  *  H  "AtlNE  TOWING/  INC!. 
ATHENA  ! 2 33495 

! 

! 


2 

!  INC. 

i  i 

!  ! 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

j 

! 

! 

! 

1 

2 
i 

1 

2 
i 

! 

i 

j 

! 

i 

i 

| 642664 

6253A3S! 

6C.oi 

22. oi 

7.oi 

800! 

-  » 

40.3 ! WINCHES 

!TX  PORT 

i 

1981 

; 

; 

!  ! 

i  « 

j  ! 

60.3! 

! 

| 

22.0! 

i 

i 

6.0! 

; 

i 

2 

j 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

2 

t 

!  ARTHUR 

! 

i 

i 

i 

1661198 

i  i 

62 ! 3 A  35  * 

; 

*  5.0! 

2 

23. oi 

i 

7.0! 

i 

1000* 

i 

.  « 

i 

! 

41 • 0! WINCHES 

i 

!TX  PORT 

2 

1982 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

65.0! 

i 

i 

23.0! 

1 

2 

6.0! 

2 

j 

* 

i 

i 

-  ! 

; 

! 

» 

i 

! 

!  ARTHUR 

! 

! 

i 

1 

i 

! 

! 

! 61 0C97 

i  i 

i  i 

1  26!  1  A  03! 

j 

2 

j 

i 

1 

2 

11.0! 

2 

! 

2250  ! 

t 

i 

400! 

i 

! 

58. 0 ! NONE 

« 

i 

!L A  BERWICK 

■ 

i 

! 

1979 

! 

! 

j  ; 

!  ! 

J  ! 

i  i 

1  *■  5  •  C ! 

; 

i 

40. oi 
; 
i 

3.0! 

; 

i 

i 

■ 

•  i 

i 

{ 

; 

» 

i 

j 

i 

i  j 

1641338  I 

i  ■ 

2  9! J A35! 

i 

43. 7i 

i 

; 

12.0! 

2 

5  .oi 

i 

j 

46ol 

j 

-  i 

! 

i 

26.0 ! NONE 

! 

« 

SLA  3ERWICK 

i 

i 

1981 

i  j 

»  » 

41.  C! 

1  i.C! 

4.0! 

j 

-  ; 

i 

j 

i 

i  ......  | 

1 53 !$ A?1 j 

90.0! 

27.0! 

5.0! 

i 

263! 

1 0. 0! D I EScL  PUMP 

SLA  BERWICK 

* 

1957 

i  i 

!  * 

*3.0! 

’  7  .  C 1 

1.0! 

i 

-  ! 

l 

! 

2 

!  . 

3  90 !  5  A  71 ! 

155.0! 

33.0! 

3.5! 

-  i 

1034* 

12.0 1  DIESEL  PUMP 

! LA  BERWICK 

2 

1945 

!  ! 

!  ! 

155. C! 

33.0! 

1.0! 

t 

-  » 

t 

• 

! 

30.0 ! HYDRAULIC  DECK 
! WINCHES 
! 


30.0! HONE 
! 

! 

! 


!  ! 

! AL  EIGHT  MILE! 

i  j 

!  ! 

!  ! 
j  « 

!NO  BALTIMORE  J  * 


T»1U  2  -  SMCWTION  Of  VESSEL! 
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EnGR ! 

D I  ST !  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUM-EO 

!  ! VTCC !  0 IM:N> 

!  NET  !C  0Dr  !LE\GTrt! 
■5R53IS-!*-**!  n=4.  ! 
!  T?R  •  SEE! ////// 5 
•  TON-  !P«G*!  31/fcP-J 
!  WAGE  *  IV  •  4LL  5 

ICNS  ! DRAFT  * 
s'RDTH*  J 

5. ! LOAD-* 
/////!  EC  ! 
)Vc»*! /////* 
ALL  ‘LIGHT* 

H)>i!! 
POWER ! 

CAPACITY! 

1 

CARGO  * 
ttutnti 
PASS'*  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  VESSEL!  ! 

cST  *  cargo  handling  *s  ‘operating  *  * 

FIXED  !  EQUIPMENT  «TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  1  LINE-1  !*0!  LINE-1  «  BUILT  ! 

(LI5hT)!////////////////!T0*//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*P£3UILT! 

(16)  H  3  L/  INC- 

a 

i 

a 

1  a  1 

a  a  a 

1  a  a 

a 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

1 

• 

1 

j 

a 

1 

1 

1 

LAOY  CHANT EL 

•515557 

!  1*313*36! 

61.1! 

23.1! 

5.5! 

1103! 

-  » 

33.0! 

!AL 

FLORENCE  ! 

*  1939  • 

i 

i 

1  a  1 

!  a  » 

•1.1! 

a 

23.1! 

S.5! 

a 

"  ! 

1 

a 

a 

1 

a  a 

a 

(33)  M#  WIP£LXN£  CO. 

i 

■ 

1  11 

a  i  1 

a 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

j 

MISS  LcLAlNE 

J5CCG53 

5  5151A-3! 

62.7! 

22.0! 

4.7! 

330! 

20! 

30.0! NONE 

!TX 

PORT  « 

1964  ! 

i 

1  1  1 

62.7! 

22.0! 

3.3' 

2! 

• 

1 

LAVACA  • 

! 

JULIE  0 

! 522456 

5  3755AV®! 

42-0! 

■•a.:! 

4.0! 

150! 

20! 

1 5.0! 5  TON  HYDRAULIC 

!TX 

CORPUS  ! 

1969  * 

i 

42.0! 

24.  G! 

3.3! 

2* 

‘.CRANE 

1 

CHRIST!  ! 

SHELLIE  JC 

! 510772 

5  45  5  oA99  5 

5c.  3! 

25. C! 

5.0! 

330! 

20! 

sa.oisoNE 

!TX 

INGLESIDE  ! 

1962  • 

i 

i 

1  a  a 

•  !  5 

>6.6» 

t 

23.0! 

a 

4.0! 

1 

2* 

* 

a 

1 

a 

a 

02)  H  ?  9  TOWING  COw  INC 

a 

a 

1  1  1 

a  a  1 

1 

a 

1 

a 

a 

1 

! 

1 

■ 

AGNES  ROSE 

1271259 

5  23  ! 3A5c. • 

—  ! 

—  1 

6.2! 

600! 

-  ■ 

35. 0! NONE 

!LA 

HOUMA  • 

1956  • 

i 

a 

1  1  1 

5  5  ! 

49.2! 

1 

15.2! 

6.2! 

a 

■  ! 

1 

a 

1 

1 

a 

a 

(17)  H 4 A  MARINE 

i 

j 

1  1  1 

a  1  1 

5 

1 

1 

a 

1 

a 

a 

■ 

1 

CKI  502fc 

i  ...... 

5  1  61  5  5  4A4* } 

"  1 

T5.:! 

9.0! 

-  ! 

2200! 

1 S.O! NONE 

»TN 

NASHVILLE  ! 

1972  ! 

i 

a 

1  a  a 

a  11 

2  *'0.0! 

15.0! 

2.0! 

1 

~  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(12)  Hi®  T OWING/  INC. 

j 

« 

!  !  5 

1  a  1 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

a 

1 

TF  TON 

!*3g46S 

5  295  3*  54! 

56.5! 

21.0* 

6.6' 

1000  * 

-  1 

41.5  ! NONE 

!NC 

WILMINGTON! 

1978  ! 

t 

i 

1  a  a 

1  a  1 

6C.0! 

a 

24.0* 

1 

5.6! 

1 

! 

l 

l 

1 

t 

a 

1 

(32)  W/C  TRANSPORTATION 

a 

a 

5  5  ! 

1  1  < 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

a 

1 

a 

1 

COLE 

•5T53I'? 

5  103*3*36! 

56.0! 

22.0! 

o.O! 

1000! 

-  1 

29. 6  !flONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1931  ! 

a 

a 

1  a  1 

a  1  1 

>6.0! 

a 

22.0 ! 

5.0! 

a 

’  ! 

1 

1 

• 

1 

j 

1 

(13)  HAIG  POINT  FERRY  CO. 

1 

1 

1  1  1 

!  a  1 

■ 

1 

1 

1 

a 

a 

1 

1 

j 

1 

HAIG  POINT 

!  >7359* 

!  105191?! 

3  3.5! 

12.7! 

5.4! 

350! 

1  * 

14.3 ! NONE 

JSC 

DAUFUSKIE  J 

1976  ! 

1 

5  5  5 

5  3.5! 

1  >.7! 

5.3! 

23* 

a 

1 

! 

haig  point  Gannett 

! >14655 

5  3*1917! 

’6.  »! 

13.3! 

4.  >! 

250* 

-  1 

9.0 [NONE 

•SC 

OAUFUSKIE  * 

1987  ! 

’*>.  i! 

1C.!! 

4.5! 

20* 

» 

1 

1 

HAIG  POINT  X 

‘69577° 

5  32  SI  Cl 2  ! 

45.2* 

17.2! 

6.3! 

750* 

-  ! 

27.01N0NF 

•sc 

OAUEUS^XE  ! 

1986  ! 

1  1  1 

53.*! 

1  7.2! 

6.  ’! 

97* 

1 

1 

1 

HAIG  POINT  It 

•907411 

5  31  !1C12 ! 

>5.2! 

1  7.1 ' 

6.3! 

750! 

-  « 

27.0!  NONE 

JSC 

OAUFUSKIE  ! 

1987  ! 

a 

5  •  5 

>5.2! 

17.1! 

6.3! 

«7! 

t 

■ 

1 

a 

HAIG  POINT  OSPREY 

•*i15®2 

•  1951C12! 

46.0! 

1  >.u! 

3.0! 

600! 

-  • 

1 2 . 0 {NONE 

t  sc 

OAUFUSKIE  ! 

1931  ! 

; 

•  1  1 

17.0! 

15. Ci 

3.J* 

45! 

1 

1 

1 

! 

HAIG  POINT  PELICAN 

•632633 

5  1  ?!  1C  1 2  5 

45.0! 

15.3! 

3.  )! 

600! 

-  • 

12.0! NONE 

!SC 

OAUFUSKIE  ! 

1951  • 

a 

1  1  1 

17.3! 

15. C! 

3.0! 

45* 

1 

1 

a 

HAIG  POINT  PtTPEL 

•R4C664 

5  4  5  1  D12! 

>6.'! 

13.3! 

4.5! 

250! 

-  • 

9. 0! NONE 

!  SC 

OAUFUSKIE  • 

1936  • 

a 

1 

a  1  1 

1  ■  1 

>0.3! 

10.  J! 

1 

4.5! 

t 

20! 

1 

1 

1 

1 

a 

i 

! 

! 

<C»  V»l£  CCNTAINE*  LINE. 

j 

incI. 

5  5  5 

5  5  ! 

I 

a 

1 

a 

1 

1 

■ 

a 

1 

a 

i 

! 

! 

AL6**NDFR  HAL? 

!d43315 

5  1 1  9!  34  J>! 

no.** 

1 3 .  C ! 

15. C* 

225C! 

-  j 

50.0! NONE 

JMD 

BALTIMORE  » 

1932  J 

a 

!  5  ! 

n.u! 

33.2! 

11.0! 

-  • 

1 

! 

! 

! 

ASHLEY  HALE 

! S23“2* 

5  IIJIOaJa* 

1v9.5* 

33.3! 

16.0! 

.000! 

-  » 

52.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1970  * 

a 

!  !  5 

11  l.C 

3  3.2! 

13.0! 

-  1 

| 

! 

! 

! 

C  A  »0L  HALE 

•505322 

!  >3!3*3M 

97.1! 

2  *.  C! 

11.0! 

3000* 

•  ; 

50. 0! NONE 

!«d 

BALTIMORE  ! 

1966  ! 

1 

5  5  5 

1)5.0! 

?>.2! 

7.6! 

-  • 

• 

1 

! 

! 

LARKIN  HALF 

• >17050 

5  1  ?9 ! 3 a  )* ! 

91.5! 

?7.J! 

K.O! 

2600! 

-  a 

SO.U! NONE 

!«d 

OALTIMOR6  ! 

1963  * 

a 

1  1  1 

>5.3! 

27.5! 

11.0! 

*  ! 

! 

! 

! 

BALTIMORE  TRADER 

!694f6* 

J  4  2C  ?•  <*»50  ! 

310.1! 

)u.3 ! 

U.5! 

-  j 

7o1  6! 

?5.5!nONE 

!**o 

BALTIMORE  ! 

1986  ! 

1 

5  5  5 

310.1* 

•C.C! 

3.5! 

-  « 

i 

1 

i 

! 

BOSTON  TRAOER 

•90C6A3 

•  2739!4A>3! 

2-6.0! 

71.5! 

12.  J! 

-  J 

5264! 

24.5! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1986  ! 

a 

1  1  1 

246.0! 

71.5! 

2.5! 

-  a 

5 

! 

1 

1 

LI3S*TY  TRADER 

5524*05 

!  5521 5  4A50! 

3’G. j! 

*  ® .  3 ! 

16.0! 

-  • 

10534* 

25.5 ! NONE 

!md 

BALTIMORE  ! 

1970  j 

1 

1  1  1 

373. :• 

'  5. 3 ! 

S.O! 

-  • 

1 

1 

1 

» 

NEW  ENGLAND  TRADE® 

55*3764 

5  14J7!4457» 

21  3.  )! 

n .:! 

10.6! 

-  ! 

2576! 

?1 .SiNONE 

!  MO 

BALTIMORE  ! 

1977  i 

a 

5  1  5 

21C. 0! 

60.3! 

2.0! 

-  • 

1 

a 

2 

! 

NORFOLK  TRADER 

!oM1*5 

5  M22  5  4A59! 

253.0* 

72.3! 

9.3! 

-  ! 

3696! 

20.51NONE 

!**0 

BALTIMORE  ! 

1931  ! 

a 

i  1  1 

2*0.0! 

72.0! 

2.5! 

-  * 

1 

1 

! 

! 

PHILADELPHIA  TRAOFR 

*.632371 

•  2322J4A5';! 

:*o.o! 

’2.0! 

>.3! 

-  J 

’6®6! 

?0.5!nONE 

!md 

BALTIMORE  ! 

1931  ! 

1 

< 

1  1  1 

1  1  1 

«*0.0! 

a 

72.3! 

1 

7.3! 

a 

1 

J 

♦ 

1 

a 

! 

! 

! 

! 

(3o)  HALES  CONSTRUCTION  J 

1 

ASSOCIATES 

•  5  5 

•  1  1 

a 

1 

; 

a 

1 

1 

1 

1 

» 

i 

a 

» 

I 

! 

! 

! 

ALSEA 

5  52321  3 

5  34Y*»44-M 

—  • 

--  1 

14.6* 

-  » 

iiocoi 

IS.JiNONE 

jvA 

SEATTLE  ! 

*  1984  ! 

a 

a 

1  a  1 

1  a  ; 

?f0. 0! 

3>.v! 

1 

5.0! 

1 

a 

1 

! 

1 

a 

1 

1 

! 

(’2)  HALL  BUCK  KARINE/  INC 

1 

1  1  1 

5  5  5 

a 

1 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

i 

j 

3 

H“  107 

5512497 

5  *9d!4*«1! 

195.0! 

’  5.0 ! 

>•  0! 

-  ! 

1470! 

14.6! NONE 

!LA 

BATON  *| 

1979  J 

1 

•  5  5 

195.0! 

’5.  jI 

1.6* 

-  ! 

I 

« 

ROUGE  ! 

! 

HM  10® 

5ol249P 

•  o90»4A41! 

V>5. )! 

’5.3! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

14.6‘NONE 

!la 

BATON  J 

1979  | 

a 

1  1  ; 

1  >5.0! 

35.  C! 

1 .  ? ! 

-  1 

a 

1 

ROUGE  ! 

! 

HM  109 

5  51  24  95 

5  690  5  4 A  41 5 

1»5.  i! 

’  >.u! 

9.C! 

-  * 

1470! 

u.»!nonc 

SLA 

BATON  ! 

1979  ! 

j 

5  5  5 

1  >5. j! 

35.0' 

1.<J! 

-  1 

! 

1 

ROUGE  ! 

! 

HM  1IC 

!  «1 2*00 

5  690*41, 1» 

1  >>.0! 

’5.2! 

9.0* 

-  ! 

1463! 

U.oiNONE 

SLA 

BATON  ! 

1979  ! 

; 

1  l  1 

1  >5.1! 

’S.v! 

1.9! 

-  2 

1 

1 

ROUGE  ! 

! 

HM  HI 

5  ®1 3C01 

•  690*  4 A, 1 5 

1  >>.%>! 

’5.2! 

9.0! 

-  • 

1463! 

14.6! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1979  J 

a 

5  5  5 

195.0! 

’5 .  C! 

1.9* 

•  1 

! 

! 

ROUGE  ! 

1 

H  N  11? 

5313002 

!  690*44.1* 

1 RS-'*! 

’  5.C ! 

?.w! 

-  ! 

1470! 

14.6*  NONE 

!  LA 

BATON  • 

1979  ! 

a 

1  1  1 

1 >5.3! 

M.C! 

1.6! 

-  1 

I 

a 

ROUGE  ! 

! 

HM  113 

5613453 

5  693!  4  a  -1 • 

1  0.-3! 

’5.0! 

9.0! 

1 

U70* 

14.6! NONE 

!IA 

BATON  J 

1979  * 

1 

5  5  5 

1  >  5 , 0! 

35.3* 

1.6! 

-  < 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

HM  114 

•512901 

5  69  05  4441  ! 

145. C! 

35.2! 

9.0* 

-  J 

1-70! 

1 4 . 6 ! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1979  ! 

« 

1  1  1 

1 >5.0! 

33,0! 

1.3! 

-  1 

1 

1 

ROUGE  ! 

! 

HH  11* 

1574553 

•  6*5544,1! 

1>>.3! 

35.2! 

9.6* 

-  * 

1407! 

16.0! HONE 

itA 

BATON  ! 

1978  ! 

a 

1  j  j 

195.0! 

’  5.C! 

2.0! 

—  1 

j 

{ 

ROUGE  ! 

I 

HM  119 

•57,545 

•  6  3  4  5  4A  41 5 

1 >5.0! 

’>.C! 

>.0! 

-  ! 

1415* 

16.0*  NON  c 

SLA 

BATON  ! 

1976  ! 

a 

5  5  I 

1  >5.0! 

T,.;{ 

2.0! 

-  1 

! 

j 

ROUGE  ! 

! 

h*»  12C 

•  574544 

•  633*4441! 

195.0! 

’5.3! 

9.2! 

-  i 

U15! 

16.0SN0NE 

!L  A 

BATON  | 

1 97E  • 

1 

5  5  5 

1 >3.0! 

’5.3! 

2.J*. 

.  1 

1 

a 

ROUGE  ! 

! 

HM  121 

is’4548 

*  4* 354441  ! 

1 '5.0! 

35.  C! 

>.J! 

-  J 

1415* 

1 6. 0! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1976  ! 

a 

5  5  5 

1 >5-0! 

’5.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

HM  122 

5574550 

5  e! J54A41 5 

1  >5.3! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1415! 

1 0. 0 ! NONE 

!LA 

3A  TON  ! 

1976  » 

1 

!  5  5 

1*0.5! 

35..! 

2.  j! 

*  ! 

; 

a 

ROUGE  ! 

! 

HM  123 

5  57,552 

!  636*4441! 

196.0! 

3! 

>.)! 

-  ! 

1415! 

1 0. 0!  NONE 

i  L  A 

3AT0N  • 

1976  ! 

a 

!  5  ! 

1  >$. j! 

35.2! 

2.0! 

*  ! 

\ 

ROUGE  ! 

» 

HM  124 

!574®54 

5  63454441! 

1 >5.0! 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1415! 

1 6.0JH0NE 

!LA 

BATON  ! 

1976  ! 

a 

a 

5 

i  1  1 

1  !  ! 

i  i  i 

1  >5. 0! 

1 

1 

15.  C! 

a 

1 

2.0! 

a 

a 

! 

a 

a 

! 

1 

! 

! 

\ 

i 

ROUGE  ! 

j 

t 

! 

! 

! 

TA3LH  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


423 


EHSR1 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
NET  !C0D?!L£N**,TH*2j»DTH!  ! 

REGIS-!****!  Hfi.  !  PEG.1L0AD-! 
TEP  !  SEr !//////!/////!  ED  ! 
TON-  !PAGF!  OVER-! OV =3-! /////! 
NAS?  »  XV  *  ALL  !  ALL  1LI1HT* 

1CAPACITY!  HIGH-  2  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ‘OPERATING  ! 

•  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

!////////!  »OINT  *  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  0 ASS-  ! (LI6HT) !///////////?//// !TD!//////////!  OR 

°OWEP •  cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE !  LINE“2  !*R6euiLT 

(32)  HALL  BUCK  MARINE,  INC- 

1  1 

1  j 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

j 

(CONTINUED) 

1  1 

1 

■ 

■ 

1 

j 

1 

1 

HH  507 

!6‘»8?o7 

76914A41  1 

195.0! 

3  5.0! 

9.  )! 

-  1 

1466! 

14.6! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1980 

1  1 

155.0! 

35.0! 

1.9! 

« 

-  1 

« 

ROUGE  • 

H m  soa 

! 628228 

749 1 4  A41 ! 

1>5.0! 

33.  C! 

9.0! 

•  1 

1466! 

14.6! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1980 

|  1 

195.0! 

J  5.3! 

1.9! 

1 

“  ! 

• 

ROUGE  ! 

HI*  1258 

! 573273 

1000! 4A41 1 

2^0.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1 64S ! 

15.C! NONE 

!LA 

BATON  ! 

1977 

1  1 

200*0! 

35.0! 

1.5! 

1 

} 

1 

ROUGE  ! 

! 

N"$  3200 

! 522656 

159515A90! 

2=8.0! 

54.0> 

3.3! 

-  1 

3240! 

18.512  DIESEL  PUMPS, 

SLA 

BATON  ! 

1969 

1  t 

1  1 

290.0! 

1 

*4.0! 

1.3! 

1 

« 

1 

1 

1C0ILE0 

1 

ROUGE  ! 

1 

| 

(28)  HALL  T0WIN6,  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

t 

1 

1 

1 

j 

1 

C  J  RAE 

1632444 

97! 3*36! 

70.0! 

26. C! 

7.0! 

950! 

-  » 

36.01NCNE 

!  I 

FT.  ! 

1981 

1  1 

70.0! 

24. C! 

6.0! 

1 

-  1 

1 

MADISON  ! 

DENISE  RAE  II 

1634631 

23! 3*35 1 

33. C! 

1 6.C ! 

5.0! 

670! 

-  » 

30.0! NONE 

!  I A 

FT.  • 

1 9S1 

1  1 

3  3.0! 

1  A.C! 

4.0! 

1 

-  « 

1 

MADISON  ! 

• 

OESA  PAE 

1 5*6*36 

2C13A34! 

41.0! 

17.0! 

4.5! 

400! 

-  • 

25.0 ! NONE 

!  Z  A 

FT.  ! 

1975 

1  1 

41.0! 

17.0! 

4.0! 

1 

-  » 

1 

MADISON  ! 

DONNA  RA£ 

1 6=5203 

59! 3*  35! 

43.3! 

22.0! 

6.3! 

300! 

-  • 

35.0! NONE 

!IA 

FT.  ! 

1980 

«  t 

1  « 

46.2! 

1 

22.0! 

1 

5.0! 

1 

1 

1 

1 

2 

MADISON  ! 

2 

(32)  HALLIBURTON  SERVICES 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

1 

j 

1 

* 

HALLIBURTON  20V 

1270391 

19511A03! 

117.4! 

31.5! 

7.9! 

eooi 

150! 

33.0! PNEUMATIC 

$YSTE**!LA 

HARVEY  • 

1955 

•  1 

124.0! 

52. C! 

5.C! 

1 

-  • 

; 

2 

1 

HALLIBURTON  211 

1271C7? 

12311A03! 

117.4! 

31.5! 

7.9' 

300! 

150! 

33.0! PNEUMATIC 

SYSTEM'LA 

HARVEY  ! 

1956 

1  1 

124.0! 

32.0! 

5.C! 

1 

-  1 

1 

; 

1 

HALLIBURTON  222 

1610218 

1°2!1A03! 

1 7  c  -  0 ! 

40. C! 

11.3! 

1700! 

257! 

60.0! PNEUMATIC 

SYSTEM1LA 

HARVEY  1 

1979 

1  1 

1 ^0.0! 

41.3! 

3.2! 

1 

-  J 

» 

1 

; 

HALLIBURTON  223 

1623310 

1 35 ! 1*03! 

12  3.0! 

35.3! 

7.0! 

3CC! 

122! 

39.0 ! PNEUMATIC 

SYST£M!LA 

HARVEY  ! 

1980 

1  t 

130.0! 

33.0! 

5.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

J 

HALLIBURTON  224 

1624650 

1  35*1*0'-! 

125.0! 

33.3! 

7.0! 

300! 

122! 

38.0! PNEUMATIC 

SYSTEH1LA 

HARVEY  * 

1980 

«  1 

133.0! 

33.0! 

5.5! 

• 

-  ; 

1 

1 

1 

HALLIBURTON  225 

>027969 

115*1*03! 

125.0! 

35.0! 

7.0! 

300! 

122! 

38.9! PNEUMATIC 

SYSTEM'LA 

HARVEY  ! 

1980 

t  1 

13J.0! 

ij.O! 

5.5! 

! 

-  » 

1 

« 

1 

HALLI3U°T0N  226 

165C650 

13511AO’! 

—  ! 

3  3.0! 

8.6* 

300! 

135! 

3S.0! PNEUMATIC 

SYSTEM! LA 

HARVEY  ! 

1982 

1  1 

1 ?4.0! 

33.3! 

1.5! 

1 

-  • 

• 

1 

1 

HALLIBURTON  207 

1267501 

1 39 1 3A  35 ! 

76.0! 

*1.9! 

7. )! 

*00! 

122* 

32  .0 ! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

*  1976 

1  1 

;?.3! 

31.9! 

5.0! 

! 

-  « 

1 

1 

I 

HALLI9URT0N  104 

700!«.A4->! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  j 

1145! 

20.01PNEUMATIC 

SYSTEH'LA 

HARVEY  ! 

19$4 

1  ! 

105. C! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  » 

1 

1 

« 

HALLIBURTON  407 

14514*46! 

i:3*0! 

’1.5! 

5.0! 

-  • 

275  ! 

25.01PNEUMATK 

SYSTEMSLA 

HARVEY  • 

1957 

1  1 

1’(!,J! 

51.  C! 

2.4! 

! 

-  • 

1 

1 

1 

HALLIBURTON  412 

•579876 

J46*4A93! 

140.0! 

56. C! 

4.0! 

-  t 

346* 

?5.0! PUMPS,  TANKS 

!  LA 

VE  NIC  F  ! 

1977 

1  1 

i  i 

140.0! 

C! 

1 

3.0! 

1 

! 

1 

-  ! 
t 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

(16)  MALTffl  MARINE, 

INC. 

!  ! 

<  1 

1 

* 

1 

1 

j 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

EUGENE  ISLAND 

1272727 

3311 a3> ! 

*3.4! 

17.1! 

4.0! 

606! 

-  • 

25.4! NONE 

!  LA 

NEW  • 

1956 

1  • 

1  1 

55.0! 

1 

17.5! 

4  .  C  * 

1 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

1 

« 

(26)  HAM  TUG  t  FLEETING  SERVICES, 

1  1 

1  1 

• 

1 

• 

1 

! 

1 

j 

1 

t 

1 

j 

1 

1 

INC. 

i 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

CAPTAIN  HACKUORTH 

1364271 

42! 3*34! 

*2.8! 

20. C! 

3.6! 

300 ! 

-  ! 

1 6. 0! NONE 

!  XL 

LEMONT  ! 

1975 

i 

!  ! 

! 

.  1 

2.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

ELLEN  C 

•513477 

!  73! 3*  36! 

’5.0! 

2  6.0! 

8.6! 

1100! 

-  • 

16.0! NONE 

!  IL 

LEMONT  ! 

1968 

; 

1  1  1 

>2.0! 

?  8 .  ’ ! 

a.6» 

! 

-  j 

t 

! 

• 

LORNA  HACKWORTM 

•637C17 

1  4113F36! 

«l,aj 

23.0! 

3.6! 

300 ! 

-  » 

16. 9 • NONE 

•IL 

LEMONT  ! 

1979 

j 

« 

!  !  ! 

1  1  ; 

-  ; 

.  1 

1 

3.6! 

! 

1 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

i 

(28)  HAMM*  S  HARBOR 

i 

SERVICE  AN ! D 

!  !  ! 

1  1  ! 

; 

2 

! 

1 

• 

1 

i 

i 

; 

1 

i 

! 

! 

! 

FLEETING 

i 

1  1  1 

1 

j 

! 

« 

1 

3ETTY  ROSE 

1  2*9573 

1  A653A34! 

-  1 

«  ■ 

6.3! 

450! 

-  ! 

1  ELECT* IC 

WINCHES! IL 

ROUE  ! 

1962 

i 

1  1  1 

54.2! 

1  3.0! 

6.3! 

1 

-  • 

! 

« 

J 

ELIZABETH  ANN 

i 246737 

!  2113A351 

-  ! 

-  2 

-  ! 

275! 

-  » 

22.0! NONE 

!  XL 

ROME  ! 

1953 

i 

\  !  l 

34.7! 

n.2! 

.  I 

» 

-  » 

1 

! 

! 

VALERIE  JUNE 

!  2°6l  77 

!  17J3A3*! 

-  1 

.  1 

9.0! 

?75i 

-  • 

!  NONE 

!  IL 

RDM*  • 

1964 

i 

i 

;  1  1 

!  !  ! 

45.0! 

1 

13.5! 

1 

7.0! 

1 

1 

i 

• 

1 

; 

! 

j 

j 

j 

(03)  HAMPTON  BARGE 

LINE,  INC 

i 

1  1  1 

i  i  i 

1 

j 

2 

j 

1 

! 

1 

i 

i 

1 

i 

j 

1 

1 

R"W  14 

!o02632 

•  47614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

16.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  *! 

1979 

j 

!  1  1 

W5.0! 

75.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

J 

RMW  15 

1602633 

!  676J4A41! 

1=5.0! 

55.3! 

9.0! 

-  1 

1500! 

16.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1979 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

1 

! 

RMW  16 

1602484 

!  676! 4^41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

16.2! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1979 

i 

1  1  1 

1>S.O! 

35.  C! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

BMW  17 

•602665 

!  676' 4*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  1 

1500! 

16.2 !NON£ 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

j 

1  ;  ; 

195. 0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  » 

1 

j 

1 

RMW  19 

!o?26S7 

!  67614441! 

198.3! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1  SCO! 

16.21N0NE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

j 

!  !  ! 

1=5.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

« 

! 

! 

SC F  41 

157920? 

!  97114**1! 

ns. 3! 

35.3! 

9.0! 

-  ; 

1492! 

M.sihONC 

1 

! 

1977 

| 

i 

!  !  ! 

!  1  1 

1=5.0! 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

i 

1 

“  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

(22)  HANNA,  H.  A., 

CO. 

■ 

■ 

!  1  t 

i  i  i 

1 

1 

1 

1 

j 

» 

1 

1 

1 

2 

GEORGE  A  STINSON 

•595539 

!  2)412!UOSM:00.0!1C5.0! 

?  =  .3! 

16000! 

66500! 

116.0! SELF  UNLOAD** 

!0H 

CLEVELAND  *! 

1978 

1 

1 

!  !  !  1  w^O.  )!  1 C5. C! 

!  !  1  !  ! 

21.  Cl 

1 

« 

-  ! 

1 

2 

! 

1 

i 

(26)  HANNAH  MAR  INF 

i 

COR?CRATXO!N 

!  !  ! 

!  i  ! 

1 

1 

• 

1 

1 

2 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

challenge* 

151 9204 

!  1 ?9«  3*36! 

1 91. 2! 

31.  =  ! 

14.3! 

3000! 

-  • 

51 • 9} NONE 

!  G 

SAVANNAH  • 

1969 

* 

!  1  1 

127.5! 

32.1! 

lO.c! 

! 

-  ! 

1 

• 

t 

DONALD  C.  HANNAH 

1293119 

!  1 30*3*36! 

n.o! 

2  =.C! 

11.7! 

2400! 

-  ! 

1 6.0! NONE 

!  IL 

CHICAGO  i 

196? 

1 

!  !  ! 

=  5. 0! 

?9«  A» 

9. 6  t 

! 

•  1 

2 

1 

I 

JAMES  A.  HANNAH 

1295179 

!  227!  3*38! 

142.?! 

23.1 ! 

16.0! 

4000! 

-  ! 

43.0! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

*  1967 

1 

!  1  i 

149.02 

’3.?! 

12.6! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

MARGARET  M.  HANNAH 

12*1911 

!  74! 3*  38! 

*4.3! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  • 

14.oi NONE 

!  IL 

CHICAGO  ! 

1956 

1 

!  !  ! 

84. >2 

?4.0! 

3.0! 

{ 

•  • 

1 

1 

I 

MARY  C.  HANNAH 

•253161 

!  41 1 ! 3*  34 1 

U2.2! 

33.1 ! 

15.6! 

4030! 

-  • 

43. 0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1975 

« 

!  !  ! 

1  4=.  0! 

35.2! 

14.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

SUSAN  V  HANNAH 

! 5*261 7 

!  1 1  i ! 3*  3* ! 

in. 2j 

34.2* 

1  ?  .0! 

3000! 

-  ! 

54.0! NONE 

!  IL 

CHICAGO  ! 

1977 

1 

!  !  ! 

121.6! 

34.6! 

14.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

H  2?01 

1630013 

!  7210! 5*70! 

275.1! 

54.3! 

H. C! 

-  i 

3500! 

17.012  PUMPS 

1 

1 

1981 

1 

!  !  ! 

273.1! 

54.3! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

HANNAH  2901 

•  237333 

i  169315*711 

264.0! 

52.6! 

10.0! 

•  j 

3110! 

15.012  DIESEL 

PUMPS, 

ML 

CHICAGO  ! 

1962 

1 

• 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

284.0! 

52.o! 

j 

1 

1.9! 

1 

i 

i 

icons 

2 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

1 
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TA-LS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
SVTCC!  DIMENSIONS  !0»AFT! 


ENG*! 

&IST* 


OPERATOR 

V?*SEL  WANE  AND  *iU»BER 


•CAPACITY!  HIGH-  !  '.VESSEL!  I 

i  s?t  •COO^'Lf'loTMMBJTH!  •  !  «  EST  !  CA«CO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  ! 

_ itcGlS- '»*•*!  R'S.  !  ®ES.*LOAO-!  !  CARGO  !  FIXEO  !  EOUIPNcNT  !TC!  °ASE  !  YEAR  ! 

COAST  j  TER  I  SI"!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  »  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  9UILT  ! 

GUARD  !  TON-  !•»",*!  JV'S-! JViR-J ///// !  HORSE!  »AS$-  ! (LIGHT) !////////////////! TO!////////// J  OR  * 
NUN®€»  !  NAS?  !  *V  *  ALL  !  ALL  ILIGHT!  pOVE  *!  cNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  *“  “* 


LINE-2  !*RE3UILT! 


1 

1 

(26)  HANNAH  MARINE  CORPORATION 

!  1  111 

i  1  |  j  • 

i  i  i  i  ! 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

» 

i  i 

i  { 

j  ! 

(CONTINUED) 

HANNAH  2932 

2*733° 

1&DP!5A71!  2*4.0!  *2.4«  10.C! 

'110! 

15.012  DIESEL 

PUHPS# 

ilL  CHICAGO  ! 

1962  ! 

1  !  2^-..?!  52.*!  1.4! 

! COILS 

!  i 

1962  ! 

HANNAH  2903 

2i«2oC 

1606!5A7'|  2n4.0!  52.4*  1C. 3! 

! 

3110! 

15.0! 2  DIESEL 

PUPPS# 

•XL  CHICAGO  ! 

J  !  >44.J!  *2. t!  2.0! 

! COILS 

!  ! 

1972  j 

HANNAH  ?6C1 

542365 

2 34 7!  5*71 !  200.0!  *0.2!  14. «! 

! 

5557! 

11 .3! DIESEL  PUNp# 

! XL  CHICAGO  ! 

!  !  2*C.  2!  ‘0.0!  7.4! 

! COILS 

!  • 

1976  ! 

HANNAH  5101 

5’C990 

335o!5A71!  J*C.C!  60..!  1*.3! 

! 

3440! 

1r>.5 ! 2  DIESEL 

PUHPS 

IGA  SAVANNAH  ! 

!  !  3->:.5!  50. G!  9.0! 

11  1  1  » 

j 

i 

j 

i  i 

(12)  HANOVER  TOWING#  INC. 
CAPTAIN  3ILL 

54P525 

11  ii; 

26!  5*34!  i4.d  1 7.C!  7.6! 

■ 

pool 

_  i 

» 

15.0! NONE 

i  i 

!NC  WILMINGTON! 

1970  i 

•  !  4  j.O!  17.4!  7.0* 

1967  ! 

CAPTAIN  0 AVf 

509434 

19! 34 SM  >3.3!  77.7!  0.3! 

300! 

m  1 

15 .0! NONE 

•NC  UILNINGTON* 

!  i  *1.0!  72.21  6.0! 

! 

!  • 

1944  j 

CAPTAIN  JfR»Y 

2U<»* 

?J!3*Sl!  12.1!  14.0!  9.9! 

300! 

23! 

X2.0! NONE 

•NC  WILMINGTON! 

•  !  '2.1!  1 ».C!  6.2! 

-  * 

!  • 

1967  ) 

C  ART  A  IS  JIN¥Y 

500435 

19*3*3*!  '2.3!  22.2!  4.7! 

*00! 

•  i 

35.3JN0SE 

•NC  WILMINGTON! 

!  !  5i.3!  ?2- L !  6.7! 

Inc  WILMN6T0N! 

1968  ! 

CAPTAIN  TOP 

51354? 

75:3*36*  32.3!  17.0!  7.3! 

400! 

35! 

30.0! NONE 

!  c  £ .  X !  17. :»  7.0! 

1961  *! 

CAPTAIN  VARR'N 

2»**46 

41*3*36!  55.0!  U.C  7.o! 

500! 

-  ! 

35 .0 ! NONE 

■  NC  WILMINGTON! 

!  !  35.0!  1 *.C!  4.6! 

! 

!  ■ 

1942  j 

ALISON 

2’763? 

9* 2 ! 4A 4 J !  240.0!  43. C!  9.0! 

! 

2250! 

1 9.0 ! NONE 

•NC  WILMINGTON! 

!  •  24J.0!  65.0!  2.0! 

! 

!  ■ 

1957  ! 

veyerhauser  IS 

61o!*a43*  1A4.0!  35.2!  10. J* 

! 

141  7! 

15.0! NONE 

!NC  WILMINGTON! 

*  *  15a.?*  '5.2*  2.0! 

1942  i 

?RA20S 

175453 

*  64"' ! 5*70!  2‘ >.  1!  4j.l*  10. u! 

! 

1400! 

30.0! NONE 

•NC  VILHINGION! 

HT  3 

505217 

'  !  2*3.1!  40.1'  2.C! 

S3! 5470 !  *>5.0'  --  •  4.5! 

145' 

10. 3! ELECTRICAL  PU*9 

•nc  wilmington) 

1973  ) 

»  •  4*.:!  25. i'.  1.0! 

! NC  WILMINGTON! 

194'  j 

HT  *0 

2do632 

!  470'5*70!  1  >0.0!  3). a;  3.2! 

• 

1  ftOO! 

25 • OJPUNPS 

'  !  !  1*3.0!  79.0*  2.0* 

i 

• 

'  5 

1941  » 

MT  ?1 

:C1269 

!  532' 5*70!  153.0!  I5.C!  7.5! 

» 

12*0! 

25.0!  °U.3pS 

■NC  WILMINGTON! 

[  •  !  1 >3. 0!  75.w*  2.C! 

-  * 

! 

!  ! 

1965  • 

HT  1  2C 

551 *Z6 

!  7>R!  5*7*3!  2)0. C  40. «£'  6.2! 

» 

U^O! 

14.0JPUMPS 

«NC  WILMINGTON! 

!  '  !  200.5!  40. *•  2.0! 

!  !  !  '  !  ! 

i 

i 

J 

|  j 

(15)  HANSEN/  EDWARD  <./  JR. 

i  it  j  i  * 

!  !  !  *  *  .' 

i 

Aooi 

t 

! 

i  i 

1967  ) 

LIL  P*L 

512137 

!  44  !3*3*!  <0.->!  ?0.C!  —  ! 

—  ! 

«  !  •  '.O.O!  ■*).*»!  —  ! 

i  •  »  •  •  ! 

! 

i 

i 

i 

i  i 

(16)  HA&3ERT  I  NT ' L. #  INC. 
LINDA 

27*455 

i  •  j  i  i  ! 

•  1 3! 3*  3‘ !  ’*.4'  14.:'  4.0! 

i 

1o5! 

i 

•  t 

■ 

15.0! NONE 

i  i 

!TN  HAHN I HAN  • 

1959  ! 

1  •  !  M.o!  14.'.*  3 .  o ! 

!  *  *  •  *  » 

i 

» 

i 

!  1 

<T2)  HAR*DP  i  RIVER  TRANSPORT * ATICN 

SUSAN  VX2IER  J5SPJS1 

•  !  1  !  !  ! 

!  i  *  iii 

•  *5 ! J*  3o!  —  '  —  1  9.5! 

! 

AOO! 

i 

.  j 

j 

45. ol NON' 

i  i 

•LA  CUT  0«F  j 

1974  • 

i  i  j  iii 

! 

i 

i 

!  i 

(C3)  “A9EOR  C01PUTER  HOLOINGS 
HAROOO  COMPUT £R  IV 

!#  INC. 

i  i;  j  *  • 

i  it  j  J  » 

i  44 ! 1  Cl X !  1-3. C!  2*.C!  3.0! 

1  !  !  1*3.?!  %4.£!  -.0! 

! 

ten! 

i 

i 

m! 

152! 

i 

20. 0 ! NONE 

• 

•  ! 
!NJ  PORT  • 

•  MONMOUTH  ! 

1980  ! 

maroqr  com-uter  V 

•ft?«117 

»  4 7 !  1 C 1  * !  l  i.O!  ’..O'  7.0! 

|  !  !  1JS.5!  24. ti  4.0! 

1  6p0! 
i 

25! 

157* 

15. 5! NONE 
• 

!HJ  PORI  ! 

!  HONHOUTN  1 

I960  ! 

har-Qo  C0"HUT*R  V! 

'077340 

•  f 3!  1C  1 x!  »*.i!  %4.v*  4. 

•  !  !  1  *  J.O!  ?«•.(,!  4.0* 

!  1  !  '.  !  ! 

1515! 

i 

i 

?A» 

1491 

20.0! NONE 
! 
i 

!NJ  PORT  ! 

!  MONMOUTH  • 

•  ! 

1900  ! 

<01 >  HAPJOP  CRUISES#  INC. 
BREEDS  “ILL 

'4'2'73 

'  *  i  iii 

i  i  i  i  ;  • 

i  1 5!  1  *  O’!  i-'.M  X4.1!  4.2! 

J  •  •  C..9«  14.1!  4.2! 

i 

1*0! 

j 

1 

.  i 

6* 

! 

i 

12 .0! NONE 

i 

!  ( 

!LA  HOUMA  ! 

\  ! 

f  j 

19S1  1 

5UNKE»  HILL 

«  l’4J’D 

j  ‘5!1A.*>!  •>.?!  I«.t!  6.2! 

130! 

m  1 

12.05NONE 

•la  NOUMA  .' 

1981  ! 

*  !  !  *<". a»  '4.t »  6.2! 

!  1 

1954  ! 

19J5  ! 

FORT  INtcP£V52NCe 

F»CDS*IC<  L  NOLAN  JR 

!  5*7*35 

!  * ' 5? 54 

i  * !  1  a  |-  !  »).»•  r:.J!  9.3! 

i  !  »  i:,,*  i>,j*.  •>.?'. 

'•  47  *  1  a  1  * !  5.9!  J2.0!  4.  J* 

•  •  •  >/.J'  *2. .!  t.C! 

i  it  i  i  * 

-00! 

• 

'44* 

! 

j 

-  1 

515! 

-  i 

SIC! 

■ 

35.3SNONE 

i 

35 .3! NONF 

i 

i 

»MA  POSTON  ! 

!  J 

)ma  aostON  ! 

!  ! 

•  ! 

(C9>  MA»39R  CRUISES#  LTD. 
s* *Y  LADY 

! 725^30 

■  *  *  i  ;  ; 

•  49S141*!  It*. 4*  ’-.4!  5.5! 

i 

400! 

i 

.  ; 

i 

'2.0! NONE 

i  • 

i HO  BALTIMORE  ! 

1983  ! 

J  t  !  1 6  0 .  ’6.,!  5.3! 

6C0! 

! 

i-D  3ALTIM0RE  ! 

!  ! 

!  ! 

1955  ! 

LADY  RALTIHCRE 

j  *'5141 

*  *D»1*14!  11*. 0!  11.0!  4.0! 

*  •  '.  1'ft.C!  71.0!  6.0! 

i  ii  i  j  * 

500! 

! 

; 

.  i 

600! 

! 

'9.3  '.NONE 

i 

j 

<CD>  **»*!$•  FUEL 

CT  CO  145 

! 27J014 

'  i  *  j  •  ! 

i  I  j  •!• 

•  #1ft!5A7*!  1  9.0!  4^.0!  10.9! 

i 

! 

i 

22C0! 

i 

lO.OiDICSEL 

PU"P 

!  ! 
•PR  SAN  JUAN  ! 

1959  ! 

!  !  !  1  *  ».0!  i!,.:!  i.v! 

! 

j  pa  SAN  JUAN  ! 

1949  ) 

GATOR 

!  <  *  71 7( 

!  ftCi'S*?***  !’>.?•  f.O!  5.5! 

-  i 

146  5! 

32.0! DIESEL 

PUJIP 

*  •  «  I'*..!  40.-'  2.3* 

'  i  i  ♦  •  j 

! 

j 

i 

i 

!  | 

i 

(Cl)  HARJOR  HA® IKE  CORPCF AT XO ! N 
-9AVAD0  !2*J74ft 

i  ;  *  !  !  ! 

;  it  i  }  » 

j  15'XAvi  <ft,9*  In..'  4.5! 

i 

50oi 

i 

-  i 

i 

13.6! NONE 

i  i 

J  RI  WARREN  ] 

1946  ! 

JOHN- PE 

1 

i*4C006 

•  !  •  ' 4 • ¥ !  1/.2! 

•  11S3A19I  *1.*!  I’.H  S.j! 

450! 

•  i 

13.0! NONE 

!  R I  V  A  R  P  £  N  ! 

1945  ! 

1 

•  *  !  91.P'  W.1!  5.4* 

! 

S 

!  ! 

1979  ! 

RAY-** 

'412555 

j  .>ft!X*5*!  62.9!  13.*!  9.0! 

400! 

.  i 

17.3! NONE 

I . I  VARACH  ! 

*  *  *  S ’ . » !  1 ' . 4 •  5.5! 

1947  • 

CORN  23 

!<  lv5o4 

!  !e£*4*4*!  I’'.,!  *■>.;!  7.C! 

-  ! 

2  42! 

50.0! 60-T0N 

CRANE 

!Rl  WARREN  ! 

1 

{ 

•  !  !  I'-*.:*  !*..:!  1.3! 

i  ij  iii 

i 

; 

i 

!  ! 

( 0 7)  NARdOR  *A»IN«  E0U1*P'NT 
ECCO  III 

1 

ic*p». 

!25>54? 

•  •  *  •  !  ! 

j  j  »  i  *  • 

!  13* 1*35!  42. A  12. *•  9.7? 

i 

32  5! 

-  i 

i 

13.0'NONC 

•  ! 
!DC  WlL"INiTON! 

1944  • 

1 

*  •  •  4>.i»  12. i!  5.7} 

1955  ! 

SVlfT 

! 27J41? 

!  4715134!  >4.!!  t?.;>  t.4l 

603! 

-  ! 

tJ.IUONf 

•DC  WILMINGTON! 

1 

1 

!  •  !  '>'•">!  17. C!  *.4* 

i  i  i  j  |  < 

t  i  i  ii* 

! 

! 

t 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

j 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*?! 

0 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  *ND  NUMBER 


COAST 

guard 


NUMBER 


(23)  HAPaOR  MARINE  LTD. 
LEE 


2’5593 


(32)  HAP30R  TOWING  t  FLEETING 


ALGIERS  POINT 

270308 

SILVE *  FOX 

2*896? 

TOOD  G 

651535 

WENDT  C 

5*7*33 

(36)  HARBOR  TOWING  SERVICE 

ARTHUR  C 

611748 

THEODORE  S 

22117? 

(39)  HARflOR  TUG  i  BARGE  CO. 

AILfNE  ELIZABETH 

526037 

MALLARD 

507308 

SPILL  CONTAINER  II 

277221 

ALERT 

255474 

AMERICAN  RIVER 

237201 

APOLLO 

S03C70 

ATLAS 

27o706 

DEFIANCE 

2529*1 

FEATHER  RIVr« 

2*1661 

OIL  KING 

24902* 

OIL  PILOT 

260552 

PETREL 

29C011 

RENOWN 

2*7111 

RESCUE 

251345 

rustler 

*89464 

SAN  JOAOUIN  RIVER 

2*5630 

SFA  DUKE 

244535 

SEA  HORSE 

252765 

! 

SEA  LARX 

544701 

SEA  SCOUT 

264274 

! 

THO» 

2*4109 

! 

TROJAN 

27o707 

j 

H  29 

! 

! 

H  30 

| 

! 

H  45 

i 

i 

fcARGf  12 

i 

25796* 

! 

BARGE  234 

| 

519*1* 

i 

NO.  1 

j 

249053 

i 

NO.  5 

j 

2544^9 

■ 

NO.  17 

! 24 ?C71 

i 

NO.  50 

i 264*44 

i 

NO.  51 

i 

26 94 » 9 

i 

ORANGE 

! 24*207 
! 

2 

j 

(20)  HAfidOUR  HA* INC/  INC. 

i 

{ 

} 

! 

JIMMY  H*C 

1592200 

! 

i 

oj>  m»»ihc  se«vics. 

zi 

SC. 

2 

i 

3C3PY  JOHN 

1577444 

! 

N AMARU 

j  >)5f 42 

i 

MISS  JULIE 

js7*742 

• 

MISS  MONIC 

i 

2*4409 

i 

MISS  ROBIN  II 

i 

2*924* 

2 

!  ! 

i  i 

!  ! 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  J DRAFT •  1CAPAC1TY*  HIGH-  ! 

•  N?T  !COO€8LE«3TH!S»OTH!  I  !  !  E$T  »  CARGO  HANDLING 

JREGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAO-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

■  T~a  !  Sec! //////! /////»  50  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1 

!  TON-  !?*«“•  OVsR-!OVcP“!/////|  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  All  JLIGhTI  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  RASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TO! //////////! 


TEAR 

BUILT 

OR 


€E!  LINE-2  !*RE8UILT 


*5  iii 


1C13A36! 

34.0! 

1  l.o! 

3.7! 

165! 

i  i 

i  i 

34.0! 

1 

11.6! 

1 

3.7! 

1 

?s!3Ai5! 

i 

55.0! 

1 

1  a.O! 

1 

7.o! 

400! 

i  i 

5R.0! 

1 3.C! 

5.0! 

74 i 3A36i 

30.0! 

22. C! 

o.O! 

inooi 

i  i 

*0.0! 

22.0! 

7.9! 

73! 3A34! 

55. 0! 

?4.0! 

3.0! 

*00! 

i  i 

55.)! 

24.0! 

3.0! 

M.  3! 

24.1* 

9.7! 

1000! 

j  i 

41.6! 

1 

1 

24.1! 

9.7! 

t 

i  • 

21 !3A3^ ! 

1 

45.0! 

1 

1  6.0! 

1 

6.0! 

350  i 

i  i 

45.0! 

16.0! 

4.5* 

21 1 3d  36! 

49.9! 

13.0! 

<3.2! 

350* 

;  i 

{  I 

55.0! 

1 

1 

13.9* 

1 

8.2! 

1 

i  i 

40! 1C11J 

45.  oi 

16.6! 

7.8*! 

! 

1050! 

i  i 

65.0! 

16.6! 

4.0! 

1 

39 • 1C  11  i 

45.0! 

U.O* 

7.8* 

ioooi 

1  1 

*■5.0! 

16.0! 

4.C! 

1 

1 0 !  1  A  1 1  i 

47.9! 

1 4.C* 

4.5! 

225! 

1  1 

49. 0! 

14. C! 

4.0! 

1 

34! 3A  34 ! 

**1.35 

17.1! 

6.0! 

600! 

1  1 

63.0! 

n.c! 

7.1! 

1 

7oiSA35i 

7^.0! 

26.0! 

6.0! 

1000! 

1  1 

’C.O! 

2o.C! 

5.0! 

1 

47! 3*  36! 

<1.4! 

22.0! 

9.2! 

2000  i 

1  1 

-7.0! 

?9.0! 

9.2* 

j 

*1  !3»34» 

■>o.3! 

22  3* 

12.0! 

1500! 

!  ! 

c!  .0! 

22.2! 

3.0! 

1 

21*3434' 

41  .  *! 

17.1! 

A.  C! 

600! 

!  ; 

63.:* 

14.0! 

7.S* 

1 

59j  3*35! 

7O.C! 

26.0! 

4.0! 

ioooi 

•  1 

70.  C! 

26.3* 

4.0! 

j 

21 ! 3436* 

62.0! 

17.1! 

14.0! 

600! 

!  ! 

44.0! 

18. C! 

13.3! 

1 

22! 3*  34! 

61.3! 

17.1* 

13.0! 

673  i 

!  ! 

65.3! 

1  i  .1  ! 

12.0! 

j 

3213*36! 

-1.8* 

17.1! 

13.0! 

icooi 

1  1 

65.0! 

14.1! 

12.0J 

! 

2*13*36! 

61.3! 

17.1! 

10.  3! 

900! 

!  ! 

45.3! 

19.0! 

>.0! 

i 

341  3*  36! 

61.3! 

17.1! 

3.0! 

400! 

!  ! 

43.0! 

16.0! 

7.1*. 

! 

20 ! 3*36 ! 

*1.4! 

17.1! 

10.0! 

*00! 

!  1 

45.0! 

1  -.3! 

6.3* 

f 

73!3A35i 

’0.0! 

26. C! 

3.0! 

1030! 

j  » 

7C.3! 

2o.  1 ! 

6.0* 

! 

°1  !3A3si 

92.9! 

24.7! 

11. e! 

2000! 

1  1 

97.9! 

?4.7! 

11.3! 

I 

<91 !  34  36! 

92.9! 

24.7* 

11.9! 

10001 

!  ! 

97.9! 

?4.?‘ 

11.**. 

J 

6013*34! 

>4.0! 

25.0! 

11.7! 

2000! 

!  ! 

>4.0! 

25.0! 

11.7! 

| 

91*3*36! 

02. 3j 

24.7* 

11.5! 

2000! 

1  1 

97.0* 

24.71 

11.3! 

1 

20!  3  A  36! 

*1.4! 

17.1* 

10.0! 

•ooi 

!  ! 

*5.0! 

I^.C! 

6.0! 

! 

51*3*35! 

76.0! 

22.2! 

10.*! 

•00! 

!  ! 

76.0! 

22.2! 

10.3! 

! 

2U!4A4*! 

1J7.3* 

*4.3 ! 

>.61 

.  1 

•  1 

141.0! 

*4.3! 

2.0! 

i 

214!4A«3t 

••  1 

—  ! 

7.5! 

! 

1  j 

1*7.0! 

34. C! 

3.0! 

! 

21424*46! 

1  ’  5.01 

*4.C! 

7.5 ! 

! 

1  1 

125.0! 

34.  Cl 

3.0* 

1 

1470*5*71  j 

2*:.o* 

46.0! 

13.6! 

-  » 

!  ! 

2*0.0! 

46.0! 

2.6! 

t 

»571!5*79J 

210.0! 

74.0! 

17. C! 

i 

1  1 

2*0.0! 

76. C! 

3.)* 

l 

765 !  5*71  i 

194. 1  • 

4  l.l! 

1C.1 ! 

! 

!  » 

1 >>.15 

40.1! 

3.0! 

! 

75115*71! 

1 >5.0! 

4u.C! 

10.0! 

.  t 

1  1 

1 >5.0! 

4*.C! 

2.0! 

i 

*44215*71! 

?M.O! 

50.3! 

23.0! 

1 

1  ; 

271.0! 

<3.3! 

t.O! 

1 

1216!  5*71 1 

2‘w.S! 

46.  C! 

12.0! 

-  1 

1  1 

2*0.3! 

4). 3! 

3.0! 

i 

1  57')!  5*70! 

243.*>! 

5).  1 ! 

1*.)i 

•  1 

;  1 

2'<  ).0! 

*3.1! 

3.0! 

i 

1 39*  !5*71  ‘ 

21^.0! 

54.0! 

12.6* 

! 

1  1 

!  i 

1  1 

214.0! 

; 

1 

54.  C! 

2.0! 

1 

! 

:  x 

1  1 

100*3*34! 

1 

1 

2*.oi 

5 

>.u! 

! 

1135! 

1  1 

1  < 

1  « 

—  .3! 

1 

1 

2  —  0! 

1 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

i  i 

7  >*3*34! 

j 

*i.oi 

1 

1  A.  >| 

1 

5.>i 

! 

j 

430! 

•  1 

*4.0! 

1 6.0! 

5.5! 

1 

*9!SA34! 

.7,3! 

1  1.4* 

6.4* 

430! 

1  1 

47.3! 

11.4* 

4.^! 

! 

445  3*  56! 

45.5! 

20.1! 

3.3! 

TOO! 

1  1 

45.5! 

?j.n 

■*.  31 

! 

24*3*34! 

44.7* 

15.5! 

5.2* 

330! 

{  1 

4— M 

17.0! 

5.2! 

| 

22*  3*36! 

U.>! 

16.1! 

5.5* 

330! 

1  1 

44.2! 

16.1! 

5.5! 

! 

:  :  15.1!  >•>!  ! 

!  !  !  !  !  • 


•  i  j  i  j  i 


!  !  i  i 


1 

12.0! NONE 

1 

1 

*!MI 

1 

J 

f ERRYSBURci 

1 

1 

1957 

1 

1 

> 

j 

35 .0! NONE 

1 

1 

i  L  A 

1 

1 

NEW  J 

1959 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  • 

-  ! 

45 .0! NONE 

Ila 

NEW  ! 

1949 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

-  ! 

40. C! NONE 

•LA 

NEW  | 

19$1 

-  ! 

J 

1 

ORLEANS  * 

-  ! 

45.0JN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

ORLEANS  ! 

1 

1 

25.0! NONE 

1 

!WA 

1 

3AZN3* I9GE I 

1979 

-  ! 

! 

1 

ISLAND  ! 

-  ! 

22. C! NONF 

iuA 

&AIN8RXDGE! 

*  1960 

t 

1 

1 

j 

1 

1 

j 

ISLANO  ! 

l 

t 

1 

1 4 .0! NONF 

i 

!CA 

SAN  i 

1970 

67! 

1 

1 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

14.0! NONE 

i*x 

VALDEZ  ! 

1966 

33! 

1 

! 

! 

-  ! 

14 .0 ! NONE 

i  C  A 

LOS  ! 

1959 

49! 

! 

l 

ANGELES  ! 

-  ! 

19,0 ! NONE 

icA 

S*N  ! 

1945 

-  ! 

1 

1 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

45.0! NONE 

Ica 

SAN  ! 

1961 

-  ! 

1 

J 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

43.0! NONE 

1 

iwA 

SEATTLE  ! 

1967 

-  ! 

35.0!  NONE 

1 

!CA 

EUREKA  j 

1958 

-  i 

19.3IN0NE 

icA 

SAN  ! 

1951 

-  ! 

1 

2 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

45. ol NONE 

ICA 

SAN  ! 

1956 

-  ! 

1 

j 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

34.0! NONE 

icA 

SAN  ! 

1954 

-  ! 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

35.0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1945 

! 

; 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

33.0! NONE 

1 

•  AK 

1 

PRUOHOE  ! 

194$ 

-  ! 

•  1 

35.3! NONE 

j 

ICA 

1 

EUREKA  j 

1945 

•  ; 

1 9 .0! NONE 

icA 

SAN  ! 

1945 

-  ! 

1 

l 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

-  1 

35.0! NONE 

1 

!  C  A 

EUREKA  ! 

1945 

-  1 

45.0! NONE 

Ica 

SAN  *! 

1964 

-  ! 

• 

! 

FPANCISCO  ! 

-  ! 

26.0 ! NONE 

!CA 

SAN  • 

1953 

-  ! 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

26.0! NONE 

!C  A 

SAN  ! 

1944 

-  ! 

! 

! 

FOANCISCO  ! 

-  ! 

32.0! NONE 

ICA 

SAN  • 

*  1973 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

-  ! 

24. 0! NONE 

ICA 

SAN  | 

1952 

•  ; 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

-  i 

-  j 

35.0! NONE 
| 

ICA 

1 

EUREKA  ! 

*  1960 

•  j 

40.0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1958 

-  i 

l 

! 

FRANCISCO  ! 

600! 

1 3 • 0 ! NONE 

ICA 

SAN  J 

1944 

-  ! 

* 

! 

FRANCISCO  I 

600! 

12.0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1943 

-  ! 

! 

| 

FRANCISCO  ! 

503! 

12.0! NONE 

ICA 

S  AN  J 

194J 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

3235! 

35.012  ?UH®S 

ICA 

SAN  ! 

1949 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

6272! 

40. 0!3  DIESEL 

ENG/ 

!  C  A 

SAN  ! 

1969 

-  ! 

11  *UX  GENERATOR 

! 

FRANCISCO  ! 

1484! 

35.312  DIESEL 

GENERA 

•ICA 

SAN  ! 

1946 

•  1 

!  TORS 

! 

FRANCISCO  ! 

1483! 

30.312  DIESEL 

*»UMPS 

!  C  A 

SAN  ! 

1944 

-  ! 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

6522! 

sa.ois  DiEssL 

PUMPS 

ICA 

SAN  * 

1954 

•  1 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

3511! 

40.0!?  DIESEL 

pumps; 

!  C  A 

SAN  • 

1«53 

-  j 

!1  tux.  G£NC»»ro»! 

FRANCISCO  • 

3918! 

40.3! 3  DIESEL 

pumps 

ICA 

SAN  ! 

1958 

-  1 

1 

FRANCISCO  ! 

3800* 

33.013  in  PUMPS 

ICA 

SAN  } 

1955 

.  j 

i 

1 

1 

1 

| 

FRANCISCO  ! 

! 

1 

-  i 

1 

33.0! NONE 

t  OH 

! 

! 

PROCTOR-  ! 

1977 

-  i 

i 

1 

! 

) 

1 

VILLE  ! 

j 

1 

•  1 

i 

30.01NDNE 

!TX 

MULL  i 

1 

1976 

-  ! 

•  1 

30. u! NONE 
| 

!TX 

I 

MULL  ! 

1966 

•  j 

•  j 

43.0! NONE 

1 

!TX 

MULL  i 

1976 

-  » 

•  1 

33.3! NONE 
| 

•TX 

1 

MULL  ! 

1960 

-  ! 

22.0! NONE 

1 T  X 

MULL  ! 

1962 

426  TA“L£  2  -  OFSCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG®! 

BIST' 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUHdER 

!  COAST  » 

!  GUARO  ! 

!  NUM=*cO  ! 

1VTCCS  DIMENSIONS  1 

NET  !CC9c!LcNGTH!j,PDTh! 

RcGIS-!****!  RIG.  1  *£<?♦! 
TER  •  SEE!//////!/////! 
TON-  !°a j*!  OVE’-lOVcR-l 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  >LL  ! 

DPAFT! 

; 

LCAO-i 
EO  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER* 

CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) J//////////////// JTO! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2 

i  * 

1  i 

!  YEAR  ! 

!  9UILT  ! 

!  OR  ! 

! ‘REBUILT! 

(15)  HARDAWAY 

COMPANY  /■ 

THE 

1 

l 

l 

i  2 

i  i 

;  j 

j 

1 

2 

i 

i 

i 

2 

i 

; 

2 

1 

2 

!  ! 

j  * 

2  i 

SILL  OEAN 

•263106 

1C! 3A Jo! 

41.9' 

12.4' 

4.5! 

165! 

-  » 

20.0! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1951  • 

i 

•  i 

4  5.0! 

13.3! 

4.0! 

-  ! 

t 

i 

j  j 

CAPTAIN  LEAST 

!5o3?o9 

3713*36! 

52.9! 

13.0! 

7.3! 

6*0! 

-  * 

25 .0 ! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1975  ! 

i 

i  i 

So.O! 

1  9.0! 

7.0! 

-  j 

2 

« 

;  j 

CRAC<£R 

1277411 

1613A 5S ! 

4— <3! 

U.4! 

4.0! 

330! 

-  ! 

20.0! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1945  i 

i 

i  i 

*0.0! 

1 4.C! 

4.0! 

-  ! 

2 

2 

{  ; 

OOTTIE  DO 

! 50799^ 

1 5 ! 3A  36 ' 

41.9J 

12.4' 

5.0! 

400! 

! 

28.0! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1967  ! 

i 

i  i 

4  5.0! 

13.0! 

5.0! 

-  * 

j 

i 

!  i 

5/TOR 

1292313 

1&13AJ6! 

w4.Sl 

13.9' 

4.0! 

330! 

-  ! 

20.0! NONE 

!3A  SAVANNAH 

!  1945  i 

; 

1  1 

*  V.O! 

14.0! 

3.6* 

-  ! 

! 

; 

2  ; 

in  3 

i  - 

-  ! 

>>C,«4A4*i 

JC.0‘ 

*4.0! 

6.0! 

-  J 

380! 

7.0 ! NONE 

•FL  TAMPA 

!  1«55  ! 

1 

i  i 

70.  0! 

54.0* 

1.0! 

-  • 

• 

2 

i  2 

6FD  54 

i  — ...  i 

-  5 14*43' 

>2.0! 

46. C! 

6.0* 

-  ! 

790* 

7.0! NONE 

! FL  TAHPA 

!  1955  ! 

i 

i  i 

9  0.0! 

4c. 0! 

1.0! 

-  » 

! 

j 

!  ! 

3FO  6 5 

i  ..... 

- 

*05! 4A41* 

99.3! 

50.3! 

5.0! 

-  J 

665 ! 

70.0150  TON  STEAM 

•FL  TAHPA 

!  1969  ! 

j 

i  i 

>0.3! 

50.5! 

3.0! 

-  » 

•DERRICK 

2 

2  2 

3FD  H 

i  ..... 

- 

6214143! 

*5. )! 

1  5.0! 

4.0! 

-  ! 

130! 

6.0 !  NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1967  ! 

i 

i  i 

65.0! 

1  e.O! 

1.0! 

-  ! 

• 

i 

i  ; 

bn  9i 

i  ..... 

- 

47  0!  4  A  4  ’  ! 

1  ):.:i 

54.0! 

5.C! 

-  • 

3a0! 

65.0160  TON  STSAN 

•FL  TAHPA 

!  1949  • 

i 

|  j 

100.6' 

54. C! 

3.3! 

-  • 

•DERRICK 

; 

2  ! 

3FD  94 

!53>4a> 

?$4 ' 4/ 4; * 

115.2! 

3  -  •  0! 

6.0! 

-  • 

400! 

3.0! NONE 

! FL  TAM®! 

!  1970  ! 

i 

■  > 

1  !rf.  0! 

*4.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

2 

;  i 

oFO  95 

1523467 

2 *4  !»•/.*  j 

170.3! 

3-.C! 

6.0! 

-  • 

40C! 

3.  O'.NONE 

!FL  TAHPA 

!  197C  ! 

i 

•  i 

1 >3.0! 

?4.C! 

1.5! 

-  • 

2 

2 

t  ; 

y FD  214 

i  ..... 

- 

1341444*! 

>0.0! 

*0-0! 

6.0! 

-  » 

363! 

9.C!N0NE 

!  FL  TAMPA 

!  195C  ! 

i 

2  ; 

>0.  3! 

00. 3! 

1.3! 

-  j 

; 

; 

;  t 

*F0  7?4 

■OC9CSO 

66 1 -A46 1 

*5.0! 

“i 

6.0! 

-  ! 

1155! 

3.0! NONE 

•FL  TAH°A 

i  —  i 

5F0  NO-  106 

i  ...... 

.. 

13-  !4 A44  ! 

90.0! 

30.  O1 

olo* 

j 

363! 

7.4! NONE 

If L  TAHPA 

*!  1954  i 

i 

i  i 

>0.0! 

30.0! 

1.5! 

-  • 

i 

2 

j  i 

CHICKASAW 

!  5  2  322? 

470'4»4y! 

110.0! 

5  “*  •  C ! 

5.0! 

-  • 

330! 

65.0! C®ANE 

!FL  TAHPA 

*  1949  • 

i 

i  ; 

110.  C! 

S0.0! 

2.2! 

-  ! 

; 

2 

;  i 

HCCO  41* 

i  ..... 

- 

127141^6* 

no.J! 

*2.0! 

6. 0! 

-  • 

250! 

20.0!CR  ANc 

*GA  SAVANNAH 

•  1957  ! 

i 

i  i 

no.v! 

32.0! 

2.0! 

-  • 

• 

2 

2  2 

H  C  CO  136® 

i  ..... 

- 

575!4A4y! 

1 3  6.7! 

52.0! 

4.0! 

-  1 

970! 

13.0! NONE 

•FL  TAMOA 

!  197?  ! 

i 

»  i 

1*1.0! 

52.0! 

?.>! 

-  • 

; 

2 

2  ; 

NCCO  1337 

i  ..... 

21114A.O! 

11 t. 5! 

Z  3.0 ! 

5.0! 

-  • 

*.00' 

5.0! NONE 

!fL  TAHRA 

•  1942  ! 

» 

*  > 

110.3! 

30. C! 

1.5! 

-  • 

i 

•  ! 

HCCO  13*4 

i  ..... 

20014446! 

lOI.*! 

26.0! 

4.5! 

-  * 

550! 

12. D! NONE 

! Ft  TAHPA 

!  1935  ! 

; 

t  ; 

131.0! 

"r.C! 

2.5! 

-  ! 

i 

i 

j  j 

HCCO  1373 

i  ..... 

1 27 ! 4A .* ! 

170.0! 

»o.C  * 

5.0! 

-  » 

350! 

o .0 !  NONE 

•FL  TAHPA 

!  1951  ‘ 

; 

!  ! 

1*0.0! 

?c.C! 

1.0! 

i 

i 

!  ! 

HCCO  u*0 

i  ..... 

49554A4S! 

1*9.5' 

40. Ct 

7.0! 

-  i 

3*0! 

50.0 ! NONE 

2 

!  *  1«57  • 

1 

i  ; 

1*4.5! 

40.0! 

2.3! 

-  > 

2 

! 

!  ! 

HCCO  1545 

i  ..... 

1 601444^! 

110.0! 

71.3! 

6.0! 

-  • 

500! 

6.3'NONE 

•FL  TAMPA 

!  194?  ! 

i 

!  i 

110.0! 

31. 3« 

1.5! 

-  • 

| 

! 

!  ! 

HCCO  U6o 

«  ..... 

25514446! 

UC.O! 

32.0! 

6.0! 

-  » 

70S! 

6.C! NONE 

•FL  TAMPA 

!  1951  ! 

; 

i  j 

165.0! 

32. C! 

1.5! 

-  » 

2 

t 

!  ! 

HCCO  1369 

;  ..... 

23514.4!! 

145.  Jl 

*2.3! 

6.0! 

-  * 

700! 

11.0! NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1951  ! 

! 

;  i 

14 j.2! 

3  2.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

!  ! 

HCCO  4360 

;  ..... 

360J444* ! 

1  *0.0! 

4  3.0! 

5.5! 

-  ! 

500! 

10.0 ! NONE 

!GA  SAVANNAH 

!  1973  ! 

; 

1  ! 

1 7 0.0! 

40.  C! 

2.0! 

-  » 

i 

I 

!  ! 

HCCO  4367 

i  ..... 

36014443! 

12  0.0! 

4  6.v! 

5.5! 

-  * 

500! 

10.C! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1973  ! 

i 

j  i 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  • 

■ 

! 

!  ! 

HCI  36-4573 

!  51 321 3 

40414A46  1 

140.1 1 

*9.1  ! 

7.0! 

-  • 

1003! 

11.0SN0NE 

•FL  TAHPA 

!  1969  ! 

; 

!  » 

1.0.1! 

2>.1! 

2.0! 

-  1 

2 

i 

;  » 

HCI  26-4573 

1519*30 

30314446! 

140.1! 

3>.1! 

7.0! 

-  • 

1000! 

11.0! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1969  ! 

1 

!  1 

H0.1! 

3*5-11 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

!  ! 

HCI  26-4552 

1647C32 

93314/41! 

1*0.)! 

*2.C! 

2.0! 

! 

2500! 

S.O'NONE 

!fL  TAHPA 

!  1932  l 

! 

•  ! 

1  >3.3! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  • 

; 

i 

!  ! 

MCI  26-4o33 

!  5  32*55 

1 

2301  4A4M 

1  '.0.*! 

*6 .0* 

6.0! 

•  ; 

351! 

5.0! NONE 

!FL  TAMPA 

!  1975  ! 

! 

1 

>  1 

1-0. v! 

*6.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

; 

1  ; 

HCI  36-4639 

1  57S?41 

■ 

2*014441! 

1  -  v .  0 ! 

J-.C! 

6.0! 

! 

500! 

6.0! NONE 

•FL  TAHPA 

J  1978  i 

! 

i 

!  1 

140.3! 

7  6  •  C ! 

2.0! 

! 

-  » 

i 

! 

!  ! 

HF  4CC 

!  5  >6434 

106714446! 

1*0.3! 

*4.1! 

7.0! 

.  j 

2500! 

10.0! NONE 

!  f L  TAHPA 

!  1978  ! 

; 

i 

i  i 

1  *0.3! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  • 

; 

J 

!  ! 

K  6*0 

;  ..... 

- 

S6514A40! 

195.0! 

73.0* 

8.3! 

-  t 

1300J 

9 .3 i NONE 

l 

!  1939  \ 

! 

i 

!  j 

195.0! 

7  5.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

i 

1  1 

M  6A* 

;  ..... 

. 

39^144.32 

1 93. J! 

75.0! 

2.5! 

.  2 

1  300! 

9. 5  ‘.NONE 

! 

!  me  i 

S 

i 

;  i 

195.0! 

3  5.0! 

1.3! 

t 

-  • 

; 

! 

!  ! 

NO  36-4633 

•2926)3 

1 1  7  !  4  A<  *  J 

1  SC. J! 

*C».C! 

5  ‘ 

-  i 

23C0! 

1 5. 0! NONE 

•FL  TAMPA 

!  1963  ! 

i 

! 

•  ! 

ISO.. O' 

«  ). 0! 

4.5! 

2 

-  • 

» 

! 

!  ! 

NO  36-4637 

i  ..... 

300 14146! 

1  -0.  \/! 

*•9.0! 

6.0! 

-  2 

600! 

R.oinONE 

!FL  TAHPA 

j  —  | 

1 

i 

1  ! 

140.0! 

3  ).„! 

2.C! 

; 

-  • 

i 

2 

!  ! 

SC  2 6-4635 

i  ..... 

- 

300164;* • 

140.3! 

*4.0! 

1.0! 

.  ; 

600! 

3. 0! NONE 

!Fl  TAHPA 

J  --  • 

i 

i 

;  i 

UO.O! 

79.0! 

2.0! 

; 

-  * 

j 

; 

I  ! 

NC  *6-12034 

•511425 

! 

27314U3! 

113.2! 

74.0! 

6.0! 

-  • 

-00! 

6 • 0! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1967  ! 

{ 

2 

j 

i 

i  i 

j  ; 

no.o* 

3-.0! 

1.5! 

i 

< 

• 

j 

i 

i 

! 

! 

!  ! 

do)  MAAOEftS/ 

M.  G 

i 

SON 

; 

i 

j 

t  ; 

i  i 

i 

i 

i 

j 

> 

i 

i 

i 

* 

! 

! 

!  i 

!  ! 

K».  JA<* 

1  3  52®  90 

; 

6611C11  • 

>!.;• 

21.0! 

5.5! 

2025  ! 

70! 

26.0!  NONE 

!  FL  PANAMA 

!  1977  ! 

! 

2 

i  ! 

93. u! 

h>  .1 

4.7! 

2 

60! 

2 

!  CITY 

!  ! 

CMARLI!  T 

•50JJ46 

i 

27*  3A  3*! 

41. H! 

1  >.0! 

5.6! 

500! 

-  • 

25.0 !  NONE 

!  FL  PANAMA 

!  1966  ! 

! 

j 

;  j 

.  0! 

>).)! 

5.3! 

2 

-  • 

2 

!  CITY 

!  1 

am  m 

1267196 

j 

1  y! 1 136! 

*1.9! 

13.5! 

4.7! 

430! 

-  * 

22.0!NONE 

!  FL  PANAMA 

!  1944  ! 

• 

» 

«  i 

35.6! 

I-.*! 

3.5! 

i 

-  • 

i 

!  CITY 

!  ! 

LLOYD  W 

1513163 

i 

1^13436! 

i>.5! 

1  5.0! 

5.0! 

400! 

-  ! 

24. 0! NONE 

! FL  PANAMA 

!  1956  ! 

! 

i 

■  ; 

-5.0! 

15.0! 

-.5! 

i 

-  ! 

! 

!  CITY 

!  ! 

AM AMO  A 

1631672 

i 

4C1 1 4  A4 1 1 

HO.)! 

*>.:! 

1.6! 

i 

300! 

5.01N0NE 

•FL  PANAMA 

I  1980  ! 

i 

j 

;  « 

1-C.1! 

*  9.C! 

1.0! 

• 

-  ! 

i 

!  CITY 

!  ! 

CMW 

1533156 

! 

j  6 1  144  4)! 

170.0! 

40.3! 

0.0! 

•  j 

525! 

2.0! NONE 

!  FL  PANAMA 

1  1969  ! 

i 

i 

1  ! 

1 ?C.O! 

4).'! 

1.0! 

2 

-  ! 

i 

l  CITY 

!  ! 

<*IN 

162K426 

i 

401 ! - 44*  J 

U3.H 

79.CJ 

■*.6! 

-  ■ 

300! 

5. ol NONE 

!  FL  PANAMA 

!  1930  ! 

; 

i 

2  » 

141.3! 

*9.C! 

1.0! 

; 

-  • 

2 

!  CITY 

!  ! 

rfno: 

1557436 

; 

39’!4A43! 

140.1! 

43.2! 

0.7! 

.  j 

650! 

5.0! NONE 

!FL  PANAMA 

!  1974  ! 

! 

; 

»  i 

1-3.1! 

43.2! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

!  CITY 

!  ! 

KIH*£«LY 

1577936 

t 

4*1!4A43» 

1*0.^! 

45.0! 

7.6! 

-  i 

900! 

3.0! NONE 

JFL  PANAMA 

!  1976  ! 

! 

1 

I  1 

15  0.3! 

45. 2! 

1.0! 

2 

-  ! 

; 

!  CITY 

!  I 

MAS  I  AN 

1S9«793 

i 

4»I!4U3‘ 

153.0! 

45.0! 

7.5! 

•  i 

900! 

3.0! NONE 

!FL  PANAMA 

I  1978  ! 

i 

i 

j  t 

1*3.0! 

43. -! 

1.0! 

i 

-  • 

! 

!  CITY 

!  ! 

M0?»O  15 

•504746 

1 

252!4A4li 

100.7! 

-6.0! 

7.0 ! 

-  ! 

700! 

5.6! NONE 

! FL  PANAMA  , 

!  1965  ! 

! 

1 

; 

« 

; 

t 

i  ; 

i  i 

i  ; 

100.?! 

! 

40.0! 

2.0! 

i 

; 

■ 

2 

t 

i 

! 

i 

; 

!  CITY 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

7»?!.£  2  -  OE'JCRIJ’TION  OF  VESSEL? 


427 


ENGR! 

OIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUP3ER 


(38)  HARDING,  TODD  E. 
DENISE  H 

WAYNE  H 

CHAD  U 

(32)  hapless^  JERRY  I. 
FELIX  LEWIS 

LILLIE  C.  HAPLESS 

HE  A*T 

UC-  7 

LSC  302 


COAST 

GUARO 

NUMBER 


! 273343 

i 

! 502421 

; 

•5*1906 

i 

t 

i 

i 

! 2^4328 

i 

‘627355 


(36)  HARPAC  EQUIPMENT  LEASING ! ,  INC. 
PACIFIC  PROVIDER  *607621 


(01)  rfAPRIS,  GEORGE  S. 
QUODDT  DAM 


(20)  HARTLEY  MARINE  CORP. 
MISSOURI 

POINT 

cm  no.  2 

IOC  1 
ORT  136 


!  508529 

i 

; 

; 

i 

•271055 

i 

1533020 

i 

i  007674 
i 

•017368 

i 

•016246 

i 

i 


(32)  HARVEY  GULF  INT*  L  *APIN£  ■ 


HARVcY  CHALLENGER 
HARVEY  CHARGER 
HARVEY  COMMANDER 
HARVEY  GAHflLER 
HARVEY  GLADIATOR 
HARVEY  HUSTLER 
HARVEY  RENEGADE 
HARVEY  PULER 
HARVEY  PUNNER 
HARVEY  TROJAN 
HARVEY  VIKING 
HARVEY  WARRIOR 

M.  MA*IE  GUIDRY 

N.  JOSEPH  GUIDRY 
VICTOR  J  GUIDRY 
CAMPECHE  184 
PAJARITOS  252 
YUCUTAN  260 


863RM7 

j 

•643395 

i 

1 545364 

!29o592 

• 

S641470 

j 

•5*1973 

'.623317 

i 

•575314 

i 

i 2939S8 
! 

•.371492 

i 

S 644005 
J 

•633586 

i 

! 567310 

j 

! 566645 

l 

! 57090? 

i 

J6MJ15 

t 

1647231 

i 

5641079 

5 


!  5VTCC!  DIMENSIONS  JO® Af TJ 

!  NET  ! CODE ! length • ^»5Th!  • 

-•REGIS-!****!  R*6.  •  PiG.!L3A0-! 
!  TER  !  S c?! //////• /////■  ed  ! 
!  TON-  'PAGE !  OVER-JOVE®-!/////! 
5  NASS  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


(31)  HARVEY*  JAMES  K  JANET  G. ! 

A  DEAN  NEASLEY  *.257285 


(36)  HASKETT  TUG  CO./  INC. 
SALLY  S 


•226572 


(36)  HAT  ISLAND  COMMUNITY,  IN!C. 
ELSIE  H  *522134 

i 

HOLIDAY 


(42)  HAWAIIAN  CEMENT 

(CEMENT  DIVISION) 
PUNAPAU 


•235222 


5647770 

! 


5  CAPACITY !  HIGH-  • 

5  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

5  CARGO  •  FIXED  !  EQUIPMENT 
!////////»  POINT  •  LINE-1 

HORSE*  PASS-  5 (LIGHT) 

POWER!  ENQERS  !  (FEET)!  LINE-2 


9 !  3?  36 ! 

i  i 

9*3936! 

i  i 

47  j  Aa  01  i 


41.2!  12.1! 
41.3!  12.1! 
32.0!  9.C! 

32.0!  9.0! 

53.0!  16.3! 
55.0!  16.0! 


22J3A35!  44.7!  lo.O! 

!  .  49. C!  1 o.C! 

21  !3a34i  4-j.O*  16.0! 

!  i  40.0!  1 o.C! 

60054*43!  173.2!  33.91 

I  5  17J.2!  39.9! 
60054A4TJ  110.3!  44. C! 


4.7! 

4.7! 

3.0! 

3.0! 

3.0! 

2.5! 


7.3! 

3.4* 

5.0! 

4.5! 

8.9! 

7.5! 

9.0! 


350 

300 


600 

400 


14!3*3a! 

1  1 

4113*36! 

•  1 

1M!S470! 


45' 3*36! 

1  • 

1 32! 3A  3*i 

1  1 

97* 3* 36! 

1  1 

TO* 3* 34! 

1  1 

1 6ai  3*  34*! 

«  1 

70  i  3*  31 ! 

60!3*3M 

1  • 

11 3 !  34  3^! 
3  6 i 3  *3* ! 

\  1 

1 39I3A36! 

1  1 

85  5  3*  36  j 

1  1 

*5! 3*34! 

90i3A34i 

1  1 

99! 3*34 ! 

1  1 

99i3*36i 

1  1 

1051 1**43! 

1  1 

201054*43 i 

2065 i 4*43 i 


40  !39  34* 
•  5 


1 9  •  1  *  1 2  » 

1  1 

31 iiRisi 

1  1 

5  ! 


110.0! 

44.  C! 

8.0! 

19).  0! 

?*.*• 

6.9! 

- 

199.0! 

j 

18. 9i 

7.5! 

] 

250. 0! 

■ 

72.4! 

1 

12. a! 

250.6! 

j 

72,4* 

1 

2.C! 

41.1! 

16*2! 

t 

3.7! 

15 

4  9.2! 

1 

16.6! 

3.4! 

1 

17.5! 

> 

15.6! 

4.3! 

34 

i7.5! 

15.4! 

3.5! 

47.2! 

12. C! 

4.5! 

40 

"C.O! 

1 

1.0! 

100.2 ! 

10.  C! 

6.1 ! 

- 

ICO.  3! 

10.0! 

1.4' 

100.0! 

2a.2i 

6.1! 

- 

100.0! 

1.1! 

175.0! 

2a. C! 

3.5! 

- 

175.0! 

j 

«6.0! 

1.6! 

*1 

; 

—  ! 

--  ! 

1 

12.0! 

3000 

9). 0! 

27.  C! 

10.0! 

72.0! 

?t.C! 

10.7! 

3000 

72.0! 

26.0! 

8.7' 

111.0! 

’2. C! 

15.3! 

oOOO 

111.2! 

3.’. 3! 

13.0! 

—  1 

—  « 

7.0! 

400 

>7.0! 

18.0* 

5.5! 

100.0! 

32. C! 

14. C! 

6C00 

1)0.3! 

12.0! 

12.0! 

43.3! 

<2.2! 

9.0! 

92( 

55.5! 

?2.  C! 

a.C! 

—  ! 

--  ! 

9.C! 

2400 

*0.0! 

23.0! 

a  .0! 

>6.3! 

29.0! 

1  —  0! 

4200 

1C3.0! 

TV.  C! 

1 2.  of 

40,0! 

•>2.0! 

t.O! 

900 

62.9! 

22. -2! 

6.2! 

--  ! 

--  • 

17.0! 

70  J( 

126.0! 

14, yl 

14.0! 

—  ! 

—  » 

12.0! 

500: 

93. 0! 

>7.  C! 

10.0! 

--  ! 

--  j 

12.0! 

3C00 

90. '3! 

27.  C! 

10.0! 

--  ! 

~  » 

12.0! 

30  OC 

95.3! 

?  7.. 3! 

10.  C! 

>>.t! 

31.2! 

14.5! 

420C 

105.3! 

12.3! 

12.0! 

99.1! 

71.3! 

14.5! 

4  20" 

195.0! 

32.  3  • 

12.0! 

—  i 

—  j 

11.0! 

- 

1*0.0* 

54.0! 

2.0* 

--  * 

--  » 

14.0* 

- 

240.0! 

72.0! 

2.C! 

—  ! 

--  ! 

14.0! 

- 

2^0.0! 

1 

72.0! 

j 

2.0! 

1 

1 

>6.  si 

1 

28.5! 

1 

8.5! 

1»0C 

191.J! 

1 

73.3! 

1 

8.0! 

1 

1 

4  9.5J 

1 

i7. ci 

1 

12.0! 

140 

7  4.3! 

1 

18.6! 

j 

12.0* 

1 

1 

47.5! 

1 

14.0! 

1 

5.5i 

130 

4  9.5! 

14. C! 

3.5! 

44.1! 

1  a.C! 

4.5! 

330 

48.0! 

16.  »! 

4.y* 

1*4.0!  42.0! 
;  1 

'  ! 


9.1! 

2.9! 


1165 

1372 

1015 


500 

330: 

375 


2500 

4850 

5147 


5 

-  5 


1 8.0 ! NONE 

1 

1 2 .0! NONE 

25.0! NONE 
1 
1 
1 
1 

24.0INONE 

1 

24.0SN0NE 

1 

12-58 

1 

15.0!190o  NORTHWEST 
! DRAGLIN® 

1 2. S ! PUMPS 


19.5! NONE 


U.O'NONE 

1 

22 .0! NONE 

1 

11.0! 500  GPM  GAS  PUM° 

1 

12.0*500  GPM  GAS  PUMP 

1 

16.5  *500  GPM  GAS  PUMP 


35.3!TOWING 

1 

28.0! TOWING 

t 

40.0! TOWING 

1 

30.0! NONE 

1 

28.0! TOWING 
! 

*0.0!  NONE 

1 

45. C! NONE 

1 

25,0! TOWING 
1 

35. oi NONE 

1 

45.oiTOWlNG 

1 

35 .0! TOWING 
» 

35.0'.T0WING 

1 

3S.0! TOWING 

t 

26.0! TOWJNG 
; 

28.0! TOWING 
1 

1 2.0! NONE 
1 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 


41 .8 ! NONE 


WINCH 

WINCH 

WINCH 


VESSEL!  ! 
S  ! OPERATING  !  ! 
TC!  ?A$E  *  YEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  3UILT  ! 
TD !//////////•  OR  * 
EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


AK  JUNEAU 
AK  WRANGELL 
AK  JUNEAU 


LA  LAKE 
CHARLES 
LA  L*KE 
CHARLES 
LA  LAKE 
CHARLES 
LA  LAKE 
CHARLES 
LA  LAKE 
CHARLES 


ME  EASTPORT 


WV  POINT 
PLEASANT 
WV  POINT 
PLEASANT 
WV  POINT 
PLEASANT 
WV  POINT 
PLEASANT 
WV  POINT 
PLEASANT 


WINCH 

WINCH 

WINCH 

WINCH 

WINCH 

WINCH 


1957 

1967 

1977 

1964 

1980 

1981 

1943 


LA  FOURCHON 

LA  FOURCHON 

LA  FOURCHON 

LA  NEW 

ORLEANS 
LA  FOURCHON 

LA  NEW 
5  ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  GALLIANO 

LA  NEW 

ORLEANS 
LA  FOURCHON 

LA  FOURCHON 

LA  FOUPCHON 

LA  FOU®CHON 

LA  GALLIANO 

LA  GALLIANO 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 


1955 

1971 

♦  1983 
1936 

*  1971 

1981 

1981 


-  1989  » 

i 

1964  • 

! 

1981  ! 
1 

1972  i 

! 

1980  ! 

! 

1976  ! 

! 

1964  ! 
! 

1935  ! 

t 

1931  i 
! 

1981  ! 
I 

1975 


!  1975 


1976  ! 

! 

1981  ! 

! 

1931  • 
1 

1981  j 


11  .O'NONE 

1 

13.0! NONE 


MS  VICKSRUPG  !  1967 


WA  SHELTON  !  1927  ! 


WA  EVfPETT 
WA  EVERETT 


36. )!01ESEL  CEMENT  ! MX  HONOLULU 
SPUMPS/GENERATORS! 


1945  ! 
1962 


1982  ! 


428 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

£K3»! 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  SOPAfT* 

! CAPACITY* 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  c  L  • 

l 

DlSTJ  OP  RATOR 

NET  !CODc!LE‘*G7h‘ 0»9TH! 

1 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  'OPERATING  ! 

2 

3  :G. ! LOAD- ! 

1 

CA050  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  9ASE  ! 

TEA*  ! 

!  COAST 

!  Tc A  !  SEr! //////•/////! 

£0  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

3UILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  !PA«'!  JVtP-!0v4»-! /////! 

M0P5E! 

PASS-  ! (LIGHT) »//////////////// !T0 !//////////  ! 

OR  ! 

!  NUMa£P 

!  WAGE  !  IV  !  ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT! 

£»:GER$  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE !  LINE-2  !*RE8UILT! 

(42)  HAWAIIAN  CRUISES,  LTD. 

!  !  ! 

j  j  1 

■  1  1 

1 

2 

1 

1 

1 

■ 

1 

1  1 

1  1 

1  t 

1 

1 

2 

ADVENTURE  V 

! 570405 

6i ;i aii •  1 ) 3.3* 

27.  "! 

6.3! 

900! 

-  • 

30- 3! NONE 

!HI  KEWALC  ! 

1969  ! 

!  !  11C. 0! 

?  J.$! 

5.0! 

S32! 

1 

!  HASIH  ! 

1 

CART.  COOK  VX1 

1532496 

42'Ull!  *1.51 

>3.0! 

7.5! 

?60! 

-  » 

38.0! NONE 

!HI  KAILUA  ! 

1977  ! 

!  J  J6.0! 

30.0! 

6.5! 

473! 

! 

!  KONA  ! 

1 

HAWAIIAN  PRINCESS 

•596992 

44!1*11 1  95. 0! 

73.9! 

4.5! 

550! 

-  • 

30.0!N3NE 

•HI  KAILUA  ! 

1975  ! 

!  ■  --  | 

•  »  1 

..  ■ 

t 

1 

149! 

1 

1 

!  KONA  ! 

1  1 

1 

2 

(42)  HAWAIIAN  DRE06INS  AND 

■  1  1 

1  j  1 

■ 

1 

2 

■ 

1 

1 

j  1 

1  1 

1 

2 

CONSTRUCTION  CO. 

1  1  1 

■ 

■ 

! 

1  1 

j 

HELEN  MA£  II 

! 241530 

2511*9*!  •'J.O! 

1  4.  0* 

-.0! 

45C! 

75! 

1 1 .0! NONE 

•HI  HONOLULU  ! 

1977  ! 

!  !  53.0! 

14.0* 

4.3! 

• 

i 

1  1 

« 

HD  2317 

44!  4A4* !  4-..0! 

72.0! 

4.6! 

-  ! 

44< 

22. 3! WINCH 

■MI  HONOLULU  ! 

1970  i 

!  !  44.3! 

!  2  ! 

??.*« 

1 

4.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

1  1 

1  t 

1 

1 

(42)  HAWAIIAN  TUG  S  3  ARGE  COR 

!p. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

1 

1  2 

2  2 

j 

1 

EL£U 

‘553796 

132!3AJAi  7J.7I 

5-_C! 

17.0! 

•SO'*! 

-  ■ 

46.0! NONE 

SHI  HONOLULU  ! 

1939  • 

!  !  ’5.7! 

?■*  •  3! 

12.0! 

-  • 

1 

1  1 

; 

HOKULELE 

! 553612 

96'.  3*35!  117. C! 

"4.0! 

17.3! 

3900! 

-  « 

14. C! 

•MI  HONOLULU  ! 

19«2  » 

!  !  117.9! 

*4.3! 

12.3! 

-  1 

1 

1  1 

1 

HU<I 

! 524*95 

52 ! *A  36 !  59.6! 

20.3! 

7.3! 

112C! 

-  • 

2o .0*  NONE 

•HI  HONOLULU  ! 

1970  ! 

!  !  f5.&« 

20.3! 

4.0! 

-  ! 

1 

1  1 

2 

MALANAE 

•574599 

1 94!  3*  36 !  1)3.1* 

’3.  )! 

15.6! 

26d5! 

-  • 

4 j • 3! NONE 

!MI  HONOLULU  ! 

1970  • 

!  !  135.1! 

*?.:! 

9.0! 

-  ! 

t 

1  1 

t 

PAN'JOKEKAI 

! 5335o3 

135J3A34!  119.4! 

t;.;i 

16.3! 

6330! 

-  • 

60.0! NONE 

!HI  HONOLULU  ! 

1979  J 

'  !  1 ?6.C! 

12.3! 

-  1 

1 

1  1 

l 

¥EA*  E 

•53C651 

6o!  3*  36 !  73.4* 

73.C! 

9.7‘ 

1700! 

-  • 

32.3! NONE 

!  HI  HONOLULU  ! 

1971  • 

!  !  73. o! 

25.:! 

5.7! 

-  ! 

1 

1  1 

1 

f*roi 

•625266 

72!3S>6!  T’.3! 

*>.  3! 

11.4'. 

170-0! 

-  1 

56.0! NONE 

•HI  HONOLULU  ! 

I960  ! 

!  |  ’l.’! 

25.3! 

11.-! 

-  ; 

t 

1  2 

2 

*I<I*LA  II 

!  5*5309 

*5!3A36‘  >1.o! 

!2.C! 

11.3! 

2?jO! 

• 

31 • 5 ! NONE 

‘HI  HONOLULU  ! 

1977  ! 

!  •  97. 1! 

32.  ;j 

11.3! 

-  • 

! 

1  1 

j 

MOAVA  H'LE 

•5*276? 

*5!3AS6!  51.3! 

*2.3! 

11.5! 

2250* 

-  • 

31 .0 ! NONE 

■MX  HONOLULU  ! 

1977  ! 

!  !  57.1! 

*2.3! 

11.5! 

-  • 

1 

1  ; 

1 

HOANO  HCIO 

! 57  9t 1 9 

199J3A36!  11. .7! 

34.2! 

14. 0! 

3*30! 

-  ! 

46.''!  NCNE 

!HI  HONOLULU  ! 

1976  • 

!  !  113.7! 

*4.3! 

14.  0! 

! 

1 

1  1 

! 

KOMI 

'.515166 

*6*3*54!  ’3.5! 

22.5! 

9.  5! 

1553! 

-  • 

37. 8! NONE 

SHI  HONOLULU  ! 

196?  ! 

•  !  73.5! 

?  2 .  > ! 

9.  51 

-  • 

! 

t  1 

1 

rt A*  AHE 0 

!449,22 

41»5'iAA6!  31:.:! 

7;.*! 

15.  C! 

-  ! 

7500! 

*6.0!N0N« 

SMI  HONOLULU  ! 

1962  ! 

1  !  34C 

7*  v! 

4.3! 

-  • 

1 

t  1 

! 

K IL*  K IL * 

! 536669 

U1U«*5!  1»o.)! 

->.:• 

11.0! 

-  • 

1300! 

15-0! NONE 

! HI  HONOLULU  ! 

1971  » 

!  !  i**6.3! 

4>.*-! 

2.0! 

-  1 

1 

1  1 

! 

K UPONO 

•  j‘7751 

?Cc4!4A41!  4-6. 2! 

72. :» 

11.1 ! 

-  • 

5003! 

*0-0!N3Nc 

!Ht  HONOLULU  ! 

1972  • 

!  !  3*3.3! 

■'c.V. 

5-0! 

-  • 

■ 

!  ! 

! 

NOrte  A 

•615*19 

1114!4A4A*  1>2.9» 

« 7.  •  1 

1  *•  3! 

-  ! 

7330! 

15.3! NONE 

■HI  HONOLULU  ! 

1968  ! 

•  !  I*:.*! 

**.  >• 

3.5! 

-  • 

1 

1  ; 

! 

HOLD  "OKU 

•673750 

7  360!  5» 70!  24  3.  * 

56.3! 

17. 4« 

-  ! 

4900! 

14.8! NONE 

!  ! 

I960  • 

•  •  24>.5! 

1  1  < 

5‘.C! 

2.3! 

1 

~  ! 

1 

; 

!  ! 

1  1 

! 

! 

(34)  HAWK  INDUSTRIES 

i 

•  1  • 

!  !  1 

1 

i 

! 

j 

2 

t  2 

1  1 

! 

! 

GRAY  MAW< 

!  ?»C31 5 

•*  ?  !Sa  J  *!  ».2.3! 

?4.C! 

7.9} 

1 C30! 

-  • 

31.5!  NONE 

!AR  n.  LITTLE  ! 

1959  ! 

•  !  n:.;» 

1  1  « 

74.C! 

; 

5.0* 

1 

*  ! 

t 

1 

!  POCK  ! 

1  I 

! 

• 

l 

(07)  MAYS  TUG  J  LAUNCH  SE»VIC!5,  INC. 

!  !  ! 

!  !  *! 

1 

1 

1 

1 

1 

•  i 

1  j 

! 

! 

e 10  BOY 

•  >65591 

133S3A35!  191. 3! 

76.0! 

14.3! 

1200! 

-  ; 

35.0! NONE 

!**A  CHESTER  ! 

1939  ! 

■ 

•  !  1*1.3! 

’*.3! 

11.3! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

3IG  DADDY 

! 2*71 ?9 

11553A36!  ‘7.5' 

*5.7! 

11.6! 

1*00! 

-  ; 

44.0! NONE 

!PA  CHESTER  ! 

1954  ! 

i 

•  !  102,3! 

75.7! 

1.3! 

-  ; 

1 

!  ! 

t 

315  PAM A 

•725756 

1 2S !  3*  36!  3! 

?4.4! 

12.3! 

1  *30! 

-  ! 

45.0! NONE 

SPA  CHESTER  I 

*  1962  1 

i 

!  !  59.61 

>6.3! 

U.6J 

-  ! 

1 

!  i 

! 

1IG  SHOT 

!  >79399 

9H3A36*  >2.2 ! 

71.1! 

3.5' 

1703! 

-  • 

35. 3! NONE 

•PA  CHESTER  I 

*  1959  { 

« 

!  !  9 

72.3! 

?.S! 

*  * 

1 

t  1 

! 

0UCH6SS 

!2*62C5 

1113*3''!  41.5! 

1*-Q! 

?.0! 

*35! 

-  ! 

14.05N0NE 

ip*  CHESTEP  ! 

1958  ! 

i 

!  !  46. C! 

Iw.O! 

4.0' 

-  J 

1 

!  ! 

i 

DUKE 

! 279*25 

14 !  3*  34 !  42. «• 

1  -- 7! 

5.0! 

220! 

-  • 

16.0! NONE 

• pA  CHESTER  ! 

1959  • 

! 

!  !  !  40.C! 

14.7« 

4.0! 

-  ! 

{ 

•  ! 

! 

GRAPE  APE 

! 266609 

•  1 C  3! 3*36 !  33.9! 

?'.l ! 

7,4! 

1500! 

-  • 

28.0! NONE 

!»*  CHESTER  1 

1952  | 

i 

•  !  !  j:i.o» 

?5.1» 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HIGH  ROLLER 

•513342 

!  144! 3*34 !  >*.£• 

7-Jw! 

13.5! 

2230! 

-  ! 

37 . 0! NONE 

!PA  CHESTER 

1969  j 

•• 

•  !  !  115.0! 

?A.  0! 

5.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

PURPLE  HAYS 

i  502C66 

!  >oa!;a36!  1C1.0! 

’>.?• 

8.0! 

J630 ! 

-  • 

32.0! NONE 

•PA  CHESTER 

1966  ! 

i 

!  !  •  115. A! 

32.0! 

<*.3! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

SCOOpY  DOO 

•>*6173 

!  159!3A3c!  1U.2! 

34. 1 ! 

12.5! 

1233! 

-  ! 

45 .0! NONE 

■0*  CHESTER 

1953  ! 

i 

!  !  !  1  '4.2! 

76.1 ! 

11.  "! 

-  ! 

1 

! 

2 

AQUARIUS 

•231763 

•  1  051  S4K.4!  1*>.1! 

*5.1 ! 

10.0! 

-  • 

1500! 

13.0'CAVFL 

!PA  CHESTER  ! 

1960  I 

i 

i  !  !  1  *  > .  1 ! 

*3.1! 

2.3! 

-  ! 

1 

1 

! 

API'S 

j  2  72427 

•  1  C5  4  !  4*  <.6  J  155.1! 

3S.C! 

10.0! 

-  ! 

16*3! 

n.O'CAVEL 

!?A  CHESTER 

1963  ! 

i 

•  •  !  155.1! 

T3.2! 

2.3! 

• 

1 

1 

! 

CANCt» 

i  - 

!  94  5 ! 4 a *1 •  230. 0! 

*  >.0! 

13.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

>P*  CHESTER 

1965  • 

i 

!  !  •  2*3.2! 

2.0' 

-  ! 

* 

1 

1 

GEMINI 

•  2*9976 

!  1 054  J4F  -.6 !  1>3.1! 

*6.0! 

10.  j' 

-  • 

16*2 ! 

H.O'CAVEL 

!  PA  CHESTER 

1962  i 

2 

!  !  !  19*. 1! 

*3.1' 

2.0! 

-  J 

1 

1 

j 

LEO 

•29C0vC 

•  1 054 ! 4f  46 !  135.1! 

T5.2' 

1  0.9! 

! 

1o33! 

1 3.0! CAVEL 

•PA  CHESTER 

1962  ! 

t 

•  !  !  1*5.1! 

*6.0' 

7.3! 

-  • 

1 

1  j 

1 

L13PA 

'.290231 

2  1 0S4  !  4*  66 !  1*6.1! 

35.9! 

1v.  5 J 

-  ! 

16*1! 

13.3SCAVPL 

! p*  CHESTPR  ! 

1962  '{ 

» 

!  !  !  1  - 1  • 

*>.3! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

PISCES 

!  2*>1 7a4 

•  1031  !<»f  46 !  1*5.1! 

*5.0! 

13.  5» 

-  ! 

14*1! 

13.0!  CAVEL 

JPA  CHESTER 

I960  ! 

2 

!  •  !  1*5.1! 

*5.1  • 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

j 

TAURUS 

•2*1*27 

!  nsi!4«t»!  1*5.1! 

’5.1! 

13.9! 

•  ! 

1655! 

13.0'SAVEL 

!»*  CHESTER 

I960  i 

1 

!  !  !  1*5.1! 

*5.1! 

2.3! 

-  » 

1 

1  ; 

! 

VIRGO 

!290Jt7 

!  1054!4'44«.  1*3.1! 

*3.0' 

10.3! 

-  • 

1<?»! 

13.0'CAVEL 

!PA  CHESTER 

1963  ! 

1 

1 

!  !  2  1*5.1! 

1  51  1 

’5.2! 

1 

2.0! 

■ 

“ 

1 

1 

! 

• 

» 

i 

(71)  HOC  RARGE,  INC. 

j 

1 

•  j2  1 

1  2  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

2 

! 

1 

Pf 9TLr 

• 2S97RA 

•  702  3AJS2  M.-S 

14.1! 

2. S' 

254* 

-  ! 

71.1  !  NONE 

!®A  ALICI* 

*  1962  • 

j 

1 

2  !  !  42.*! 

2  15  1 

16.1! 

1 

2.3! 

* 

“  ! 

1 

# 

l 

l 

2 

j 

i 

(39)  MEALY  TJ^dlTTS  oUILO'RS/  !  INC. 

1  1  •  1 

1  1  2  1 

» 

1 

t 

1 

; 

1 

l 

1 

i 

&APGE  NO.  44 

•  S77Co4 

2  J! 5! 4*4*2  1 > j.O! 

4'..;* 

6  .  5  • 

-  ! 

318! 

-  ! NONE 

•HI  HONOLULU 

1943 

j 

!  !  2  173.3! 

4*.”*! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

1 

H.T.  NO.  49 

!  1 494 

•  04 !  4*42 •  1*1.3! 

4  3.3! 

6.1! 

-  J 

94! 

-  ! NONE 

! C A  LONG  PEACH 

1925 

1 

!  !  J  1*1*3* 

43.0! 

1.3' 

-  ‘ 

» 

1 

Hi  35 

1  ------ 

!  5324A-3!  1,4.2! 

?').;• 

5.5! 

-  ! 

153! 

!  NONE 

!CA  SAN 

—  ! 

2 

1 

1 

2  !  »  12*. 3! 

!  !  i  ! 

:n.s! 

2 

1 

1.7! 

1 

1 

j 

1 

!  FRANCISCO 

! 

• 

j 

! 

j 

VE5SEL  NAME  *, 


(39)  H£ALY  TI33ITTS  3UIL.*E*>,2  2\t. 

(cost:vjcc)! 

*1  37  Htiz  Sc 


NT  3« 
ht  no-  ;e 


dtf)  KEMTUJ.J  T»hSPC2TA?:M! 

JCrtN  WELCH  *S?7214 


aco  *x*d 
aor  o\j?»t 


C32)  M£3£>T#  ChPIS 
C«  115 


(32)  MECK#S  TOVINC#  INC- 
JECY 


(30  HELENA  MA«Ifc£  *A'  ~£NANC  •  £*  2hC- 
H0S5  T  ! 22563J 


(13)  HSNOEBSON  CCUNTY  SAND  CO!. 


(18)  HENDON  3AR5E  CC.#  INC- 
6H  • 


(18)  HENDON*  BILLY  W.  ! 

0/9/ A  HENDON  3A6«i£  COHP'NY 
3H  150  !2i8»70 


•27=79? 

•27*530 

i 

1521720 

i 

1521721 

i 

! 521 722 

i 

5521723 

i 

1 521724 

i 

!5>17>5 

i 

5321726 

j 

5293642 

i 

5  5C7533 

i 

1 312231 

i 

5298271 

i 

5  293272 

i 

1298273 

i 

5174916 

i 

5  293630 

i 

*5  291621 


C  315 
C  316 
MV  901 
VL5  6717 
VL3  6868 


!*TCC!  !}!«(!! 

N'T  '({SnitTJWsOH!  • 
’E.I5-!****!  i‘,.  ■  i*5.!i1tt-! 
71?  •  5££ !////// */////•  »5  • 


!(i*«iif!  hisa-  ; 


■  7  £  S  5  f  L 


S  S  £57  ■  :u;:  4U}i:u  !S  !e?!UTXK5 

!  U»«  !  mt9  •  (90!»«m  1TCS  3«£ 

it n nun  foist  ■  l:\£-i  sac*  u*e-i 


:»i*-!4»tH/////5  NJU!!  «s;-  !  Client  )!////////////////■!©  •/////„„/;  3>  > 

;  iv  •  all  5  all  !l:w«  i«!*s  •  men!  iw-2  ■*£»  i»r.?  ■•aessxlt* 


22*3*36! 

Uftlu(6! 

1  1 

170*4146! 
■  « 

172! 4* 46! 

1  1 

1?3!-A4?! 
1  1 

1 20!4 A-7* 
1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

6»5!4«40l 
1  1 

e:5l4*43! 
!  ! 

7'3!4A4*! 
!  ! 

911*4143! 

1  1 

273*4141! 
1  1 

4®3!4*41! 

593!4i4*! 


»?7!4A43* 

1  1 

669*4*40! 

1  1 

093*4*40! 

I  I 

oZsll***)! 

1  1 

6?3'4*4‘! 

1  I 

6MJ4A43! 

1  1 

623!4«40! 

1  » 

6?3!4*40! 

1  1 

t?3!4*40* 


•  1  ■ 

■ 

, 

a 

•  ■  1 

■ 

a 

a 

111 

• 

a 

a 

•  *  • 

■ 

a 

■ 

" 

V»-*-2!  4«C!  i.3' 

i?:.3*  43.::  :I)i 

• 

-7J! 
—  a 

!«»! 

a 

!CA  LSVS  )£*CN!  1«61 

S.l!  7-2! 
i*;.:*  54.;*  u* 

1 

•57! 

—  a 

-  !«** 

a 

!Cl  ICfS  ?£*:■ 

Wl 

1- •?. 0!  c;.i: 

-  • 

i:«! 

-  !*!*! 

■c*  UY 

DM 

1'4.J!  42.5*  1-4* 

■  t  • 

■ 

a 

!  f»«£ISCO 

a;i 

■ 

a 

a 

1  1  ■ 

■ 

a 

a 

■*4-5!  ??.:•  *-3! 

ii-*!  *.;• 

ns?; 

a 

—  a 

4i.2!h»! 

■ 

!R3  WYATT 

• 

1C77 

54.3!  ?*.:■  7.4! 

T4. 5!  77.2!  7—* 

1322! 

a 

—  a 

—  a 

35-5'ONE 

a 

!P3  WYATT 

■ 

1*©7 

*--5!  ?■<.;!  1.3* 

*1.3!  26.3!  i-3! 

1352! 

a 

—  « 

—  1 

45-2! 42 NI 

a 

!M  HTATT 
a 

1977 

•  •  • 

a 

• 

■ 

•  *  ■ 

■ 

■ 

• 

!  c  • 

• 

• 

■ 

*3-3!  1 #-3!  3.0! 

• 

45! 

5.2! NONE 

!LA  mO*4A* 

1949 

53.3!  H.i!  1.3* 
111 

f 

1 

—  a 

a 

a 

• 

!  CITT 

1 

•  •  * 

a 

■ 

• 

a 

■ 

1 

1 

45. C!  #2.2!  7.J! 

o3-0!  22-3!  0.5! 

■  11 

•  ■  ■ 

683! 

■ 

a 

_  ■ 

—  1 

42. C! NONE 
• 

a 

!LA  hfJ 
!  0»L£iSS 
a 

19©; 

•  11 

48.7 !  1 5-3!  4.7* 

a 

35?! 

• 

_  a 

■ 

20-C!\CN£ 

■ 

1 

1®S7 

4  6.7*  1oJ!  -.3! 
Ill 

■ 

» 

2 

■ 

a 

a 

■ 

1  I  a 

43.5*  lo. 3!  5.5! 

4o.2!  18.:!  *.3! 

02! 

1 

a 

—  1 

1 

22.0* NONE 

1 

1 

!YT  HCN9£»iCN 
• 

1973 

1  ■*“-#!  >4.3*  o.«» 

123.2!  24.3!  1.3! 

■ 

433! 

.  a 

5.3*N3NS 

■ 

•YY  H£N92»SCN 

• 

1954 

123.2*  ?».;•  e-5! 

120. 2!  ?c-3!  1.5* 

■ 

400! 

-  1 

9-3!NSk£ 

• 

!YY  H£ND£*S0N 
• 

•  1967 

1?:.0!  ?o. 3!  o.5! 

-  • 

4C0! 

9.0JN3NE 

!  YY  H£*D€*SCN 

-  1067 

120.0!  28.^!  I.o! 

1 

-  1 

■ 

1 

1?).?!  *-J.:!  7.3*. 

1*3.35  t.$i 

1 

533! 

—  a 

9-5!X3N£ 

1 

! KT  HEND£B$0K 

■ 

1974 

1?3.3!  *3.3!  7.3! 

1*3.3!  53.^1  1.5! 

•  ;  ■ 

• 

1 

503! 

• 

9.5!.N3NE 

a 

1 

!  YY  NEN3EQS0N 

1 

f 

1974 

! 

iij 
195.0!  ■*;.:!  9.3! 

1->.0!  34. :•  1.7! 

1 

t 

• 

1532! 

_  t 

a 

12.5!KCNE 

1 

a 

!YY  PADUCAH 

1 

l«6i  ! 

195.3!  55-0!  9.3! 

195.3*  15. C!  1.7! 

1 

1532! 

•  1 

12- 5! NONE 

1 

•YY  PADUCAH 

1966  ! 

195.0!  *5.2!  9-fl* 

1*5.0!  *5-5!  1.7! 

1 

1569* 

-  1 

16.3!N0N£ 

1 

! YY  PADUCAH 

1 

1962  ! 

19 >.0!  TS.3!  0.3* 

195.0!  '5.3!  l.>* 

1 

1463! 

-  1 

13. 5! NONE 

1 

*YY  PAOUCAH 

1 

1956  ! 

135.3!  5*. C!  8.3! 
195.3*  ?«.3!  1.8! 

1 

14?3! 

—  a 

17.3SCENENT  ponp 

1 

*YY  PAOUCAH 

1 

1959  ! 

1*5.3!  *5.0!  9..j! 

195.3!  *>.C!  1.*! 

1 

1492! 

—  1 

16-3! NONE 

1 

! YY  PADUCAH 

1 

1964  * 

135.0!  35. C!  9.0! 
195. 3!  *5.~!  1.5* 

1  1  i 

1 

1 

1 

1423! 

-  1 

■ 

1 

14. 3! NONE 

a 

a 

1 

!YY  PADUCAH 
a 

• 

i 

1964  • 
1 

j 

iti 

1  !  * 
1*5.1!  '5.1!  9-0! 

*95.1*  *5.1 !  1.7! 

1 

1 

1 

» 

1495! 

-  1 

1 

12.5! NONE 

1 

1 

1 

!YY  PAOUCAH 

1 

1 

• 

1962  ! 

1 ?S. j!  *5.3!  3.0! 

-  * 

U63! 

15-3!N0N£ 

•YY  PADUCAH 

1959  1 

195.0!  35.0!  1.5! 

1 

1 

1 9>. 0*  T5.*w*  o.O! 

1*5.3!  *5.3!  1.5! 

a 

1473! 

.  1 

15.3!iONE 

1 

! YY  PADUCAH 

1 

1959  i 

1*5.3!  *5.0!  9.0* 

1*>.3!  *'.0!  1.5! 

1 

1500! 

—  1 

1 5-3! NONE 

• 

•YY  PAOUCAH 

1 

1970  1 

1*5.3!  *5.C*  9.C* 

1*8.3!  *5.0!  1.5! 

1 

1500* 

-  1 

13-0JN0**' 

1 

! YY  PADUCAH 
• 

197C  ! 

1*3.0*  *5.C!  3.0* 

195.0*  : 5.3!  1.5! 

1 

1503* 

-  1 

1 J-3!N0NE 

1 

!YY  PAOUCAH 

1 

197C  ! 

1*5.0!  7 5 - C I  9.0! 

-  ! 

1523! 

1 J.3!N0N£ 

! YY  PADUCAH 

1970  ! 

1*5.0!  35.0!  1.5! 

1 

—  1 

1 

t 

195.0!  35.3!  9.3* 

! 

1503! 

13. 0! NONE 

•YY  PADUCAH 

1970  ! 

1*5-2!  35.0!  1.5! 

1 

1 

1*5.0!  *3.:*  6.0! 

1*5.0!  35.3!  1.5! 

t 

1500! 

—  1 

1 3-O!N0N  E 

1 

»YY  PADUCAH 

1 

1970  1 

195.3J  35.3!  9.0! 

1*5.0!  35.0!  1.5! 

1 

1503! 

-  1 

13.0! NONE 

1 

!<Y  PADUCAH 

1 

1970  1 

1*5.1*  ■’5.1*  9.)! 

195.1*  *5.1!  1.3! 

1 

H51* 

-  1 

12.5*N0N£ 

1 

!YY  PAOUCAH 

1 

1963  1 

203.0!  *5.3!  9.C! 

• 

1073! 

14.4 ! NONE 

•YY  PAOUCAH 

1967  j 

2  »G.O!  35.3!  I.o! 

1 

1 

2*»0.0*  35.0!  9.0! 

200.3!  *5.0!  1.7* 

1 

1o58! 

-  1 

13.0'NONE 

1 

! YY  PAOUCAH 
« 

1965  * 

1  *  »• 0!  35. j!  9.6! 
1*5.3!  *5.0!  1.S! 

1 

1400* 

-  1 

14-3! NONE 

1 

*YY  PAOUCAH 

1 

1965  ! 

1*5.3!  35.0!  ?.6» 

1*5.0!  *5.0!  1.5! 

j 

14C0! 

-  1 

14-0! NONE 
; 

•YY  PADUCAH 
■ 

1965  1 

195.0!  35.0*  9.o! 

195.0!  35. C!  1.5! 

1 

1400! 

-  ■ 

14.3! NONE 

j 

!YY  PADUCAH 

1 

1965  ! 

1*5.0!  *5.0!  9.0! 

19». O'  *5.3!  1.2! 

1 

1400! 

-  1 

11.0! NONE 

1 

•YY  PADUCAH 

1 

1940  1 

*5.3!  35. C!  9.0! 
1*5.3!  15.0!  1.5! 

1 

1400! 

-  1 

14.0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 

1 

1964  i 

1*5.3!  *5. C!  9.0! 
1*5.0!  *5.0!  1.5! 

1  ;  1 

•  j  i 

1 

1 

1 

1400! 

-  1 

» 

1 

14.3!N0NE 

1 

« 

1 

! YY  PAOUCAH 

I 

1 

1 

1964  » 

• 

l 

| 
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»IST!  C?JHICI 


V£SS!L  **»€  U3 


<571  H«^iv  T9V3SA7  CO.#  ISC 

mao*;* 


071  ^ir.z^Zt,  ftCT3 

I*2*T 


<151  -*«»T  <3»»c»li:c* 

ALAFJA 

iV(»(LO£ 

JCiO«M  M  5 

ST.  JOkaS 
ViKC-  **07F 
26  11? 

HC  13 
HC  ?? 

HC  4C 
HC  45 
HC  45 
HC  4> 

HC  4* 

HC  52 
hC  ICC 
HC  1C? 

HC  103 
HC  124 
HC  106 
HC  127 
"<  1C? 

35  4 

jG  105 

(32)  ChcSTER  0OAT$,  IN 

CHtSTCA  HE*s>T 

<LA»£VCE  T 

HIKE  C 

H».  2LAINF 

STELL*  HtK*Y 

STEVE  4 

JEFF 

KICHAFL 

NPO  16 


(32)  HEOd  "  S.#  INC. 
He A9“S 


<353  HEOHANN  SfNO  S.  GPAVELr  I 
C**LA  SUE 

HEL-SUt 

STE.  GENEVIEVE 
ASS  20 
e<F  ?s 
NO  2 
NO  325 
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•  •••!  <*•».  ! 
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IV  •  all  i  *LL  !U««1! 


ICJPACIT1!  “IH-  •  !  V  E  S  S  E  L 
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EK6»! 

!VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

! CAPACITY!  HIGH- 

!  V  E  S  S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

NET 

!CODE!L£N5TH!e®DTM*  ! 

!  !  EST 

CARSO  HANDLING 

!$  !OPE»ATING 

1  1  ”  ' 

“■*  ~ 

“1 

REGIS- 

!«*»•!  »SG.  !  R£G.! LOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR  ! 

COAST 

TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////!  POINT 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

VESSEL  NAME 

A NO  NUMBER 

GUARD 

TON- 

!PA„£!  0V;»-!3VE9“* /////• 

HORSE!  J»ASS-  ! (LIGHT) 

////////////////! TD! //////////! 

O*  ! 

NUMBER 

NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT! 

POWER!  ENGEftS  !  (FEET) 

LINE-2 

"E!  LINE-2 

•REBUILT* 

!!*■•«  i  i 

!£!!•;  j  i 


(36)  HERRON  MAINTENANCE  CO. 

• 

!  !  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

HERRON  ISLANDER 

*756275 

!  o?«iaiJ!  -  5  -  5 

4.0! 

! 

-  1 

25.0! NONE 

•WA 

HERRON 

1989  j 

i 

5  5  5  '2.6!  40.9! 

■  •  •  it 

2.3! 

1 

1 

t 

50! 

1 

• 

• 

1 

1 

ISLAND 

(CS)  HESS  OIl-VIHGIH  ISLAND 

C!ORP. 

i  ii  ii 

|  i  i  |  ; 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CANEGARDEN  PAY 

i  - 

5  129J3A36!  oa.S!  32.1! 

10.3! 

3000! 

-  » 

32.0! NONE 

!VX 

LIMETREE 

•  1984  ! 

5  !  !  105.0!  32.1! 

3.4* 

1 

**  £ 

1 

1 

COAKLET  BAY 

i  ...... 

5  753A36!  33.3!  ? 5.7! 

9.0! 

P5C! 

-  » 

15.5! NONE 

!VX 

LIMETREE 

*  1950  ! 

!  5  5  49.4!  2 3.7! 

4.5! 

1 

-  ! 

• 

1 

BAY  ST  CRO 

GRAPcTREE  3 AY 

i  - 

!  101*3*36!  ’9.6!  25.2! 

11.0! 

1730! 

-  * 

34.0SN0NE 

S  V I 

LIMETREE 

*  I960  ! 

1  5  !  05. Tj  jj.2! 

9.5! 

1 

-  1 

1 

1 

BAY  ST  CPO 

LIKET»EE  BAY 

•  129!3»36!  03.51  22. i; 

10.3! 

3030! 

-  * 

32-4'PiONE 

!VI 

LIMETREE 

*  1984  » 

!  5  !  105.0!  32.1! 

3.4* 

1 

-  • 

1 

1 

MAHCHENIL  BAY 

! 603711 

!  129*3*36!  03.51  T >.1 ! 

1C. 3! 

3000! 

-  ! 

40. 0! NONF 

!VI 

LIMETREE 

*  1985  • 

!  *  !  195.0!  32.1! 

?.•*! 

1 

-  ; 

; 

1 

BAY  ST  CRO 

TEAGUE  9AY 

!  21653A56*  143.3!  45.?! 

22.0! 

72CG! 

-  « 

92.0! NONE 

!VI 

LIMETPEE 

1973  ! 

!  !  !  195.0!  45.2! 

19.>! 

1 

-  • 

1 

1 

TURCUOISE  PAY 

•  21a!3»  56!  143.3!  44.2! 

22.0! 

7200! 

-  » 

92.0! NONE 

!VX 

LIMETREE 

1973  ! 

!  !  •  155.0!  45.2! 

19.3! 

1 

-  1 

1 

1 

BAY  ST  CRO 

HCVIC  III 

!  303! 5*70!  140.6!  40. 0! 

5.0! 

-  * 

1072! 

20.0!PUKP 

!  VI 

LIMETREE 

1960  ! 

!  !  !  14C.6!  40.a ! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

LEWAPO  ISLANDER 

*  878! $4 70!  20C. C!  40.3! 

9.9! 

-  j 

2515! 

2G.0! 2  “UMPS 

!  VI 

LIMETREE 

1952  • 

!  !  !  230.0!  4?.0! 

2.0! 

i 

-  1 

1 

■ 

VIRGIN  ISLANDER 

«  - 

!  1 104!  5*70!  W.O!  50.0! 

11. d! 

-  ! 

3413! 

24.0 ! 2  PUMPS 

i  VI 

LIMFTREE 

1959  • 

j 

!  !  !  10*3.0!  5C.0! 

!  1  j  11 

2.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BA*.  $T  CRO 

(37)  HICKEY  MARINE 

ENTERPRISE! S#  INC. 

!  !  !  !  ! 

!  •  •  •  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

VIKING 

■  _ 

!  16!3A35*  40.7!  1 3-0! 

3.5! 

500! 

-  • 

26.  0!N0NE 

•OR 

TROUTDALE 

1943  ! 

j 

!  !  !  *).7!  13.0! 

!  *  •  !  * 

3.5! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

<30>  HICKMAN  FERRY 

■ 

i 

!  1  *  11 

!  1  1  *  i 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

BARBARA  DON 

! 274057 

!  14*3435!  95.6*  12.0* 

4.6! 

220! 

-  » 

22.0 ! NONE 

!KY 

HICKMAN 

1957  j 

i 

!  *.  !  M.6!  i>. C! 

t  1  !  t  1 

4.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(33)  HZGMAN  TOWING 

CO. 

< 

i 

!  !  !  !  ! 

!  !  •  !  ! 

1 

« 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

CAPT.  D.  J.  9A8IA 

•630964 

!  72!  3*  36!  63.0!  2 2.0! 

9.0! 

1000! 

-  ■ 

33.0! NONE 

•TX 

ORANGE 

i9fi  » 

!  !  !  60.0!  22.0! 

7.0! 

1 

-  t 

1 

t 

CAPT.  JACK  HIGMAN 

'.630556 

!  72! 3A  36!  aO.O!  ?c.O* 

9.0! 

1030' 

-  * 

38*0! NONE 

!TX 

ORANGE 

1931  : 

!  ■  !  40.0!  72. C! 

7.0! 

1 

-  1 

1 

1 

CHARLES  €.  BROWN 

! 225237 

!  35 ! 3*35  !  *1.4!  24.1! 

i.c* 

850! 

-  • 

39. 0! NONE 

!TX 

ORANGE 

*  1971  • 

!  *  !  45.0!  74.1! 

6.6* 

1 

—  1 

1 

1 

» 

CITATION 

•517731 

!  74*3*35 !  M.4!  24.3! 

9.0! 

850! 

39.0 'NONE 

•TX 

ORANGE  ' 

1969  ! 

•  !  !  65.0!  24.3! 

9.0! 

t 

0  1 

1 

1 

E06AR  BROWN  JR. 

!  516267 

!  74!3AJ4!  *3.3!  24.0! 

9.1! 

*50! 

-  * 

39.0 • NONE 

!TX 

ORANGE  ! 

1969  ! 

!  !  !  *S.O!  24.0* 

9.1! 

1 

-  i 

1 

• 

1 

6E0RGE  H.  THOMAS 

•621061 

!  30*3*34!  55.0'  24. C! 

3.6* 

1  GOO 

3*.0!N0N£ 

•TX 

ORANGE  ! 

1980  ! 

!  !  •  55.0!  24.0! 

7.0! 

1 

•  1 

1 
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ns. of 

'S.C 

1.5! 

-  ■ 

1 

1 

ITC  125 

1 636053 

6?o!4*41  • 

ns.o* 

•s.c* 

9.0! 

-  * 

1519' 

19.3! NONE 

•KY 

LOUISVILLE 

19J1 

i 

i  i 

115.0! 

3  3.)' 

1.5' 

-  ! 

1 

1 

ITC  12* 

*6*0954 

133 14*41  • 

ns.o* 

IS.  3* 

9.0! 

-  • 

1519! 

19.  3 '.NONE 

Sky 

LOUISVILLE 

1981 

i 

i  ; 

153.3! 

35.0' 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ITC  127 

’•  03693* 

4*»*!4««1  • 

ns.:: 

35.0' 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3! NONE 

!KY 

LOUISVILLE 

1981 

i 

i  i 

ns.  <3! 

25.3! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

AT  1 

•611770 

9*614*41! 

113.0! 

TS.O' 

9.0! 

-  ! 

1 4?9 ! 

1 3 • 5 ! NONE 

iKY 

LOUISVILLE 

1979 

< 

i  j 

1 94.0! 

3  5.0! 

1.S! 

-  • 

» 

j 

JT  2 

•411771 

9?0»4»41  1 

nj.3! 

35.  C* 

9.0! 

-  ! 

1  4?9' 

13.5! NONE 

iKY 

LOUISVILL? 

1979 

i 

i  i 

ns.)! 

25.0* 

1.J! 

-  • 

1 

1 

JT  3 

1011T72 

?  36 1 44  41 j 

ns. O' 

15.  c* 

>.0! 

! 

14*9» 

15.5'NONE 

Ikt 

LOUISVILLE 

1979 

1 

!  i 

115.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

JT  4 

161177! 

9? 6!  41*1 • 

ns.o* 

M.O! 

9.0! 

-  1 

14*9! 

10.5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE 

1979 

i 

i  i 

195.0! 

M.O' 

1.7* 

i 

-  ■ 

1 

1 

JT  S 

•411774 

96614*41! 

1 >5.0* 

’S.C* 

9.0! 

-  ! 

1479! 

13.5! NONE 

5  KY 

LOUISVILLE 

1979 

• 

•  1 

ns.o* 

’5.0! 

1.4* 

-  » 

1 

1 

JT  6 

ioll’75 

9*414*41  ■ 

n>.3* 

35.0* 

9.0! 

-  j 

14*91 

13.5! NONE 

Iky 

LOUISVILLE 

1979 

■ 

i  i 

ns.o* 

35.3* 

1.5! 

-  J 

1 

2 

JT  7 

1  011774 

9*6  j  4*  41  1 

ns.  3! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

14*  >! 

1S.5!  NONE 

*!  KY 

LOUISVILLE 

1979 

i 

j  * 

1*5.31 

25.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

■ 

JT  3 

■011777 

9*6  j  4*41' 

ns.o* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14A9J 

13. Si  NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

1979 

« 

i  j 

ns. 3! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

1 

1 

JT  9 

•61177P 

9*6*4*41  1 

ns.o* 

3  S.C! 

9.0' 

-  • 

1-*?! 

IS.S'NONf 

•KY 

LOUISVILLE 

1979 

i 

•  • 

ns. or 

TS.3! 

1.8! 

-  • 

1 

; 

JT  10 

1611779 

986  ■  4 *41  • 

ns.o* 

3  3.0* 

9.0! 

-  • 

U*9» 

1J.5iN0Nf 

!<Y 

LOUISVILLE 

1979 

; 

i  i 

ns.)! 

i>.3! 

1.8* 

-  J 

1 

! 

JT  11 

1 0 1 1 760 

9*614*41 j 

ns.o* 

75. 0! 

9.0* 

-  * 

1489! 

1 5 . $ ! NON  E 

SKY 

LOUISVILLE 

1979 

t 

«  t 

ns. 3* 

35.0! 

1.?! 

-  * 

2 

1 

JT  12 

■411731 

93614*41 j 

ns.o* 

*5 .0! 

9.0! 

-  j 

14*9! 

1o.5! NONE 

•KY 

LOUl SVlLLF 

1979 

j 

•  • 

195.01 

TJ.O! 

1.3! 

-  • 

1 

1 

JT  13 

i 6ll7a2 

936*4*41 ■ 

ns.Oi 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14*9! 

IS.  5  'NONE 

Sky 

LOUISVILL? 

1979 

• 

»  * 

ns.o.' 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ■ 

1 

1 

JT  t4 

•511733 

95614*41 • 

ns. 3! 

35.0* 

9.0! 

-  j 

1489! 

13.5'NONE 

•KY 

LOUISVILLE 

1979 

i 

i  ■ 

ns.o* 

75. C! 

1.*! 

-  » 

! 

j 

JT  15 

•411734 

93614*41 ! 

1  >5.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1439! 

13.5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE 

1979 

i 

j 

i 

i  i 

1  « 

2  j 

195,3! 

1 

1 

TS.O! 

1 

1 

1.3! 

1 

* 

1 

; 

1 

2 

1 

1 

1 

T*DL£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


433 


ENG?! 

D  1ST! 

VESSEL  NIKE 

OPERATOR 

*  COAST 

AND  N0N3ER  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  DI.*€VS 

!  NET  1C0DE1LENGTH! 
IRcGIS”'****!  ?Eo.  • 

!  TER  •  SEE!//////! 

!  TON-  1PASE!  OVEP-! 

!  N*GE  !  IV  !  ALL  ! 

IONS  !  DRAFT! 
JPDTH*  ! 

PEG. ‘LOAD-! 
/////!  EO  ! 
OVER-!/////! 
ALL  !LIGHT! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  I 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  *  ! 

CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  JTC!  BASE  !  YEAR  J 

////////•  POINT  !  LINE-1  ! AO*  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD! //////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  •££»  LINE-2  !*RE9UILT! 

(13)  HILLl A°D- 

i 

i 

LYONS  DARGE  PARiTNERS 

!  !  1 

j  t  i 

!  •  j 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

i  i  i 

j 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

JT 

13 

1611792 

•  96314A41! 

1  9S.O! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1436! 

18.5! NONE 

•  KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  i  i 

193.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

i 

1 

1 

JT 

21 

! 611795 

1  96314A41* 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

I486! 

13.5'NONE 

*KY 

LOUISVILLE! 

1979 

; 

j  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  • 

i 

1 

1 

JT 

22 

•611796 

!  96314A41! 

1 >5.0* 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1436! 

18.51N0NE 

!  XT 

LOUISVILLE! 

1979 

■ 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

l 

1 

JT 

25 

*011797 

!  96314A41! 

1*95.0! 

3S.2! 

12.0! 

-  • 

14*5! 

13.5 !  NONE 

•ICY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  i  i 

195.0! 

35. C 

1.3! 

-  l 

* 

1 

1 

JT 

24 

! 61 1 796 

!  96314A41! 

195.0! 

35.0* 

12.0! 

-  • 

I486! 

1o.5!  NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  i  i 

1-5.0' 

35-2! 

1.8! 

-  * 

i 

1 

1 

JT 

25 

!Dl17v9 

•  963144411 

195.0! 

T5. 0! 

12.0! 

-  » 

2118! 

18. 5 '.NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

* 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.1! 

1.3! 

-  1 

* 

1 

1 

JT 

23 

!61ia02 

1  963 ! 4A,1 1 

1 >5.0* 

33.0! 

12.0! 

-  • 

2118! 

13.5! NONE 

•  KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

i 

1 

1 

JT 

29 

!  61 1 503 

•  96314A41* 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  * 

211P* 

13. 5  'NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

-  * 

i 

1 

1 

JT 

31 

1611205 

1  96314441! 

195.0* 

3  5.0! 

12.0! 

-  J 

I486! 

12.5! NONE 

•  KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  « 

! 

1 

1 

JT 

33 

•611207 

1  96314441! 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

14*6! 

13.5'NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

; 

j  i  | 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  * 

i 

1 

1 

JT 

35 

*611809 

1  96314441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1 43o ! 

16.5! NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1980 

l 

1  !  1 

195.0' 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

1 

1 

JT 

37 

1611311 

1  963*4441! 

1 >5.0! 

35.1 ! 

12.0! 

-  * 

2113! 

13.5'NONE 

JKY 

LOUISVILLE  1 

1979 

■ 

i  i  i 

1  >5.0' 

35.1! 

1.6! 

-  * 

i 

1 

1 

JT 

39 

1611313 

1  963! 44  41  1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

i486* 

1?.5!N0NE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  * 

i 

« 

1 

JT 

4o 

1&21691 

1  90714441! 

195.0! 

33.0! 

10.0! 

-  ! 

1702! 

13.5'NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

19#C 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  » 

; 

1 

1 

JT 

47 

1621692 

•  93614441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1491  • 

18.S1N0NE 

•KY 

LOUISVILLE! 

198C 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  l 

i 

1 

; 

JT 

43 

! o21 693 

1  90714441! 

19$. 0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1702! 

1 3.0! NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

1  1  1 

195.0! 

T5.0! 

1.7! 

-  l 

j 

1 

! 

JT 

51 

•521696 

1  90714441! 

1 >5.0! 

T5.Q! 

10.0! 

-  1 

1702! 

13.5'NONE 

i  KY 

LOUISVILLE! 

I960 

i 

1  1  1 

1 >5.0! 

3  5.0! 

1.0! 

-  * 

i 

1 

! 

JT 

53 

1621693 

1  98614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1491! 

13.5'NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

1  1  ! 

1 9S.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

! 

1 

! 

JT 

56 

! 021701 

•  98614441* 

1  >5.0! 

35.3! 

9.0! 

-  * 

1491! 

18.SSN0NE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

1  1  1 

1  >  J  .  0 ! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

■ 

j 

1 

JT 

57 

•621702 

«  907 1  4 A <•  I  * 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  • 

1702* 

13.5! NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

1  '  1 

1  >5.0! 

^.£! 

1.0! 

-  * 

i 

1 

t 

JT 

58 

•62170J 

1  907! 44,1! 

195.0* 

35.0* 

10.0! 

-  j 

1702! 

18.5!  NONE 

!K  Y 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. O' 

i.or 

-  * 

■ 

1 

! 

JT 

59 

•  6  71704 

!  93614441! 

1  >5.0! 

35.0* 

9.0! 

-  * 

1491! 

18. S ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1960 

i 

1  !  1 

19  5.0! 

33.0' 

1.7* 

i 

1 

1 

JT 

60 

1621705 

•  90714441* 

195.0' 

3>.0' 

10.0! 

! 

1702! 

13.5'NONE 

ixv 

LOUISVILLE! 

1980 

i 

!  1  1 

105.0! 

*5.C’ 

1.0! 

! 

-  » 

i 

! 

! 

JT 

61 

•621706 

•  9 «0 144 411 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1491! 

13.5'NONE 

SKY 

LOUISVILLE ! 

1980 

i 

1  *  ! 

PS.O! 

35.0! 

1.7! 

* 

-  * 

i 

! 

! 

nk C  977b 

1 5?6  ?48 

'  9T354441! 

■'5.5! 

9.0* 

-  ; 

1662! 

19.4! NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1977 

i 

1  1  ! 

2*0.0! 

J).0’ 

1.4! 

* 

-  ! 

! 

1 

! 

PC 

102 

*604633 

1  1009*4441! 

195.0* 

15.0! 

9.0! 

*  i 

1636! 

1?.3!N0WE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  i  1 

1 >5.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

; 

! 

! 

PC 

103 

1 60*634 

•  1009144,1! 

1  >5. O' 

T  3.0! 

*>.0! 

-  { 

1536* 

19.3SN0NE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1979 

; 

i  j  i 

1 >S.O! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  » 

i 

1 

1 

PC 

104 

•604655 

!  10091,441! 

193.0! 

*5.0! 

9.?! 

.  t 

1636! 

19.  JiNOliE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  !  1 

1  >-/.?! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  J 

! 

; 

! 

PC 

10? 

1634636 

1  1 0^9 14441 1 

193.0’ 

’5.9; 

9.0! 

.  j 

1636* 

19.35N0NE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  i  • 

195.0! 

3  5.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

; 

1 

PC 

109 

•604690 

•  100914441! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.  ?! 

•  i 

1o36! 

19. 3* NONE 

SKY 

louisville! 

1979 

i 

'  1  1 

1 >  3.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

1 

PC 

110 

•60551? 

•  1009J4441! 

1  >3  .C 

33.3! 

9.0! 

-  j 

1636* 

19.3! NONE 

•KY 

U.' 

> 

V" 

3 

0 

-J 

1979 

i 

1  1  1 

1  >  5 . 0 ! 

55.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

! 

PJ 

123 

j  61  3531 

1  1009*4441! 

1>5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 5?0! 

19.2'NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  • 

i 

! 

! 

PJ 

114a 

•605143 

•  105114441! 

2*0.0! 

3  5.0! 

9.0! 

.  i 

1666! 

19.4! NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1979 

j 

1  1  1 

2*0.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

j 

1 

! 

PJ 

1153 

•605144 

1  1 051 1 44,1 | 

1  9  S  •  0 ' 

35.0! 

9.0' 

.  ! 

1o66! 

19,4! NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

•  1  1 

195.0! 

7  5.0* 

1.5* 

i 

-  • 

• 

1 

! 

PJ 

1160 

•605513 

•  105114441! 

2)3.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 666! 

19.4! NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1979 

• 

i  i  j 

200.0! 

35.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

PL 

1440 

•614427 

•  91714441! 

2)0.0* 

35.0! 

9.0! 

! 

1647! 

1 7 .0! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1 979 

i 

1  1  1 

2'0.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

2 

PL 

1458 

1614428 

•  917*4441! 

»*).)' 

*5.0' 

9.0! 

i 

1647! 

1 7 .0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

250.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

.  i 

i 

! 

! 

PL 

1 46S 

! 6 1 4804 

•  91714441! 

203.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1847! 

17.0! NONE 

•KY 

LOUtSVILLE! 

1979 

i 

•  i  i 

290.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

PL 

1510 

1596347 

1  91314441! 

230.0! 

3  5.0! 

9.0! 

.  j 

1662! 

! NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1977 

i 

1  1  1 

20 J.O! 

35.0' 

1.,! 

i 

-  i 

1 

! 

J 

PL 

1526 

•612869 

1  93314441! 

2)0.3! 

35. :• 

9.0! 

i 

1662! 

19 ,4  J  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

!  1  1 

203. 0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PN 

127 

•613536 

•  1009144,1! 

195.0! 

3>.0! 

9.  J ! 

1 

1520! 

19.2 {NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

1>5.C! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

1 

! 

PN 

128 

•613537 

1  100914441  ! 

1  >5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

152C! 

19,2 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

!  i  i 

1V5.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

I 

PN 

130 

•613539 

1  1009*4141* 

195.0* 

35. C 

v.O! 

i 

1520! 

19.2'NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

1  1  1 

1 9  J.  0! 

35.0* 

1.6* 

i 

-  • 

; 

! 

! 

PN 

131 

•613540 

*  100914441! 

1  >  S .  0 ! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1520! 

19. 2!N0NF 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1979 

j 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

I 

! 

PN 

132 

1613*50 

!  1009J4441! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  i 

1520! 

19.2'NONE 

•KY 

LOUISVILLE! 

1979 

j 

!  t  • 

195.3' 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  ! 

i 

1 

! 

PP 

137 

*61  3544 

!  100914441! 

1 9  > ,  0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1520! 

19.2! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  » 

! 

l 

! 

PR 

1408 

*611269 

!  91714441! 

290.0! 

35.0! 

>.0! 

-  j 

1646! 

17.1! NONE 

iky 

LOUtSVILLE! 

1979 

i 

i  j  i 

20^0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

j 

PR 

1410 

1611406 

!  917*44,1! 

203.3! 

35.0! 

9.0! 

i 

1  o  4  6 ! 

17.11  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

i 

i  !  i 

200.3! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PR 

U3S 

16U720 

•  917*4441! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1647} 

17.0!  NONf 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

!  !  ! 

200. v! 

3  5.0! 

1.6! 

■ 

-  • 

i 

! 

! 

RF 

344? 

1578193 

1  917*4441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1o39| 

17,2i NONE 

JKY 

LOUISVILLE! 

1976 

j 

!  i  i 

2)0.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  • 

! 

! 

I 

RP 

2013 

i 373521 

!  94114441! 

>90.3* 

35. C! 

9.0 ! 

-  i 

1639! 

17.3! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978 

i 

!  !  1 

290. 0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  * 

» 

! 

! 

RR 

2028 

'1598257 

!  9U14A41! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1639! 

17.J1N0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

i 

i  !  i 

2**0.0» 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

1 

I 

! 

R» 

2039 

1598660 

•  94114441! 

290. 0! 

35. D! 

>.0! 

-  i 

1639! 

17 . 3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1978 

i 

i  j  i 

2)0.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

I 

! 

RP 

2046 

1598258 

!  94114441* 

233. 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1639! 

17.3 1  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1973 

I 

• 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

2C0.3! 

i 

j 

35.0! 

; 

i 

1.6! 

i 

i 

; 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

TAhLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


434 


ENG*! 

OIST!  OPFRATOP 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

5  5VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 

5  NET  5  CODE! L£NSTH!3aDTH!  • 

•REGIS-!****!  REG-  5  REG.!lOAD-J 
•  TER  5  S$p  !//////'./////!  £D  5 

5  TON-  !PAoE  5  OVER-! OVs*-! ///// 5 

5  NAGE  !  IV  5  ALL  5  ALL  '.LIGHT! 

!CAPACITY! 

1  j 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HO®S£!  PASS-  ! 
30tf£R!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0P6RATIN6  !  ! 
FIXcO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
®OINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
LIGHT) !/7/////////7////! TO !//////////!  OP  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(1J)  HILLIA°D-LYONS  BARGE  PAS 

!TNF»S 

5  1  1 

1  1  1 

5  5  5 

1 

2 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

« 

1 

j 

2 

2 

2 

2 

2 

! 

2 

• 

(CONTINUED) 

1  it 

1 

1 

; 

; 

j 

* 

« 

SP  2053 

•593365 

j  941 54A41 1 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

16391 

17.3SN0NE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1978  ! 

1  it 

2)3.0! 

30.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

2 

! 

1 

! 

sp  2C*a 

•598661 

•  941541411 

2)0.0! 

35.0! 

9.u! 

- 

2 

1639! 

17.31 NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1978  ! 

5  5  5 

2)0. 3* 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

2 

2 

1 

! 

RP  202B 

i 593259 

•  94 1 • 4A  41 5 

2)0.0! 

’5.0! 

9.0! 

- 

] 

1639! 

17.3! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1978  ! 

5  !  5 

2)0.0! 

35.  C! 

1.6! 

2 

-  • 

» 

1 

1 

1 

RR  2160 

•599824 

8  94 1  J  4A  41 1 

2)0. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1639! 

17. jInONE 

!xy 

LOUISVILLE! 

1978  J 

1  1  1 

2)0.3! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

RP  2173 

i6o:i37 

•  94154A41! 

23C.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1 

1&39! 

17.3! NONE 

Iky 

louisville! 

1978  ! 

5  1  t 

2*n.O! 

35.3! 

I.o! 

2 

-  ; 

• 

t 

2 

2 

RP  2183 

! oCCI 33 

•  941*4441! 

2)0.0! 

T5.0! 

9.0! 

- 

< 

1 0 ?9  J 

17.3 !  NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1978  1 

1  ;  1 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  2 

1 

1 

; 

! 

R®  2193 

1600363 

1  )4i [4441 i 

200. 0! 

3>.0! 

9.0! 

- 

1 

1639! 

17.3SN0NF 

!KY 

louisville! 

1978  ! 

1  I  1 

2)0.0! 

35. 0! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

2 

1 

1 

SJT  149 

j 621 6 94 

1  VC7i4A4ti 

19>.0! 

T  5.0! 

10.0! 

- 

2 

1707! 

13.51N0NE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980  *! 

1  5  • 

19  5.0! 

35. C 

1.0! 

j 

-  ! 

1 

1 

2 

! 

S4T  1«0 

*1621695 

1  9*6  54A41 1 

195.0! 

15. C; 

9.0! 

- 

2 

1491! 

18. 5 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

5  5  5 

195.0! 

15.0! 

1.7! 

j 

-  • 

2 

1 

1 

! 

SJT  152 

!6?1697 

5  9®6*!4A«»1 1 

195.)! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14912 

13.5 ! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1980  ! 

5  5  5 

195.0! 

■»5.C« 

1.7! 

2 

-  2 

1 

2 

1 

! 

SJT  154 

1621699 

5  9No!4A4ll 

1>5.0! 

1 5.0! 

9.0! 

- 

2 

1491! 

18.5! NONE 

Iky 

LOUISVILLE*! 

1980  ! 

5  5  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

2 

-  • 

1 

• 

! 

t 

SJT  155 

! o21 7C0 

5  )?e'.4A41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1491! 

13. 5! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1930  i 

5  5  5 

195.0! 

*5.0! 

1.7' 

1 

-  • 

1 

; 

t 

1 

SJT  162 

*621707 

5  907! 44*1 » 

US.*! 

35. C! 

10.0! 

- 

1 

1702* 

13.5! NONE 

SKY 

LOUISVILLE*! 

1930  *! 

!  5  • 

195.0! 

35.0! 

I.v! 

» 

-  « 

t 

1 

! 

2 

TOP  141? 

'611735 

1  135254A41! 

2».0! 

05.0* 

9.0! 

- 

■ 

1630* 

is.oInone 

Iky 

LOUISVILLE! 

1979  ! 

t  j  1 

2*0.0! 

15.5! 

1.6! 

» 

-  » 

1 

■ 

2 

! 

TOf  142® 

1611726 

1  1052!  4*41  j 

195.0! 

33. o» 

9.0! 

- 

2 

1355! 

1H.0SN0NE 

!KY 

LOUISVILLE*! 

1979  ! 

5  5  5 

195.3! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  » 

1 

1 

1 

1 

TCf  143° 

1611737 

!  1 052  5  4*  41  • 

2)0.0! 

T5.  2* 

9.C! 

- 

1 

1o3o! 

18.0! NONE 

Iky 

louisville! 

1979  i 

1  1  1 

2)0.0! 

25.0! 

1.6! 

* 

-  • 

1 

! 

1 

! 

TOf  1449 

•61 173* 

5  n52!4A4li 

2)1.0! 

T5.C! 

9.0! 

- 

1 

loSe! 

18.0! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1979  « 

1  1  1 

2"iO.O! 

35. C! 

1.6* 

1 

-  ! 

t 

| 

2 

! 

TOF  1 45C 

•611769 

*5  1C5254A41! 

2* I.O! 

35.0! 

13.0! 

- 

; 

1S55! 

13. 0* NONE 

•KY 

louisville! 

1979  ! 

5  !  5 

200.0! 

25.0! 

1.7! 

1 

-  2 

1 

; 

; 

! 

U50  101 

*613029 

5  d33!4A<*1  • 

1 95.0! 

*5.C! 

9.3! 

- 

2 

1519! 

19.35N0NE 

SKY 

louisville! 

1980  ! 

1  1  1 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1 

1.5! 

j 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

i 

! 

1 

2 

i 

(32)  MILL-AN,  michael  a. 

1  1  1 

1 

1 

« 

1 

j 

j 

1 

2 

1 

1 

2 

i 

2 

i 

! 

! 

BENGAL  1 

J634891 

1  202544^31 

1)0.0! 

20.0! 

«.6! 

- 

; 

—  j 

—  ! NON? 

SLA 

HOUMA  ! 

1981  ! 

5  5  ! 

1 ?0. 3! 

20. C 

1.6! 

2 

-  • 

1 

1 

1 

! 

BENGAL  2 

•637176 

•  20254*43! 

1 >0-0* 

30.C! 

9.6! 

- 

1 

—  2 

—  'NONE 

Ila 

HOUMA  ! 

1931  ! 

5  !  5 

PO.O! 

30.0! 

1.6! 

1 

-  2 

t 

1 

1 

! 

BENGAL  3 

•441014 

1  2C254A43! 

12C.0! 

30. C! 

9.6! 

- 

2 

—  • 

'NONE 

Ila 

HOUMA  j 

1981  ! 

5  !  5 

1 )0.0! 

30.C! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

■ 

! 

! 

•BENGAL  4 

•*  641535 

5  20254A4TI 

12C. 0! 

;;.oi 

9.6! 

- 

2 

--  1 

—  'NONE 

Ila 

HOUMA  | 

.1981  ! 

5  5  5 

W'.O! 

i  ).C! 

1.6! 

1 

-  2 

2 

! 

! 

! 

BENGAL  5 

1441536 

5  20254*43! 

120.)! 

’>.)! 

9.6* 

- 

1 

--  j 

—  'NONE 

ILA 

HOUMA  • 

1981  | 

t  1  1 

1 ! 0.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

« 

1 

l 

! 

BENGAL  6 

’*64  3076 

1  20254*43! 

PM! 

3'.  •  0! 

9.6! 

- 

2 

—  • 

—  SHONE 

!LA 

HOUMA  J 

1981  I 

5  5  ! 

n;.0! 

20.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

2 

! 

! 

FENSAL  7 

1543320 

1  20254*43! 

1:0. )! 

3..0*! 

9.6! 

- 

! 

—  • 

—  Inone 

Ila 

HOUMA  ! 

1951  ! 

i 

1  1  1 

170.3! 

30. 3! 

1 

1.0! 

1 

j 

; 

-  ! 

2 

■ 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  HINDU  Of  PSOVINCCTOWN,  I!nC. 

i  i  i 

!  5  ! 

1 

1 

« 

1 

1 

2 

; 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

HINDU 

•;?49*o 

1  2iimii 

'-.>! 

IS.’! 

3.2*! 

*0! 

-  • 

dj.O! NONE 

!“A 

PROVINCE-  ! 

1925  ! 

!  5  ! 

!  •  1 

64. 0! 

15.2! 

1 

3.0! 

1 

; 

i 

40! 

! 

• 

1 

! 

TOWN  ! 

! 

! 

(16)  MINES/  INCORPORATED 

i 

1  5  5 

i 

1 

1 

2 

1 

t 

1 

1 

2 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

DUNCAN  L.  MINFS 

•273292 

1  326! 3*  36! 

P5.0! 

’-.0! 

b.oi 

2800! 

_  { 

42.0! NONE 

IKY 

BOWLING  ! 

1957  ! 

5  5  5 

*4.0! 

6.0! 

2 

•  1 

! 

! 

GREEN  ! 

! 

JAMES  G.  HINES 

1 561413 

5  63455*56! 

in.i! 

46.  C! 

i.5! 

5600! 

-  i 

43. 5 ! NONE 

SKY 

aCWLING  ! 

1974  { 

•  !  1 

141.3! 

49. Ci 

7.u! 

• 

.  2 

! 

! 

GREEN  ! 

! 

JANES  R.  MINES 

1 2  #  1 1 3  > 

1  195! 3* 36! 

P!.M 

?•».)! 

8.0! 

2500! 

.  1 

36.0! NONE 

!KY 

BOWLING  ! 

♦  1983  ! 

1  1  1 

110.3! 

2  6.0! 

7.0! 

2 

.  1 

1 

! 

GREEN  I 

! 

WARREN  V.  HINES 

•*651210 

1  5 19  j  J*  J6! 

1 ’3.0! 

44.0! 

o.9» 

‘•200! 

_  1 

42.02N0NE 

IKY 

BOWLING  ! 

1982  ! 

•  5  • 

u). :j 

4-.C! 

3.5! 

! 

-  i 

1 

! 

«»EEN  ! 

! 

WM.  BARNES 

125396? 

1  22-53AJ6! 

111.C! 

3  3.0! 

6.0! 

32C0t 

-  1 

39.8JN0NE 

IKY 

BOWLING  ! 

*  1967  ! 

•  5  • 

114.0! 

30.1! 

7.0! 

j 

_  1 

2 

! 

6RECN  ! 

! 

MINES  414 

1 535654 

5  1  841  5  5*73! 

290.0! 

34.0! 

4.6! 

- 

i 

3300*! 

1 6 .9  j  diesel 

PUMP 

!KY 

BOWLING  I 

1971  I 

5  5  5 

2*).0! 

«4.0! 

1.6! 

j 

-  t 

1 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  416 

•543030 

•  1311 55*71 5 

2®C. 3! 

54.0J 

9.6* 

- 

1 

3300! 

is.oIdicsel 

PUMP 

!KY 

BOWLING  ! 

1972  ! 

5  5  5 

29). 0! 

34.0! 

1.3! 

! 

-  ; 

1 

1 

GREEN  ! 

! 

HINES  415 

! 553673 

5  19*6! S*7)! 

2>0.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

! 

3300! 

1 3.C! DIESEL 

PUMP 

iKY 

BOWLING  ! 

1974  ! 

5  5  5 

290.0! 

c4.C! 

1.5! 

1 

_  t 

1 

! 

GREEN  | 

! 

HINES  470 

!553474 

!  19J6!JA7?1 

2>3.  0! 

24.0! 

9.6! 

- 

; 

3300! 

1 i.O! OIESEL 

PUMP 

iKY 

BOWLING  ! 

1973  ! 

•  1  1 

29). C! 

<4.C! 

1.5! 

! 

.  1 

! 

1 

GREEN  ! 

! 

HINES  422 

•543175 

1  2044  15*7*'! 

290.0! 

*4  .0! 

9.6! 

- 

! 

3390! 

15. OlOIEStL 

PUMP 

SKY 

DOWLING  ! 

1975  ! 

t  1  1 

293.0! 

3-.C! 

1.6! 

1 

-  ! 

; 

I 

GRECH  ! 

| 

HINPS  424 

*5  543176 

5  204*.  *15  *  70  *5 

2>C.O! 

34. 0! 

9.o! 

- 

; 

3300! 

1 3.0! 01 E5EL 

PUMP 

SKY 

BOWLING  ! 

1975  ! 

1  •  t 

2>;.0! 

54. 0! 

1.6! 

2 

.  1 

2 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  426 

*592541 

!  210755*70! 

290. J! 

'-.C! 

9.6* 

- 

i 

3300! 

18.0! DIESEL 

PU"P 

IKY 

BOWLING  ! 

1978  ! 

5  !  ! 

29.;. 0! 

5*.0! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  428 

5595095 

5  2045! 5*70! 

290.0! 

64. j* 

9.6* 

- 

• 

3300! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

•KY 

BOWLING  ! 

1978  ! 

1  !  ! 

2*0.3! 

5n-0! 

1.6! 

2 

-  1 

! 

! 

GREEN  ! 

! 

MINES  430 

•603463 

1  204*5  6*  70 

290.0! 

54. C! 

9.6! 

- 

2 

33C0! 

1 3.0! OXESEl 

PUMPS 

!KY 

BOWLING  ! 

1979  | 

5  !  ! 

290.0! 

1.0! 

« 

-  1 

1 

I 

GREEN  1 

! 

HINES  432 

5623721 

5  189715*70! 

290.2! 

34.0* 

9.6* 

- 

i 

3300! 

18.02DIESEL 

PUMPS 

!KV 

BOWLING  ! 

1980  I 

J 

!  !  5 

2>C.v! 

5%. 3! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  434 

•63C051 

5  169755*7)! 

290.2! 

54.3! 

9.6* 

- 

! 

3300! 

18.0! DIESEL 

PUMPS 

IKY 

BOWLINS  ! 

1981  ! 

{ 

5  !  5 

29C.0! 

54.C! 

1.3! 

1 

.  j 

! 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  436 

5461714 

1  176655*70! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

- 

i 

3350! 

13.0! DIESEL 

PUM? 

IKY 

BOWLINS  ! 

1983  ! 

l 

1  1  1 

295. j* 

•4.0! 

1.3S 

! 

.  1 

1 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  435 

5675623 

5  1 57*1 5*70! 

2>0.0! 

54.0! 

9.6* 

- 

1 

3350! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

SKY 

BOWLING  1 

1934  ! 

1  1  1 

2  9C.0! 

54. v! 

1.3! 

1 

.  j 

! 

I 

GREEN  J 

1 

HINES  440 

1955275 

1  l5’8!5A7/)i 

290.0! 

*4.0! 

9.6! 

- 

i 

3300! 

1 3 .)!  DIESEL 

PUMPS 

SKY 

BOWLING  ! 

1989  ! 

•  5  5 

2 >0.0! 

54.0! 

1.5! 

*! 

.  1 

» 

l 

GREEN  ! 

! 

HINFS  44 2 

1955274 

1  157*55*7^1 

?>J.O! 

34..! 

9.6* 

- 

I 

3300l 

18. oi 

Iky 

BOWLINS  ! 

1939  ! 

5  !  5 

29;. 0! 

54.0! 

1.3! 

! 

.  1 

1 

1 

G*CCN  » 

! 

HINES  4035 

5631152 

•  11 49J  >A?oi 

1SU.0* 

54.0! 

9.8! 

- 

1 

1395! 

13.0!DIESEL 

PUMPS 

!KY 

BOWLING  ! 

1981  ! 

5  5  ! 

150.)! 

5<..0! 

1.3! 

j 

-  ! 

1 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  4059 

5406435 

5  890 1 5 A 7o! 

153.0! 

24.0! 

9.6! 

- 

2 

1595* 

1 3 • ) ! 0 1 E  SEL 

PUMPS 

!  KY 

BOWLING  ! 

1979  j 

1 

5  !  5 

150.?! 

r-.c! 

1.3! 

i 

-  j 

j 

! 

GREEN  ! 

! 

HINES  4078 

5544063 

5  135515A7'?* 

l«C.O! 

54.0! 

9.6! 

- 

2 

1395! 

13. 0! DIESEL 

PUMP 

IKY 

BOWLING  ! 

1972  1 

5 

; 

! 

5  11 

5  5  5 

5  5  5 

iso.:* 

54.0! 

» 

1 

1.3! 

; 

1 

» 

•  t 

i 

! 

; 

; 

j 

! 

1 

i 

GREEN  ! 

! 

! 

; 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGP  5 

DIST  * 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

l 

i 

COAST 

GUARO 

f 

NUK3ER 

M3)  HINES/-  INCORPORATED 

(CONTINUED) 


nINES 

409B 

5544347 

HINES 

413B 

! 5*3555 

HINES 

4318 

*554123 

HINES 

4339 

1559709 

HINES 

435B 

1955272 

(32)  HINGIE#  E.  G.  NAPIHE  SERVICE# 
INC.  ! 

E  V  HINGLE  5529099 


(15)  HMH  NARINE 
RATTLER 

HC  14 


(16)  HOBOS  CONST,  t  DEVELOPMEJNT# 
INC.  » 

BUD  BOLLINGER  J281C63 


(42)  HOLIDAY  PRONOTIONS/  INC, 
ROYAL  PRINCE 


52379Q 


(35)  HOLLIDAY  SAND  *  GRAVEL 
CHOUTEAU  61 

FAIRFAX  60 

SIBLEY 

HSC  1 

HS6  3 

HSG  5 

HSG  6 

HSG  7 

HSG  8 

HSG  9 

HSG  10 

HSG  14 

MSG  15 

HSG  17 

(33)  HOLLYWOOD  NARINE/  INC. 
ALICE  JEAN 

BIG  AL 

BONNIE  SUE 

CAPT.  SILL  NANTLE 

CAPT.  CHARLIE  LAWRENCE 

CAPT.  HENRY  INHANK 

CAPT.  JIN  GREEN 

CARIBOU 

CHALLENGER 

CHESLFY  E 

CHRISTINE  H 

CONNIE 

COURAGE 

CREOLE  OEE 

CREOLE  JANICE 

CREOLE  JULIE 

CREOLE  KATHY 

CREOLE  LISA 

CREOLE  HANA 

C»EOLf  PAT 


0. 

509439 


! 

i 

i 

| 

! 


! 626646 

i 

j  $99034 

i 

5*617902 

i 

!  565*31 

j 

5*16633 

! 

5545113 

5 

5562434 

i 

j  52792$ 
! 

5459553 

) 

5632776 

i 

5517713 

i 

1  529593 

j 

1623744 

1 

1625574 

2 

1430327 

i 

*561744 

1 

5561753 

t 

1594905 

2 

1570543 

5 

5535457 

5 

2 

1 


435 


!  5VTCC!  DIMENSIONS  5 DRAFT! 

!  NET  5 C ODE* LENGTH' dPDTHJ  * 

■5  REGIS-!  *•**!  Rf  «J.  J  PEG. ‘LOAD-! 

!  Tep  •  .SEE!//////*/////!  ed  5 
!  TON-  !  PAGE i  OVE p“!  OVER"*! /  //// !  HORSE 
5  NAGE  !  IV  !  ALL  5  ALL  SLIGHT*  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  5 

5  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  5  EQUIPMENT 
////////!  POINT  5  LINE-1 

PASS-  5 (LIGHT)!//////////////// 
EN5ERS  5  (FEET) •  LINE-2 


VESSEL! 
S  50PERATING  5 
TC!  BASE  5 
AO!  LINE-1  • 
TD! ////////// ! 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR 


EE!  LlhE-2  !«R£BUILT! 


• 

• 

! 

i 

i 

j  i 

2  ! 

2  ■ 

i  i 

1 035  Isa  70*5 

j 

j 

150.0*5 

i 

i 

i 

; 

54.0! 

i 

i 

■ 

i 

9.6! 

i 

i 

i 

■ 

! 

i 

i 

i 

1395*! 

i 

i 

i 

i 

18.0! DIESEL 

PUMP 

1  1 

2  j 

1  j 

1  1 

!KY  B0WLIN6  1 

1972 

i 

i  i 

150.C! 

54. C* 

1.3! 

; 

-  i 

i 

!  GREEN  » 

i 

134355*70! 

190.0! 

54. C! 

9.  o! 

-  • 

2400! 

13. O’DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING  ! 

1972 

i 

i  i 

190. Qi 

54. C! 

1.3! 

1 

-  J 

t 

!  GREEK  * 

i 

2029 1 5*70 1 

300.0! 

54.0! 

9.o! 

-  » 

3300*. 

1«.0!l)I6t€L 

PUMP 

!KY  BOWLING  ! 

1974 

i 

i  i 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

■ 

-  • 

i 

!  GREEN  ! 

2 

2  01 2 1 5A7o! 

300.0! 

54.0* 

1C.0! 

-  » 

3300! 

13.0! DIESEL 

PUMPS 

!KY  BOWLING  ! 

1978 

i 

i  i 

300.0* 

54.0! 

1.3* 

i 

-  i 

» 

!  G°EEN  » 

i 

10351 5A70! 

•  i 

•  2 

9.6! 

-  ! 

1395! 

13.0! 

!KY  BOWLING  ! 

1989 

i 

i 

i 

i  ; 

«  i 

1  i 

i<o.oi 

j 

i 

54. ci 

i 

i 

1.3! 

• 

i 

j 

i 

i 

i 

t 

i 

j 

; 

!  GPEEN  ! 

1  1 

j  1 

2 

1 

2 

i  i 

t  j 

32MAC1! 

j 

i 

50.0! 

• 

i 

17. C! 

i 

< 

3.0! 

j 

■ 

4i)ol 

1 

2 

i 

; 

30.0! NONE 

j  j 

t  I 

!la  bupas  1 

1965 

■ 

i 

t 

t  i 

j  i 

40.0! 

« 

i 

17.0! 

i 

3.0! 

; 

• 

j 

i 

i 

i 

i 

1  1 

1  1 

j 

i 

i  j 

—  53036! 

i 

i 

’5.1 1 

i 

5.0! 

i 

250! 

2 

! 

16.0 ! NONE 

;  i 

!  FL  TAHPA  1 

1984 

i  i 

12. ol 

3.0! 

t 

•  i 

i 

1  1 

i 

55 IcAAS! 

72.0! 

25.C! 

5.0! 

-  ! 

150! 

13.0! NONE 

!fL  TAHPA  i 

*  1957 

j 

i 

i 

;  i 

;  i 

i  i 

72.0! 

25.0! 

2 

1.0! 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

; 

!  i 

2  • 

2 

1 

2 

t  j 

i  i 

49*53*361 

; 

i 

57.6*! 

i 

20.3! 

; 

i 

6.3! 

t 

■ 

930l 

i 

j 

i 

; 

34. ol NONE 

1  1 

t  ; 

!FL  PANAMA  * 

I960 

i 

1 

| 

i  i 

i  i 

i  i* 

65.0! 

i 

i 

20.3! 

i 

5.5! 

i 

» 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

!  CITY  ! 

•  1 

i 

i 

!  j 

64! 1C  11 1 

i 

140.0! 

i 

2<?.0* 

5. sl 

; 

1 650 1 

; 

i 

33 .0 ! NONE 

1  1 

! H I  HONOLULU  1 

1969 

t 

i 

i 

i  i 

;  i 

i  i 

1*0.0! 

t 

i 

23.  C! 

i 

6.0! 

» 

i 

i 

i 

j 

1  t 

1  i 

1 

i 

;  j 

29! 3A  35! 

i 

47.3! 

i 

18. cl 

i 

9.0! 

j 

4  92! 

j 

i 

19. sl 2  10- 

1  j 

TON  WINCHES5H0  ST.  JOSEPhI 

1967 

i  i 

47.3! 

16.  C! 

4.5! 

! 

-  ; 

■ 

!  1 

i 

4o!3*  36 ! 

61.0! 

22.0! 

o.C! 

91  ci 

-  « 

29.0! 2  25- 

TON  WINCHES! HO  KANSAS  ! 

1970 

! 

;  i 

61.0! 

22.0! 

4.S! 

! 

-  » 

2 

!  CITY  * 

! 

?3ijAiAi 

54.3! 

22.0! 

5.0!* 

800! 

-  • 

23.0*2  25- 

TON  WINCHES !N0  KANSAS  ! 

1978 

j 

1  1 

5  4.3! 

22. C! 

4.6! 

j 

-  t 

i 

!  CITY  i 

i 

POO?  4A A*  j 

150.0! 

35. C! 

6.7! 

-  * 

•00! 

6.2! NONE 

!M0  KANSAS  ! 

1989 

i  i 

150.0! 

35.1! 

1.5! 

! 

; 

!  CITY  * 

j 

20054*43! 

150.0! 

35.0! 

9.7* 

-  • 

300! 

6.2!  NONE 

!P0  KANSAS  ! 

1989 

! 

;  i 

150.0! 

35.1! 

1.5! 

; 

-  ! 

i 

!  CITY  » 

5 

16354A43!* 

120.0! 

30.3! 

6.0! 

-  ! 

4C0! 

5.o1n0NE 

!M0  ST.  JOSEPH! 

*  ! 

1980 

8 

j  i 

I’O.O! 

<0.4* 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

i 

163*5  4 *43  5 

1’C.O! 

23.0! 

o.O! 

-  1 

4C0! 

s.oInone 

!**0  KANSAS  ! 

♦  1936 

i 

5  5 

120.0! 

30.3! 

2.0! 

! 

•  ; 

! 

!  CITY  ! 

1 

16354A43* 

120.0! 

33.0! 

6.0! 

-  ! 

4Coi 

4.5 ! NONE 

! HO  KANSAS  ! 

1969 

5 

5  5 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

! 

2  CITY  * 

2 

14354A43* 

120.0! 

30.0! 

o.O! 

-  i 

4ooi 

4,5! NONE 

!M0  KANSAS  ! 

1970 

! 

i  i 

12C.0! 

<0.C! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

!  CITY  i 

2 

200! 4A43J 

150.0! 

25.0! 

6.7! 

-  » 

•CO! 

6.2! none 

!M0  KANSAS  ! 

1989 

1 

i  ; 

130.0! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

!  CITY  i 

i 

109i4A43i 

1  "*3.02 

24.0! 

4.C! 

-  ! 

150! 

4.5i NONE 

•MO  KANSAS  ! 

19J6 

j 

5  5 

100.3* 

24.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY  ! 

1 

’354A..J! 

120.0! 

24.0! 

4.5! 

-  * 

240! 

4.5 !  NONE 

! NO  ST.  JOSEPH! 

j  ! 

1959 

5 

5  5 

12).  3! 

24.0! 

1.0! 

! 

•  i 

! 

5 

1  63 5 4A  43  j 

I’O.O! 

30.3! 

9.0! 

-  • 

400! 

5.0! NONE 

! MO  ST.  JOSEPH* 

!  ! 

*  1985 

5  5 

120.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  i 

; 

2 

16354A43* 

123.0! 

<0.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

5.0! NONE 

!"0  ST.  JOSEPH! 

!  ! 

♦  1984 

j 

! 

i 

5  5 

!  j 

i  j 

120.0! 

2 

30. C! 

i 

i 

2.0! 

» 

t 

i 

i 

-  ! 
i 

1 

i 

j 

2 

1  1 
7<!3*34! 

2 

54. 1! 

t 

2<*.-3! 

» 

3.6 ! 

i 

FOO* 

! 

! 

-  ! 

; 

34.05NONE 

!  ! 

!  ! 

! XX  HOUSTON  ! 

1980 

i 

1  5 

35.1! 

24. C! 

7.0! 

i 

-  ! 

j 

*  J 

j 

7553*34! 

54.4* 

22.1! 

o.5! 

pool 

-  ! 

42.0! NONE 

!TX  HOUSTON  | 

1978 

t 

i  i 

<6.4! 

22.1! 

5.5! 

i 

-  j 

2 

!  ! 

i 

?zl 3*  56! 

*3.0! 

26.3! 

7.9! 

loooi 

-  i 

29.0! NONE 

•  T X  HOUSTON  ! 

!  • 

I960 

i 

;  i 

45.0! 

24.  «! 

7.6! 

i 

! 

2 

66! J* 35 5 

<7-0! 

22.0! 

2.5! 

500! 

-  i 

50.0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1975 

1 

2  t 

57.  o! 

2’.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

{ 

2 

?2 1 J*  34! 

44.5* 

79.0! 

7.1! 

1230! 

-  ! 

!  NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

198C 

i 

2  i 

44.  \\ 

2a.O! 

7.1! 

! 

-  2 

! 

!  i 

2 

64 ! 3*  35 1 

5d.  3! 

22.3! 

7.5! 

•00! 

-  * 

50.0! NON? 

!TX  HOUSTON  ! 

1973 

i 

i  ; 

54.0! 

22.0! 

5.5! 

j 

-  i 

1 

!  2 

i 

10353*36! 

49.4* 

?4.0! 

1C. 2! 

1 350 1 

-  ; 

33.3*  NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1975 

5 

5  5 

69.4J 

24.0! 

10.2! 

i 

-  J 

J 

J  1 

5 

325  3*  35  5 

45.0! 

i4.:* 

4.5! 

oooi 

-  * 

31 .0! NONE 

! TX  HOUSTON  ! 

197C 

5 

i  i 

45.0! 

16.3* 

4.5! 

• 

-  i 

1 

2  ; 

5 

1 21 1 3*361 

69.0! 

<6.0! 

a. 5! 

1<50! 

-  "j 

55.0! NONE 

!TX  HOUSTON  J 

1932 

! 

5  5 

M.O! 

26.  C! 

6.5! 

i 

1 

5 

11053*34! 

’3.0! 

?6.C! 

6.0! 

uool 

-  i 

32 .0! NONE 

!TX  HOUSTON  !* 

1976 

5 

5  5 

’3.0! 

?4. 0! 

3.0! 

2 

-  j 

1 

2  | 

j 

4953*34! 

37.0! 

22. j! 

6.5! 

72oi 

.  • 

52. 0! NONE 

!TX  HOUSTON  1 

1968 

5 

i  i 

57.0* 

72.35 

6.5! 

* 

-  ! 

! 

•  « 

i 

*8!3FJ*| 

42.0! 

17.1* 

o.O! 

603*! 

-  i 

23.5!NONE 

!  1 

1970 

i 

i  i 

4  4.0! 

18. C! 

5.6! 

J 

-  i 

1 

1  t 

5 

4953*36! 

51..! 

22.0! 

2.5! 

830! 

-  i 

42.05  NONE 

!TX  HOUSTON  *! 

I960 

i 

i  j 

*1.4! 

22.3! 

6.3! 

i 

-  i 

! 

2  1 

i 

46!  3*35*5 

60.0* 

22.0! 

6.0* 

«3oi 

-  i 

32.0‘NONC 

!TX  HOUSTON  1 

1980 

5 

■  2 

60.0! 

22.3! 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

!  * 

i 

495  3*36!' 

40.7! 

24.0! 

8.9! 

900! 

-  * 

21.0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1975 

! 

i  i 

40.7! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ; 

1 

•  | 

5 

71*3*36! 

40.0! 

>4.3! 

9.5! 

900! 

-  ! 

27.05NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1974 

j 

i  i 

ftO.O! 

24.3! 

5.5! 

! 

-  j 

1 

i 

<75  3*  35! 

<5.4* 

20.0! 

6.0! 

900! 

-  ! 

32.0! NONE 

!TX  HOUSTON  1 

1  1 

1«74 

5  5 

'5.4* 

20. C* 

5.0! 

i 

-  j 

2 

» 

49! 3*  34! 

40.7! 

24.0! 

*.9J 

900! 

-  » 

21 .0! NONE 

!TX  HOUSTON  1 

1978 

5 

!  5 

60.7* 

24.0! 

7.0! 

j 

•  i 

! 

i  ! 

5 

7153*36! 

*0.0! 

22.0! 

6.0* 

900! 

-  * 

30.0! NONE 

! TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1976 

5 

j  i 

90.0! 

22.0! 

5.0! 

i 

•  j 

1 

120*5  3*  35  i 

42.0! 

22. C! 

o.O! 

900! 

-  » 

30.0 ! NONE 

! TX  HOUSTON  J 

1977 

1 

t  i 

1  1 

i  j 

62.0! 

t 

• 

22.0! 

i 

; 

5.0! 

i 

t 

! 

! 

i 

; 

i 

1 

1 

i 

!  ! 

1  i 

TA?LS  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAPE  AND  NUM3ER 


!  !  VTCC !  DIMENSIONS  !  DPAfT* 

!  N?T  !CCD: JLtVG^H! -P5TH*  ! 

-*  REG  IS- ! •*** !  R;3.  •  REG. ! LOAO" ! 
!  TER  !  S £«!//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

!  !  ESI  !  CARSO  HANDLING  !$  10PERATING 

!  CARGO  !  fixeo  •  EflUIPHENT  !TC!  9ASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


•  TON-  !PA3f!  OVER-!  3 VF.B-!  /  ////!  MO°SE!  PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TD! ////////// 


! 

NUM8ER 

NAGE  !  IV  i 

ALL  ! 

*LL  !L!GMT! 

»OWcR! 

ENGEPS  ! 

( FEET) »  LINE-2 

SEE! 

LiNE-2  ! 

•REBUILT! 

(33)  HOLLYWOOD  MARINE,  INC.  j 

i  i 

i  ; 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

1 

; 

1 

j 

1 

; 

2 

; 

1 

; 

j 

t 

« 

1 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

i  i 

1 

1 

1 

; 

j 

t 

1 

CPEOLS  »OLAN£TTE  ! 

603R12 

66*3*34! 

6  2.0! 

22.0! 

6.0! 

900! 

-  * 

32.QSN0NE 

!TX 

HOUSTON 

1979  • 

i  i 

*0.0! 

72.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

t 

; 

CPEOLE  TUT 

627693 

66 ! 3*35 ! 

40. C! 

?2.0! 

6.0! 

oQn* 

-  * 

32.0!N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1980  ! 

i  | 

*0.0! 

22.0! 

5.0! 

* 

-  ! 

1 

1 

! 

DAN  L 

644933 

1 22  !3 *35 ! 

41.5! 

2*>.C! 

8.5! 

100f>* 

-  • 

50.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1937  • 

i  i 

*1.5! 

76.0! 

7.6! 

1 

-  ; 

t 

i 

DISCOVERY 

562649 

1 1 2! 3*  36! 

*3.3! 

2  7.0! 

0.0! 

1  ?0C! 

-  • 

33.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1975  ! 

»  J 

*$.0! 

?7.:-* 

9.0! 

1 

» 

; 

; 

DCTTIP  0 

613905 

61J3A34! 

**.*! 

22. C! 

7.C! 

900* 

-  | 

3C.05NONE 

!TX 

HOUSTON 

1980  ! 

1  I 

5*.*! 

22.0! 

7.G! 

t 

-  • 

1 

» 

! 

ENTERPRISE 

55C135 

1 1 2! 3*36! 

75. 0! 

27.0! 

9.0! 

1  POO! 

-  j 

30*0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1973  t 

i  i 

'5.0! 

27.0! 

9.0! 

1 

-  j 

1 

1 

E  SCA"*?I  * 

573502 

94 ! 3  A  36 ! 

**.0! 

24. n» 

6.C ! 

1000! 

-  • 

52.05N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1976  ! 

1  1 

66.0! 

?4.:* 

7.0! 

1 

-  ; 

1 

; 

EXPRESS 

632292 

1 1  7!  3*  36! 

*3.2! 

25.5! 

10.0! 

1200! 

-  * 

42*0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981  ! 

»  j 

4  3.2* 

25.5! 

10.0! 

1 

-  • 

t 

1 

PAWN 

539773 

57*3*35! 

>2.0! 

1  *.C! 

6.  5  ! 

800! 

-  * 

37.0SN0NE 

•TX 

CHANNEL- 

1972  ! 

!  ! 

<2. O' 

1  a  .  C ! 

6.5! 

1 

-  • 

1 

2 

VIEW 

FOANCtS  ORAK6 

519922 

7913*36! 

65.5! 

79.7! 

v.*! 

1500! 

-  • 

3? .0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1969  ! 

t 

1  « 

*5.5! 

2  9.7* 

9.*.! 

1 

-  » 

1 

1 

FRED  C.  HAMILTON 

614221 

49‘  3*35! 

*0.0! 

22.0! 

e.5! 

ueo*. 

-  1 

4*  .0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1979  ! 

1  ■ 

4  7.0! 

21  .C ! 

6.5! 

1 

-  j 

; 

1 

GAZELLE 

532216 

5013*35! 

50.0* 

1  !.C! 

6.5! 

600* 

-  * 

35.02N0NE 

•TX 

CHANNEL- 

1971  ! 

1  1 

50.0! 

1  R.  0! 

6.5! 

1 

-  ; 

1 

1 

VIctf 

GEO.  F.  SIHONS 

5551*5 

70! 3*  J5J 

5  5.0! 

20.0! 

8.4* 

800! 

-  * 

50.0! NONE 

•TX 

HOUSTON 

1974  ! 

1  1 

5S.3! 

23. C! 

7.0! 

1 

-  ; 

1 

2 

J.  f.  O'OONNELL 

660379 

121  !)A)6! 

*6.0! 

96. C! 

«.5! 

1200! 

-  ; 

77. 5 ! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1981  • 

1  1 

4*.  0! 

24.0! 

8.0! 

1 

-  j 

2 

1 

JOHN  T.  ST 

;LIMAN 

542031 

10713*3*! 

67.0* 

2  ®.C ! 

6.6! 

1130! 

-  * 

64. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1972  » 

1  j 

47. A! 

2o.O! 

6.0 ! 

1 

-  • 

1 

1 

LADY  THELMA 

547523 

S2I3A34! 

5o.S* 

2  0.0! 

7.3! 

609* 

-  ; 

27.5JNONE 

!  TX 

HOUSTON 

1972  ! 

1  < 

*>).  )! 

70.0! 

7.3! 

1 

-  * 

2 

1 

LANA  LOUISE 

,30227 

RO!  3 *  34 ! 

55.0! 

24.0! 

5.0! 

800! 

-  J 

38.0! NONA 

•TX 

HOUSTON 

1931  ! 

1  1 

55.0! 

74.0! 

7.0* 

1 

-  * 

1 

1 

MELINDA  JENOY 

57079* 

5013*34! 

50.3! 

2s/. 4! 

8.0 ! 

AOC! 

-  • 

36.0JN0NE 

•  TX 

HOUSTON 

1975  ! 

!  ! 

35.0! 

70.4* 

7.3! 

1 

-  * 

• 

1 

MR.  APTHU® 

5*2f67 

31 ! 3*  56! 

41.3* 

1  4.0! 

6.0! 

640* 

-  ! 

?7.3! NONE 

•  TX 

HOUSTON 

1977  » 

1  1 

41.5! 

1  6.0! 

6.  0* 

j 

-  • 

1 

1 

NICK!?  R 

628702 

7313**6! 

*0.0! 

24.0! 

3.1! 

*00* 

-  • 

75.9! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1979  ! 

1  1 

6  0.0! 

24.0! 

*.5 ! 

» 

-  » 

1 

1 

NOEMA 

5293*4 

56! 3*  33! 

51.0! 

20.0! 

7.C* 

*00! 

-  * 

45.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

1970  ! 

1  1 

51.3! 

20.0! 

0. 0! 

j 

-  * 

! 

; 

P°  10£ 

>2 9287 

•9‘3*35! 

55.2* 

24.1  * 

9.2' 

*>0! 

-  t 

42.0! NONE 

*.YX 

HOUSTON 

1930  ! 

1  1 

55.  *! 

94. 1* 

9.2! 

; 

-  * 

1 

2 

ROBERT  C  DORGS 

553405 

46*5*  35! 

5  2.  C! 

70.1! 

7.3* 

600! 

-  » 

40.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1973  ! 

1  1 

32.0! 

20.1! 

6.0! 

1 

-  2 

1 

2 

! 

RODONNA 

533862 

4)!J*35! 

55.5! 

20.0! 

1.2! 

*00! 

-  • 

45.C2S0NE 

!TX 

HOUSTON 

1971  ! 

!  ! 

53.5! 

00.  0 ! 

7.3! 

; 

-  * 

1 

1 

! 

SPIRIT 

64)081 

171 !  3*35 ! 

44.  A* 

24.0! 

>.7* 

*00* 

33.0'NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1931  ! 

1  1 

*  4.  *! 

’*.“! 

9.7* 

2 

-  * 

t 

1 

! 

STAR 

o?7  *02 

62 ! 3*34! 

5c.  a! 

72.0! 

2.2! 

POO! 

-  ; 

!3. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1979  • 

!  ! 

56.5! 

7..C! 

R.2! 

; 

-  • 

1 

1 

! 

SUN 

*13633 

*9! 3*  14! 

4  5.  <?• 

24.1! 

9.2* 

830! 

-  • 

48.0*  NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1930  ! 

*5.1* 

24.1* 

V.2! 

2 

-  ! 

• 

! 

1 

VENTURE 

444762 

•'1.5! 

’0.0! 

2.5! 

1*00! 

•  2 

TS. 3! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981  j 

!  ! 

*1.5! 

7C.O! 

4.5! 

; 

-  ! 

; 

1 

* 

VIRGINIA  C 

56)446 

•  3*!3A35! 

40.5* 

1  2.0! 

7.6! 

400! 

-  ! 

26.3*N0NE 

i  TX 

HOUSTON 

1975  ! 

!  ! 

4C.5! 

1  >.C! 

6.2* 

! 

-  ! 

* 

! 

j 

VOYAGER 

44)475 

1 40! 3*  34 ! 

70. 0* 

26,3! 

2.0! 

1200! 

-  ! 

45 • )! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1974  i 

1  1 

'1.3! 

*  .  .  -  1 

3.5! 

1 

-  ! 

2 

1 

! 

u.  c.  -tinioi.  jj. 

6>6)19 

121!  3*36! 

'2.0! 

<6.0! 

10.*! 

1200* 

-  1 

)b.O! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1980  1 

!  j 

72.0* 

96.0! 

10.*! 

; 

•  1 

! 

1 

! 

VALTE®  s 

603315 

77! 3*  36! 

:a.  4! 

72.1! 

-.1! 

•00! 

-  ! 

33.3! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1979  ! 

1  1 

'6.4! 

77.1! 

!.  5 ! 

; 

-  J 

! 

• 

! 

ALAMO  i 

1  J56!5*  7*“'  • 

2*0.0! 

50.3! 

9.0! 

i 

7826! 

1 1 .0 ! 0 lEStl 

OEEP 

WELL !  TX 

HOUSTON 

1967  ! 

1  j 

<4  3,0! 

'O..! 

2.0! 

2 

-  » 

JPUMD 

1 

j 

ALAMO  14 

2*0435 

6*0! 3*  70! 

1-5,0! 

’5,3! 

2.5! 

-  • 

1655! 

16.C! DEEP  WELL  pU«p 

!TX 

HOUSTON 

I960  ! 

!  !  ! 

195.0! 

45.?! 

2.0! 

2 

-  • 

! 

1 

HOLLYWOOD 

*00 

3-6136 

!  *10! 3*  70! 

U3.w! 

06.5! 

10.0! 

-  • 

1500* 

1 8.0! DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1962 

1  1  1 

19).)! 

’*.5! 

1.5! 

• 

-  * 

!  pu*1P 

! 

1 

HOLLYWOOD 

*01 

*12)79 

•  812*5*70! 

1  >5.0* 

I*.*! 

10.0! 

-  J 

1500* 

16.0!  dee®  well  pump 

!  TX 

HOUSTON 

1965 

1  1  1 

195.0! 

,6.<! 

1.5! 

2 

-  » 

1 

t 

MOllYVOOO 

*0* 

4123*0 

•  6l ?!  5*70! 

1  *5.0! 

46.4! 

10.0! 

-  * 

1500* 

16.0101 ESEL 

OcEP 

WELLJTY 

HOUSTON 

1965 

1  1  1 

1  > >.u* 

*6.6! 

1.5! 

2 

-  ! 

JPUHP 

! 

HOLLYWOOD 

203 

43V34 

•  *00! 5*  70! 

1-3.2! 

96.3* 

>.0! 

-  • 

1550! 

15.3UIESCI 

PUMP 

1  TX 

HOUSTON 

1966 

!  !  ! 

193.0! 

T6.5! 

1.2! 

! 

•  1 

1 

1 

HOILYWOOO 

204 

6)2231 

!  400*5170* 

1 >5.J! 

’6.5! 

9.0* 

-  * 

1560! 

1 6.3SDICSEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1966 

•  |  1 

H5.  0! 

u.S! 

1.5! 

-  • 

!  PUMP 

! 

! 

HOLLYWOOD 

20S 

612-4C 

•  aT0! 5*  *0! 

U5. j! 

’*.)! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

1 4.5) DIESEL 

DEEP 

WfLLJTX 

HOUSTON 

1967 

1  !  ! 

1 15. 0! 

*4.5! 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

1 

HOLLYWOOD 

206 

6)7*04 

!  72) *  5*70! 

1-5.3! 

36.5! 

9.0! 

-  • 

1580! 

14.  5!  Df  £P  WELL  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1967 

1  <  j 

19J.0* 

7  6. 3 ! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

MOLLYWOOO 

207 

636*44 

•  625!5*r‘l 

1  >3.0! 

'6.5! 

9.0! 

-  i 

1580! 

1  4. 5 ! DI £SEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1967 

!  !  ! 

193.0! 

’5.51 

1.5! 

« 

•  1 

!  PUMP 

1 

HOLLYWOOD 

20a 

363935 

!  624*5*70! 

195.0} 

’6.5* 

9.0! 

-  1 

1550* 

1 6.0! 9 I ESSL 

OEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1963 

!  !  ! 

195.0! 

7  6.5! 

1.5! 

! 

-  1 

2  PUMP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

209 

6)2332 

1  ol4*5*7s ! 

195. J! 

’3.'! 

10.0! 

-  j 

U77! 

lo.OSOIESEL 

DEEP 

WELL ! TX 

HOUSTON 

1963 

!  !  ! 

1>5.0* 

!&.)! 

1.5! 

-  ! 

*PUHP 

1 

HOLLYWOOD 

210 

6)234) 

!  614*5*73! 

1  »5.0! 

7o.S! 

10.0! 

-  i 

1477! 

1 6.  3 !  0  IE  SSL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1963 

!  !  ! 

1A5.0* 

’4.5! 

1.5! 

-  ! 

!PUH® 

1 

HOLLYWOOD 

212 

6*7‘)6 

!  4)4*5*70! 

195.-! 

36.*! 

8.0! 

-  » 

15*3! 

16.0!DI£5EL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1970 

!  !  ! 

1  9  5.  •! 

7  6  •  4 ! 

2.0! 

-  2 

IPU.8P 

! 

HOLLYWOOD 

21) 

6^720 

!  *24!SA70! 

1  >3.0! 

06.5* 

9.0* 

-  » 

uov  i 

16.0! DIESEL 

DEEP 

WTLLSTX 

HOUSTON 

197) 

!  !  ! 

li>. 0! 

7*.*! 

1.5! 

-  J 

2  PUMP 

j 

HOLLYWOOD 

«)0 

2*0027 

!  3A5! 5*73! 

145.9* 

U.l! 

10.3! 

-  i 

1703! 

18.0! Ot£8FL 

BUMP 

•TX 

HOUSTON 

1962 

!  !  ! 

1 7  0.5! 

)4.1! 

2.o! 

! 

-  ! 

j 

! 

HOLLYWOOD 

1003 

245404 

!  752*5*70* 

193.?! 

*5.0! 

1C. 3! 

-  < 

9)56! 

14  *ol DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1961 

!  *  ! 

195. C! 

’5.;* 

2.0* 

i 

-  2 

2 

1 

HOLLYWOOD 

1004 

S26647 

!  774*5*70! 

1  >5.01 

7>.A! 

10.0! 

-  } 

774* 

14 .0 ! DIES  EL 

PUMP 

•  TX 

HOUSTON 

1931 

•  ;  ! 

1  >5.0! 

95. 0! 

7.0! 

-  • 

2 

1 

HOLLYWOOD 

1005 

426648 

i  772*5*70* 

195.0* 

*).:•! 

9.a! 

-  • 

772* 

U.oioiESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

19*0 

1  1  1 

1 9>.C! 

*  5.0! 

2.0! 

-  2 

2 

t 

HOLLYWOOD 

1036 

*26449 

!  7  7?  •  $a  70 ! 

1-5.3! 

’5.  „! 

9.6! 

-  • 

7  74  ! 

12.0SDIESEL 

»U*P 

!TX 

HOUSTON 

1930 

!  1  j 

1  >4.0! 

94.3! 

2.0* 

-  2 

{ 

* 

HOLLYWOOD 

1007 

626450 

J  772*3*70* 

I7 5. O! 

95.0! 

s.o! 

-  » 

774* 

1 2.0! 0 ICSEL 

PU»*P 

!  TX 

HOUSTON 

1980 

!  !  8 

195,0* 

?5.Cf 

<.  C! 

-  » 

! 

1 

HOLLYUOOO 

1003 

6)4119 

!  )97!5*7*» 

P5.C! 

95.0! 

10.0! 

-  ! 

597* 

U.OIOIESEL 

PUMP 

•TX 

HOUSTON 

1981 

!  !  ! 

1 >5.0! 

95. 0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


ENGR! 

J 

! VTCC !  DIMENSIONS  JO’AFTJ 

iCAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  $  *  _  J 

! 

OIST  • 

OPERATOR 

!  NET 

•CODE! LENGTH! 5P0TH!  ! 

j  i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  !OPERp.  ING  ! 

! 

•REGIS- 

!  *****  G.  •  ®Er,.!LOAD-‘ 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

*  TC !  BASE  ! 

TEAR 

!  COAST 

!  T£? 

!  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

5  *  OS  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON- 

! P*GC !  OVER-'O v^P-!/////! 

HORSE!  pass-  ! 

:light)» 

////////////////!TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  NAG? 

!  rv  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE !  LINE-2  ! 

-REBUILT! 

(33)  HOLLYWOOD  MARINE/  INC. 

(CONTINUED) 


HOLLYWOOD 

10C9 

1623451 

j 

774 • 5A70!  195.3! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

774* 

16.5 ! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1930 

i 

j 

!  !  1®5.0i 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1010 

1628452 

i 

77415A7C!  195.0! 

35.0! 

o.O* 

-  ! 

774* 

16.5 !DIc3cL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  i 

1980 

i 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

1 

HOLLYWOOD 

1011 

*628453 

i 

77415*70!  195.0! 

T 5.C!  12.0! 

-  * 

774! 

16.5! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

2.C! 

* 

-  • 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1012 

1 628454 

» 

774! $470!  195.0! 

35.0* 

12.0* 

-  • 

774' 

16.510IESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

t 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

2.C! 

-  j 

1 

; 

HOLLYWOOD 

1013 

! 623455 

i 

774*5*70!  1«5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

774! 

lO.ol DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  i 

1981 

i 

i 

•  !  195.0! 

'5-0! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

HOLLYWOOD 

1014 

•626456 

2 

774*5*70!  195.0! 

*  5.0! 

9.6! 

-  ! 

774! 

10. 0! DIESEL 

PUMP 

JTX 

HOUSTON  ! 

1981 

i 

2 

•  •  195.0! 

35.0! 

2.0* 

j 

-  ; 

1 

J 

HOLLYWOOD 

1017 

•619936 

i 

272*5470!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

19.0JDIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

i 

; 

!  !  195. C! 

25. C! 

1.5! 

-  » 

1 

2 

HOLLYWOOD 

1013 

!6?9901 

i 

761 ' 5 A 70 !  195.0! 

3  5.C! 

9.0! 

-  • 

noo! 

19.0IDIESEL 

«>UMP 

•TX 

HOUSTON  ! 

1930 

{ 

• 

!  !  195. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

; 

HOLLYWOOD 

1019 

1 623462 

2 

76115*70!  195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

19. 0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  • 

1980 

i 

j 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

2 

; 

HOLLYWOOD 

1020 

j 626310 

j 

766! 5*70!  195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1465! 

h.oIdxesel 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON  • 

1980 

j 

» 

!  !  195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  j 

1 

2 

HOLLYWOOD 

1021 

•60S  2 95 

« 

746J5A70!  195.0! 

35.0!  10.0! 

-  • 

1465! 

15.0‘DEEP  WELL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

; 

! 

!  •  195. 0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1022 

j  605293 

j 

766*5*70!  195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  » 

1465! 

15  .0! DEEP  WELL  PUMP 

JTX 

HOUSTON  j 

1979 

; 

; 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

1 

l 

HOLLYWOOD 

1023 

i 629960 

i 

761*5470!  195.0! 

35.0! 

o.O! 

-  ! 

1400! 

19*0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  j 

1980 

j 

; 

•  !  195.0' 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1024 

io05294 

j 

764! 5*70!  H5.3! 

'5.0! 

10.0! 

-  ! 

1445! 

1 5.0! DEEP  WELL  PUMP 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1979 

« 

2 

!  !  195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

j 

HOLLYWOOD 

1025 

•614763 

2 

766! 5*70!  1 9  >.0! 

J'.Q! 

o.O! 

-  ! 

1400! 

15.0SOEEP  WELL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

i 

2 

!  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1026 

j  614524 

i 

76615*70!  195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

1 3 .0  !  DEEP  WELL  PUMP 

JTX 

HOUSTON  j 

1979 

* 

t 

!  !  1«5.0! 

3  5.C! 

2.0! 

-  ! 

; 

j 

HOLLYWOOD 

1027 

i 593996 

2 

746! 5*70!  195.0! 

'5.0!  *0.0! 

-  « 

1400! 

1 7.0! STEAM  COILS 

!  TX 

HOUSTON  j 

1978 

i 

2 

•  !  195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  • 

• 

1 

HOLLYWOOD 

1028 

•597174 

2 

76615*70!  H5.0! 

35.0!  10.0! 

-  ! 

1450! 

H.6!  STEAM  COILS 

Itx 

HOUSTON  1 

1978 

j 

i 

•  •  195.0! 

35.0! 

1.5! 

5 

-  » 

t 

! 

HOLLYWOOD 

1029 

1601926 

2 

303 ! 5*70!  195.0! 

JS.O! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

14. 5!  DIESEL 

PUMP 

JTX 

HOUSTON  ! 

1979 

i 

i 

!  •  195.0! 

'5.C!  c.O! 

* 

-  ! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1030 

•602J05 

j 

603*5*7)!  195.0! 

35.0! 

O.oi 

-  ! 

1400! 

H.dioiEStL 

WELL  PUMP! TX 

HOUSTON  ! 

1979 

* 

!  !  195.0! 

'5.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

J 

HOLLYWOOD 

1031 

i 605292 

i 

3))!5A7*!  1)5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

HOC! 

H.  M !  D I ESEL 

WELL  PUMPJTX 

HOUSTON  ! 

1979 

! 

! 

!  J  195. C! 

'  5.C! 

2.cr 

! 

-  ! 

« 

2 

! 

HOLLYWOOD 

1032 

! 605293 

t 

/66!5*70!  195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  » 

1465! 

15.0*!DEEP  W 

.LL  PUMP 

*!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

■ 

i 

!  !  195.0! 

.'5.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1033 

•605296 

2 

766*5*70!  195.0! 

'5.0! 

10. C! 

-  • 

H65! 

15.0! DEEP  WELL  PUMP 

1  TX 

HOUSTON  ! 

1979 

! 

{ 

!  !  195.0! 

'5.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

2 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1034 

•605297 

! 

76615*70!  195.0! 

'5.0!  10.0! 

-  ! 

1465! 

1S.05DEEP  WELL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1979 

j 

! 

•  !  195.0! 

56.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1035 

j  61 3966 

! 

766»5*/0!  195.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  i 

HOO! 

13.0! DEEP  WELL  PUMP 

8  TX 

HOUSTON  * 

1979 

! 

t 

!  !  195.0! 

'5.0* 

2.0! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1C36 

•503164 

j 

36255*70!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

uooi 

19.05PUMP 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1967 

j 

•  !  H5.0! 

'5.0! 

1.5! 

! 

.  1 

1 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1037 

•629752 

i 

79115*70!  1  >5*0* 

35.0! 

10.0! 

•  j 

1663! 

16.5 ! DIESEL 

PUMP/ 

5  TX 

HOUSTON  ! 

1980 

; 

!  !  193.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

SCORED 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1038 

i 629857 

i 

7)1 ! 5*70!  D5.0! 

35.0! 

10.0! 

.  i 

1663! 

16.5 !  DIESEL 

PUMP/ 

!tx 

HOUSTON  i 

1980 

I 

* 

!  *  195.0! 

35.  C! 

1.8! 

i 

*  i 

•CORED 

J 

! 

HOLLYWOOD 

1039 

*1629976 

i 

791!5*70!  1 95.0! 

'5.C! 

10.0! 

-  i 

1663! 

1 6. 5 !  DX  ESCL 

PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

; 

•  !  195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

•CORED 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1040 

! 625038 

2 

774*5*70!  195.0! 

’S.C!  10.0! 

-  ! 

1465! 

1 5.0! OIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1930 

i 

2 

!  !  195.0! 

'5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

| 

1 

; 

HOLLYWOOD 

1041 

*1527029 

i 

81255*70!  1)5.0! 

35.  C! 

10.0! 

•  i 

K75! 

H.O!  DIESEL 

PUMP 

i  TX 

HOUSTON  ! 

1970 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

1 

! 

j 

HOLLYWOOD 

1042 

! 632334 

! 

907*5*70!  2)6.0* 

3  4.0! 

8.  b! 

-  j 

1297! 

15.0! CARGO 

»UHP$ 

!TX 

HOUSTON  j 

1971 

! 

i 

!  ! 

3m. 0! 

1.5* 

j 

1 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1043 

•632385 

; 

907 !5*70 !  2)6. )! 

'4.0! 

3.6! 

-  j 

1297! 

15.0! CARGO 

RUMPS 

!TX 

HOUSTON  J 

1971 

! 

; 

!  •  205. 0* 

■M.O! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

; 

HOLLYWOOD 

1C44 

1633719 

; 

907*5*90!  2^6.0! 

38. v! 

8.6! 

i 

1700! 

IS.O'.NONf 

*!TX 

HOUSTON  ! 

1973 

i 

j 

!  !  2,>4.C ! 

»?.C!  1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1046 

*1636145 

i 

907 ! 5*70 !  2)1.0! 

34.0! 

8.6! 

! 

1 739  i 

1 6. 0! CARGO 

RUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1974 

j 

!  j  203.0! 

M.C! 

1.6! 

i 

.  1 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1047 

•636146 

j 

9C7J5A7C*  2)3.0! 

38.0! 

4.6! 

-  j 

I739j 

1 o.O! C  ARGO 

DIESEL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1974 

! 

« 

!  !  238.0! 

38.0! 

1.6! 

i 

-  1 

'.PUMP 

j 

j 

HOLLYWOOD 

104? 

5636*55 

2 

907! 5*70!  214.0! 

38.0! 

3.6! 

.  2 

1 730! 

16.0! DIESEL 

DEEP  WFLLSTX 

HOUSTON  i 

1975 

j 

2 

!  !  2)9.0! 

'4.0! 

1.6! 

! 

-  1 

!  PUMP 

2 

! 

HOLLYWOOD 

1049 

i 6*6854 

2 

907*5870*  »>o.O* 

*6.5! 

3.6! 

*  i 

1739i 

16. O'DIESEL 

DEEP  wELLl'X 

HOUSTON  ! 

1975 

! 

i 

•  !  206.0! 

36.5! 

1.6! 

i 

•  1 

'.PUMP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1050 

•  59 J676 

1 

■*86 !  5* 70 !  D5.0! 

36. C! 

10.0! 

-  J 

1  7'9J 

16.0! D I ESEL 

DEEP  WfLLlTX 

HOUSTON  ! 

197? 

i 

! 

•  •  D5.0! 

36.0! 

1.5! 

i 

-  1 

•  PUMP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1051 

*!  J96873 

j 

766*5*70!  1)5.0! 

36. C! 

10.0! 

-  i 

1 7  J9  j 

Io.O! DIESEL 

DEEP  WELL! TX 

HOUSTON  ! 

1978 

! 

i 

!  !  1>5.0! 

'5.0! 

1.5! 

j 

-  1 

•PUMP 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1052 

1677351 

i 

769! 5* 10!  193.0! 

'5.oi 

9.  o! 

i 

1370*! 

17 .0 ! 01 ESeL 

DEEP  WELLJTX 

HOUSTON  • 

19E0 

! 

• 

!  !  1*3.0! 

35.0! 

I.o! 

2 

-  ! 

•PUMP 

j 

I 

HOLLYWOOD 

1053 

•627*32 

« 

769S5A7)*  195.0! 

35. l»! 

9.4! 

.  2 

1370! 

16 .0 ! DI ESEL 

DEEP  WELL ! IX 

HOUSTON  ! 

1980 

! 

j 

!  *  195.0! 

35.  C! 

1.6! 

; 

.  1 

!  PUMP 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1054 

5630044 

i 

793!  5*70!  195.3! 

'5.0* 

9.0! 

-  i 

1400! 

1 6.0! DI ESEL 

PUMP/ 

•TX 

HOUSTON  i 

1980 

! 

! 

!  !  195.0! 

'5.C! 

2.0! 

< 

-  1 

•OIESEL 

SKIN 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1055 

1610045 

! 

793 ! 5*70!  1 9 > .0! 

'  5.C! 

9.b! 

-  i 

HOO! 

Id. O'DIESEL 

PUMP/ 

!  TX 

HOUSTON  ! 

me 

i 

! 

!  !  195.3! 

'5.1! 

2.J! 

! 

-  1 

!  DIESEL 

SKIN 

2 

! 

HOLLYWOOD 

1056 

•6299J4 

i 

799*5*70!  1)5.0! 

36.0! 

9.0! 

! 

1690! 

1 6 .0! DIES  EL 

PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

19*0 

■ 

! 

■  •  195.3! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  1 

{DOUBLE 

SKIN 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1057 

*!  633055 

i 

799*5*70!  D5.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  ! 

16901 

14.0! DIESEL 

PUMP/ 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1980 

| 

t 

!  !  195.)! 

3>.C! 

2.0! 

j 

-  1 

!DOUPLE 

SKIN 

1 

2 

HOLLYWOOD 

1058 

! 6128)9 

2 

766!  547)!  195.<i! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

HOO! 

1 5 • 0! 0 I ESEL 

PUMP 

1 T  X 

HOUSTON  S 

1979 

i 

i 

!  !  195.0! 

'5.C! 

2.0! 

i 

•  1 

( 

j 

j 

HOLLYWOOD 

1059 

•597589 

2 

766  !  5*79  j  1-55.0! 

3*. )! 

9.0! 

-  ; 

HOO! 

H •  5  IDIESEL 

PUMP 

!  TX 

H0US10N  • 

1978 

» 

!  !  1-95,0! 

'5.0! 

1.5! 

j 

-  1 

1 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1060 

•597399 

i 

766*5*70!  193.''! 

35.)! 

9.0! 

i 

HOoi 

14.5 1  DIESEL 

PUMP 

irx 

HOUSTON  * 

197? 

! 

; 

!  !  193.)* 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

2 

| 

HOLLYWOOD 

1101 

! 395498 

i 

77*| 5*79!  1 95.0! 

’i.C! 

9.0! 

.  j 

1484! 

1 S.9J  DIESEL 

•UMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1978 

» 

; 

!  !  19J.0! 

3<. C! 

1.0! 

2 

-  1 

1 

j 

j 

HOLLYWOOD 

1102 

!  59)499 

; 

774! 5*70!  195.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  ! 

1484! 

15.9! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1978 

J 

i 

!  !  195.0! 

'5.0! 

1.0! 

i 

-  1 

1 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1103 

•403591 

■ 

9141 5*70!  195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1480! 

1S.9!DIES€L 

PUMP/ 

Itx 

HOUSTON  | 

1979 

; 

2 

!  !  195.)! 

35. C! 

1.C! 

! 

.  1 

ICORS 

j 

! 

HOLLYWOOD 

1104 

’•600992 

! 

91* !  5*70!  195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1430! 

15.9'DIESEL 

PUMP/ 

irx 

HOUSTON  ! 

1979 

! 

1 

!  !  195.3! 

35.  C* 

1.0! 

! 

-  ! 

! COILS 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1105 

! o16983 

! 

91415*70!  195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1480! 

15.9  {DIESEL 

PUMPS/ 

I  TX 

HOUSTON  { 

1980 

! 

< 

!  *  H5.0! 

35.C! 

1.0! 

j 

.  1 

!  COILS 

1 

! 

TAsLs  2  -  description  of  vessels 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  SVTCC!  OIKFNSICNS 

!  NET  !CC3€!  LENGTH!  »?MH 
-!  REGIS-!****!  >>15.  !  *JG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
!  TON-  !PA.;r>  0VS9-MVC*- 
!  NAGS  !  iv  !  ALL  !  ALL 


(53)  HOLLYWOOD 


MARINE*  INC. 
(CONTINUED) 


LOAD-!  »  CARGO 

ed  !  !//////// 

mu\  NORSE!  PASS- 

LIGHT!  OOWE«!  ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1  ! 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)J  LINE-2 


!  V  £  S  S  E  L  ! 
!S  !OPE»ATING  ! 
!  TC !  CASE  ! 
!  AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////I 


HOLLYWOOD 

1106 

! 61 69/4 

i 

!  914*5*70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

?5.C! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 

1 

n?0! 

15.9 ! DIESEL 
! COILS 

PUMPS/  !TX 

1 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

110? 

!&1c985 

j 

!  91 4! 5A7*i 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

75.01 

35.0! 

9.0! 

1 .0! 

” 

1 

j 

14?0! 

15.9 ! DIESEL 
!  COILS 

PUHPS/  iTX 

j 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

1 502 

1 630724 
j 

!  914!5A70i 

!  •  1 

195.0! 

195.0! 

45.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 

1 

1 4*oi 

15.9*  DIESEL 
! COILS 

PUMPS/  !TX 

j 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

1100 

i*YC?25 

i 

1  774J5A73! 

|  1  1 

195.0! 

195.0! 

3  5.0! 
25. C! 

9.5! 

1.0! 

“ 

1 

j 

1500! 

1 5.0! DIESEL 
•COILS 

PUMPS/  !TX 

1 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

1110 

i*3119C 

i 

■  914!S*7ol 

!  !  ! 

t  >5. 0! 

1 >5.0! 

35.0! 

?5.:* 

9.0! 

1.0! 

- 

t 

1 

1430! 

1 5.9! DIESEL 
! COILS 

RUMPS/  ! TX 

2 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

1111 

\0i77i* 

j 

!  553! 5*70! 

1  <  1 

21C. 0! 
21C.0* 

T5.C! 

2>.C! 

12.0! 

2.0! 

- 

1 

* 

1 671  j 

15.910  IcSEL 
j 

PUMP  *!TX 

1 

HOUSTON 

1978 

HCLLYVCOO 

1112 

i  0.M266 

j 

!  950! 5*7oi 

1  1  1 

21C. 0! 
:ic.o! 

’5.0! 
?f  .0! 

9.6! 

2.C! 

- 

1 

1 

2059* 

19.3  j  DIESEL 
; 

PUMP  !tx 

1 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

1113 

i 02??37 

i 

!  6^6! 5*  7oi 

!  !  ! 

21 3.:: 

2 10- j! 

35.0' 

?  5.0! 

9.6* 

2.0! 

— 

1 

1 

2033! 

21 .0! DIESEL 
; 

PUMP  !TX 

1 

HOUSTON 

197S 

MOLLYWOOO 

1114 

•32703* 

j 

!  5*6!5A?** 

1  1  1 

210.0! 

210.3! 

25. C* 
35.0! 

9.6! 

2.0! 

- 

1 

1 

203  3*! 

21.C!DIESSL 

; 

PUMP  *TX 

j 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

1201 

! 29*061 

i 

!  666*!  5*  7*! 

!  !  ! 

1  S3. C« 
I'!.  0! 

sj.C! 

*0.C! 

S.i! 

1.5! 

- 

1 

1 

1759j 

1$.0ioiESEL 
!  PUHP 

OEEP  WELL! YX 

1 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

1202 

il?$*52 

i 

!  o*0! 5A  73! 

1  1  1 

295.0* 

225.0! 

3  3.0' 
?a.O* 

?.5! 

t.5! 

“ 

1 

; 

I960! 

13.0!OI£$£L 

!  PUMP 

DEEP  WFLlStX 
l 

HOUSTON 

1940 

HOLLYWOOD 

1203 

! 633717 
j 

•  659*5473! 

1  1  1 

u:.3! 

140.0! 

*0.0! 

53.0* 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

1 

1 864! 

12.5 ! DIESEL 
!  PUN® 

DEEP  WELLlTX 
; 

HOUSTON 

1967 

HOLLYWOOD 

1204 

•279454 

1 

!  727iSA70l 

1  1  1 

2M.0! 

225.3! 

M.G! 

2p.O! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

1 

139?j 

13.05DIESEL 

j 

PUMP  j  T  X 

1 

HOUSTON 

1948 

HOLLYWOOD 

1205 

1/64933 

i 

*  6R0!5*73i 

!  !  ! 

2'd.O! 

>**5.0! 

JA.C* 

*5.0! 

A  •  > ! 
1.5! 

- 

1 

j 

i?6j| 

13.0! DIESEL 

•  PUHP 

PUMP  WELL! TX 

1 

HOUSTON 

1940 

HOllYWOOO 

1206 

i 641453 

i 

1  9»7!5«7ci 

1  »  1 

2*0.0! 

2'0.3* 

53.0! 

50.0! 

9.6! 

1.6! 

“ 

1 

1 

2102! 

1 7. 0! DIESEL 
!PU1P 

DEE*  WELLJTX 

HOUSTON 

1981 

MOLLYWOOO 

1101 

i  *>  7  s  2  3  e 

i 

j  677i5A73! 

1  1  t 

163.0! 

140.0* 

52.3* 

*2.0! 

1 7-0! 
l.w! 

- 

1 

; 

1359j 

13.0!*UHP,  COILS  ! TX 

!  ! 

HOUSTON 

1«59 

HOLLYWOOO 

1302 

1  274020 

i 

!  374!5»79! 

1  1  1 

235.3! 

235.1! 

60. C! 
40. C* 

11.0! 

2.0! 

- 

2 

1 

iasoI 

1 3.0! DIESEL 

2 

RUMP  'TX 

! 

HOUSTON 

1957 

HOLLYWOOD 

1303 

•  274415 

i 

!  274!  5*70* 

1  •  1 

2*5.3! 

2C3.1! 

43.0 ! 
60.2! 

11.3! 

2.3! 

- 

* 

; 

1H59* 

1 3. 0! DIESEL 

2 

PUMP  f TX 

1 

HOUSTON 

1957 

HOLLYWOOD 

1304 

i 56391 5 

i 

i  7  a  5 !  5  *  70  i 
!  !  ! 

147.5! 

147.5* 

54.C* 

54.1* 

9.1! 

1.6* 

~ 

» 

j 

I860! 

1 7 .4  !  0  IE  SE  L 

j 

PUMP  • TX 

1 

HOUSTON 

19?« 

HOLLYWOOO 

1401 

S53420* 

i 

!  350!  5*  73! 

!  !  ! 

163.3! 

160.0! 

f  2.  u! 
*2.0! 

10.0! 

2.0! 

“ 

2 

! 

25*4! 

17.0! DIESEL 
SPUMP 

DEEP  Wf LL!TX 
! 

HOUSTON 

1971 

HOLLYWOOD 

ISO? 

!  297143 
! 

1  1 1 0*t !  5*  70 ! 

!  !  ! 

I'M! 

1-3.1! 

*0.1! 

*3.1! 

11.  HI 
1.6! 

“ 

2 

; 

22-98! 

IS. 3! DIESEL 
! 

PUMPS  ! TX 

1 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

1511 

! 312033 

i 

!  J68i 5A  7* i 

!  !  ! 

1 >0. 1 ! 
193.1! 

50.1! 

5J.1! 

11.3! 

1.6! 

- 

i 

> 

2216*! 

“  ! 

1 6.0! DIESEL 

2 

PUHP  JTX 

; 

HOUSTON 

1967 

HOLLYWOOD 

1512 

•51235* 

t 

!  361  i  5*73! 

1  1  j 

1*3.1! 
1*5*1 ! 

*3.1! 

50.1! 

11.8! 

1.6! 

• 

• 

; 

2216! 

l6.oj  DIESEL 
! 

®UMR  ! TX 

2 

HOUSTON 

1948 

HOLLYWOOD 

1513 

! 512509 
! 

!  S6S*!5A7C*i 

!  !  ! 

140.1! 

143.1! 

50.1! 

*0.1* 

11.3! 

1.6! 

“ 

; 

i 

2216*! 

-  ! 

16.0 !  OIESEL 
; 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1«63 

HOLLYWOOD 

1514 

!  612720 

i 

!  3*1  !5 A7v ! 

1  »  1 

1*3.1! 

1*3.1* 

51.0! 

51.0! 

11.5! 

1.6! 

• 

1 

! 

2216! 

-  2 

16.010IESEL 

! 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

I960 

HOLLYWOOD 

1515 

i 333036 

i 

1  S?2!  5*7f>! 

!  !  ! 

146.3! 

147.5! 

54.0! 

*4.3! 

12.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

3000! 

-  ! 

19.0SDIESEL 

1 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

1601 

•296526 

» 

•  1151! 3*70! 

!  '  ! 

1*1*0! 

1*1.0! 

*3.0! 

*0.3! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

; 

3491! 

-  ! 

ID.oioiESEL 

! 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

1632 

*!  565034 

i 

!  95255*70 ! 

!  !  ! 

1*5.0! 

1*5.3! 

*4.0! 

*4.0* 

12.0! 

1.4! 

- 

i 

! 

2799! 

-  ! 

17.4! PURR 
; 

JTX 

! 

HOUSTON 

1975 

HOLLYWOOD 

1603 

1552943 

i 

!  9*1*5*70! 

!  !  ! 

170.  3! 
170.0! 

<4.0*. 

56.0! 

9.6! 

1.8! 

“ 

! 

26*1! 

-  ! 

16.oIdIE$EL 
!  PUHP 

DEEP  WftLJTX 

I 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

1604 

i 3**105 

i 

!  9MJJ479! 

!  !  ! 

173.0! 

1 70.CS 

*4.0! 

9.6! 

1.8! 

“ 

I 

1 

25*1! 

-  ! 

16.010 IESEL 

'.PUHP 

DEEP  WELLJTX 
! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

1635 

i55:*59 

i 

!  964J5A73! 

!  !  ! 

ro.o*. 

170.0! 

54.  C! 
**.C! 

10.0! 

2.3! 

- 

1 

! 

26?  J! 

-  ! 

1o. 0! DIESEL 
! 

PUHP  *  TX 

! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

1/01 

j  2  5  2 1 4  3 

i 

!  1141*5*7*! 

!  !  ! 

242.3! 

262.1! 

7*.3* 

7;.1! 

13.5! 

2.5* 

“ 

; 

; 

2301! 

33.5! 2  DIESEL  PUHPS/  !TX 
!  COILED  ! 

HOUSTON 

1949 

HOLLYWOOD 

1902 

J156144 

i 

j  1 141  *  5*  79 j 
!  !  ! 

26>. si 
262.1! 

36.;* 

7  6.1! 

13.5! 

2.5! 

“ 

» 

! 

2331  !* 

m  J 

JS.512  DIESEL  PUMPJ*  JTX 
•COILED  ! 

HOUSTON 

1949 

HOLLYWOOD 

2P01 

•545934 

1 

•  1 31 3! 5*7" ! 

1  1  1 

260.3* 
260.  3! 

*3.3* 

50.P* 

11. C! 
2.0! 

* 

• 

1 

7500i 
•  ! 

20.0! DIESEL 

2 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1951 

HOLLYWOOD 

2002 

!SH?3t 

1 

!  11 35!S*’C! 

250.)! 

2*0.3! 

*c.:» 

5?.;* 

11.3! 

2.1! 

• 

« 

i 

2600! 

-  ! 

20.0! DIESEL 
! 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2303 

156172C 

• 

*!  11 75!  5*70* 

1  «  j 

24-. 5! 
2*..C! 

!?.:* 

*3.v! 

10.0! 

1.0! 

” 

1 

1 

3541! 

-  ! 

16.0! DIESEL 
! 

PUMP  ! TX 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2004 

1*53342 

j 

1  11*5*5*73! 

1  1  1 

2*-.:i 

2‘4.  3* 

30. 0! 
50.0! 

11.0! 

2.C! 

“ 

1 

2 

1327! 

«  ; 

20.0! DIESEL 
! 

PU«P  JTX 

1 

HOUSTON 

1976 

HOLLYWOOD 

2005 

1 5’4  ?9  J 

l 

!  it*$i)A7oi 
!  !  i 

!>6.0* 
2*.'.. 3! 

50.  C! 
SO.  ?! 

1 1.0! 
2.0! 

“ 

i 

1 

1327! 

.  1 

20.0 ! DIESEL 
; 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1976 

HOLLYWOOD 

2006 

1 563222 

1 

!  114^*5*70! 

*  1  1 

26  5.  »•! 
243.3* 

6V.0! 

*  3.3! 

9.0* 

1.)! 

- 

; 

! 

2500! 

.  1 

1 6,0! PUMP 
! 

JTX 

! 

HOUSTON 

1949 

HOLLYWOOD 

2007 

!  ?9 1 560 

1 

!  13A92>a7h* 

!  !  ! 

>Y2.0! 

2*7.3! 

*3.2! 

! '.C ! 

?.5! 

1.5* 

“ 

! 

1 

2605! 

-  ! 

13.0! DIESEL 
! 

•UMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

200* 

j  2?3 5&2 
! 

!  10*9!5i7'! 

!  !  ) 

ilO.O! 

>**.C* 

50. C ! 

*  '.0! 

>.5! 

1.5! 

” 

1 

; 

2610! 

-  ! 

15.0! DIESEL 
! 

PUMP  I YX 

! 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

son 

J  257M2 
! 

•  123-!5*73i 

!  !  ! 

2'5.3* 
275.  i* 

4  *.0! 
4*.:* 

14.3! 

J.s»! 

i 

! 

3150! 

.  1 

i©.0!2  OUSEL  pumps  ! y X 
!  ! 

HOUSTON 

*  1975 

HOLLYWOOD 

2012 

• 5*762Y 

1 

!  1192! 5*  ’*! 

!  !  ! 

O'**.?! 

764.0! 

5..C! 

*0.3! 

1  ).e! 
1.6! 

“ 

! 

! 

1211! 

.  1 

19,0101 E*  WELL  PUMP  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1976 

HOLLYWOOD 

2013 

I  6  3  *4  31 
; 

!  11  5)»  5*70! 

1  1  1 

2v0. 3! 

?4C.O* 

**•  Ot 
53.3! 

9.0! 
2. <3! 

" 

! 

2 

2326! 

.  j 

16.0! 01 ESEL 
•PUMP 

OI«P  WFLLITX 

1 

HOUSTON 

1967 

HOLLYWOOD 

2014 

i 6209*9 
! 

!  16M!5*73! 

!  !  ! 

252.3! 

:*?.3* 

«v.:t 

*y.C! 

K.3! 

4*0! 

* 

I 

3000! 

•  2 

16.0!  D  USEL 
(00U3LE 

PUHP/  !TX 

S<IN  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2*15 

*  53347* 

1 

!  1 403! 5*  ?'! 

!  !  ! 

2«:.o* 

243.0! 

*2tO* 

12.2! 

2.3! 

• 

! 

; 

3000! 

-  ! 

1 0.0 ! DI ESCL 
!  PUHP 

DEEP  WfLLITX 
{ 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2016 

1633591 

! 

!  1 403! 5*  70! 

!  !  ! 

232.0! 

250.0! 

«3.C! 

5  2.0! 

1C.  2! 
2.0! 

- 

; 

i 

3000! 

.  j 

10.0! DIESEL 

!  PUHP 

DEEP  WELLJTX 
! 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

201? 

! 61 3730 
» 

!  163115*73! 

t  !  ! 

232.0! 

232.0! 

*3.0! 

50.3! 

13.0! 

2.0! 

• 

2 

« 

:goo* 

-  t 

16.0! D  t iSEL 
ID0UHL1 

PUMP/  JTX 

SKIN  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2018 

IC3C332 

1 

!  1 1 1 3! 5*7 )J 

!  !  ! 

2*«.C! 

246.0! 

*2.*! 

5  2.2! 

A. 5! 
1.5! 

t 

! 

3504! 

-  ! 

19,0! DIESEL 
! 

PUHP  1  TX 

! 

HOUSTON 

1973 

HOLLYWOOD 

2019 

1551935 

! 

!  11U!5*73| 

!  •  ! 

246.0! 

244.0! 

52.0! 

12.C! 

8.3! 

1.5! 

! 

s 

3504! 

-  ! 

19.SI0IESEL 

! 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1973 

HOLLYWOOD 

2020 

I0MM7 

! 

!  1259I5A70J 

!  !  ! 

244.0! 

246.0* 

52.0! 
52. C! 

6.5! 

2.0! 

* 

i 

! 

3530! 

-  ! 

19.SI0USEL 

! 

PUMP  JTX 

! 

HOUSTON 

1975 

MOLLYWOOO 

2021 

ni«<54 

! 

!  1 2ft0! 5*??! 

!  1  ! 

244.0! 

243.0! 

52. C! 
*2.0! 

9.6! 

1.0! 

- 

1 

i 

3530! 

-  ! 

1 9,0! DIESEL 
! 

PUMP  JTX 

HOUSTON 

1974 

MOLLYWOOO 

2022 

I003C7P 

I 

!  1236*5*732 

!  !  ! 

266.1! 

246.1* 

52.11 

52.1! 

13.0! 

1.0! 

“ 

i 

! 

3744! 

-  1 

1 9 .0] DI ESCL 
! 

PUMP  fTX 

! 

HOUSTON 

1910 

HOLLYWOOD 

2023 

! 003C30 
! 

! 

!  1 21315*73! 

!  !  ! 

1  !  1 

246.0! 

246.0! 

! 

*2.0! 

52.0! 

! 

10.0! 

1.0! 

1 

! 

I 

1 

3316! 

-  ! 

! 

19. QlDXCSCL 

1 

\ 

PUMP  |TX 

! 

! 

HOUSTON 

1980 

TA3LE  2  “  Dc$CRIpT ION  OF  VESSELS 


439 


cNGR ! 

DISH 

VESSEL 

NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
*  HUNGER 

5  !VTCC  5  DIMENSIONS  !D°AFT! 

!  NET  5 CODE! LENGTH*  aRDTH*  ! 

5  TER  •  SEE!//////'/////'  ED  * 

!  TON-  !PAiE!  OVER-! DVtR-!/////5 

5  NA5E  !  IV  !  ALL  t  ALL  SLIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  • 
CARGO  !  FIXED  !  HOUIRMCNT  !TC ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! 40! 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////7/////!TD! 
ENG64S  !  (FEET)!  LINE-2  !EE ! 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 

tttuunti 

LlNE-2 

; 

; 

YEAR  1 

9UILT  ! 

OP  ! 

•REBUILT! 

(33)  HOLLYWOOD 

NARINE*  INC. 
(CONTINUED) 

i 

i 

!  !  5 

5  •  1 

1  (  1 

1  ■  1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

HOLLYWOOD 

2024 

*000072 

*5  121  **5*7)1 

!  !  5 

246. C! 
246.0! 

52. d 
52.0! 

10-0! 

1.0! 

" 

38161 

-  1 

19.0! DIESEL  PUMP  !TX 

1  1 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2025 

1619737 

i 

5  140355A70! 

5  5  ! 

25C.O! 
25  3.0! 

SO.  C! 
50.0! 

1 ols! 

1.5! 

* 

365*1 

-  1 

19.3  !  DIESEL  PUMP  ItX 

1  ; 

HOUSTON 

I960 

HOLLYWOOD 

2026 

1619733 

i 

1  14C3!5A7o! 

250.0! 

250.0! 

5C.0! 

50.0! 

1  C.O! 
1-5! 

3854! 

-  1 

19.3'DIESEL  PUMP  !TX 

2  ; 

HOUSTON 

I960 

HOLLYWOOD 

2027 

•6197J9 

1  1 403 1 5*708 

*  5  5 

28C.O! 

2*0.0! 

50. C! 
*C.C! 

10.0! 

1.5! 

” 

3654! 

19.3! DIESEL  °UMP  !TX 

1  1 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2028 

•619740 

!  14035SA70! 

j  1  1 

250.0! 

2*C.O! 

*3.0! 

50.0! 

10.0! 

1.5! 

” 

385*1 

-  1 

19.3SDIESEL  PUMP  !TX 

1  ; 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2121 

•629954 

i 

1  1o30!5»70l 

1  1  1 

284.0! 

264.0! 

52.6! 

52.8! 

12.0* 

2.0! 

” 

3363' 

-  1 

lO.oioiESEL  PUMP  !TX 

2  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2122 

•629955 

i 

1  15aoi5A7ol 

1  1  1 

264.0! 

254.08 

52.8! 

52.6! 

12.0! 

2.0! 

— 

3363! 

-  1 

lO.O'DIESEL  PUMP  ! TX 

;  1 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2123 

1 629R56 

i 

1  t68ol>A7oi 
!  5  ! 

284.0! 

2*4.0! 

52.5! 
52. 0! 

12.0! 

2.0! 

” 

3383! 

-  1 

10.0!  D  t  £SEL  PUMP  '.TX 

1  1 

HOUSTON 

1931 

HOLLYWOOD 

2124 

! 42995’ 

1  1650! 5470! 

5  1  1 

284.0! 

284.0! 

*2.8! 

52.8! 

12.0! 

2.0! 

“ 

3363! 

10. 0 ! D IESEL  PUMP  ! TX 

1  ; 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2125 

•629958 

l 

5  16?oiSA70i 

1  1  1 

26-. 0! 
2*4.0! 

*2.6* 

52.8* 

12.0! 

2.0! 

“ 

33681 

-  1 

lO.oioUSEL  PUMP  !TX 

;  1 

HOUSTON 

1981 

j 

HOLLYWOOD 

2126 

Ii24059 

I 

i  utaisA**! 

1  11 

264.0! 

264.0! 

52.d! 

52.8! 

12.0* 

2.0! 

” 

3368! 

-  1 

IO.oIdIESEL  PUMP  !TX 

1  ; 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2201 

1 295143 

t 

1  1647*.5A7ol 

284.0! 

254.0! 

52.5! 

52.5! 

7.0! 

2.5! 

” 

2800! 

m  1 

16.0! NONE  1  TX 

2  1 

HOUSTON 

1964 

HOLLYWOOD 

2202 

1 621C72 

i 

!  1153l5A7ftl 

!  !  5 

250.1! 

250.1* 

53. C! 
50.0! 

13.0! 

1.3! 

“ 

24*3' 

-  2 

17.0!DIESEL  DEEP  WELLJTX 
!  PUMP  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2203 

1 62752? 

; 

1  1 1 53?  5*70! 

*  5  5 

250.1! 
2*0.1 ! 

*3.0! 

50.0! 

10.0! 

1.3! 

— 

29*3! 

-  1 

1 7.0! 01 £S EL  DEEP  WELLJTX 
•PUMP  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

22C4 

1 4*5755 

t 

5  1 1 33! 3*70! 

j  ii 

2*0.0! 

2*0.0! 

5C.0! 

50.0! 

10.0! 

1.6! 

“ 

29*3*! 

-  1 

17.052500  9.P.H.  PUMP! TX 

1  ; 

HOUSTON 

1931 

HOLLYWOOD 

2303 

1 59551 2 

i 

5  1  344*5  5*70! 

5  !  5 

264.1! 

2*4.1* 

50. C! 
50.0! 

10.6! 

1.6! 

“ 

3291  ! 

-  1 

16.CJDSEP  WELL  PUM»  !TX 

2  1 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

2304 

io049S0 

1 

!  1 3*45  5*7-*! 

1  1  { 

284.1! 

2*4.1! 

5C.0! 

*0.0! 

10. 0! 
2.0! 

— 

3291  • 

-  1 

19.0JDEEP  WELL  PUMP  !TX 

j  1 

HOUSTON 

1979 

HOLLYWOOD 

2305 

•604  981 
; 

i  114455470! 

1  1  1 

2*4.1! 

2*6.1* 

*5.  )• 

*  ).(.! 

10.6' 

2.0! 

“ 

3201  ! 

14. 0!  DEEP  WELL  PU**P  !  TX 

1  j 

HOUSTON 

1979 

! 

HOLLYWOOD 

2503 

•262730 

i 

i  i3ni5A7ci 

1  1  1 

240.0! 

2  >C.O! 

50.0! 

50.3! 

9.5! 

1.5! 

“ 

3000*! 

-  1 

20.050IESEL  DEEP  WELL'.TX 
! PUMPS  ! 

HOUSTON 

1951 

HOLLYWOOD 

2511 

! 099451 

i 

(  1674*54  7')! 

1  1  1 

274.0! 

2’4.0! 

*2-0! 

*2.3! 

15.4! 

2.0! 

“ 

3500! 

-  1 

20.0501 ESEL  PUM?  !TX 

1  ; 

HOUSTON 

1966 

HCLLYWOOO 

2512 

•815423 

j 

5  167455470! 

2’4.o* 

279.0* 

*2.0! 
52. :• 

1 3.*»! 
2.0!. 

“ 

35CO! 

-  ! 

20.0! D I ESEL  PUMP  !TX 

HOUSTON 

1966 

HOLLYWOOD 

2513 

1 61 5603 

! 

i  1 87il 5  *70 1 

5  !  5 

2’v.0! 

2’4. 0! 

52.0! 

52.3! 

15.4! 

2.0! 

“ 

3500! 

20.0SDIESEL  PUMP  Itx 

!  ! 

HOUSTON 

1966 

HOLLYWOOD 

2514 

J  6 18425 
! 

5  167455*70! 

5  *  ! 

274. C! 
279.0! 

5>.“! 

52.3! 

1  J.4J 

2.3! 

350)1 

-  1 

20.010IESEL  PUMP  'TX 

HOUSTON 

1966 

HOLLYWOOD 

2515 

*615426 

i 

5  167455*70! 

!  !  5 

279.0! 

274.0! 

52.0! 

*2.3! 

1  5  •  S 
2.0! 

“ 

3500! 

-  1 

20.0SDIESEL  PU*P  8 T X 

!  ! 

HOUSTON 

1966 

HOLLYWOOD 

2516 

1*16427 

1 

5  187455*70! 

5  5  ! 

2*4.  J! 
2’,9.C! 

5J.n! 

52.0! 

13.4! 

2.0! 

“ 

;sooi 
-  ! 

20.0! DIESEL  PUM»S  ! TX 

!  ! 

HOUSTON 

1966 

HOLLYWOOD 

2517 

1534203 

< 

!  156955470! 

5  5  5 

245.0! 

243.0! 

52.0! 
52. C! 

10.0! 

2.0! 

“ 

*115! 
-  ! 

17.0J0IESSL  DEEP  WELLJTX 
SPUMP  ! 

HOUSTON 

1971 

HOLLYWOOD 

2518 

1 534206 

j 

5  155455470! 

5  5  ! 

24  5.  0! 
24$.:* 

52.0! 
52. L! 

10.0! 

2.0! 

“ 

*112! 

•  1 

17. C! DIESEL  OEEP  W'LLlTX 
•PUMP  ! 

HOUSTON 

1971 

HOLLYWOOD 

2514 

1553942 

1 

5  167155470! 

5  5  ! 

295.0! 

2*5.0! 

54.0! 

**.3! 

4.6! 

1.1! 

• 

*303! 

-  1 

16.0!0ICS£L  DEEP  WELL!TX 
•PUMP  ! 

HOUSTON 

147* 

HOLLYWOOD 

2520 

1562103 

! 

5  1871*5470! 

5  !  5 

2  95.)! 

295.0! 

54.0! 

*4.3! 

4.81 

1.2! 

“ 

4303! 
-  ; 

1 6 .0 ! D IESEL  DEEP  WELLJTX 
!  PUMP  ! 

HOUSTON 

t97* 

HOLLYWOOD 

2521 

! 559557 

1 

5  167355470! 

5  5  5 

245.0! 
243. 0! 

54.  C» 
54.3! 

10.0! 

2.0! 

“ 

4257! 
-  ! 

16.0S0XESIL  PUMP  ! T X 

!  ! 

HOUSTON 

197* 

HOLLYWOOD 

2601 

•69191 7 
! 

5  179155*70! 

!  5  5 

247.6! 

2V?.6« 

*4.C! 

*4.0! 

4.0! 

1.2! 

“ 

3394! 
-  ! 

1 6.6! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1975 

HOLLYWOOD 

2703 

•641183 

1 

5  1  467  5  5*:''! 

5  5  ! 

275.0! 

275.0! 

*0.C! 
53. C! 

12.0! 

2.0! 

• 

25*2! 

-  ! 

17. 3IDIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2704 

M4C965 

1 

1  1467*5*70! 

1  1  1 

273.0! 

275.0! 

*0.0! 

50.3! 

12.0! 

7.0! 

2332! 
-  ! 

17.0! DIESEL  PUMP  !TX 

2  » 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2705 

1 S60C46 

1 

i  1 72955*70! 
j  1  1 

245.0! 

243.0! 

54. C! 

*4.0! 

4.6! 

1.3! 

* 

4303! 

! 

1 6 • 0 1 0 IESEL  DEEP  WELLJTX 
! PUMP  ! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2706 

5552106 

5  17>9!SA7o! 

5  5  5 

293.0! 

245.0! 

54.3! 

*4.C! 

12.0! 

2.0! 

“ 

3637! 

-  » 

16.0SDIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1975 

HOLLYWOOD 

2707 

I559J60 

1 

i  i7i2i5*7)i 

5  5  5 

295. C! 
2*5. o* 

*  4  .  ? ! 
54. ci 

10.0! 

2.0! 

” 

4528! 

! 

U.OSDfEP  WELL  PUMP  JTX 
•  ! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2801 

ioOOC84 

5 

5  19555  5A7**! 

5  5  ! 

247.5! 

2*7.5! 

*4.0! 

54.0! 

12.0' 

1.11 

“ 

4JD0 1 
-  1 

19.0! DIESEL  PUMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2802 

5514204 

5 

5  161o!5*70! 

1  j  1 

3'.  0.0! 
300. u! 

52.0! 

*2.3! 

10.0! 

2.3! 

" 

4714! 
-  ! 

17.0! DIESEL  DEEP  WELLJTX 
! PUMP  ! 

HOUSTON 

1971 

HOLLYWOOD 

2503 

5560643 

; 

1  171155*70! 

!  5  5 

?45.0! 

245.0! 

*..C! 
5..  2! 

9.o» 

1.8! 

* 

4715! 
-  ! 

16.0! DIESCL  DEEP  WELLJTX 
!PUM»  ! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2804 

1582104 

1 

!  171155470! 

!  5  5 

24J.0! 
243.  0! 

«..C! 

54.3! 

9.6! 

1.6* 

4303! 
-  1 

16.0IDIESEL  DEEP  WELLJTX 
!P'JMP  ! 

HOUSTON 

1974 

HOtlYWOOO 

2905 

•  154356 
! 

5  1714*5*70* 

!  5  5 

295. C! 
2*1.0! 

*4.C! 

5  4.0! 

10.0! 

2.0! 

“ 

4764! 

1 

16.3! DIESEL  PUMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1974 

HOLLYWOOD 

2906 

564C222 

) 

!  138655*71! 

5  5  5 

210.3! 
2  >3.0! 

54.3! 

•4.3! 

10.0! 

1.5! 

” 

3500! 

! 

15.0'PUMP  !TX 

1  1 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2#07 

5640568 

! 

1  1  3665  3*71  ! 

5  5  5 

21  0.0! 
243.0! 

54. C! 
54. C! 

10.0! 

1.5! 

* 

35*0! 

-  • 

15.0! Pump  ITX 

!  ! 

HOUSTON 

1981 

HOLLYWOOD 

2«03 

5628605 

! 

5  203355*7?* 

!  5  ! 

2*7.0! 

2*7.0! 

*4.3! 

54.0! 

11.1! 
1.  s? 

* 

4194! 

1  -  1 

19.  j'DIESEL  PU*»  ITX 

!  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

2«C4 

*624010 

1 

5  2CM55370! 

5  !  ! 

247.0* 
*97. w* 

*4.3! 

14.3! 

11.1! 

1.6! 

• 

41 96 1 
-  1 

19.d!DIESCL  PUMP  |TX 

!  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

3C01 

55449Q9 

5 

5  22J9J5  *73 ! 

5  5  ! 

2  *S. 3! 
24*.0J 

54.0* 
54.  C! 

11. C! 
1.5! 

“ 

3740! 
-  1 

1 9 .0! DI CSCL  PUMP  ITX 

(  ! 

HOUSTON 

1975 

HOLLYWOOD 

1002 

•596171 

! 

5  223955470! 

!  !  5 

294.0! 

24J.0! 

5».  0! 
54.0! 

11.0! 

1.5! 

" 

374u! 
-  1 

19.)!0!ES£L  PUMP  ! T X 

!  ! 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

3003 

5412517 

5 

!  223955470! 

5  !  ! 

2*1.0! 

298.0! 

*4.0! 

34.0! 

11.0! 

1.5! 

“ 

!  3740! 

-  I 

l9.0!DtES8L  PUMP  ITX 

I  ! 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

3004 

{ 612533 

j 

I  2239554705 
!  !  5 

2M.0! 

24i.O! 

*4.0! 

*4.C! 

11.0! 

1.5! 

3740! 
-  ! 

14.0*0 IE SEL  PUMP  ITX 

!  ! 

HOUSTON 

1978 

HOLLYWOOD 

300? 

1612319 

1 

5  223955*70! 

1  1  1 

243.0! 

2*4.0! 

*4.C! 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

3740! 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1979 

HOLLYWOOD 

3006 

5612540 

1 

i  2239I 54?oi 
!  !  5 

2*4. 3! 
294.0! 

S..C! 

34.0! 

11.0! 

1.5! 

* 

3740! 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP  ITX 

!  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

3007 

1 616542 

5 

!  223955*70! 

5  !  < 

243.3! 

243.0! 

*4.3! 

84.0! 

11.0* 

1.51 

” 

37401 
-  ! 

19.0! OIESCL  PUMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1980 

HOLLYWOOD 

3009 

1616593 

1 

5  223955*701 

1  5  5 

2*3.0! 

243.0! 

54.0! 

*4.0! 

11.0! 

1.5! 

“ 

37401 
-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP  *TX 

!  1 

HOUSTON 

1990 

HOLLYWOOD 

300» 

1626753 

1 

! 

! 

!  2071!5»70! 

5  (  5 

!  !  5 

!  !  t 

300.0! 

300.0* 

1 

i 

54.0! 

*4.3! 

! 

11.0* 

1.5! 

! 

! 

3740* 
-  ! 
! 

1 

19 .OJDIESCL  PUMP  JTX 

!  ! 

!  I 

I  ! 

HOUSTON 

1980 

TASLE  Z  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


440 


EfcSR* 

!  1V7CC! 

0IHEN5I0NS  ! D® A  FT ! 

! CAPACITY! 

HISH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

! 

0 1ST ! 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LEN3TH! nfDTH! 

i 

l 

tST  !  C*9C0  HANDLING 

!$  'OPERATING 

! 

» 

Yt Aft  1  1 

!  COAST 

1  T£®  •  $ec ! //////!/////  1 

cD  * 

!////////• 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

< 

BUILT  | 

VESSEL 

NAHF 

AND  NUHBfR 

!  CUARD 

1  TON-  'P»r,c! 

OVEP-SOVF®-! 

/////! 

HOpSE ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

!T0 •//////////• 

OR  ! 

!  NLN«£® 

1  NACC  J  IV  ! 

»LL  ’ 

ALL  !LI6WT! 

POWER  * 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2 

•  * 

REBUILT! 

(33)  HOLLYWOOD 

HA® INE*  INC . 

i 

• 

i  i  i 

!  •  1 

i  i  j 

1 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

» 

« 

i 

i 

j 

j 

i 

i 

• 

J 

! 

!  | 

(CONTINUED) 

i 

i  *  i 

! 

j 

j 

< 

j 

; 

HOLLYWOOD 

3010 

!o?6®37 

1  207H5A70! 

300.0! 

?4.C! 

11.0! 

- 

t 

7740! 

1®.Q!0ISSEL  PUNP 

i  TX 

HOUSTON 

1950  ! 

; 

i  i  j 

300.0! 

54.  ci 

1.5! 

j 

-  i 

i 

! 

! 

HOLLYWOOD 

3011 

•<>26739 

1  207115*70! 

300.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

j 

3740! 

1 9. 0! DIESEL  PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1980  ! 

• 

1  1  1 

3CC.0! 

*4.0! 

1.5! 

i 

•  j 

i 

! 

HOLLYWOOD 

301? 

!  6  2  7  « 1 7 

1  207115A70! 

3)0.0! 

54.0! 

11.0! 

- 

i 

3740! 

19.0SPUHP 

!TX 

HOUSTON 

1980  ! 

i 

i  i  i 

303.0! 

54. c* 

1.5! 

i 

-  j 

i 

! 

HOLLYWOOD 

3014 

1623760 

1  2071 1 SA7®! 

3)0.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

i 

3740! 

19.0!  PU.NP 

!TX 

HOUSTON 

1980  I 

i 

!  1  1 

3)3.3! 

$<».C! 

1.5! 

> 

-  i 

; 

! 

HOLLYWOOD 

3015 

1629121 

1  2371  *  5A70! 

320.01 

54.0* 

11.0! 

- 

j 

3740! 

19.0JPUHP 

!  TX 

HOUSTON 

1930  ! 

i 

!  1  1 

54.0! 

1.5! 

i 

-  i 

• 

! 

HOLLYWOOD 

3C16 

1*31191 

1  200*1 5470 • 

297.0! 

54.0! 

11.3! 

- 

j 

3244! 

17.0JPUM® 

!TX 

HOUSTON 

i 

1951  ! 

i 

1  1  1 

29  7.  3! 

54.0! 

1.5! 

« 

-  i 

i 

» 

! 

HOLLYWOOD 

3017 

1*32672 

1  207115*70! 

300.  <2! 

54. G! 

11.0! 

- 

i 

3446! 

19.0  JOIcSEL  PUMP 

•TX 

HOUSTON 

1981  ! 

■ 

1  1  1 

3)0.0! 

'4.0! 

1.5! 

i 

•  j 

i 

! 

HOLLYVOCO 

3013 

1565061 

•  1730*5*73! 

?95.0! 

«*.C! 

12.0! 

- 

i 

3577! 

17.4! PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1975  ! 

i 

!  ;  i 

295.01 

54.0* 

1.6! 

• 

-  i 

i 

! 

HOLLYWOOD 

301<> 

1222037 

1  2233 1  Si  70! 

<97.5! 

54.  C! 

12.0 ! 

- 

i 

3446! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!  T  X 

HOUSTON 

1931  ! 

i 

1  1  1 

297.5! 

'4.3! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

• 

i 

HOLLYWOOD 

3021 

! 521 °4? 

!  157915*73! 

2®?.n 

54.0! 

9.0! 

- 

i 

3603! 

14.35PUHP,  COILS 

1  TX 

HOUSTON 

! 

1969  ! 

i 

i  i  i 

297.*! 

5-.0! 

1.5! 

j 

.  j 

; 

j 

HOLLYWOOD 

3022 

1 521 {43 

1  1579*5*70! 

297.*! 

5  4.0* 

>.0! 

- 

i 

3603! 

13.0! PUMP^  COILS 

!  TX 

HOUSTON 

1®69  ! 

t 

1  1  ! 

297. *» 

5-.0* 

1.5! 

j 

-  j 

i 

! 

HOLLYWOOD 

3023 

! *139*7 

1  22  5® 1 5*73! 

<37.0! 

54.3* 

10.0 ! 

- 

i 

344o! 

25 .0  !  DI  tSEL  PU**PS/ 

!TX 

HOUSTON 

j 

1979  ! 

i 

i  j  < 

237.0! 

*4.0! 

1.5! 

■ 

-  1 

!COILS 

! 

HOLLYWOOD 

3024 

!*133*P 

1  ?.'J9!5A’0! 

297.3! 

54. G! 

10.0! 

- 

i 

3446* 

25.0! DIESEL  ®U*??S/ 

!TX 

HOUSTON 

1979  ! 

i 

■  i  i 

2®7.0! 

54.)* 

1.5* 

; 

-  1 

!  COILS 

i 

HOLLYWOCO 

3025 

1645140 

!  2C56!;A73! 

5'14.2! 

*4.0* 

10.  ?! 

- 

i 

4814* 

22 .0!  COILS-DOURLE 

1931  J  | 

i 

1  !  1 

304. J! 

*4.C! 

1.5! 

; 

-  ; 

! POTTO**  3  SIDES 

; 

HOLLYWOOD 

3101 

1565C32 

1  1 719»  5*73! 

290.0! 

?•..«;• 

Y  2. 0 ! 

- 

; 

3510! 

17.4  JPL'HP 

!  TX 

HOUSTON 

1975  ! 

i 

■  ;  j 

:®o.o* 

<4.0 ! 

1.4! 

i 

-  * 

i 

> 

HOLLYVOOO 

3201 

!03JC<U 

!  2059! 5*73! 

297.5! 

54. C! 

12. C! 

- 

< 

3925* 

1^-0!  OUSEL  »UHP 

!TX 

HOUSTON 

1981  ! 

■ 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

< 

-  j 

I 

t 

HOLLYWOOD 

3301 

154503? 

!  1624*  5*70! 

293.3! 

84.3! 

12. 0* 

- 

i 

35®?! 

17.45PUNP 

!TX 

HOUSTON 

1975  j 

i 

1  1  1 

295.0* 

34.0! 

1.0* 

j 

•  i 

j 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

33 

127JJ6F 

i  *«l!5A?C! 

195.0! 

*5.0! 

0.6* 

- 

i 

1023! 

22.0! 2  PUN»S 

!  TX 

HOUSTON 

1981  ! 

! 

!  !  • 

1® 5. 0! 

’5.0! 

3.6* 

■ 

-  ; 

i 

i 

HOLLYWOOD 

CH£H 

75 

t  ...... 

!  ***!5*7:i 

1*5.0! 

’5.0! 

4.  8! 

- 

i 

1020! 

22.0!2  DIESEL  PUPP5 

!TX 

HOUSTON 

1966  ! 

1 

1  1  1 

1®5.0! 

<5.0! 

3.4! 

j 

-  ! 

» 

! 

HOLLYWOOD 

CHE* 

91 

1276376 

1  1 0  T  7 15*73! 

210.0! 

44. C! 

6. 0  ! 

- 

i 

750! 

15.5 !NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1958  ! 

i 

j  i  j 

210.0! 

44.3! 

3.6! 

i 

.  ■ 

i 

• 

HOLLYWOOD 

CHfcH 

92 

1274277 

1  103715*7-!! 

210.0! 

4..C! 

6.6  ! 

- 

i 

750! 

15.5! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1958  ! 

; 

1  1  1 

21C.3! 

44.0* 

3.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CM£H 

1C1 

12*5444 

1  ?<9‘5i7C! 

1 95.3! 

45. C! 

Y.5* 

- 

■ 

1100* 

13.3JN0NE 

i  TX 

HOUSTON 

1®61  ! 

! 

1  1  1 

1 9>.0! 

45.3* 

1.5! 

; 

-  i 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CM£H 

102 

!’«564< 

1  9*915*7)! 

1®«.C! 

45.3! 

2.5! 

; 

1103! 

13.3!  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1961  ! 

i 

1  1  1 

19<.0! 

45.0! 

1.  J! 

i 

-  ! 

I 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

1C3 

•599CJ1 

!  119315*7^1 

29*. 3! 

42.0* 

4.5! 

i 

1175* 

14.5JN0NE 

*!TX 

HOUSTON 

1978  ! 

» 

|  i  i 

228.3! 

42.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

HOLLYWOOD 

CM*" 

1  C  4 

!5®933? 

1  11931547''! 

223.0! 

42. C! 

7/.  5! 

; 

1175! 

14.5! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

1978  ! 

; 

1  !  i 

2M.0! 

42.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

» 

! 

HOLLYWOOD 

CHE* 

105 

1  2*1172 

•  1 022! 5*73  1 

210.0! 

44.  c* 

7.0! 

! 

975* 

24. 5JN0NE 

!  TX 

HOUSTON 

1®60  ! 

1 

•  i  i 

210.3! 

4,.:* 

3.0* 

j 

-  i 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHE* 

1 C  6 

141.C41 

1  1  255!  *•«  9)1 

211.0! 

52.3! 

4. 5! 

! 

9®5! 

20.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1979  J 

1 

!  !  ! 

2*1.3! 

';.)! 

2.o! 

i 

“  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CH£« 

1C7 

!*27©9^ 

•  1 26*! 5*7)1 

2*7. v! 

42.  C! 

®.3! 

j 

1771* 

?D.O!NONE 

JTX 

HOUSTON 

1 98C  ! 

i 

!  !  1 

2*7.,)! 

42.3! 

1.5! 

! 

•  < 

i 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

108 

*673252 

•  1 2**!  5*7'! 

2?  7.  y* 

42. C! 

9.  )• 

i 

1771! 

20.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1980  ! 

i 

1  !  ! 

2*7.3! 

42.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CH£M 

10® 

1 2*3939 

!  97215*70! 

1 >5.0! 

44.  C! 

4.0! 

! 

1550! 

11.3! TANKS 

JTX 

HOUSTON 

I960  ! 

j 

!  1  1 

1’5.3! 

44.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

hollywooo 

CNCM 

110 

1276234 

!  141213*73! 

233.5! 

M.n 

3.6! 

! 

1412! 

20.0!  DIESEL  ®UN*» 

JTX 

HOUSTON 

1953  ! 

• 

1  !  1 

2)3.3! 

35.3! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

til 

•276347 

J  1  2*4*  3*7''! 

290.1! 

44.1* 

13.3! 

; 

1254! 

11  .9 !  NONE 

JTX 

HOUSTON 

1958  ! 

! 

!  1  1 

220.1! 

44.1* 

5.0! 

j 

-  ! 

i 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

11* 

1 9?7 Y) 3 

•  1%11 ! 5*  79  * 

244.0! 

<2. 3! 

4.6* 

i 

1120* 

14.5!  NONE 

JTX 

HOUSTON 

1®88  ! 

« 

1  !  1 

246.0! 

5<.J* 

2.3* 

■ 

-  ! 

i 

! 

HOLLYWOOD 

CH£M 

113 

!,'22C32 

•  w  ?  2 1 3  *  70  i 

2T7.S! 

42.0! 

8,0! 

• 

1975! 

16. JINONE 

!  T  X 

HOUSTON 

1®59  ! 

i 

!  !  1 

2*7.5! 

42. C! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

CH£» 

1H 

12224*9 

1  9?2! 3*  73! 

2*7.5! 

42.?! 

f.O! 

i 

1975! 

16.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1®«9  ! 

! 

!  1  1 

237.J! 

42.3! 

4.  3! 

» 

-  ! 

i 

! 

HOLLYWOOD 

CH|h 

151 

1253431 

!  1 5  ?7*  5*?) * 

273.0! 

41.2! 

4.0! 

! 

1219! 

1 6. 0! PUNPS 

JTX 

HOUSTON 

I960  J 

i 

!  1  1 

2’3.  !! 

41.*! 

4.0* 

i 

-  i 

! 

1 

HOLLYWOOD 

che* 

15? 

•23J632 

1  1  5  f7 • J  *  73  1 

?7  3.0! 

41.0* 

8.0! 

i 

1219! 

16.0JPUNPS 

JTX 

HOUSTON 

I960  ! 

i 

1  !  1 

27J.0! 

41.0! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

i 

HOLLYWOOD 

CHEK 

153 

!®?149? 

•  1  ??  5 !  3*7'>! 

;*?.)! 

<2.6! 

3.o! 

* 

30®?! 

16.0! NONE 

JTX 

HOUSTON 

1967  ! 

j 

!  !  ! 

312.0! 

52,6! 

4.3! 

i 

•  i 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHtH 

154 

!9Y7<1? 

!  1435! 5*71 • 

U1.0! 

* . .  5 ! 

*.)! 

j 

121»! 

14.0JN0NE 

!  TX 

HOUSTON 

1988  ! 

1 

1  !  ! 

?  n .  o ! 

*2.5! 

%.  J! 

i 

-  j 

! 

! 

HOLLYWOOD 

CHEH 

1  81 

• vj?179 

1  1(2415*70! 

on.)? 

52.6! 

2.0! 

! 

1214J 

16.0! NONE 

JTX 

HOUSTON 

1  ®88  ! 

i 

!  !  ! 

531.0! 

5  2.6! 

4.0! 

! 

.  * 

i 

! 

HOLLYWOOD 

CH£H 

300 

1293544 

!  2*4*1  5  *  7*4  j 

3*0.1! 

M.2! 

*.0! 

- 

( 

407*i 

U.3  j  NONE 

!TX 

HOUSTON 

19a3  ! 

i 

1  !  ! 

5^0.1! 

5  5.2! 

3.  !! 

! 

-  ) 

t 

I 

HOLLYWOOD 

CMJ- 

3C1 

1 2®3549 

!  ?  »1*! 5*  73! 

Y'0.1! 

5  5.2! 

8.0! 

- 

i 

4C47! 

15.4!N0N« 

!TX 

HOUSTON 

1963  | 

j 

i 

!  1  • 

!  !  ! 

*70.1! 

i 

'5.2! 

5.®* 

! 

• 

• 

-  ! 

! 

{ 

! 

! 

! 

(y»)  hqwcywe ll< 

INC. 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  * 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

st*  :c*o 

•2*2t62 

1  U1MOU 

109.?! 

56.1! 

8.0! 

13)0! 

2"'0! 

44.013  8  12  TON 

tWA 

SEATTLE 

1956  ! 

« 

i 

!  •  • 

!  *  1 

1-4.0! 

i 

55.1 ! 

6.0* 

i 

! 

! 

-  ! 

» 

!  CRANES 

i 

! 

! 

(53)  N00KIN6  BULL  KAAlNf#  !WC 

i 

1  u 

i  i  i 

i  i  ! 

i 

j 

i 

! 

i 

! 

» 

i 

t 

i 

; 

i 

! 

1 

HC JKIN6  eULL 

•5U?>‘ 

1  53!M5M 

*5.3! 

21.0! 

e.cs 

ICaO! 

-  ! 

31.0! NONE 

JTX 

•OCXPORT 

196!  ! 

• 

!  •  1 

43.3! 

22.0! 

8.0! 

j 

-  i 

j 

! 

c»  u 

i  ...... 

•  1  99 1 4  4 A’ | 

110.1! 

73.1! 

5.0! 

• 

i 

530! 

6 .0 ! NONE 

JTX 

ROCXPORT 

1963  1 

i 

!  *  1 

110.1! 

30.1! 

1  •  w! 

• 

-  i 

i 

! 

h?h  n 

;  ...... 

1  1242!4*;n 

243.0* 

M.C* 

9.0* 

- 

i 

2S0oi 

11.0! NONE 

i  TX 

DOCXPORY 

1952  l 

1 

!  !  1 

:o.o» 

4-.3! 

1.0! 

i 

•  1 

! 

! 

HOW  III 

j  ...... 

!  -  *4*0* 

2'i.  ;• 

44. 3! 

9.3! 

- 

! 

2230! 

10. 4! NONE 

JTX 

ROCXPORT 

I 

I  !  * 

i  !  • 

22  3.  )• 

t 

4>.3! 

j 

1.  J! 
i 

1 

i 

•  • 

! 

! 

; 

! 

! 

(32)  HOOKS 

/  HIKE#  INC* 

i 

!  !  * 

*  !  * 

i 

• 

« 

i 

j 

i 

t 

i 

! 

j 

i 

i 

j 

i 

CART.  H A* •  Y  aMOLFT 

•267454 

!  22!3*5M 

53.2! 

14.4! 

8.2! 

430! 

-  ! 

IS .0! NONE 

!LA 

LAXE 

1954  j 

i 

1  !  1 

*0.2! 

16.4* 

8.2! 

! 

•  i 

! 

CHARLES 

! 

CAPTAIN  A®  CHI ( 

•2MCa? 

!  !7! 3* Y8» 

47.  7! 

14.C! 

6.1  • 

460! 

.  j 

23.0JN0NC 

(LA 

LAKE 

*  1982  | 

« 

!  •  • 

-7.9* 

li.OI 

c.n 

i 

-  i 

! 

CHARLES 

! 

CAPTAIN  #OHN  4 

i 4 30? 

1  *8 ! 3*  3 y 1 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

4)0! 

•  i 

23.0! NONE 

!  LA 

LAKE 

1979  J 

! 

i 

j 

!  !  • 

!  1  * 

1  *  • 

i?.1! 

i 

i 

17.5! 

• 

; 

6.5! 

j 

i 

! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

CHARLES 

! 

! 

TABLE  2  -  DcSCRIPTI0N  Of  VESSELS 


441 


ENGR! 

0 1  ST  <  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 
*  GUARD 
!  NUM?£o 

1VTCC 
NET  SCODE 
REGIS*!**** 
TER  1  SEE 
TON-  ! P AGE 
NAG?  1  IV 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH !3®DTH! 

R?3.  1  RcG . 1 
//////!/////! 
CVcR-lOVCR-1 
ALL  1  ALL  1 

DRAFT* 

j 

-OAD-! 

£D  » 
/////! 
.IGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
ttim/n 

PASS-  ! 
EKGERS  • 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LI6HT) J//////////////// 
<FFET)»  LINE-2 

•VESSEL! 
•$  'OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 
•AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 
!££!  LINE-2  ! 

2 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  HOOKS /  MIKE/  INC. 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

(CONTINUED) 

I 

• 

i 

2 

* 

JOAN  LAFITTE 

1561130 

3613A35 

67.1! 

17.5! 

6.5! 

600! 

-  * 

20.0 ! NONE 

!LA 

LAK?  ! 

1974 

t 

67.1! 

17.5! 

6.5! 

-  | 

i 

CHAPLES  ! 

KENTUCKY 

1337660 

6913A5S 

>6.5! 

22. C! 

?.)! 

1000! 

-  • 

20.0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1972 

i 

56.5! 

22.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

CHARLES  ! 

HISS  LORRAINE  G 

1253695 

4513A3S 

70.0! 

21. C! 

6.2! 

POO! 

-  • 

17.31NONE 

•LA 

LAK®  ! 

*  1979 

» 

70.  C! 

21.0! 

6.2! 

-  j 

1 

CHARLES  ! 

WILLIE  £ 

•2*2262 

2213A36 

50.8! 

17. 

7.4* 

600! 

-  » 

1 S .0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1960 

t 

i 

50.51 

i 

17.?! 

7.4* 

i 

“  ! 

i 

CHARLES  ! 

(33)  M0°PS«/  l‘t‘«.(0N  K. 

i 

j 

i 

i 

t 

; 

i 

* 

i 

FLORA  HOPPER 

•253011 

1011® 02 

*.2.0! 

13.0! 

3.5! 

172! 

—  ! 

20.0!  NONE 

!TX 

AUSTWELL  ! 

1947 

i 

65.0! 

13. C! 

3.0! 

—  ! 

1 

2 

SHARON  K.  HOPPER 

127063? 

101U02 

60.0! 

12.0! 

3.5! 

400! 

—  ; 

12.0! NON? 

!TX 

AUSTWELL  ! 

*  1964 

i 

42.0! 

12. C! 

1.5! 

—  » 

t 

i 

HCPpEP  5 

20014A43 

11C.0! 

30. C ! 

6.0! 

-  ! 

500! 

3.0! NONE 

!  TX 

AUSTWELL  ! 

1965 

j 

j 

110.3* 

i 

33.0! 

2.0! 

t 

“  ! 

* 

t 

i 

(32)  HOPSON  TOWING/  INC. 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

MARY  AHANOA 

1632605 

1911AH 

--  ; 

--  • 

o.C! 

400! 

-  j 

20.0! NONE 

•LA 

MORGAN  • 

1981 

i 

40.0! 

14. C! 

2.0* 

2! 

t 

CITY  ! 

HP.  LANCE 

1 544163 

44J1A11 

50.  i! 

—  ! 

o.C! 

600! 

-  • 

30.C ! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1972 

j 

55.0! 

1 6.C! 

4.0! 

-  • 

i 

CITY  * 

LH  1 

! 63191 2 

5014A44 

-•  i 

--  • 

5.0! 

-  ! 

194! 

—  !none 

SLA 

MORGAN  • 

1981 

1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

• 

CITY  ! 

LH  2 

! 4<473S 

5014A46 

—  • 

—  « 

5.0! 

“  ! 

196! 

5.0! NON? 

!LA 

MORGAN  ! 

1951 

i 

» 

120.0! 

j 

90.0' 

1.0! 

• 

“  ! 

t 

i 

CITY  ! 

■ 

<3o)  HOPLUCK  TRANSPORTATION 

1 O*? ANY/ 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

i 

i 

l 

INC. 

i 

i 

i 

i 

i 

CARLISLE  II 

5214*72 

a6!1®11 

S9.3J 

19. ?« 

5.7! 

120! 

-  » 

15.0!  NONE 

SWA 

PORT  ! 

1917 

1 

44.5! 

19.;* 

5.7! 

150! 

i 

ORCHARD  ! 

EAGLE 

1635632 

5511011 

60.7! 

H.5! 

5.5! 

23C! 

-  • 

20.0 ! NONE 

!  WA 

PORT  ! 

1981 

» 

66.0' 

19.0! 

4.5! 

150! 

i 

ORCHARD  ! 

retsil 

•256543 

14J1M1 

46.6! 

12.4! 

4.2! 

160! 

-  * 

10.0 ! NONE 

!WA 

PORT  ! 

1953 

; 

50.0! 

1  2  .  t’ ! 

4.22 

eo! 

» 

OOCHARO  • 

SPIRIT  OF  7A 

1672129 

45!  JA11 

'5.0! 

?  5.0* 

5.0! 

330! 

-  « 

?5.0!N0NE 

•WA 

PORT  ! 

1976 

; 

45.0! 

'5.C! 

4.9! 

300! 

1 

09CHAR0  ! 

THUPOV 

•254294 

14  !1  111 

46.6! 

12. i! 

4.2! 

145! 

-  | 

10.0! NONE 

•WA 

PORT  ! 

1947 

1 

50.5* 

12.6! 

4.2* 

*0! 

* 

ORCHARD  ! 

THELMA  S 

•22-.58R 

*4!  3"*  54 

60. i! 

17.1* 

2.5! 

225! 

-  | 

26.0! NONE 

!wa 

PORT  • 

1926 

i 

» 

64.0! 

> 

12.0! 

7.3! 

» 

“  ■ 

* 

* 

ORCHARD  ! 

j 

(31)  HORN/  PAUL  C. 

; 

i 

■ 

i 

i 

* 

; 

! 

i 

PH  TO 

1  62294? 

)?3!4A,1 

195.1! 

!S.C! 

10.6! 

-  ! 

177$* 

U.OiNONE 

•MS 

GpccNVILLE ! 

193C 

J 

» 

195. 1 ! 

i 

<5.0! 

1.5! 

* 

”  ! 

i 

; 

2 

2 

(33)  MORN0ECK  OFFSHORE 

i 

i 

i 

■ 

; 

* 

* 

i 

i 

i 

GOLIATH 

! 553457 

27411AC2 

14).  *»* 

36. C! 

15.0' 

5400! 

250* 

70.0! NONE 

•TX 

GALVESTON  • 

1973 

i 

1>C.O* 

3  5.0! 

8.6! 

-  | 

i 

j 

H.  0.  S.  ASSAULT 

1614647 

A31K07 

1)4.  0! 

20.0* 

6.0! 

2025! 

30! 

’A.OiNONE 

.‘TX 

GALVESTON  • 

1978 

1 

110.0! 

72.0! 

4.  )• 

-  * 

i 

i 

N.  C.  S.  «0L0  Vc**««e 

•641674 

1 95 1 1 A  02 

169.0! 

33. C! 

12.0! 

2250! 

250! 

61 .0 ! NON? 

■TX 

GALVESTON  • 

1981 

i 

190.0! 

40.0! 

7.5! 

-  • 

i 

i 

H •  0.  S.  CENTURION 

! 650345 

193' 1*02 

IS).*! 

3  3.0* 

12.0! 

2500! 

45C ' 

41 .0 ! NONE 

!TX 

GALVESTON  • 

1982 

i 

1*5.0! 

45.0! 

7.0* 

-  » 

i 

; 

H.  0.  S.  CITATION 

!649??0 

19311*02 

1" 9.0! 

6.0.0! 

11.0! 

3000! 

4*0! 

70.0INONE 

!  TX 

GALVESTON  • 

1982 

5 

1*5.0! 

40.0! 

7.0! 

-  j 

1 

i 

H.  0.  S.  DEEP  SUN 

•611561 

29611*02 

162.0! 

7  3  •  i 

12.0! 

2<50! 

250! 

57.0! NONE 

•TX 

GALVESTON  • 

1979 

i 

1*3.0! 

’3.0! 

7.0! 

-  • 

I 

! 

M.  0.  S.  GALLANT  FOX 

159*5512 

20351*0! 

1 S  2.0! 

’  3.C! 

11.0! 

2250! 

250! 

58.0  *  NONE 

•TX 

GALVESTON  ‘ 

1978 

i 

1 

172.0! 

30. C! 

9.0! 

-  j 

* 

* 

H.  0.  S.  GECO  APOLLO 

16*5347 

20111A02 

-  ! 

’■».C! 

12.  C! 

310C! 

-  j 

71.0! NON? 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1985 

1 

2*0.5! 

40. C! 

7.C! 

-  * 

i 

* 

M.  0.  S.  LONE  WOLF 

16OC720 

6211  A)? 

56.0! 

22. C! 

J.  3! 

1030! 

25! 

26 . 0! NONE 

■TX 

GALVESTON  ! 

197* 

1 

11O.0! 

?6.)! 

6.6! 

“  ! 

i 

» 

M.  0.  S.  MESSENGER 

! 6*5019 

63!  ICO? 

1/4.0! 

20.0! 

6.  >! 

2C25 ! 

30! 

?4. 0! NONE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1979 

! 

J 

112.0! 

?2.C« 

4.0! 

-  ! 

; 

! 

HARK 

•562721 

20211*02 

162.0! 

36.  C! 

10.5! 

1  *00! 

250! 

57 .0! NOSE 

!TX 

GALVESTON  } 

1976 

i 

i 

I'C.C! 

3P.0! 

5.5! 

-  | 

1 

! 

* 

SALLY 

5599*94 

171! 1  AC? 

116.0! 

3S.0! 

10.0* 

1*00! 

245! 

53.0 ! NONE 

•  TX 

GALVESTON  • 

1976 

i 

i 

\ 

I’O.O! 

i 

32.0! 

*.0! 

i 

”  ! 

* 

* 

! 

t 

! 

(39)  HORN*LOVER  YACHTS/  INC. 

i 

i 

» 

i 

i 

; 

1 

t 

j 

i 

ADMIRAL  H0RNaL0W£ P 

•  537656 

3)11911 

15.4! 

12.0! 

5.0* 

330! 

-  ! 

20.O ! NONE 

!  C  A 

BERKELEY  ! 

1970 

J 

•0.0! 

13.0! 

4.C! 

>7! 

! 

; 

CAPTAIN  HOSNSLOWER 

!5H7?0 

3111611 

*2.3! 

12.5! 

3.0! 

450! 

-  » 

20.0! SOME 

!  C  A 

BERKELEY  • 

1969 

i 

60.0! 

13.0* 

4.0! 

77! 

i 

i 

CITY  Of  SAN  FRANCISCO 

j  676756 

7  3!  1  All 

r.1.0! 

4u.5  • 

7.5* 

910! 

-  • 

55.0!N0NC 

!C  A 

S*N  « 

1984 

i 

H1.0! 

40.6! 

7.0! 

750! 

1 

FRANCISCO  ! 

i 

COMMODORE  HQRN3LCVE* 

*2)5974 

47!  Hit 

7«..0! 

1  1.9* 

7.C! 

400! 

-  } 

<0.0! NONE 

!  C  A 

3FRKELEY  ! 

1965 

i 

i 

*C.0! 

20.0! 

6  -  C ! 

150! 

» 

i 

; 

EMPRESS  H0RN3L0WCR 

! 742671 

60*1*11 

-!.*• 

3  0.0! 

5.5! 

390! 

-  • 

AS.OiNONE 

!  C  A 

BERKELEY  • 

1989 

i 

i 

*1.)» 

32. C! 

4.S! 

5C0! 

1 

! 

i 

PAPA  GALLO  II 

1 294*42 

45! 1C  11 

6  •.  ?! 

14. »! 

?  .6* 

700! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!  C  A 

9ERKELET  • 

1964 

j 

i 

i 

72.1! 

i 

19.6! 

5.6* 

1 

47! 

i 

i 

i 

{ 

« 

(12)  HORTON  IRON  t  METAL  CO./ 

1  INC. 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

! 

i 

* 

2 

{ 

i 

AS  6 

•265556 

7 )7j  4A40 

1>5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

14.7! NONE 

!NC 

WILMINGTON* 

1954 

* 

1 

1)5.J! 

j 

35. C! 

2.0! 

i 

“  ! 

* 

* 

! 

i 

! 

j 

i 

(32)  HOUMA  LAND  i  QffSHORF  CO 

1./  INC. 

t 

i 

; 

i 

i 

; 

t 

i 

i 

2 

t 

ANDREA  P 

1256597 

1  6 ! 3*  34 

4J.9! 

14.3! 

4.0! 

200! 

-  j 

19 .0!  NONE 

•LA 

HOUMA  j 

1962 

< 

1 

4C.9* 

1-.  5* 

3.0! 

-  | 

5 

! 

t 

attecia  c. 

H‘!J*34 

19.9! 

13.7* 

4.0! 

400! 

-  • 

16.0! NONE 

•LA 

HOUMA  * 

1952 

i 

i 

*9.  91 

13.7! 

3.0! 

! 

-  • 

! 

* 

! 

CONNIE  E 

•5*6*13 

2613*34 

34.9! 

1  5.7* 

5.0! 

400! 

-  ; 

13. 0! NONE 

•LA 

HOUMA  *J 

1977 

t 

i 

T4.9I 

15.7! 

3.5! 

2 

-  • 

! 

! 

! 

KAREN  U. 

1276141 

2*13*36 

49.2* 

15.2! 

4.0! 

300! 

-  » 

1 8 • 0! NONE 

!LA 

HOUMA  • 

1953 

t 

1 

i 

49.2! 

15.2! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

2 

i 

LINDA  P 

1517770 

4113*35 

<1.0! 

20.0! 

6.0! 

400! 

-  • 

21.0! NONE 

!LA 

HOUMA  i 

1963 

i 

! 

i 

i 

; 

j 

i 

51.0! 

i 

j 

20.5! 

6.0! 

j 

* 

i 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

* 

t 

2 

j 

MH.fi  t  -  0£SC«tIPTI0N  0*  VESSELS 


442 


£•<09! 

01  ST  J  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


CAPACITf! 

HIGH¬ 

•VESSEL! 

i 

EST 

CARGO  HANDLING 

!S  ‘OPERATING  ! 

CARSO 

i 

fJXEO 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR 

////////! 

POINT 

LlNE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

PASS¬ 

! (LIGHT) ! 

////////////////! To! //////////! 

OR 

ENGERS 

! 

CfEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*ReBUILT! 

t 

2 

02)  HOUMA  LAND  S  OFFSHORE  CO!./  INC. 

i 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

j 

■ 

1 

1 

« 

; 

1 

1 

;  1 

1  1 

1  1 

t 

1 

i 

(CONTINUED) ! 

j 

1 

1 

1 

t 

1 

1  1 

1 

SUSAN  G 

!64C131 

!  27 

3*  36 

T4.2* 

16.0! 

4.0! 

400! 

-  1 

12.J1N0NE  !LA 

HOUMA 

■ 

1981 

2 

i 

M.3! 

16. C! 

3.C! 

> 

-  ; 

2  » 

1 

LOC  2 

*547417 

■  20* 

**«.’ 

120.0! 

3  J.C! 

5.0! 

-  • 

450! 

!NONE  !LA 

HOUMA 

2 

193? 

l 

j 

1*0.1! 

’3.1! 

1.5! 

1 

-  • 

!  J 

2 

HE  NC.  1 

i  ------ 

i 

4  A  41 

-  ! 

* 

5.0! 

-  • 

412! 

4$ .0! NONE  !LA 

HOU**A 

< 

1976 

2 

■ 

112.0! 

3! 

1.5! 

1 

-  • 

;  ; 

2 

PISS  COLETTE 

■  ------ 

i  ICO 

4A41 

20.0! 

T’1.0! 

4.5! 

-  ! 

225! 

55.0! NONE  ! LA 

HOUMA 

2 

1988 

i 

• 

< '  rtl 

*C.3! 

1.5! 

1 

-  ; 

1  2 

2 

XISS  JEANETTE 

•  2735-13 

!  150 

4  A  4; 

-5.0! 

2o.C! 

5.0! 

-  ! 

27$  • 

55 .3JN0NE  !LA 

HOUMA 

2 

1988 

2 

! 

J  5 . 0 ! 

?6-  0! 

1.5! 

1 

-  | 

1  1 

2 

PISS  WENDY 

t  - 

!  165 

4A4T 

ICO.O! 

to.:-! 

5. o' 

• 

340! 

6.6  SHONE  !LA 

HOUMA 

2 

1964 

j 

i 

100.0! 

)0.0! 

1.3! 

1 

-  • 

•  ! 

1 

SR  1 

i  ------ 

» 

4443 

-  ; 

-  ! 

5.0! 

! 

*34! 

55.0! NONE  ! L A 

HOUMA 

2 

1967 

i 

i 

2 

i 

;  >«■)! 

1 

40.0! 

■ 

1.5! 

1 

; 

1 

; 

1  1 

1  1 

2 

2 

i 

02)  MQUPA  SALTWATER  DISPOSAL!  CCPP. 

2 

j 

« 

■ 

1 

; 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1  t 

1  1 

; 

1 

EXXON  i2 

■  ------ 

•  194 

5*7* 

110.0' 

T  3.0 ! 

5.C! 

-  • 

3U! 

12.05OIESEL  RUMPS  SLA 

HCUMA 

2 

1947 

i 

i 

{ 

110.0! 

t 

*■*.)! 

1 

1.5! 

1 

1 

1 

2 

t  1 

1  ; 

1 

2 

(J3)  HOUSTON 

PARGE  LINE/ 

2 

INC.! 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

; 

; 

2  * 

2  2 

; 

* 

SEN  RCCOOL 

! >70*0° 

•  200 

3  »  3* 

1*3.0! 

7.5! 

2  600! 

-  ; 

24.0!NON?  ! TX 

HOUSTON 

1 

1955 

1 

; 

100.0' 

"0.0! 

7.0! 

1 

-  ; 

;  2 

j 

3P IMST  ONE 

5277557 

•  224 

3*  3* 

no.  )• 

"  •.*! 

c.  5! 

4000! 

-  ; 

3o • 3 ! NONE  !TX 

HOUSTON 

2 

1953 

i 

i 

1*6.  )• 

32.3! 

6.5' 

1 

-  ; 

1  • 

1 

CAPTAIN  6°  ISCOE 

! So?1?! 

•  572 

3*36 

43. C! 

9.C! 

5600! 

-  ‘ 

1  6.0! NONt  !TX 

HOUSTON 

1 

1975 

i 

j 

D5.)! 

43.0! 

2.0! 

1 

-  » 

j  1 

1 

KAREN 

!  5  23490 

!  260 

3*36 

120.  )! 

75.  3! 

1  3.9! 

3200! 

-  ; 

1 P .0! NONE  !TX 

HOUSTON 

1 

1969 

i 

i 

100.3! 

’  5.  3! 

10.0! 

1 

-  • 

;  < 

1 

MARGIE  D. 

•  5)000 

!  54 

3*  3-> 

'■>.•*! 

2  2.H 

7.0! 

700! 

-  • 

23.0 ! NONE  ! TX 

HOUSTON 

2 

1966 

i 

i 

60.  )• 

22.1! 

5.0! 

1 

-  ! 

1  ; 

1 

CH£P  1?*1 

•239030 

!  99) 

54  70 

195.  )! 

S).0! 

9.3! 

-  ! 

1931! 

1 7.6 ! DIESEL  PUHPS-D3LJTX 

HOUSTON 

1 

1969 

i 

1 

1 *5.0! 

5*.  ;• 

1.6' 

1 

-  j 

! BOTTOM  AND  SIDES! 

j 

C MEM  2003 

! 5231 01 

!  1  )?4 

5*70 

1-5.0! 

02. )! 

9.  L  ! 

-  • 

2000! 

17.6  JPUNP*  COILS/  OBLSTX 

HOUSTON 

1 

1969 

i 

J 

195.  /• 

42.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

!?*TTQM  AND  SIDES! 

1 

GTC  1?30 

! 502095 

!  642 

5  A  7  0 

1*5.)' 

02.0! 

9.0! 

-  • 

1  20C ! 

1 7.0 ! DEEP  WELL  PUNP/  !TX 

HOUSTON 

1 

1966 

j 

! 

105.0! 

4iT.  )! 

2.0! 

1 

-  ; 

! DBL  30TT0P-SIDES! 

1 

STC  195* 

•53121 9 

J 

S4  70 

1  "C.  0! 

c  2.  *! 

■9.0! 

-  • 

1  “CO! 

16.7JPUHR/  HEATER/  !TX 

HOUSTON 

1 

1971 

• 

• 

I-).*' 

62- C! 

1.5* 

1 

-  « 

!DBL  POTTOM/SIOES! 

2 

o TC  2CC2 

•516390 

!  1  )?4 

5A70 

1  9  >  .  1) ! 

52. G! 

12.5! 

-  * 

2C00! 

17.0! 2500  9?h  DleSEL  !TX 

HOUSTON 

1 

1968 

» 

1 

195.0' 

)! 

2.0! 

• 

-  ! 

JPUHP/  DBL  30TT0M! 

1 

GTC  2501 

•5^2452 

!  1297 

>A7: 

2-0.0! 

52.0! 

9.5! 

-  • 

27CC! 

17. O'DIESEL  PUMP/  DOLJTX 

HOUSTON 

j 

1966 

j 

i 

24.“.*' 

62.0! 

2.0! 

j 

-  ; 

SHOTTOM  AND  SIDES! 

1 

GTC  2502 

! 502°1 5 

!  1297 

5  A  70 

240. u! 

5  2.0! 

9.5! 

-  • 

2700! 

17.0! 01 ESEL  PUMp,  DBL!TX 

HOUSTON 

1 

1966 

i 

J 

2-  0. 

*2.C! 

2.C! 

1 

-  ! 

! BOTTOM  ANO  SIOES* 

2 

GTC  2R0C 

! 5*1 220 

!  1462 

547) 

2*0.0! 

<2.0! 

9.0! 

-  J 

2500! 

16.7'PUNP#  HEATER,  !TX 

HOUSTON 

• 

1071 

• 

i 

i _ 

2*3.0! 

42.  C! 

2.0! 

1 

-  • 

! DHL  90TT0M/SIPES! 

i 

1 

M  eL  1101 

•  292270 

!  *25 

5*7) 

12*.'! 

«?.:•. 

9.0! 

1300! 

17. 0! DIESEL  PUMP/  DBL ! TX 

HOUSTOm 

! 

1963 

! 

i 

• 

1  ■»:.)• 

52.)! 

1.6! 

• 

-  * 

•JOTTOM  AND  SIDES! 

! 

2 

isl  uor 

•524353 

!  6?6 

5*7) 

no.)! 

•2.C 

9.0! 

-  ! 

UOO! 

15.5! DEEP  WELL  PUrP,  !TX 

HOUSTON 

! 

1971 

! 

i 

j 

100.0! 

r  * .  0! 

1.5! 

1 

-  • 

!HTR,  09L  SIDES  ! 

! 

H“L  1401 

•S>955; 

!  0<4 

5*7* 

1>C.)! 

"2.)' 

9.  ) ! 

-  » 

1400! 

15. 5 ! OEE°  WELL  PURP/  !TX 

HOUSTON 

1 

1971 

1 

l 

1?:.)! 

4?.)’ 

1.5! 

j 

-  » 

!MTR/  DdL  SIDES  ! 

* 

! 

HrL  3000 

5523E03 

!  1502 

5A74 

295.1! 

'2.0! 

9.0! 

-  • 

3100! 

1 7 .0! 01 ESEL  PUMP-HTR-STX 

HOUSTON 

! 

1970 

2 

i 

29J.1! 

52.  A 

1.5! 

1 

-  ; 

! DOUBLE  SIDES  ! 

1 

HPL  3CS1 

! 5?405* 

•  1502 

5*  7* 

0>>.1 ! 

42.0! 

>.)! 

-  » 

3100! 

1 7. ) ■ 01 t$EL  OUMP-HTA-STX 

HOUSTON 

i 

1970 

! 

; 

1 

2«5.1! 

*2.0* 

1.>! 

j 

-  J 

! DOUBLE  4I0ES  ! 

1 

! 

H?L  3«G2 

•5U274 

!  1  5  ?6 

5*  7* 

3^0. 1 ! 

52.0* 

9.0! 

-  • 

3551  ! 

17.0!m?S£L  PU'P-Htit-iTH 

HOUSTON 

• 

1970 

I 

i 

« 

3)0.1! 

52.0! 

1.5! 

1 

-  • 

iOllUgLH  SIDES  ! 

« 

1 

H°L  JC2? 

•529355 

!  1*10 

5*70 

295.1! 

'2.1! 

9.0! 

-  J 

3100! 

16 .0  !  DEEP  WELL  PURP/  ! TX 

HOUSTON 

2 

1970 

! 

! 

• 

2*5.1! 

52.1! 

1.5! 

1 

-  • 

! COILS/  0BL  SIDES! 

2 

! 

HEL  3004 

•529)56 

!  1597 

5*7* 

3  0.0! 

«>.  j! 

9.0! 

-  • 

3600! 

1 5 .5  !  DEEP  WELL  PUMP/  !TX 

HOUSTON 

2 

1971 

! 

i 

i 

3)0.0! 

'2.C! 

1.5! 

1 

-  • 

! HTP,  DBL  SIDES  ! 

2 

1 

HEL  3005 

!  529  ’57 

!  151) 

5*7* 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

-  ! 

3100* 

16.0I0EEP  WELL  PURP/  ! TX 

HOUSTON 

< 

1970 

! 

j 

! 

295.1! 

62.1! 

1.6' 

j 

-  • 

! COILS'  OOL  SIDES! 

! 

! 

H  aL  300* 

!  52935  A 

•  1302 

5*7- 

295.0! 

4^«  C 1 

R.O! 

-  ! 

3100! 

1 5 • 5 ! DI ESEL  PUMP«HTR-!TX 

HOUSTON 

! 

1971 

; 

j 

2  >■*.  0‘ 

'2.0! 

1.5' 

1 

-  » 

!  OOU3LE  SIDES  ! 

j 

rtEL  3 CO  7 

•629)59 

!  1  >47 

>A7) 

295.0! 

52.0! 

9.0! 

-  ! 

3 1  CO ! 

15.5! DIESEL  PUMP-  ! TX 

HOUSTON 

» 

1971 

! 

! 

i 

295.0! 

c  0 ! 

1.5! 

1 

-  » 

! DOUBLE  SIDES  ! 

2 

HBL  JC08 

•  52?3dC 

!  1 502 

5*70 

3  )  C  •  ) ! 

52.  C! 

9.C! 

-  ! 

3600! 

S5.5!DESP  WELL  PUWP,  !TX 

HOUSTON 

i 

1971 

i 

i 

j 

3 0<*.  *! 

4*.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! HTR/  08L  SIDES  ! 

! 

: 

T **ST  *)CC 

•«089ii 

!  11*0 

5*70 

195.0' 

6?.C* 

9.0! 

-  • 

2C0G ! 

16.05PURP/  COILS/  DBLSTX 

HOUSTON 

2 

19&7 

1 

j 

i 

nb.o* 

'2.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

•BOTTOM  AND  SIDES! 

; 

! 

T»ST  ? 331 

!516‘*66 

!  1324 

547- 

19  5.0! 

'2.0! 

9.0! 

-  • 

2000! 

13.0SPUNP/  COILS/  DdL!TX 

HOUSTON 

2 

1968 

! 

; 

2 

i 

i 

1 9 5.0! 

1 

'2.0! 

1 

1.4* 

1 

1 

< 

; 

!?OTTOR  AND  SIDES! 

!  ! 

; 

! 

(33)  HOUSTON 

i 

NARINE  SERVICES/!  INC. 

• 

j 

1 

1 

1 

1 

» 

J 

> 

< 

1 

1 

*  2 

;  « 

i 

1 

ATTN: 

OPERATIONS 

RAN A  j  •  R 

j 

> 

1 

1 

1 

» 

j  1 

i 

HM$  AMERICA 

! 63617) 

!  72 

3*34 

••  ! 

—  ! 

6-0! 

*00! 

-  ! 

37.0! NONE  !TX 

HOUSTON 

! 

1961 

• 

i 

$>;.,/! 

24.0! 

7.0! 

; 

-  ! 

1  ; 

2 

h»;  P‘LIC*N 

• J7A1A6 

!  19 

3*36 

f2.  )J 

n.:« 

5.7! 

TOC! 

-  • 

20.7! NONE  !TX 

HOUSTON 

j 

1976 

i 

i 

32.  >! 

Id.  3! 

4.0! 

1 

-  • 

1  1 

1 

! 

hr;  is 

562G44? 

!  124 

j*  7) 

•2.0! 

24.3! 

6.5' 

-  ! 

226! 

14.0! DIESEL  PUMP/  3  !TX 

PORT 

1 

1980 

! 

i 

i 

42.0! 

?«.C! 

1.0! 

» 

-  ! 

! ELECT® IC  P URPS  ! 

ARTHUR 

! 

! 

HR$  30 

!2>C113 

•  264 

5*7) 

1*4.0! 

V.C! 

7.7' 

-  J 

769! 

17.7! DIESEL  PUMP/  ?  !LA 

lake 

2 

5959 

! 

• 

2 

125.0! 

“C.w! 

1.0! 

1 

-  | 

{ELECTRIC  PUMPS  ! 

chaples 

j 

40 

• 1’649* 

!  257 

5*7* 

1*0.0! 

V.C* 

7.0! 

-  • 

605! 

19.0! 1  OIESEL  t  *  !TX 

HOUSTON 

1 

19J6 

i 

i 

i 

i>:.:« 

V.C! 

1.0' 

2 

-  » 

!  HYDRAULIC  PUMPS  ! 

! 

1 

H-S  65 

JC02757 

!  360 

5*70 

no.)' 

!5.;! 

7.6 ! 

959* 

1 7. 3! 1  DIESEL  AND  4  ‘TX 

PORT 

! 

1961 

! 

i 

1 

1*0.0' 

n.c* 

1.0! 

■ 

-  » 

!  ELECTRIC  PUMPS  ! 

ARTHUR 

• 

! 

H*S  ?? 

•  1^6230 

!  590 

5*7) 

175.)! 

4  ).C! 

9.t! 

-  ! 

1392! 

72.0! DIESEL  PUMP/  2  ! TX 

HOUSTON 

j 

194? 

i 

i 

175.  )! 

40.*)' 

1.5! 

; 

-  • 

!wro.  pumps  j 

« 

Nv  S  ICO 

j  0 1 7  2  7  7 

!  544 

5*7* 

2-5.0! 

40.C! 

10.0! 

-  J 

10)5! 

16.0! DIEScL  PUMP/ELEC !L A 

LAKE 

i 

1945 

i 

! 

! 

2Dj.  .» 

40.0! 

1.5! 

; 

-  • 

! LU?E  ®UWPS  ! 

CMAUES 

« 

HHS  102 

5002*)? 

!  653 

5*7) 

19  5..! 

?o.5! 

10.  Tl 

-  ! 

1 5  ?6! 

17 .0! DIESEL  »UMP/  3  !TX 

HOUSTON 

• 

1970 

! 

» 

2 

195.0! 

'*>.5! 

1.5! 

; 

-  ! 

! HYDRAULIC  ! 

! 

NMI 

! ©720*4 

!  1U 

5*7* 

*0.0! 

n.o! 

6.5! 

-  ! 

241! 

12.5 ! DIESEL  PUMP  !TX 

COPPUS 

1 

1978 

: 

i 

i 

1 

1 

*0.0* 

1 

2o.O! 

1 

1.0! 

1 

1 

j 

1 

!  ! 

;  » 

CHPisn 

2 

1 

<)  i)  HOWARD/ 

VIRGIL  5. 

2 

t 

1 

i 

1 

j 

1 

1 

» 

1 

2 

; 

1 

j 

!  ! 

«  2 

2 

i 

JULL  PUR 

!2»229o 

! 

3*  )6 

n.G! 

10.1! 

*..0! 

174! 

-  » 

13.0! HONE  !  WA 

KALARA 

■ 

1941 

i 

i 

i 

1  1 

n.O! 

1 

1 

n.i! 

■ 

1 

*.v' 

1 

• 

I 

1 

; 

t 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2 

1 

i 

3iSt<:rllM  91  ((SltLS 


£«R! 

DI3T! 

OPERATOR 

! 

•0*5*! 
•OWE »! 

CAPACITY!  il«-  *  !  V  C  S  S  £  L  ! 

!  cST  !  CA9S9  NAVDLX*:  !S  !C9**AT!«S  ! 
C*»SP  !  ««J  ■  E50I9AEW  !T£!  >*;£  * 

tnuntl  POINT  •  LINE-1  ■  AO!  LlNE-1  ! 

•ASS-  ! CLSSHT1 •//////////////#/ »T0!//////////! 
:S)*»S  •  (FEET)!  LIME-2  *:E*  lTkC-2  ! 

• 

a 

TEAR  ! 
aUILT  » 
OR  • 

•REBUILT! 

VESSEL  KAKE  AND 

NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NtN3£» 

!  TCR  1  «?!//////!/////*.  £D  • 

1  TON*  !Mi«!  JViP*  15V «»-»/////• 

!  fUSE  !  IV  !  ALL  1  ALL  !LXG*«I! 

l 

i  •  i 

i 

a 

a 

a 

t 

i 

i _ • _ a 

a 

a 

a 

a 

C*1>  HOWE# 

0.  D.  TRUST 

a 

■  a  a 

a 

a 

a 

a 

OHT  5 

1613507 

99314A41*  n$.5* 

JS-C! 

12-0! 

-  • 

1503! 

17.0IV3NE 

!*S 

6USNVXLLE! 

1961 

1  !  195.6! 

1-8! 

-  a 

a 

OKT  6 

1633503 

29014XU!  ns.3! 

35.0! 

12.0! 

-  * 

1520! 

17.3! NONE 

!« 

OCENVXLLE! 

1961 

1  1  US.)! 

35-0! 

1.2! 

-  a 

a 

OHT  7 

14J1S03 

5*014**1 1  135. 3! 

35.0! 

12. U* 

-  i 

152C! 

17. 3! NONE 

!*S 

fi»£!*TllLE! 

nsi 

i 

1  1  195.0! 

35.01 

1-4! 

-  a 

a 

OHT  ; 

163*510 

39)14*415  1«J.3* 

35.0! 

12-0! 

-  i 

15C3* 

17-3! NONE 

!*S 

GREENVILLE! 

1922 

• 

1  !  195-3! 

75.0! 

1.5! 

-  » 

a 

OHT  9 

16JS511 

33014*41!  ns.)* 

35.0! 

12-3! 

! 

1523! 

17.3! NONE 

!**S 

GREENVILLE! 

1962 

1  1  1*5.2! 

25.3! 

1-4! 

-  • 

a 

OHT  10 

163351? 

59&14A41J  135. j; 

35-0! 

12-3! 

-  i 

1530! 

17.0! NONE 

!**5 

GREENVILLE! 

1982 

1  1  US-2! 

*5-3! 

1-3! 

-  • 

a 

■ 

1  1  ! 

! 

a 

a 

c 

a 

i  i  i 

i 

i 

■ 

a 

(35)  wot*  H*a®r  a. 

a 

i  ■  a 

a 

a 

a 

■ 

SfC  <64 

!  - 

3*1 14*41 •  1*5.2* 

35.0! 

5.G! 

-  • 

1405! 

17.0! NONE 

!**S 

NAP3LE3V  ! 

1956 

!  !  1 36. J* 

:;.:i 

1.6* 

-  • 

a 

5C  595 

• _ .. _ 

3*1 1 4A  41 •  1*5.51 

'5-0! 

9.3! 

-  j 

1495! 

17-0! N3N£ 

■f; 

NAPCLECH  ! 

19$V 

■ 

1  1  1 3i.3! 

at  i 

35-0! 

a 

1.6! 

a 

■ 

a 

a 

(32)  muse*# 

THOMAS 

L-*  JR. 

• 

a 

!  1  1 

a  a  ■ 

a 

a 

i 

a 

■ 

a 

a 

a 

P€T*a  iv 

20014*46!  —  1 

—  1 

7.:* 

-  • 

—  ! 

3-31DCNE 

!LA 

L*«£  ! 

1031 

1  !  122.3! 

'O.C! 

—  • 

-  • 

a 

ART WU»  ! 

TAO  J 

20214A4-!  —  • 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

—  1 

3- 3! NONE 

!L  A 

L**E  ! 

i«ec 

!  1  123.3! 

'0.3! 

--  • 

-  * 

ARTHUR  ! 

TAO  II 

163*672 

2C0!4a*^!  —  1 

—  1 

'-J! 

-  • 

—  | 

3-31N0NE 

!LA 

LAKE  ! 

1951 

!  1  120.1! 

3  J.l ! 

1.5! 

-  • 

• 

A»T*y»  ■ 

TAO  III 

i  ...... 

2)0!4a4>!  —  » 

—  1 

7.0! 

-  ! 

—  » 

3-3! NONE 

!L4 

LAKE  ! 

1061 

a 

1  1  I’ 3.3! 

«  a  i 

70. C! 

a 

— —  i 

i 

i 

a 

a 

A»TN*J»  ! 

(03)  HUOSON 

HIGHLANDS  C'UI 

• 

StS!  * 

>  i  • 

i  a  i 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

TOU*S 

INC- 

■ 

a  a  i 

t 

a 

■ 

a 

CCHFANDER 

1215241 

2*11*11!  *4.2! 

24.1! 

5  5* 

93! 

-  ■ 

22-31N0N* 

!*T 

HIGHLAND  ! 

1917 

i 

!  1  6..  »• 

a  <  * 

24.1! 

i 

5.:* 

a 

275! 

a 

a 

a 

f*LLS  ! 

(03)  HUDSON 

RIVER  CRUISES* 

• 

IN*  C. 

1  •  i 

a  a  • 

i 

a 

a 

a 

i 

i 

i 

i 

RIP  VAN  WINKLE 

1 6?l6o3 

43*1*11 *  133.4! 

28. <1 

6-5! 

963! 

-  a 

36.35N2NE 

!  NT 

KIXGSTCM  ! 

1923 

i 

!  !  11  2.0* 

1  1  ! 

?9.i! 

5-3! 

i 

522! 

t 

i 

• 

(03)  HUDSON 

RIVER  DAT  LINE 

l 

I1NC. 

a  a  a 

a  a  i 

i 

a 

■ 

r 

a 

i 

a 

■ 

OATLINE0 

1533911 

177a! 1*16!  2*C.3! 

65.2! 

12-0! 

3930! 

-  i 

53.3!none 

!*»T 

NEW  TORK  ■ 

1972 

i 

i 

!  •  —  ; 

1  1  1 

65-0! 

i 

11-3* 

3252! 

a 

a 

i 

(C7)  WUE8E R 

LAUNCH 

SERVICE 

; 

■ 

!  1  ! 

!  *  • 

• 

• 

i 

a 

a 

a 

* 

JANIE  M 

1912151 

2311*33!  'e.3! 

14.3! 

J-  2! 

’3C! 

40! 

12-0! NONE 

•PA 

H*»CUS  ! 

*  19»7 

!  1  5®.3i 

14.3! 

1-0* 

--  • 

i 

HOOK  ! 

LUCTLLS 

•271372 

1*311*11 1  *6.2! 

11-4! 

4.1* 

1  o5* 

-  i 

7 .7! NONE 

!PA 

HARCUS  ! 

1056 

!  1  'o-2! 

11.4! 

3.1! 

33! 

• 

HOCK  ! 

PEGGY  0. 

1573317 

1511C11!  40.7! 

13.  '! 

2.5! 

3eO! 

-  ! 

13. C! NONE 

!PA 

PMILAOEL-  ! 

196? 

1  1  40.7! 

13.1! 

2.0! 

33! 

• 

PM2A  • 

VICKY 

1277C16 

1511*11!  39.  S! 

ii-:* 

4.7! 

1a5! 

-  J 

9.0! NON* 

!PA 

MARCUS  • 

1955 

1  *  39.5! 

11.0* 

4.7! 

5! 

l 

HOOK  ! 

COLLEEN 

1279313 

11*3*36*  17.5! 

13.4! 

6.0! 

165* 

-  « 

12.01N3NE 

!PA 

MARCUS  ! 

1959 

1  *  37.5! 

13. c! 

6.0! 

3C* 

i 

HOOK  » 

LCM  9  5C 

i  ...... 

1514*47*  93.0* 

12. C! 

3-0! 

-  • 

25! 

S.S’VOIE 

!PA 

MARCUS  * 

1987 

i 

j 

1  !  >0.0! 

1  1  1 

12-C* 

.5! 

i 

i 

1 

1 

HOOK  • 

(29)  HUFfHAN  TOWING 

CO- 

> 

i 

!  !  ! 

ii  i 

i 

j 

i 

■ 

i 

a 

1 

« 

R.  w.  HUFFMAN 

1287797 

249*3*36!  116.5! 

35.0* 

5.0! 

2430! 

-  ! 

40.6! NONE 

!MD 

ST.  LOUIS  * 

1962 

!  1  174.0! 

t6-C! 

5.0! 

-  ! 

i 

TARA  ANN 

1233076 

375! 3*  35!  IIC-o* 

43.2* 

*-0! 

3203! 

-  « 

24.0! NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

*  1  110.6* 

40.0! 

7.5* 

-  • 

i 

C6L  3C4 

!  55573'' 

675!4Av1*  135.0* 

35. C! 

9.0! 

-  ‘ 

150o« 

23.4  *N9NF 

!"3 

ST.  LOUIS  • 

1974 

!  *  135.0! 

35.3! 

1.6! 

-  » 

i 

CeL  305 

•555734 

07514441!  1 >5-0! 

75.  ni 

9.0! 

-  • 

1536! 

20.4 !N3N* 

!*3 

ST.  LOUIS  ! 

1074 

i 

!  !  135.0* 

25.0! 

1.6! 

-  < 

i 

CPL  306 

1556161 

675*4*41!  135.0* 

T9.C! 

9.0! 

-  i 

1506* 

20.4  *  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  * 

1»74 

!  f  135.01 

*6.0* 

1.6! 

-  • 

1 

CeL  307 

1556162 

67514441!  195. 0! 

35.  C! 

«.C* 

-  * 

1506* 

20-4*  NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

•  *  135.0! 

35. C! 

1.®! 

-  • 

i 

C9L  308 

1556V  3 

675144,1!  195. j« 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1506! 

20-4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  « 

1974 

f 

*  !  135.0! 

*s.;* 

1.6! 

! 

i 

CBL  324 

1628626 

700*4441!  195.0* 

75. C* 

9.0! 

-  » 

1522! 

19.1 *NONE 

!**0 

ST-  LOUIS  ! 

19*0 

!  •  195.0! 

T9.0! 

1-6! 

-  • 

i 

CBL  325 

*626627 

730*44,1!  195.3! 

33.0! 

9.0! 

-  » 

1522! 

19.1*  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

I960 

!  !  195.0! 

M5.C5 

1.0* 

-  | 

i 

CBL  326 

! 622628 

7C0! 4*41!  135.0* 

75  -^ ! 

9.0! 

! 

1522* 

19. 1  *  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  *  175-0* 

3>.0! 

1.6* 

-  • 

i 

CBL  327 

1623629 

700!4*41 !  195.0! 

33.3! 

9.3! 

-  • 

1522* 

19.1 • NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

logo 

*  *  i ®s- o; 

'5.0! 

1.6! 

-  * 

1 

CeL  328 

1628641 

700! 4*41 !  19J. C! 

'5.C! 

9.0! 

-  » 

1522! 

19.1 'NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  * 

1980 

i 

!  •  195.0* 

75.0! 

1.6! 

-  • 

i 

CBL  330 

1 640(97 

67614*41  !  19S. 3! 

35. C! 

9.0* 

-  ! 

1539* 

19.0*  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  !  195. C* 

35. C! 

1.6! 

-  * 

i 

CBL  331 

•640S9* 

676*4*41!  135. C* 

1 5. 2! 

9.G! 

-  ! 

1509! 

1 9.9*  NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

!  !  195.0! 

33. C! 

1.5! 

-  • 

i 

CBL  332 

1640R99 

676*4*41!  n,.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ! 

1509! 

19.9! NONE 

!**0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

*  :  ns.O! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

CBL  333 

! 640900 

c76! 4*41 !  135.0! 

75.  C! 

«.0! 

-  ! 

1539! 

19.9*  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

• 

!  !  195.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  • 

* 

! 

CBL  334 

164C9C1 

67614*41  *  193.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  * 

1509! 

19.V»NCNE 

!HC 

ST.  LOUIS  i 

1981 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

j 

l 

! 

CBL  2019 

1550611 

774*4*41 •  20C.0! 

75.0* 

9.0! 

-  » 

1666* 

23.S1N0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  • 

1072 

!  *  230.0! 

'5.C! 

1.6! 

-  • 

i 

• 

CPL  2C2? 

155C612 

72414*41!  200.0* 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1666! 

23.5 ! NONE 

!»*0 

ST.  LOUIS  ! 

1073 

!  !  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

i 

i 

CBL  2039 

1550813 

724*4*41*  200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1666* 

20. 5* NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

!  »  200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

i 

i 

CBL  204B 

155C614 

724  *4A41  |  230.0! 

'5.0! 

9.0! 

-  * 

1666! 

20.5 ! NONE 

»H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

* 

!  !  203.0! 

33.0* 

1.6! 

-  i 

i 

i 

CBL  2050 

! 55031 

72414*41!  200.0* 

75. C! 

9.0! 

• 

1666! 

20.5* NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

j 

!  !  20C.O! 

35. C! 

1.6! 

-  j 

i 

i 

CBL  206B 

1557589 

72414*41!  20C.0* 

'5.0! 

9.0* 

-  j 

1666* 

20.5JNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1«73 

i 

!  •  200.0! 

!  !  2 

i  i  i 

75.0! 

i 

i 

1.6* 

* 

i 

i 

i 

! 

i 

* 

i 

i 

i 

T*iI.R  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


{up!  s  ■  vtcc!  !>>*»!•  icaucitt!  m:«h-  !  ■  v  £  s  s  e  l  • 

sisT!  cpepator  !  wet  !  •  ■  est  !  cpso  handling  !s  !o»emtiji6  ! 

- !«»»•!•«••!  **S.  !  •if.'LW-!  !  C*»5C  •  FIXED  ■  EQUIPMENT  !TC!  3A5E  ! 

!  CCXST  •  is*  •  51'!//////!/////!  i»  !  !////////!  ?0ISI  !  LINE-1  !*0!  LIKE-1  ! 

»E«*t  *»•{  to  vjfjU  !  fcutO  !  ;■)%•  *p*S*!  **0»Si!  ®*JS-  !  CLIGHT1 *////////////////!TD*//////////! 

•  !  OH  •  :*  !  ill  !  »U  !LI>T!  *WP!  *H5!«S  !  CFEETJ •  tIHE-2  SEE!  LIKE-2  !* 


i 

• 

1  •  1  1 

j  j  j  j 

• 

i 

■ 

■ 

i 

• 

• 

i 

« 

a 

<291  HUFFMAN 

touxko  cc.  1 

•  1  11 

i 

■ 

■ 

• 

a 

CCCSTIK’JEC)' 

?!  !  ! 

i 

■ 

i 

■ 

C**L  2C75 

! 557590 

72A!tA4l»  2JC.y!  35-"! 

9-0! 

- 

i 

1066* 

73.5! NONE 

!PD 

ST.  LOUIS 

• 

»  •  233.3!  :>.*:■ 

1.98 

a 

-  * 

i 

i 

CEL  2C2? 

■5*7775 

7?4*4A  41  •  ?*>*.;;  15. 0! 

9.0! 

- 

t 

1  36  6! 

23.5SSOKE 

!P0 

ST-  LOUIS 

•  !  2:0.?!  ~5-C! 

1  -ft! 

i 

-  J 

a 

■ 

C*L  209ft 

! SS777* 

72-I4A-1!  ?  :.:■!  "3-3! 

o_3! 

- 

i 

1646! 

23.5! SOKE 

■PO 

ST.  LOUIS 

■  !  >::.j!  35.3! 

1-ft! 

i 

-  • 

i 

■ 

C?L  213’ 

!557>77 

2%0.C!  *3.0! 

9.3! 

- 

i 

UAft! 

23-5  *N0SE 

*ro 

ST.  LOUIS 

■  1 

1-6* 

* 

-  ■ 

i 

• 

CEL  211? 

S502730 

517*4*41!  2*3. -!  35-3! 

9-3 ! 

- 

IftCS  * 

lft.72t.0KE 

!K3 

ST-  LOUIS 

!  •  ?*■*.?!  "*.?! 

1.5! 

-  • 

■ 

2 

C»L  212? 

! 5327J1 

H7!-A41!  333.3!  »J.C! 

9-0! 

- 

i 

1465! 

1 6-7JK0YE 

!P3 

ST-  LOUIS 

•  !  2"3.3!  33. C! 

1-5! 

i 

-  ■ 

i 

i 

C’L  21 3* 

•50*732 

917*4*41*  ;;;.?!  J5.3! 

9.0! 

- 

• 

1ft65! 

1ft.7*N3NE 

!PO 

ST.  LOUIS 

!  •  »  *  ■  .  3  !  *5.3! 

1-5! 

i 

-  • 

i 

■ 

t?L  21*a 

■SM73! 

*!7'4*41!  M.C! 

9_  3! 

- 

■ 

1665! 

1ft-  9*  1,0ft? 

<PCO 

ST.  LOUIS 

!  !  2:?.3!  *5.3! 

1.7! 

i 

-  i 

i 

; 

C5L  215? 

S402734 

917  *4*41  *  2?3.2!  *3.3! 

9.2! 

- 

i 

1465! 

b.v'hOAE 

!p? 

ST.  LOUIS 

i 

!  !  >*3.:*  35.3! 

1.5! 

i 

-  • 

» 

• 

C?L  21ft? 

•50S463 

>17*4441!  <::.;!  *5.3; 

9.  j* 

- 

f 

1*>65! 

16.  9 ;  X3NE 

!PO 

ST.  LOUIS 

■ 

!  ■  2::.3!  *  5.3! 

l.r! 

i 

-  • 

i 

« 

C?L  217> 

! 5’ J4ft4 

*17*4*41!  "«.:• 

9-2* 

- 

i 

1ft6S! 

16.92  SOKE 

!PO 

ST.  LOUIS 

1 

•  •  *'].  j!  ?5_**! 

1-2! 

i 

-  * 

■ 

2 

CEL  220* 

!  ft254«.J 

7*7*4*41!  ::;_;!  *5.3! 

9-0! 

- 

■ 

1447* 

20.  >!  ftCxE 

!KO 

ST.  LOUIS 

•  !  2!3. j!  ’3.3! 

1-5! 

i 

-  * 

• 

i 

CEL  221’ 

!ft?*6i9 

7?7!i*»l!  2:;.-!  *5.3! 

9.  0* 

- 

< 

1ft*7! 

2C-5  !-S3K* 

!PO 

ST.  LOUIS 

1 

»  !  ?'3-3!  55. 3! 

1.5! 

• 

-  2 

• 

f 

Z9L  222* 

S423450 

7*7*4*41!  2^3. 3!  *5.3! 

9.3* 

- 

■ 

14«7! 

20- 5SL9HE 

!ro 

ST.  LOUIS 

• 

1  1  2 ' 3. 2 !  *5_"! 

1-5! 

i 

-  » 

2 

■ 

CaL  223? 

•ft?!45l 

727*4*41!  Z  *3.3!  *9..?* 

«-0! 

- 

t 

1667* 

20-5 !K3ftf 

•PO 

ST.  LOUIS 

■ 

!  !  2  >3.  3!  75.3! 

1-5! 

i 

-  • 

! 

1 

CPt  2?i.* 

!ft*34>2 

727*^*41!  373.1!  *4.0* 

C-0J 

- 

i 

Ift67! 

23-5! SCUE 

!-3 

ST.  LOUIS 

1 

•  •  *1f..  j*  *4.0* 

1-5! 

i 

-  * 

i 

i 

:pt  566 

•553957 

027!4S41!  1*5.3!  *5-3! 

12-3! 

- 

i 

2017! 

12 -0*ft3NE 

!«e 

ST.  LOUIS 

1 

■ 

!  !  1 >5.1!  *5-2! 

i  •  j; 

1  -  >! 

• 

i 

i 

■ 

2 

i 

• 

; 

<C3)  “USh5S 

1 

d’C INC.  ! 

*■  it 

;•  ii 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

■ 

i 

i 

?  V  E  G 

! 5 A %7  J  ^ 

635!4A4J*  1^3.2!  59.3! 

7.3! 

- 

i 

IftCO! 

13-OlKCKc 

!  NY 

NEW  TORiC 

1 

!  !  1V*.»!  43.3! 

2.3! 

t 

-  < 

i 

l 

ML'C-ES  137 

! s 31 937 

M4»444»!  H4.2!  <;.&• 

11-0! 

- 

i 

US0! 

10-0! KCKE 

!hy 

NEW  T08< 

• 

!  !  13*.  3!  !/>! 

2-0* 

i 

-  * 

a 

i 

HV3«iS  *C0 

■54-5A32 

675*4*4.1!  1  ',9.7*  *  5 . 5 ! 

2-0! 

- 

• 

1200! 

IC.HMKE 

!KY 

ftcW  Y03K 

1 

•  !  1*9.7!  *>.'! 

2-0! 

i 

-  ! 

* 

1 

iUSh£S  *31 

!5>84C7 

.*5*4441!  1C3.3i!  59.3! 

6.9* 

- 

i 

950! 

13-J*N0SE 

!ky 

NEW  TO AK 

« 

!  !  143. 0!  *7.2! 

1-2! 

■ 

-  « 

2 

1 

HUGHES  *C2 

! 02376? 

41?!  ! 4*41  •  140.1!  *  >«C! 

o.c* 

- 

• 

esc* 

10.3 ! ftOKE 

■NY 

NEU  Y0»< 

; 

!  *  142-3!  >9. ft* 

1-4* 

i 

-  * 

• 

2 

PUSHES  ?G7 

! 0*5679 

6?3!4*45*  136.3!  53.3! 

11.0! 

- 

• 

16SC* 

10-0!ftOS£ 

!SY 

NEW  ro« 

1 

!  !  1*5.-!  *9.3! 

2-0! 

• 

-  • 

; 

j 

*<U-HES  MO 

•’520*4 

’*2!*A6*!  11 3. v!  i4.3! 

8-0! 

- 

• 

550! 

5- 5! NONE 

!NY 

new  roa< 

1 

*  !  113-3!  Tft.'! 

1-2! 

2 

-  2 

i 

! 

hUSM;S  Ml 

■9?-011 

232*4*41!  1 1 3.2!  *6.3! 

6.0! 

- 

i 

550! 

8.5! HONE 

!  NY 

NEW  VCAK 

1 

!  !  113.3!  *4.3! 

1.2! 

2 

-  ! 

2 

2 

“USMS  *24 

uijti  6 

251I4A4**  1>3.:*  ?6.2! 

ft-0! 

- 

; 

500! 

?-3!sONE 

■ftY 

NEW  YOX 

1 

!  •  1T3.3!  ’ft.:! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

f 

HUGMS  525 

•*2346® 

25&*4*fc**  1*3.0* 

<!-0! 

- 

2 

500! 

3.9!S0KE 

!NY 

NEW  Y 19K 

1 

*  !  1 "w.w!  *7-C! 

1.5! 

2 

-  • 

i 

1 

hu««ES  840 

•5231V7 

4TS!4*4’!  142.:*  *9.0! 

7.9! 

- 

i 

950! 

10. 5* SOKE 

!ky 

NEW  YO« 

1 

!  !  14. .3!  *v.l* 

1.2! 

; 

-  < 

• 

i 

hUG**ES  *51 

•924013 

T2M4A-3!  113.3!  53.3! 

o.C! 

- 

2 

ESC! 

3-5!ftOKE 

•NY 

NEW  YORK 

1 

1 

1  j  lie. 3!  53.3! 

i  !  ii 

1-2! 

■ 

i 

; 

i 

1 

2 

2 

i 

<321  wUHTr ’ 

1 

PAPINE  TOVJSG,  IN! C. 

!  !  •  * 
ii  it 

| 

2 

i 

; 

2 

j 

2 

; 

2 

l^LLE  MV*  8 

?4? !  3435*  H7.7J  *t.3! 

9.0* 

3 

'C! 

-  » 

32.0! NONE 

!LA 

NEW 

■ 

!  !  1“7.7!  *<..3! 

7-  3! 

i 

-  • 

; 

2 

OPLEANS 

P€A*L  *IVE® 

•  242034 

1 20! 3*5ft!  125.3!  *3.3! 

«-0! 

i?3C! 

-  ; 

3*-3!ft0ftF 

SLA 

NEW 

1 

j 

!  !  1*5.3!  *>.:• 

!  !  •  • 

7-&! 

i 

i 

j 

« 

• 

* 

2 

ORLEANS 

Cl  7)  HUM?* 

1 

PA  9 1 ft*  TRANSPORT,*  JVC. 

ii  ii 

ii  ;• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

i 

2 

cIS  TONY 

•214347 

12!3*35!  4>.t!  9.*' 

5-0! 

IftS! 

-  « 

2°.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

J 

!  !  49. ft*  9.«! 

4.5 ! 

i 

-  ! 

i 

; 

GLENS  A 

s<>:ci23 

12*34501  '6.5!  >4.2! 

7.5! 

630! 

-  * 

3ft- 3! SONS 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  ;7.S!  >4.3! 

7.3! 

2 

-  • 

i 

« 

HARM  f  .  WHITE  !  26973/ 

3331**31!  14C.3!  *5. -3! 

7-C! 

2165! 

! 

3ft. 3 ! ftOKE 

!  TW 

NASHVILLE 

1 

!  !  u;..;*  ’  >.0! 

5.5! 

i 

-  • 

; 

f 

J.  tf.  HUNT E 5 

*264343 

1C9!3*33!  '3.3!  3 — J! 

2-2! 

1200! 

-  ! 

3S.OJN9KE 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  >1.3!  24. ‘A 

7.5! 

2 

-  ! 

2 

I 

L.  ®.  CPA>-Aft  S27C744 

1*2!3A5<!  132.C!  ?i.3! 

7.0! 

14)0! 

-  » 

ia.O!so«? 

!TN 

NASHVILLE 

■ 

■  !  113.?!  27-3! 

6.51 

; 

-  ! 

1 

j 

S*R»h  6.  HUNT*?  !V*4«J1 

41!2»;«!  61.J!  !j.ZI 

6.1! 

"00! 

-  » 

35.0JN3KE 

!TN 

NASHVILLE 

i 

!  !  35-0!  ?1 -0! 

5.9! 

i 

-  • 

i 

2 

KPT  2C 

1  ...... 

>1 ! 4* 43 •  103.3!  22. C! 

5.0! 

- 

2 

250! 

11.5! N0Nc 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  1 "3.C!  22.3! 

1.0! 

2 

-  ! 

; 

2 

rfPT  7’ 

!S?J526 

971*4*4*!  233.1 !  ?5.1! 

9.0! 

- 

2 

1650! 

14.0'N3NE 

!  TN 

NASHVILLE 

1 

•  !  2 30.9 !  >5-1! 

1.5! 

» 

2 

* 

j 

Ht»T  1C2 

1  ...... 

519*4*43!  1 > 3.G!  45.3* 

9.0! 

- 

2 

1400! 

12.0! NONE 

!TN 

NAS«VILLE 

1 

■  !  1 ?3.C!  45.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

1 

»T  128 

!2«5*79 

»:*5!4t47!  195.0!  J5.3! 

9.0! 

- 

i 

1493* 

11.0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  •  195.*!  *6. C! 

1.9* 

i 

-  * 

i 

2 

HVT  190 

■  29693* 

742*44.9!  19*..?*  :«.3! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

11 .OSftOKF 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  1 >5. )!  35.0! 

1-0! 

i 

-  » 

; 

l 

H®T  192 

•^asco 

742!4t47»  19j.O!  *5.:' 

v.0! 

- 

■ 

1550! 

11.0! SONE 

•tn 

NASHVILLE 

1 

*  !  195.?!  *5- 

’ .?! 

i 

-  • 

i 

i 

HPT  193 

! 237164 

74?  !44  47  »  1 > 5.0*  *5. 

i.G! 

- 

2 

1550! 

11.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1 

•  !  195.0*  !5.:t 

1.0! 

2 

•  ! 

i 

2 

HPT  104 

•297167 

742*4*47!  195.0*  *5.3! 

?.0! 

- 

j 

1550! 

11 .0  SftOKE 

•TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  I3*- j!  *5.3! 

1.0! 

2 

-  ! 

2 

i 

H*»T  105 

•2971&* 

742!4A47*  175.3!  *5.:* 

9.3* 

- 

i 

1550! 

11.0! NONE 

!TS 

NASHVILLE 

t 

!  !  195.3!  35.3! 

1.0! 

i 

-  * 

2 

j 

HPT  196 

•297160 

742! 4 A. 7 !  1 >5.0!  13-3! 

9.0! 

- 

; 

1550! 

1 1 -0! NONE 

!TK 

NASHVILLE 

1 

!  !  19  5.3!  55.0! 

1.0! 

j 

-  » 

2 

• 

HPT  200 

*>97f00 

742*4*47*  175.0!  35.3! 

9.0! 

- 

■ 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1 

!  !  !  1  >5.3!  35. '3! 

I.G! 

i 

-  ! 

* 

2 

HPT  203 

1297934 

!  74  2 ! 4 *47 •  195.0!  *  5.C ! 

9.0! 

- 

i 

1550* 

11.0!ft3NF 

i  Tn 

NASHVILLE 

1 

•  •  !  1>5.3!  35. C! 

1.0! 

i 

-  » 

■ 

i 

H-T  204 

■297935 

■  742*4*47*  1  >5.0!  J5.3I 

9.G* 

- 

■ 

1550! 

1 1 . J! NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1 

■  !  !  195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

“  ! 

2 

i 

YEA’ 

3UILT 

oa 

REBUILT 


1975 

1973 

1973 

1973 

1972 

1972 

1978 

1972 

1978 

1979 
1972 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 

1975 

197? 

1943 

195? 

1977 

1950 

1943 

1979 

1979 
1««0 
192C 
1069 

1980 

1946 

1951 

♦  1973 
1972 

J 

1955  ! 
195?  i 
1955  i 
1967  !* 

♦  196?  j 
1«71  ! 

♦  1980  1 
1964  j 
1964  ! 
1964  • 
1964  ! 
1964  1 

1964  ! 

1944  ! 

1965  \ 

1965  ! 

! 

1965  ! 


TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


445 


£NCR! 

DXST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  hW9£R 


• 

1 

(171  HUNTER  NARINE  TRANSPORT# •  INC. 

(CONTINUED) • 

H*T  205 

!297?01 

N*»T  206 

! 297*32 

H*T  2C7 

•297*03 

HPT  2CS 

5 297*04 

HPT  20? 

•297S05 

HPT  210 

■297306 

MHT  211 

! 2R7 £37 

HPT  212 

1297*32 

H^T  221 

! 5C32S3 

HPT  222 

1503254 

HPT  223 

■503255 

HPT  423 

i 

• 

(36)  HURIEN  CONSTRUCTION  CO.  ! 

MCRCNF  II 

!  60035* 

H  IV 

H  VI 

MV  3 

AIN  SUSAN 

i 

(23)  HUSTLER  MARINE 
DANA  L 

• 

i 

'600111 

1 

(15)  HVIDE  »PPING# 

1 

INCORPOR! ATEO 

ATTN:  SHIP  HANAGEHENT  !£°T. 

MOBILE  PERSISTENCE 

•239779 

SEABULK  CHALLENGER 

i 56C289 

SEABUlK  NAGNACHEP 

•53C102 

SCC  3902 

55*0101 

STL  3?01 

i 560299 
« 

<01 J  HTUXIS  HA06CR 

i 

TOURS/  IN'C. 

BRANT  POINT 

5543*20 

CROSS  RIP 

5291CS3 

EAST  CHOP 

1532663 

GREAT  POINT 

1931076 

PATIENCE 

5646537 

POINT  GAMMON 

•509653 

PRUDENCE 

5203639 

SEA  OUEEN 

5530293 

SEA  SWAN  II 

5291352 

VIKING 

526*260 

i 

t 

(41)  HYDRO  NARINE  COMPANY  j 

hYD°0  CARRIER 

55*92*1 

MYDPO  CONVEVOP 

1 502002 

HYDRO  I 

I 52Cf 59 

MYORO  SHUTTLE 

5 6446Q6 

HYDRO  TRANSIT 

5534093 

MYORO  TRANSPORTER 

•505141 

; 

• 

(21)  HYCR/  JACK  S  LEROY  i 

JOHN  FITZGERALD 

5235336 

i 

(32)  IBERIA  CREW80AT 

i 

(  MARINES 

SERVICE/  INC. 

« 

CAPTAIN  DOUCET 

GEE 

l  ..... 

LADY  9RANDI 

i 633170 

i 

i 

! 


CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL! 

!  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OPEPATINS  ! 
CARGO  <  FIXED  !  EOUIPNENT  !TC!  BASE  ! 
////////!  POINT  ‘  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////F//////////!TO! //////////! 


*t*»o 


IAHLE  i  -  t>c5C®IpTI0N  OF  VESSELS 


ENGR ! 

DIST» 

OPERATOR 

COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NU**3ER  ! 

GU*°D 

NUMBER 

(32)  I9ERJA  CPEV30AT  A  MARINE 
SERVICE/  INC. 

(CONTINUED) 

LADY  EVE 

•646C20 

LADY  MISTY 

!6'J?2* 

HP.  J  0 

!51c340 

(1o)  IDEAL  PASIC  INDUSTRIES/ 
(NARINE  DIVISION) 
CAROLYN  M 

!  INC . 

!27«144 

KINGFISHER 

!4>6256 

PINTAIL 

!6>417$ 

A.  G.  LANG 

•275413 

C.  0.  NICHOLS 

!235aC* 

CHARLES  fm  LEWIS 

*!2®7«6l 

€•  SAULS°cpRY 

M.  ?.  DOLTON 

•235*54 

IDEAL  I 

1339245 

IO£AL  II 

‘443317 

0.  F.  COUNTS 

i 225720 

R.  W.  WINTERS 

!c35r2R 

R  m  7)0 

! 61 3674 

R  m  '01 

‘617675 

RM  705 

i 617674 

RP  706 

■417650 

RM  -Z7 

!4l  9631 

py  7 1 c 

! 417534 

R*  712 

•419635 

3-  71' 

‘6176A7 

R  **  714 

‘417635 

py  715 

!*>1v639 

R  **  716 

iolGJpn 

P“  717 

'61J6J1 

Q  H  7  1  A 

i 417602 

R y  713 

•41767' 

T.  W.  R0$c4*ugm 

1275414 

THOS.  ?.  DOUGLAS 

!  2*552* 

i 

(?6)  ILLINOIS  “ AR INE  TOWING/ 
AL3-PT  C 

i 

!  INC. 
•>37177 

HER?  SCHREINER 

i  >AjC26 

JOHN  ALEXA 

•517*32 

NARY  ALEXA 

!  250576 

i 

(21)  IMPERIAL  TOWING/  INC- 
COAL  =>U*G 

i 

i 

•5*3762 

DP»»IE  SUP 

85*9770 

NARY  POSE 

'.67522') 

SUNFL^W  *R 

iss?ioo 

i 

(CJ)  INDEPENDENT  C£H£NT 

NO  5300 

i 

i 

■  ..... 

SANSCN 

SAMPSON 

!  573273 

■ 

(07)  INDEPENDENT  PIEP  CO. 
PIRCH 

i 

; 

POPLAP 

i  ..... 

i 

j 

i 

IVTCC!  DIMENSIONS  !0»AfT*  ! CAPACITY 

T  !COO-!L£NGTh!*odTH!  !  ! 

?c5.  *  PcS.SlOAO-*  !  CARGO  : 

!  $€£!//////!/////!  ED  !  !////////! 

IN-  !P*3*!  CVEP-! JV:P-*/////»  HORSE!  PA$$- 
5c  !  IV  !  JLL  !  ALL  ‘LIGHT!  POVE»!  gNGERS 


HIGH-  !  ‘VESSEL!  * 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  .‘OPERATING  !  ! 

FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC»  BASE  l  TEAR  ! 
POINT  !  L2NE-1  !AO»  LINE-1  !  PUILT  I 

(LIGHT) !/////// /////////!TD‘//////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !€c!  LINE-?  MRE3UILT! 


i  i 

t  i 

i  i 

■  i 

j  ; 

i*iico?i 

33.3! 

1 

1 

1 

1 

1 

ic.oi 

1 

1 

1 

« 

4.0! 

1 

1 

1 

» 

» 

600  i 

1 

■ 

■ 

• 

■ 

4) 

2 

2 

; 

2 

1 

10.0! NONE 

1932 

1  s 

42.0! 

14.0! 

3.5* 

1 

13! 

; 

ieiic32! 

33.3! 

14.3! 

4.0! 

400! 

4‘ 

10.0 ! NONE 

i 

1931 

«  t 

42. C! 

14.3* 

3.5! 

1 

13! 

1 

1 

6381C928 

«s.S! 

22.0! 

6.5! 

i*ooi 

33! 

19.08  NONE 

! 

1980 

■  i 

■  i 

1*'.0! 

22.2! 

1 

1 

4.0! 

1 

1 

1 

■ 

■ 

65! 

■ 

« 

2 

; 

i  i 

i  i 

36! 3A3A* 

'0.0! 

?i.C! 

; 

1 

i.S! 

; 

1 

7ooi 

1 

1 

j 

2 

40.0 ! NONE 

*‘FL 

PANAMA 

1955 

t  i 

TC.  J! 

23.3! 

5.5! 

{ 

-  ! 

2 

CITY 

1 7oi 1*  36! 

74.5! 

l^.C! 

7.1! 

17*20! 

-  • 

36.3 ! NONE 

!AL 

THEODORE 

1930 

i  j 

74.5! 

3s.  C! 

5.5! 

1 

-  ! 

1 

170!3A35! 

7  4.51 

Jc.3! 

7.1! 

1730! 

-  » 

3o.O! NONE 

!  AL 

THEOOORE 

1930 

•  • 

74.5! 

33. C! 

5.5! 

1 

-  1 

2 

1306*4443! 

1^/.e! 

43. >• 

9.0! 

-  • 

1520! 

21.0! CEMENT 

PUMP/  AIR 

Ial 

THEOOOPE 

1957 

■  i 

1 7C.u! 

44.  >! 

2.2! 

• 

-  • 

•slides 

441 !4A4*‘ 

1  75. 0! 

!5.C! 

9.3! 

-  ! 

1410! 

1 7.0! DRAG  BUCKET  AND 

•AL 

THEODORE 

1952 

■  j 

195.0! 

?  5-0! 

2.1! 

1 

-  • 

!  PUMP 

1  212!4A4*j 

I'O.O! 

44.  C! 

10.0! 

-  » 

1500! 

22.0! CEMENT 

PUMP/  AIR 

!  AL 

THEOOOPf 

196? 

1  1 

173. C! 

44. C! 

2.0! 

1 

-  • 

•SLIDES 

A77‘4A»5i 

175.0! 

>5.0! 

9.'! 

-  ! 

1410! 

17.0 ! DP AG  eUCKET  AND 

!  AL 

THEOOORE 

1957 

t  i 

17  5.0! 

35. C! 

2.1! 

1 

-  1 

•PUMP 

341 *4  A4) ! 

175.0! 

35.0! 

9.3! 

-  « 

1410! 

17.01 D RAG  BUCKET  AND 

)al 

THEODORE 

1952 

i  i 

175. C! 

35. C! 

2.1! 

1 

-  1 

•PUMP 

5072!4A4‘j 

34C.0! 

65. C! 

13.6! 

-  \ 

rojo! 

32 ■ 0! CEMENT 

PUMPS 

•AL 

THEOOORE 

1931 

i  i 

340.0! 

65.3! 

4.9! 

i 

-  j 

; 

50c2j  4A4S* 

34  0.3! 

6  >.0! 

!(.«! 

-  j 

R9Q0! 

32.05CEMENT 

PUMPS 

)al 

THEODORE 

1981 

i  i 

340.0! 

65. C! 

4.9* 

1 

-  ; 

• 

477! 4A46 j 

1  °S.O! 

'5.C! 

9.3! 

-  • 

U19! 

17.3! ORAG  BUCKET  AND 

!  AL 

THEODORE 

1957 

i  i 

17S.0! 

35.0! 

2.1! 

1 

-  a 

!  PUMP 

?77!4A43! 

145.0! 

'5.3! 

9.3! 

-  ! 

1410! 

17.0! C  eN£NT 

PUMP 

)al 

THEODORE 

1954 

i  i 

195.0! 

7  5.0! 

2.1! 

1 

-  ; 

2 

757*4443! 

230.1! 

42.1! 

7.6! 

-  « 

1579! 

11.08  NONE 

!  AL 

THEODORE 

1980 

i  i 

220.1! 

43. 1! 

1.6! 

1 

-  • 

! 

7*9*  4A  43! 

220.1! 

40.1! 

7.6! 

-  • 

1370; 

11.0! NONE 

•AL 

THEODORE 

I960 

i  i 

2~3.1! 

43.1! 

1.5! 

1 

-  2 

; 

757 • 4A  4T  * 

2*0.1! 

43.1! 

10.0! 

-  » 

1679! 

11.0! NONE 

!AL 

THEODORE 

1980 

i  ; 

233.1! 

4*2.1 ! 

1.5! 

; 

-  ; 

; 

759J  CA  4' ) 

2 '0.1 ! 

4j.1* 

10.0! 

-  | 

1670! 

1 1 • 0! NONE 

)  AL 

THEODORE 

1980 

•  • 

220.1! 

40.1! 

1.55 

1 

-  • 

j 

! 

759*44.3! 

200.1' 

45.1 « 

10.0! 

1379! 

1 1 .0! NONE 

UL 

THEODORE 

! 

1980 

1  1 

233.1! 

43.1! 

1.5! 

1 

-  » 

* 

2 

75714443! 

233.1! 

40.1! 

19.0! 

1379! 

11. 0! NONE 

*!*L 

THEODORE 

i 

1930 

I  t 

233.1 ' 

43.1! 

1.58 

1 

-  » 

; 

! 

75  9J4A43 J 

2C0.1! 

40.1! 

13.0! 

-  « 

1379* 

11 .0! NONE 

•al 

THEODORE 

! 

I960 

!  ! 

1* 3.1! 

40.1! 

1.58 

j 

-  ! 

2 

1 

757  J  •, A  *»3  J 

2*').1! 

40.1! 

1C.0! 

-  • 

1379! 

11.0! NONE 

!  al 

THEOOORE 

j 

1930 

!  • 

273.1! 

40.1! 

1.5! 

1 

-  • 

; 

i 

7S5J4A4*! 

2**  3.1! 

4  3.1! 

1-3.0! 

•  • 

1579! 

11.0'NCNE 

!  AL 

THEODORE 

! 

1980 

1  1 

2C3.1! 

43. 1! 

1.5! 

1 

-  • 

; 

! 

75  7J  4A  4'i 

230.1! 

43.1! 

1C.C! 

1379* 

11.08  NONE 

!  AL 

THEODORE 

! 

1939 

1  1 

270.1! 

40.1! 

1.5! 

1 

-  j 

; 

! 

757! 4 A  43 j 

233.1! 

43.1! 

10.0! 

-  » 

1379! 

11.0! NONE 

!AL 

theodope 

2 

1980 

I  I 

200.1! 

40.1! 

1.58 

1 

-  } 

; 

t 

7*)i4A4'! 

2'C«1* 

4G.1! 

13.0! 

1679! 

11.3! NONE 

SAL 

THEODORE 

2 

1980 

I  1 

?',:.i! 

43.1! 

1.5! 

1 

-  » 

2 

2 

.'57)444') 

2^0. 1 ! 

4J.1! 

10.0! 

-  • 

1>79! 

11.08  NONE 

i  al 

THEODORE 

j 

1930 

!  • 

2)3.1! 

40.1! 

1.5! 

5 

; 

2 

739I4A.3! 

2  "•  0- 1 ! 

40.1! 

10.0* 

1379) 

11.0! NONE 

•al 

THEODORE 

i 

198C 

1  1 

2  *3.1 ! 

40.1! 

1.4! 

j 

-  » 

! 

2 

1  3C6 !  4^  <.>! 

167. 0! 

43.3! 

9.0! 

-  » 

1520! 

21 .0! CEMENT 

PUMP/  AIR.'AL 

THEODORE 

2 

1957 

•  • 

1 '3.0! 

4c. *• 

2.2! 

1 

-  » 

! SLIDES 

2 

; 

377 ; 4*4  * ! 

1 75.3! 

'5.J! 

9.3! 

-  » 

1410! 

1 t.O ! DRAG  BUCKET  AND 

•AL 

THEODORE 

2 

1954 

1  » 

1  1 

17}.)* 

'5.3! 

1 

1 

2.1! 

1 

1 

» 

1 

1 

!  PUMP 
; 

1 

l 

j 

i 

! 

1 

44 1 3*  36! 

61.?! 

1 

i?.G! 

1 

5.7) 

1 

690! 

j 

2 

15.1 SNONE 

1 

!Il 

LEMONT 

2 

i 

1971 

1  1 

*1.2! 

1^.0! 

5.2! 

1 

-  ! 

2 

2 

! 

*4  j  Ja  34) 

‘1.3! 

>4.0! 

6.*! 

1  T59! 

-  ; 

15.6! NQNF 

!  IL 

LEMONT 

1 

1977 

!  ! 

M.J! 

?o.O! 

6.3* 

1 

-  • 

2 

1 

j 

77 ■ 3 *  *6 ! 

'4.S! 

2..C! 

4.3! 

?50! 

-  ! 

1  5  •  *> !  NONE 

!IL 

LEMONT 

) 

1968 

1  1 

76.5! 

2-.0! 

5. A! 

1 

-  ! 

2 

1 

j 

31  •  54  36! 

*a.2! 

1  ‘.J! 

5.0! 

<7oi 

-  » 

15.9! NON* 

!  IL 

LEMONT 

1 

1946 

1  1 

1  1 

56.2! 

1*'.7‘ 

l 

4.5' 

1 

1 

1 

; 

2 

; 

2 

2 

j 

; 

1  < 

*3! 3436! 

7C.  3! 

1 

24.  3! 

1 

7.  si 

1 

*50! 

2 

2 

?3.C‘hONE 

•PA 

1 

2 

PITTSBURGH! 

1971 

1  1 

'0.3! 

94. C! 

7.5! 

1 

-  • 

1 

; 

! 

7  6 )  3A  34  ) 

4  5.3! 

25.0! 

7.5! 

*5o) 

-  ! 

33.0! NONE 

!°A 

PITTSBURGH! 

1967 

l  1 

65.0! 

75. 0! 

6.0! 

1 

-  * 

2 

« 

j 

1T4!3A3A! 

7>.0! 

?>.«! 

9.0! 

1419! 

-  • 

30.01NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1984 

1  1 

'5.0! 

?p.3! 

9.  a; 

1 

-  ; 

; 

j 

2 

57)34 36 

’3.  )! 

?*..(,! 

6.3! 

?5oi 

-  • 

34. C! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

1  t 

1  1 

7l.C! 

24.0! 

1 

5.4‘ 

1 

1 

1 

1 

• 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1  1 

32C2!4441 ) 

277.7* 

1 

e-u.3* 

1 

17.  oi 

1 

2 

4271! 

2 

25. 5 ! PUMP/ 

j 

COMPRESSOR ! NT 

CATSKILL 

• 

i 

1980 

1  j 

29  7.0! 

*.  0.3! 

4.2! 

1 

-  ! 

! SLIOES/  ENGINES 

! 

2 

1900! 4F 44) 

2*3.3! 

63. p) 

-  ! 

-  • 

-  • 

!  SCREW 

CONVEYQPS, 

!*I 

PROVIDENCE ! 

1978 

!  * 

233.3! 

62.2! 

•  1 

1 

-  ! 

! COMPRE SSOP S/ENGS ! 

! 

1573!6A99! 

2'3.0! 

6  3.0! 

•  ; 

-  » 

-  » 

-  • 

2 

! 

1978 

1  1 

1  1 

1 

13.4! 

1 

1 

1 

i 

■ 

2 

1 

2 

i 

! 

! 

1 

1  j 

127)4479) 

*3.7) 

30.ci 

1 

?.oi 

i 

! 

! 

2 

350! 

» 

16.9 ) NONE 

! 

!PA 

PHILADEL¬ 

2 

i 

1952 

!  ! 

*3.7! 

30.0! 

2.9! 

1 

-  ! 

l 

j 

PHIA 

2 

127J4A99J 

‘3.7! 

'0.0! 

f.O! 

-  1 

350! 

16.3! NONE 

ipA 

PHILADEL¬ 

i 

1952 

1  1 

i  2 

1  1 

‘3.7* 

30.0! 

! 

1 

2.0! 

1 

; 

» 

• 

i 

1 

■ 

j 

t 

! 

J 

1 

PHIA 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSP* 

DTST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  »VTCC!  DIMENSIONS  ! 

!  NET  SCODFJLcNGTH'HPDTH! 

!  COAST  !  TER  !  S EE !//////{ //✓// 

1  GUARD  •  TON-  !PA*E*  OVc P“! OVc»“! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  * 
/////• 
LIGHT! 

HO°SE! 

POWER! 

CAPACITY! 

{ 

CARGO  ! 
////////* 
®ASS-  ! 
ENGEkS  • 

HIGH-  •  ‘VESSEL* 

EST  *  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
FXXEO  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  • 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// *T0! //////////• 
(FEET)*  LINE-2  !EE !  LINE-2  * 

YEAR  • 
BUILT  ! 
OR  • 

•REBUILT! 

<52>  INDIAN  NADINE/  INC. 

i 

i 

i 

■  ii 

!  ii 

5  •  ! 

t 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

SHAWNEE 

! 604653 

!  ?S'3*53!  5D.4 

24.1! 

7.0! 

900! 

- 

31 .0!N0Nf 

•LA 

BERWICK  j 

1979  j 

t 

5  •  5  60.0 

;  ;  ! 

24.1* 

i 

5.0! 

i 

i 

i 

i 

(1!>  INDIAN  JIVES  T0VIN6 

• 

» 

5  i  i 

!  i  i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

MEAGAN  SUE 

J23C619 

•  7653436!  <5.3 

17. C! 

3.0! 

850! 

- 

Jj.o'Nove 

•VA 

HAMPTON  i 

I960  ! 

i 

5  !  5  65.3 

i  ii 

17.5! 

; 

6.5! 

i 

1 

i 

i 

ROADS  ! 

<21 >  INDUSTRY  TERMINAL  t  SAIVMGE  CO- 

!  i  2 

i  j  i 

i 

i 

i 

1 

1 

i 

i 

NELL 

*294045 

5  79*  3*35  5  ’2.3 

2ft. C! 

7.0! 

1050! 

- 

30.0! NOxe 

!°A 

PITTSBURGH! 

1®64  • 

i 

•  5  *  74.0 

i  ii 

26.0! 

ft. 5! 

t 

~ 

1 

1 

1 

1 

<1 7 >  INGRAM  BARGE  CO. 

2 

i 

i  i  i 

i  i  i 

2 

i 

i 

1 

1 

ALICE  I  HOOKER 

!S?9?09 

•  3A7J5A36!  1  ?  c  •  5 

50.3! 

3.5! 

ftl  50! 

- 

4».2!tiONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1973  ! 

5  !  !  1SC.C 

50. C! 

7.0! 

— 

1 

i 

ALVIN  C  JOHNSON 

!  S7227a 

!  36653*36!  1T4.5 

35.0! 

>-4* 

4100* 

- 

13.0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976  1 

!  •  *  144. 0 

76tC* 

7.0! 

m 

i 

« 

ANOREV  SENEOICT 

Jft’vllO 

!  32253*36!  144. 0 

35.0! 

3.5! 

4230! 

- 

16.6! NONE 

*TN 

NASHVILLE  *! 

1976  • 

5  !  5  144. J 

35.0! 

ft.  0! 

- 

i 

i 

SILL  PERRY 

! 64495® 

5  ftC9*3*3o!  135.6 

47.2* 

9.8! 

ftOOO* 

- 

44.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1982  j 

!  5  5  US.u 

4  5.3! 

3-0! 

— 

i 

1 

SILL  GEE 

!  5301 33 

!  2T7!  3A  J5!  121.0 

73.3! 

10.5! 

2’0CI 

- 

CJ.OihOHE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

!  !  *121.0 

®*0' 

— 

1 

i 

BRUCE  3R0WN 

!S266  33 

!  54o!3*3S!  145.3 

3ft. e ! 

9.6! 

4100! 

- 

49.2! NONE 

•TN 

NASHVILLE  • 

1®70  i 

!  5  5  145.0 

76. c! 

3.0! 

— 

i 

i 

CHARLES  8.  HOLMAN 

! 639250 

!  117*3*36!  s*.0 

24. C! 

ft. 5! 

800! 

- 

50.0! NONE 

•tn 

NASHVILLE  ! 

1931  ! 

!  !  !  S6.0 

24.0* 

7.0! 

— 

i 

i 

CLARENCE  G.  FRAME 

! 574633 

!  36653*36!  134.5 

35. C! 

9.4! 

4130! 

- 

18.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  • 

1976  ! 

!  •  !  146. C 

35. 0! 

7.0! 

— 

■ 

i 

CUSTOM  FUELER 

! 640690 

!  1C5J3A38!  ft). 2 

26. o! 

9.3! 

1200 ! 

- 

37 .0 ! NONE 

!tn 

NASHVILLE  1 

1931  • 

5  !  !  ftS.C 

2ft. 0! 

7.3! 

— 

t 

■ 

DAN  CROCK 

! 563647 

•  703*3*36!  111.5 

34.0! 

3.0! 

3030! 

- 

43.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  j 

1975  ! 

5  !  5  lit. 5 

34.0* 

7.0*. 

— 

i 

i 

EDWIN  L.  KENNEDY 

!S62377 

*  41353*36!  133.5 

35.0! 

9.4! 

4100! 

- 

42.5!N0NE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

!  !  !  144.0 

35.  C! 

7.0! 

— 

t 

i 

EILEEN  BIGELOW 

•533445 

5  36723*36*  1?*.$ 

53.3! 

ft.  5! 

e.1 00! 

- 

49. 2 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

!  !  !  150.S 

53. C! 

7.C! 

— 

i 

i 

f.  R.  BIGELOW 

•520735 

!  422*3*35!  loft.O 

45.0! 

11.  C! 

ftcOO! 

- 

4ft. 0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1969  j 

5  5  !  Ifto.O 

45.0! 

9.0! 

— 

i 

i 

HORTENS^  g.  INGRAM 

!  533226 

•  367*3*36!  1>ft.5 

53.0* 

3.5! 

61C0! 

- 

4® . 2 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  • 

1977  1 

!  •  !  tSO.O 

50.0! 

7.u! 

— 

i 

l 

IRON  CHARSEP 

5572722 

!  16753*35!  *6.0 

3C.0! 

3. o' 

1*00! 

- 

33. 6! NONE 

STM 

NASHVILLE  • 

1976  1 

5  5  5  ’6.0 

33.0! 

5.3! 

• 

i 

i 

IRON  PACER 

5579635 

!  167!  3*55  5  *6.0 

30.0! 

6.  o! 

1 200! 

- 

35.6! NONE 

■TN 

NASHVILLE  ! 

1977  • 

!  !  5  ’6.0! 

30.0! 

5.0! 

• 

— 

! 

t 

• 

IRON  TRAVELER 

55*6734 

!  167*3*33!  »o.O! 

70.3* 

2.0! 

1300! 

- 

j 

35.6*  NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1°77  i 

!  !  !  ’6.0! 

33.0! 

5.0! 

! 

— 

t 

i 

i 

i 

JAMES  F.  NEAL 

5645*34 

*  60®*3*36!  135. <s! 

47.2! 

9.3! 

6030* 

- 

i 

44.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1932  j 

5  5  !  145.0! 

4ft. 0! 

7.0! 

! 

— 

i 

i 

t 

i 

JOHN  K.  OONNELLY 

5621298 

!  761*3*36!  12ft. 5! 

60.0! 

9.0! 

9300! 

- 

i 

5d.S!V0NE 

!TN 

NASHVILLE  • 

1980  • 

5  !  !  200.0! 

53.0! 

5.0! 

i 

— 

i 

1 

■ 

i 

JOHN  M.  RIVERS 

552S629 

•  36153*35!  145.0! 

7o.O! 

9.0! 

4100! 

- 

i 

««.2!N0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

5  !  5  145.0! 

7ft. C! 

3.0! 

t 

- 

i 

1 

i 

LES  SUTTON 

557C125 

!  30353*36!  111.S5 

54.0! 

6.C! 

3030! 

- 

! 

*a.O!NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1®75  ! 

5  5  !  111.5! 

*4.3! 

7.0! 

! 

— 

1 

i 

MARTHA  DENTON 

*5  565395 

2*8  5  3*36  !  111.5! 

33.0! 

8.0! 

2300! 

- 

CS.O'.NONE 

•TN 

NASHVILLE  • 

1975  * 

5  5  5  120.0! 

33.1! 

5.5! 

i 

— 

1 

i 

MARTHA  R.  INGRAM 

5  661 457 

•  402*3*36!  143.7! 

43.0! 

®.7» 

$400! 

- 

46.6! NONE 

•TN 

NASHVILLE  • 

1983  ! 

!  '  5  10.0! 

43. C* 

7.0! 

! 

- 

i 

i 

KARYANNE  S.  DAVIDSON 

5607003 

5  1  36*  3*36!  >1.5! 

2ft.w! 

9.0! 

1800! 

- 

49.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

!  !  *5.0! 

??.C! 

6.0! 

i 

— 

i 

i 

i 

MONTIE  A 

853*36!  25.0! 

12.0! 

5.0! 

175! 

- 

30.0!NON£ 

•TN 

NASHVILLE  • 

1979  * 

!  5  25.0! 

12.0! 

4.5! 

i 

— 

1 

i 

i 

i 

NEIL  N.  DIEHL 

5639030 

40253*36!  129.5! 

42.0! 

3.6! 

5600! 

- 

46.0!NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

i ®8i  i 

•  5  140.0! 

42.1! 

8.0! 

i 

— 

i 

i 

i 

1 

0.  H.  INGRAM 

! 644954 

95753*36!  1*3.0! 

42.0! 

®.0! 

5600! 

- 

4ft. 0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1933  ! 

5  5  10. C! 

42.0! 

7.0! 

! 

— 

i 

i 

i 

OCIf  CLARK 

5299628 

40353*35!  144.0* 

40.  C! 

11.0! 

4300! 

- 

43.6 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1«65  ! 

5  5  1<4.0! 

41.0! 

9.0! 

i 

— 

i 

i 

i 

PATRICIA  I  HAPT 

5590374 

367*3*36!  126.5! 

50.3! 

3.5! 

ftiooj 

- 

49.2! NONE 

!TN 

NASHVILLE  j 

197$  j 

•  5  150.0! 

60.0! 

7.0! 

■ 

- 

i 

i 

i 

i 

PETER  RUMSEY 

5561721 

303!3A3o!  111.5! 

34. C! 

S.O* 

3030! 

- 

30.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1974  * 

5  5  111.5! 

34. C! 

7.0! 

i 

— 

i 

i 

i 

PHILLIP  M.  PFEFF6R 

5647184 

402*3*36!  12®.$! 

42.0! 

8.6! 

5600  i 

- 

46.01N0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1962  ! 

!  !  140. U! 

42.1! 

7.0! 

i 

— 

J 

• 

i 

• 

ROSIN  3.  INGRAM 

5617935 

40253*36!  129.5* 

42.0! 

3.o! 

ftCOO! 

- 

46,0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980  i 

!  !  1 40.0! 

42.1* 

3.3! 

! 

- 

i 

1 

i 

1 

SAM  M.  FLEMING 

5575237 

322 ! 3*  36 !  144.0! 

35.0! 

3.5! 

4200! 

- 

1 6  «  0 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1976  • 

!  !  144.0! 

35.0! 

6.0! 

i 

— 

1 

i 

SAMUEL  4.  RICKMAN 

5652539 

609*3*36!  1JS.6! 

47.2! 

9.3! 

6000! 

- 

44.0'NONE 

!TN 

NASHVILLE  i 

1982  » 

!  !  145.0! 

43.:* 

7.0! 

• 

— 

l 

i 

STEEL  CHALLENGER 

•647464 

543*3*36!  157.5! 

45.0* 

9.3! 

8000! 

- 

36.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1982  • 

!  !  170.0! 

45.0! 

3.5! 

i 

— 

i 

i 

STEEL  CLIPPER 

5  507944 

479*  3*35*  159.6! 

40.0! 

6.5! 

4600! 

- 

37,0'NONE 

!TN 

NASHVILLE  • 

1967  ! 

!  !  1*3.0! 

40.0! 

6.5! 

I 

— 

i 

i 

i 

STEEL  COURIER 

!52®?2® 

454*3*35!  159.6! 

40.0! 

3.5! 

5000* 

- 

37 ,0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971  * 

•  !  163.0! 

43.3! 

S.O! 

! 

— 

1 

STEEL  EXPLORER 

•575®29 

25S ! 3*36 !  Uj.O! 

42. C! 

3.  o! 

5300! 

- 

40*  0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1976  • 

!  !  UO.O! 

42.0! 

5.3! 

i 

— 

i 

i 

STEEL  EXPOESS 

5602590 

479*3*33*  159. o! 

40.0! 

8.5! 

4700! 

- 

37,0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1966  i 

•  !  163.0! 

40.0! 

ft.  5! 

i 

— 

i 

i 

STEEL  FORWARDER 

5529330 

454 !  3*36  !  Ut.oi 

40.0! 

3.5! 

5000! 

- 

37.0!  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971  ! 

!  !  U3.C! 

40.0! 

5.0! 

■ 

— 

1 

STEEL  LEADER 

5523550 

454! 3*  35 !  155.6! 

40. C! 

5 ! 

5000! 

- 

37.0!N0NC 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

!  !  U’.O! 

40. C! 

ft. 3! 

t 

— 

« 

i 

STEEL  PATRIOT 

•569953 

4®8! 3*  36!  152.0! 

50.1! 

3.6! 

ft700 ! 

- 

SO. C! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

!  !  152.0! 

53.1! 

7.7* 

! 

— 

i 

i 

STEEL  PIONEER 

5  503P06 

479J3A35*  159.o* 

40.0! 

6.5! 

4300! 

- 

37 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  j 

1967  ! 

!  !  163.0! 

40.0  • 

ft. 5! 

i 

— 

i 

i 

STEEL  RANGER 

5297741 

479*3*35!  159. ft! 

40.0! 

3.5! 

4300  j 

- 

37 ,0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  *! 

1965  1 

5 

!  !  163.0! 

43.0! 

ft. 5! 

! 

— 

1 

STEEL  ROVER 

5  563471 

364*3*36!  140.0! 

42.0! 

3.6! 

5300! 

- 

! 

40,C!N0N£ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

!  !  UO.O! 

42. C! 

5.3! 

i 

— 

1 

STEEL  TRADER 

!  297®13 

479J3A35!  159. ft! 

40.0! 

3.5! 

4300* 

- 

37.0!  NONE 

•TN 

NASHVILLE  1 

19ft5  ! 

!  !  165.0! 

40.0! 

6.5! 

i 

— 

1 

i 

THOMAS  HERNDON 

5  $65797 

303! 3*36!  111.5! 

34.0! 

3.0! 

3030! 

- 

48 .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

5 

•  !  111.5! 

34.0! 

7.0! 

i 

“ 

j 

! 

l 

i 

^40 


TAblt  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


T! 

OPERATOR 

I  NET 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

j 

2 

COAST 

GUARD 

I  TER 

I  TON- 

i 

NUK°EP 

!  NAG* 

VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT* 
C0DE!LSN5TM» iPOTH!  * 

•  *•«!  R$fl.  !  PEG.JlOAO-J 
SEE!//////!/////!  EO  ! 

PAGE!  0Vc3-!3Vc»-! /////!  HO«>SS 
IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EOUIPNENT  ! TC !  BASE  !  TEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-t  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!T0! //////////!  OR  ! 
ENGSAS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE3UUT! 


(17)  INGRAM  BARGE 

i 

i 

co.  i 

i 

1 

2 

j  ! 

i  i 

■  i 

• 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

• 

1 

1 

1 

j 

(CONTINUED)! 

i 

i  i 

2 

1 

t 

< 

1 

WILLARD  (HANDLE* 

•573473 

j 

303I3A34! 

111.5! 

34.0*! 

3.0l 

30  80! 

-  * 

48.0! NONE 

i 

i 

i  i 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

1 

-  • 

t 

WILLIAM  f.  EARTHMAN  I59CC71 

t 

3?2*‘3A3©i 

144.0! 

35.0! 

?.5! 

4/.C0J 

-  * 

16.6! NONE 

2 

i 

j  • 

144.0! 

35.3! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

3L 

101 

I  504642 

i 

597I444J! 

2'C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

13)0! 

10.0! NONE 

i 

! 

•  | 

20C.C! 

35.3! 

1.5! 

-  • 

♦ 

3L 

102 

j  524643 

i 

S97I4A43! 

230.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1300! 

IO.OINONE 

2 

i 

I  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

8L 

103 

l’ 534644 

j 

597I4A43.' 

2)0.0! 

35. C! 

2.0! 

- 

1300! 

io.oInone 

i 

i 

!  i 

2^3.0! 

25.3! 

1.5! 

-  * 

1 

3L 

104 

•5)4645 

2 

597I4A43! 

250.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1300! 

10.0J.N0NE 

2 

j 

!  I 

200.0' 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

3L 

1C5 

1 504646 

2 

597I4A43! 

2)0.0! 

*5.3! 

8.2! 

- 

1300! 

IO.OINONE 

l 

i 

2  2 

2)0.0! 

35.3! 

1.5! 

-  * 

1 

61 

1 06 

•504447 

2 

597 1 4A4J  j 

2r,0.C! 

75-02 

3.0! 

- 

1300! 

10.0! NONE 

i 

i 

!  2 

23C.O! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

1 

3L 

107 

1504648 

j 

5971444*1 

2 '0.3 1 

*5.2! 

3.0! 

- 

1300! 

io.oInone 

l 

• 

1  1 

203.0' 

35.0! 

1.5! 

-  • 

• 

UL 

10* 

I >04649 

; 

597!4443i 

2C0.0! 

45.3; 

8.0! 

- 

1300! 

IO.OINONE 

j 

2 

*  I 

20  0. Of 

*5.0! 

1.5! 

-  * 

1 

3L 

109 

!  5*34650 

i 

55714448! 

200.0! 

35. C! 

5.0! 

- 

1300! 

IO.OINONE 

j 

i 

1  1 

27). J! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

« 

PL 

110 

*1504451 

i 

597*4445*! 

2)0.0! 

35. C! 

3.0! 

- 

1300! 

io.oInone 

i 

; 

1  1 

230. 0! 

35.3! 

1.5! 

-  * 

2 

uL 

111 

j  5)4©5? 

2 

59?! 4A.*| 

2)3.0! 

*5.C! 

3.0! 

- 

1500! 

10.0 ! NONE 

< 

2 

1  1 

2)0.0! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

• 

3L 

112 

"l  524©$3 

i 

597*144431 

200.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1300! 

IO.OINONE 

j 

2 

1  1 

2)0.0! 

■*5.0! 

1.5! 

-  • 

1 

31 

2C1 

1541794 

« 

623*14443! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

- 

1325! 

11.5! NONE 

• 

i 

j  1 

195.0! 

'5.C! 

1.5! 

-  • 

1 

31 

20? 

j  551795 

i 

©23*4*43 1 

195.0! 

35.  C! 

3.5! 

- 

1325! 

11. 5 !NON£ 

2 

j 

1  1 

1 >5.0! 

?5.C! 

1.5! 

-  • 

1 

31 

?03 

1561796 

t 

©23 ' 4A  4 J 1 

195.0! 

3  5.0! 

.1.5! 

- 

1325! 

11. 5! NONE 

j 

j 

«  1 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

* 

1L 

204 

1  541  797 

2 

©2314443*! 

195.0! 

25.2 ! 

e.S! 

- 

1325! 

11.5 !  NONE 

i 

j 

1  1 

19©.D! 

35.  C! 

1.5! 

-  • 

1 

bL 

205 

1 5©1 79® 

j 

©23 1  4A  <*3! 

195.0! 

'5.C! 

3.5! 

- 

! 

1  325! 

11.5! NONE 

t 

i 

»  • 

1 >5.0! 

35.3! 

1.5! 

-  1 

* 

31 

20© 

1541799 

j 

©23!  4a*»3! 

195.0! 

'3.0! 

3.5! 

- 

1325! 

11.5  !NONE 

I 

i 

1  1 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

JL 

207 

1561*00 

• 

©2314443*1 

1>5.0! 

23.)! 

*.5! 

- 

1325! 

11  .6! NONE 

i 

i 

1  I 

1>5.3! 

35.0! 

1.5! 

•  • 

1 

3L 

208 

1541801 

1 

62314443! 

195.0! 

35.3! 

3.5! 

- 

1 

132S! 

11.5!N0NE 

i 

j 

1  ; 

H5.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

3L 

209 

•  541*02 

• 

©2jl444'l 

195.0! 

*5.*.! 

3.5! 

- 

1325! 

11.5'NCNE 

i 

I 

I  I 

1 >5. C! 

'5.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

3L 

21C 

*1561303 

• 

©2314443! 

1  95. C! 

35.0! 

©.5! 

- 

132S! 

11.5!  NONE 

i 

j 

J  1 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  ■ 

1 

oL 

211 

’•541*04 

i 

©2314  443*! 

19$.)! 

25.0* 

8.5! 

- 

1 325 1 

11.5!  NONE 

i 

i 

1  ; 

1>5.C! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

3l 

212 

•561805 

• 

4?3!4A43l 

195.0! 

35.0! 

S.5! 

- 

1525  ! 

11. 5! NONE 

i 

i 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

1 

31 

213 

*1541  *06 

• 

623*!4A,3i 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

- 

i 

1325! 

11.5i NONE 

2 

• 

1  ; 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

3L 

214 

! 541 607 

i 

©2314 A43 1 

195.3! 

35.0! 

2.5! 

- 

* 

1325! 

11.5JN0NE 

j 

• 

t  2 

195.3! 

25. C! 

1.5! 

• 

-  J 

j 

31 

215 

*156130* 

I 

©?3!4A43! 

195.0! 

*3.0! 

1.5! 

- 

1 

1325! 

11.5*!N0N€ 

i 

• 

t  ; 

195.3! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

C* 

554 

1643131 

2 

695 ! 444)! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

1 

1534! 

1 3. 5! NONE 

I 

*! 

1  ; 

115. 0! 

*5.0! 

1.5! 

1 

-  • 

j 

C3 

535 

!©43132 

i 

695*4440! 

195.0! 

35.)! 

9.3! 

- 

» 

1534! 

1 3. 5 'NONE 

i 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

CQ 

712 

*1  ©27941 

j 

457!  4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1493! 

14.5! NONE 

i 

» 

1  j 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

1 

CB 

71  * 

1627942 

j 

©87S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1493! 

14.5! NONE 

j 

i 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

CB 

714 

1627943 

j 

6*714441 ! 

19$.)! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1493! 

14.5! NONE 

i 

2 

1  1 

195.0! 

35.2! 

1.5! 

1 

-  ! 

t 

C? 

715 

1627944 

i 

3^7 1 4A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1493! 

14.51N0NF 

i 

j 

1  J 

1 9j.O! 

35. C! 

1.5! 

» 

-  • 

» 

C5 

7)7 

1  ©77947 

j 

8  87  54*  41  1 

195. )• 

38.0! 

9.0! 

- 

1 

1493! 

14.5! NONE 

J 

2 

•  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

» 

CB 

6719 

•642309 

; 

73014440! 

20C. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1680! 

13.5 !NONC 

j 

i 

I  ! 

2)C.O! 

'5.0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

CP 

4723 

*1642310 

i 

730I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1650! 

1 3.5  '.NONE 

i 

i 

!  ! 

23C.O! 

'S.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

CB 

6733 

I ©4231 1 

2 

730I4A40! 

270.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1 

1©20! 

13.5! NONE 

j 

i 

1  1 

2)0.0! 

35.2! 

1.5! 

1 

-  | 

> 

CB 

6743 

!©42M2 

i 

73o!  4A*.o1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1680! 

13.s1none 

I 

i 

I  • 

2;).)! 

75. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

2 

CB 

67S3 

1642313 

; 

730*444)1 

2C0.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*0! 

13.5! NONE 

i 

{ 

1  1 

2  *^0. 0 ! 

25. C! 

1.5! 

1 

-  • 

; 

CB 

6769 

*©42314 

2 

7^31444)1 

2)0.0! 

'i.C! 

9.0! 

- 

1 

1680! 

13.5SN0NE 

j 

i 

•  » 

2P0.0! 

35. C! 

1.5! 

• 

-  ! 

» 

Cft 

6770 

1642315 

i 

73014440! 

200.0! 

28.0! 

9.0* 

- 

1 

1650! 

13.5! NONE 

i 

j 

1  1 

2*0. C! 

35.  C! 

1.5! 

• 

-  ! 

1 

CB 

675? 

1  542316 

j 

770*4*4)! 

20y.3! 

'5.C! 

9.3! 

- 

1 

1680! 

13. 5. 'NONE 

i 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

CB 

679(1 

1442317 

2 

730I4A4')! 

200.0! 

35. Ci 

9.0! 

- 

j 

16*0! 

13.5! NONE 

i 

i 

!  I 

200. C! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  J 

1 

CB 

6300 

•642313 

i 

730! 44401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1566! 

13.51none 

2 

i 

I  I 

2'0.3* 

35.0! 

1.5! 

1 

-  * 

! 

ce 

6ol3 

*1642319 

j 

730! 4A43! 

230. v! 

25.0! 

9.0! 

- 

1 

1568! 

13.5! NONE 

i 

i 

!  ! 

2*0.0! 

35.  U! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

CB 

8063 

1427924 

2 

957I4A41! 

200. C! 

75.:! 

9.0! 

- 

1 

1©50! 

14.5'NONE 

• 

i 

!  I 

20C.0! 

’5.2! 

1.5! 

j 

-  * 

; 

CB 

*078 

I  ©27927 

i 

95714441 | 

20.0! 

'S.C! 

9.0! 

- 

• 

1680! 

14.5! NONE 

i 

j 

*  1 

200.0! 

25,  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

j 

CP 

3083 

1 ©27923 

i 

957! 4441* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1650! 

1 4 .5!  NONE 

i 

i 

J  ; 

23C.O! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

2 

C9 

5393 

•©27929 

j 

957l4A4l! 

23C.O! 

35.C! 

9.0! 

- 

1 

1680! 

14.5!  NONE 

i 

i 

1  j 

220.0! 

75.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

CP 

8106 

1627930 

i 

95714441  •’ 

.'i 

'5.0! 

9.0! 

- 

1 

1680! 

14.5 ! NONE 

• 

i 

;  1 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

EtL  1039 

1592  326 

i 

o96*4A46! 

23C.0! 

35.2! 

9.0! 

- 

< 

1©73! 

19.0! NONE 

i 

2 

1  1 

29Q.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

2 

EtL  1019 

1593*27 

2 

©9©  |<*44o  J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1673! 

19.0! NONE 

i 

i 

g 

j 

1  2 

1  i 

200. Cl 

35.0! 

1 

1.6! 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

! 
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!TN  NASHVILLE  ! 
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l  j 

•TN  NASHVILLE  I 


•TN  NASHVILLE  j 
!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 
!  2 
J  TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 
•TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 


ITN  NASHVILLE  ! 
!  ! 
ITN  NASHVILLE  | 
j  i 

ITN  NASHVILLE  I 
!  I 
•TN  NASHVILLE  ! 
!  ! 
ITN  NASHVILLE  ! 
!  I 
ITN  NASHVILLE  ! 

i  j 

ITN  NASHVILLE  1 
I  ! 
•TN  NASHVILLE  ! 

i  i 

Itn  NASHVILLE  I 
!  • 
•TN  NASHVILLE  I 
!  I 
•TN  NASHVILLE  I 

i  j 

•TN  NASHVILLE  I 
!  « 
ITN  NASHVILLE  I 


ITN  NASHVILLE  I 
!  I 
ITN  NASHVILLE  • 

i  i 

ITN  NASHVILLE  ! 
I  I 
ITN  NASHVILLE  I 
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!  i 

ITN  NASHVILLE  1 
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! 
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2 
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I 
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! 

1966  ! 

1 

1966  ! 

2 
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i 
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i 
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j 
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1 
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2 
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i 
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j 
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2 
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i 
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i 
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{ 
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! 
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! 
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! 
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I 
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! 
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! 
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I 
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I 
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I 

1981  I 
I 
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I 
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! 

1980  | 

j 

1980  1 
! 

1980  * 
I 

1981  • 

1 

1931  I 

2 

1931  I 

i 

1931  i 

i 

1931  1 
! 

1981  ! 
! 

1981  I 
1 

1981  I 
; 

1931  i 

1 

1931  I 
! 
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i9$c  i 

1930  • 

1930  I 
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! 
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2 
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TABLE  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  *OPAFT! 

!  NET  iCODE !LCN3TH« R»DTH!  » 

-* »EGIS-i «*♦*!  iTS.  •  REG . ! LOAD-* 
!  TER  I  SEE!//////!/////!  ZO  ! 


! CAPACITY!  HIGH*  •  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  J  EOUIPMcNT  JTC!  BASE  \ 
\tmnu\  »OINT  !  LINE-1  iAO!  LINE-1  i 


;  T0N“  J  f**GF  S  OVi®“!  OVEe-{  /  ////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  ! ////////////////Itd! ////////// »  OP  » 
!  N46?  !  IV  1  a^L  »  ALL  ! LIGHT!  POWER'  ENGERS  !  (FEET)  {  LINE-2  {EE !  LINE-2  !*RE3UILT! 


(17)  INGRAM  BARGE 


Eei  S3 

HP 

537 

H8 

588 

MB 

705 

HG 

709 

HR 

710 

HG 

711 

HB 

716 

H9 

6828 

HP 

6839 

HP 

4843 

HP 

6358 

H9 

684  8 

HP 

6573 

HP 

8113 

HP 

8123 

HP 

5139 

HP 

8143 

HB 

8153 

ING 

1 

ING 

3 

ING 

5 

ING 

6 

ING 

9 

ING 

10 

ING 

11 

ING 

13 

ING 

14 

ING 

15 

ING 

17 

ING 

19 

ING 

21 

ING 

:* 

ING 

30 

ING 

32 

ZNG 

33 

ING 

35 

ING 

37 

ING 

35 

ING 

59 

ING 

40 

ING 

41 

ING 

42 

X  NS 

43 

ING 

44 

ING 

45 

ING 

46 

ING 

47 

ING 

48 

ING 

50 

INS 

51 

ING 

53 

ING 

54 

ING 

55 

CO. 

(CONTINUED) 


849 ! 4A41 !  1*5.0*  35. 2! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

6«5!4A40!  1*S.O!  55.0! 

!  !  1*3.0!  35.0! 

o95!4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  *5.3! 

88714A41!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  25. C! 

337! 4A41 !  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.3!  *5.0! 

*£714*41!  1*5.0!  35.3! 

!  !  1*5.0!  33.0! 

337 *4a41 *  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  *5.3! 

337 ‘ 4 A41 !  1*5.3!  35.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

7*0! 4A40*  200.0!  35.C! 

*  !  203.0*  3i.O! 

730J4A40!  233.0!  35. C! 

i  !  200.3!  35.0! 

730! 4A43!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  *5.2! 

730! 4A40!  2)0.0!  35.0! 

!  !  230.0!  35.0! 

730! 4A40!  200.3!  35.3! 

!  !  230.0!  35.0! 

730 ! 4 a 40 !  203.0!  35.0* 

!  !  200.0!  *5.0! 

957UA41*  2C0.3!  3S.CS 
!  !  200.3!  *>«C! 

957J4A41!  203.0*  *5.0! 

!  !  220.0!  *5.0! 

957! 4A41 •  200.0!  35. C! 

!  •  200.0!  35. C 

957 ! 4A41 !  200.0!  33.3! 

!  !  230.0!  35.3* 

*57*4441  !  203.0!  *S.C* 

i  !  230.0!  35. J» 

6*3 !4 441  J  1*5.0!  25. C!  1 

!  !  1*5.3!  35. C!  1 

63654A42!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*3.0!  3S.0! 

6!6!4A40!  1*5.0!  35.0! 

!  i  1*5.0!  35. C! 

636 ! 4443 !  1*5.0!  *5.C! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

656 ! 4 A 40!  1*5.0!  *5.C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

o«6!4A43!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.2!  35.0! 

636S4A40!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  *5.3! 

656! 4A40!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.3!  33.0! 

636S4A40!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  JS.G! 

6S614A40!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  35.2! 

6*6! 4440!  1*5,0!  55.0! 

!  !  1*5.0!  *5.C! 

66614*40!  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.2! 

6S6S440!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  55.0! 

636J4A40!  1*5.3!  *5.5! 

!  •  1*5.0!  35.0! 

686S4A49!  1*3.0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

6 S6 ! 4 A 40 *  1*5.0!  *5.C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

6*6!4A40!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

6«6!4A40!  1*5.3!  55. C! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

536! 4A  4flS  1 *5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

o°6 ! 4A 43!  1*5.3!  35.0! 

!  !  1*5.3!  35.0! 

6*o !4A 4f'!  1*5.3!  35.0! 

!  !  1*5.0!  ?$.:* 

6?o! 4A4C !  1*5.0!  *5.3! 

!  !  1*5.0!  *5.2! 

6?o!4A4flJ  1*3.3!  35. C! 

!  !  1*5.0!  3J.0! 

6*&! 4A40!  1*5.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  35.2! 

656 ! 4 A40 •  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

6*o ! 4 A40 !  1*3.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  *5.0! 

6 * 6  ! 4  a 4 0 !  1*5.0!  *5.0! 

!  !  1*3.0!  35.0! 

6#6 ! 4A 40!  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

636! 4 A40 !  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

6*6 ! 4*40 !  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

6?6!4A40!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

63&! 4A43!  1*5.0!  *5.0!  ' 

!  !  1*5.0!  25.0! 

6$6'4»40!  1*5.3!  35. C!  \ 
\  \  193.0!  J5. 0!  1 

6A6I4A40*  1*5.0!  *5.3!  < 

!  !  1*5.3!  35. C!  1 

656*4440!  1*5.0!  *5.0!  < 

!  !  195.0!  35.0!  1 
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- 

i 

» 

1568! 

1 3. 5 !NONE 
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1 3.5! NONE 
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13.5INONE 

!TN 

1 

NASHVILLE 

3.5! 

1.5! 
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14.5! NONE 
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!TN 

1 

NASHVILLE 
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1.5! 
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1567! 

14.5*  NONE 
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!TN 
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NASHVILLE 

3.5! 

1.5! 
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j 

j 

1567! 

14.5! NONE 
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!TN 

1 

NASHVILLE 

8.5! 

1.5! 
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1567* 

14.5! NONE 
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1.5! 
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1567! 

14.5!  NON? 

i 

!Tn 
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NASHVILLE 
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10.6! 
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i 

1400! 

JNONE 

] 

!tn 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

“ 

; 

i 

1470! 

11.2! NONE 
» 

!Tn 

1 

NASHVILLE 

*.0! 

1.6! 

“ 

i 

• 

1470! 

11.2! NONE 

i 

!TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

“ 

» 

i 

1470! 

11 .2! NONE 

i 

ITN 

! 

NASHVILLE 

*.0! 

1.6! 

! 

■ 

U70! 

11.2! NONE 
« 

!TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

“ 

■ 

i 

1470! 

11 .25NONE 
; 

!TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1470! 

11.2!  NONE 
l 

!TN 

! 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1470! 

-  ! 

11.2! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6* 

“ 

; 

i 

1470! 

-  ! 

11.2!  NONE 

i 

!TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

I 

1470! 

.  i 

11.2  JNONE 
» 

!TN 

! 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1470! 

-  i 

11.2!  NONE 
! 

•TN 

I 

NASHVILLE 

9.0! 

1.7! 

“ 

• 

t 

1470! 

-  ! 

13.4 ! NONE 

i 

!  TN 
! 

NASHVILLE 

*••)! 

1.7J 

* 

j 

j 

1470! 

13.4! NONE 

i 

!TN 

NASHVILLE 

9.0! 

1.7! 

“ 

I 

• 

1470! 

13.4 ! NONE 
; 

•TM 

! 

NASHVILLE 

*.0! 

1.7! 

“ 

• 

i 

1470! 

13.4! NONE 

j 

!TN 

! 

NASHVILLE 

*.0' 

1.7! 

“ 

i 

i 

1470! 

13.4i NONE 
» 

ITN 

! 

NASHVILLE 

9.0! 

1.7! 

” 

j 

i 

1470! 

1 3 • 4  j  NONE 
! 

!  TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.7! 

i 

i 

1470! 

13.4*  NONE 

2 

!TN 

1 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6* 

j 

j 

1470! 

13.4! NONE 

t 

ITN 

l 

NASHVILLE 

9.0! 

1.6! 

” 

■ 

• 

14701* 

-  i 

13.4*  NONE 

1 

!TN 

l 

NASHVILLE 

*.G! 

1.6! 

“ 

! 

1470! 

13.4! NONE 

1 

!  TN 
l 

NASHVILLE 

*.0! 

1.5*. 

- 

i 

i 

1470! 

13.4*  NONE 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE 

15.4! NONE 

i 

13. 4 'NONE 
| 

13.4! NONE 

i 

1 3. 4 ! NONE 

i 

53.4! NONE 

5 

13.4! NONE 

i 

13.4!  NONE 

i 

13.4* NONE 
i 

13.4! NONE 

i 

13.4! NONE 
l 

13.4! NONE 

l 

13.4! NONE 
> 

13 .4 ! NONE 


!TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE  ! 

! 

TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE  ! 

! 

TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE 


TN  NASHVILLE  ! 

! 

TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE  ! 

i 

TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE  ! 

! 

TN  NASHVILLE  ! 


TN  NASHVILLE  ! 


(17) 

3AR6E 

t 

i 

CO-  ! 

(CONTINUED)! 

2 

2 

« 

2 

2  2 

1  j 

2  1 

1  ; 
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1 

1 

t 
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1 

t 

1 

< 
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t 
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1 

1 

; 

1 

1 

1 

2 
j 

1 

1 

1 

1 

i 

IMG 

S7 

! 653555 

t 

6°5 14A.0! 

195. oi 

35. oj 

9.oi 

-  ! 

1470l 

13.41nONE 

iiN 

NASHVILLE  ! 

1969 

; 

« 

j  2 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

-  • 

1 

t 

1 

ING 

52 

14*3556 

j 

6«^!4*4r»! 

17$.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

13.4! NONE 

•TN 

NASHVILLE  j 

1969 

i 

j 

1  1 

175. J! 

55.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

2 

j 

INC 

59 

! 083557 

1 

48614A40* 

175.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  • 

1470! 

1 3.4 |nONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

i 

2 

1  1 

19j.O! 

*S.O! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

t 

ING 

61 

i 6*3557 

2 

6?0  1  4A4()i 

175.0! 

*5.3! 

9.0! 

-  * 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

2 

1  2 

193.0! 

75.0! 

1.6! 

-  ; 

1 

l 

; 

ING 

65 

i 633560 

• 

6*i6»4A47! 

1*5.0! 

*4.0! 

5.6! 

-  1 

1395! 

1 3. 41  NONE 

•PA 

PITTSBURGH  * 

1969 

1 

2 

1  » 

175.0! 

35.  C! 

I.c! 

-  ; 

j 

1 

1 
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64 

1 6*3561 

1 

68614*4')! 

155.0! 

*5.C! 

9.0! 

-  ; 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

«  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

1 

ING 

67 

!6“3564 

2 

0  A© 1 4*4ol 

175.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  j 

1470! 

1 3.4 |nONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

• 

1  l 

195. )• 

*5.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

t 
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62 

16*3565 

j 

6f4!4a4o! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

2 

1  1 

175. C! 

35. C! 

1.61 

-  • 

• 

1 

! 

ING 

70 

i 62 J567 

j 

6*414*  <.0! 

1>5.0! 

*>.C! 

9.0! 

1 

1470! 

1 3. 4*  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

2 

2  < 

1  *5. 0! 

*5.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

2 

1 

ING 

72 

i6?3<69 

2 

c*ft!4U?f 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1470! 

1 3 .4 • NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

t 

1  ; 

193. ;• 

v  C  '  1 

1.6! 

-  1 

1 

2 

1 
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74 

!  ©83570 

j 

©>©14440! 

195. 0! 
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-  ! 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 
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1 
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1 >©.0! 

’•5.0! 

1.6! 

-  » 
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1 

1 
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! 633571 

2 

6*6! 4*44* 

1*5.0! 

*5.C! 

7.0! 

-  • 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

2 

1  1 

195.0! 

35.3! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

ING 

76 

■68*572 

1 

©8©1 4*4)1 

195.0! 

3©.0! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

1 3. 4! NONE 

*!TN 

NASHVILLE  1 

1969 

1 

1 

1  1 

1 >5.0! 

*5.0! 

1.4! 

-  J 

1 

1 

1 

ING 

77 

*1633573 

1 

0*614*40! 

1 >  >.0! 

35.0! 

7.0! 

-  I 

1470! 

13.41  NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

j 

1 

1  1 

175.0! 

*5.0! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

1 
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70 

*14*3575 

1 

6*614*4''! 

195. J! 

*3.6» 

9.0! 

-  • 

1470! 

13. 4 'NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  j 

2 
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2 
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20 

1 6*3576 

1 

6*614*44! 

195.0! 

*>.0! 

9.0! 

-  • 

1470! 

1 J. 4! NONE 

*TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

2  ■ 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

ING 

•2 

16*  5573 

( 

4s6'l4*43! 

19J. SI 

*5.** 

9.0! 

-  1 

147C! 

1 3.4l NONE 

!tn 

NASHVILLE  *! 

1969 

1 

1 

1  1 

i>>.0! 

*  5.0! 

1.©! 

-  ! 

1 

1 

j 

ING 

25 

i 6*3576 

1 

4?6!4A40! 

1 >4.0* 

*5.0! 

9.0* 

-  ; 

1470! 

13.-! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

1  1 

1>5. C! 

75. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

2 

ING 

*4 

1 4*5530 

1 

4*6! 4»4cl 

1 9$. 0! 

*5.0! 

7.0! 

-  • 

1470! 

13.4*  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

1  1 

175.0! 

*$-C! 

1.6! 

-  * 

• 

1 

< 

IN'S 

25 

1 6*  35  21 

1 

65614*4^1 

1  7>.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1490! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVtLLE  ! 

1969 

2 

; 

1  2 

195. C! 

y  < .  ■» » 

1.6! 

-  * 

• 

1 

; 

ING 

27 

1633523 

; 

4?6!4*4o! 

175.0! 

*  >.C! 

9.0! 

•  2 

1-70! 

13.4!N0NE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1969 

• 

2 

•  < 

195.0! 

*5.^! 

1.6! 

-  * 

1 

1 

! 

ING 

$2 

1 6*5524 

; 

4*6! 4*40! 

17>.C! 

*3.0! 

9.C! 

-  • 

1472! 

1  3. 4*!  NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1069 

2 

; 

1  1 

1 >3.0! 

35.  Cl 

1.©! 

-  • 

1 

! 

! 

ING 

86 

*6335*5 

2 

6*0 !  4A44J 

195.0! 

2  5.C! 

9.0* 

“  ! 

1470! 

1 3.4 1  NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

j 

j 

1  1 

1>5.0» 

*5.2! 

1.0! 

-  * 

I 

1 

! 

•NG 

70 

1463524 

1 

0*6 ! 4**3 1 

195.0! 

73. Cl 

9.0* 

1 

1470! 

13.4 i NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1 

t  1 

195.0! 

*5.0! 

1.©! 

-  ! 

1 

1 

! 

ING 

07 

*!  6*353? 

1 

o*6*S440i 

175.0! 

35.0! 

9.2! 

-  j 

1470! 

13.4 InONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

j 

2 

!  1 

1>3.0! 

*  5.2! 

1.6! 

-  • 

1 

1 

! 

ING 

71 

i  6HU0 

j 

4»6!4*;ol 

175.0! 

35.G! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

1  3.  4*' NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

j 

2 

1  ! 

1 >5.0! 

*5.0! 

I.o! 

-  • 

1 

1 

! 

ING 

74 

*162  5*70 

1 

6  ?  6 !  4 « 4,3 ! 

195.0! 

35.  oi 

9.0! 

-  • 

1470! 

1 3.4 'NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

; 

1 

2  1 

17  5.0! 

*5.0! 

1.©! 

-  ! 

1 

1 

! 

ING 

76 

1623*92 

2 

5*4 1 4*4ol 

155.0! 

*5.0! 

7.0! 

-  1 

1470! 

13. 4' NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

1 

•  1 

195.0! 

44.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ING 

77 

16*3593 

2 

©86  14-40! 

175.0! 

73.?! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

1 J.41nONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

2 

1  ! 

193.0! 

*5.0! 

1.©! 

-  • 

1 

j 

! 

ING 

9* 

16*3574 

2 

©3614440! 

175.0! 

30.0! 

9.0! 

-  J 

1470! 

13.41  NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

j 

j 

•  • 

1  >5. C! 

35.0! 

1.6! 

*  ! 

1 

1 

! 

IN6 

66 

16*5*95 

t 

65614*40! 

17^.0! 

35.0! 

9.0! 

•  » 

1470! 

13. 4JN0NE 

!TN 

NASHVILLE  J 

1970 

1 

1 

1  1 

173.0! 

35.3! 

I.o! 

-  » 

2 

2 

• 

ING 

100 

i 6*3594 

1 

©*6!4*4ft! 

173.0! 

*5.2! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

13.4! NONE 

Itn 

NASHVILLE  1 

1970 

; 

1 

•  • 

175.0! 

*5.C! 

1.©! 

-  ! 

! 

j 

! 

ING 

101 

16*3597 

2 

©6614*402 

175.0! 

35.0! 

9.0* 

-  • 

1470! 

1 3 .4 ! NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

« 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

ING 

1C2 

14*359* 

1 

6  56 1 4*  4ol 

175.0! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

1 3 • il NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

*  ; 

173.0! 

75.2! 

1.©! 

-  » 

1 

! 

! 

ING 

105 

1623577 

! 

0*614*40! 

193.0! 

*$.C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

1 3-4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

( 

; 

1  1 

1  >5-0! 

75.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

! 

ING 

1C4 

1633600 

i 

6  *6 1 4  A40 * 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

-  1 

1470! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

! 

• 

1  1 

1  >5. 0! 

*5.?! 

1.6! 

! 

•  ! 

1 

• 

J 

ING 

105 

1 6*7070 

i 

6j6!4*40! 

173.0! 

*5.oi 

9.0! 

! 

1470! 

1 3 .4 1  NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

j 

!  • 

195.0! 

*5.0! 

1.4! 

-  ! 

< 

1 

! 

INC 

1 06 

1 6*3601 

i 

68614*40! 

1 9 3.0! 

45. C! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4*!  NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

j 

•  ! 

195.0! 

*5.2! 

1.6* 

-  I 

; 

1 

! 

ING 

107 

16*3602 

1 

o3o!4*4?» 

1>5.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

;  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

1 

! 

! 

ING 

103 

*1633603 

2 

6»6*»4*oi 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13.;lsONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

1  1 

135.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

1 

! 

ING 

110 

IS^o'iS 

1 

0*6  '.4*4C! 

175.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3. 4*  NONE 

Itn 

NASHVTLLE  1 

1970 

2 

2 

1  1 

173.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

1 

1 

ING 

111 

•6*3406 

« 

6*  6 1 4  *4C  1 

19  3.)! 

*5.0! 

7.0! 

- 

1470! 

13.41N0NE 

TH 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

2 

1  1 

175.0! 

*5.0! 

1.M 

-  • 

1 

! 

ING 

112 

16*3407 

2 

6*6 1 4*4ol 

173.0! 

*S.C! 

7.0! 

• 

1470! 

13.4i NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

•  • 

175.0! 

*>.C! 

1.6! 

-  ! 

» 

j 

! 

ING 

113 

1  6  3  360* 

j 

6*614*40! 

1>j,ni 

25.0! 

7.2! 

- 

1470! 

1  3. 4* NONE 

1  TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

1 

1  1 

1  >  5 . 0 1 

*5.0! 

1.6! 

•  • 

1 

l 

! 

ING 

114 

16*3609 

« 

6* 6 1 4*  4C 1 

1  >  5-0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1470! 

13  • 4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

2 

1  1 

1  >5.0! 

*S.O! 

1.4! 

-  • 

2 

; 

1 

ING 

115 

16*3610 

1 

4*4! 4*40* 

t  >5.0! 

*5.w! 

9.0! 

- 

1470! 

13-4 1  NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

1 

1  2 

173.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  1 

1 

; 

1 

ING 

116 

•6*3411 

j 

0  35! 4**6» 

175.0! 

75.0! 

9.C! 

- 

1470! 

13.42N0NE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

j 

1  1 

173.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  J 

2 

• 

! 

ING 

118 

16*3413 

1 

0*61444''! 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

13. 4! NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

1  1 

175.0! 

*5.C! 

1.©! 

-  ! 

1 

! 

! 

ZKG 

116 

1 6?  361 4 

1 

65614*461 

195.0! 

*3.C! 

9.0! 

i 

1470! 

1 3  «4 ■ NONE 

•tn 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

2 

1  j 

1  >5-0! 

35.0! 

1.©! 

■ 

-  j 

» 

1 

1 

ING 

121 

1 6*3614 

1 

636 1 4*  46j 

19*. 0! 

*5.2! 

9.0! 

-  j 

1470! 

13-4*  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

2 

1  1 

1  >3.0! 

35.0! 

1.©! 

i 

*  ! 

1 

1 

! 

ING 

122 

•4*3417 

2 

636l4*-0! 

1>5.0! 

*5.0! 

9.C! 

! 

1470! 

1 3.4  1N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1 

t  1 

17J.OI 

*5.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

j 

! 

ING 

124 

•4*3618 

2 

0*6!4440i 

1  >5.0! 

*5.0! 

7.0! 

-  J 

1470! 

1 3.4! NONE 

Itn 

NASHVILLE  • 

1970 

2 

2 

1  1 

1 >5.0! 

35.2! 

1.©! 

•  ! 

1 

2 

! 

INS 

126 

16*3620 

j 

6*©i4*40l 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

13.41n0NE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

• 

1 

1  • 

17$.)! 

*5.0! 

1.©! 

1 

-  ! 

• 

! 

J 

ING 

127 

16*3421 

2 

646*4140! 

175.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

13.4!N0NE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  1 

1 

1 

1 

1 


! 
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TAdLc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGS! 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST  « 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  GUARD  ! 

5  NUNPE*  ! 

(1?)  INGRAM  eARGE  CO. 

(CONTINUED) 

ING  123 

633622  ! 

ING  129 

683623  i 

INS  1*0 

6*3624  j 

INC  131 

633625  1 

INS  132 

6*3626  5 

XNG  133 

o*3627  i 

ING  134 

6*3623  5 

ING  135 

6*3629  ! 

ING  136 

6*3630  ! 

ING  137 

6*3631  ! 

ING  133 

6*3632  ! 

ING  139 

6*3633  i 

ING  140 

633634  ! 

ING  141 

6*3635  i 

ING  142 

633636  ! 

ING  143 

6*3637  j 

ING  144 

633538  ! 

ING  H5 

633639  J 

ING  146 

683640  ! 

ING  147 

633641  5 

ING  143 

6*3642  5 

ING  149 

6*3643  5 

ING  ISO 

6*3644  5 

ING  151 

6*0533  1 

ING  152 

630539  ! 

IN6  153 

6*0*40  5 

ING  154 

63C541  5 

ING  155 

650542  ! 

ING  156 

6BC543  • 

ING  157 

630544  • 

ING  153 

630545  5 

ING  160 

680547  j 

ING  161 

630543  5 

ING  162 

6*0549  5 

ING  163 

630550  1 

ING  164 

680551  5* 

ING  165 

630552  i 

ING  166 

6*0553  ! 

INC  167 

6*0554  ! 

ING  163 

6*0555  ! 

ING  169 

6*0556  1 

ING  170 

680557  ! 

ING  172  ! 

6*0559  i 

ING  173 

630560  ! 

ING  174 

630561  1 

ING  175 

630562  ! 

ING  176  ! 

6*3*6*  ! 

ING  177  1 

630564  • 

IN6  173  j 

o*0565  j 

IN6  179  *6*0566  ! 

IN6  t?0  5630567  5 

I  i 

ING  132  5630569  •' 

ING  183  5 

630570  ! 

ING  134  5 

6*0571  ! 

s 


451 


! VTCC !  DIMENSIONS  !D*AfT! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  ! 

NET 

!C  ODE! LENGTH! JPDTH!  • 

I  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

0  EG  I  S' 

-!****!  SS*.  J  PEG. ! LOAD-! 

i  CARGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR 

TER 

!  SEE!//////!/////!  Ed  ! 

!////////!  POINT  • 

LXNS-1 

! A  Of  LINE-1  ! 

PUILT 

TON¬ 

'.PAGE!  OWE®-* OVER-!/////! 

HO°S£i  PASS-  !  (LIGHT) ! 

//////////// ////!TD! //////////! 

OR 

NAGE 

!  IV  !  ALL  !  *LL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)* 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE8UILT 

o86!4A40!  1^5.0!  75.0!  9.C! 

- 

1 47oi 

13.4!N0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 
*  ] 

1970 

!  -  195.0!  35.0!  1.6! 

-  1 

1 

686!4A40!  195.0!  75.0!  9.0! 

- 

1470! 

13.4;none 

JTN  NASHVILLE  ! 
*  2 

1970 

!  !  195.0!  35.0'  1.6! 

-  1 

1 

6*o'4A40!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1470! 

13.4 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 
1  j 

1971 

!  *  195.0!  ’5.0!  2.0! 

-  1 

1 

6*6!4A40!  195.0!  35.0!  9.o* 

- 

1500! 

1 3. 4*  NONE 

!TN  NASHVILLE  *! 
J  1 

1971 

!  !  193.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

6*6! 4A40!  1 >5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 j  NONE 

!TN  NASHVILLE  1 
1  1 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

6*6 ' 4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.4'NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

2  t 

1971 

!  !  195.0!  35. C  2.0! 

-  1 

1 

6?6!4A40!  1 9 5.0J  55. c«  9.0! 

- 

iscoi 

1 3.4! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1  j 

1971 

'.  !  193.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

6*6 !  4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.4'NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

<  j 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

636! 4 a 40!  1 3 5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3.4»N0NE 

•TN  NASHVILLE  ! 
2  1 

1971 

•  !  195.0!  35.0!  2.0! 

.  1 

1 

68624440!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500'* 

1 3 • 4 i NONE 

•TN  NASHVILLE  i 

2  1 

1971 

!  !  195.0!  35. O'  2.0! 

-  1 

1 

636! 4*40*  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0*  35. C!  2.0! 

“ 

1500! 

13. 4 ‘NONE 

t 

!TN  NASHVILLE  1 

*  j 

1971 

65654A40!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1500! 

13.4' NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 
J  1 

1971 

i  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

686J4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

150C! 

13.4*  NONE 

! TN  NASHVILLE  *! 

1  « 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  ; 

1 

6*6!4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.4*  NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

;  1 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

.  1 

1 

6*o ! 4A40!  195.31  j<.C!  9.0! 

- 

1500! 

13.4*  NONE 

!TN  NASHVILLE  *! 

1  1 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

—  1 

j 

636J4A40!  195.0*  *5.0!  9.o» 

- 

1500! 

1 3.4  •  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1  1 

1971 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  j 

1 

686 ! 4 A4P!  195.0!  3*.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3.4JN0N? 

JTN  NASHVILLE  i 
;  1 

1971 

!  !  1°5.0!  *5.0!  2.0! 

•  1 

1 

6S654A40!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1500! 

13.4*  NONE 

JTN  NASHVILLE  1 

2  { 

1971 

!  !  195.0!  36. C!  2.0! 

•  1 

1 

686J4440!  194.0*  35. C!  7.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

J  1 

1971 

!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

•  1 

1 

6*6'4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 500! 

1 3.4JN0NE 

! TN  NASHVILLE  1 
;  2 

1971 

!  !  19$.)!  35. C!  2.0! 

.  r 

1 

616S4A40!  105. 0!  *5.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

" 

1500! 

-  ; 

13.4*  NONE 

j 

!TN  NASHVILLE  ! 

2  2 

1971 

6*6! 4 A40 !  195.0!  *5.0!  9.0! 

- 

1500* 

13-4* NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

;  1 

1971 

!  •  195.0!  35. C!  2.C! 

-  1 

• 

6*6'4A*0!  195.0!  35. C!  o.O! 

- 

1500! 

13. 4 ‘‘none 

JTN  NASHVILLE  i 
•  » 

1971 

!  !  195.0!  *5.C!  2.0! 

•  » 

1 

6?6 ! 4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.0'NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  { 

1972 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  ! 

j 

6*6'.4A40!  19S.0!  35. C»  9.0* 

- 

1500! 

1 3  - 0 i NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

•  1 

197? 

!  !  19S.0!  35.0!  2.0! 

-  ! 

1 

666! 4A 40!  195.0*  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

I  • 

197? 

1 

!  !  195.0*  35. C!  2.0! 

•  1 

t 

686 ! 4*40 !  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1500! 

13. oi NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

J  • 

197? 

!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

•  1 

1 

686 ! 4 A4C !  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0!  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

•  j 

1972 

!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

-  1 

1 

686J4U0!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 500! 

13.0»NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

2  ! 

1072 

1 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  ! 

! 

6*6 ! 4A40!  1 >5.0!  35.0!  9.0* 

- 

1300! 

13.0!NCNF 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  f 

1972 

j 

!  !  19 5.0!  33.0!  2.0! 

.  1 

1 

6*654*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1500! 

n.oiNONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

2  2 

1972 

| 

!  !  1 >5.0!  *5.0!  2.0! 

•  1 

! 

6*6! 4*40 !  195.0!  75.0!  9.0! 

- 

1500! 

13.0 'NONE 

'.TN  NASHVILLE  i 
;  2 

1972 

! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

6*6'.4*40!  1  >5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 5*10! 

1 3.0JNONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

2  1 

1972 

1 

!  !  195-0!  35. C!  2.0! 

->  1 

; 

6*6!4A40!  195.0!  33.0!  9.0' 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  *! 

|  ; 

197? 

] 

!  !  195.3!  35.0!  2.0! 

-  1 

1 

686*4*40!  1>5.0!  35.0!  9.0* 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

JTN  NASHVILLE  i 
!  • 

1972 

j 

!  !  195.0!  *>.C!  2.0! 

-  J 

1 

6*4 ! 4*0 !  1  >5.0!  *5.CJ  9.0! 

- 

j 

1500! 

13*0! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

2  | 

1972  i 

1 

•  !  195.0!  *5.0!  2.0! 

1 

•  ; 

1 

656 ! 4440!  195.n!  55. C!  9.0! 

- 

1500! 

13 .0! NON* 

*TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1972 

! 

!  !  1 35.0*  35. C!  2.0! 

1 

•  » 

; 

6*6!4*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3.0! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 
j  ! 

1972  « 

j 

!  !  1 95.0!  35.0!  2.0! 

•  1 

1 

056144O!  1>S.0!  35.0!  9.0! 

- 

j 

1500! 

13.0 ! NONE 

! T N  NASHVILLE  ! 

!  | 

1972  » 

j 

!  '.  195.0!  *5.0!  2.0! 

j 

-  • 

1 

6*6 ! 44 40!  195.0!  SS.C!  9.0! 

- 

! 

isooi 

13.0! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

J  | 

1972  ! 

j 

!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

! 

—  1 

! 

6*6! 4A40!  19>.J*  35. C!  9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0'NONC 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  j 

1972  ! 
1 

!  !  195.)!  35.0!  2.0! 

j 

—  • 

» 

686J4A4P!  195.0*  *5.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0'NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

•  { 

1972  • 

1 

!  !  195.0!  35.0!  2.0* 

! 

—  ! 

J 

686! 4*40!  1 9  5.0!  35. C!  9.0! 

- 

j 

1500 ! 

13.0»N0NE 

JTN  NASHVILLE  ! 

J  j 

1972  j 
2 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

; 

-  1 

j 

68 6 ! 4* 40 !  1 9  5.0!  35.0!  9.0* 

- 

1 

1 500! 

13.0! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

J  2 

1972  J 
1 

!  !  195.0!  *5.0!  2.0! 

1 

-  1 

! 

6*6!4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 

1  >00! 

1 3. 0! NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

!  { 

1972  » 
2 

!  !  195.0!  *6.0!  2.0! 

1 

.  1 

! 

686S4440!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

< 

15C0! 

13.0JNONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  ! 

1972  i 
» 

!  •  195.0!  *5.C!  2.0! 

1 

-  I 

1 

e!e!444Q!  1>5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.0! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

!  { 

1972  i 
j 

!  !  195.0!  *5.0!  2.0! 

i 

•  1 

; 

6*6!4«40!  1 >5.0!  35. C!  >.0! 

- 

1 

1500* 

1 3.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1972  i 
2 

!  !  1*5.0!  35.0!  2.0! 

1 

-  ! 

! 

68o'4*401  195.0!  *5.0!  9.0! 

- 

t 

1500! 

13.0! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

| 

1972  *» 
{ 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

1 

-  1 

! 

686!4A*0!  195.0!  75.0!  9.0*. 

- 

i 

1500! 

13.0! NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

J  J 

1972  ! 

] 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

! 

-  ! 

J 

6*6 ! 4A40!  1  >5.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0'NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  J 

1972  ! 

( 

!  !  1 *5.0!  35.0!  2.0! 

1 

-  ! 

1 

63654A41!  195.0!  3i.P!  9.0! 

- 

i 

1300! 

13-4*  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  J 

1974  • 
j 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

; 

-  ! 

» 

636!4*41»  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

! 

1500! 

13.4  J  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

J  | 

1974  j 
| 

!  !  195.0!  *5.0!  2.0! 

! 

-  ! 

J 

6*6!4A40I  1«5.0!  35.0!  9.0! 

- 

1 

1500! 

13. 4J NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1974  ! 

! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

j 

-  1 

! 

i 


TA3i:  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


452 


cNG® ! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  SUA®D 

!  NUM3ER 

•VTCC!  DIMENSIONS  ! 0°AFT! 
NET  'COD? ! LENGTH!  3*>OTH !  ! 

REGIS-!****!  REG.  i  R5G.JLOAO-* 
T-R  !  SEC !//////!/////!  ED  ! 
TON-  1 R *5“ !  OVEp-!OV5®- !/////! 
NAG?  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

ICAPACITY!  HIGH-  !  i  V  E  S  S  6  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  RASE  !  YEAR 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  |  9UILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!////////7/!  OR 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  ! EE!  LINE-2  URESUILT 

(17) 

INGRAM 

9ARGE  CO. 

(CONTINUED) 

r 

j 

| 

■ 

i  j 

j  { 

;  i 

i  i 

! 

1 

2 
i 

• 

2 

j 

1 

; 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

| 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

ING 

1*5 

•03C572 

i 

6pft!4»43! 

2  i 

195. C! 
195.0! 

75.0! 

75.0! 

;.o! 

2.0* 

- 

1 

1 

1500! 

13.4! NONE 

!TN 

1 

NASHVILLE  2 

1974 

IMG 

1«6 

!6»C573 

t 

6Ro!4*41 * 

i  l 

195.3! 
195. C! 

35.0! 

?S_5! 

4.0! 

0.0! 

- 

1 

1500! 

13.4! NONE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1974 

I  KG 

1?7 

! 6J3574 
* 

0S6'.<*A41  J 

i  2 

1 95.0! 
195. ‘j! 

55.0! 

’5.3! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

1500! 

13.4*  NONE 

!tn 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

163 

! 66 05 75 

i 

6*6 ! 4*  41 • 

t  ■ 

1R5.0! 

195.3! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.3! 

- 

1 

• 

1500! 

13.4! NONE 

t 

!TN 

t 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING 

It* 

! o?C57* 

636! 4A41 * 

195.0! 

195.0! 

75.7! 
35.  C! 

6.0! 

0.0! 

- 

1 

1 

150C! 

1 3. 4  '.NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1974 

ZHj 

100 

!6J0577 

i 

C»o!*»4l ! 
j  i 

195.  C 
195.0* 

T5.3! 

35.0! 

9.0! 

2.0' 

“ 

< 

1 

1530! 

13.4! NONE 

1 

!Tn 

1 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING 

1*1 

! oa05  7  3 

• 

oS6!  4*4*6! 

i  i 

145.0! 

195.0! 

35. C! 

3  5.C! 

9.  C! 
2.0! 

“ 

j 

1 

1500! 

13.4 'NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

192 

! 6*0579 
; 

6?6!4A41! 

2  i 

195.3! 

195.0! 

35.0! 

’5.3! 

•9.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

15C0! 

13.4! NONE 

1 

!TN 

; 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

195 

! 6a3530 

i 

6tf 6 ! 4* .0! 

2  ; 

195.3! 

1>5.0! 

75.3! 

'5.C! 

?.0! 

2.0! 

“ 

2 

1 

1500! 

13.4*  NONE 

1 

!TN 

j 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

194 

!6»C531 

i 

6*6 ! 4A  41  • 
i  ! 

1>5.0! 

195.3! 

35.0! 

35.C! 

9.3! 

2.0! 

- 

1 

2 

1500! 

13.4! NONE 

1 

!  TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

195 

!6'053? 

i 

6®6!4A;1! 

195.0! 

195.0! 

75. C! 
35. C 

4.0! 

2.C! 

“ 

i 

* 

1500! 

13.6J NONE 

1 

1  TN 
! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

196 

»6'C5?3 

i 

6*ft‘4A40! 

;  j 

195.3! 

195.0! 

75. C! 
36.  G! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

1 

1503! 

13.4! NONE 

1 

!TN 

j 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

197 

•6*0534 

i 

ft*6!4A43! 

;  j 

193.0! 

195.0! 

3  3.3! 
3J. 0! 

9.0! 

2.3! 

- 

1 

2 

1500! 

1 3.4! NON? 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

109 

!o305tf5 

j 

6*6!4A40! 

2  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

’5.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

5 

1500! 

13.4 ! NONE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1974 

INS 

200 

i**C556 

i 

6*6!4A4C! 

i  i 

1  >3.3' 
195.3! 

35.3! 
3>.  C! 

9.0! 

2.9* 

- 

1 

t 

1  SCO! 

13.4! NONE 

1 

•TN 

j 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

201 

!oA0537 

i 

6*6  !4A<>3! 

193.0! 
U5. 3! 

35.3! 
35.  C! 

9.3* 

2.0! 

“ 

< 

15C0! 

13.4! NON? 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

202 

•6»35d? 

i 

4*6!iA4D» 

;  i 

19>.C! 

19J.3! 

7  S.C! 
3<.ji 

9.C! 

2.0! 

- 

1 

1 

1500! 

13.4! NONE 

!TN 

j 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

205 

!6a0539 

i 

63«! 4*43 » 
i  1 

19S.0! 

195.3! 

’5.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 5C0! 

13.4!H0NE 

1 

!tn 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

204 

•ft'C59C 

i 

6*o!4A4C! 

i  j 

193.3! 
14  3.0! 

;  G I  c ! 

9.3! 

2.0! 

- 

1 

j 

1500! 

13.4! NONE 

Stn 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

Z  NS 

205 

!  6?C591 
> 

ft*o!4A43! 

!  ! 

195.0* 

145.0! 

’3.0! 

3  5.3! 

4.0! 

2.0! 

- 

2 

1500! 

13.4IN0NE 

; 

!  TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

206 

! 6*0592 

i 

6*6!  4A4'"! 

145.3! 

195.0! 

3  5.0! 
35.0! 

9.0! 

2.3! 

- 

; 

j 

1500! 

13.4! NONE 
; 

*!TN 

2 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

2C7 

•6*0595 

j 

ft*6! 4A40! 

•  ! 

1 >5.3! 
195.0! 

35.3! 
35. C! 

4.0* 

2.0! 

“ 

! 

j 

1500! 

13.4*  NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

202 

•6*3594 

i 

6*6«4A43! 

!  ! 

195.3! 

195.0! 

35. C! 
15.0! 

9,0! 

2.0! 

i 

1 

1500! 

13.4! NONE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

20* 

•9605*5 

! 

636'.4A4C! 

!  ! 

1 45.3! 
195.0! 

x.C! 

'5.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

• 

1500! 

13.4J  NONE 
! 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

210 

•6*0596 

; 

!  6*6 ! 4 A 40  ! 

!  •  ! 

193.3! 

1*5.0! 

'5.C! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1500! 

13.4!  NONE 

1 

!tn 

2 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

211 

•.6*059? 

• 

6*6 !  4  A4^ ! 

!  !  ! 

1«5.0! 

145.3! 

'S.O! 

'5.0! 

4.C! 

2.0! 

! 

( 

1500! 
-  ! 

1 3.4 {NONE 

1 

!  TN 

1 

NASHVILLE  t 

197* 

ING 

212 

!  6#059R 

• 

•  6*6 ! 4  *40 ! 

!  !  ! 

1  >5.3! 
195.0! 

JS.O! 

’5.0! 

9.0! 

2.0! 

« 

1 

1500! 
-  ! 

1 5.4 ! NON? 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

ING 

215 

1 6?0'9* 

! 

!  6*5  !4  A4<?  ! 

!  !  ! 

145.3! 
14$.  J! 

JS.O! 

-5.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

I 

1500! 
-  ! 

13.4'NONE 

! 

!tn 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

214 

»9*C600 

! 

!  666!4A«C! 

!  •  ! 

1R5.  J! 
145.0! 

35. C! 

7  J.O! 

9.0! 

2.01 

i 

! 

1500! 

.  1 

13.4! NONE 

1 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

215 

!©*C601 

i 

!  6*5!4A40! 

!  !  ! 

1  >5.3! 
iu.lt 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

1 

i 

15Coi 
-  ! 

13.4J  NONE 

1 

JTN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

21o 

! 6*0607 

i 

!  6*6 ! 4 A43 • 

1  !  ! 

1  >6 .0! 
195.3' 

’5.r ! 
’5.3! 

9.0! 

2.0! 

I 

J 

1500! 
-  ! 

1 3. 4 'NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

217 

! 6*0633 

j 

•  6?6! 4*43! 

;  j  i 

1  >5.0! 
1>5.0! 

35. l! 
x.O! 

9.0! 

2.0! 

1 

2 

isooi 
-  ! 

13.4! NONF 

1 

!  TN 
! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

Hi 

! 6*0634 
! 

i  6«ft!4*-0! 

!  ■  ! 

145.3! 

193.3! 

36.  C! 
35.3! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1500! 

-  t 

13.4! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

21* 

!6PC63« 

• 

!  6«6!4A40! 

!  !  ! 

1 4  S.  3f 
195.0! 

75.0! 

’5.0* 

4.0! 

2.0! 

! 

1500! 
-  ! 

13.4! NONE 
! 

JTN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

US 

220 

•63063N 

! 

!  6*>!4*40! 

{  !  • 

us.:* 

145.3! 

35.G! 

’5.0! 

9.0! 

2.0! 

j 

i 

1500! 
-  ! 

13.4] NONF 
! 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

221 

!  6*0407 
j 

!  ft*6 ! 4*40 ! 

j  i  ; 

1>5.3! 

193.0! 

'5.0! 

’N.oi 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1 

1530! 

■  1 

13.4! NONE 

1 

!  TN 
! 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

222 

S63C601 

j 

!  64d!4*402 

!  !  ! 

145.0! 

195.0! 

3  S.O! 
'5. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

1500! 
•  * 

13.4 !  NONE 
! 

!  IN 
! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

224 

!61CM0 

j 

!  9*6!4«40« 

;  i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 

'5. Cl 

4.0! 

2.0* 

" 

; 

i 

isooi 

•  1 

1 3.4  J  NONE 
! 

JTN 

I 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

225 

!  6*3611 
; 

!  6*654*43! 

!  •  ! 

14 J.O! 

1 >5.0! 

35.:! 

'5.w! 

9 . 0 1 
2.0! 

“ 

! 

j 

1500* 
.  1 

13.4  J  NON* 

; 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

276 

!HCM2 

i 

2  6<'ft'4A4'2 

1  !  ! 

195.3! 

193.0* 

'5.0* 

3  5.0! 

4.0! 

2.0! 

~ 

i 

1 

1500! 
•  1 

1  3.4! NONE 
; 

•TN 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

7?7 

•  6*061? 
j 

•  ft’6'4A4^( 

!  !  ! 

1  >5.3! 

1  >  3.3! 

'>.0! 

35.0! 

9.3! 

2.0! 

- 

1 

1 

iscoi 

*  2 

13. 4 {NONE 
j 

1 T  N 
! 

NASHVILLE  ! 

197* 

INS 

2?d 

! 6*C6 1 4 
; 

!  6*6**440! 

!  i  j 

l >5.0! 

1 >5. 3! 

'S.C! 

’>.:• 

4.3? 

2.0! 

— 

i 

* 

1500! 
.  1 

1 3.4! NON? 

1 

JTN 

! 

NASHVILLE  *! 

197* 

ING 

229 

! 6*C61 5 
; 

•  6*5*  **.(•! 

!  •  ! 

14S.J! 
i >>.:• 

35. C! 

*5.:* 

9.3! 

2.0! 

” 

i 

1530! 
-  ! 

13.4*  NONE 
« 

iTN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

2'0 

!  6*vA1 ft 
j 

!  ft»6!4A4^! 

2  ;  2 

195. G! 
1 >5.0! 

'5.C! 

’S.C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

1510! 

-  ! 

13.4! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

107* 

ING 

2M 

! 0*061 7 

!  ft*ft!4A,0» 

!  !  ! 

193.0! 

195.01 

'5.  C! 
'5.0! 

9.0! 

2.C! 

- 

! 

1 

1 5AC! 
-  ! 

13.4! NONE 

j 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

252 

!6*C6U 

i 

!  6*6»4*«.’! 

i  2  ! 

195.C! 
1 *?.C! 

35.  C! 
»5.C« 

9.0! 

2.u! 

- 

2 

i 

1530! 
•  1 

1  3.4 i NONE 

j 

JTN 

1 

NASHVILLE  ! 

197* 

ING 

2’3 

26*0619 

; 

!  6*6!4*^oi 

i  i  ; 

1  >  5.0! 
1 >3.0! 

35.. '! 
55.5! 

9.0! 

7.0! 

- 

1 

1 

15r0! 

-  1 

13.4*  NONE 
t 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1979 

US 

2U 

56*0620 

; 

!  6*6*44*3! 

!  !  ! 

1 >5.0! 
1  >5.0! 

75. C! 
'5.C! 

4.0! 

2.0! 

* 

1 

2 

1500! 

«  1 

13.4i.N0NE 

1 

!TN 

2 

NASHVILLE  ! 

1979 

ZNu 

255 

« 

!  4<i*44;C! 

!  !  ! 

195.3! 

195.0! 

’5.0! 

35.?! 

4.0! 

2.0! 

- 

i 

1500! 

-  1 

13.4 ! NONE 

!  tn 
! 

NASHVILLE  1 

1979 

ING 

256 

•6*3622 

; 

*  aR6*444<*! 

i  2  ; 

1 >5.0! 
1  >5.0! 

77.5! 

’5.C! 

4.0! 

2.0! 

“ 

1500! 
.  1 

13.4 {NONF 
! 

!TN 

5 

NASHVILLE  ! 

1979 

ING 

2?7 

!  6  *0623 
! 

J  5*6!44t0! 

2  2  • 

145.3! 
1 >5.0! 

'5.C! 

’S.C! 

9.0! 

2.0! 

• 

i 

! 

1500! 
.  1 

13.4! NONF 
! 

!tn 

1 

NASHVILLE  ! 

1979 

ING 

256 

!6*C624 

i 

!  6*6 !  4A4*'f 

J  !  ! 

14>.3! 

195.0! 

75.08 
35. C! 

9.0! 

2.C! 

” 

! 

1500! 

-  1 

13.4! NONE 

1 

ITN 

• 

NASHVILLE  ! 

1979 

ING 

239 

•63062* 

i 

!  6?a ! 4 440 • 

!  !  ! 

145.3! 
1 >3.3! 

35. C! 
’S.C! 

4.3! 

2.0! 

" 

! 

1 

isooi 
-  ! 

1 3.4i NONE 

5 

!  TN 
1 

NASHVILLE  1 

1970 

INS 

240 

!  6*C626 

2 

i 

{ 

!  6*6!*A4^! 

!  •  ! 

j  i  i 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

; 

; 

J  5.0! 
’S.C! 

1 

* 

9.C! 

2.3! 

1 

i 

1 

! 

1 500! 

•  1 

1 

13.4! NONE 

l 

! 

1 

JTN 

l 

1 

2 

NASHVILLE  ! 

1979 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


453 


ENGRl 

DISTJ 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUNE6* 


SVTCC  S  3INPNSICNS  ! OR APT! 
NET  (CODE ! LENGTH! BROTH!  ‘ 

REGIS-!****!  RSG.  •  PcG.jLOAO-l 
TER  !  SEE!//////!/////;  EO  ! 
TON-  SPAGE!  OVER-JOV 6 *-!/////! 
NAGS  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 


•CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

■  !  £ST  >  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  9AS£ 
!////////!  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

HORSE!  »ASS-  ! CL  I GHT) !//////////////// 1TD !////////// 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-J  JEE!  LINE-2 


! 

j 

YEAR  ! 
9UILT 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(17)  INGRAM 
XNG  SOI 
ING  S02 
IMG  503 
ING  504 
ING  506 
ING  507 
INC  508 
ING  509 
INC  510 
ING  511 
INS  512 
ING  513 
INC  514 
ING  515 
ING  516 
ING  517 
INC  518 
INS  519 
ING  520 
ING  531 
ING  532 
ING  573 
ING  534 
ING  535 
ING  536 
ING  550 
ING  551 
ING  552 
ING  553 
ING  558 
INS  559 
ING  560 
ING  561 
INC  582 
ING  565 
ING  567 
TNG  568 
ING  570 
INC  572 
ING  5*4 
ING  576 
ING  577 
ING  578 
ING  579 
INS  580 
ING  583 
ING  701 
ING  702 
ING  703 
ING  704 
ING  705 
INC  706 
ING  707 
ING  713 


3ARGE  CO*  ! 

(CONTINUED)! 


! 


! 


700I4A40!  15$. 0!  35*0!  9.0! 

!  i  155. C!  35. C!  1.5! 

700UA40!  155./)!  35*0!  9.0! 

!  !  155.0!  35.C!  1.5! 

700*4440!  195.0!  35. C!  9.0! 
. ,  !  !  155.0!  35.0!  1.5! 

! 601 74?  !  70014*40!  105. 0!  35*0!  9.0' 

!  i  !  !  155.0!  35.0!  1.5!* 

7C0 ! 4*40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

700*4*40!  1*5. 0!  35.0!  9.0! 

!  !  155.0!  35.0!  1.5! 

700!4U0!  195.0!  T5.0!  «.0! 

!  !  155. C!  35.0!  1.5! 

7C0J4A4O!  1*5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1*5.0!  35.0!  1.5! 

700S4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  1«5.0!  35. C!  1.5! 

700*4440!  195.0!  33.0!  9.0! 

i  !  195.0!  75.0!  1.5! 

700! 4*40!  195.0!  '5.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

!  700! 4*40!  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.5! 

700! 4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35. 0*.  1.5! 

70054*40!  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

700!4**0!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  ns. 0!  T 5.C!  1.5! 

700(4*40!  1 >5.0!  33.0!  9.0! 

'  1C5.0!  '5.0! 


! 601746 

i 

!  601 747 


!oQ1?50 

i 

! 601 751 
i 

! 601 75 2 

» 

! 601753 
! 

1601754 

! 

! o01 755 

| 

! oOl 756 

! 

! 601 757 
i 

I  601758 

i 

! 601759 

i 

i  601760 

j 

1601741 


1528! 
1528! 
1520! 
1528! 
1528! 
1523* 
1523! 
152?j 
1523! 
152$i 
1528! 
1529! 
1 5  ?  8  5 
152  5! 
1528! 
1523*! 

-  t 


! 

i 

13.5’NONE 

; 

13.5! NONE 

i 

13.5*  NONE 
! 

13.5! NONE 

j 

PANOSE 

j 

1  3.55NONE 

i 

13.5! NONE 

i 

13.5 ! NONE 

13.5! NONE 

; 

13.5!*  NONE 

! 

13.5! NONE 

i 

1 3.5! NONE 

i 

13.5i.NONE 

i 

1 3.5! NONE 

i 

13.5'NONE 

j 

13.5 {NONE 


!TN  NASHVILLE 

t 

!TN  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

! 

!TN  NASHVILLE 

i 

Itn  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

i 

•TN  NASHVILLE 

1 

!TN  NASHVILLE 

2 

!TN  NASHVILLE 

t 

!TN  NASHVILLE 

! 

!TN  NASHVILLE 

i 

!TN  NASHVILLE 

i 

ITN  NASHVILLE 


1979 


1601762 

! 

700(4*40 

{ 

t >5.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

152  0* 

-  ! 

1 3. 5 (NONE 

1 

Itn 

1 

! 

NASHVILLE  • 

! 

1979  * 

1601763 

i 

700! 4*40 
! 

195.0!  '5. u! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.2! 

i 

1528! 

-  j 

1 3. 5 ! NONE 
« 

Itn 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1979  ! 

! 601764 
! 

700(4*40 

1 >5.C!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1 

1528! 

-  1 

13.5!  NONE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE 

! 

t 

P79  } 

1620594 

! 

700!  4 *40 

t 

195.0!  33. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

j 

1528! 

14.5! NONE 

1 

!  TN 
1 

NASHVILLE  j 

1980  ! 

1620595 

! 

700! 4*40! 
! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

1528! 

-  | 

14.5! NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE 

1 

t 

P8C  1 

1620596 

; 

70014*40! 

! 

195.0!  35.0! 
195.0!  '5.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1528! 

-  i 

14.5! NONE 

J 

!TN 

1 

NASHVILLE 

1980  • 

1 420597 
! 

70014*40! 
1  ; 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.C! 

1.5! 

! 

1528! 

-  ! 

1 4. 5 1  NONE 

j 

•TN 

j 

NASHVILLE 

I960  i 

!o20598 

! 

700! 4*40! 
!  ! 

195.0!  35. C» 
195.0!  35.0* 

9.0! 

1.S! 

i 

1528! 

-  ! 

14.5 1  NONE 
j 

•TN 

1 

NASHVILLE 

1980  i 

! 620599 
! 

700! 4*40! 
!  ! 

195.0!  75. C! 
1«5.0!  35.0* 

9.0! 

1.5! 

! 

1528! 

-  j 

14,5! NONE 

1 

!TN 

t 

NASHVILLE 

f 

1980  ! 

1434435 

! 

66914*40! 
!  ! 

1>5.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.3! 

! 

1528! 

-  | 

1 5.5 i NONE 

1 

!tn 

■ 

NASHVILLE 

1961  l 

1634436 

! 

649 !  4*  40 { 
!  ! 

195.0!  35.0* 
195.0!  35.3! 

9.0! 

1.5! 

i 

1528! 

-  j 

13.51NONE 

I 

!  TN 
1 

NASHVILLE 

1981  ! 

1634437 

! 

d69 ! 4*40! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

1525! 

-  l 

13.51NONE 

1 

ITN 

NASHVILLE 

1981  ! 

1654438 

i 

649!4t:0! 
!  ! 

1>5.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

j 

1525! 

-  » 

13.5! NONE 
• 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1981  1 

! 634445 
! 

46  9 ] 4  *40 ! 

!  ! 

19 J.O!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

15281 

-  t 

1 3. 5 ! NONE 
! 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1981  ! 

! 634444 

i 

669! 4*40! 

)  ! 

195.0!  35. C! 

1 95. 0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1528i 
-  ! 

13.5 1  NONE 
l 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1 

t901  { 

•63444' 

I 

669(4*40! 

•  ! 

P5.3!  35.0! 
195.0!  35.0* 

9.0! 

1.5! 

2 

1528! 

-  | 

13.5! NONE 

(TN 

NASHVILLE 

1981  ! 

•634446 

« 

669 ! 4*40 ! 

(  ! 

1 9 J.O!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.3! 

1.5! 

j 

1528! 

-  J 

13.5! NONE 

j 

(TN 

1 

NASHVILLE 

19S1  ! 

1634447 

! 

669*4*40! 

!  ! 

195.)!  '3.3! 
P3.C!  '5.01 

9.0! 

1.5! 

! 

1523! 

-  ! 

13.5! NONE 
| 

(TN 

l 

NASHVILLE 

1981  ! 

!  634450 
! 

649(4*40 ! 

!  ! 

1*5.0!  35.0! 
195.3!  J4. 0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1523! 

-  J 

13.5! NONE 
! 

(TN 

1 

NASHVILLE 

P81  • 

1634452 

! 

66914**0! 

!  ( 

1>5.0!  '5.0! 
1*5.0!  35. OJ 

o.O! 

1.5! 

1 

1523! 

-  1 

13.5! NONE 

J 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1951  ( 

1634453 

I 

669(4*40! 

1  1 

1*5.3!  '5.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.S! 

! 

1528! 

-  » 

13,5! NONE 
( 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1981  • 

1634453 

! 

669!  W40j 

1  ! 

1>J.O!  35.0! 
1*5.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1525! 

-  1 

13.51  NONE 

J 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1951  i 

1634457 

i 

669(4*40! 

!  ! 

195.3!  35. C* 
195. C!  '5.0! 

9.0* 

1.5! 

J 

1528! 

•  » 

13.5! NONE 
j 

!TN 

) 

NASHVILLE 

1981  } 

j  634459 
! 

669(4*40! 

!  ! 

195.0!  35, C! 
195.0!  'S.C! 

9.0! 

1.51 

1 

1528! 

-  | 

13.5! NONE 

1 

(TN 

1 

NASHVILLE 

P81  1 

! 634461 
! 

669(4*40! 

;  1 

195.0!  35.3* 
195.3!  35.0! 

9.0! 

1.51 

« 

1528* 

-  I 

13. 5| NONE 

1 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1901  ( 

1634462 

! 

469(4*40! 

!  ! 

Pi. 3(  35.0! 
1*5.0!  35.3! 

9.0! 

1.5! 

1 

1528! 

-  1 

1 3.5 ! NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE 

P81  i 

(634463 

! 

669(4*40! 

!  ( 

1*3.)!  J5.3! 
P5.0!  35.0* 

9.0! 

1.5! 

i 

1528! 

-  ( 

13. 5! NONE 
( 

ITN 

1 

NASHVILLE 

1981  i 

•634464 

i 

649(4*  40! 

!  ! 

PS.C!  35.3! 
1*5.0!  35.3J 

9.  0( 
1.51 

t 

1523! 

-  1 

13.5! NONE 
{ 

!tn 

1 

NASHVILLE 

1981  ! 

! 634465 
! 

66  >! 4*40! 

(  ! 

PS. 01  35.0! 
P5.3!  35.3! 

9.0! 

1.5! 

J 

isjai 
-  | 

1 3. 5! NONE 
j 

!tn 

NASHVILLE 

P81  J 

! 6 '4  46 • 

! 

649(4*401 

1  I 

19'. C!  ’5,0! 
P5.0*  35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1523* 

-  ( 

13.5IN0NE 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE 

I 

1981  l 

! 6^1765 
! 

700(4*40! 

!  ( 

P5.0I  35.3* 
PS. 3»  35.3! 

9.0! 

1.5! 

i 

1526! 

-  | 

13.5! NONE 
| 

ITN 

1 

NASHVILLE 

P79  ! 

1601764 

! 

700! -.*41* 

(  ! 

P5.0!  13. C* 
PS.O*  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1528! 

•  1 

1 3. 5! NONE 
j 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1979  ! 

(60176’ 

I 

700(4*41! 

!  I 

PS. 01  55.0! 
1*3.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1523! 

-  | 

1 3.5! NONE 

1 

itN 

NASHVILLE 

1979  • 

(601770 

( 

700! 4*41 ! 

1  1 

PS. 3!  55.0! 
P5.)»  'S.O! 

9.0! 

1.5! 

! 

1525* 

-  | 

13.5‘NONE 

! 

(TN  N*m<lttLE 

1 

1 

1 

1979  | 

(601771 

> 

700(4*41! 

<  1 

1 *5.0!  33. C! 
PS.*)!  r 5.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1523! 

•  1 

1 3.5! NONE 
! 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1 

1 

1979  J 

(601772 

! 

700(4*41! 

!  ! 

PS.O!  35.0! 
PS.O!  15. 0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1523! 

•  1 

13.5! NONE 
{ 

(TN 

1 

NASHVILLE 

1 

1 

1 

1979  ( 

1601773 
(  * 

700 !  4*41 ! 

I  ! 

PS.O!  35. C! 
PS.O!  35.3! 

9.0! 

1.5! 

! 

1528  i 
•  1 

13.1! NON* 

» 

(TN 

■ 

NASHVILLE 

i 

1 

1979  ( 

(594917  I 

I  ! 

!  ! 

678(4441 ( 

1  1 

t  j 

PS. 3!  35.0* 

1 *5.0!  35. CJ 

1  ! 

9.C! 

1.9! 

• 

1 

1 

1444* 

•  ! 

! 

16.0IN0NE 

! 

1 

(TN 

1 

t 

NASHVILLE 

1 

1 

! 

! 

1978  I 
! 

1 

ENG0 ! 

0  I  ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

ANO  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
i  NUMaER 

!  IVTCC !  DIMENSIONS  !5t>AFT* 

•  NET  'COD*  !L£N3TH!c?9DTrt!  • 

•RfcGIS-!****!  RCG.  '  ®fu.!L9A0-! 

!  TER  !  $cc! //////* /////!  FO  • 

!  TON-  'pi*;*  OV«»-!OVf.°-l /////! 

!  NAG*  !  SV  !  ALL  •  ALL  'LIGHT* 

HORSE! 

°OU£R! 

CAPACITY! 

1 

CARGO  ! 
////////! 
®AS5-  ! 
SNGERS  ! 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  E  L 

EST  |  CARGO  HANOLING  !S  !0PERATING 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

«»OINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
(fFET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2 

! 

1 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 

•REBUILT! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO. 

1  1 

2  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

2 

* 

• 

1 

< 

1 

j 

2 

1 

j 

1 

1 

(CONTINUED) 

1  * 

j 

1 

! 

• 

; 

INS  719 

! 594918 

67814A41! 

19  5.3! 

’5.0* 

9.0! 

-  J 

1448* 

16.0SN0NE 

!TN 

NASHVILLE 

1978  ! 

;  1 

195.3! 

*5.0! 

1.9* 

-  • 

! 

1 

1 

ING  720 

1 594$96 

o73 ! 4 *  41 ! 

195.0* 

*5.0! 

9.3! 

-  * 

1448! 

1 6.9! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1978  1 

1  1 

1 >5.3! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

1 

1 

! 

ING  721 

j  59581 4 

678'4A41! 

193.3! 

3  5.3! 

9.3! 

-  J 

1443! 

1 6.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.3* 

1.9! 

-  ! 

; 

! 

! 

ING  722 

iS95«15 

3  |  4 A ,1 1 

1°>.0! 

’5.3! 

9.3! 

-  ! 

1448! 

1 6.ol NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1978  • 

J  J 

195.0! 

’5.C! 

1.9* 

-  j 

1 

j 

< 

INS  725 

'.$>5923 

67?»4A41 • 

193.3! 

35.3! 

9.0! 

.  • 

1443! 

1 6. 0! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1978  1 

1  l 

195.0! 

35.0! 

I.®! 

-  ! 

2 

1 

1 

ING  ??4 

i 597050 

673'4»4i ! 

155. )! 

*5.3* 

9.3! 

-  ; 

144  3! 

1 6.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1978  I 

1  1 

1  >5.3! 

:$.o; 

1.9! 

•  » 

2 

1 

1 

ING  72$ 

! 61 691 4 

<<75  j  4  A 41  * 

193.3! 

’5.3* 

5.3! 

-  ! 

1505* 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1980  ! 

J  • 

1 >4.0! 

!5.C! 

1.0! 

“  ! 

• 

2 

1 

ING  726 

io034$3 

67614A41 • 

1*5.0! 

*5.0! 

9.3! 

-  » 

1646* 

16. oj  NONE 

1  TN 

NASMVILLE 

1981  * 

1  l 

195.0! 

’S.C* 

1.6! 

-  ! 

; 

; 

« 

XKG  759 

! 5 »5051 

71 514A41 j 

195.0! 

35.3! 

9.3* 

-  * 

1453! 

16.0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE 

1«7S  1 

1  1 

19  3.0! 

’5.0! 

2.0! 

“  ! 

1 

2 

! 

INS  760 

i 595050 

7 1 5 ! 41 41 ! 

1 3  5.0! 

35.0! 

9.3! 

-  • 

14®  3! 

16.0! NONE 

!  NS 

G®EENVILLE 

1978  ! 

1  1 

1 >5.3! 

!  5.3* 

2.0! 

-  ! 

2 

1 

! 

ING  761 

! 595C49 

7  1  J  j  4  A  .1  i 

1 >>• 3! 

35.3! 

9.0! 

-  • 

1*33! 

1 6.0! NONE 

’•••s 

GPEENVILLE 

1078  ! 

J  1 

195.3* 

"  5.C! 

2.3! 

-  ! 

1 

1 

1 

ING  762 

•595043 

71514441 j 

1 9J.3* 

’5.0! 

9.0! 

-  ! 

1507* 

1 6.0! NON? 

!TN 

NASHVILLE 

1977  ! 

•  j 

195.0* 

”.•>! 

2.0! 

-  ! 

• 

j 

t 

ING  763 

•  596059 

715*144  41  i 

I3!. C* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1507! 

16.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1977  ! 

1  1 

195. J* 

33. C! 

2.C! 

-  ! 

; 

2 

! 

ING  624 

!a195  U 

10:3*144  41  i 

2*3.3! 

’5.0! 

5.0! 

-  ! 

1635* 

16.7i NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1980  • 

j  1 

?’0.0! 

’6.0! 

1.6! 

-  * 

1 

2 

1 

ING  $27 

•4*6*08 

102014441! 

2*0.3! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1633* 

19.01N0NC 

!TN 

NASHVILLE 

1079  » 

1  t 

223. 3! 

’5.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

1 

1 

ING  $26 

•606209 

95714441  1 

2’J.O* 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1635! 

19.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1979  | 

1  j 

2’O.U! 

1.6* 

-  * 

; 

1 

2 

INS  829 

•606810 

957*4441 ! 

2*0.0! 

’$.0! 

5.0! 

-  ; 

1633! 

i?.o!ncne 

Itn 

NASHVILLE 

1979  I 

1  1 

2’S.  >* 

75- J! 

1.6! 

-  ( 

1 

2 

j 

ING  350 

i a06 $1 i 

‘;57!«.i41  ‘ 

2'O.C! 

3  5.3! 

9.0* 

-  • 

1633! 

19,0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1979  * 

;  * 

2"  5. )! 

’5.  ’! 

1.6! 

-  • 

1 

; 

• 

I VG  $31 

1606*1? 

957  *4141  ! 

* '  ).0! 

’G.3! 

9.3! 

-  » 

U33* 

1 9,oi NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1979  j 

;  • 

j  51 

T5.C* 

1.7! 

-  * 

* 

2 

1 

ING  1 1 $9 

i S16C45 

8>8! 4A4* 1 

195.3! 

’6.5! 

9.0! 

-  • 

1542! 

13.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1969  • 

1  • 

1 3  5  •  >( 

1.5! 

-  * 

1 

! 

l 

ING  1190 

!51*C*8 

6231*443! 

1  >3 .0! 

’>.0! 

9.0! 

-  * 

1542! 

13,0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1969  1 

'  ! 

19>.3« 

’5.3! 

1.5! 

-  ! 

2 

l 

2 

ING  1191 

i  521 *$7 

623144*02 

1>5.3! 

’5.3! 

9.3! 

-  ! 

1542! 

13.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

1969  j 

;  2 

19  5.*’! 

’5.3! 

1.5! 

-  • 

! 

■ 

1 

INS  1192 

•S’16i$ 

6? jj  4  443! 

1 3  S.  3! 

’5.3! 

9.0! 

•  ( 

1542! 

1 3.0 !NON€ 

Itn 

NASHVILLE 

1969  • 

!  !  ! 

’>’.)! 

’5.:* 

1.5! 

-  J 

1 

1 

» 

ING  119? 

1 5?1 6?9 

1  *’314443! 

1>5.3! 

1 5.0! 

9.0! 

-  ! 

1542! 

ij.oInone 

Itn 

NASHVILLE 

1969  1 

j  ;  ; 

1  >3. 3! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

2 

1 

j 

ING  1194 

! 521490 

!  6?3i44^oi 

1  >5.3* 

7  5 ,  C ! 

9.0! 

.  • 

1542! 

13.oiNONE 

•TN 

NASHVILLE 

1969  | 

! 

1  •  1 

1  >’w! 

’5.0! 

1.5! 

! 

.  j 

! 

1 

! 

ING  1195 

•5>1691 

1  6 >3(4440! 

195.3! 

M.J* 

9.0* 

-  ! 

1542* 

13.9! NONE 

!  TN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

1  1  ; 

195.)* 

’*.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  1196 

! 5716  >2 

i  623144, oi 

1  >5.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  j 

1542! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

j  1  ; 

1  >5.0! 

’5.0! 

1.M 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS  1197 

152169 J 

i  6?3!4440! 

1  >  >.3! 

*5.0! 

9.0* 

-  ! 

15*2! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1969  * 

j 

!  !  ! 

193.3! 

1.5! 

! 

.  2 

! 

! 

2 

ING  119? 

ism** 

•  6?3!4A46! 

195. a* 

”.3! 

9,rt» 

-  ! 

1542*. 

1 3.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE 

1969  j 

J 

1  !  ! 

195.31 

’6.3! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

INS  1199 

{01*95 

•  62  J!-*  443! 

1  >5.3! 

’3.3! 

9.0! 

-  ! 

15*2! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

19  5.0* 

’0.3! 

1.5! 

; 

.  1 

! 

! 

{ 

ING  1201 

! 8  *  J’?4 

!  *15*4441! 

19  3.01 

’5.3! 

9.0! 

-  ! 

1*70! 

17,4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

* 

1974  ! 

1 

!  •  ! 

1  >5. )! 

’5.3! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

j 

I 

INJ  120? 

! 4?  S’2S 

!  713*4141! 

1  >5. 3! 

’5.0! 

9.-3! 

-  ! 

1470! 

17.4! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

. 

1974  ! 

j 

!  !  ! 

1  >5.3* 

’  >  •  0 ! 

1.*! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

INS  1203 

lVj7*4 

!  71Si44,1* 

1 9>. j! 

’  5.3! 

9.3! 

-  ! 

1*90! 

17.4! NONE 

Itn 

NASHVILLE 

• 

1974  ! 

! 

!  !  ! 

1’>. )! 

’5.3! 

1.6! 

2 

-  ! 

I 

1 

ING  1204 

! 6*372’ 

1  715!, »41( 

19  5.  M 

’5.3! 

5.3! 

-  ! 

1470! 

17.4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

* 

1974  i 

i 

•  *  * 

193. u! 

’5.0! 

1.5! 

1 

.  1 

! 

1 

! 

ING  120$ 

! 6*3723 

!  71 5 1 41 41 ! 

i9>.:« 

”.  J! 

9.0* 

.  « 

1470** 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

• 

197*  • 

• 

1  ;  1 

195.0! 

’5.3! 

1.5! 

5 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  1?  J6 

!6'5729 

•  715(4141! 

196.0! 

’5.3* 

9.3! 

-  1 

1470! 

17,41  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

! 

1  !  ! 

1>3. Cl 

’5.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

j 

! 

ING  1207 

! 4*37  JO 

!  71 >14441! 

1>  3.3! 

’3.2! 

9.0* 

-  i 

1*70! 

17.4! NONE 

!tm 

NASHVILLE 

1968  ! 

i 

•  1  1 

1 9  J.  3! 

’5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING  1?0* 

i  ©  *  ’  ’  3 1 

!  71)14441! 

1  >5.3* 

’3.3! 

9.C! 

.  1 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

; 

!  !  ! 

1 3  >,  3! 

’3.2! 

1.0! 

j 

-  1 

! 

2 

1 

INJ  1»39 

'.6  *3732 

!  715*4441! 

19).  ?* 

9.0* 

.  1 

1470! 

17,4! NONE 

1  TN 

NASHVILLE 

1968  ! 

{ 

;  1  j 

1  >5.3* 

’6.3* 

1.4! 

1 

.  1 

{ 

1 

! 

INS  1210 

i 6*  3733 

1  7131***1*! 

i<- j.;» 

‘1 

v.O! 

-  ! 

1470! 

17  ,4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

1  >3.?! 

1.4! 

1 

-  I 

2 

! 

! 

INS 

1711 

•6*3734 

2 

71$!,A*1! 

195.0! 

’5.3! 

i! 

.  * 

1470! 

17,4*  NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

2 

>  * 

m.O! 

35.’! 

1 

A» 

.  t 

I 

1 

! 

ING 

im 

j  5  *  *73’ 

2 

71 5!  4  i*i  i 

1«5.3! 

’5.:* 

9 

V 

-  • 

1*7'*! 

1 7. * ! N0N8 

Wn 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1 

1  J 

1>>.;» 

’^.C! 

1 

-  ; 

1 

! 

! 

! 

I  MG 

121’ 

1  4* 17  J  4 

1 

715*4441! 

WS.l! 

’  5. ,! 

9 

ci 

-  ! 

1*70! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  J 

1968 

1 

« 

j  1 

1 )  5.  ’! 

”.C! 

1 

a; 

-  ! 

; 

1 

2 

ING 

121* 

1  6*  ”37 

j 

715*44*1 ! 

W5.it 

’4.)! 

3 

C! 

-  i 

1470! 

17.4*  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1963 

; 

! 

1  1 

1*>3.3! 

’J.-’! 

1 

’! 

.  1 

! 

1 

! 

ING 

1215 

•6*373’ 

1 

71 5  !* A4i | 

1>’.3! 

’  i.  >! 

6 

C! 

-  ! 

1470! 

17, 4 !NONf 

i  TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

! 

1 

1  1 

193.0! 

!5.C! 

1 

1 1 

.  1 

( 

! 

1 

INC 

1216 

•»M?3> 

1 

’n|*A*ii 

19  4.3! 

’>•  J! 

9 

*1 

-  J 

14701 

17.41  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

2 

1  1 

19  5.)! 

’5.C! 

1 

i\ 

.  1 

! 

,  i 

! 

ING 

1217 

!6* J74C 

j 

71 5! *A*1 ■ 

W$.3* 

M.C! 

9 

C* 

-  ! 

1*70! 

17,*! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1 

1  1 

W5.il 

’5.3! 

1 

4! 

-  ! 

1 

! 

! 

ING 

1218 

1  6  *374 1 

j 

7i$i*A*ii 

W5.ll 

’5.C! 

9 

4 ! 

-  | 

1*70! 

17.41  NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1968 

j 

! 

!  ! 

1  >'.)• 

35.0! 

1 

$• 

-  ! 

1 

2 

! 

ING 

1219 

•4*37*2 

2 

715!*a*i» 

1  <  >•  0* 

’5.C! 

i 

3! 

-  J 

1*70! 

17,4  *NON? 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

2 

i 

!  t 

W5.5I 

1 

<1 

.  « 

« 

I 

1 

ING 

1223 

i 4  * ’74’ 

! 

7 1  5  !  4  A  41  • 

1  >’.«»! 

34. :i 

9 

J! 

-  J 

1*70*1 

17,4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

; 

1  1 

1 >5. )! 

’J.)! 

1 

M 

-  ! 

1 

2 

! 

ING 

1221 

i 6*  3744 

2 

715! 4A41 ! 

1>5.C! 

>5.;! 

9 

0! 

-  * 

1*70! 

17,4! NONE 

Itn 

NASHVULC  ! 

1968 

! 

j 

1  * 

1  >$.;• 

1 

5! 

.  1 

1 

! 

! 

INC 

122? 

141)7*5 

1 

71  si* A  *1  i 

W'.v! 

35.3* 

4 

C! 

-  J 

14708 

17.*!N0NC 

ITN 

NASHVILLE  I 

1968 

! 

! 

!  ! 

1  >5.  ?! 

’5.3! 

1 

*! 

-  I 

! 

! 

! 

ING 

1223 

!413’*4 

2 

715!*A4l! 

195.3! 

’5. Cl 

9 

0! 

-  j 

1*70! 

17,4| NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1963 

! 

; 

!  ! 

1 *>. j! 

’5.'*! 

1 

11 

-  ! 

! 

! 

2 

ING 

122* 

•613747 

2 

713*44,1 | 

1 >5.3! 

35.0* 

4 

oi 

.  1 

1*70! 

17,4 'NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1969 

2 

i 

!  I 

1)*.1* 

’  5.0! 

1 

4! 

-  ! 

! 

! 

1 

!  !!!!!!!  !  !  !  ! 

(  !!•!!!!  !  1  !  ! 


mawc  i  -  OF  "VESSELS  455 


ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
»  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  1 COOE! LENGTH* 1PDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  »EG.UOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  !PAGe !  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LI5NT! 

•CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  ! 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  !  TEAR  * 

!////////»  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  1 (L I GH T) !/////// /////////!TD !///// /////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-?  !*R£9UILTJ 

(17) 

INGRAM 

BARGE  CO. 

(CONTINUED) 

t 

i 

i 

;  ; 

;  i 

2  i 

!  i 

; 

j 

2 

i 

j 

; 

i 

; 

2 

2 

i 

• 

; 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

t 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

j 

j 

2 

IMG 

1225 

!o8374? 

i 

71 5 1 4 A6l * 

;  i 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.C! 

1.8! 

2 

1470! 

-  i 

17.4*  NONE 
; 

!TN 

NASHVILLE  \ 

1969  ' 

2 

ZNG 

1226 

•633749 

i 

71 5 ! 4*41 ! 

;  i 

1®5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

t 

1470! 

-  t 

1 7 .4! NONE 

i 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969  * 
a 

IMG 

1227 

•633750 

71514A41! 

t  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

2 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 
; 

!TS 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

; 

TNG 

1223 

1633751 

i 

71514A41 • 

;  i 

195.0! 

I’S.O! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.3! 

j 

1470! 

-  1 

17.4 ! NONE 

j 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

1 

ING 

1229 

•  6?  3752 
; 

71514*41 1 
!  ! 

1 >5.0! 
195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.3! 

i 

1470! 

17.4J  NONE 
; 

!TN 

* 

NASHVILLE  ! 

1969  • 

! 

IMG 

1230 

•633753 

i 

71514*41! 

;  « 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

5.0! 

1.8! 

“  ! 

1470! 
-  2 

17 .4 !  NONE 
; 

!TN 

j 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

2 

ING 

1231 

! 633754 

j 

71514*41! 

;  t 

195.0! 

1 >5.0! 

15. 0! 
75.0! 

9.0! 

1.3! 

—  1 

1470! 

-  i 

17.4!  NONE 

i 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  i 

1 

JNG 

1232 

1633755 

■ 

71514*41! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

"  1 

1470! 

-  i 

1 7.4! NONE 
! 

!TN 

« 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

» 

ING 

1233 

1633756 

i 

715*4*41! 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

"  ! 

1470! 

•  i 

17.4! NONE 

i 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

1 

ING 

1234 

•633757 

< 

71514*41  ! 
i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

“  1 

1470! 

-  i 

17.4 ! NONE 
; 

!TN 

2 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

t 

ING 

1235 

! 6*375$ 

i 

71514*41 » 

;  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.?! 

~  1 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 

2 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969  i 

1 

IN6 

1236 

•633759 

j 

71514*41  1 

j  > 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

*5.0! 

9.0! 

1.3! 

—  ! 

1470! 
-  ! 

1 7.41  NONE 

i  TN 

I 

NASHVILLE  ! 

1969  * 

2 

ING 

1237 

•633760 

i 

715*4*41! 

;  ; 

195.0! 

1*>5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

-  1 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 

1 

1TN 

; 

NASHVILLE  ! 

1969  | 

! 

ING 

1236 

•633761 

2 

71514*41 • 

;  i 

1 >5.0! 
195.0! 

35. C! 

1  S.O! 

9.C! 

1.8! 

■  1 

U’O! 

1 7.4'NONE 

2 

!  TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

j 

IN6 

1239 

1633762 

( 

71514A41 1 

i  i 

193.0! 

195.0! 

15. 3! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

“  1 

1470! 

-  | 

1?.4!N0KS 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  * 

j 

ING 

1240 

14P376J 

J 

71514*41* 

i  j 

195.0! 

1 0  5  •  0 ! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

“  1 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 

1 

•TN 

t 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

1 

ING 

1241 

1683764 

; 

71514*41  • 

2  ; 

195.0! 

195.0! 

1 5.0! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

"  ! 

1470! 

•  i 

17.4! NONE 
; 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1969  • 
t 

ING 

124? 

1633765 

i 

715*4*41! 

i  i 

195.0! 

1«5.0! 

*S.3! 

35.0! 

9.01 

1.3! 

•  ! 

1470! 
-  < 

17.4  'NONE 
; 

•  TN 

• 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

2 

ING 

1243 

•6*3766 

i 

71514*41  • 

i  i 

1 >5.0! 
195.0! 

*5.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

■  1 

1470! 

•  i 

17.4!  NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

2 

ING 

1244 

16*3767 

t 

71514*41  » 

;  i 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

*  ! 

1470! 

.  i 

17.4 ! NONE 

•TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1969  j 

1 

INS 

1245 

•63376? 

■ 

71514*41 1 
;  ; 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1470! 
-  ! 

17.4!N0NE 

t 

•TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1969  • 

! 

ING 

1246 

•633769 

i 

71514*41 • 

i  ; 

195.0! 
19  5.0! 

35.0! 
75.  C! 

7.0! 

1.8! 

-  1 
» 

1470! 

17. 4 ! NONE 

1 

ITN 

» 

NASHVILLE  ! 

1969  • 

1 

ING 

1247 

1633770 

1 

715*4*41  1 
;  j 

195.0! 

U5.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
; 

1470! 
-  ! 

1 7 • 4! NONE 
! 

!  TN 

j 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

« 

ING 

1248 

•633771 

; 

71514*41 • 

i  ; 

195.0! 

19J.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
i 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 
; 

•TN 

2 

NASHVILLE  ! 

1969  i 
! 

ING 

1249 

1683772 

! 

71514*41  • 
i  » 

195. 0! 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  j 

1 

1470! 

-  t 

17.4!N0NE 

1 

»tn 

NASHVILLE  ! 

1969  { 

! 

ING 

1250 

163377? 

715*4*41! 

■  ; 

195. C! 
19S.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1470! 

-  i 

17.4! NONE 

1 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

! 

ING 

1251 

1633774 

! 

71514*41! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.)! 

9.0! 

1.8! 

“  1 

1470! 
-  ! 

17.4'NONE 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1969  ! 

! 

ING 

1252 

•633775 

! 

715*4*41 f 

1  ! 

1>5.0! 

195.0! 

75.0! 

75.0! 

1.6! 

1.8! 

i 

1478! 

•  I 

17.4! NONE 
« 

!Tn 

1 

NASHVILLE  ! 

1975  • 

! 

ING 

1253 

16*3776 

! 

71514*41 1 

1  1 

193.0! 

195.0! 

75.0! 

75.0! 

8.6! 

1.8! 

-  i 
2 

1478* 
-  ! 

17.4'NONE 

j 

!TN 

! 

NASHVILLE  • 

1975  ! 

1 

ING 

1254 

•683777 

1 

71514*41! 
i  ; 

195.0! 

195.0! 

75. C! 
75.0! 

9.0! 

1.?! 

-  ! 
! 

1478! 

•  i 

17.4! NONE 
; 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

! 

ING 

1255 

!©3377 6 

1 

715*4*41! 

1  1 

195.0! 
195. C! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

“  ! 

1478! 

-  i 

17.4! NONE 
! 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1975  J 
! 

ING 

1256 

•6*3779 

! 

71514*41 • 

1  1 

195.0! 

1  >5.0! 

35.0! 

*  5.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1478! 
.  j 

17.4  {NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  i 

1975  ! 

! 

ING 

1257 

1633780 

j 

71514*41 1 
«  2 

1  >5.0! 
195.0! 

75,0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1476! 
-  ! 

1 7.4SN0NC 
; 

!TN 

• 

NASHVILLE  1 

1975  ! 

! 

ING 

1258 

i 6?3781 
i 

’1514*41 • 

195.0! 

1 >5. 0! 

75.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

i 

1478! 
-  ! 

17.4! NONE 

t 

i  in 
! 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

ING 

1259 

•683782 

! 

715*4*41 j 
j  j 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

-  i 
* 

1478! 
-  ! 

17.4‘NONE 

! 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

ING 

1260 

1643731 

j 

71514*41  i 
|  « 

1 >5.0! 
195.0! 

75. 0! 
75.0! 

9.0! 

!.•! 

i 

! 

1478! 
-  2 

17.4'NONE 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

XNG  1261 

1633734 

» 

71514*41 • 

!  1 

195.0! 
195. C! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1478! 
-  2 

17.4! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

197$  ! 

ING 

1262 

163J735 

i 

71514441 • 

1  ' 

195.0! 

1 >5.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

1 

J 

147di 
-  ; 

17.4! NONE 
! 

!TN 

! 

N9SHVILLC  ! 

r>75  ! 

ING 

1263 

18*3736 

! 

71514*41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1476! 

■  i 

17.4! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLr  ! 

1975  ! 

! 

ING 

1264 

1633737 

; 

71514*41! 
i  i 

1  >5.0! 
195.0! 

31.0! 

75.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

1 

147$! 
-  ! 

17.4 ! NONE 

1 

!TN 

I 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

! 

ING 

1265 

16*373? 

1 

71514*41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

15.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
! 

1475! 
-  ! 

17.4! NONE 
! 

!TN 

NASHVILLE  l 

1975  I 
! 

ING 

1266 

16*3739 

( 

71514*41! 

i  j 

ns.oi 

19  3.0! 

75.0! 

75.0! 

9.01 

1.S! 

1 

1 

*478! 

-  j 

17, 4 {NONE 
{ 

!TN 

t 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

! 

XNG 

1267 

•633790 

! 

71514*41 1 
i  ! 

195.0! 

195.0! 

75.0! 

31.0! 

9.0! 

1.3! 

1 

! 

1476! 
-  ! 

17.4! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 
! 

ING 

1266 

!8#3»91 

! 

71514*41! 

i  « 

195.0! 

1  >3.0! 

7  5.0! 
35.0! 

9.3! 

1.8! 

-  i 

j 

1476! 

17.4'NONE 

1 

i  TN 
! 

NASHVILLE  I 

1975  ! 

! 

ING 

126« 

1 6*374 J 

71514*41  • 
(  1 

1 >5.0! 
193.0! 

35.0! 

75.01 

9.0! 

1.3! 

-  i 

j 

1478! 
-  ! 

17.4 ! NON* 

! 

|TM 

» 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

1 

ING 

1270 

•631743 

! 

71514*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

7>.0! 

9.0! 

1.4! 

•  i 

i 

1478! 

-  1 

17.4! NONE 
! 

!  TN 

1 

NASHVILLE  I 

1975  ! 
! 

ING 

1271 

16*3794 

i 

71  $  *  4*41 1 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 
I 

1478! 
-  ! 

17.4'NONE 

« 

!TN 

! 

NASHVILLE  1 

1975  ! 

! 

ING 

1272 

UM795 

1 

71514*41  ! 
!  1 

1> 3.0! 
193.0! 

35.0! 

75.0! 

>.0! 

1.8! 

.  i 

i 

1476! 

a  1 

17.4! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  l 

1975  J 
1 

ING 

1275 

16*3796 

1 

715*4*41 • 

1  1 

193.0! 

193.3! 

35.0! 

75.0! 

9.0! 

1.4! 

i 

i4?si 
.  1 

17.4i NONE 
! 

!TN 

1 

NASHVILLE  I 

1«78  ! 

1 

ING 

1274 

1633797 

1 

71514441! 

!  1 

195.3! 

195.0! 

31.0! 

75.01 

9.0! 

1.3! 

i 

1475! 
.  ; 

17.4! NONE 
« 

!TN 

NASHVILLE  I 

1978  1 
! 

ING 

1275 

f  633794 
i 

71514*41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

77.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 
! 

1475! 
.  ; 

17.4'NONE 

l 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1978  ! 

! 

ING 

1276 

•433799 

I 

71514*41! 
1  1 

195.01 

195.o! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

1475! 
-  ! 

17.4 ! NONE 
{ 

5  TN 
« 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

ING 

1277 

8653900 

! 

71514*41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

1475! 
-  ! 

17.4  {NONE 
! 

JTN 

I 

NASHVILLE  ! 

1978  ! 
! 

ING 

1 279 

16*3801 

! 

! 

1 

71514*41! 
!  ! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

35.0! 

35,0! 

1 

! 

9.0! 

1.3! 

« 

i 

| 

1*75! 
-  1 

! 

17.4! NONE 

1 

i 

1 

!TN 

! 

! 

! 

NASHVILLE  i 

1978  ! 
! 
! 
! 

TA3LS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSFL  NAME  AND  NU"3ER 


(17)  INSRAH  3 APSE  CO. 

(CONTINUED) 


!  NET  ! CODE !LrM$T*J ! 

- ipcGIS-!  •«**!  Rit,.  • 

COAST  !  T£p  !  St*!//////! 
GUARD  I  TON-  !PA*i!  OV  5 0 - i 
NUNPER  !  NAGE  i  IV  •  ALL  ! 


9»AFT!  'CAPACITY!  H ISM-  ! 

!  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT 

CD  !  ! ////////•  POINT  •  LINE-1 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT ) !//////////////// 
LIGHT!  POJcR!  ENGERS  !  ( FEET) !  LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  J 
TC!  RASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD! ////////// J 


INS 

1270 

! 6*3302 

i 

i 

i 

71 5! 4A41 ! 

1  i 

193.0! 

1«5.0! 

'3.0! 
35. C 

9.0! 

1.2! 

-  j 

j 

1475! 

-  1 

17.4 ! NONE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

IN'S 

1280 

!6>3803 

» 

2 

# 

715  j  4A41  j 

j  i 

195.0! 
i  °  5 . * 

35.05 

35.0! 

9.0! 

I.1! 

1 

U7si 
-  1 

17. 4 ! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

ING 

1231 

1 633504 

i 

i 

i 

71 5 !  4441  a 
i  j 

195.0*. 

195.0! 

35.0! 

■*5.0! 

9.0! 

1.3! 

.  1 

1 

14752 
-  t 

17.4SNCNC 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

I  NS 

1232 

! 633*05 

i 

i 

j 

71  5!4At*)! 

i  i 

195.0' 

195.0! 

35.)' 

’<.0! 

9.0* 

1.F* 

-  1 

2 

1475i 

.  1 

17.4! NONE 

1 

*!TN 

t 

NASHVILLE  ! 

1 

1978 

INS 

1283 

16*3836 

2 

i 

i 

71SU44M 

«  i 

19?. 0* 
1>5.0! 

35.0! 

7  5.C 

9.0! 

1.3! 

_  1 

1 

1475 1 

-  1 

17.4*  NONE 

l 

Itn 

t 

NASHVILLE  ! 

! 

197? 

INS 

1234 

*6*3fl07 

i 

i 

• 

713  54  *46* 

i  i 

193.0! 
19  5.0! 

35.0! 

’3.C! 

9.u! 

1.3! 

-  2 

2 

1475! 

-  1 

17. 4j  NONE 

1 

!TN 

2 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

INS 

1235 

io»:303 

2 

i 

j 

71S!4A«©i 

i  j 

1  93.0! 
193.0! 

35. C! 
?5.0« 

9.0! 

1.3! 

•  1 

1 

1475! 

-  1 

17.4! NONE 

1 

Stn 

; 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

ING 

1236 

! 6*3809 

i 

i 

t 

71 5?  4  443 ! 

i  i 

1*5.0! 

195.0! 

T5.0! 

75.0! 

v.O! 

1.8» 

1 

1475! 

*  -  ! 

17,4! NONE 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

j 

1978 

INS 

1267 

! ©83810 
; 

i 

j 

715! 4A4e ! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

*5.:! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

t 

1475! 

-  1 

17.4! NONE 

1 

!TN 

; 

NASHVILLE  *! 

1978 

INS 

1 233 

i  693311 

i 

2 

i 

71 S 1 4A4©j 

i  i 

H5.0! 

193.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

-  1 

1 

1475*! 

-  1 

17.4!  NONE 

1 

JTN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

ING 

1239 

! 6*3512 

i 

i 

i 

715*4443  5 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

-  i 

2 

1475! 

•  • 

17.4! NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

INS 

1290 

! 6*3  213 
; 

i 

{ 

71 5 »  44  41 j 
i  i 

195.0! 

195.0! 

95. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

2 

14751 

-  1 

17.4 ! NONE 

1 

i  TN 

NASHVILLE  * 

! 

1978 

ING 

1291 

!o*3’U 

i 

i 

j 

71 5 ! 4A  41  i 

1  1 

1*5.0! 
19  5.0! 

35.0! 

23.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1 

1475i 

•  t 

17.4! NONE 

1 

!  TN 
! 

NASHVILLE  ! 

1 

1978 

INS 

1292 

ii«3R15 

i 

i 

i 

715544-.1  • 

i  i 

193.0! 

1*5.0! 

33.  ii 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

i 

1 

1475! 

17.4J NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

INS 

400C 

! 537263 

j 

i 

i 

91 7  •  44  46 i 
!  ! 

2)0.0! 

200.0! 

’5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■ 

1645! 

-  1 
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4* -7! 

1°5.0! 

*5.2* 

135.0! 

3  5.  O'! 

ING 

5016 

•615363 

676 

4*47  j 

135.0! 

*5.3! 

t 

135.0! 

35.0! 

ING 

5017 

*615360 

e76 

4A47< 

135.0! 

*5.0! 

1 

13  5.0! 

*5.2! 

ING 

SOI  £ 

1615370 

676 

4*47j 

175. 0! 

*5.2! 

; 

1 >5.3* 

35.0! 

INS 

5019 

! 015271 

6^6 

4*47* 

1-5.0! 

25.0! 

; 

1  >5.2! 

*5.2! 

ING 

5020 

j  516753 

67& 

4*47* 

135.2! 

35.0! 

13  5.0! 

*S.O! 

INS 

5021 

•619754 

676 

4**7 ! 

13  5.0! 

3  5.0! 

• 

135.3! 

35. C! 

ING 

S022 

•>1  9755 

676 

4*47* 

1 3  5.0! 

35.0! 

i 

13  5.0! 

?  5.0! 

ING 

5023 

i 61 3756 

6?6 

4*47! 

135.2! 

35.0! 

i 

135.0! 

35.  G! 

INS 

5024 

1 618757 

676 

4*47*! 

13>.0! 

35. C! 

i 

1  >  5-0! 

3  5.2! 

ING 

5025 

j  6136o0 

676 

4*47! 

135.0* 

35.0! 

i 

135.0! 

35.0! 

ING 

5026 

•  014761 

676 

4«47« 

135.0! 

35.0! 

i 

i 

i 

135.3! 

t 

< 

35.0* 

« 

1 

i 

i 


7.0! 

- 

U7C! 

15.3IN0NE 

!TS 

NASHVILLE  ! 

1931 

1-5! 

-  ! 

a 

a 

a 

7.0! 

- 

1o70! 

is.oInone 

;tn 

NASHVILLE  ! 

1981 

1-5! 

-  | 

1 

f 

a 

3.0! 

• 

1670! 

15-0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

S 

1-5! 

-  ! 

a 

a 

2 

°.0! 

- 

1670! 

15.oifl3.NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1-5! 

-  ! 

1 

a 

a 

3.0! 

- 

1670* 

IS. 0! K5N£ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1-5! 

-  • 

a 

a 

2 

3.0! 

- 

1670! 

15.0*KCKE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

-  • 

1 

a 

a 

3.0! 

- 

1670! 

IS.oInGME 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

-  • 

J 

a 

a 

9.0! 

- 

1670! 

15-0JN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1-5! 

-  • 

1 

a 

a 

9.G! 

- 

167G! 

15.0!N0N£ 

!TN 

NASHVILLE  • 

1981 

1-5! 

-  * 

a 

a 

a 

9.0! 

- 

1>70* 

1 5-9'NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

-  • 

1 

a 

a 

3-0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

!TH 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

a 

>.C! 

— 

1o70! 

IS.oifcOHE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1931 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

a 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1951 

1-5! 

-  • 

1 

a 

a 

3.C! 

- 

1673! 

15.0!n0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1-5* 

-  a 

■ 

a 

a 

3-C! 

- 

1673! 

15.0!N0NE 

■TN 

NASHVILLE  i 

1981 

1.5! 

-  • 

1 

a 

a 

7.0! 

- 

1675! 

15.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1961 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

a 

3.2! 

- 

167C! 

15.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

! 

1 

a 

a 

9.0! 

- 

1670* 

15.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1931 

1.5! 

-  » 

1 

2 

«-3* 

- 

1670! 

15.0!N3N £ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1931 

1-5* 

-  • 

a 

1 

a 

c.O! 

- 

1670! 

1S.0JN0NE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1.5! 

-  • 

1 

a 

a 

3.0! 

- 

1670! 

15.3!none 

•TN 

NASHVILLE  ’• 

1981 

1.5! 

-  • 

1 

a 

1 

9.3! 

- 

1670* 

15.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  *■ 

1981 

1.5! 

-  » 

1 

a 

a 

! 

3.0! 

- 

1670! 

IS.oiNONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1931 

! 

1.5! 

-  * 

1 

a 

a 

1 

9.0! 

- 

1670* 

15.0! X3NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1951 

*! 

1.5! 

-  ! 

1 

2 

a 

! 

3.0! 

- 

167C! 

is.oixoNE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

a 

! 

3.0! 

- 

1o70! 

1 5.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1.5! 

-  ! 

j 

a 

1 

! 

3.0! 

- 

167C! 

15.0JN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

a 

1.5! 

-  1 

1 

2 

2 

j 

3.0! 

- 

1498! 

16.0!H0NE 

Itn 

NASHVILLE  ’• 

1979 

! 

1.7* 

-  ! 

1 

a 

• 

9.0! 

- 

1493! 

16.  3!  NOME 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.7! 

-  • 

2 

a 

J 

3.0! 

- 

150?! 

16.0IN0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

I.o! 

-  ! 

t 

1 

2 

9.C! 

- 

ISO?! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.5! 

-  • 

2 

a 

» 

3.0! 

- 

1502! 

1 6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  ! 

2 

1 

a 

9.C! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  | 

i 

2 

1 

9.0! 

- 

1502! 

16.0!NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

I.o! 

-  • 

2 

2 

a 

9.0! 

- 

1502* 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6* 

-  • 

1 

j 

1 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  • 

1 

2 

2 

9.0! 

- 

1502! 

1 o.O! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.4! 

-  ! 

a 

a 

a 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  \ 

1979 

1.6! 

-  ■ 

j 

2 

» 

9.0! 

- 

1502! 

16. C! NONE 

!  TM 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  • 

a 

a 

l 

9.2* 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  • 

1 

j 

a 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  ! 

2 

2 

1 

9.3* 

- 

1502! 

1 6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

1.6! 

-  ; 

a 

2 

j 

3.3! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  j 

1979 

1.6! 

-  ! 

a 

; 

1 

9.0* 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  \ 

1979 

1.6! 

-  ! 

1 

a 

1 

9.0! 

- 

1 S02! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1.6! 

-  » 

a 

2 

j 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ) 

1979 

1.4! 

-  ! 

a 

1 

2 

9.0! 

- 

15C2! 

16.0JH0NE 

*TN 

NASHVILLE  !. 

1980 

1.6* 

-  ! 

a 

2 

1 

9.0* 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960 

1.6! 

-  * 

2 

1 

1 

3.2! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  j 

1980 

i 

I.e! 

-  ! 

a 

a 

2 

! 

9.0! 

- 

1S02! 

16.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  * 

1980 

• 

1.6! 

-  ! 

a 

1 

a 

a 

9.0! 

- 

1502! 

1 o.O! NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

I.o! 

-  ! 

2 

2 

j 

! 

9.0! 

- 

1502! 

16. oi NONE 

STM 

NASHVILLE  ! 

I960 

1 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

1 

9.0! 

- 

1502! 

1 6  .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

I960 

i 

1.6' 

-  • 

2 

j 

1 

9.0! 

- 

1S02! 

16 .0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

1.6! 

-  ! 

1 

j 

J 

!  !  ! 

I  !  ! 


ENGR! 

OIST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NXKE  AND  KUN3ER 

!  COAST  ! 

!  GUARD  • 

!  MMSE«  j 

•  . 

(17)  IN««N  8»S6E  (9. 

!  ! 

IKS  5027 

(CONTINUED)!  « 

leU«62  ! 

IKS  5026 

1612863  1 

INS  5029 

161836*  ! 

IKS  5030 

1919632  ! 

INS  '5032 

! o1<63*  ! 

IKS  5033 

! 619635  ! 

IKS  503* 

1619636  ! 

INS  5035 

1619753  1 

INS  5036 

1 619751  1 

INC  5337 

1  Si  9752  ! 

INC  5033 

j 619753  ! 

INS  50*0 

1623213  ! 

INS  50*1 

162321*  ! 

INS  50*2 

1623215  ! 

INS  S0*3 

1623216  j 

INS  SO** 

1523217  * 

INS  so*; 

1623339  1 

IKS  50*6 

16233*0  ! 

INS  50*7 

16233*1  1 

INS  50*8 

j  6?33*3  1 

INS  50*9 

1623*23  ! 

INS  5050 

1 o?3*S*  1 

INS  5052 

1623*56  1 

INS  5053 

1  ! 

1620**8  1 

INS  505* 

i 620**9  1 

INS  5055 

»  1 

1 623*50  ! 

IKS  5056 

1 620*51  1 

INS  5058 

j  620569  » 

INS  5059 

1620570  1 

INS  5060 

*1623571  1 

INS  5061 

1 671342  | 

IN6  506? 

19213*3  ! 

INS  5063 

16213*4  i 

INS  506* 

[5213*5  ! 

INS  5065 

1621346  i 

INS  5066 

1622225  I 

INS  5067 

1  ! 

1622226  ! 

INS  5068 

1622227  ! 

INS  5069 

[603516  j 

INS  5070 

!  *04  S3  6  i 

INS  5071 

!  604837  i 

IMG  5072 

!60*e*7  1 

ING  5500 

1  1 

16*8235  1 

ING  550T 

•  1 

16*3266  1 

INS  5502 

16*3287  ! 

INS  5503 

[6*8283  1 

IKS  SSO* 

1 6*S?39  1 

INS  5505 

i  6*83*2  *! 

ING  5506 

16*8343  ! 

INS  5507 

1 6*83**  1 

INS  5508 

16*33*5  ! 

INS  5509 

[6*33*6  1 

ING  5510 

16*8630  • 

ING  5 5 1 1 

16*3631  ! 

! 


! 

! 
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ENG  PJ 

*VTC 

DIMEVSIONS  5D94FT* 

!CAPACITV* 

HIGH-  ! 

!  V 

fc  S  $  E  L  ! 

! 

01  ST! 

OPERATOR 

N'T  ! COD 

LENGTH! OTH* 

1 

1 

1 

cST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING  ! 

2 

— — — 

- ------- 

— — ——————————— 

!»EGXS“!*** 

RfS.  5  PcG.'LOAO-* 

1 

CARGO  ! 

FIXES  !  EQUIPMENT 

!TC! 

3ASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

Tc»  *  SE 

//////! /////! 

ED  • 

!////////• 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINE-1  ! 

euiLT  • 

V 

ESSEL  NAME 

AND  NU*3E«  !  GUARD 

TON-  ••>*« 

Cysc-uViO-l /////» 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGc  *  IV 

*LL  *  ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(17) 

i 

I 

INGRAM  dAflCE  CO.  ! 

i 

• 

1  1 

1  1 

■  1 

2 

1 

• 

2 

1 

> 

1 

1 

* 

i 

< 

(CONTINUED)! 

_ * _ 

1  1 

1 

1 

1 

INC 

5512 

•643632 

9?5! 4A4 

19i.0i  15.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1962  ! 

i 

i 

1*5-0!  75.2! 

I.o! 

-  1 

! 

1 

2 

2 

in; 

5513 

•443633 

9*5 ! 4*4 

195.0!  35. G* 

9.C! 

- 

1S20! 

1 6-0 ! NONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1962  *! 

i 

_ i _ 

195.3!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

2 

2 

! 

in; 

5514 

! 643634 

9*5! 4 A4 

195.0!  75. G! 

9.0* 

- 

1520! 

1 6. 3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1982  ! 

• 

1 

1 9>.C!  75.0! 

I.o! 

—  ; 

1 

2 

1 

! 

in; 

5515 

•649123 

9*5*444 

195.0!  35-C! 

9.0! 

- 

15ZG! 

lo.O! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

• 

195.0!  35.3! 

1.6* 

-  • 

1 

2 

! 

in; 

5514 

•64)129 

9J514A4 

195.3!  35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

lo.O! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

t 

i 

195. 0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

t 

2 

2 

2 

in; 

5517 

*649130 

935'4A4 

195.3!  35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

1o- 3! NOLE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

■ 

• 

195.-3!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

! 

in; 

5514 

•440131 

9*5*444 

195. C!  75.0! 

9.3* 

- 

1520! 

16.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  * 

i 

i 

193.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

2 

2 

2 

in; 

551*7 

*049132 

9E5!4A4 

1-5.0!  35.3! 

9.0! 

- 

1520! 

16. 0! NONE 

!TN 

KASHVlLLc  ! 

1933  ! 

i 

i 

195.0!  75. C! 

1.6! 

-  1 

1 

2 

2 

! 

in; 

5520 

!651C6.» 

9*5!4it 

195.0*  *5.:* 

o.O! 

- 

1520! 

16.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  • 

1983  ! 

1 

j 

195.3!  35. G! 

1.6! 

-  » 

1 

2 

2 

! 

in; 

5521 

*445649 

935! 4  44 

1  95.0*  35.0! 

9.C! 

- 

1520! 

16.02N0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

1 

195. C!  35.3! 

1.6! 

-  * 

1 

1 

2 

« 

INC 

5522 

•O4?o70 

9351444 

195.3!  35-C! 

;,C! 

- 

1523! 

16.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

1 

» 

195.0*  75. C! 

1.6* 

-  • 

* 

2 

2 

2 

in; 

5521 

*649671 

935*444 

195.  i!  35. C! 

V.O! 

- 

1520! 

1 6.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1933  ! 

1 

I 

1«>.3!  35.3! 

1.3* 

-  ! 

J 

t 

2 

« 

in; 

5524 

‘65167? 

985*444 

195.0*  35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

lo.O! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

; 

i 

19$.0!  3S.C! 

1.6! 

-  • 

2 

2 

t 

2 

in; 

5525 

•651673 

935*444 

195.0!  35.3! 

9.C! 

- 

1520! 

1 6.3 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

* 

; 

D5.3!  35-0! 

1.0* 

-  1 

1 

1 

• 

1 

in; 

5525 

1651674 

9251444 

153.0!  35. G! 

9.0! 

- 

1520* 

16.0! NONE 

•IN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

; 

• 

19>.0!  75. Ci* 

I.o! 

-  * 

• 

1 

1 

2 

INC 

5527 

•651675 

9?5! 4A4 

195.0!  75.0! 

9.G! 

- 

1520* 

1 6.9! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1933  ! 

i 

; 

1«5.3!  M.C! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

2 

2 

INC 

552? 

■651476 

9?5! 4AC 

195. C!  7$. C! 

9.0* 

- 

1520! 

16.0IN0NE 

•tn 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

2 

i 

195.0!  35.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

1 

1 

2 

ING 

5529 

! 451 577 

9*5'.4A4 

19S.0!  35-C! 

°.0! 

- 

1520! 

lo.O! NONE 

•tn 

NASHVILLE  » 

1963  ! 

i 

i 

1 95.0!  15. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

2 

2 

INC 

S530 

•65157$ 

9351-.A4 

1J3.0!  33. C! 

9.0* 

- 

1520! 

16.3!N0NE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

i 

195.3*  35-0! 

1.6! 

-  • 

1 

■ 

2 

1 

INC 

5531 

*651479 

935 ! 4A4 

1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520* 

16-3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  » 

2 

• 

193.3!  »5.C! 

I.o! 

-  » 

2 

2 

2 

1 

ING 

5532 

! o$1 ©30 

0*5*444 

195.0!  !3.j* 

9.G*. 

- 

1523! 

1o.9!NCNE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

2 

1 

195. 0!  35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

1 

t 

!*; 

5533 

!65l6d1 

9751444 

19>.G*  35. C! 

9.0! 

- 

1520* 

16.3! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1933  ! 

i 

!  ! 

195.0!  7>.0! 

I.d! 

-  ! 

1 

1 

1 

2 

in; 

5534 

56S1652 

!  9*554*4 

195.0!  35. C! 

9.C* 

- 

1520! 

lo.O! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

1  | 

195.0!  55.3! 

1.6! 

-  * 

; 

! 

! 

1 

ins 

5*35 

*051635 

!  9*5! 4A* 

1)3.0!  ’*.0! 

9.C* 

- 

1523! 

lo.O! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

j  1 

195.0*  35.J! 

1.0* 

-  » 

1 

2 

! 

2 

INC 

5536 

*051634 

•  9*5!  4A47*  1*5.0!  35.2! 

9.0* 

- 

1520! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

2 

1  1 

195.3!  15. 0! 

I.o! 

-  • 

• 

; 

2 

! 

INS 

5537 

! 651 635 

•  9*5*4*47 

195.3*  35.0! 

9.G! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

1  1 

195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

2 

ING 

553  3 

! 451 634 

!  -VSS'iA*? 

195. Ci  75.;! 

9.C! 

- 

1520! 

1 6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

1  1 

1 95. 0!  ’5.;! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

; 

! 

ING 

5539 

•6516S7 

!  935*4447 

195.0!  75. C! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

1  1 

1<»5.3*  35.0! 

1.6! 

-  » 

t 

; 

2 

! 

ING 

5540 

! 651 o3$ 

*  0*514447 

195.3!  7$.3! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6- 0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

i 

;  1 

195.3!  75.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

2 

! 

ING 

5541 

! o51 639 

*  9*5*4*47 

195.3!  35.3! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1933  ! 

j 

1  ! 

19$. 0!  75.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

2 

ING 

554? 

•651690 

!  935*4*4.7 

195.3!  75.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16-0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1983  *! 

| 

1  1 

193.0!  35.0! 

1.6! 

-  » 

| 

t 

! 

2 

ING 

5543 

*651691 

I  9iJ5  *4447 

I-S-S!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16-0! NONE 

*!tn 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

l 

1  * 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

« 

2 

2 

in; 

5544 

5651692 

1  983 ! 4447 

195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1520! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1983  ! 

j 

t  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

j 

! 

! 

ING 

5546 

!  61 203 

1  67654447 

195.3*  35.0! 

9.0! 

- 

1523! 

16.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1979  • 

i 

1  1 

195.0*  75.0! 

1.5! 

-  * 

1 

2 

t 

! 

ING 

5547 

! 61 2004 

!  34354447 

1  95.0*.  75.0! 

9.C! 

- 

1525! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  J 

i 

1  t 

193.0!  75.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

« 

in; 

5549 

•612005 

!  34354447 

19 j. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1525! 

lo.O ! NONE 

!7N 

NASHVILLE  ! 

1979  j 

i 

1  • 

195.0!  35.0! 

1.6* 

-  • 

1 

2 

! 

2 

ING 

5549 

5612004 

•  67654447 

195.0*  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  • 

i 

*  • 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  » 

; 

1 

! 

! 

ING 

5550 

! 612C07 

5  67654447 

195.3!  35.0* 

9.0! 

- 

1520! 

16.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  * 

i 

1  1 

195.0!  75.)! 

1.5! 

-  | 

1 

1 

! 

! 

ING 

5551 

!612C0$ 

•  67654447 

195.3*  75.3! 

9.0! 

- 

1520! 

16.3! NONE 

!TV 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

i 

t  1 

19S.0!  35.0! 

1  .6? 

-  * 

! 

2 

! 

! 

ING 

5552 

•612C0O 

•  67654447 

195.0!  35.3! 

9.C! 

- 

1520! 

1 6 -C  !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

1>5.0!  35.0! 

1.6* 

-  1 

2 

! 

1 

! 

ING 

5553 

•612010 

!  67654447 

195.0*  *5.0! 

9.0! 

- 

1520! 

16-0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

j 

1  ; 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

; 

! 

ING 

5554 

5612011 

*  67654447 

1>S.O!  35. C! 

9.G! 

- 

152C* 

1 6- 0! NONE 

!Tn 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

2 

1  1 

195.3!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

I 

! 

ING 

5555 

•61 201 2 

!  67654447 

195.0*  M.3! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6-0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1979  ! 

i 

•  ! 

19$.:*  95. o« 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

2 

ING 

5556 

*612013 

5  676*4447 

1*9 >.G!  75.0 ! 

o.O! 

- 

1520! 

16. 3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

195.0!  75.0! 

1.6! 

-  * 

{ 

1 

! 

! 

ING 

5556 

!  &22306 

!  70054447 

1*5.3!  75.0! 

9.0! 

- 

1511! 

16-01N0NE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

■ 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

! 

! 

ING 

5559 

•623*07 

«  70054447 

193.3*  35. S! 

).C! 

- 

1511! 

16-0! NONE 

‘TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

• 

1  1 

1*5.0!  35.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

ING 

5560 

! 62350? 

!  70054447 

195.J*  35. G! 

9.0! 

- 

1511! 

16. 3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

i 

1  I 

19>.0!  7^.3! 

I.o! 

-  • 

1 

1 

! 

1 

ING 

5561 

! 623*09 

!  70054447 

D5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  • 

i 

1  ; 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ■ 

t 

< 

1 

2 

ING 

5562 

*623710 

5  70014447 

195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

1511! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1930  ! 

i 

1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  » 

! 

1 

i 

! 

ING 

5563 

! 622  9o5 

!  366144,1!  195.O!  t5.oi 

9.0! 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1931  ! 

i 

1  1 

195.0!  3 5.C! 

1.6! 

-  ! 

t 

1 

1 

1 

INC 

5564 

'.61  3586 

!  73014447!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  i 

i 

*  1 

19>.0'  75.0! 

1.6! 

-  * 

• 

1 

! 

! 

ING 

55o5 

!o04544 

!  34*14*47 

195.0!  7$. O' 

9.0! 

- 

1526! 

16.0! NONE 

i  tn 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

195.3*  J5.3* 

1.6! 

-  • 

1 

! 

! 

! 

ING 

5566 

» 61 2629 

5  543! 4447 

195. 0*  75.31 

9.0! 

- 

1526! 

1 6 .3 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

195.3*  ^ 5-0! 

1.6* 

-  • 

! 

j 

; 

! 

ING 

556$ 

! 02314? 

1  346 14447 *  195.0!  35.0! 

9.3* 

- 

1525  ! 

16.0IN0NE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

i 

; 

1  • 

1  j 

i  i 

1 9>.3*  35.0! 

1  1 

1  1 

1.6! 

i 

J 

i 

! 

! 

1 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

J 

2  -  description  or  vcsras 
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EN6»! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NU*3E» 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUH3ER 

C17)  INGRAH  3ARGE 

ING  5560 

CO.  ! 

(CONTINUED)! 

! 623140 

INC  557G 

•623150 

ING  5571 

•'623151 

ING  5572 

! 022406 

ING  5573 

! 625497 

INC  <574 

•t?vl43 

ING  5575 

1  *29272 

ING  5576 

j  625534 

ING  5577 

16*0295 

ING  557* 

1650296 

ING  5570 

‘330297 

ING  5551 

*!  ©13079 

ING  5553 

161 1031 

TNG  5534 

*313012 

INC  5535 

‘613035 

ING  5516 

•613067 

ING  5537 

•61 303 A 

ING  5583 

i ©13069 

INC  5539 

•61 3090 

ING  5590 

ioiec9t 

I  *>G  5591 

!©1©092 

ING  559 Z 

!Ma**3 

ING  5593 

'•©*7402 

ING  >594 

! 657493 

ING  5595 

•©37494 

ING  559G 

•637495 

ING  559? 

■63749© 

ING  S593 

*637497 

ING  5500 

■©37496 

ING  5600 

i 637499 

ING  5601 

•637500 

ING  5602 

j  637501 

ING  5603 

j  ©37502 

ING  5604 

*•©37503 

ING  5605 

1637504 

ING  5605 

! ©37505 

INC  S607 

! 637S04 

ING  5605 

1 ©37507 

ING  5609 

1 637501 

ING  5610 

*637509 

ING  5611 

■637510 

INC  5612 

*637511 

ING  5613 

■©37512 

ZNG  5614 

1637513 

IN6  5615 

•©37514 

ING  5516 

! 637515 

ING  5617 

1637516 

ING  5616 

•623606 

ING  6019 

'•60177$ 

ING  o029 

■631776 

ING  6039 

•601777 

ING  6049 

S6C177S 

INC  6056 

i 601779 

ING  6069 

•601780 

I 

I 

! 


JVTCC!  OIPCNJXOAS  !D»AfT! 

NET  !COO*HenOTH!5»OTh!  ! 
fic3is-!«**«!  a;/i.  •  PsC-!loao-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  £0  ! 

TON-  'PAGE!  OVE»-!OV£P-! /////*  HORSE 
N*SE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT'  POWER! 


CAPACITY 

CARGO 
//////// 
PASS¬ 
ENGERS  ! 


nigh—  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  taUIPHENT 
PCINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE- 2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  RASE 
A0»  LINE-1 
TO!//////////, 
EE!  LINE-2 


YEA® 

9UILT 

OR 

•RE8UILT 


! 


34314A47!  105. O'  35. C! 
!  !  195.0!  55.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1 

j 

1 S25  i 

16.0! NONE 

2 

!TN  NASHVILLE 

2 

1980  ! 

« 

243UA47*  U5.I!  35.0! 
!  !  U5.C!  35.0! 

9.0! 

1-6! 

- 

1 

1 

1595! 

16.0! NONE 

!TH  NASHVILLE 

1 

1980  ! 
2 

543J4A47!  1 >5.0!  35.3! 

9.0! 

- 

« 

1525! 

1©.0*N0NE 

*TN  NASHVILLE 

2 

U3C  ! 

j 

!  !  1>5.3!  35.0! 

1.6! 

t 

—  ! 

2 

84**4A47!  105. 0!  35.0! 
!  !  1>5.0!  *>.C! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1 

1 

1525! 

16.3! NONE 
a 

ITS  NASHVILLE 
a 

1980  ! 

64314A47!  195.0!  35. C! 
!  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

a 

1525! 

16.  J  !N3*if 
a 

!TN  NASHVILLE 
a 

U3C  i 

34314A4©!  U5.C!  35. C! 

•  !  195.0!  35.0! 

9-0! 

I.o! 

- 

1 

1 

1525! 

16.0! NONE 

t 

•TN  NASHVILLE 
a 

1930  ! 

348*4447!  U5.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

« 

« 

1525* 

1 6. 0! NONE 
a 

•TN  NASHVILLE 
a 

1980  ! 

»46!4A47!  195. C!  35.0! 

!  !  105.0!  *5.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

1 

1525! 

16*0 j  NONE 

1 

•TN  NASHVILLE 
a 

1980  i 

S46 ! 4 A4/ •  1*5.0!  35.0! 

•  !  195.3!  35.0! 

9.0! 

I.o! 

” 

a 

a 

1525! 

16.0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1 

I960  i 

346!4A47!  195.0!  35.0! 

!  !  1R5.0!  35.C! 

9.0! 

1.©! 

“ 

a 

a 

1525! 

16.0!N0N£ 

j 

•TN  NASHVILLE 
a 

1980  i 

343!4A47!  195. 0!  35.C! 

!  !  105. 0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

a 

a 

1525! 

16.0! NONE 

2 

•TN  NAS-VILLE 
• 

1980  i 

©SSJ4A41!  195.0!  35.C! 

!  !  195.3!  35.0! 

9.9* 

1.5! 

- 

1 

a 

1478! 

16.0! NONE 

a 

•TN  NASHVILLE 

2 

1979  i 

635! 4A41 !  195.0!  35.3! 

9.3! 

- 

a 

1478! 

lo.O! NONE 

•TN  NASHVILLE 
a 

1979  ! 

!  !  105.3!  35.0! 

1.5! 

a 

—  a 

a 

698! 4A41 !  1«5.0!  35. C! 

!  !  105.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

a 

1478! 

lo.O ! NONE 

•TN  NASHVILLE 

2 

1979  j 

3?5!4A41!  !#:.:•  15.0! 

!  !  t-’.C!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

a 

147:' 

16.0! LONE 

a 

•TN  NASHVILLE 

1 

1979  *• 

553! 4A41 !  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

a 

1478! 

16.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

2 

1979  ! 

!  !  195.3!  35. C! 

1.5! 

a 

—  2 

a 

S88NA-1!  U>.w'  35. G! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

9.0! 

1.2! 

— 

t 

a 

I.*  a 

1©.0! NONE 

•TN  NASHVILLE 
a 

1979  j 

59314441 !  103. O'  35.0! 

!  !  1*>5.3!  35. C! 

9.0! 

1-5! 

“ 

a 

a 

147©j 

1© .0 ! NONE 
a 

•TN  NASHVILLE 

2 

1979  • 

553*4A41!  195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

a 

1478! 

16.0 ! NONE 

!TN  NAShVTLLE 

2 

197«  • 

!  !  195.3!  35. C! 

1.5! 

a 

•  a 

a 

6*8 ! 4A41 !  135.0!  35.0! 

!  !  135. G!  *5.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

a 

1 

147s*! 

16.0! NONE 

a 

•TN  NASHVILLE 
a 

1979  j 

869S4A41!  105. f!  *5.C! 

!  !  195. /»  *5.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

a 

a 

1475! 

16.0!N0NE 

2 

!TY  nachviul; 

2 

1*73  i 

3<i!4A41!  105. ft*  *5.0! 

!  !  135.3!  35. C! 

v.C! 

1.5! 

" 

a 

1 

1478* 

16. C ! NONE 

■ 

•TN  NASHVILLE 
a 

1979  a 
a 

638!4A47*  105. C!  *5.0! 

!  !  135.3!  35.2! 

9.2! 

1.8! 

” 

a 

1 

151*i 

1©.0! NONE 
a 

8TN  NASHVILLE 
a 

1931  ! 

1 

o!©!4A4/»  1©5.5!  35. C! 

!  •  135.)!  *5.3! 

9.0* 

1.6! 

" 

a 

a 

151©! 

1 ©• )! HONf 

a 

!TN  NASHVlLLt 

2 

1931  i 

2 

©8614A47!  10$. ja  J5.0! 

!  !  1 3>.C !  J5.2! 

9.0! 

1.8! 

- 

2 

2 

1518! 

1©.0!N0NC 

a 

•TV  NASHVILLE 

1 

Usl  • 

2 

©*6 ! 4A47 •  195.3!  35. C! 

!  !  195.0!  *5.0! 

9.C! 

1.©! 

“ 

1 

; 

1518! 

16.0! NONE 

a 

•TN  NASHVILLE 
a 

1931  1 

1 

6»3!4A49i  *  35.01 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

I.o! 

- 

; 

2 

151S! 

16.G!N0NE 

1 

•TN  NASHVILLE 
a 

1961  ! 

1 

693I4A47J  1©5.0!  *5.0! 

!  !  195.0!  35.0* 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

1518! 

1©.0! NONE 
a 

!TN  NASHVILLE 
a 

1981  ! 

1 

636! 4A47 !  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6* 

1 

1 

151 «! 

16.oInone 

1 

!TN  NASHVILLE 

2 

1981  ! 
a 

6?8 ! 4A47 ■  115.0!  25.0! 

!  !  19>.0!  *5.0! 

9.0! 

1.©! 

- 

1 

1 

151 8! 

16.0! NONE 
a 

!TN  NASHVILLE 

2 

1°81  ! 

1 

63S! 4A47 •  135.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

; 

2 

1518! 

16.0 • NONE 

j 

!TN  NASHVILLE 
a 

U81  ! 

1 

683 ! 4**7 !  135.0*  *5.0* 

!  !  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.©! 

' 

! 

2 

1515! 

16. oi NONE 

2 

!TN  NASHVILLE 
a 

1951  ! 

t 

©88J4A47!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

' 

t 

1 

1518! 

1 6.0! NONE 

2 

•TN  NASHVILLE 
a 

1981  '• 
a 

68814A47*  135.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1 

isui 

16.0! NONE 

! TN  NASHVILLE 
a 

19*1  j 
a 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

—  * 

a 

663 ! 4447 !  195.0!  35.0! 

!  *  195.0!  *5.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

; 

1518! 

16. 0! NONE 

a 

!TN  NASHVILLE 
; 

1981  ! 

1 

6? 3! 4 A47 ■  195.0!  35.0! 

!  !  135.0!  JS.C! 

9.0! 

1.6! 

• 

a 

; 

1518! 

1 6.0! NONE 
a 

! TN  NASHVILLE 
» 

1981  1 
» 

683!4A47i  195.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

1.6* 

* 

; 

• 

1515! 

16.0! NONE 
a 

! TN  NASHVILLE 

a 

U81  i 

a 

6S3J4A47!  1 ©S.O!  35.0! 

!  !  135.0!  35. C! 

9.C! 

1.6! 

- 

» 

1 

1513! 

1©.oiN3NE 

2 

!TN  NASHVILLE 
a 

1931  j 

a 

688!4A,7*  195.0!  35.0! 

!  !  135.0'  35. C! 

9.0! 

1.©! 

~ 

2 

1 

1518! 

1O.0! NONE 

a 

! TN  NASHVILLE 
a 

1381  *! 

| 

66  8!  4A47*  135.0!  35.0! 

9.0! 

- 

; 

1513! 

lo.O! NONE 

•TN  NASHVILLE 
a 

1931  • 
a 

!  !  US.)!  35.0! 

1.8! 

; 

-  » 

a 

63  3!  4*47!  U5.0!  35.9! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

1 

2 

151*! 

16.0! NONE 
a 

! TN  NASHVILLE 
a  j 

i98i  i 

2 

©83! 4447!  DJ.O*  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

a 

j 

1515! 

1 6.0! NONE 

2 

!TN  NASHVILLE  J 
|  a 

1981  ! 

a 

©88 ! 4447 !  135.0!  35.0! 

!  !  13  5.0!  35.0! 

9.0! 

1.©! 

“ 

1 

a 

1513! 

16.0! NONE 
a. 

JTN  NASHVILLE  ! 

•  j 

1981  ’• 

a 

638! 4447!  1»S.)!  *5.0! 

!  !  U5.)'  *5.0! 

9.0! 

I.o! 

" 

j 

2 

i5i©i 

16.0! NONE 
a 

!TN  NASHVILLE  ! 
a  a 

1981  i 

2 

©88 ! 4447  !  US.O!  35.0' 

!  !  1>5..>!  35.0' 

9.3* 

1.©! 

- 

a 

; 

isi©i 

1 6.0  *  NONE 
a 

JTn  NASHVILLE  ! 
a  j 

1981  ! 

j 

©68! 4A47*  US. O'  *5.0! 

!  !  U3.0!  25.0! 

9.0! 

1.6! 

■ 

! 

2 

1518! 

1 6. 0! NONE 
» 

!TN  NASHVILLE  ! 
a  a 

1981  ! 

a 

638! 4A47 !  195.0!  35.0! 

!  !  US.)*  25.0! 

9.0! 

1.©! 

* 

; 

2 

1513! 

16.0! NONE 
a 

! TN  NASHVILLE  ! 
f  2 

1981  ! 

2 

84o  ! 4 446  !  U5. 0!  35.0' 

9.0! 

- 

; 

1525! 

16.0! NONE 

■TN  NASHVILLj  ! 

{  | 

1979  ! 
j 

•  !  US.O!  35.0! 

1.6* 

; 

-  a 

a 

72114A40!  2)0.0!  35.0! 

'  !  200.0!  *5.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

a 

1698*! 

13.5'NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

)  ( 

1979  i 

j 

721J4A40!  200.0!  35.0! 

1  !  2)0.0!  35.3! 

9.0' 

1.51 

** 

a 

i 

1698! 

-  ! 

13.5! NONE 
a 

ITN  NASHVILLE  1 
|  | 

U79  ! 

I 

721I4A4C!  2)0.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

a 

1698! 

-  1 

13.  si  NONE 
a 

JTN  NASHVILLE  1 
a  | 

1979  J 

2 

721J4A40!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

a 

1698! 

13. $i NONE 

ItN  NASHVILLE  ! 

|  ( 

1979  { 

2 

!  !  203.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  I 

} 

7211 4 A 401  203.0!  33.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

16981 
.  1 

13.5! NONE 
j 

ITN  NASHVILLE  J 

2  | 

1979  \ 

| 

721 14A4Q!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

io9ai 
-  ! 

13.51  NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  J 
!  1 

1979  ! 

1 

T45LS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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SNGR! 

■VTCCS 

DIMENSIONS  *  DR  AFT* 

JCAPACITT! 

high-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  S 

» 

DIST! 

OPERATOR 

NET  !COCE!L£NiTH!i»?TN! 

i 

i 

; 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING  ! 

i 

!  COAST 

TER  *  »EC! //////! /////! 

ED  "* 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  2 

3UILT 

2 

VESSEL 

NAME  AND  NUM3ER 

!  GUARD 

TON-  'PAG*! 

CV=c-i JVE3-!/////! 

HORSE! 

°ASS-  ! (LIGHT) !////////// ////// 

!TD!//////////! 

OP 

! 

!  NUH3ER 

N4GE  5  IV  • 

ALL  5 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

EN5ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2  !  •REBUILT! 

(17) 

INGRA*  ?A?5E  CO. 

2  > 

2  j 

2 

2 

2 

I 

t 

% 

i 

i 

■ 

i 

i 

j 

i 

! 

i 

i 

» 

! 

• 

a 

(continued; 

i  i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

ING 

*073 

*401731 

72154A405 

2)0. C! 

55.0! 

9.0! 

-  i 

1698! 

13. 5SN9NE 

STM 

NASHVILLE  ! 

1979 

j 

<  i 

2)0.3! 

’5.0! 

1.5! 

-  • 

i 

j 

i 

XV  5 

6033 

!oC1732 

72154A40* 

2'*0.0! 

55.0! 

9.0! 

-  i 

16*0* 

1 3. 5  !  NONE 

ITS 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

i  i 

2-10.3! 

*5.3! 

1.5! 

-  ; 

i 

i 

INC 

609* 

! 601 7 63 

721  *440! 

2)3.3! 

25.0! 

9.0! 

-  J 

16?0! 

1 3*5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i  ■ 

2' 3. 0! 

75.0! 

1.5! 

-  ; 

i 

i 

INS 

610? 

J6C1754 

721*4*40! 

2)0.0! 

55.0! 

9.0! 

-  » 

16*3! 

1 3.5 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i  > 

2 iO.O! 

15. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

t 

ING 

6113 

*401765 

72154A43! 

:-).)! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1660! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i  | 

»)).)' 

35.0! 

1.5! 

-  | 

i 

j 

INS 

612® 

•601756 

72154*4?* 

2)3.3! 

3  3.0! 

9.0! 

-  j 

16*C! 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1  * 

2  >3. 0! 

’5.0! 

1.5! 

-  • 

i 

; 

ING 

613? 

S401757 

72154A4S* 

2‘‘w>.-3! 

35.0! 

9.0* 

-  | 

1669! 

13.5! NONE 

!TN 

NAShVILLE  ! 

1979 

|  ! 

2?  3.3! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

i 

i 

ING 

614? 

•631763 

721  5  4**.)! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1650! 

13.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

<  j 

230.3! 

35. C! 

1.5! 

-  • 

i 

; 

I*»G 

615? 

! ©01769 

721 544*0! 

200.0! 

15.6* 

9.0! 

-  ; 

1630! 

13-5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

>  i 

2)0.3! 

’S.u! 

1.5! 

-»  i 

i 

1 

ING 

616? 

»6)1’90 

72154*40! 

20).  0  5 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1 650 ! 

13.5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i  ; 

2)3.0! 

35.0! 

1.5! 

~  ! 

i 

! 

ING 

617? 

! 601 741 

721 54A40! 

233.3! 

55.0! 

o.O! 

-  • 

1&9S! 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

;  i 

2)0.0! 

3  S .  0 ! 

1.5! 

-  • 

j 

; 

ING 

613? 

*©01792 

72154A40! 

2)0.0! 

1  .0! 

9.0! 

-  j 

lo98! 

13. SlNONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i  j 

2)0.3! 

16.0! 

1.5! 

-  J 

i 

; 

ING 

6193 

! 601793 

7!1!^A*c: 

2)3.0! 

55.0! 

9.0! 

-  * 

1698* 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1  • 

210.3! 

35.3! 

1.5! 

-  • 

i 

t 

ING 

6205 

•401794 

7  ? 1 ! 4*  4C  5 

?:o.)5 

35.3! 

9.0! 

-  » 

1695* 

13.5 [NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

•  • 

*.'0.0! 

35.5! 

1.5! 

-  • 

i 

; 

i 

ING 

621* 

'.601795 

721  >4*0! 

200.0! 

75.  C! 

9.0! 

-  ; 

1608! 

1 3.5  JNONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

l 

1  1 

233.:! 

75.3* 

1.5! 

-  • 

i 

j 

ING 

o22? 

•631796 

721*4443! 

:*o.o! 

7S.G! 

9.C! 

-  ; 

1693! 

13.52NONE 

•TN 

NASHVILLE  • 

1979 

i 

i  i 

2/3.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

j 

ING 

o233 

*631797 

7215444)5 

2  *0.0! 

*  6. 

9.)! 

-  J 

1©9,l 

13.5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

i  i 

2)0.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

2 

ING 

6243 

*631795 

721!4A4i» 

:)).'• 

35.3! 

9.0! 

-  j 

1698* 

1 3. 5 ! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

197® 

i 

i  • 

230.3! 

*1.0! 

1.5! 

-  • 

i 

2 

ING 

625® 

! 601 799 

721*4440! 

20).  0! 

}  5.0! 

9.0! 

-  i 

1698* 

I’.SJNONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

;  \ 

2C  3.3! 

75.0! 

1.5! 

-  j 

■ 

i 

ING 

6263 

•601830 

72154*4?! 

2)0.3! 

35.)! 

9.0* 

-  « 

1693! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  * 

1979 

• 

i  i 

2)3.3! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

t 

INS 

c27? 

•oOltOI 

7215444)! 

230. C! 

33.0! 

9.0! 

-  » 

1©93! 

1 3. 5 ! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

■  ! 

223.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

j 

; 

! 

I VG 

o23r 

*601332 

721544*)! 

22  3.0! 

35.0! 

9.3! 

-  • 

169*! 

13.SJN0.NE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

i  » 

9)3.3! 

33.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

i 

i 

ING 

629* 

*  431 403 

72154140! 

2)J.3! 

’5.3* 

>.0! 

-  » 

1©93* 

13. 5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

!  !  5 

2  '0.0! 

’3.)! 

1.3! 

-  * 

j 

i 

! 

ING 

o33? 

•6CH34 

5  721  ! 4*  4?! 

2^0.  i* 

36. C! 

9.0! 

-  ! 

1693* 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

5  5  5 

203./! 

’5.0! 

1.5! 

-  » 

i 

i 

i 

ING 

C  3 1  * 

•631*05 

*  910!  4*  O! 

*”>?.J! 

’j.O! 

5.0! 

-  » 

l63o! 

14.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

5  !  5 

2')./! 

15.)! 

1.5! 

-  ! 

i 

• 

i 

ING 

6’2* 

*401*06 

5  ®10!4*4C! 

2/).)! 

15.0! 

9.0! 

-  » 

1  686! 

N.5!  NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

• 

5  !  ! 

2*>0.  0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  • 

« 

i 

! 

! 

INS 

633* 

*401*07 

•  9101444)! 

2-0.3! 

15.0! 

9.0! 

-  » 

163©* 

1 4 .5 ! NONE 

!  Til 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

1 

!  5  5 

2?0.0! 

3*.?! 

1.5! 

-  • 

i 

t 

2 

! 

ING  *343 

*601433 

!  91)54*4)! 

2^3.0! 

35.0! 

5.0! 

-  ; 

16?©! 

14.5JN0NE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

i 

5  5  ! 

2)0.0! 

56.0! 

1.5! 

-  2 

1 

» 

i 

! 

ING 

635* 

*601*09 

•  91054*40! 

220.  3! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1 6*6 ! 

14.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

a 

; 

5  5  5 

23  3.  3! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

; 

! 

IN6 

4363 

*621313 

5  91054*4)' 

200.0! 

35. C* 

9.0! 

-  • 

16*36! 

14.5!N0NE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

a 

i 

5  5  5 

23 3.0! 

3>.0* 

1.3! 

-  ! 

i 

» 

i 

i 

ING 

43  7? 

•601211 

5  91054A40* 

4)“..)! 

75.0! 

9.0! 

-  * 

16&6! 

14.55NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

■ 

i  i  i 

2-i;.0! 

’5.3! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

i 

; 

ING 

6333 

! 601*1 2 

5  91054*43! 

.4/.01 

36.0! 

9.0! 

-  • 

1 68o ! 

I4.i! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

i 

■ 

5  5  ! 

200.0* 

35. u! 

1.5! 

-  ! 

i 

; 

i 

; 

ING 

6403 

*431314 

5  91)54*40! 

2  10. C! 

75.3! 

9.0! 

-  • 

1686! 

14.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

t 

5  5  5 

230.0! 

33.  Ci 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

j 

ING 

641® 

1601315 

•  9105  4*40' 

2M.C! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1 6?6! 

1 4. 5 ! NONE 

•  TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

J 

5  »  » 

*3\,.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

j 

t 

2 

ING 

642? 

! 401616 

5  91)144*0! 

203.0! 

35.)! 

9.0! 

-  J 

1666! 

14.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1930 

i 

5  i  j 

2?«3.0! 

15.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

• 

• 

ING 

643® 

•601417 

5  910! 4*4)5 

20^.0! 

’6.0! 

9.0! 

-  • 

1686! 

14. 5 'NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

I960 

i 

i  i  i 

2' 3.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

l 

2 

ING 

644* 

*601213 

5  91054*40! 

2)0.3! 

7  >.  0! 

9.G! 

-  • 

1 63o! 

14.5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

5  5  5 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

g 

2 

ING 

445* 

*4)1*19 

•  910*4*43! 

2A J. 0! 

’>.?• 

v.C! 

-  • 

16*0* 

14.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

198? 

i 

5  !  5 

2)3.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

» 

j 

INvj 

656* 

*534469 

!  735*4440* 

i  30. 0! 

’  5  .C! 

9.0! 

-  • 

1678! 

'.3. 5  JNONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960 

i 

5  5  5 

2  )  / .  0 ! 

36.0! 

1.5* 

-  ! 

i 

J 

i 

ING 

657* 

*63447) 

5  7355444)5 

2^0.)! 

’  5.0! 

9.0! 

-  • 

1  ©73  * 

13.5  !NON£ 

*jtn 

NASHVILLE  * 

1980 

j 

5  5  5 

2  '0.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  • 

i 

1 

i 

ING 

65  3* 

! 6  344  71 

5  735!4A4)5 

2)0.0! 

’5.C! 

9.0! 

-  ; 

1o7o* 

13.5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1030 

i 

5  5  5 

2M.3! 

35.  -3! 

1.3! 

-  * 

j 

• 

I 

ING 

659* 

*634472 

5  7  35*  4i 40! 

2,2.0! 

35.3! 

9.0* 

-  • 

1673! 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1930 

! 

1 

5  5  5 

230.0* 

35.0! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

; 

ING 

6433 

•©3*473 

5  73554*4)5 

213.3! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1&7S! 

13.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

i  i  > 

0*..  )* 

1 3.0! 

1.5! 

-  ! 

• 

i 

i 

INl, 

6*19 

*6.34474 

5  735**44)! 

2D.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

1 3. 5!N0N€ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

i 

!  5  5 

2)0.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

» 

2 

ING 

o62f 

*634475 

!  73554*40! 

'*).:! 

’5.0! 

9.0! 

-  • 

1676*. 

13.5  JNONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

19  VO 

t 

5  5  ! 

2.0.3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

2 

ING 

6633 

5634476 

5  73554*4?! 

2 iC. )! 

’5.0! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

13.5 ! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

5  5  5 

2?0.j! 

15.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

t 

< 

i 

ING 

464* 

56*4477 

5  ?7S! 4443! 

23C.O* 

75.0! 

•9.C! 

-  • 

1678! 

13.5 ! NONE 

1  TN 

NASHVILLE  *! 

1«80 

! 

« 

i  i  » 

2)0.0! 

’5.0! 

1.5! 

-  » 

i 

i 

! 

ING 

665* 

5634476 

i  73554A43! 

230. U! 

*5.0! 

9.0! 

! 

1676* 

13.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

i 

5  5  J 

210.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

| 

! 

ING 

666® 

5634479 

5  7)5  5  444.3* 

2)0.3! 

’5.)! 

9.0! 

- 

1678! 

13.5! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

i 

!  i  ! 

2 3! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

i 

ING 

©878 

5  63*480 

!  7355-44C! 

2)0.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1678! 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1930 

j 

j 

5  5  5 

>?0. 0! 

25.0! 

1.3! 

-  • 

i 

i 

i 

t 

ING 

6689 

*014431 

5  72554440! 

2 10.0! 

75.0! 

9.0! 

- 

1673* 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

i 

j  i  ! 

2  JO.)! 

’5.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

ING 

669* 

5634432 

5  73554*4)' 

210. 3! 

35.1! 

9.C! 

- 

1678* 

17.5! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1980 

i 

5  •  5 

200.0! 

3  6.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

J 

ING 

6703 

•634403 

5  735S4A40* 

200.)* 

33.0! 

9.0! 

- 

1673*. 

13.5  JNONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

1 

5  5  5 

2)3.3! 

’5.3! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

! 

ING 

671? 

56*3067 

5  7)0*54440! 

230.3! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  ©59! 

13.5  JNONE 

JTN 

NASHVILLE  » 

1980 

i 

i 

1 

5  5  5 

i  i  • 

5  !  5 

2)0.0! 

< 

! 

75.)! 

i 

! 

1.5! 

i 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

• 

i 

! 

i 

i 

! 

! 
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OPERATOR 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  NET  1  CODE! LENGTH! 3RDTH! 

; 

« 

i 

EST  !  CARSO  HANDLINS  !S  SOPERATING 

!  COAST 

CARSO  * 

FIXED  * 

•OUIPHENT 

•TC!  BASE  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUNQER 

1  TER  1  SEE !//////! 7// //! 

ED  1 

I////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  GUARD 

*  TON-  1  PAGE !  OVEN— 'OVEP-J /////£ 

HORSE* 

PASS-  ! 

(LIGHT) !/////////////// /*TD! ////////// | 

OR  ! 

_ 

_ -  n  ■  ,  ■ .  ■ 

t*OW£R* 

EN3SRS  • 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

(17)  INGRAM  8ARGE  CO. 

i 

{ 

i 

!  •  J  i« 

i  ti  ii 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

j 

ING  7601 

(CONTINUED)! 

•  »  •  it 

■ 

i 

- 

! 6)0642 

1  55314A40!  195.0!  ?o.O! 

2.0! 

- 

; 

1113! 

13.0! NONE 

*!TN  NASHVILLE 

i 

1976  ! 

ING  7602 

! 

1  1  1  195.0!  26.0! 

2.0! 

.  i 

i 

! 6)0643 

!  55814A40!  195.0!  76.0: 

9.0! 

- 

j 

1113! 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ! 

INS  7603 

! 

1  !  !  195.0!  26.0! 

2.0! 

■ 

-  i 

i 

•630644 

1  55314440!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

15.0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1976  j 

IN6  76G4 

! 

!  1  1  195.3!  2o.C! 

2.0! 

i 

—  i 

1 

! 65C64S 

1  558*4440!  155. C!  ?&.C! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0!N0NE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7605 

! 

1  1  •  U5.0!  76.0! 

2.0! 

i 

•  i 

| 

1620646 

1  553*4*43!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

t 

1113! 

15.0'NONE 

•TN  NASHVILLE 

i 

1976  • 

ING  7606 

! 

!  !  1  1 35.0!  26.0! 

2.0! 

i 

—  i 

| 

•63C647 

!  S54!«A40!  155.0!  14.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0SN0NE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ! 

INS  7607 

!  !  1  195. C!  26.0! 

2.0! 

1 

1630646 

!  S5314A40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1113! 

13.0!N0NE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ’• 

ING  760$ 

!  !  1  195.0!  26.0! 

2.0! 

■ 

1 

1630649 

!  55314*40!  195.3!  26.0! 

9.C! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ’• 

ING  7600 

!  !  1  135.0!  26.3! 

2.0! 

i 

i 

1680650 

1  55314*40!  135.0!  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

UN  NASHVILLE 

1976  *! 

ING  7610 

i  !  !  135.0!  26.0! 

2.0! 

i 

*.63Ge51 

i 

1  55 814*40 1  135.0!  76.0* 

!  *  !  135.0!  2*.C! 

9.0! 

2.0* 

“ 

j 

i 

1113! 

1 3.0! NONE 

i 

ITS  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7611 

1680652 

!  553J4AA0!  145.0!  ?->.C! 

9.C! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7612 

!  1  !  195.0!  2&. C! 

2.0! 

i 

i 

1680653 

1  55314*40!  195. C!  ?o.0l 

9.C! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

ItN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7613 

!  !  1  195.0!  26. C 

2.0* 

■ 

i 

1630654 

i 

1  55214A4C!  195.0!  26. C! 

1  •  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

2.C! 

“ 

i 

i 

1113! 

1 3.C! NONE 

i 

!TN  NASHVILLE 

1976  ! 

INS  7614 

16*0655 

!  553*4*40!  105.0;  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

1 3 .0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7615 

!  !  !  IDS. 3!  24.0! 

2.0! 

i 

1630656 

!  55814440!  195.0!  ?6.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0* NONE 

ITN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7616 

1  !  !  135.0!  26. C! 

2.C! 

i 

i 

! 630657 

!  553*4*40;  105. 0!  26.0! 

9.0! 

- 

■ 

1113! 

13.01N0NE 

«TN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7617 

! 

!  !  !  195.Q!  26.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

1 62j658 

!  S,.8!4*40i  195.0*  26. C! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1976  ! 

INS  7618 

!  !  !  195.0!  26.0! 

2.0! 

i 

i 

1630659 

!  55314*40!  195.0!  26. 3! 

7.0! 

- 

t 

1113! 

13.0!  NONE 

!T.N  NASHVILLE 

i 

1976  ! 

INC  7610 

!  !  !  195.0!  76.0! 

2.0! 

< 

i 

1680660 

!  55S ! 4*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

! 

11131 

13.0'NONE 

ITN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7620 

!  !  !  WS.O!  26.0! 

2.0! 

i 

1 

•630661 

!  55o! 4*40!  193.0!  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

1 3- 0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1976  ! 

ING  7621 

!  !  !  135.0!  26. C! 

2.0! 

i 

1 

•630662 

!  S5S14A40!  195.0!  ?4.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1976  *! 

ING  7622 

!  !  !  195.0!  24.0! 

2.0! 

« 

t 

1630663 

•  55314*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

1 3. 0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976  • 

ING  7623 

!  !  1  195. C!  ?6.0! 

2.0! 

i 

_  i 

i 

1680664 

!  S53J4A40!  115.0!  2o.O! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

1 3.0! NONE 

•TN  NASHVILLE  *! 

1976  ! 

ING  7624 

!  !  !  145.0!  24. C! 

2.0! 

! 

W  | 

* 

1630665 

j 

•  55)14*40!  135.0!  26.0! 

!  !  •  19>.)!  26.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

i 

1113! 

13.0'NONE 

i 

•TN  NASHVILLE  ! 

1976  *. 

IN6  7625 

1680666 

i 

!  55814*40!  19S.0!  26.0! 

!  !  !  195.0!  26.0! 

9.)! 

2.0! 

“ 

j 

! 

1113! 

-  i 

1 3. 0! NONE 
i 

*TN  NASHVILLE  ! 

1976  1 

ING  7626 

1 O30667 

* 

•  55)14*40!  135.0!  26. C! 

!  *  !  195.0!  2o.O! 

9.0! 

2.0! 

“ 

« 

i 

1113! 

13.01  NONE 

i 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976 

InG  7627 

163066* 

t 

!  SSSiSAAO!  US. 0!  29.0! 

!  !  !  195.0!  2o.C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

i 

1113! 

1 3 .0! NONE 

■ 

ITN  NASHVILLE  *! 

1976  ! 

INS  7623 

!530Ao9 

553*4*40!  135.0!  2*.0! 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7629 

!  !  US. 0!  25.0! 

2.0! 

i 

1 

1630670 

55S! 4*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

; 

imi 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7630 

!  !  135.0!  26.0! 

2.C! 

i 

-  « 

* 

1330671 

553NA40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

j 

1113! 

13.0!N0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976  *! 

ING  7631 

!  !  195.0!  26.0! 

2.0! 

-  * 

1 

*680672 

553*4*40!  135.0!  2o.O! 

9.0! 

- 

1113! 

13 .0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7632 

!  !  145.0!  ’6.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

1680673 

i 

55314*40*  135.0!  26.0! 

!  !  1 35.0!  26.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

j 

i 

1113! 

-  i 

13.0'NONE 

i 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976  j 

ING  7633 

1630674 

553*4*40!  195.0*  26.0! 

9.0! 

- 

t 

1113! 

13.0IN0NE 

■TN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7634 

!  !  195.0!  26.3* 

2.0! 

i 

-  i 

1 

1630675 

553*4*40!  1 35. 0!  26.0* 

9.0! 

- 

i 

1113! 

1 3 .0! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7635 

!  !  135.0!  26.0! 

2.0! 

i 

.  i 

i 

1630676 

i 

553!4*40‘  135.0!  ?a.C* 

!  !  1>5. C*  26. C* 

9.0! 

2.0! 

“ 

j 

• 

1113! 

13.0'NONE 

i 

•TN  NASHVILLE  j 

1976  j 

ING  7636 

1630377 

55514A40*  195. j;  ?*.o» 

9.0! 

- 

1113! 

1 3 .0! NONE 

!T«  NASHVILLE  ! 

i  i 

1976  ! 

ING  7637 

!  *  1*5.0!  2 0 • C ! 

2.0! 

i 

-  * 

1630678 

553*4*40!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

• 

1113! 

13.0! NONE 

iTN  NASHVILLE  i 

1976  l 

ING  7638 

!  !  195.0!  26. C! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

1680379 

558*4*40!  135.0!  26.0* 

9.0! 

- 

i 

1113! 

13.0JN0NE 

!TN  NASHVILLE  i 

1976  ! 

ING  7639 

!  !  195.0!  26.:* 

2.0! 

i 

-  i 

i 

1680680 

555*4*40!  13*. 0*  ?s.O! 

9.0! 

- 

■ 

1113! 

13.0! NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1976  * 

ING  7640 

!  !  145.0!  26.0! 

2.0! 

-  i 

i 

1630661 

553!  4*40!  135.0!  2a. O'. 

<*.0! 

- 

i 

1113! 

13.0IN0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1976  i 

ING  7641 

1  !  1>3. C!  26.0* 

2.0! 

i 

-  i 

1 

16*0632 

55314*40!  195.0!  28. 0! 

!  !  194.0!  ?o.O! 

9.0! 

2.0* 

- 

! 

i 

1113! 

-  i 

13.0'NONE 

i 

ITN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7642 

1 680683 

S56S6A40!  195.0!  ?6.0! 

9.0! 

- 

; 

1113! 

13.0’NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

1976  ! 

ING  7649 

!  !  195. C«  ?o.C! 

2.0! 

-  i 

1 

1613083 

J5SSSA41!  145.0!  55.O! 

9.0! 

- 

; 

1**0! 

13.3! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1979  * 

ING  76S9 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

1 

•552466 

679*4*41*  193.0!  T  5 - C ! 

9.0! 

- 

i 

1511  • 

19.1*  NONE 

JTN  NASHVILLE  1 

1973  j 

ING  7669 

! 

!  !  135.0!  ?5.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

•552468 

673*4*41!  195.0!  ’5.0! 

9.0! 

- 

j 

1511! 

14.1 !NONE 

•TN  NASHVILLE  ! 

1973  i 

ING  7673 

!  !  195.0*  35.0! 

1.6* 

i 

_  i 

1 

1552470 

679*4**1!  1>5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1511! 

19.1 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1973  ! 

ING  7663 

!  !  195.0!  55.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

!  S3  2471 

675J4AS1 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

19  » 1 { NONE 

!TN  NASHVILLE  1 

1973  i 

INS  769B 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1552473 

o79!4A4l!  135.0!  33.0! 

9.0! 

- 

; 

1511! 

19.1*  NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1973  ! 

ING  770B 

1 

!  !  195.0!  15.0! 

1.6! 

i 

t 

1552474 

679*4*41  *  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

j 

1511! 

19.1 1N0NE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1973  ! 

ins  sole 

!  !  193.0!  35.0! 

1.6! 

! 

i 

1656003 

957SA41!  200.0!  15.0! 

9.0! 

- 

i 

1636! 

16.51N0NE 

!TN  NASHVILLE  *! 

1980  i 

ING  8023 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

1 

1656C07 

95714*41!  200.0*  35. C! 

9.0! 

- 

1 636 ! 

16.51N0NE 

!TN  NASHVILLE  ! 

1980  ! 

IN6  8039 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!o56006 

957*4*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1636! 

16. 5i NONE 

!7N  NASHVILLE  ! 

ipso  i 

ING  6049 

! 

!  !  2)0.0!  35.0! 

1.5! 

i 

1 

•656005 

957! 4AS1 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1o36! 

16.5  '.NONE 

JTN  NASHVILLE  1 

1980  ! 

ING  8050 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  t 

i 

1656004 

957! 4*41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1636! 

16.5 ! NONE 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1980  J 
! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

■ 

-  ! 

! 
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ENS»! 

SVTCC ! 

DIMENSIONS  ■ O’  AFT ! 

!  capacity! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

!  ! 

0 1ST! 

OPERATOR 

!  NET  •  CODE ! LEN GTM !  -jPDTM* 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING 

!  ! 

tfiEGIS-! **  ** ! 

PEG.  ! 

Pf  C. ! LOAO” ! 

C««GO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

3ASE 

!  TEAR  ! 

!  COAST 

TE?  !  SEE! //////!  /////* 

ED  ! 

nnmn 

POINT  !  LINE-1 

MO! 

LINE-1 

!  3UILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUM3ER 

!  CUAR9 

TON-  !  P AGC ! 

OViP-!OVtP-!/7///! 

HORSE! 

°ASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!/// ///////!  OR  ! 

!  NUMBER 

NAG*  !  IV  ! 

ALL  » 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ZNGeRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

{•REBUILT! 

(17)  IN6PAM 

<3AP  5£  CO. 

1  1 

1  1 

t  1 

1 

1 

j 

t 

* 

1 

J 

1 

1 

< 

1 

2 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

(continued; 

1  1 

» 

1 

1 

; 

1 

J 

INC  520? 

! 630625 

6*6! 44  41 ! 

195.0! 

55.0* 

9.0! 

-  1 

1645! 

15 .0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1  1 

m.o* 

35.3! 

1.5* 

-  • 

; 

1 

!  ! 

ING  321? 

i  630630 

6$6 • 4k41 « 

195.0* 

35. 01 

9.9* 

-  » 

1643! 

1 5 • 0 ! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

i  1931  ! 

!  • 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  * 

2 

! 

!  ! 

ING  3229 

!6*0632 

6le!4A41 ! 

195.9! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1643! 

1 5.C! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

•  1981  ! 

1  1 

195.0! 

95. C! 

1.5! 

-  ; 

2 

1 

!  ! 

ING  22 3® 

! a30635 

fc»5!4A4l! 

195.9! 

35. C* 

7.0! 

-  ! 

1o4  J! 

1S.O!NONS 

!TN 

NASHVILLE 

1  1931  J 

1  1 

195.0! 

•  5-C! 

1.5! 

-  ! 

* 

1 

•  ! 

ING  325? 

! 61 452  6 

OS7J4A41 J 

195.0* 

*5.C! 

9.0! 

-  ! 

1638! 

1 6. 7*  NONE 

•TN 

NASHVILLE 

i  1980  ! 

1  1 

195.9! 

35.3! 

1.5! 

-  * 

1 

; 

!  J 

ING  326? 

‘612461 

917  *4441 > 

200.0! 

J  3-0! 

9.0! 

-  • 

1847! 

1 6.0! NONE 

■TN 

NASHVILLE 

!  1979  ! 

1  1 

200.0! 

?  5.0! 

1.6! 

-  ; 

1 

1 

!  ! 

ING  361? 

•■5*3317 

95*!4A,1 ! 

200.  0! 

■*3.0! 

’.0! 

-  * 

1664! 

19.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1  1 

2“2. )! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

1 

» 

!  ! 

ING  3629 

! 613*34 

964*4441  • 

299.0! 

*5.C! 

9.3! 

-  » 

1684! 

19.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1951  ! 

1  ; 

200.0! 

35.9! 

1.6! 

-  1 

2 

j 

!  ! 

IK'S  4653 

! 01S674 

9*4 ! 4A41 ! 

290. C! 

*5. C! 

9.9! 

-  • 

1651! 

19.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1  I 

2*3.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

; 

1 

!  ! 

ING  364? 

!a3?333 

V04!4*41 * 

2  3  3.0! 

35.3! 

9.0! 

-  • 

1664* 

1 9.0 {NONE 

!TN 

NASHVILLE 

•  1951  ! 

1  1 

?■':.’)* 

35.3! 

1.6! 

-  ! 

2 

1 

1  ; 

ING  266? 

S4U832 

946144,1 • 

29 j. C! 

*5.0! 

7.0! 

-  • 

1667! 

1 8 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

i  1951  ! 

1  l 

29C.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

2 

2 

1  t 

ING  367? 

*536??3 

94o!  4441  * 

23y.O! 

35.3! 

9.3! 

-  • 

1667* 

16.G! NOSE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  i 

1  1 

200.0! 

35.3! 

1.4! 

-  ! 

1 

1 

!  ! 

ING  363* 

! 534aJ4 

94  6 ! 4*  ,  1 ! 

:-?.)• 

35.3! 

9.3! 

-  ! 

1867! 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1  1 

2::.c! 

!5.C! 

1.4* 

-  • 

; 

1 

•  ; 

ING  S6?9 

! 5i4cs5 

945*4*41  • 

2'C.O! 

33.3* 

9.C* 

-  » 

1687! 

16  .0*  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

i  1981  ! 

1  1 

20^.3! 

25.3! 

1.4! 

-  ! 

1 

2 

;  1 

INC  3709 

‘6*4856 

94554*41  * 

2)3.0! 

35.0* 

7.0! 

-  ! 

1687* 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

!  ! 

2'.:.)! 

15.)! 

1.4! 

-  ! 

1 

1 

!  ! 

ING  J71P 

•6:4857 

945!  4*41  ! 

2)0.)! 

T5.3! 

9.3! 

-  » 

1 88  7 ! 

1 6.0JN0NE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1931  ! 

1  1 

2*c.:* 

3  j.3! 

1.4* 

-  • 

; 

! 

!  ! 

ING  372P 

•63*338 

94  5*.  4441  « 

2:0.0! 

35.0! 

).0! 

-  * 

1687! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1961  • 

I  1 

2*0.  :•! 

35.3* 

1.4! 

-  * 

1 

2 

!  ! 

ING  3’3? 

•634564 

94o  !  4  441  • 

2"0.*' 1 

*  5.9  * 

?.0! 

-  ! 

1647! 

16. 0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

»  • 

203. C! 

T5.9! 

1.4* 

-  ! 

1 

j 

!  ! 

ING  374? 

!634?90 

945*4A,1  ! 

29C.01 

•5.9* 

?.9J 

-  • 

1687! 

1 0 . 0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1  ; 

2  3  0.  ) ! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

; 

j 

!  ! 

ING  9753 

! 6*4  391 

*  946  !  4A  <»1  • 

2^.0! 

•5.9! 

7.6*. 

-  ! 

1657! 

18.0* NONE 

•TN 

NASHVILLE 

!  1981  • 

! 

!  !  ! 

21)..*! 

35.3! 

1.4* 

.  1 

1 

! 

!  ! 

ING  376? 

•034892 

944*4*41! 

21).)! 

*5.3! 

7.0! 

-  ! 

1o67! 

1 8. 0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  ! 

2,%0.P! 

1  .*•! 

-  1 

1 

! 

!  ! 

ING  377 ■* 

•534893 

‘  946*4441! 

2*3. O' 

35.0* 

4.0! 

-  * 

1867! 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

1  ;  1 

2)0.9! 

•5.0! 

1.4* 

-  1 

; 

! 

!  ! 

ING  3739 

!  63*394 

•  94  6! 4  *41 • 

213.0* 

•5. :» 

v.3! 

-  ! 

1667! 

16.0!N0NE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

! 

!  !  ! 

2)0.3! 

•5.9! 

1.4! 

-  ! 

1 

t 

!  ! 

ING  3799 

•o34?95 

!  9.5! 4A41 • 

73C.9! 

3*.  3! 

9.)* 

-  • 

1687! 

1 6.0! NONE 

»TN 

NASHVILLE 

!  1«S1  ! 

t 

!  !  ! 

2*3.3! 

33.0! 

1.4* 

-  | 

! 

! 

!  1 

ING  3 SO* 

! 634696 

!  946 ! 4  *  4l ! 

2)0.0! 

35.0! 

7.3! 

-  • 

1o87! 

16.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE 

1  mi  i 

* 

1  1  1 

2*0.0! 

35.3! 

1.4! 

! 

.  1 

j 

! 

!  ! 

ING  3?1  Q 

! >34  *97 

!  94514A41* 

’30.  C! 

35.9! 

7.0! 

-  ! 

1567! 

18.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

293.3! 

35.1* 

1.4J 

.  1 

j 

! 

!  1 

ING  3'23 

•6345J3 

•  946*4441! 

4)9.9! 

35.9! 

7.0! 

-  • 

1887! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

• 

1  1 

210.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

!  1 

ING  333* 

•434694 

<7*6!**, 1 ! 

239.0! 

*5.0! 

7.0! 

-  ! 

1567! 

18.0!N0NE 

•TN 

NASHVILLE 

•  1931  ! 

! 

<  t 

1 1 9  •  0 ! 

35. 3* 

1.4* 

! 

-  ! 

; 

! 

!  ! 

ING  3545 

! 634900 

946!4»«4! 

2)9.0* 

*3.3! 

7.9! 

-  • 

1657! 

n.6»N0NE 

!  X  L 

CAIRO 

!  1981  ! 

1 

t  1 

213.3! 

•5.3! 

1.5! 

.  ■ 

; 

» 

!  ! 

ING  335-* 

•634901 

*  946J4A46* 

413.1! 

35.3! 

*.3! 

-  » 

1867! 

19.6! NONE 

!IL  CAIRO 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

4)0.0* 

35. 0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

2 

!  ! 

ING  3*69 

! 654402 

•  94554446! 

2 '9.C ! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

19.  6*!  NONE 

!IL 

CAIRO 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

2  '0.-3! 

35.3! 

1.5! 

-  J 

1 

1 

!  ! 

ING  3*79 

! 614903 

*  946 ! 4  *41  ! 

2)0.0! 

~5.j! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

16. oi NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

1  1  1 

;:o.)! 

*>.3! 

1.4* 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

ING  593? 

!o34904 

•  94654*. 1! 

2)0.0! 

•5.  '! 

7.0! 

-  ! 

1645! 

1 6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

2'C.O! 

•5.j! 

1  ••»! 

-  J 

2 

j 

!  ! 

ing  3a«a 

•634905 

*  ?  4  0  !  4  *  41  * 

?*>).)! 

•5.0! 

?.0! 

-  • 

1843! 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

233.9! 

•5.0* 

1.4* 

-  * 

; 

1 

!  1 

ING  *90’ 

! 6 14406 

!  94  6 ! 4 A  41 ! 

233.0! 

*5.0! 

7.0! 

-  » 

1845! 

18.0 ! NONE 

iTN 

NASHVILLE 

!  1931  I 

1 

1  1  1 

2*3.0! 

•3.  *• 

1.4! 

-  • 

1 

1 

!  ! 

ING  3419 

1614907 

!  946S4A.1* 

2*:.o* 

35.3! 

7.0! 

-  ! 

1645! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

2  1  t 

2)0-9! 

35.0* 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

1 

!  ( 

ING  ?«2P 

! 4*490* 

!  946! 4*41 ! 

2)9.0! 

•5.C! 

9.0! 

-  • 

1848! 

16. oi NONE 

ITN 

NASHVILLE 

!  mi  1 

1 

1  1  1 

4**9. 0! 

*5.9! 

1.4! 

-  ! 

j 

; 

!  ! 

ING  24J? 

! S349J? 

!  946! 4*41 ! 

2::.ci 

36.3! 

*7.0! 

-  ! 

1848! 

1 6.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

233.9! 

35. C! 

1.4* 

! 

-  ! 

; 

2 

!  1 

ING  J94P 

*614910 

!  946*4141* 

2  13.3! 

•  5,0! 

7.0! 

-  J 

1648! 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1931  ! 

j 

!  !  1 

?>).)! 

*6.9! 

1.4! 

-  ; 

1 

1 

!  ! 

INC  S95S 

! 63491 1 

1  946*4*41! 

2)0.0! 

3  6.C* 

7.9! 

-  ! 

1o48J 

1 6 .0! NONE 

ITS 

NASHVILLE 

!  1931  ! 

! 

!  !  ! 

2“3.C! 

*S.J* 

1.4! 

-  1 

2 

2 

!  ! 

ITEL  105 

! 60341 1 

!  676*44,1 j 

1 ’5.9! 

•3.1* 

9.9! 

-  ! 

1646! 

1 6.0! NOKS 

iTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

1 

!  !  ! 

1 95.3! 

*5.3! 

1.6! 

-  1 

t 

! 

!  ! 

JH  101 

•517209 

!  67j!4*4^* 

I’O.O! 

7  5.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 3.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  197?  ! 

1 

1  1  1 

195.3* 

•S.3! 

1.5* 

-  ! 

t 

j 

!  ! 

JOS  a»R9£TT 

! 2  *6101 

!  571 ! 4 A  43  J 

1  >5.0* 

4). 3! 

3.  )! 

-  ! 

1381! 

13.2JN0NE 

iTN 

NASHVILLE 

!  1961  ! 

< 

!  !  ! 

195.3! 

4  ).  3! 

1.5! 

-  j 

! 

I 

1  ! 

KMK  100 

•6HC64 

!  7295444** 

2^3.0! 

•5.0! 

7.0! 

-  i 

1670! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

!  1979  f 

1 

1  1  1 

2)0.0! 

*  6.3! 

1.5! 

1 

-  1 

2 

! 

!  ! 

KHN  104 

•614070 

!  729*444*.* 

2 '0. 3! 

35.3! 

9.3! 

! 

1573* 

1 6. 0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

1  1981  ! 

t 

!  !  ! 

2  70.„! 

S.  3! 

1.*! 

-  1 

; 

! 

!  ! 

Kim  l  os 

i  6UC71 

!  7?9 1 4  *  4, 1 

293.C! 

5.3! 

7.0! 

-  J 

1670! 

16.0! NONE 

!TH 

NASHVILLE 

!  1979  | 

1 

1  1  1 

2)0.  J! 

^.9! 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

!  ! 

KHH  230 

!  5259‘54 

!  952!4A46» 

2n.O! 

*3.3! 

7.0! 

-  J 

1670* 

1 0 .  )! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1980  ! 

; 

1  !  1 

203.0! 

*5.3! 

1.5! 

-  t 

2 

2 

!  ! 

KHM  201 

!o2S9*5 

!  9*254*46! 

210.3! 

35. C! 

9.0* 

! 

1670! 

16.0 ! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

1  1980  ! 

1 

1  1  1 

2'u.C! 

*3.9* 

1.5* 

-  1 

2 

2 

!  J 

K»K  2C2 

i 425 944 

•  7?9  J  4446  j 

233.31 

*5.3! 

9.  j! 

-  ! 

1670! 

16.05NCNE 

iTN 

NASHVILLE 

!  1981  l 

1 

|  l  1 

2*  >-*35 

*5.9! 

1.5! 

-  • 

; 

J 

1  ! 

KM i  205 

•a2o218 

!  709*4445! 

35.9! 

3.C* 

-  i 

1670! 

16.0! NONE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

j 

j  ■  1 

210.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  * 

2 

1 

!  ! 

KMM  20 6 

» o26211 

!  729 ! 4146! 

2)0.0! 

*  5.C! 

7.C* 

-  ! 

1670! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1951  ! 

1 

1  J  1 

2)0.9! 

35.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1  i 

X"M  301 

•  638  *1  5 

\  10*5*4446! 

20).  3! 

*5.0! 

9.0* 

-  ! 

16591 

16.0!N9NE 

JTN 

NASHVILLE 

!  1981  ! 

j 

1  1  1 

2)3.9! 

’5.C! 

1.5! 

•  ! 

; 

j 

!  ! 

KHM  303 

! 633*16 

!  1 365! 4446! 

2)0.0! 

•5.C! 

9.0! 

-  ! 

1670! 

18.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE 

!  1931  J 

1 

!  !  ! 

233.0 ! 

75.:* 

1.5! 

•  * 

2 

2 

!  ! 

KHN  402 

•653631 

•  1065S4A46! 

230.0! 

35. C  * 

9.0! 

-  * 

1664! 

1 6 .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE 

!  1982  ! 

1 

i 

1 

1  1  j 

1  1  1 

1  1  1 

2'*3.0! 

35.0! 

» 

1 

1.5! 

j 

t 

i 

1 

1 

i 

1 

2 
; 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

TASLe  J  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGKl 

HIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !COOE!LEVO’M!!>3Th!  ! 
-!»5GIS-!*««»!  REG.  !  »EG.!LOAO-! 
COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  f.o  i 
GUAPD  !  TON-  'Page!  9V-p-!CV i*-* ///// • 
NUMBER  •  NAGS  •  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT* 


SCAPACITY!  HIGH-  !  !  V  €  S  $  £  L  !  a 

!  !  £ST  !  CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  \  * 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  !  8UILT  • 

HOPSE*  PASS-  !(LlGHT)!////////////////*TD *//////////•  or  i 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2  !*«E9UILT! 


(17)  INGRAM  BARGE 

LAM  3 

LAN  4 

LAM  5 

LAM  7 

LAM  21 

LAM  22 

LAM  23 

LAM  24 

LAM  25 

LAM  26 

M/C  300 

M/G  301 

M/G  302 

M/G  304 

M/G  305 

M/G  3C6 

M/G  307 

M/G  303 

M/G  30* 

M/G  2006 
M/G  2019 
M/G  2029 
H/G  2039 
M/S  2C40 
M/G  2053 
m/G  2069 
M/5  2079 
M/G  2039 
M/G  2099 
M/G  210? 

M/G  2118 
M/C  2129 
M/S  2139 
M/6  2143 
H8C  7803 
M*L  101 
HML  102 
HML  103 
MML  104 
M*L  105 
MML  106 
MML  107 
MML  1C3 
MML  10* 

MML  110 
MML  111 
MML  112 
MML  113 
MML  114 
MML  113 
N9A  1 
NPA  2 
N0A  3 
NBA  4 


CO.  * 

(CONTINUED)! 

*595045 

JS95046 

i 

15*5047 

i 

I  59>04®, 

a 

! 613715 

i 

S  61371& 

i 

i 615398 

i 

i6133?9 

a 

! 613400 

i 

! 0 1 J401 
a 

1531260 

a 

!5'12c1 

i 

1531262 
i 531 264 
1531265 

i 

! 551?o6 
i 

! 5312»7 

j 

1531268 

j 

*1  531269 

a 

I  5  29435 
; 

! 32*436 

i 

•529437 

•52943? 

! 

1579439 

a 

'•529490 

i 

1529491 

i 

•529492 

a 

i 529493 

I 

•529494 

i 

I  529495 
a 

1529496 


529493 

!  529499 
! 

! 597934 
; 

•641222 

; 

i 641223 
2 

! 64 1224 
! 

1641725 

; 

1641224 

a 

1641227 

1 

1441223 

; 

*1641229 

; 

1  641 230 
» 

1 641231 
j 

*1641232 

2 

1641233 

j 

1641234 

a 

1641235 

2 

1641236 

j 

1*640470 

2 

1640471 

; 

1640472 

; 

1640473 

1 


71514A41!  195.0!  '5.0! 

•  1  loj.Oi  ?5.0! 

71 5 ! 4A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  1*5.0!  35.0! 

71 5 ■ 4A41 1  193.0!  35.0! 

1  *  195.01  35. C! 

71514A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

71514A41!  193.0!  35.0! 

!  1  1*5.0!  35.0! 

71514A41!  195.0!  35.0! 

»  1  195.0!  35.0! 

71514A41!  195.0!  35.0! 

•  !  195.0!  35. C! 

719*4*41!  1*5.0!  3 5.0! 

!  !  195.0!  ^5.0! 

71 3 ! 4 A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  15.0! 

71514A41!  195.0!  35.0! 

!  .*  1*3.0!  :s.;» 

67614440!  195.0!  25. C! 

1  !  1*5.0!  3S.C! 

476 • 4*40 •  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

67«>! 4»43!  195.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

676! 4*40!  1*5.0!  J5.0! 

!  !  1*6.3!  35.0! 

67o!4A40!  1*5.0!  33.0! 

!  !  1*3.0!  35.0! 

676S4A40!  1*5.0!  '5.C! 

!  !  1 9$.G!  35.0! 

676J4A40!  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

676S4A40!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

47614A40!  1*5.0!  35.0! 

!  !  1>S.O!  35.0! 

73114A40!  200.0!  '5.0! 

!  !  200.0!  35. 0! 

73114A40 


200.0!  '5.0! 
!  !  C-'O.O!  35.0! 

73114A40!  200.0!  '5.0! 

!  !  200.0!  '5.0! 

731*4440!  200.)!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

73114A49!  200.0!  33. C! 

•  !  :co.o!  :j.o« 

7J1I4A40!  200.0!  33.0! 

!  !  2)0.0!  'S.G! 

731!4A40»  200.0!  35.0! 

!  !  2'G.O!  35.0! 

731!4A4nj  200.0!  '5.0! 

!  !  203.}*  35.0! 

731»4a«,0!  200- 0!  35. 0! 
!  !  !  200.0!  35.0! 

!  731 !  4A40!  2M.0!  35.0! 

!  !  !  235.0!  36. C! 

•  731J4A40!  2)0.0!  35. C! 

-  !  !  2)0.2!  33.0! 

731*4440!  2)0.0!  35.0! 

!  !  2)3.0!  '5.0! 

731*4440!  2) ).C!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

731*4440!  20). 0!  35.0! 

!  !  2)0.0!  *5.0! 

731*4440!  2)0.0!  35.0! 

!  !  2#'0.0!  '6.0! 

9 1 7 ! 4 A44 !  2)0.0!  3$.oi 
!  !  2)3.1!  35.0! 

716 ! 4441  !  1*5.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

716*4441*  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  !5.3! 

716*4441 !  1*6.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  '5.0! 

716*4441!  19J.J!  *5.0! 

!  !  195.0!  '5.0! 

71614441  !  195.0!  3 5.C! 

!  !  1*5.)!  '5.0! 

716*44,1!  195.*!  'j.O! 

!  !  1*5.0!  35. C! 

71614141!  196.0*  35. 0! 

!  1  1*5.)!  35.0! 

716*4441!  1*5.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

716*4441!  1*3.0!  JS.C* 

!  !  1*5.0!  35.0! 

716S4441*  1*5.0!  35. C! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

716*4441  !  1*5.0!  '5.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

7U!4441  >  1*5.0*  35.0! 

!  !  1*5.0!  ’S.nj 

716*4441*  1*5.0!  35.0! 

!  !  1*5.0!  ,'5.0! 

716*44*1 j  1*5. 0!  25.0! 

!  !  1*5.0!  35.0! 

716*4441!  1 >5.0*  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

6*5! 44ii «  200.0!  36.0! 

!  !  2*0.0!  35.0! 

695*4441!  200.0!  35. C! 

!  !  2)2.0!  35.0! 

6*514441 •  2*0.0!  35.C! 

!  !  2)0.0!  35.0! 

695*4441!  2wO.O!  35.0! 

!  !  200.0*  35.0! 

!  !  !  ! 


9.0! 
2.0! 
0.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
*.C! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.C! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
e.6! 
1.5! 
8.6! 
t .  5! 
>.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
3.6! 
1.5! 
9.0! 
1.4! 
*.0* 
1.4! 
*.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
*.0! 
1.4! 
9.C! 
1.4* 
9.0! 
1.4! 
*..)• 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4* 
9.0! 
1.4! 
9.0* 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

6.0! 

9.0! 

1.4* 

9.0! 

1.4! 

9.G! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.G! 

1.-! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.7* 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 


-  ! 


-  ! 


1507! 

-  i 

1 6.0! NONE 
a 

!TN  NASHVILLE 

1977  • 

1507! 
-  ; 

16.0! NONE 
a 

•TN  NASHVILLE 

1977  ! 

1 507  j 

-  t 

16.0! NONE 

a 

I 

•TN  NASHVILLE 

1977  • 

1433 1 

-  i 

16.0! NONE 

j 

!TN  NASHVILLE 

1978  ’• 

U45! 

-  i 

16.1 SNONE 
a 

!TN  NASHVILLE 

1979  i 

1445! 

-  i 

16.1 ! NONE 
a 

! 

!TN  NASHVILLE 

1979  i 

1445! 

•  1 

16.1! NONE 

a 

!TN  NASHVILLE  ! 

1*79  * 

U45j 

-  i 

16- 1 j  NONE 
a 

!  ! 
! TN  NASHVILLE  ! 

1979  j 

1445! 

-  ; 

14.1! NONE 
a 

•TN  NASHVILLE 

! 

1979  « 

1 44sj 

-  i 

16.1 InONE 
j 

•  ! 
! TN  NASHVILLE  ! 

197*  j 

15661 

*  i 

13.0! NONE 

■ 

■  1 
!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1971  ! 

1 566  ? 

-  i 

13.0! NONE 

i 

! TN  NASHVILLE  ! 

1*71  i 

1566!* 

-  i 

1 3.0 1  NONE 

a 

!  j 

!TN  NASHVILLE  ! 

1971  j 

1 566 1 
.  ; 

13.0! NONE 

a 

! TN  NASHVILLE  *! 

1971  *• 

1 56o ! 

-  ! 

13.0! NONE 

i 

!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1*71  ! 

1566i 

-  i 

13.0! NONE 

i 

!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 

1971  | 

1566! 

•  i 

14. oi NONE 

a 

■  ! 

! TN  NASHVILLE  ! 

1971  *! 

1566* 

•  i 

13.0! NONE 
a 

!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1971  ! 

1566! 

-  i 

14.0! NONE 

i 

•TN  NASHVILLE  ! 

1*71  i 

i6'oi 

.  i 

13.0!N9NE 

i 

I  f 

•TN  NASHVILLE  ! 

1*70  ! 

1670! 

-  > 

1 3.oi NONE 

J 

i  ! 

!TN  NASHVILLE  ! 

i  j 

1970  ! 

1670! 

-  * 

13.0! NONE 

■ 

!TN  NASHVILLE  ! 

1970  ! 

1670! 

1 3 .0! NONE 
} 

■  ! 
•TN  NASHVILLE  ! 

! 

1970  ! 

1670! 

-  i 

13.0JNONE 

; 

•TN  NASHVILLE  ! 

1970  i 

1670! 

.  i 

13.0IN0NE 

a 

•TN  NASHVILLE  ! 

1970  i 

1670! 

-  i 

1 3 .oi NONE 
| 

I  J 

•TN  NASHVILLE  ! 

f 

1973  ! 

1670* 

-  J 

U.O'.NONE 

j 

!TN  NASHVILLE  *! 

1970  • 

1670! 

•  i 

13.0! NONE 

i 

!TN  NASHVILLE  *! 

f 

1970  ! 

1670*. 

-  J 

13.oiNONE 

J 

*»TN  NASHVILLE  i 

1970  • 

1670! 

•  l 

13.0! NONE 

i 

•  1 
!TN  NASHVILLE  ! 

J 

1970  ! 

1670! 

-  { 

13.0! NONE 

j 

1TN  NASHVILLE  ! 

! 

1970  ! 

1 6  7  0  i 

-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
; 

.  ! 
jTN  NASHVILLE  ! 

! 

1970  • 

1670! 

-  j 

13.0! NONE 

i 

1TN  NASHVILLE  ! 

1970  l 

1670* 

-  ! 

13 .0! NONE 

1 

jTN  NASHVILLE  1 

1970  i 

1&4S! 

1 6»  0! NONE 

j 

| TN  NASHVILLE  ! 

! 

1978  ! 

1525! 

15.0!NONE 

j 

•TN  NASHVILLE  i 

i  i 

J 

1981  ! 

1525! 

15.0! NONE 
| 

•  • 
•TN  NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1525! 

15.0! NONE 

i 

i  ! 

•TN  NASHVILLE  ! 

1981  i 

1523! 

15.0! NONE 

i 

!  ! 

•TN  NAShVILL*  ! 

a  i 

1981  ! 

1525! 

1 5 ,oj  NONE 

i 

! TN  NASHVILLE  ! 

J 

1*81  ! 

1525! 

1 5 .oi NONE 

j 

*  I 

ITS  NASNVILIE  I 

1981  ! 

1525! 

i s.oInone 

1 

!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

i5?si 
-  | 

15. C! NONE 

i 

•  ! 

! TN  NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

1525  ! 

1 5 .oInOn! 

i 

!  ! 
!TN  NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

1525! 

15.0! NONE 

i 

•TN  NASHVILLE  i 

f 

1981  ! 

1525  ! 

15.0!. NONE 
) 

JTN  NASHVILLE  ! 

1981  i 

1525! 

15.0SN0NE 

a 

!  { 
!TN  NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1525! 

1 5. oj  NONE 

j 

!  ! 

! TN  NASHVILLE  ! 

! 

1981  J 

1525 ! 

15.01NCNE 

a 

!  J 

!TN  NASHVILLE  ! 

1981  j 

1525  i 

15.0! NONE 

j 

a  2 

jTN  NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1520! 

16.01N9NE 

a 

•TN  NASHVILLE  i 
a  ■ 

! 

1*81  ! 

1520! 

16.0! NONE 
a 

•TN  NASHVILLE  ! 

1981  i 

1520! 

16.0‘NONE 

{ 

!  ! 
!Th  NASHVILLE  ! 

1 

1981  ! 

1520! 

16.0! NONE 

! 

JTN  NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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SNGP! 

0 1ST!  OPERATOR 

VcSSEt  NAME  AND  ND“3ER 

!  COAST 
!  5U4PD 
!  KUMlEff 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1DRAFT! 

1  NET  ICCO'lLcNGTM! 3PDTH'  ! 

PSGIS-'****!  R=G.  1  Ri5.lt.0AD-! 

!  T£«  •  s «!//////!/////!  cO  1 

!  TON-  1?A5*1  )Vfc?-iOVi»-l /////! 

1  SAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  5LIGNT! 

‘CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  2 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC2  BASE  !  YEAR 

!////////!  POINT  •  LINE-1  * AO!  LlNE-1  !  BUILT 

HORSE!  »ASS-  !(LIGHT)!///////////////7*TD! //////////!  OR 

POWER!  EN5CRS  !  C  FEET)!  LINE-2  SEE!  LTNE-2  !*REBUILT 

(1?) 

INGRAM  3ASGE  CO. 

(CONTINUED) 

r 

; 

i 

i 

1  1  j 

1  1  1 

j  j  1 

1  1  1 

j 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

! 

1 

2 

1 

1 

1 

; 

t 

t 

1 

! 

NBA 

5 

1 640474 

i 

i  4?si4A4ii 

1  1  I 

200. ci 
202.0! 

"$.ci 

*55.0! 

o.oi 

1.7! 

-  ! 

15201 
-  ! 

16.gInO.NE 

1 

•TN 

1 

NASHVILLE  *! 

1981 

OFS 

2?0 

i  ............ 

{ 

!  364 !4A40l 

1  1  1 

175.0! 

175.)! 

?*.3! 

2  *.0! 

9.  S! 
1.5! 

■  ! 

ioooi 

_  1 

11.0! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  j 

1957 

RES 

7901 

‘61110’ 

! 

1  91714444! 

1  ♦  j 

2^3. )! 
203.1! 

T5.o! 
75.1 ! 

>.0! 

1.0! 

■  ! 

1645! 

-  1 

1 6.0SN0NE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1979 

$°N 

3101 

1631126 

i 

1  6*6*14447! 

1  1  1 

115.1 1 
193.1! 

35.3! 

3*.0! 

9.0! 

*•0! 

-  ! 

nooi 

_  1 

Id.oinONE 

2 

!  TN 

2 

NASHVILLE  1 

1981 

$PN 

cl  51 

i 6*1 127 
i 

1  95754447 1 

1  1  1 

212.0! 

200.0! 

7  5.0! 

rsloi 

9.0! 

1.4! 

-  ! 

1645! 

-  1 

16. 0! NONE 
! 

Itn 

1 

NASHVILLE  I 

1981 

rca 

1C5 

!  5459.30 

i 

!  67o!4»4li 

1  1  ! 

1 >5.0! 
195.3! 

TJ.M 

05.51 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1515! 

-  1 

lo.OINONE 

1 

!tn 

1 

NASHVILLE  ! 

1973 

TC3 

1 06 

i 545940 

i 

1  *7624441! 

1  1  1 

1 >5.3! 

1 ?5.G! 

75.3! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

”  ! 

1513! 

•  1 

lo.O! NONE 

1 

Itn 

1 

NASHVILLE  I 

1973 

TCd 

1C? 

i 545941 

1 

1  47614441! 

2  1  1 

195.0! 

1  >5.)! 

"5.3! 

*5.0! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1515*! 

.  1 

16. d  NONE 

■ 

!TH 

1 

NASHVILLE  I 

1973 

TC3 

103 

*1545942 

1 

1  *7614441! 

2  11 

193.3! 
19  5.3! 

*5.3! 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

-  ! 

1515! 

16.0! NONE 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCd 

109 

1545043 

l 

i  674!  4A41 1 

1  1  1 

1  >5.3! 

1 >5.0! 

35.:* 

*5.3! 

9.0! 

1.3! 

! 

1515! 

-  j 

1 6 . 0! NONE 

1 

!TN 

1 

NASHVILLE  • 

1973 

TCd 

110 

1545944 

1 

!  *7414441! 

!  !  1 

195.0! 

195.)! 

15. 0! 
’5.3! 

9.2! 

1.3! 

-  ! 

151  si 
-  ! 

16.2! NONE 

t 

Itn 

1 

NASHVILLE  1 

1973 

TCd 

111 

154544’ 

j 

•  *7*14441! 

t  1  1 

P5.0! 
19  3.3! 

:>.o: 

M.C! 

?•’)! 

1.3! 

-  ! 

1315! 
-  1 

n.oiNON? 

1 

!*n 

1 

NASHVILLE  I 

1973 

TCd 

112 

•545546 

1 

1  *7*14441! 

1  1  1 

1  •3.0! 
1>5.3! 

:$.?! 

*5.3! 

4.0! 

1.3! 

-  ! 

1515! 

-  1 

16.0! NONE 

t 

.‘TN 

2 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCd 

115 

i 5*4036 

1 

1  700144, li 

1  1  1 

195.3! 
19 5.0! 

55.3! 

*5.0! 

9.2! 

1.3! 

-  ! 

isisi 
•  1 

1 5 . 5 ! NONE 

1 

!tn 

2 

NASHVILLE  • 

1974 

rca 

114 

*1  554037 

1 

i  700*1 4A41! 

1  1  1 

195.0! 

193.3! 

*  5.0! 
T5.0! 

?.0! 

1.3! 

•  ! 

1515! 

-  1 

15*5! NONE 

1 

Itn 

NASHVILLE  *! 

1 974 

TCd 

115 

155403' 

1 

1  72014441 ! 

2  1  • 

1?>.  J! 
195.0! 

*  >  .0! 
"»5.C! 

9.2! 

1.3! 

i 

ucsi 

_  1 

1 5. 5! SONS 

1 

Itn 

; 

NASHVILLE  I 

1«74 

TC  3 

116 

1554CJ  7 

*!  70S  >6*41! 

1  1  1 

193.0! 

H5.0! 

33.  C! 
’5.0! 

>.2! 

1.3! 

-  ! 

1  49$j 

-  j 

15.SSN0NE 

! 

i  TN 

1 

NASHVILLE  I 

1974 

TCd 

117 

1434040 

1 

1  700*1 4  Utl 

;  1  1 

173.0! 

H5.0! 

15.2! 

35.2! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

1495*! 

-  1 

1$.5!N0NE 

1 

in 

i 

NASHVILLE  *! 

1974 

TCd 

11? 

1.454041 

| 

1  70014441  ! 

1  1  1 

115. 0! 
PS.  3! 

’5.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

—  ! 

149$i 
-  ! 

15.51NONE 

! 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCd 

117 

j  534042 

1 

!  ?C0!444ll 

1  1  1 

1i$.0! 

195.3! 

3  5.0! 

*  5.0! 

9.3! 

1.3! 

-  ! 

1495! 

-  1 

1 5.5! NONE 
; 

*!TN 

! 

NASHVILLE  1 

1974 

TC3 

120 

1554043 

1 

1  70!  4441  • 

!  1  1 

195.3! 
l  >5.0! 

!  J.C! 

*  5.C! 

«.0! 

1.3! 

i 

1495! 

-  1 

n.iisoNE 

1 

•TN 

! 

NASHVILLE  I 

P74 

T  Co 

121 

1554044 

• 

!  7C014A41! 

1  1  « 

1  >5.3! 

1  >5.0! 

S5.0! 

’5.0! 

9.3! 

1.3! 

-  ! 

1 

1495! 
-  ! 

1 5 • 5 i NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

19?4 

TCd 

122 

j  5*4045 
! 

1  700*1 41 41! 

1  1  1 

1*5.0! 

1*5.3! 

35.0! 
35. C! 

?.0! 

1.3! 

-  ! 
! 

1493! 
-  ! 

15.5*!  NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCd 

123 

15*4440 

1 

!  71214441! 

2  1  « 

1  >5.0! 
PJ.3! 

35.3! 

j5.:t 

9.0! 

1.3! 

-  ! 
! 

15C1 ! 
-  ! 

i5.oInone 

! 

STN 

! 

NASHVILLE  1 

1975 

TCd 

124 

1364441 

! 

!  71214141 1 

1  !  1 

195.0! 

195.3! 

Oi.O! 

**.:! 

9.2! 

1.3! 

-  ! 
! 

1501! 
-  ! 

1 3  .’)!  NONE 

I 

!TN 

! 

NASHVILLE  I 

1975 

TCd 

1  ?5 

!  5644*2 

1 

1  712144*1! 

1  !  1 

Pi.?! 

1 >3 .0! 

*5.0! 

*5.5! 

9,0! 

1.3! 

•  1 

! 

1501! 
-  ! 

15.0!N0NE 

2 

ITN 

! 

NASHVILLE  i 

1975 

TC3 

12* 

*1544443 

J 

1  71214441! 

!  !  ! 

1  >5.C! 
1>3.0! 

75.2! 

!S.v! 

?.C! 

1.3! 

-  ! 
! 

1501! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 

1975 

TCJ 

127 

*1564444 

1 

!  71214441! 

1  !  ! 

1 95.2! 
Pj.O! 

35.0! 

*3.0! 

5.3! 

1.3! 

-  ! 
! 

1501! 
-  ! 

n.oiNONE 

! 

!TN 

! 

NASHVtLLE  1 

1975 

TCd 

122 

1564445 

! 

!  71214441! 

1  !  1 

19J.0! 

1-5.3! 

35.2! 

*’.C! 

9.C! 

I.M 

-  « 

I 

non 

•  2 

1 5.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLF  ! 

1975 

TC6 

12? 

S5P'J7 

1 

1  53314441! 

1  1  1 

195.0! 

P*.3I 

55.2! 

*5.0! 

9.3! 

1.2! 

.  1 

! 

1494! 

16.31N0NE 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1978 

TC3 

1  TO 

IS'9'.P 

1 

•  M3!4A»1 ! 

!  !  ! 

195.0! 

1?5.3! 

?  S.?! 
*>.?! 

9.0! 

1.7! 

■  1 

i 

1494! 
.  1 

14.0*NON? 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  l 

1978 

TCd 

1J1 

J4J9M9 

1 

1  *331*441! 

!  !  1 

1*5.3! 

P5.3I 

*3.2! 

U.-'J 

9.0! 

1.71 

! 

1494! 
-  ! 

16.0!NONE 

! 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

TCU 

1*2 

1S19R90 

1 

!  *3314441! 

!  1  ! 

P5.0! 

1 >5.9‘ 

35.3! 

15.0! 

7.0! 

1.2! 

-  ! 

j 

1494! 

-  t 

16.0! NONE 
! 

itn 

! 

NASHVILLE  I 

P7? 

TCd 

133 

i 5  '9*91 

1 

t  JM1  4441  ! 

!  !  ! 

1  >5.01 
19  5.3! 

15.01 
35. 0! 

9.0! 

1.2! 

i 

! 

1494! 
_  1 

16. 3! NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  I 

1978 

TC3 

1 34 

*!5J?'92 

!  55314441! 

1  1  1 

Pi. 3! 
1  >5.  )* 

*  5.C! 
35.2! 

9.01 

1.2! 

-  ! 
! 

1494* 
-  ! 

n.oisoNE 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 

197? 

TCd 

135 

15*9893 

1 

j  33JI4441! 

!  1  1 

1 >5.3! 

1 >5.0! 

*5.0! 

7  3.2! 

9.0! 

1.2! 

-  j 

i 

1494! 
-  ! 

n.ojNONE 

! 

ITN 

I 

NASHVILLE  1 

1978 

TC8 

136 

!3»9«*H 

! 

!  ?53U44lt 

1  1  2 

1 95.0! 
195.3! 

35.0! 

*5.3! 

?.3! 

1.2! 

- 

1494! 
-  ( 

16.0! NONE 
! 

PN 

! 

NASHVILLE  i 

197? 

IC3 

IT? 

! J3?a?5 

j 

!  •3J14441! 

1  1  1 

P5.3! 
1>*. )! 

*5.2! 

35.0! 

9.2! 

1.2! 

-  ! 
1 

1494! 
•  1 

16.uthONf 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  I 

1978 

TCJ 

13? 

1 5«5*9t 

1  *5314441! 

1  !  ! 

PI.*! 

1*5.1! 

37.0! 

*3.C! 

v.2! 

1.2! 

- 

j 

U94i 
-  I 

1 6 ■ 3! NONE 
! 

ITN 

I 

NASHVILLE  I 

197? 

icy 

13? 

1  5*???7 

j 

!  53314441! 

!  1  1 

P5.2! 
I? 3.3! 

*5.*! 

*5.2! 

9.0! 
I., ! 

-  i 

149%  * 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

I 

NASHVILLE  1 

1°78 

TCJ 

140 

1  H9'9» 

1 

1  33314441! 

1  j  1 

PJ.O! 
PS.  3! 

**.v! 

3i.L! 

9,0! 

1.2! 

- 

1 

U94| 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

} 

NASHVILLE  ! 

197? 

TCJ 

U1 

1311643 

l 

i  *  *  ji  *441 1 

1  (  ! 

1  9>.3! 
PJ.3! 

*5.0! 

33.0! 

9.0! 

1.4! 

-  i 
! 

1511! 
-  ! 

1 1 «  C! NONF 
! 

ITN 

l 

NASHVILLE  1 

1978 

TCd 

142 

*1511664 

! 

1  i'3144411 

!  1  1 

P5.31 

P5.J! 

T3.0! 

33.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1511! 
.  1 

16.0! NONE 
! 

pn 

j 

NASHVILLE  1 

1978 

TCJ 

143 

13H665 

! 

1  J  *  * ! 4 A41  1 

1  t  ! 

P5.0! 
P  5.0! 

*3.2! 

35. it 

9.01 

1.4! 

-  ! 

1 

1511! 
-  ! 

1 6. 0! NONE 
! 

ITN 

I 

NASHVILLE  1 

1978 

TCJ 

144 

1591666 

1 

!  <*314441! 

!  !  ! 

P5.0! 
1  >5.0! 

*5.0! 

*3.2! 

9.0! 

1.4! 

i 

1511! 
■  | 

16. S! NONE 

2 

itn 

I 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCd 

145 

1311467 

1 

1  *'3! -441 5 

1  1  1 

PS. 3! 
PS.?! 

*3.0! 

JJ.n 

?. Cl 

1.4! 

! 

1511! 
-  ! 

i6.oInone 

2 

!TN 

j 

NASHVILLE  I 

1978 

TC3 

U* 

*1  591643 

1  5*314441! 

!  1  1 

P5.0! 

PJ.O! 

35.2! 

*5.0! 

9.3! 

1.4! 

j 

1511! 
-  ! 

1  6. 0! NONE 

1 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1978 

Tea 

147 

!  591*69 

1 

1  53  3} -441 1 

!  !  ! 

1 >5.3! 
195.0! 

*5.2! 
35. ;i 

9.C! 

1.4! 

- 

j 

1511! 
-  ! 

n.ClNONE 

; 

ITN 

I 

NASHVILLE  J 

1978 

TCH 

143 

1311672 

j 

1  3M!  44*1 ! 
1  !  ! 

Pi. 3! 
P5.3! 

*5.2! 

*5.5! 

9.0! 

1.4! 

- 

1511! 
-  ! 

n.oiNONE 

2 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCJ 

149 

1591471 

1 

!  6*314141! 

1  !  ! 

P'5.0! 

P5.3! 

75.  C! 
35.5! 

9.0! 

1.4! 

-  I 

1511! 

.  j 

16.0! NONE 
| 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 

1978 

TC6 

150 

1 391672 
; 

•  3*314441! 

1  !  1 

Pi.O! 

P5.0! 

33.2! 

*7.0! 

9.2! 

1.4! 

- 

1511! 
.  1 

16.0! NONE 

2 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1978 

TC3 

151 

*1591473 

1 

*1  '?  3 !41 41 ! 
1  1  1 

P3.0! 

PS.O! 

*<.3! 

35.3! 

9.w! 

1.4! 

•  ] 

mis 

•  1 

1 6 . ?!  NONE 

l 

UN 

1 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCd 

152 

1591674 

1 

i  1?3!4I412 

1  1  ! 

P5.0! 

P3.0! 

35. C! 
**.0i 

9.3! 

1.4! 

-  | 

1511! 

•  1 

16 .0 !NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

197? 

TCJ 

153 

! 505*51 

1 

1 

1 

1  654 ! 4441  ! 

!  1  1 

!  !  ! 

1  !  ! 

1 95.0! 
P5.3! 

1 

1 

*5.0! 

25.2! 

1 

i 

9.0! 

1.4! 

1 

1 

-  I 

] 

] 

1457! 

•  1 

1 

1 

14.0!  NONE 
! 

1 

2 

ITN 

1 

1 

2 

NASHVILLE  ! 

1966 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


cNGft! 

OXSTf  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AN0  NUMBER 


469 


!  ! VTCC I  DIMENSIONS  * O^AFT! 

!  NET  ! CODE* LENGTH! 1P3TX!  ! 

- - ! BE5XS- !***• !  ReG.  !  REG. 'LOAD-' 

!  COAST  !  TJR  !  SEE! //////! /////*  £0  ! 

!  GUARD  J  TON*  !?A5t!  0V£»-‘  OVe,R-' ///// !  HOP$E 

!  NUMBER  »  NA5E  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT'  f>0W£8 


CAPACITY!  HIGH-  »  !  V  £  S  S  £  L  J 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  iOPEPATXNG  ! 
CARGO  !  fI*EO  !  eauiPNgNT  !TC!  BASE  ! 
////////«  POINT  J  LINE-1  !A0!  LINE-1  f 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD!///// /////J 


! 

! 

YEAR  ! 
9UILT  ! 
OP  ! 


SN3ERS  !  (fEET>!  LI HE- 2  l EE!  LINE-2  !*R£auiLT! 


! 


(17)  INGRAM  8ARGE 

TCB  154 

CO.  ! 

(CONTINUED) 1 

•505852 

TC9  155 

j  SOS353 

TC0  156 

1 505854 

TC8  157 

i 505655 

TCB  158 

1 509 127 

TC3  159 

j 509123 

TC6  180 

! 509129 

TCa  161 

•509130 

TCG  162 

! 509131 

WT  1200 

!  277036 

WT  1201 

'.277087 

VTT  1 

1645161 

VTT  2 

1645182 

VTT  3 

!  645163 

WTT  4 

•645164 

VTT  5 

i 64  5 1 o  5 

WTT  6 

'645168 

WTT  7 

16*5167 

WTT  3 

j  84516* 

VTT  9 

1645169 

VTT  10 

!o451 70 

VTT  11 

! 6451 71 

VTT  12 

1645172 

WTT  12 

1645173 

1 

WTT  14 

1645174 

WTT  15 

1645175 

WTT  16 

{045176 

VTT  17 

1645177 

WTT  1« 

1845175 

WTT  19 

1645179 

VTT  20 

1645180 

VTT  21 

18451J1 

j 

VTT  22 

1645112 

WTT  23 

1945183 

VTT  24 

1645144 

WTT  25 

1 6451  A* 

ALABAMA 

! 526032 

BATON  ROUGE 

1526761 

BETTENDORF 

15263S5 

CINCINNATI 

! 3145  J1 

f LO* ID  A 

1 57473? 

1 

FT  24 

I573P49 

GEORGIA 

1 524763 

10  9C1 

1 6*3630 

19  90? 

1693681 

10  903 

1933682 

IB  904 

169*4*3 

19  905 

1 6*3703 

19  906 

1 683690 

19  907 

1  a  43691 

19  90S 

16*369? 

ie  909 

1853693 

IB  910 

*683731 

13  911 

16*343* 

I 

! 

! 


! 

» 


! 

! 

! 

t 

! 

! 


! 

! 

! 

; 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

i 

j 

*! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

! 

! 

! 

I 

i 

i 


■ 

i 


l 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

! 

I 


354 ! 4A41 !  195. 3'  33.3! 
!  !  195.0*  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

; 

H57i 
-  ! 

1 

14 .o! NONE 

1 

! 

! TN  NASHVILLE 
t 

354! 4A41 !  19$. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1457! 

14.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

I 

!  !  193.0!  35.3! 

1.4! 

1 

-  ! 

2 

854*4*41 •  195.3!  35.0* 

9.01 

- 

! 

H57! 

14.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

J 

'.  •  19J.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  2 

1 

354 ! 4A 41 J  1«5.0!  JS.Of 

9.0! 

- 

! 

1*57 ! 

14.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 
i 

!  !  1’5.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

j 

354!4*41!  195.3!  35. C* 

9.0! 

- 

1 

1457! 

u.o*!none 

!TN  NASHVILLE 
( 

!  !  193.0!  35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

854J4A41!  19>,3!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1457  i 

14.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

J 

1  !  195.3!  35,0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

8 5 4 * 4 A 41 '  16J.3!  “*5.0! 

9.0! 

- 

; 

H57! 

1 *• 0! NONE 

•TN  NASHVILLE 

2 

!  1  195.3!  35.3! 

1.4! 

1 

-  ! 

1 

354 ! 4A41 !  195.0!  <5.0! 

9.0! 

- 

1 

1457! 

14.0 !NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

!  !  195.3!  35.3! 

1.4! 

1 

*  2 

! 

85414*41!  195.0!  35.3* 

9.0! 

- 

1 

1457! 

1*. )!NONS 

ITN  NASHVILLE 
{ 

!  !  195.0!  35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

$71 ! 4 A4 J  •  195.3!  40.0! 

8.0! 

- 

i 

1351! 

8. $ {NONE 

ITN  NASHVILLE 
! 

!  !  195.0!  43.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

671UA43!  1«5.3!  43.0! 

0.0! 

- 

i 

13*1! 

6.5! NONE 

ITN  NASHVILLE 

2 

1  !  195.0!  40.0! 

1.7! 

■ 

-  j 

! 

876*4843!  195.0!  ’5.0! 

J.S! 

- 

i 

1460! 

16.0! NONE 

iTN  NASHVILLE 

J 

!  1  195.0!  25.0! 

1.0! 

• 

-  1 

| 

6?d!4A43!  195.0!  35.0! 

8. S' 

- 

j 

1460! 

16.0! NONE 

1TN  NASHVILLE 

J 

!  !  1®5.3!  75.0! 

1.0! 

i 

-  1 

! 

6761444*!  195.0!  35.0! 

!  !  195.3!  25.0! 

5.5! 

1.0! 

“ 

! 

t 

l46oi 

•  J 

16.0!N0NE 

1 

!TN  NASHVILLE 

1 

07614A43!  195.3!  35.0! 

8.5! 

- 

< 

1460! 

16.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

2 

!  1  195.0!  <5.01 

1.0! 

1 

.  j 

! 

67414443!  193.01  35.2* 

6.5! 

- 

i 

1 460  i 

16.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

J 

1  !  1*3.0!  15. C! 

1.0! 

> 

-  1 

! 

676l4A<,3!  1>5.3!  15.0! 

6. Si 

- 

i 

1460! 

16.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 

2 

1  1  195.0!  25. C! 

1.0! 

! 

-  2 

J 

676S4A44'  195.0!  35.0! 

5.5! 

- 

! 

1460! 

16.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 
| 

!  !  195.0!  35.3! 

1.0! 

t 

.  I 

1 

676144481  1.5.0!  35.0! 

o.S! 

- 

j 

1460! 

16.0! NONE 

ITN  NASHVIlLE 

1 

!  !  195.3!  35.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

2 

676! 444* !  1  »5.0!  M.O! 

1.5! 

- 

i 

1460! 

1 6. 0! NONE 

!TN  NASHVILLE 
| 

1  !  145.)!  35.0! 

1.0! 

j 

-  I 

1 

676 ! 444* j  I63.O!  35.0! 

2.5! 

- 

i 

1460! 

1 6.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 
| 

1  *  193.01  25.3! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

878 •  4 A44 !  195.0!  "* 3.0! 

8.5 ! 

- 

! 

1460! 

16.01  NONE 

!TN  NASHVILLE 

I 

1  1  195.3!  *5.3! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

676  J4  448!  19J.3!  J3.C! 

S.5! 

- 

! 

1460! 

16.0IN0NE 

iTN  NASHVILLE 

1 

1  !  1*5.3!  35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

67654444!  195.31  36.0! 

!  1  nj.O!  35.0! 

A. 5! 
1.0! 

" 

! 

1 

1460! 

-  i 

16.0! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE 
i 

676UA41J  195.3!  35.3! 

1  !  193. w!  35.0! 

r.S! 

1.0! 

“ 

i 

! 

1460! 

-  ! 

16.0'NONE 

! 

iTN  NASHVILLE 

1 

87d!4A,5!  135.0!  35. C! 

8.5! 

- 

1 

1460! 

16.0! NONE 

!TN  NASHVILLE 
| 

1  !  195.3!  35. Cl 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

o76!4A4R!  1*95.3!  35.0! 

1  !  195. 01  <5.0! 

6.5! 

1.0! 

“ 

1 

! 

1460! 

-  1 

16.0!f ONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
| 

676! 44  411  195.3!  <5.31 

1.3! 

- 

! 

1460! 

16.0U0NC 

!TN  NASHVILLE 
j 

1  1  191.0!  35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

• 

676*444*!  165.0!  *5.0! 

5.5! 

- 

1 

1480! 

18.01  NONE 

iTN  NASHVILLE 

I 

I  1  193.3!  35.31 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

G76!4A4*!  195.0!  25.0! 

e.si 

- 

1 

1460! 

16.0! NON* 

ITN  NASHVILLE 
! 

!  !  1>5.0l  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

67614*41!  195.0!  33.3! 

1.51 

- 

! 

1460! 

16.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 
! 

!  !  195.0!  <5.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

67o!4*44!  193.3!  *5.3* 

1  !  198.01  *5.2! 

1.5! 

1.0! 

- 

! 

! 

1460! 

-  I 

16 .0 ! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE 

J 

8761*441!  1 9 J.O!  35.0! 

5.5! 

- 

I 

1460! 

1 8.0! NONE 

ITN  NASHVILLE 

I 

!  !  193.0!  35.3! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

6761*441!  195.0!  35.3* 

8.5! 

- 

! 

1460! 

1 8.0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE 
| 

I  !  1*3.0!  <6.0! 

1.01 

! 

-  1 

1 

676!*A4’!  193.3!  55. 0! 

?.  5! 

- 

! 

1460! 

16. 0! NONE 

iTN  NASHVILLE 
! 

!  !  195. Jl  35,0! 

1.0! 

1 

-  I 

I 

676I4A44J  191.)!  JJ.O* 
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1.6! 

- 

137«! 
-  i 

1 7. 5 ! D I  ESEL 

1 

PUNP 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1979  | 

! 

X* 

931 

5604510 

1 

•  77*5  5*71  • 

!  S  5 

195.0! 

1>5.3! 

'4.3! 

*S.J! 

4.6! 

1.6! 

" 

1379* 

17.  SICIEScL 
! 

PUMP 

ITN 

I 

NASHVILLE  1 

1979  ! 

I 

19 

962 

1634511 

I 

!  774J5A71J 

5  5  t 

1  >* .0! 
1*5.0! 

'5.3! 

35.0! 

! .  6 ! 
1.6! 

- 

1379! 
-  ! 

17. 5! OlESEL 
I 

PUNP 

ITN 

! 

NASHVILLE  i 

1979  | 

1 

ic 

96) 

1604512 

1 

1  77-*  J  J  *71 ! 
5  !  ! 

19  i.O! 
19  5.0! 

'6.0! 

'4.0! 

4.6* 

1.6! 

* 

1379| 
-  ! 

17.5101 ESEL 

1 

PUNP 

ITN 

I 

NASHVILU  1 

1979  ! 

1 

it 

9<j4 

56)451! 

1 

!  7*4! 5*71 5 

1  5  ! 

ns.:* 

m.O! 

23.0! 

25.3! 

9.01 

1.7* 

* 

14?)! 
*  1 

1 7«$i D I £$£L 
! 

PUMP 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1979  | 

1 

it 

935 

5532137 

1 

!  sM*SA71t 
*  5  ! 

1).*.0! 

I*).)! 

'5.0! 

75.0! 

>  *  4  ! 
2.0! 

- 

130*1 
-  ! 

17.2IDXESEL 

! 

PUNP 

ITN 

< 

NASHVILLE  I 

1964  | 

I 

i« 

934 

5297393 

! 

!  711 15*71 1 

!  !  I 

19>.0! 

19f.O! 

35.3! 

75.01 

3.41 

l.M 

- 

1320! 
-  ! 

17.21  DIESEL 
1 

PUHP 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1964  I 

1 

if 

0*7 

129*023 

1 

!  73015*71! 

!  5  5 

195.3! 

1)5*3! 

35.0! 
32. a 

S.  4 1 
2. Cl 

- 

1 409  J 
-  ! 

P .0! 01 ESEL 
! 

PUMP 

ITN 

1 

NASHVILLE  I 

1965  ! 

1 

xt  sas 

1296024 

!  ^?5S  5*71 ! 

I  5  5 

m.C! 

1«5.0! 

15.3! 

35.01 

3.U 

1.41 

- 

1409! 
-  ! 

19.0! DIESEL 
1 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE  t 

1*45  1 

1 

IB 

939 

5315633 

! 

1  795154711 

!  5  I 

1S5.31 

195.0! 

75.0! 
'!  .0! 

3.61 

2.01 

- 

1371! 
-  1 

17.9 1 ox  ES  EL 
! 

PUHP 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1968  1 

1 

IS 

990 

55139)3 

I 

I  *00154711 

1  I  5 

P5.0! 

1*5.01 

75.31 

I  S.CI 

3.6 1 
2.0! 

- 

1371! 
-  ! 

13.21  DIESEL 
1 

PUMP 

ITN 

I 

NASHVILLE  I 

1968  1 

1 

It 

991 

5513934 

5 

1  >335  5*  71  ! 

!  !  1 

PS. 3! 

m.oi 

35.3! 

23.3! 

A. 6! 

1  ■  6  1 

- 

13711 
-  ! 

13 .2  1 01 ESEL 
1 

PUHP 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 

1968  1 

I 

It  792 

1 513915 

1 

1 

l 

5  30055*71  1 

1  t  ! 

1  1  1 

P5.3I 

P5.0! 

! 

25.0! 

25.3! 

! 

! 

3.41 

1.61 

1 

1 

13711 
-  1 
! 
1 

13.2 1  DIESEL 
! 

! 

I 

PUHP 

ITN 

I 

1 

1 

NASHVILLE  | 

1968  t 

1 

1 

» 
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ENGR ! 

OIST! 

OPERATOR 

!VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

NET  !  CODE ! LENGTH! JPDTHJ  * 

REGIS-!****!  8*G.  !  PEG.! LOAD”! 
TER  !  S £:!//////!/////!  ED  ! 
TON-  !PA6e!  OV£P-!OV£P-!/////! 
NAGS  !  IV  •  ALL  !  ALL  RIGHT! 

'.CAPACITY! 

1  1 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

SVESSEL 
!S  'OPERATING 

; 

i 

VESSEL  NAME  AND  KU«3E*  ! 

i 

COAST  ! 
GUARD  ! 
NUM3EP  ! 

H0°SE 

®0VcR 

////////•  POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  !(L I 6HT)!////////////////!TD !////////// 
SNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2 

BUILT 

OR 

•♦REBUILT 

<1 />  INGRAM 

3ARGE  CO. 

i  l  II 

li  ii 

i  i  ii 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

t 

1 

l 

1 

(CONTINUED) 

ii  ii 

1 

19  1304 

579953 

1 363! SA70!  2*5.0!  54. C! 

11. C! 

- 

3357* 

20.0'PUNP  BOILERS 

1976 

!  !  295.0!  '4.?! 

2.0! 

-  • 

• 

1 

! 

19  1926 

4*3705 

SOC!5A7t!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

13.32RUKP 

!TN  NASHVILLE 

1976 

! 

!  !  1?5.0!  '5.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

19  1927 

033706 

320! 5*71 !  1? 5. 0!  $>.)! 

9.0! 

- 

1400! 

12*  3! PUMP 

•TN  NASHVILLE 

1976 

*  !  1°5.0!  35.0! 

1.3! 

-  • 

1 

19  1923 

6*3707 

■300I5A71!  175. C!  35.3! 

9.0! 

- 

1400! 

1 2 • 3  2  PUKP 

2TN  NASHVILLE 

1976 

!  !  175.0!  35.0! 

1.S! 

-  • 

1 

1 

! 

18  2404 

579955 

17*0!SA7C!  275.0!  54. C! 

11.0! 

- 

4301  ! 

20.0'PUHP  30ILERS 

1 

1«76 

!  •  295.0!  54.0! 

2.0! 

-  * 

J 

! 

I?  2501 

63370? 

165915*71  !  2?7.5!  54.0! 

0.6! 

- 

3317! 

16*321  CARGO  PUKP.. 

•TN  NASHVILLE 

•  1974 

‘  !  277.5!  54.3! 

2.0! 

-  • 

!  210C  G.P.M. 

2 

1 

18  2503 

4?3709 

1 71 0! 5A71 !  277.5!  54.0! 

4.0! 

- 

3317! 

17.5S1  CARGO  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

•  1975 

!  !  >97. o!  54. C! 

1.0! 

-  * 

! 2100  G.P.M. 

1 

< 

IB  2505 

683710 

1710*5*71!  >97.5!  54.0! 

3.6! 

- 

3317! 

16.5  !  1  CARGO  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

1975 

•  !  2*7.5!  54.0! 

2.0! 

-  ! 

>2100  G.P.M. 

1 

I 

IP  2507 

633711 

1  71 0 !  5* 71 1  207.5!  54.0! 

3.6! 

- 

3317! 

13.3'PUMP 

!TN  NASHVILLE 

!  1975 

!  •  277.5!  54.0! 

2.0! 

1 

1 

Z9  2oC4 

579957 

132915A70!  >75.0!  «4.0! 

11.0! 

- 

4731! 

20.0! POMP  BOILERS 

1 

•  1976 

!  •  2?5.0!  54. C! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

1 

IP  2704 

433721 

1  710!  5A71 !  2*7.5!  5-.0! 

9.0* 

- 

3525! 

*17.521  CARGO  PUMP* 

!TN  NASHVILLE 

•  1975 

•  !  297.0'.  54.0! 

1.0! 

-  ! 

•2100  G.P.M. 

2 

1 

19  2706 

633722 

1710! 5A71 !  2*7.5!  54.0! 

3.6! 

- 

3525 1 

16.5 !  1  CARGO  PU*U>, 

!  TN  NASHVILLE 

•  1975 

•  •  297.5!  $4.0! 

2.0! 

-  ! 

*2100  G.o.M. 

1 

1 

IP  2703 

433723 

17U!$*71!  >7?. 5!  54. C« 

3.6! 

- 

3525! 

10.521  CARGO  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

•  1975 

!  •  2?7. 5!  <4.0! 

2.0! 

-  • 

•2100  G.P.m. 

1 

1 

IB  2710 

6*3720 

1721 ! 5A71 !  247.5!  54.0! 

3.6! 

- 

3525! 

16.521  CARGO  PUKP* 

•TN  NASHVILLE 

!  1974 

«  !  247.5!  54.0! 

2.0! 

-  • 

*2100  G.P.M. 

2 

1 

IP  11013 

562270 

79®!SA71!  1<5.0!  <4.0! 

3.5! 

- 

1400! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

•  1975 

!  •  155.0!  54.0! 

2.0! 

-  • 

•HEATING  COILS 

1 

1 

IP  1 102® 

576045 

7?3'5A71!  1 5  >.C !  54.CJ 

3.5! 

- 

I  *.00! 

17.5JDIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

i  1976 

!  !  1 <5.0!  '4.0! 

1.3! 

-  1 

'HEATING  COILS 

1 

1 

19  11033 

57604c 

79615471 !  155.0!  $4.0! 

3.5! 

- 

1400! 

17.5 ! DIESEL  PUMP/ 

! TN  NASHVILLE 

«  1976 

!  1  155.1!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

1 

18  11043 

577037 

7? 3!  5*  71 !  1S5.0!  U.C! 

3.5! 

- 

1400! 

17.5 'DIESEL  »UMP/ 

2 TN  NASHVILLE 

!  1976 

•  !  1*5.0!  <4.0! 

1.5! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1 

! 

1 9  11058 

577041 

7?8 ! 5a 71 !  155.0!  ' 4 . ) ! 

3.5! 

- 

UCO! 

1 7. 5  !  DIESEL  MUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

!  1976 

!  •  1*5.0!  54.0! 

1.5! 

-  ■ 

•HEATING  COILS 

2 

1 

19  11069 

>"'2703 

796!  5471  !  155.0!  $4.0! 

3.5! 

1400! 

17.5SDIESEL  MUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1977 

!  !  1 >5.1!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1 

1 

19  1107? 

573707 

793! 5*71 !  1<5.0!  54.0! 

3.5! 

- 

UCO! 

17.5!DI£$cL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1977 

!  •  1S3.0!  5*.0! 

1.5! 

»»  ! 

!  HEATING  COILS 

! 

1 

I«  1 1039 

53034? 

743 1  5A 71 !  135.0!  $4.0! 

6.5! 

- 

1400* 

1 7 . S  ! 0! ESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1977 

•  •  155.0!  *4.0! 

1.5! 

•HEATING  COILS 

1 

; 

10  11093 

53C550 

7931  5 * 71 !  *<5.0!  54.0! 

6.5! 

- 

1400! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

2 TN  NASHVILLE 

•  1977 

!  •  155.0!  5*.0» 

1.5! 

-  ! 

! heating  COILS 

! 

1 

IB  1110* 

532632 

798*  5 A  71 !  145.1!  54.0! 

3.5! 

- 

1400! 

17.5  SDIESEL  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

!  1977 

•  •  155.7!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

1HEATING  COILS 

1 

! 

13  11118 

5*2633 

799*5471  !  15>.0!  '•*. 0 ! 

6.5! 

- 

UOO! 

17.5 ! DIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1973 

•  !  155./!  54.0! 

1.5! 

-  • 

!  HEATING 

! 

1 

ie  11129 

590153 

79315A71!  155.0!  54.0! 

3.5! 

- 

UOO! 

17.5J0  ICSEL  MUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1978 

!  !  155.0!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

sweating  COILS 

! 

! 

16  11130 

590154 

793 ; 54 71 1  1<5.0!  '4.0! 

$.5! 

- 

UOO! 

1 7. 5  !  DIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1975 

•  •  155.0!  '4.0! 

1.5! 

-  ! 

SWEATING  COILS 

1 

! 

IB  13029 

6*3716 

196!5A71»  157.5!  54. 0* 

<.6! 

- 

1300! 

16.511  CARGO  PUMP 

•TN  NASHVILLE 

!  1974 

•  »  H7.5*  54. 0! 

2.0! 

•  1 

1 

! 

1 

IB  13048 

683717 

796*5471!  147.5!  c4.0! 

4.0! 

- 

1300! 

16.521  CARGO  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1975 

•  !  147.6!  '4.0! 

1.0! 

-  ! 

!  2100  G.P.M. 

1 

! 

19  13069 

*633713 

»>o!5*71!  U7.5!  54.0! 

3.6! 

• 

1 3CC! 

16.521  CARGO  PUHP. 

2  IN  NASHVILLE 

•  1975 

•  !  147.5!  54.3! 

2.0! 

-  5 

•2100  G.P.M. 

t 

1 

18  13038 

•6*3719 

69615471!  147.5!  $4.0! 

3.6! 

- 

13C0! 

1  6.5  !1  CARGO  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

•  1975 

•  •  147.5!  <4.0! 

2.0! 

-  ! 

52100  G.P.M. 

1 

! 

IB  15019 

•  562274 

933*  5471  !  1 < 5.0!  54.0! 

* .  5 ! 

- 

1700! 

17.51DIF.SEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1975 

•  !  153.0!  54.0! 

?.0! 

-  ! 

1HEATING  COILS 

! 

1 

IB  2C01L 

562271 

1 472!  5*71 !  245.0!  5^.2! 

3.5* 

- 

2500! 

17.5'DICSEL  PUMP, 

2 TN  NASHVILLE 

•  1975 

!  !  2*5.0!  '4.0! 

2.0! 

•  1 

•HEATING  COILS 

! 

1 

19  2C02T 

54227? 

1 447! 5*71 !  2?0.0!  54.0! 

2.5! 

- 

2500! 

17.5 ! OIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

i  1975 

!  !  290.0!  *4.0! 

2.0! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1 

1 

18  2003L 

576047 

1454'5A71!  21>.C!  54.0! 

>•  5 ! 

- 

2500! 

1 7.5SOISSEL  PUMP/ 

! TN  NASHVILLE 

«  1976 

1 

!  !  2 >5.0!  54.0! 

1.5! 

.  1 

! HEATING  COILS 

! 

! 

IP  2004T 

•  576048 

1455*  5*71  •  2>0-3!  <4.0! 

3.5! 

- 

2500! 

17.5'DICSEL  PUMP/ 

2IN  NASHVILLE 

J  1976 

!  !  2>C.O!  54.0! 

1.5! 

-  1 

SWEATING  COILS 

1 

I 

IP  2005L 

1  576049 

1  45-5  5A71!  2 >5. 0!  54.0* 

3.5! 

- 

2500! 

1 7 . 5 1  PI tSEL  PUKP. 

•TV  NASHVILLE 

!  1976 

1 

!  !  ?4  5 . 0!  <4.0! 

1.5! 

-  j 

•HEATING  COILS 

1 

! 

IP  2006T 

*576050 

H55!  5*71 !  290.0!  <4.C! 

3.5! 

- 

25*0! 

17.5261 ESEL  °UMP/ 

•TN  NASHVtLLE 

!  1976 

! 

!  !  2>0.0!  '4.1! 

1.5! 

-  1 

lMFATING  COILS 

! 

! 

10  2007L 

1577054 

1454!<*71!  2*5.0!  54.0! 

3.5! 

- 

2500! 

17.5!  DIESEL  «>UMP/ 

! TN  NASHVILLE 

!  1976 

!  !  2>6.0!  54. u! 

1 .  S ! 

-  1 

i HEATING  COILS 

! 

! 

16  2006T 

1577335 

1455*5*71!  2 >0.0!  <4.0! 

5.5* 

- 

2500! 

17.5'DIESEL  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

i  1976 

| 

!  !  4*0.0!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

! 

IP  20D9L 

1  577035 

1  4<4 •  5* 71 !  2*5.0!  54.0* 

$.5! 

- 

2500! 

17.5! DIESEL  MUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

!  1976 

! 

•  *  295.0!  54.0! 

1.5! 

-  ! 

•HFATXNG  COILS 

! 

1 

10  201 OT 

J77039 

1455! 5*71 |  2SJ.C!  54.0! 

$.5! 

- 

2500! 

17. 5  !  OIESEL  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

i  1976 

•  !  2*0.0!  54.3* 

1.5! 

-  1 

{HEATING  COILS 

1 

1 

I?  2011 L 

! $7*702 

1  45*  !  5A71  !  2  X.  0!  54. •‘>! 

3.5 ! 

- 

2500! 

17.5 ! DIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

1  1977 

!  !  24J.0J  '4.0! 

1.5! 

-  • 

'.HEATING  COILS 

1 

I 

18  201 2T 

•S’6704 

1 45 5 ! $A 71 !  2*0. O'  54.0! 

3.5! 

- 

2500! 

17 .5 ! DIESEL  PUMP/ 

I TN  NASHVILLE 

!  1977 

!  *  2*0.0!  .<4.0! 

1.5! 

-  1 

{HEATING  COILS 

• 

i 

10  2013L 

•5M703 

145455*71*  245.3!  54.0! 

5.5! 

- 

2500! 

17.5 ! DIESEL  PUMP/ 

ITS  NASHVILLE 

I  1977 

! 

!  !  2*5.0!  '**.0! 

1.5! 

-  1 

•HEATING  COILS 

! 

I 

201 4T 

1  57  37 j9 

1 455! 3*71 !  2*3.0!  5-.0! 

3.5! 

- 

!  2500! 

1 7. 5 ! OIESEL  PUMP/ 

•TN  NASHVILLE 

!  1977 

1 

!  !  293.0!  <4.0! 

1.5! 

-  ' 

{HEATING  COILS 

! 

! 

U  <C15L 

•5*0346 

!  145415*71 !  295.)!  54.3! 

3.5! 

- 

!  2500! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

1 IN  NASHVILLE 

!  1977 

! 

!  •  2>5.0!  54. C! 

1.5! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

I 

! 

IB  2016T 

15*0347 

!  1455*5*71!  2>0.0!  54.0! 

3.5! 

- 

!  2500! 

17.5IDIESEL  PUMP/ 

»TN  NASHVILLE 

1  1977 

1 

!  !  !  240. C<!  '4.3! 

1.5! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

1 

IB  2017L 

15*3352 

1  1 4<4| 5A 71 !  2>5. 0!  54.0! 

3.5! 

- 

2500! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

! TN  NASHVILLE 

!  1977 

! 

1  !  !  295.0!  5-.CS 

1.5! 

!  "  ! 

{HEATING  COILS 

1 

I 

xe  2013T 

1530553 

145515*71!  293.0!  '-.0! 

6.5! 

- 

2500! 

17.5 !  DIESEL  PUMP/ 

!TN  NASHVILLE 

1  1977 

l 

1  !  !  2«). 5!  54. C! 

1.5! 

!  -  I 

•HEATING  COILS 

1 

I 

18  2319L 

15*2675 

1  1  4 54  !  5*  71  J  2*5.0!  54. u! 

3.5! 

- 

1  2500! 

17.5 !  DIESEL  PUMP/ 

ITN  NASHVILLE 

J  1978 

1 

!  !  1  243. C!  54. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! HEATING  COILS 

! 

| 

10  2020T 

15*2679 

1  145515*71  •  ’>0.01  5<*.C! 

3.5! 

• 

2500! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

ITN  NASHVILLE 

1  1978 

1 

1  !  .0.0!  54.0! 

1.5! 

-  1 

l  HEATING  COILS 

! 

1 

10  2021 L 

15)2630 

1  1454! 5*71 !  29J.0!  54.3! 

3.5! 

- 

1  2500! 

17.5! DIESEL  PUMP, 

ITN  NASHVILLE 

1  1978 

| 

!  !  !  2)5.0!  <4.0! 

1.5! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

1 

I 

10  2022T 

I5S2631 

1  145515*71  !  240.0!  54.0! 

2.51 

- 

1  2500! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

ITN  NASHVILLE 

1  1978 

1 

1  !  !  290.0!  54.0! 

I  !  i  ! 

1.5! 

! 

-  I 

!  H €  AT  INC  COILS 

1 

1 

1 

! 

TA3Lt  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


472 


ENG?! 

!  !VTCC! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

0 1ST* 

OPERATOR 

!  SET  ! CODE !LEN STm* 

3®DTH! 

i 

i 

1 

cST  {  CARSO  HANDLING 

!  S 

OPERATING  ! 

COAST 

i  TE*  !  S =r!//////!/7///! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

5UILT 

VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 

GUARD 

!  TON-  !PA-E* 

0VE»-!0VEP-!////7! 

HORSE! 

°ASS“  ! 

[LIGHT) !//////////////// !TDl 

//////////! 

OR 

SUMMER 

!  NAGS  »  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

SNGERS  ! 

(fEET)!  LINE-2 

!££« 

LINE-2  !*RE3UILT! 

(17)  INGRAM  3ARGE 

CO. 

(CONTINUED) 

!  ii 

i  ii 

j  i  i 

l 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

» 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

13  2023L 

5*0155 

!  1454I5A71! 

2*5.0! 

54.0! 

6.5* 

- 

i 

2500! 

17.5 ! DIESEL  PUMP, 

ilN 

NASHVILLE  ! 

1976 

i 

j  «  1 

2*5.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

.  i 

! HEATING  COILS 

• 

! 

i 

IP  2C24T 

5*01 $6 

!  1-55*5*71! 

2*0.0! 

54.0! 

1.5! 

- 

• 

2500! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1*76 

! 

!  !  ! 

2*0.)! 

54.3! 

1.5! 

j 

-  i 

! HEATING  COILS 

» 

! 

J 

13  2C25L 

5*0157 

!  1454! SA?1 ! 

2*3.0! 

54.0! 

6.5! 

- 

• 

2500! 

17.5JDIESEL  eUNP, 

!TN 

NASHVILLE  1 

1978 

! 

!  !  ! 

235.0! 

54.0* 

1.5! 

■ 

•  i 

! HEATING  COILS 

2 

i 

! 

IP  2026T 

5*01511 

*  1455  *  5 A71 ! 

230.0! 

54.0! 

5.5! 

- 

i 

2500! 

17.5!DIE$EL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

I 

i  t  ! 

230.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  i 

!  HEATING  COILS 

i 

! 

i 

IP  2301 P 

562273 

!  1S27J5A71! 

2*5.0! 

54.0! 

3.5! 

- 

i 

2800! 

17.5JDIESEL  PUMP/ 

»TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

*! 

i  i  t 

2*5. C! 

54.0! 

2.0! 

; 

•  i 

'HEATING  COILS 

» 

! 

i 

ie  2302? 

576051 

!  1521*5*71! 

2*4.5! 

54.0! 

2.5! 

- 

i 

2300! 

17.5! DIESEL  PUXP» 

!  Th 

NASHVILLE  t 

1977 

! 

■  i  i 

2  >5.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! HEATING  COILS 

2 

! 

i 

19  23033 

576052 

!  1 521 ! 5A71 ! 

234.S! 

S4.0! 

3.5! 

- 

i 

2100! 

17.5 ! DIESEL  PUMP/ 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

!  !  ! 

2*5.0! 

54. c* 

1.5! 

i 

-  i 

•HEATING  COILS 

2 

! 

9 

IP  2304? 

577036 

!  1501 ! 5*71 ! 

234.5! 

54.0! 

1.5! 

- 

i 

2100! 

17.S!DX£S£L  PUMP/ 

»TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

!  !  ! 

2*5.0! 

54.0! 

1.5! 

j 

-  i 

SHEATING  COILS 

i 

! 

2 

IP  230SP 

577040 

•  1 521 ! S A  71 ! 

234.5! 

54.0! 

3.5! 

- 

i 

2300! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

i  i  i 

2  >5.0! 

<4.0* 

1.3! 

i 

-  i 

'.HEATING  COILS 

< 

l 

i 

lo  23069 

572705 

!  1521! 5*71 ! 

2*4.5! 

54. C! 

5.5! 

- 

• 

2300! 

17.S ! DIESEL  PUMP, 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

j 

■  j  i 

2*5.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

•  j 

! HEATING  COILS 

1 

) 

! 

IP  21073 

57^706 

!  1  521 !  5*71 ! 

2*4.5! 

54.3! 

3.5! 

- 

i 

2800! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

• 

i  i  i 

235.3! 

<4.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! HEATING  COILS 

i 

i 

j 

I?  2303? 

5303-3 

i  152155*71! 

2*-. 5! 

<4.0! 

3.5! 

- 

■ 

2300! 

17.5! DIESEL  PUMP* 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

i  i  i 

2 '5.0! 

54.61 

1.5! 

• 

-  i 

•HEATING  COILS 

i 

• 

! 

IP  230** 

5*0351 

!  1521*5*71! 

2*4.5! 

54.0! 

3.5! 

- 

• 

2300! 

17.5! DIESEL  PUMP, 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

;  i  i 

2*5.3* 

54.0* 

1.5! 

■ 

.  i 

•HEATING  COILS 

i 

! 

! 

13  2310? 

5525 1 4 

!  152115-71! 

2*4.5! 

54.0! 

1.5! 

- 

i 

2  ICO  ’ 

17.5 ! OZES6L  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

i  i  i 

2*5.3! 

‘4.0! 

1.5! 

i 

-  • 

•HEATING  COILS 

i 

2 

! 

ID  2  311? 

<*2635 

!  1 S  21 ! 5*71  * 

2*4.5! 

54.0! 

1.5! 

- 

i 

2600! 

17.5!DIESEL  PUMP/ 

*TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

2 

i  j  i 

2*5.0! 

<4.C! 

1.5! 

i 

-  i 

! HEATING  COILS 

i 

j 

i 

IP  2312? 

59015* 

!  1521*5*71! 

2*4.5! 

54.0* 

1.3! 

- 

i 

2100! 

1 7.5!  DIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1*78 

! 

!  !  ! 

2*5.0* 

54.0: 

1.5! 

i 

.  « 

!KEATING  COILS 

! 

! 

! 

I?  23139 

5*016*' 

!  1521*5*71! 

2-4.5! 

*  4.0! 

6.5! 

- 

i 

2600! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

2*5.0! 

54.0! 

1.5! 

• 

-  i 

SHEATING  COILS 

« 

i 

I 

I?  27C1L 

562275 

»  1 110 ! 5A70! 

2*5.0* 

54.0! 

3.5! 

- 

i 

3200! 

17.5JDIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

2 

!  !  ! 

2*5.0! 

54.3! 

2.0! 

■ 

-  i 

! HEATING  COILS 

i 

! 

j 

IP  27G2T 

562274 

!  1 6)7! 5*  70! 

2*3.0! 

5-.0! 

3.5! 

- 

i 

3200! 

17.5! DIESEL  PUMPS, 

!  Tn 

NASHVILLE  ! 

1975 

! 

i  i  ! 

2 >2.0! 

<4.0! 

2.0! 

! 

-  » 

SHEATING  COILS 

2 

! 

! 

I?  25C1P 

6a3?1  2 

!  1724*5*71! 

2*7.5! 

5-.0* 

6.6! 

- 

* 

3725! 

16.3 ! 1  CARGO  PUMP, 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1974 

! 

i  i  i 

2*7.5! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  t 

! 2100  G.P.M. 

i 

! 

1 

X?  2903? 

6*3713 

!  1717*5*71! 

2*7.5* 

<4.0! 

9.0! 

- 

! 

3725! 

17.5 ! 1  CARGO  PUMP, 

!  TN 

NASHVILLE  J 

1975 

j 

!  !  ! 

<4  ,C ! 

1.0* 

i 

-  i 

! 2100  G.P.M. 

• 

i 

2 

18  2 9 0 5 *2 

633714 

!  171715A71! 

2*7.5! 

>4.0! 

1.6! 

- 

! 

3724! 

16.5! 1  CARGO  PUMP, 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

i 

!  !  ! 

2*7.5! 

54. C! 

:.o! 

! 

-  i 

*2100  G.P.M. 

i 

! 

! 

I?  29073 

6-' 37 15 

!  1  717!  5*71 ! 

2*7.5! 

54.0* 

3.o! 

- 

j 

3725! 

13.3JPU.MP 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

2*7.5! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

j 

I?  3001  ? 

! 

552277 

!  1*43*  5*73! 

2*5.0! 

54. C! 

1.5! 

- 

! 

3500! 

17.5! OIESEL  PUMPS, 

!TS 

NASHVILLE  ! 

1975 

i 

j  i  ; 

2*5.0* 

54.0! 

2.0! 

! 

-  i 

•HEATING  COILS 

! 

! 

! 

ILLINOIS 

51-202 

!  1 666! 5A71 ! 

2*0.0! 

52.6* 

12.0! 

•» 

3400! 

Ii. 5! DIESEL  PUMPS 

!Th 

NASHVILLE  ! 

1968 

! 

!  !  ! 

2*0.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

jar  a 

567025 

!  300*5*71* 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14C0! 

17.0! DIESEL  PUMP 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1*30 

I 

! 

!  !  ! 

1*S.0‘ 

15.0! 

2.3! 

-  i 

! 

2 

! 

! 

LACROSSE 

525444 

•  1033!  5*71 ! 

155.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

2000! 

19  .0  !  DXcScL  PUI’P 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

1 <  5.C! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  t 

i 

! 

! 

! 

LOUISIANA 

525760 

!  1M7C!S*71! 

2*3.0! 

<4.0! 

12.0! 

- 

3600! 

19.0 ! DIESEL  PUN'S 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

! 

!  !  * 

2*0.0! 

<4.0! 

2.0! 

-  i 

; 

! 

! 

2 

MEMPHIS 

523*5* 

*  1*92! 5*71 ! 

2*5.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

3600! 

1 9. C! DIESEL  PUMPS 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

i 

i  i  i 

2*5.0! 

<4.C! 

2.C! 

! 

-  i 

i 

2 

j 

l 

MISSOURI 

51*201 

!  1663*5*71! 

2*0.)! 

52.o! 

12.9! 

- 

! 

3400! 

13.5! DIESEL  'UMPS 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

2*0.3! 

<2.5! 

2.0* 

i 

.  t 

j 

i 

! 

! 

PADUCAH 

523**7 

!  1033 ! 5*71  * 

1*5.3! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

20C0! 

19.010IESF*.  PUMP 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

2 

!  !  ! 

1  <5.0! 

54.3* 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

PORT  ARTHUR 

525445 

!  1992*5*71* 

2*5. C! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

3600! 

1*.0! DIESEL  PUMPS 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1970 

! 

!  i  i 

2*5.0! 

<4.0* 

2.0! 

i 

-  i 

i 

• 

! 

! 

ST.  LOUIS 

514532 

!  1353*5*71! 

1*0.0! 

52.6! 

12. C! 

- 

« 

200oi 

13.0! DIE$£L  PUHP 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

! 

;  i  i 

1  '*0.3! 

<2.6! 

2.0! 

i 

-  1 

i 

2 

! 

! 

UT3  303 

423477 

!  355 ! 5*71 • 

1*5.3! 

35.C-! 

*.0* 

- 

• 

1434! 

12.6 ! DIESEL  PUMP 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

1*5.3! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

i 

1 

! 

! 

wn  ao4 

62347* 

!  355! 5*71 ! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1434! 

12.6! DIESEL  PUMP 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

I960 

! 

i  i  i 

1*5.0! 

25. C' 

1.3! 

• 

•  i 

! 

l 

! 

j 

WT3  305 

42347* 

!  355*5*71! 

1*5.5! 

<5.3! 

9.0! 

- 

i 

1414! 

17.0! DIESEL  Pump 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

;  i  ! 

1*5.0! 

35.C* 

1.1! 

! 

-  i 

i 

! 

i 

! 

WTO  206 

>21430 

!  155 ! 5*71 ! 

1*5.0! 

<5.0! 

9.0! 

- 

! 

14345 

17.0! DIESEL  PUMP 

!TN 

NASHVILLE  i 

1980 

! 

;  i  i 

i  t  i 

1*5.3! 

25.0! 

1.3* 

i 

■ 

! 

-  ! 

! 

• 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

( 

(17)  INGRAM  MATERIALS  COMP  ANT • 

j  j  i 

i  i  i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

1 

2 

! 

i 

! 

i 

i 

A.  J.  morris 

j 

550220 

!  69 ! 3A  3* ! 

54.  ?! 

?2.0! 

7.0! 

670! 

! 

37.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1973 

1 

; 

!  !  ! 

6  3.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

CHAPLIc  EVERHART 

j 

534732 

!  1  51 !  3*3* ! 

17.3* 

33.0! 

7.6! 

1 

000* 

-  i 

34.0! NONE 

I  TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

i 

i 

!  !  > 

<7.0! 

30.0! 

7.0* 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

! 

M.  ?.  STEVART 

j 

6?*S0? 

»  229J3A36! 

*4.6! 

34.0! 

3.5! 

200! 

-  i 

45.3! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1980 

! 

! 

!  i  ! 

1  *0.0! 

34. C* 

■*.0! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

L.  3.  EDGIN 

» 

601230 

!  123*3*35! 

*6.0! 

06. C! 

7.6* 

1  365* 

-  i 

32.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

197* 

! 

! 

!  !  * 

*5.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

-  i 

i 

j 

! 

! 

PETER  J 

j 

441142 

!  A2! 3*33! 

S>.  )! 

?4.0! 

3.5! 

600! 

-  i 

45.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

i 

i  ii 

<6.0! 

*4.C! 

7.0! 

! 

-  i 

i 

1 

! 

! 

R03ERT  H.  ?60VN 

• 

S)aC19 

!  65*3*35! 

3  >•  6 ! 

?2.C! 

7.0! 

670! 

•  j 

37.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  l 

1971 

* 

! 

!  !  ! 

>3.0! 

22.0! 

9.0! 

i 

-  i 

i 

l 

! 

! 

IMC  58 

■ 

401127 

•  61314*43! 

195.0* 

<  <  .0! 

1C.1! 

- 

i 

1700! 

12.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

j 

i  i  i 

1*5.0! 

35.*)! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

t 

! 

! 

IMC  5? 

i 

6017-2 

!  al 3! 4*4? ! 

1 °5. 0! 

A5.0! 

10.1! 

- 

i 

1700! 

12.0!  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

i 

i  i  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

I"C  60 

! 

6017-3 

!  613J4A-3! 

1*5.0! 

25.0* 

1C.1! 

- 

• 

1700! 

12.05  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

i 

!  !  ! 

1*5.0! 

2  <  .0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

IMC  61 

! 

601744 

!  613S4A43! 

1<*  S.O! 

15.0! 

10.1 ! 

- 

i 

1700! 

12.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

t 

« 

!  i  i 

1*5.0! 

1*>.3! 

25.0! 

1.5! 

* 

-  i 

! 

! 

! 

! 

i 

!  !  ! 

1  *5.0! 

’5.0! 

1.6! 

i 

*  i 

j 

! 

! 

! 

IMC  63 

i 

!  620!4A43! 

1*5.0! 

55.0! 

10.0! 

- 

■ 

1700! 

12. 0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1989 

! 

i 

i  i  i 

1*5.3! 

05.0! 

1.6* 

i 

-  j 

! 

2 

! 

! 

IMC  64 

i 

•  62014*43! 

1*5.0! 

<5.0! 

10.0! 

- 

! 

170oi 

12.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1989 

! 

« 

1  1  1 

1 *S.O! 

35. C! 

1.6! 

; 

•  i 

i 

! 

! 

! 

I“C  65 

i 

!  620*4*4*! 

195.0* 

*5.3! 

10.0! 

- 

! 

1700! 

12. C! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1989 

! 

j 

i  i  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

NASHVILLE  ! 

1989 

! 

! 

j  i  ! 

1*5.0! 

33.3! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

! 

i 

! 

IMC  67 

! 

!  620! 4»-3! 

1*5.0! 

35.0! 

10.0* 

- 

» 

1700! 

12.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  i 

1989 

! 

;  i  j 

!  !  ! 

!  i  ; 

1*5.0! 

i 

i 

35.0! 

i 

i 

l.e! 

i 

i 

! 

! 

! 

-  2 
! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  A  SO  KUP3SR 


(17)  INGRAM  MATERIALS  COMP ANT 
(CONTINUED) 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! ORA  F  Ti 
NET  ! COD? ! LENGTH ! BROTH !  * 

REG  IS-!****!  REG,  !  »£G. !LOAO-| 
TER  !  SEE!//////!/////!  £0  • 

TON-  !PAG£!  OVcR-!0V£R-!/////» 
NAS€  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIS«TJ 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  $  S  £  L  !  ! 

!  !  E$T  !  CARSO  HAN0LIN6  !S  {OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  F2XE0  !  EQUIPMENT  !TCi  BASE  !  YEAR  * 

!////////»  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  9UILT  ! 

HORSE!  PASS-  !(Lt"HT) !////////////////! TO! //////////!  OR  ! 
POWER!  SNSERS  !  CrEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  INLAND  BARGE  CO. 
T#&  1 


(32)  INLAND  9ARGE  RENTALS#  IN 
APK  110 
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cNGR! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  N  'HE  AND  NUMaER 

!  COAST 

!  5UA  RD 

!  NLM9EP 

•  !VTCC!  OIWPNSION?  ! 

!  NET  •CODcJLcNGTHI'jRDTH! 
!«EGIS-!****!  RE »•  ‘  ! 

!  TER  !  SEE ! //////• /////! 

!  TON-  !?A0«l!  OV  =  »-!OVER-! 
!  N»‘jC  !  IV  •  AlL  •  ALL  • 

D° APT ! 

LOAD-! 

cO  ! 
/////! 
LIGHT! 

•CAPACITY! 
j  1 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  LN5ERS  ! 

NISH-  *  {VESSEL!  ! 

£ST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0?£»ATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  YEA*  ! 

•*0INT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  SUILT  ! 

(LIGHT) ! //////////////// !TD *////////// !  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  *EE!  LINE-2  !*RE3UILT! 

i 

02)  INLAND  BARGE  RENTALS/  INJC. 

(CONTINUED)  * 

19=?  223  !  - 

1  1 

1  1 

1  t 

1  1 

:03‘4A43! 

■ 

1 

1 

1 

po.oi 

30. C! 

1 

1 

1 

7.0! 

500! 

2 

2 

2 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

j 

1 

2 

1977  ! 

I 

t  i 

125-0! 

00. C! 

1.5! 

-  J 

2 

2 

CITY 

! 

1U  224 

i  - 

200*4443! 

120.0! 

30.0! 

7.C ! 

-  J 

500! 

7.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1978  ! 

l 

i  i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  • 

1 

2 

CITY 

t 

1PP  225 

i  - 

195  5  4*  .3  ! 

123-0! 

’  •)  .  C  * 

7.0! 

-  ! 

500* 

7.01N9NE 

!LA 

MORGAN 

1979  I 

l 

!  • 

1 23. C! 

:*o.c! 

1.5! 

-  * 

2 

2 

CITY 

2 

PA  226 

1636535 

19554*  >.3! 

120.0! 

20.0! 

7.0* 

-  J 

500! 

7 .0 • NONE 

!  LA 

MORGAN 

1979  • 

i 

i  i 

120.0! 

2  3.0* 

1.5! 

-  ; 

; 

; 

CITY 

2 

X*R  227 

•6C9339 

195!4a;3» 

123.3! 

*o.C! 

7.0! 

-  » 

500! 

?.0!N0NE 

!LA 

MORGAN 

1979  ! 

i 

t  i 

120.3! 

39. 0! 

1.5! 

-  ! 

2 

2 

CITY 

1 

IBP  223 

•612531 

1 95 ■ 4 A4 ' 5 

123.0! 

37.3! 

7.0! 

-  * 

500! 

7.0 ! NONE 

‘LA 

MORGAN 

1979  « 

■ 

•  1 

123.0* 

30.0! 

1.5! 

-  | 

2 

i 

CITY 

; 

ISA  22« 

!o3S562 

2*2 ! 444J ■ 

*70.0! 

0  m  C  ! 

7.0! 

-  * 

500! 

7 .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981  \ 

j 

1  1 

1^0.  3! 

TO.  3! 

1.5! 

-  2 

; 

1 

CITY 

• 

IH  230 

! 6*5563 

202*4*. 3* 

PO.O! 

37.0! 

7.0! 

-  « 

500* 

7. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981  ! 

i 

1  j 

103.0! 

30. -j  ! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

CITY 

! 

I°R  231 

! 641 476 

20054*43! 

123.0! 

T-3.0! 

7.0* 

-  » 

500! 

7.0! NONE 

'LA 

MORGAN 

1981  ! 

■ 

1  1 

170.3! 

30.  C! 

1.3! 

-  • 

2 

1 

CITY 

2 

ISA  331 

i  — ... 

224*4*4’! 

1 30.0! 

50.0! 

7.0! 

-  ! 

5C0! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1977  ! 

i 

1  ■ 

1  33.0! 

’0.0! 

1.5! 

-  • 

2 

2 

CITY 

2 

m  332 

! >  !??77 

240!4*4*» 

1  !3.0! 

t  o. : ! 

7.0! 

-  ! 

500* 

7. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1979  • 

i 

1  1 

130.0! 

•7.0! 

2.0! 

-  » 

; 

2 

CITY 

j 

I?R  333 

! 5  3  >537 

240J4A4TJ 

1  *  3.0! 

3  3.3! 

7.0! 

-  ; 

590* 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1979  ! 

i 

l  j 

110.3! 

’0.3! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

CITY 

2 

IPa  334 

■  .... — 

240*44. 3! 

1*3.0! 

TO.  0! 

7.0! 

-  ; 

500! 

7.0 'NONE 

•LA 

MORGAN 

1979  « 

i 

t  1 

1 T  3 . 0 ! 

’0.0! 

2.0! 

-  j 

1 

1 

CITY 

2 

IP*  535 

i  — ... 

24C!4A.3» 

PO.O! 

37.0! 

7.0! 

-  ! 

SCO* 

7.0! NOME 

!LA 

MORGAN 

1979  * 

i 

1  t 

1  30. 0! 

?o.)! 

2.0! 

-  j 

1 

2 

CITY 

2 

m  336 

! 620311 

240! 4A  43 • 

130.0! 

TO. 3! 

7.0! 

-  • 

Sn0! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1979  • 

i 

1  1 

133.0! 

7  0.0! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

CITY 

2 

in  337 

! 6451 37 

21914*. 3! 

p;.C! 

TO. 3! 

7.0* 

-  • 

500! 

7 .0 ! NONE 

SLA 

MORGAN 

1931  • 

t 

1  1 

1  *3.0! 

30.0! 

2.0! 

-  • 

! 

2 

CITY 

1 

m  342 

!d2H7? 

6l 2J4A.3! 

153.0! 

34.0* 

7.7! 

-  * 

700! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1980  ! 

i 

»  1 

1  30.0! 

’4. )! 

2.0! 

-  » 

2 

1 

CITY 

1 

19*  343 

•643650 

6t2»4*.3! 

1 T  3.0! 

34.  0! 

7.0! 

-  « 

700! 

7 .0 ! NONE 

SLA 

MORGAN 

1981  ! 

i 

1  1 

1  ’0.0! 

*4.0! 

2.0! 

-  • 

2 

1 

CITY 

; 

MARK  C 

i  - - 

21*0!  4  A. 3! 

PO.O! 

T  j  •  o! 

7.0! 

-  * 

>00! 

7.0 ! NONE 

SLA 

MORGAN 

1969  ! 

i 

1  1 

12  0.-3! 

20.0! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

CITY 

t 

MLO  110 

•292413 

19o!4*43! 

110.0! 

’).:• 

7.0! 

-  j 

300* 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1964  • 

i 

!  5 

110.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

* 

2 

CITY 

! 

MLO  123 

i  ...... 

212‘4*43! 

120.0! 

JO  .0 ! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1963  * 

; 

1  1 

PO.O! 

33.3* 

1.5! 

-  * 

1 

1 

CITY 

! 

HLD  124 

i  ...... 

200*.  4* .3  ! 

PO.O! 

*0.0! 

7.C! 

-  » 

500! 

7.01N0NE 

!LA 

MORGAN 

1968  ! 

; 

1  1 

170.0! 

50. 2! 

1.5! 

-  * 

1 

! 

CITY 

! 

NERD* 

5629979 

1 73 ! 4*43 ! 

103. A* 

:o.o* 

7.0! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1930  ! 

j 

1  1 

PO.O! 

30.0! 

1.5! 

-  • 

» 

2 

CITY 

! 

SADIE 

! 602*56 

19514*43! 

170.3! 

t  _  n  1 

7.0! 

-  • 

500! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1979  ! 

i 

1  1 

120.0! 

TO.O! 

1.5! 

-  * 

; 

1 

CITY 

1 

SAN  C 

i  ...... 

12014*43! 

173.0! 

3C.0! 

7.0! 

-  ! 

500* 

7.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1969  J 

i 

•  ! 

12  3-0! 

’C.7! 

2.0! 

-  * 

; 

2 

CITY 

; 

TOftlNc 

•607479 

195!4*<,3» 

120.0! 

TO.O! 

7.0! 

•  • 

500! 

7.05NONE 

SLA 

MORGAN 

1979  • 

• 

1  1 

1  1 

1*3.1! 

1 

’0.1! 

1.5! 

1 

1 

; 

; 

j 

i 

CITY 

! 

! 

(23)  INLAND  LANES  MANAGEMENT/!  INC- 

!  ! 

1  1 

1 

1 

j 

1 

! 

1 

; 

2 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

E.  *.  FORD 

•150?*o 

*3?<J!1a0d! 

4*6.0! 

50.  3! 

21.3! 

1500! 

7342* 

36.0'CEHENT  PUMPS 

!"I 

ALPENA 

•  1957  ! 

j 

•  » 

42  *. 0! 

a  3.7! 

13.1! 

1 

-  • 

! 

1 

! 

J.  A.  V.  IGLEHART 

! 235570 

6l75!1*04! 

66.3! 

30.3! 

4300! 

moo* 

92.0! C  EKENT  PUN PS* 

•Ml 

ALPENA 

*  1964  ! 

i 

!  ! 

571.6! 

6?.  3! 

9.2! 

t 

-  » 

•ELEVATORS 

1 

t 

J.  9.  FORD 

! 200660 

5199*1*06! 

470.0! 

t*3.3! 

20.6! 

POO* 

5695* 

■5.0! CEMENT  0UMP$ 

!**r 

ALPENA 

•  1959  • 

• 

!  ! 

440.0* 

50.0! 

13.2* 

1 

-  ! 

! 

2 

2 

LEWIS  0.  MAORINAN 

! 223376 

276311*06! 

3A0P' 

55. 1! 

2C.5! 

1500! 

5600! 

77.0!C€MENT  PUMPS/- 

I  MI 

ALPENA 

1923  *! 

PAUL  ♦*  TOWNSEND 

i 

S  243646 

1  1 

2325! 1*Ooi 

353.0! 

4*1.3! 

65.1! 

50.1! 

13.0! 

22.1! 

1 

2200*! 

7900! 

! ELEVATORS 
?9.0! CEMENT  PUMPS/ 

j 

*!MI 

ALPENA 

! 

*  1958  • 

■ 

1  1 

447.3! 

60.1! 

13.6! 

1 

-  ! 

!  cLEVATORS 

2 

; 

S-  T.  CRAPO 

•226 ?*? 

2942! 1  *  06! 

3  92-0! 

<  3.3! 

21  •  T! 

POO! 

7500* 

34.0! CEMENT  PUMPS/ 

•MI 

ALPENA 

1927  • 

1 

1 

1  1 

1  1 

4  30.0! 

eO.T* 

13.0* 

2 

1 

1 

!  CLEVATORS 

1 

! 

! 

• 

2 

(13)  INLAND  CARINA.  ISC. 

2 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

i 

1 

2 

1 

1 

! 

j 

1 

2 

WINNIE  MAe 

1  ...... 

•1*3C! 

-  1 

-  ! 

4.0* 

330! 

-  ; 

35.0! 

!  IN 

JEFPEPSON- 

1936  j 

1 

<  1 

106.0! 

72.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

* 

1 

VILLE 

! 

SUN"'#  WIND 

!22*C32 

•4*14! 

7  5.0! 

-  ' 

3.0! 

! 

-  • 

20.0'NONE 

SIN 

JEFFERSON- 

1926  ! 

j 

i 

1  1 

1  5 

’3.0! 

1 

T9. 01 

2.3! 

1 

! 

! 

15C! 

1 

2 

1 

1 

i 

VILLE 

! 

! 

<n>  I«U«t  K*#INS  SE’VItE 

i 

/  I ! N'. 

j  1 

1  1 

• 

1 

1 

■ 

! 

j 

; 

; 

t 

1 

; 

1 

! 

! 

PE 061  W 

! 566630 

121  !3*3S! 

>*.3! 

—  ! 

4.1! 

730! 

-  > 

32.o!nONc 

!FL 

PANAMA 

1975  ! 

i 

1  1 

«•  1 

'4.1! 

2.0! 

2 

-  • 

» 

1 

cur 

i 

AP  ?02 

•61*676 

759*4*43! 

230.0! 

43. 0! 

7.6! 

1674* 

9.0! NONE 

!FL 

PANAMA 

1950  ! 

i 

1  1 

232.0! 

4u.C! 

I.n* 

1 

-  ! 

; 

2 

CITY 

! 

SP  203 

! 6 1 >677 

759*4*43! 

237.0! 

40.0! 

7.6! 

i 

1S79* 

9. 0  *  NONE 

!FL 

PANAMA 

1930  ! 

j 

j  5 

2^.«! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  » 

j 

! 

CITY 

! 

?M  704 

•619675 

759*4*43* 

2'*o.1! 

4W.1» 

7.6! 

-  ! 

1 37  ?! 

9.0! NONE 

!  FL 

PANAMA 

1980  ! 

i 

1  1 

230.1! 

40.1! 

1.0* 

1 

-  1 

2 

2 

CITY 

! 

**  711 

•419605 

75954*43* 

200.1! 

4C.1  • 

7.6* 

-  • 

1379* 

9. ol NONf 

!FL 

PANAMA 

1980  * 

i 

i 

•  1 

•  1 

2*30.1! 

j 

40.1! 

1.0! 

1 

! 

; 

1 

; 

2 

2 

2 

CITY 

1 

2 

(32)  INLAND  KARINE  TOWING 

i 

SER ! VICE / 

1  1 

1  1 

1 

1 

» 

1 

j 

2 

* 

2 

1 

2 

2 

i 

2 

i 

INC. 

i 

1  ; 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

• 

NO  106 

•27-.7S3 

24*3*36! 

47.0! 

1  6.  C! 

5.5! 

TOO! 

-  * 

33.5! NONE 

•LA 

PLAJUEMINF!  1957  ! 

i 

i 

■  1 

1  1 

47.0! 

1 

16.0! 

4.0! 

1 

j 

• 

t 

t 

f 

; 

1 

! 

2 

(23)  INLAND  MOLASSES  CO. 

i 

i 

j  1 

i  i 

1 

; 

! 

! 

1 

■ 

; 

2 

1 

* 

; 

1 

1 

2 

1 

i 

NWS  120 

i  ...... 

15054*46! 

•  1 

•  1 

7.0! 

-  • 

500! 

! 

i 

-  j 

i 

•  j 

120.0! 

3C.7! 

2.0! 

2 

-  » 

2 

■ 

! 

N8L  3 

! 50*319 

694*5*70! 

2P.1* 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1600! 

15.0! PUMPS/  COILS- 

!  I A 

DU3UQUE 

19a5  • 

i 

!  J 

270.1! 

:>.i! 

1.5! 

2 

-  J 

500UUE  SKINNED 

! 

j 

NPL  4 

! 512437 

a6C!5*73! 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1500! 

15.0! PUMPS/  COILS- 

•!A 

0U3UQUE 

19&7  ! 

j 

1  1 

P5. 0! 

25. C! 

1 .6* 

2 

-  • 

SD0U3LE  SKINNED 

• 

j 

NaL  5 

! 617903 

635! 5*  70! 

P5.  J! 

’3.0! 

10.0! 

-  i 

1662! 

14.92PUMPS/  COILS- 

I IA 

DUBUQUE 

I960  i 

j 

1  1 

193.0! 

T5.P* 

1.9* 

2 

-  • 

100U3LE  SKINNED 

! 

N9L  6 

5617*09 

33515*70! 

1  9  3.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1662! 

14.9J  PUMPS/  COILS- 

II A 

DUBUQUE 

1980  ! 

t 

1  1 

1 5  5 .0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  * 

!  DOUBLE  SKINNED 

! 

! 

PONCE 

*239434 

7*6! 5*  70! 

P5.0! 

*5.0! 

10.1  ! 

-  i 

1330! 

20.0 ! PUMPS/  COILS- 

•I  A 

DUBUQUE 

1962  ! 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

i  i 

195.0! 

1 

j 

35.0! 

! 

1 

1.9! 

j 

1 

1 

1 

2 

-  ! 

« 

2 

! DOUBLE  SKINNfO 

l 

1 

! 

2 

1 

i 

! 
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VESSEL  HAKE  AND  HUMBER 


(32)  INLAND  MOVERS#  INC. 
CLARENCE  G 


(29)  INLAND  OIL 
LADY  GLORIA 


LADY  <I*8ERLT 


LADY  MARJORIE 
LADY  PATRICIA 
LADY  POSENARY 


AND  TRANSPORT 


(32)  INLAND  SNIPPIN6  CO. 
C  255 


(26)  INLAND  STE'L  CO. 
EDWARD  L.  RYERS9N 


JOSEPH  L.  SLOCK 


WILFRED  SYKES 


(35)  INLET  TOWING#  INC. 
ELK  II 


(29)  INNAN  MARINE 
MARY  FERN 


(15)  INTER  PAY  MAPINE 
MISS  GINA  II 


MISS  SHIRLEY 


•VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

NET  ! CODS 'LENGTH  *  s ROTH  *  • 

REGIS-!****!  RpG.  !  RiS.lLOAO-! 

TER  J  SEE! //////!/////!  ED  ! 

TON-  'PASS!  OVE«-! OVER-!/////!  HORSE 


CAPACITY!  HIGH-  *  'VESSEL! 

!  EST  CARGO  HANDLING  !$  !  OPERAT ING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  ! 
//////// »  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LI6HT) !////////////////!TOj///// /////! 


NAGS  •  IV  ! 

*LL  ! 

*LL  'LIGHT! 

POWER ! 

cKGERS  • 

i  i 

i  i 

i  i 

S7! 3A35I 

i 

• 

52.7! 

i 

i 

« 

22.1! 

i 

i 

i 

6.0! 

1 

1 

> 

300! 

j 

2 

1 

■  i 

i  i 

5  5.0! 

j 

22.1! 

2 

5.0! 

« 

1 

1 

j  i 

3l4*!3A3a! 

i 

143.0! 

i 

50.3! 

« 

5. si 

t 

3600! 

1 

•  s 

149.0! 

30.7! 

7.3! 

2 

-  • 

311!3‘3M 

U3.a* 

29.5! 

S.5! 

J6C0! 

1 

i  ! 

145.0! 

30.7! 

7.3! 

j 

-  ; 

367  5  3*36! 

149.0! 

t  o  .  C ! 

0.5! 

5930! 

-  « 

i  i 

150.0! 

36.0! 

7.0! 

1 

-  • 

311 !  3A36* 

143.6! 

23.5! 

1.5! 

3200! 

-  • 

•  ! 

U3.0! 

30.0! 

7.3! 

1 

-  ! 

367!  3*3-6 ! 

149.0* 

>5.3! 

3.5! 

3«00 ! 

-  » 

i  i 

1*0.0! 

36.9! 

7.0! 

2 

-  ; 

336! 3*36 ! 

125.0! 

30.0! 

c.S! 

2400! 

-  • 

i  i 

179.0! 

30.0! 

7.5! 

2 

-  ; 

1203!5A70! 

245.3! 

R4.9! 

9.0! 

-  1 

2300! 

i  j 

245.0! 

54.0! 

2.9! 

2 

-  » 

1  303! 5*  79! 

245.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

2300! 

;  • 

245.0! 

54.0! 

2.0! 

■ 

-  2 

2O63S5A70! 

2*7.5* 

r-4.9! 

9.0! 

-  I 

3600! 

i  i 

297.5! 

54.9! 

1.5! 

2 

-  J 

6«9!5A70! 

12C.1! 

30. C» 

9.0! 

-  ! 

1236! 

i  i 

109.1 ! 

50.1! 

2.0! 

; 

-  j 

69R'SA70! 

120.1! 

50.1! 

9-3! 

-  • 

12*6 ! 

•  * 

1 >0.1! 

50.1! 

2.0! 

2 

-  ; 

713*5*70! 

173.0! 

54.0! 

13.7! 

-  ; 

1o70! 

i  i 

120. C! 

54.0! 

10.0! 

< 

-  ! 

71355*70! 

I'O.O! 

54.0! 

13.’! 

-  • 

1670! 

i  i 

1 >0.0! 

54.0! 

1C.0! 

1 

-  ! 

1  659 ! 5 A  7^ ! 

297.6! 

44.1! 

9.0! 

-  • 

MOO! 

•  i 

297.6! 

5«..1! 

1.5! 

2 

-  ! 

1 663! 5*70! 

297.6! 

44.1* 

9.0! 

-  • 

3900! 

■  i 

2  97.6* 

5*..  1 ! 

1.5! 

; 

-  1 

1  640!  5*  71! 

257.0! 

54.3! 

9.0! 

-  • 

2361! 

j  < 

237.0! 

*4.02 

1.5! 

1 

-  • 

1  9  ?2!  5*  71 ! 

I '0.0! 

44.0! 

3.C! 

-  ! 

3243! 

i  > 

3^0-0! 

54. C! 

1.0! 

1 

-  2 

1734J5A70! 

26  5.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3015! 

•  • 

2*5.0! 

*4.0! 

2.0! 

1 

-  * 

•310!  5*72! 

147.6! 

54.1! 

9.3! 

-  1 

21C0! 

!  ! 

147.6* 

5..1! 

1.5! 

1 

-  • 

1 -R4! 5*70! 

297.o! 

54.1* 

9.3! 

4000! 

i  i 

2  97. i! 

54.1! 

1.5! 

1 

-  • 

1  1  51 ! 5*  76 j 

173.  o'. 

5*. 3* 

9.0! 

-  J 

2127! 

!  ! 

175.0! 

$4.3! 

1.5! 

1 

-  ; 

1 799! 5 A  73! 

293.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ; 

3613! 

i  j 

235.0! 

54.3! 

1.5! 

2 

-  • 

1 220! 5*70! 

176.  0! 

54. C! 

9.0! 

2063! 

i  i 

173. C! 

54. C! 

2.0! 

1 

-  1 

1  940J  5*79! 

2*7.0! 

<4.0! 

9.0! 

-  ! 

3601  ! 

i  ; 

i  j 

2*7.0! 

; 

54.0! 

j 

2.0' 

i 

1 

* 

1 

d? 3! 4* 40! 

j 

195.0! 

i 

3  5.3! 

i 

9.o'! 

i 

_  1 

1 

1500! 

!  ! 

1  >5.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  * 

623J4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

!  ! 

195.0! 

7$.*>! 

1.5! 

! 

-  » 

o22!4*40! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

2 

-  ; 

!  4A4C ! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

i  i 

135.9! 

75.0! 

1.5! 

1 

-  • 

62M4A40* 

1R5.0! 

75. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

•  • 

195.0! 

75.0* 

1.5! 

t 

-  1 

628*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

2  1 

195.9! 

35.3! 

1.5! 

j 

-  ! 

67S!4*40! 

195.0! 

7  J.C! 

9.0! 

-  • 

150C! 

!  j 

135.0! 

i 

35.0! 

■ 

1.5! 

j 

1 

< 

j 

7637 i 1  A  03 ! 

i 

7i2. :• 

i 

75.3! 

< 

23. 4j 

j 

9000! 

2 

27650! 

i  ; 

730.0! 

7>.0! 

20.9! 

1 

-  ! 

12524  MAO* ! 

7’5.3! 

7  j.C ! 

1  ).9! 

7000! 

37572! 

!  * 

726.0! 

79.3! 

19.0! 

1 

-  • 

’347MA03! 

660.0! 

7^.J! 

27.6! 

7003! 

24243! 

i  i 

6’3.0! 

I 

’0.0! 

i 

20.0! 

1 

1 

i  i 

14!  3"-  56! 

■ 

42. oi 

i 

i3. 6i 

1 

5.R! 

725  1 

2 

i  ■ 

4  0.6! 

13.6! 

5.6! 

-  • 

57! 3*  56! 

< 7.7! 

21.1! 

12.0! 

1600! 

-  ! 

i  i 

92.0! 

21.1! 

11.5! 

-  ! 

1  3! 3# 36! 

5*. 7! 

1 6. 0! 

?.0! 

750! 

-  J 

j  j 

i  i 

64.0! 

j 

17.1! 

i 

3.0! 

< 

i  i 

4?i 3*36! 

l 

*  1 .  T ! 

20.0! 

1 

5.6*! 

440! 

.  j 

i  i 

56.0! 

20.:! 

5.0! 

-  ; 

47' 3* J4  • 

70.0! 

2-j.O! 

4.5! 

4ooi 

-  • 

i  ! 

40.0! 

20.0! 

*• .  0! 

-  ! 

50! 3*36! 

60.0! 

21.0! 

4.5! 

730! 

-  ; 

t  ; 

*0.0! 

i 

:i.O! 

• 

4.0! 

1 

i  i 

3! 3A35 i 

i 

77.3! 

i 

11.7! 

1 

6.0! 

600! 

.  j 

i  i 

'7.3« 

11.7! 

5.5! 

-  1 

M!  3*35! 

54.3! 

2  5.5! 

7.5! 

SCO ! 

-  ! 

j  i 

54.6! 

2  J.  5! 

6.5! 

-  j 

7*3*35  ! 

71.0! 

11.4! 

2.6! 

430! 

-  ! 

i  i 

31.0! 

11.4! 

2.0! 

-  » 

290S4A43! 

110.0! 

45.9! 

3.6! 

-  ! 

2S0! 

■  j 

110.0! 

45.)' 

1.5! 

2 

-  • 

327J4A46! 

170.0! 

45.0! 

5.5* 

-  1 

900! 

!  ! 

120.0! 

4S.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

LINE-2  !*RE9UILT 


33. 0! NONE 

i 

33.0! NONE 


20 . D ! D IES EL  - 
•COILS 

20.0! DIESEL  ! 
! COILS 

20.3! DIESEL  I 
! COILS 

32.0! DIESEL  1 

i 

32 .0 ! DIESEL  1 

t 

20. oj DIESEL  I 
! COILS 

20.0! DIESEL  i 
! COILS 

16.S ! DIESEL  : 
! COILS 

16.S ! OIESEL  I 
•COILS 

16.4'DIEScL  i 
! COILED 
1 6. 5 ! DIES  EL 
•COILED 
16-S'OIESEL 
•COILED 
1a.5'OI5SEL 
! COILS 

16.5'DIESEL  - 
! COILS 
16.4! DIESEL 
•COILED 
16.4JDI5SEL 
! COILED 
16.5 ! DIESEL 
! COILED 
16.5 !OItSEL 
•COILED 


32.9! NONE 
! 

30.0! NONE 


9.0! NONE 

i 

7.0*!N0NE 


MO  ST.  LOUIS 
MO  ST.  LOUIS 


HO  ST.  LOUIS 
MO  ST.  LOUIS 


AL  MONROE-  ! 

VXLLE  ! 

AL  MONROE-  ! 

VILLE  « 

AL  MONROE-  ! 

VILLE  ! 

AL  MONROE-  ! 

VILLE  ! 

AL  MONROE-  ! 

VILLE  ! 

At  MONROE-  ! 

VILLE  ! 

At  MONROE-  • 

VILLE  ! 


SELf-UNLOADER 

SELf-UNLOADER 


! IL  QATCHTOUN  ! 


ML  BATCHTOVN  ! 
!  ! 
!  IL  8ArCHT0VN  ! 


!GA  SAVANNAH 
! 

! 

! 


TA3L i  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


476 


ENGR* 

i  ! V7CC ! 

DIMENSIONS  [DRAFT* 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  • 

1 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CCD?! LENGTH! 

)prth!  ! 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

is 

OPEPATING  ! 

j 

!  COAST 

!  TER  !  S ??! //////!/////!  - D  ! 

•////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  • 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

•1UM0ER  •  GUARD 

*  TON-  ! page! 

OV;P-! OV&P-! ///// ! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////• 

OR  ! 

!  NUM3EP 

!  NAG?  !  IV  ! 

*LL  • 

ALL  SLIGHT • 

POWER ! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*RE6UILT! 

<081  INTER  ISLANO 

i 

t 

BOAT  SERVIC ! x  »/ 

i  i  l 

i  ii 

i  ii 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

g 

1 

; 

1 

1 

INC. 

i 

!  !  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

£ 

i 

N6I  I 

■535020 

!  5SMC13! 

-  ! 

!  5.0! 

1103! 

-  • 

11.3! NONE 

!VI 

C°U2  PAY  ! 

1977  • 

i 

i 

•  i  i 

i  ii 

*5.0! 

1«.C!  4.0* 

1  1 

1 

1 

54! 

1 

• 

1 

1 

1 

ST.  JOHN  ! 

1 

• 

j 

(33)  INTERLAY  TOVING  CO.  \ 

!  i  i 

•  !  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

3ETTY  G 

!2s9i>51 

!  1 1  a! SA  36! 

<•5.4* 

27.0!  7.5! 

1530! 

-  * 

34.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  * 

1962  ! 

i 

•  1  ! 

64.  »! 

77. 3!  7.5! 

1 

1 

1 

1 

l 

2 

KYRA  PATTON 

*282726 

!  ??!3A36! 

*5.9* 

23. C!  10.6! 

900! 

-  j 

37.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

* 

1980  ! 

i 

•  ;  ; 

6*. 9! 

20. C!  10.6! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

; 

OU  311 

‘56342* 

!  52!3A36! 

^4.3! 

20.0!  8.7! 

300! 

-  ; 

37.0!N0NE 

!TX 

HOUSTON  • 

1975  • 

i 

!  !  ! 

54.3! 

2C.0!  6.7! 

1 

-  • 

1 

1 

£ 

a 

POLLY  L. 

! >8jc43 

•  33! 3*36! 

4*. 3! 

<0.0!  7.2! 

600! 

-  ; 

3o. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

I960  ! 

i 

i 

;  ii 

■  i  i 

4*.  i ! 

20. C!  7.2! 

t  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

t 

1 

(32)  INTEOCCASTAL 

; 

3A»SE  CLEAN  *  IN  1/ 

!  !  ! 

•  i  i 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

INC. 

i 

■  ii 

1  » 

1 

1 

1 

1 

l 

2 

ASCENSION 

! 604474 

!  »7!3A36! 

5*.  0! 

24.3!  > . 0 ! 

800! 

-  ; 

31*0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1979  • 

i 

l 

;  i  i 

i  •  i 

56.3! 

2*.C!  9.3! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

ORLEANS  ! 

1 

1 

2 

(32)  INI E3  COASTAL 

j 

30 AT  AND  “A • A  IN? 

!  !  ! 

i  •  i 

■  t 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

g 

2 

SERVICE/  INC 

i  i  i 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

MISS  KclLY 

•5)083* 

!  2  5!  3A  35  ■ 

45.  )! 

1  *.C!  5.0! 

330! 

-  1 

30-0J0ECK  WINCHES 

1 

£ 

1965  ! 

i 

i 

i  i  i 

;  i  i 

4  5.:*' 

1  **.C!  8.0! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

> 

1 

£ 

£ 

; 

1 

(32)  INTERCOASTAL 
CS  1 

i 

LIQUID  MUD  ■ 

i  ...... 

i  i  i 

i  i  i 

j  4no|  $4  70*! 

1  1 

1  1 

—  i  5.0! 

1 

1 

360! 

1 

1 

S.OJPUMP 

1 

1 

!LA 

£ 

1 

INTPACOAS-! 

2 

j 

1978  !* 

i 

i 

;  <  i 

i  ii 

110-0! 

30. C!  2.0! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TAL  CITY  ! 

1 

2 

t 

(72)  INTERLAKE  $T£ 

i 

A WSHI R  COMPANY/ 

i  i  i 

•  •  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

THE 

i 

j  j  i 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CHARLES  N.  REEuHLY 

! 273*0’ 

!  110^9! 1A j*J 

’  '*.<•! 

,j.O!  24.5! 

353C! 

34720! 

90.0! SELF “UNLOAOER 

!0H 

CLEVELAND  ! 

* 

1981  • 

; 

i  i  i 

3C*.C! 

75.0!  13.0! 

1 

-  J 

t 

1 

1 

j 

ELTON  HOYT  2ND 

■2641:* 

!  7 i,3o!  1  *  Of- 

*’ 3. 0! 

7J.J!  27.0! 

7000! 

2497o! 

92.0JSFLF-UNL0ADSR 

•OH 

CLEVELAND  ! 

• 

1930  ! 

• 

•  i  ! 

6R3.0! 

73.:!  16.3! 

1 

-  » 

1 

l 

; 

HfR?fc9T  C.  JACKSON 

!  Z’6730 

•  7370!  1 1  J4*! 

o~„.  *! 

75.1!  27.S! 

80)0! 

27778! 

90.5! SELF-UNLOADER 

!0H 

CLEVELAND  ! 

* 

1975  * 

i 

•  i  i 

6‘A  3.  1  ! 

75.1!  13.0! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

t 

J.  L.  NAUTHE 

•284733 

•  »421!1ao5! 

620.0! 

73.3!  ?o, * ! 

7000! 

23R68! 

35.0!NONE 

•OH 

CLEVELAND  • 

1«52  ! 

i 

■  i  j 

*47. C! 

72.3!  15.0' 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

j 

JAMES  R  PARKER 

•573*32 

•  >9629!1*06« 

v>0.0! 

123.8!  29.J! 

16030! 

70296! 

101.0! SELF-UNLOADfft 

!0M 

CLEVELAND  ! 

1976  ! 

i 

1  1  1 

ir^.C! 

105.0!  23.0! 

1 

-  • 

! 

1 

! 

! 

JOHN  SHE ®W  IN 

!>’644S 

!  12*C5!1A)8! 

’•6.0* 

*5. 0!  23.2! 

3500! 

35230! 

90.0 ! NONE 

!0H 

CLEVELAND  ! 

* 

1973  • 

i 

•  •  i 

8)6.  )i 

’5.0!  18.3! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

KAYE  c.  3ARKER 

•253«30 

•  3940*1*06! 

7.R.  H 

?).„•  >7.0! 

70C0! 

293C9! 

91  .0  '.SELF  UNLOADER/ 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

* 

1981  • 

■ 

!  !  ! 

Ts'.Zl 

%.C!  15.3! 

1 

—  J 

loeLT  t  ROOM 

! 

! 

! 

LEE  A.  TR:GU3ThA 

'.Z5150S 

•  11 4?AI 1  A J$J 

311.6! 

75.0!  23.1! 

77  00! 

3281*! 

93.0MAQ 

!0h 

CLEVELAND  • 

* 

1976  ! 

i 

1  i  j 

■>?*.)! 

78.0*  1-.3! 

1 

- 

1 

♦ 

1 

1 

MESA^I  "I*:> 

•5*1477 

!  2R829!1A.,6! 

y’v.j! 

105. C!  >9.0! 

1*030! 

70*96! 

101.0! SELF-UNLOADER 

!0h 

CLEVELAND  ! 

1977  • 

f 

!  !  ! 1 33*.. 0! 

105. u!  23.0! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

! 

PA JL  R.  TPEGURTHA 

•6 31 688 

!  S>5*0!  14RM 

..0. i! 

K/.O!  3C.u! 

17120! 

78160! 

1 18.0 ! SPLF-UNLO ADER 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

ls/1  J.5! 

n«?.C!  23.0! 

1 

-  ! 

1 

i 

1 

j 

SAMUtL  “ATHEP 

•223*30 

!  5954MA38! 

5/7.5! 

ifc.u!  72. ••! 

3030! 

14560! 

1*.0! SELF  UNLOAOER/ 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1924  ! 

j 

i 

i  i  i 

!  !  ! 

611.0! 

1 

62.5!  16.5! 

1  1 

j 

1 

■  ! 

•JELT  3  SO 01 

1 

« 

1 

g 

1 

! 

! 

I 

(35)  IME»NAPInE  INCORPORATED'! 

•  !  ! 

i  i  ■ 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

i 

j 

1 

! 

; 

BIG  ORANGE  XXI 

■ o74  J77 

!  2<2!1AC7! 

1>7.)' 

4  0.0!  12.0! 

3000! 

640! 

80.0! DSL  3  ELEC  PUMP 

/ ! 

! 

1964  J 

* 

•  i  i 

212.0! 

4J.0!  7.0! 

1 

26! 

! AIR  COMPRESSOR 

1 

j 

! 

3IC  0 RANG*  XXI I 

! o*271 1 

!  1  92! 1  a 02 ! 

15-.2! 

42. 7!  12.0! 

>110! 

616! 

60.0JOSL  3  ELEC  PUH° 

! 

1 

1983  ! 

i 

j  i  i 

I’a.O! 

43.o!  7.0! 

1 

21! 

! AIR  COMPRESSOR 

1 

a 

1 

intersurf 

'6*2712 

!  1 92 ! 1 A02! 

15*. 2! 

43.2!  12.3! 

2110! 

61  6! 

60.0! DSL  i  clEC  PUMP 

/ ! 

i 

1983  i 

i 

j 

j  j  j 

175.0! 

1 

40.:-!  7.C! 

;  1 

1 

1 

19! 

! AIR  COMPRESSOR 

l 

1 

1 

! 

! 

j 

i 

(03)  INTERNATIONAL 

i 

3ARGS  LEAS  j I NG 

•  ;  j 

■ 

■ 

1  1 

1  1 

1 

1 

j 

j 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

COR®. 

j 

i  i  j 

1 

1  1 

1 

1 

1 

Hit  J 

! >55541 

!  4  77  •  4  A  4»» ! 

1*0.0! 

3s../!  10.0! 

-  • 

230! 

19.0! NONE 

!NJ 

PORT  ! 

1948  i 

j 

i  i  i 

1 1  5.  0! 

3*. ?!  4.0! 

1 

-  » 

l 

1 

NEWARK  ! 

2 

NO.  73 

• >«4CS* 

!  J73! 4»  46* 

1  *:.o* 

>  *.C!  13.0! 

-  • 

800! 

19.0! NONE 

!NJ 

PORT  ! 

1948  ! 

i 

j 

I  !  ! 

!  !  ! 

1’?.0! 

1 

36.0!  6.3! 

1  5 

1 

1 

“  ! 

t 

1 

1 

1 

NEWARK  ! 

1 

1 

i 

(15)  INTERNATIONAL 

i 

QA»GE/  INci. 

i  i  i 

'  !  i 

1 

1 

1  1 

t  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

GWG  103 

*539*66 

•  ?400! 5*71 ! 

2  >  *  .0 ! 

6  v.O!  6.5! 

-  ! 

2SC0! 

?S. 0!400  TPH  PUMPS 

!  FL 

VERO  ^£RCH J 

1967  ! 

i 

i  i  i 

2)5.0! 

53.C!  2.5! 

j 

-  ! 

» 

1 

! 

2 

NARJORIf  R 

■2*4453 

•  1o40! 5*71 ! 

2**.  )! 

44.  C!  5.0! 

i 

1840! 

20.0J400  TPH  PUMPS 

»FL 

V£f<(V  i£*CH ! 

m?  i 

g 

;  i  i 

2*>.0! 

4». 0!  J.O! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

MARY  L£* 

UU65? 

!  U53'5A71! 

305.0! 

44.0!  s.O! 

-  ! 

1350! 

20.0*400  TPM  PUMPS 

*!FL 

VERO  HEACH! 

1962  ! 

i 

i 

■  i  ! 

j  i  i 

305.0! 

1 

44.0!  5.0! 

1  t 

1 

1 

"  ! 

1 

j 

1 

I 

1 

; 

! 

(13)  INTERNATIONAL 

| 

PARSE/  INC!. 

i  i  ; 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

2 

; 

i 

JUDY  PATER 

'.641167 

!  5* ! 3*  3? ! 

51.1! 

?2.0!  7.o! 

1200! 

-  * 

!  NON* 

!TX 

PORT  J 

1981  ! 

j 

;  i  i 

60.0! 

22.0!  7.6! 

1 

-  » 

l 

1 

NECHES  ! 

j 

RAY  PATER 

•5  “>7  262 

!  97! 3*  j 

71.2! 

?<..2!  10.2! 

1050! 

-  • 

24 . 3 ! NONE 

!  TX 

PORT  ! 

1967  i 

i 

:  !  i 

■’5.0! 

2*. 2!  10.2! 

1 

-  ! 

l 

! 

NECHES  ! 

1 

TC  ?1 

■  ...... 

!  500 !  4F46  J 

’6.  )• 

26. C!  *.0! 

-  ! 

200! 

6.5! NONE 

1 

j 

1965  i 

i 

1  1  1 

75.0! 

?*.  1!  1.0! 

1 

-  j 

• 

£ 

i 

! 

STC  3022 

■  524*69 

!  1 50  3!  5  A  70! 

290.  0‘ 

S<.6!  9.0! 

-  • 

3000! 

{DIESEL  PUMP 

!IL 

WOOD  RIVER! 

1970  ! 

! 

!  !  ! 

2R0.0! 

*2.5!  1.3! 

1 

-  • 

1 

1 

! 

2 

STC  3C23 

!  5?4;70 

!  1 503!  $*  70! 

27C.O! 

52.5!  9.0! 

-  ! 

3000! 

! DIESEL  PUMP 

!  XL 

WOOD  RIVER! 

1970  i 

i 

1  1  1 

2’v.O! 

52.5!  1.3! 

« 

-  • 

» 

! 

! 

2 

STC  15248 

! 574371 

•  861!5A7'! 

1  6  J.  0! 

*2.5!  9.0! 

-  » 

1500! 

-  5DIESEL  PUMP 

!  IL 

WOOD  RIVER! 

1970  i 

j 

;  11 

15  0.0! 

52.5!  1.3! 

1 

-  ! 

1 

• 

2 

! 

STC  15250 

•52. *72 

i  8*1 ! 5 A  70 ! 

1 60- 3! 

S<.5!  o.O! 

-  ! 

1500! 

-  !  DIESEL  “UMP 

iiL 

WOOD  RIVER! 

1970  ! 

j 

1  1  1 

150.0! 

*2.3!  1.3! 

1 

-  • 

1 

1 

! 

! 

STC  15285 

•52.873 

•  351S5A70! 

150.0! 

52.5!  9.0! 

-  ! 

1500! 

•DIESEL  PUMP 

iiL 

WOOD  RIVER! 

1970  1 

i 

!  !  ! 

150.0! 

*2.5!  1.3! 

1 

-  • 

1 

1 

! 

! 

STCO  412 

!  51*502 

•  1 *6 J!5*70! 

2*0.n« 

64.3!  9.0! 

-  • 

3350! 

13.0  !  DIES  EL  PUMP 

•TX 

GROVES  ! 

1969  ! 

j 

!  !  ! 

290. u! 

*4.3!  1.3! 

1 

-  ! 

1 

l 

! 

j 

STCO  1810 

•509136 

i  149*!  5*70! 

2'0.C! 

50.0!  9.0! 

-  ! 

2900! 

M.oioiESEL  PUMP 

!TX 

GROVES  J 

1967  ! 

; 

1  1  1 

2,0.0! 

63. C5  1.3! 

1 

-  • 

1 

1 

2 

! 

STCO  4*  > 

*27  37  93 

!  *3655*70! 

150.0! 

54.0!  9.0! 

-  » 

1350! 

1 3.0 ! 01 ES£L  PUMP 

•TX 

GROVES  !* 

* 

1969  2 

i 

!  !  • 

I'C.O! 

54.3!  1.3! 

2 

-  ! 

1 

l 

2 

! 

!  !  !  !  1 

i  !  !  8  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


477 


ENGRt 

OIST! 


OPERATOR 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 


!  !VT CC I  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  !C9D£!L£N3TrtH?0TH!  * 

-! REGX $-!*»♦*!  R£4.  !  PEG. ! LOAD-! 
COAST  !  T=R  !  SEE!/// ///!/////!  ED 


‘CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  5  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
!  CARGO  |  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  * 
! ////////!  POINT  |  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


GUARD 

NUN3ER 


!  TDN-  !PAGE!  OtfcP-!OV£R-!/////*  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////JTD* ////////// » 


!  NASE  !  IV  •  *LL  !  ALL  'LIGHT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


TSAR 

QUILT 

OR 


EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  INTERNATIONAL  IND£P£ND6.N 
TOWING 
HISS  HOPE 


(23)  INTERNATIONAL  MARINE  SYS 
LTD. 

IROQUOIS 


T£M$, 

222231 


RS!1A1>!  114.0!  25.0! 


9.0! 

7.0! 


51*1*11!  ->1.0!  21.3!  o.4! 


39.0S7.S  FUEL  OIL 
*  TRANSFER  PUNP 


WI  MILWAUKEE 


1946 


i 

i 

!  •  o1.9!  21.0! 

•  !  i; 

5.4! 

i 

; 

i 

159* 

i 

j 

a 

j 

i 

t 

(32)  INTERNATIONAL 

i 

•ARINE  T£P. !  MIN1LS 

•  ■  »i 

i  i  i» 

i 

i 

1 

2 

1 

2 

i 

; 

i 

a 

» 

HARRIET  SUE 

•560111 

5313A35!  52.1!  2C.3! 

7.0! 

1320! 

-  j 

32.0! NONE 

!LA 

MYRTLE  ! 

1974 

j 

!  !  52.1!  <0.0! 

7.0! 

i 

-  * 

; 

2 

GROVE  ! 

LISA  JOE 

! 547901 

52!3A35!  52.6!  20.0! 

7.1! 

1200! 

-  j 

32.0! NONE 

!LA 

MYRTLE  ! 

1975 

i 

!  !  52.3!  20. 3! 

7.1! 

; 

-  » 

2 

; 

6P0VE  ! 

APC  21 

•502076 

J4A43!  140.3!  4C.C! 

3.0! 

-  * 

-  ! 

3.0! NONE 

!LA 

HYPTLE  ! 

- 

l 

t 

i  i  .  i  .  i 

(j  ii 

1.6! 

i 

i 

i 

i 

2 

; 

2 

i 

GROVE  ! 

a 

(16)  INTERNATIONAL 

a 

PAPER  COMP  J  ANY 

2  2  2  2 

;  ;  2  ! 

! 

i 

■ 

i 

« 

i 

2 

i 

j 

a 

a 

FOREST  CUESN 

*579633 

m*3A?6‘  75.5!  25.5! 

6.6! 

1700! 

-  J 

12.0! NONE 

!AL 

mobile  i 

1976 

•  !  *0.0*  26.0! 

o.2» 

i 

-  i 

; 

i 

1 

SCUTHFRN  KRAFT  16 

! 569395 

189S3A36!  *5.0!  31.1! 

6.5* 

1730! 

-  • 

42.0! NONE 

!AL 

MOSILE  • 

1975 

i 

i  •  30.0!  32.0! 

o.>! 

i 

-  * 

j 

i 

a 

IP  20 

t  ...... 

769J4A43!  175.0!  35. C! 

1C.C! 

-  • 

1500! 

15.3! NONE 

!AL 

M03ILE  ! 

1«75 

j 

!  !  135.3!  35.0! 

2.3! 

j 

-  | 

; 

a 

i 

IP  21 

i  ...... 

769! 4A 40!  1 7 >.0!  35.0! 

1C. 9! 

-  * 

1500! 

15.3'NONE 

•AL 

H03ILE  ! 

1976 

j 

!  !  135.3!  35.0! 

2.0! 

i 

-  J 

! 

i 

2 

IP  22 

i  ...... 

769*4440!  135.3!  35.0! 

1C.0! 

-  ! 

150C! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1975 

l 

!  !  135.3!  35. C! 

2.0! 

2 

-  • 

! 

j 

IP  23 

i  ...... 

769 ! 4440!  135.02  ■*$. 0! 

19.0! 

-  J 

1500! 

15.0 ‘NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1975 

; 

!  !  195. C!  35. C! 

2.0! 

i 

*  • 

i 

i 

• 

! 

i 

!  !  12*..3!  32.0! 

1.2! 

i 

-  i 

•CRANE 

UfS.L 

i 

SK  160 

i  ...... 

4  50! 4 A<»6!  150.0!  35.0! 

7.C! 

-  ; 

930! 

20.0! NONE 

•AL 

NOBILE  ! 

1973 

i 

!  !  153.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

j 

; 

SK  1o7 

j  ...... 

-50!4A46!  150. C!  35.3! 

7.0* 

-  ! 

903! 

20.3! NONE 

•AL 

M03ILE  ! 

1976 

i 

!  !  150. C!  35.0! 

1.6! 

2 

• 

» 

i 

! 

! 

SK  163 

i  ...... 

450! 4 »44 !  IfO.C!  *5.3! 

7.0! 

-  j 

509! 

20. 3! NONE 

j  AL 

MOBILE  * 

1976 

a 

> 

!  !  150. C!  35.0! 

1  .o ! 

! 

-  • 

; 

» 

2 

! 

SK  169 

i  ...... 

450I4A44!  150.0!  35.3! 

7.9! 

-  | 

«00! 

29.0!N0NE 

I  AL 

MOBILE  ! 

1976 

! 

; 

!  !  150. C!  '3.0! 

1.6! 

; 

-  • 

i 

J 

2 

! 

SK  170 

i  ...... 

450J4A46!  t5C.O!  35.0! 

7.0! 

• 

900! 

20.0! NONE 

•AL 

MOBILE  ! 

1976 

! 

i 

!  !  15C.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

! 

! 

• 

SK  171 

i  ...... 

!  450UA4t>!  150.0!  75.3! 

7.0! 

-  ! 

900! 

20. OiNONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1976 

« 

* 

•  !  !  150.0!  *5.3! 

1.5! 

; 

-  i 

i 

! 

a 

! 

SK  172 

i  ...... 

!  450! 4A46!  155.0!  35.3! 

7.  C ! 

-  ! 

900! 

29.0 ! NONE 

•AL 

MOBILE  ! 

1976 

a 

i 

!  !  !  153.0!  33.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

SK  173 

i  ...... 

450!  4A<*6!  1*0.0!  35.0! 

7.0! 

-  1 

900! 

20. OiNONE 

!al 

MOBILE  ! 

1976 

i 

i 

!  !  150.0!  *5.C! 

1.5! 

j 

•  2 

; 

! 

; 

! 

SK  223 

i  ...... 

5 50!  4A 44 !  1*3.0!  *5.0! 

3.0! 

-  ! 

1200! 

20.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1963 

! 

i 

*  !  133.0!  35.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

SK  225 

i  ...... 

!  550! 4*46 •  1»0.3!  35. C! 

?.3! 

-  ; 

1200! 

20. C! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1972 

• 

* 

!  !  •  1*0.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

i 

j 

! 

i 

SK  226 

i  ...... 

!  550! 4*46 •  1*0.3!  35.0! 

*.3! 

-  • 

1230! 

20.0! NONE 

!  AL 

M03XLE  ! 

1972 

• 

i 

!  !  !  1 J0.3!  35. C! 

2.0! 

i 

-  * 

i 

» 

i 

i 

SK  ?27 

i  ...... 

!  550! 4A<»6!  170.0!  35. C! 

3.0! 

-  J 

1200! 

20.0 ! NONE 

!  AL 

MOBILE  • 

1972 

! 

■ 

!  !  !  1*0.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  • 

t 

! 

i 

! 

SK  228 

j  ...... 

!  550 ! 4446 !  UO.G*  '5.2! 

3.0! 

-  2 

1209! 

20.9 ! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1972 

! 

i 

!  !  !  1*3.3!  35. 0! 

2.0' 

2 

-  J 

• 

i 

; 

! 

SK  229 

i  ...... 

i  55054446!  1»3.0‘  33.3! 

3.0! 

-  « 

1200! 

29.0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1972 

i 

'  !  *  150. u!  35.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

; 

i 

! 

SK  230 

i  ...... 

!  550J4A46*  1*0.3!  35. C! 

3.9! 

-  ! 

1230* 

29.0' NONE 

SAL 

KOBILf  ! 

1972 

i 

i 

!  !  !  1*0.3!  75.0! 

2.0! 

• 

2 

; 

! 

; 

« 

« 

2 

i 

! 

(03)  INTERNATIONAL 

j 

SHIP  MANAGEMENT 

!  ;  i  ;; 

•  j  ;  i; 

i 

; 

i 

• 

| 

; 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

AND  AGENCY  SERVICES*  IN!. 

i  ii  i  2 

■ 

2 

2 

! 

LOUISIANA  8® INSTONE  ‘247757 

!  3$?3!2*22!  *73.3!  *0.3! 

34.3! 

7250! 

24640! 

115.0510  STEAM  PUMPS 

•LA 

NEW  ! 

*  1965 

1 

!  •  !  612.0!  •.■).)! 

13.0! 

j 

-  ! 

i 

i 

OPLEANS  • 

LOUISIANA  SULPHUR 

•242064 

!  65335  4A22J  514.0!  **.2! 

31.3! 

-  • 

17360! 

115.0! 3  STEAM  PUMPS 

!LA 

NEW  • 

•  1961 

! 

i 

j 

!  !  !  5*3.5!  4«.0‘ 

;  i  !  ;  ; 

19.0' 

i 

• 

2 

i 

i 

i 

2 

» 

ORLEANS  ! 

2 

(15)  INTERNATIONAL 

i 

SHIP  REPAI'.R  AND 

;  ji  <  ; 

;  j;  2  2 

1 

2 

2 

• 

i 

; 

j 

i 

i 

i 

a 

i 

MARINE  SERVICES*  INC.  ! 

j  2  2  i  ; 

2 

2 

j 

CHERYL  LYNN 

!2342s4 

!  20!  j*  J4J  45.71  u.O! 

5.1! 

300! 

-  ! 

38.0! NONE 

!  FL 

TAMPA  ! 

1961 

i 

!  !  !  47.0!  15.3! 

4.2! 

2 

-  • 

i 

i 

! 

JERILYN 

! 5  34737 

!  31  *  34  36!  47.1*  1?.0! 

5.5! 

630! 

-  ! 

23 .0! NONE 

•FL 

TAM®A  ! 

1971 

i 

i 

!  *  !  51.0!  18.0! 

;  ii  ii 

4.5! 

i 

i 

i 

; 

i 

a 

! 

i 

a 

i 

(32)  INTERNATIONAL 

! 

TOVING  4  ! 

■  ii  i  i 

i  (  J  i  j 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

; 

j 

! 

; 

! 

a 

TRANSPORTATION  CO.*  INC! 

;  i  ;  i  i 

2 

j 

j 

2 

(ITTCO) 

i 

»  2  2  •! 

j 

i 

; 

t 

j 

j 

RICKIE  C 

•571277 

•  1  7!  1C  0? !  47.0!  15.0! 

5.6! 

650! 

-  ! 

20.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1976 

i 

!  !  !  47.0!  15.0! 

5.0! 

2 

30! 

2 

i 

! 

BETTY  JO 

!44t011 

!  50 !  3*  36 •  55.0!  ?3.0! 

7.2! 

633! 

-  ! 

28. OiNONE 

!L  A 

HOUMA  ! 

1982 

i 

!  !  !  33. C!  ?  3. 0! 

6.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

a 

CAPT.  CHARLIE 

'6*069® 

!  7057*36!  55.0!  ?6.0! 

6.0! 

*00! 

-  ! 

•NONE 

i 

! 

1989 

! 

i 

•  !  !  56.0!  ?  3.0! 

5.0! 

i 

-  • 

2 

i 

a 

NIKKO  JO 

!5*6C71 

!  *7*3436!  60. C!  24.0! 

7.3! 

730! 

-  ! 

52.0! 

•LA 

CUT  OFF  ! 

1978 

! 

i 

i 

!  !  !  *0.0*  24.0! 

2  ii  ;  i 

5.0! 

2 

; 

t 

! 

; 

* 

j 

i 

! 

2 

j 

(32)  INTERNATIONAL 

i 

TRADE  CONSULTANTS 

!  J!  !  ! 

i  »j  ;; 

i 

{ 

! 

i 

2 

; 

■ 

; 

* 

i 

! 

; 

EPOS 

! 554595 

!  12851AO?!  16*5.0!  5*.0! 

12.0! 

3200  ! 

480! 

55. 3! NONE 

!LA 

GOLDEN  i 

1974 

« 

i 

!  •  •  1*o.9! 

•  i  !  !  ! 

o.O» 

; 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

MEADOW  ! 

! 

(07)  INTEROCEAN  MANAGEMENT  COM®. 

!  ;j  i  i 

i  »;  ii 

i 

■ 

; 

i 

i 

5 

! 

5 

j 

! 

a 

i 

! 

BROOKS  RANGE 

! 5  361 50 

!  o34  94  *2*25  *  So-. 01173.0! 

57.4! 

26700! 

134882! 

1 57 . 0 i STEAM 

PUHPS 

•CA 

LONG  QEACHf 

1975 

i 

!  !  !  996.9! 17?. 3! 

28.2! 

i 

-  ! 

i 

2 

! 

THOMPSON  PASS 

55361 31 

!  oS494 ! 2 4 20 !  i64.0!173.0! 

57.4! 

26790! 

1348*2! 

157. 0! STEAM 

PUMPS 

*!CA 

LONG  BEACH! 

1975 

■ 

!  !  !  90o. 0*175.3! 

23.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

: 

UST  ATLANTIC 

5601437 

!171126!2420!1 143.0!  226.0! 

75.0! 

45000! 

445920! 

159.6! STEAM 

PUMPS 

!CA 

LONG  REACH] 

1979 

! 

!  !  ! 11*3.0! 228.0! 

40.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UST  PACIFIC 

‘61 3131 

!  171 126!  2*20!  1 143.0!  22  3.0! 

75.0! 

45000! 

445920! 

159.6! STEAM 

PUMPS 

!CA 

LONG  BEACH! 

1979 

! 

i 

! 

!  !  ! 1 1 83.0! 223. 0! 

!  !  !  !  * 

!  !  !  !  I 

40.0! 

i 

! 

* 

! 

•  i 

! 

i 

! 

• 

2 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CD  intep?o*t  Touiwi  i  tpansIp.,, 

!  •  1 

1  f  1 

■  *  < 

« 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Z 

1 

2 

1 

t 

IIC. 

i 

!  !  ! 

t 

1 

1 

1 

1 

« 

t 

i 

LUCINDA  SIXTH 

•603953 

!  146*3*34! 

“5.0! 

24.3! 

11.5! 

3203! 

-  ; 

26 .0 ! NONE 

!ME 

VEST  ! 

1979 

I 

i 

i 

1  i« 

1  1  1 

*2.0! 

1 

2rt.O! 

1 

9.5! 

1 

• 

1 

2 

2 

1 

SOUTHPO*T  ! 

1 

1 

1 

(01)  INTERSTATE  NAVIGATION 

coi. 

•  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

■ 

1 

1 

1 

i 

1 

CAROL  JEAV 

1572131 

•  ?<J!  1  A*31 ! 

1*7.4! 

3*o! 

1C.0! 

1363! 

200! 

6 j. 0 ! NONE 

>RI 

»T.  JUSIfH! 

1984 

I 

t 

1  1  1 

1*7.0! 

2).6» 

9.5! 

1 

1300! 

2 

1 

! 

! 

rtANJSEE 

!  S4.9C30 

‘  65! 1 *12 ! 

193.4! 

27.5! 

9.2! 

1130! 

200! 

’4.5! NONE 

!CT 

NEW  LONOOtl! 

1973 

t 

i 

<  1  j 

103.4! 

27.5! 

7.5! 

1 

*00! 

1 

1 

! 

i 

HANITOU 

•  526653 

!  06! 1 *12  ! 

1 30.4 • 

77.5J 

9.0! 

1130! 

200! 

54.0! NONE 

!CT 

NEW  LONDON* 

1970 

1 

i 

1  ■  1 

133.4! 

27.5! 

c.5! 

1 

400! 

1 

1 

! 

i 

NELSECO 

! 6276*6 

!  =9!1A12! 

124.6! 

29.*! 

8.5! 

1000! 

5! 

40-2! N3NE 

!CT 

NEV  CONDON ! 

1981 

1 

l 

j  1  1 

1*3.0! 

29.*! 

6.0! 

1 

*50* 

1 

1 

1 

1 

QUCKjf T 

•21327) 

!  21 *! 1  *  12 ! 

115.5! 

29.0! 

5.5! 

900! 

300! 

39.6‘ NONE 

!CT 

NEW  LONDON! 

*  1957 

2 

« 

j 

1  1  1 

1  if 

1*^.3! 

1 

5*.:» 

■ 

6.3! 

1 

535! 

1 

1 

« 

* 

1 

1 

1 

■ 

« 

(’3>  IMAA 

i 

-CaNAL  1AP3C  T»ANSP!0PT?9S, 

!  !  ! 

i  1  1 

1 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

t 

2 

1 

1 

1 

< 

1 

IVC. 

i 

1  t  1 

1 

■ 

1 

1 

1 

« 

1 

! 

JEaNNIE  3*EVEP 

•517S99 

!  105 !?*  36 • 

?6.C! 

6.3! 

A'JO! 

-  j 

45.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1968 

1 

; 

i 

1  1  < 

!  e  1 

m  1 

1 

1 

o.O! 

t 

• 

1 

1 

2 

1 

2 

! 

j 

2 

(33)  intpacoastal  towing  t 

■ 

• 

j  1  1 

1  ii 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

T3A1SP0PTATI0H  CORP. 

i 

•  j  | 

1 

1 

1 

1 

j 

2 

• 

1 

JUNO 

!5’4635 

!  1 34f 2*36! 

-'7.5! 

’2.1* 

14.5! 

2200! 

-  • 

44.0!nONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1977 

i 

> 

1  11 

9e.O! 

72.1! 

12.6! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

2 

N  A  R$ 

•51037* 

!  ««.!3A5f>» 

32.3! 

2v.  i! 

14.6! 

1730! 

-  1 

79.5!N0NF 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967 

i 

i 

!  !  ! 

4*1.0! 

2  7.0! 

12.2! 

1 

-  ; 

! 

2 

1 

2 

TITAN 

! 003*77 

!  117 {3*34 ! 

*8.7! 

72.0! 

14.0! 

3370! 

-  1 

64. 0! NONE 

!TX 

HOUSTON  j 

1079 

1 

i 

1  1  1 

95.5! 

52.0! 

lo.C! 

1 

-  j 

1 

1 

l 

1 

T  °0J  AN 

•253337 

!  97 !3 *  J6{ 

sl-«! 

2*. C! 

2.5! 

920 

1 

.  * 

?6.0!N0N£ 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1949 

2 

i 

!  *  ! 

*6.5! 

24.0! 

2.5! 

j 

-  1 

1 

» 

2 

j 

:eus 

!27*63<> 

!  1 33! 3*  36! 

)6.0! 

25.1! 

11.2! 

2400* 

-  • 

44.0! NONE 

!TX 

CORPUS  ! 

♦  1976 

) 

i 

» 

1  1  ; 

•  1  1 

1*3. 0! 

25.0! 

1 

11.2! 

1 

1 

1 

1 

1 

CHRISTI  ! 

« 

! 

2 

(?3)  IOWA 

FLEETING  SEPVICE, 

• 

I!  NC . 

;  1  1 

1  1  1 

1 

1 

• 

1 

■ 

1 

j 

j 

1 

1 

1 

i 

1 

2 

t 

JOMN  PAUL 

ECKSTEIN 

1402156 

!  *025  3*  36* 

1’?.  S! 

47.  A 

9.0! 

5630! 

-  1 

*3.3  JNONE 

!WI 

CASSVXLIE  ! 

1979 

2 

i 

!  !  ! 

HO.-)! 

*2.3! 

9.0* 

! 

-  1 

1 

l 

< 

i 

JOSEPH  P. 

ECKSTEIN 

561C552 

•  *02 !3 *36! 

129.5! 

*2.3! 

9.3! 

5600! 

-  1 

*3 .0! NONE 

*W  X 

CASSVILLE  ! 

1973 

! 

; 

!  !  ! 

1*0.3! 

42.0! 

A.O! 

1 

-  • 

1 

! 

1 

« 

KAY  A.  ECKSTEIN 

•5SCC0? 

!  *6913*36! 

r^.6! 

45. J! 

9.0! 

6*00! 

-  1 

45.0! NONE 

!hj 

CASSVILLE  ! 

1973 

• 

i 

!  !  ! 

13). 4! 

*5.6« 

2.o! 

1 

-  • 

1 

1 

; 

2 

«AT  A.  ECKSTEIN 

!  2  ■5  3932 

!  6p6'.3AS6! 

1A?.3» 

55.0! 

9.5! 

6630! 

-  ! 

4O.01N0NE 

iwx 

CASSVILLE  ! 

I960 

! 

; 

!  !  ! 

1*2.3! 

<5.0! 

A. 3! 

1 

•  ■ 

1 

2 

• 

! 

TE«cSA  r£N£c  3t£SECK£® 

! 56*21* 

!  32b! 3*  35! 

119.3! 

9*.  3! 

9.0! 

*203! 

-  ! 

76.0! NONE 

•WI 

CASSVILLE  ! 

1975 

1 

! 

!  !  ! 

1)7.3! 

’4.0! 

6.6! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

i 

AH  101‘J 

! 5061 43 

!  960!**4l! 

2*0.1! 

’S.l! 

9-0! 

- 

! 

1625! 

13.4 ! NONE 

!MI 

CASSVILLE  ! 

1966 

« 

• 

1  1  1 

2'I.V. 

”5.3! 

1.7! 

j 

-  • 

1 

t 

1 

• 

A»  1 51 L 

! 53**54 

!  9e5!f *41 ! 

2)3.3! 

75.0! 

9.0! 

- 

# 

15**! 

15.9! NONE 

•VI 

CASSVILLE  ! 

1971 

! 

1 

!  !  ! 

210.0! 

’5.0! 

1.2! 

! 

“  ! 

1 

1 

! 

{ 

AH  153L 

•53**55 

!  96  5! ***1 ! 

2  *'3.0! 

25-^! 

9.0! 

- 

1 

15**! 

1S.9SN0NF 

!NI 

CASSVILLE  i 

1971 

! 

1 

!  !  ! 

230. C! 

’5.0! 

1.2! 

! 

•  1 

1 

! 

• 

1, 

CC  SI 

•5)0950 

•  o7o!**,1! 

1  >5.0! 

T5.3« 

9.C! 

- 

1 

1*)7! 

16.6! NONE 

•vi 

CASSVILLE  ! 

1978 

! 

1 

•  1  1 

19>.)» 

1 5.2 ! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

2 

! 

CC  52 

•560051 

•  676! **  *1 ! 

195.0! 

:>.c! 

9.0! 

• 

1 

1*97! 

lo.o ! NONE 

!w: 

CASSVILLE  ! 

i97e 

! 

1 

j  1  1 

195.0! 

35..! 

1.7! 

1 

«  • 

! 

1 

1 

! 

CC  S3 

•593052 

!  67b!***1! 

1)6. C! 

35.3! 

9.3! 

- 

i 

1*97! 

16.6! NONE 

!WI 

CASSVILLE  ! 

1978 

! 

1 

1  1  1 

195. v! 

’5.0! 

1.7! 

i 

-  1 

! 

• 

J 

! 

CC  S4 

•593093 

!  6  76} **  *1 ! 

lvS.3! 

’5.v! 

9.0! 

- 

1497! 

16.6! NONE 

!vi 

CASSVILLE  * 

1975 

1 

I 

!  !  ! 

195.3! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1 

« 

1 

J 

CC  55 

•599934 

!  676*4**1  ’ 

195. )! 

’5.3! 

9.0! 

- 

1497! 

16.6 ! NONE 

•VI 

CASSVILLE  ! 

1978 

2 

1 

1  1  1 

195.0! 

’5.1! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

< 

1 

CC  57 

•50C956 

!  676‘4A*1! 

195.0! 

75.3! 

9.0! 

- 

1497! 

1 6. 6! NONE 

iwx 

CASSVILLE  ! 

1978 

i 

1 

1  11 

115.3! 

2  >  .0! 

1.7! 

•  « 

1 

« 

J 

! 

CC  M 

J590957 

•  676!*a*1! 

1)5.0! 

35.1.! 

9.3! 

- 

U97‘ 

16.05NONE 

!VX 

CASSVILLE  ! 

1973 

! 

2 

J  !  • 

1  >s.ot 

75.3! 

1.7J 

i 

-  j 

1 

2 

1 

t 

CC  5? 

•59095* 

!  6?4 • 4**1 ! 

1  >5.0! 

•5.3* 

9.0! 

- 

! 

1497* 

16.o!N0NE 

!WI 

CASSVILLE  ! 

1975 

i 

■ 

1  1 

1  >5.0! 

35. C« 

1.7! 

1 

•  l 

1 

1 

! 

! 

CC  75U 

! 5909*1 

696»*A*1 { 

213*0! 

’5.  C! 

9.0! 

- 

! 

1448! 

l6.9j  NONE 

!  WX 

CASSVILLE  I 

1978 

! 

1 

1  J 

J90.0! 

’5.0! 

1.5} 

1 

-  1 

1 

1 

! 

! 

CC  2573 

•5)09*2 

59o!**%1 ! 

203.*! 

75.0! 

9.2! 

- 

j 

164a! 

16.)! NONf 

!vl 

CASSVILLE  ! 

1973 

! 

j 

1  1 

233.0! 

’5.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

CC  ?53H 

•5909*3 

696!***1  ! 

233.0! 

’5 .0* 

>.0! 

- 

J 

1648! 

to. 9! NONE 

!vl 

CASSVILLE  J 

1978 

j 

1 

1  1 

i.lv.O! 

’5.2! 

1.5! 

1 

-  t 

1 

1 

1 

! 

CC  25*1 

!3>C0*/, 

ft9o!*A*1  • 

2)C.3» 

35.:* 

9.0! 

- 

1 

1648! 

16.9! NONE 

•WI 

CASSVILLE  i 

1973 

! 

1 

1  1 

213.3! 

T5.0« 

1.5! 

! 

-  2 

1 

1 

J 

t 

CC  255b 

! 5000*5 

6«6!*A*1! 

2)0.3! 

’*.3! 

9.0! 

- 

1 

1648' 

16.9 ‘NONE 

•WI 

CASSVILLE  ! 

1978 

i 

i 

!  !  ! 

790.3! 

7  5.3! 

1.5! 

i 

-  1 

1 

1 

! 

! 

CC  256(3 

•5909*6 

69oSA«,1  J 

2)3.3! 

75.0! 

9.0! 

- 

! 

1644* 

16.9! NONE 

!VI 

CASSVILLE  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

2  90.C* 

75.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

CC  2573 

! 5 )Q9*7 

69o!*A41  ! 

2)3.3! 

’5.3! 

9.2  • 

- 

! 

144a! 

1 6. 9*  NONE 

!«l 

CASSVILLE  ! 

1978 

! 

! 

•  ! 

2)1.0! 

’5.3! 

1.5! 

1 

-  ; 

! 

1 

1 

! 

CC  ?$?3 

•5999*3 

49o»;*;i  ! 

293.J* 

75. C! 

9.3! 

- 

> 

16**2 

U.91N0NE 

!  VI 

CASSVILLE  i 

1978 

! 

1 

1  1 

210.0! 

75. CJ 

1.5! 

1 

-  • 

j 

1 

! 

! 

CC  259* 

•  590049 

0965***1 ! 

233.3! 

’5.0! 

>.3! 

- 

1 

1648! 

16 .9  { NONE 

!WI 

CASSVILLE  ! 

1973 

! 

1 

!  ! 

2)2.0! 

’5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

« 

DK  120 

•630125 

oTf>!  ***1 J 

«.  1 

.«  1 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1*. 9 • NONE 

!V1 

CASSVILLE  ! 

1980 

1 

! 

!  !  ! 

195.1! 

2  >.2! 

1.6! 

! 

-  ; 

« 

1 

! 

j 

OK  121 

I63C126 

47o»*A*1J 

..  1 

--  1 

9.3! 

- 

1 

1500! 

U.9!N0NE 

•VI 

CASSVILLE  ! 

I960 

1 

j 

!  ( 

D5.3! 

’5.C! 

1.4* 

i 

-  1 

1 

1 

! 

i 

OK  12? 

!o3C127 

67o!*A*U 

—  ! 

•>•  j 

9.0! 

- 

♦ 

i?ooi 

U.9JN0NE 

iwx 

CASSVILLE  ! 

1980 

! 

1 

!  *  ! 

1)5.0! 

!>.  3! 

1.4! 

1 

-  { 

1 

! 

! 

I 

OK  12J 

! 0  JC124 

!  676»*A*1! 

..  1 

—  ! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1*.9!N0‘.s 

1  WI 

CASSVILLE  ! 

1930 

! 

1 

!  !  ! 

1)>.3! 

75.3! 

I.o! 

j 

“  I 

l 

! 

! 

1 

OK  12* 

{430129 

!  67614A4M 

! 

—  ! 

9.G! 

• 

i 

1520! 

1*. 9! NONE 

I  WI 

CASSVILLE  ! 

mo 

! 

2 

1  !  1 

195.3! 

’5.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

( 

OK  2249 

1612514 

J  69o!*a*4! 

1 

—  I 

9.3! 

- 

! 

1 509! 

14*9! NONE 

IWX 

CASSVILLE  ! 

1930 

1 

1 

1  !  i 

2)v.-3! 

7  5.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

SC  311 

i  62601 1 

i  *4114*41! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

«• 

! 

(5001 

U.  9 1  NONE 

ivi 

CASSVILLE  1 

1980 

! 

l 

1  !  ! 

195.3! 

3  5*0! 

1.6! 

] 

-  1 

l 

! 

! 

1 

SC  312 

1  62601  2 

[  !4  5 ! *A*1 J 

1 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

14.91  NONE 

IVI 

CASSVILLE  ! 

1980 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

15.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

! 

1 

1 

SC  313 

l  «2o01 3 

!  5461**411 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

• 

! 

1500! 

14.9IN0NE 

1VZ 

CASSVILLE  l 

1980 

| 

! 

!  !  1 

1)5.0! 

25.3! 

1.6! 

t 

•  1 

! 

! 

1 

! 

SC  314 

162601* 

1  4*314*41 1 

—  1 

—  i 

9.0! 

- 

[ 

1 5001 

14.91  NONE 

JVZ 

CASSVILLE  1 

I960 

t 

1 

1  1 

19J.0! 

75*0! 

t.dt 

! 

-  I 

! 

1 

1 

1 

i  I  1  *  !  I  I  1  f  t  1  I  } 

t  t  I  !  !  I  !  I  I  I  I  II 
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ENGS!  »  8VTCC8  DIMENSIONS  *D»AFT!  iCAPACXTY!  H X6H-  !  !  V  £  S  S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !COO£!L£NGth!3»DTH!  !  *  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 

- i«£GI$~!*»**!  REG.  !  °EG.*LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  !  YEAR 

!  COAST  •  TFR  !  S£r !//////! /  ////!  ED  •  !////////!  POINT  •  LINC-1  JAO!  LINE-1  !  BUILT 

VESSEL  NAME  AMO  NUN3E*  !  GUARD  *  TON-  !?AGE!  OV£A-!OVSR-» /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) •//////////// iltt !TD| //////////!  OR 


NUMBER  !  NASs  !  XV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  <  FEET)!  LXN£-2  !EE!  LINE-2  !*REBUXLT! 


(23)  IOWA 

FLEETING 

SEPVICE/ 

« 

j 

I !  NC. 

• 

2 

2 

i  i 

i  i 

i  i 

i 

i 

t 

s 

i 

i 

i 

■ 

» 

• 

2 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

(CONTINUED)  ! 

i 

i  j 

j 

• 

i 

2 

i 

i 

SG  315 

!  626015 

i 

345!4A*1! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9'NONE 

!UI 

CASSVILLE 

1980 

; 

i 

2  ; 

1RS.0! 

35. G* 

1.6! 

i 

-  * 

2 

1 

SG  316 

*626016 

i 

3*3 • *A*1  ‘ 

--  i 

--  ! 

R.O! 

-  I 

1500* 

1 A. 9*  NONE 

!WI 

CASSVILLE 

1980 

i 

« 

t  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

l 

i 

SG  717 

1626017 

i 

3*3! *A*1 • 

--  ! 

—  ! 

9.0! 

-  » 

1500* 

1 4. 9 ! NONE 

!WI 

CASSVILLE 

198C 

; 

• 

!  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

i 

SG  31 3 

! 62601 8 

i 

3*3!*A*1! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1*.9!N0NE 

!WI 

CASSVILLE 

1980 

j 

t 

!  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

< 

i 

SG  31 Q 

*626019 

t 

3*3!*A*1 • 

—  i 

—  i 

9.0! 

-  • 

1530! 

U-  9  J  NONE 

!UI 

CASSVILLE 

1950 

l 

i 

i  i 

1>5.0! 

’5.0! 

1.6! 

i 

-  * 

; 

i 

S6  320 

J 626020 

i 

3*S!*a,1 • 

—  ! 

--  ! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 4 • 9  *  NONE 

!wi 

CASSVILLE 

1980 

j 

2 

i  c 

195.0! 

35.3! 

I.o! 

2 

-  ! 

2 

■ 

SG  *019 

! o27171 

j 

952UA41! 

—  ! 

--  ! 

o.O! 

-  * 

1500! 

14.9*  NONE 

!v  i 

CASSVILLE 

1930 

i 

2 

;  • 

200.0! 

35.0! 

I.o! 

i 

-  * 

i 

» 

SG  *023 

*627172 

i 

952!*A41 • 

—  ! 

--  ! 

9.0! 

-  ; 

15C0! 

14. 9 JNONE 

!vr 

CASSVILLE 

1980 

i 

i 

i  i 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

> 

-  * 

l 

2 

SG  *C3B 

*627173 

! 

952!  4**1  ! 

—  ! 

—  i 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9! NONE 

!VI 

CASSVILLE 

1980 

• 

2 

i  i 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

i 

i 

SG  *0*3 

*62717* 

i 

952! *A41 i 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9J.N0NE 

!wi 

CASSVILLE 

1980 

j 

i 

I  1 

230.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  | 

i 

; 

SG  *059 

'  627175 

i 

952!*a*1 ! 

—  ! 

—  i 

9.0! 

-  > 

1500! 

1 4.9! NONE 

!WI 

CASSVILLE 

1980 

i 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

i 

i 

SG  *063 

5627176 

i 

95254A43* 

200.0! 

<5.0! 

9.0! 

-  * 

1500! 

14.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

19S0 

i 

i 

i  i 

230.0! 

25.3! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

i 

SG  *076 

*627177 

i 

95  2 ! 4 A4* ! 

2C3.0! 

23.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1980 

i 

i 

i  i 

200. C! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

2 

SG  *o?e 

J627173 

i 

952*44*3! 

230.0! 

35.0! 

9.3! 

-  • 

1500! 

1* .9 ‘NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1980 

i 

i 

i  i 

200.0! 

25.0! 

I.o! 

i 

-  J 

2 

t 

SG  529B 

! 630162 

i 

696*4*4*! 

230.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  • 

1S00! 

14. 9! NONE 

!"0 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

i 

■  i 

230.0! 

25.1! 

1.6! 

i 

-  ; 

■ 

i 

SG  5303 

! 633169 

i 

606! *A*8! 

2)0.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

1  *.9!. NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

j 

i 

« 

;  i 

|  i 

200.0! 

35.1! 

• 

1.6! 

i 

f 

i 

t 

i 

i 

i 

j 

(26)  IOWA 

GATEWAY 

TERM 

j 

i 

2 

! 

i  i 

t  « 

! 

i 

i 

» 

i 

i 

; 

i 

i 

; 

2 

NORMA  CHRISTINA 

! 525639 

2 

9*  *3*36! 

61.0! 

?*.0 ! 

7.5! 

1200! 

-  ! 

37.0! NONE 

£  I A 

KEOKUK 

1970 

i 

j 

1 

2 

i  ; 

!  ; 

68.0! 

*4.0! 

i 

_  i 

t 

i 

t 

i 

> 

i 

i 

<*J)  IOWA 

GREAT  LAKES  30AT 

i 

U8N6S# 

t 

i 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

; 

2 

| 

; 

! 

i 

» 

; 

! 

INC. 

| 

> 

i  « 

* 

■ 

; 

i 

i 

! 

! 

ROBERT  C 

! 22*732 

2 

S  *11*11  ! 

*0.6  * 

13.9* 

2.0! 

73! 

-  i 

1 5  *  0 ! NONE 

!IA 

LAKE 

1923 

i 

; 

i 

j 

2 

i  i 

■  i 

40.6* 

10.9! 

t 

1.5! 

< 

i 

; 

48! 

j 

I 

1 

■ 

■ 

0K030JI 

; 

i 

(28)  IOWA 

i 

MARINE  REPAIR  CCR*».  • 

j 

! 

■  ; 

»  j 

1 

2 

t 

i 

1 

2 

i 

i 

1 

; 

j 

J 

• 

ALICE  P.  KLUSAK 

! 5*6311 

j 

1 1  2!  3F  36! 

75-0! 

76.0! 

7.)! 

1600! 

-  » 

17.0! NONE 

!  I A 

KEOKUK 

1982 

! 

• 

j 

;  i 

’5.0! 

2o.O! 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

EOWARO  J  HANCOCK 

!23*57R 

i 

339*34 35! 

137.5! 

74.1  • 

0.3 ! 

4300! 

-  ’ 

47.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1961 

i 

j 

2  I 

1*2. C! 

’*.1! 

3.3! 

; 

-  * 

j 

t 

HELEN  CLEMENTS 

! 523238 

i 

336 ! 34  34 j 

1*0. 0! 

*5.0! 

7.5! 

5353! 

-  * 

*2.0! NONE 

!IA 

KEOKUK 

19*9 

i 

i 

<  ! 

1*0.3! 

*5.C! 

6.5! 

! 

-  ; 

! 

; 

! 

JANET  KLUSAK 

I  262621 

i 

3435JA35! 

1*S. 6! 

75.3! 

9.0! 

J?00! 

-  J 

75 .3 ! NONE 

!IA 

KEOKUK 

•  1971 

! 

i 

! 

!  1 

156.0! 

’6.*! 

7.6* 

« 

-  * 

i 

i 

! 

LINOA  a 

!5737o0 

; 

10353*36! 

>3.0! 

26. C! 

7.3* 

1350! 

-  ! 

70.0 ! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1976 

! 

i 

i 

t  ; 

75.0! 

26. C! 

4.5! 

* 

-  ! 

j 

! 

2 

NARY  ELLEN 

!5»S2»5 

j 

62! 3f 36! 

<3.0! 

20.0! 

7.3! 

300 ! 

-  ! 

28.0! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1975 

i 

i 

t 

i  ; 

5*.0! 

20.3! 

4.5* 

! 

-  ! 

; 

; 

! 

SARAH  £  KLUSAK 

!2**403 

2 

339! 3*35 ! 

137.5! 

3*.1! 

3.3! 

4300! 

-  i 

*7.0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS 

1961 

i 

i 

j 

t  i 

1*3.0! 

24.1 8 

3.3! 

■ 

-  ! 

i 

i 

! 

IN  1 

! 277030 

i 

367  j* A*6 ! 

195.0! 

2  5.0* 

9.0! 

-  • 

14C0! 

1 *• 5 ! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1958 

i 

■ 

i 

i  ■ 

195.0! 

2  5.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

; 

j 

IN  3 

•277220 

i 

867 ! * A46 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

noo! 

1 *. 5 ! NONE 

!  Z* 

KEOKUK 

195? 

i 

i 

2 

•  | 

195.0! 

*5.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

2 

« 

IN  5 

! 27731 3 

i 

667! *A*6! 

195.0! 

*  5.0! 

9.0* 

-  ! 

1400! 

14.5! NONE 

!  Z  A 

KEOKUK 

1958 

i 

i 

■ 

i  i 

195.)! 

15.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

i 

i 

! 

IN  6 

5277219 

j 

367! *A*6! 

195.)* 

15.0! 

9.3! 

-  ! 

1400! 

U.5IN0NE 

!  I A 

KEOKUK 

1961 

! 

* 

i 

j  i 

195.0! 

75.3! 

1.0* 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

IN  7 

! 277*56 

i 

367UA46J 

US.O! 

25.0! 

9.3! 

-  ! 

1400! 

U. 5!  NONE 

!  I A 

KEOKUK 

1953 

i 

■ 

i  i 

195.0! 

15.0! 

I.o! 

j 

-  ! 

! 

i 

IN  8 

i  - - - 

j 

367!*a*6! 

195.0* 

25.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.6! NONE 

!  X  a 

KfOKUK 

1975 

■ 

2 

■  i 

195.0! 

75.  )! 

I.o! 

i 

•  2 

i 

■ 

i 

XM  9 

•277614 

i 

367*44*6! 

19  5.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1*30! 

14.5! NONE 

1 1 A 

KEOKUK 

1953 

! 

j 

i 

«  i 

195.0* 

25.0! 

1.6! 

j 

-  i 

i 

i 

IN  11 

•2’7690 

i 

367! *A46! 

195.)! 

^  S  .OS 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.5! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1958 

t 

i 

2 

i  i 

195.0! 

’5.0! 

1.6! 

i 

-  » 

i 

2 

i 

ip  13 

i  ...... 

i 

33314*46! 

U5.)! 

35.:* 

9.C! 

-  • 

1403* 

1*.6! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1958 

2 

i 

i 

i  i 

196.0! 

35.0! 

I.o! 

2 

-  ! 

i 

! 

IP  15 

•269599 

• 

333!*A46! 

!°5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.5! NONE 

!  X  A 

KEOKUK 

195* 

! 

t 

i 

i  i 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

i 

2 

• 

IN  17 

5269600 

« 

3*314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

UOO! 

U.  5 !  NONE 

!IA 

KEOKUK 

195* 

i 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

15.0! 

1.6* 

j 

-  ! 

! 

! 

j 

IP  19 

5269603 

j 

84  3! *4*6! 

195.0! 

75. C! 

9.3! 

-  * 

1400! 

14.5! NONE 

!  I A 

KEOKUK 

195* 

i 

j 

i 

J  | 

1*5.0! 

75.0! 

I.o! 

t 

-  ! 

i 

! 

i 

IP  21 

i  ...... 

2 

3®0!**46 ! 

195. C* 

3  3.:* 

9.C! 

-  • 

UOO! 

14.5IN0NE 

!  I A 

KEOKUK 

1961 

i 

; 

!  ! 

195.0* 

15,3! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

1 

; 

IP  51 

i  ...... 

i 

592! *4*6 ! 

195.0* 

35.0! 

4.0! 

-  ! 

UOO! 

U.  5 !  NONE 

•  X  A 

KEOKUK 

I960 

j 

i 

«  i 

195.0! 

’5.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

i 

; 

! 

IP  53 

i  ...... 

2 

992 !* **6! 

U5.J! 

25.0! 

9.0! 

•  ! 

1400! 

14.5! PONE 

!  IA 

KEOKUK 

1962 

2 

■ 

i 

!  i 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

« 

-  • 

i 

j 

i 

WTT  1009 

! 252516 

i 

71 2! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

13.0! NONE 

!IL 

NORRIS 

I960 

! 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

15.3! 

1.5! 

! 

-  • 

« 

i 

; 

WTT  1013 

! 2’07?6 

j 

712! 4**0 ! 

195.)* 

75.0! 

9.0* 

-  ! 

1625! 

13.0! NONE 

ia 

NORRIS 

I960 

! 

; 

i 

!  ! 

195.0* 

i5.0! 

1.5! 

» 

-  • 

i 

! 

I 

WTT  1016 

•>30960 

i 

71 2 ! *4*0 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1625! 

13. oi NONE 

in. 

NORRIS 

I960 

! 

\ 

i 

i  i 

U5.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

j 

WTT  1017 

! 232*01 

2 

7 1 2 !  A  *  **0 ! 

19J.0! 

75.3! 

9.0! 

-  • 

1625! 

13.0JNONE 

S I A 

KEOKUK 

I960 

! 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

f  » 

195.0* 

i 

’5.0! 

i 

1.5! 

2 

i 

; 

! 

i 

t 

{ 

! 

(11)  ZR ELAND  NARINE/  INC. 

i 

i 

j 

i 

i  j 

i  i 

i 

i 

j 

i 

; 

j 

2 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

CHARLIE  H 

!  - 

93*4*43! 

75.0! 

24.0! 

4.3! 

-  i 

225 ! 

5 . 0! NONE 

!*VA 

NORFOLK 

1952 

■ 

j 

i  i 

75.0! 

24. C! 

1.0! 

2 

-  < 

■ 

! 

! 

MARIAN  D 

j  ------ 

i 

3*70!  4446 ! 

110.3! 

’O.C! 

6.0! 

i 

350! 

5.5! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1965 

1 

1 

2 
i 

■ 

! 

J 

i  i 

;  j 

i  i 

110.0! 

’0.0! 

; 

i 

1.3! 

! 

« 

i 

i 

•  t 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

j 

480 


T *11:  2  -  DESCRIPTION  0*  VESSEL? 


ENG®! 

OIST ■  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  HAKE  AND  NUNIER  •  GU*RD 
!  NUM5E® 


!  !  VTCC  !  DIMENSIONS  iDRAFT* 

!  NET  !COO'*LESGTH» >POTH!  ! 

!Rt»lS-! *****  R" *.  !  PcC.!LOA»-! 
ter  !  SEE!//////!/////!  E9  ! 


•CAPACITY*  HIGH-  !  'VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OP£RATING 

!  CARGO  !  EIX£D  •  E0U1PMENT  !TC!  3AS£ 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


!  TON-  !PA*F.!  0Vc3-‘0V*R-!/////!  HO?SE!  PASS”  ! (LIGHT) ! ////////////////‘TO ! ////////// 
«  NAG;  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGaTi  POWc»!  E MGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


(7-2)  IS«£LL  4  GUIDRY  CO. 

i 

i 

; 

1  1 

1  1 

1  1 

; 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

t 

1 

■ 

« 

j 

1 

2 

1 

GULF  FLEET  252 

•630130 

25C0!4A43! 

250.2! 

"2.1 ! 

15.5! 

_  2 

—  ! 

--  ‘NONE 

!LA 

NEW 

i 

j 

1  1 

1  ■ 

1 

1 

1 

» 

1 

« 

t 

1 

2 

1 

ORLEANS 

(Cl)  ISLAND  COHNUTER  COPP. 

i 

• 

1  t 

»  1 

1 

t 

; 

1 

1 

< 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

ISLANO  OUEEN 

1  556621 

6751*11! 

Ki.*» 

2  •  .0! 

7.3! 

1G05! 

-  1 

57.0-N0NE 

FALMOUTH 

i 

i 

1  1 

1  1 

120. 6‘ 

1 

?  J.C! 

2 

6.6! 

1 

1 

1 

600! 

1 

1 

; 

j 

1 

(03)  ISLAND  SITES  LTD. 

j 

i 

1  1 

1  1 

1 

1 

; 

1 

1 

1 

t 

> 

1 

1 

2 

t 

1 

1 

STERLING  FRYQU 

‘623965 

66* 1 C 11 ! 

100.0! 

24. C! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5 !NONE 

!NY 

NEW  YORK 

2 

; 

1  2 

1  ; 

100.0! 

; 

?4.0! 

< 

4.0! 

< 

! 

2 

154* 

1 

; 

1 

1 

« 

( Io>  ISLAND  TUG  S  BARGE 

» 

! 

1  1 

1  j 

; 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

j 

1 

; 

1 

t 

1 

C  PANE 

!  254*10 

?3!373S! 

57.3! 

17.5! 

11.0! 

600! 

-  j 

23.0! NONE 

!va 

3AIN8DIDGE 

i 

1  1 

72.5! 

13.0! 

9.1! 

1 

-  J 

1 

1 

ISLAND 

GAIL  S 

1304C32 

53! 3*  36! 

•52.1! 

06.0! 

12.3! 

1200! 

-  » 

23.0! NONE 

!VA 

8AIN3RIDGE 

i 

1  1 

i?.0! 

27.0! 

9.1! 

2 

-  • 

1 

1 

ISLANO 

HELEN  S 

!249f6l 

46! 3*74 ! 

M.3! 

13.1! 

3.5! 

750! 

-  ! 

25.05NOKE 

*VA 

BAI NQRIOSE 

{ 

•  1 

67.0! 

1 2.0! 

9.5! 

1 

-  1 

1 

1 

ISLAND 

PATRICIA  S 

•25C446 

31 !  3*  3*! 

*5. 0! 

1  J.C! 

10.0! 

'50! 

-  • 

28.0! NONE 

!WA 

PAIN3®IDGE 

i 

1  1 

66.0! 

1  ».C! 

10.0! 

1 

-  ! 

» 

1 

ISLAND 

°  A  UL  *  S 

!  91 7105 

12553*36! 

95. 0! 

?5.2! 

11.3! 

1300! 

-  j 

23.0! NONE 

!UA 

8AXN8RXDGE 

i 

i 

;  > 

j  i 

100.C! 

■ 

23.0! 

t 

11.9! 

j 

1 

i 

j 

1 

2 

2 

1 

ISLAND 

(32)  ISLANOFR  It!/  INC. 

• 

i 

1  « 

1  1 

1 

1 

j 

2 

1 

1 

J 

1 

j 

1 

2 

1 

1 

ISLANDER  III 

•647162 

51 ! 1 *07  ! 

11  ;.o» 

?6.<“! 

11.6! 

i?ooi 

61! 

36.6! NONE 

t 

2 

j 

1  j 

1  2 

110.0! 

1 

26.C! 

1 

6.6! 

1 

2 

2 

t 

1 

1 

1 

2 

<  32)  ISLANDER  IV/  INC. 

i 

< 

2  < 

1  1 

; 

; 

j 

j 

; 

1 

2 

j 

2 

j 

1 

1 

2 

1 

ISLANDER  IV 

!  6420*36 

6651*02! 

96.0! 

?o.O! 

4.6! 

1200! 

130! 

40.0 '.NONE 

SLA 

MORGAN 

; 

; 

1  1 

;  j 

*6.3! 

< 

’6.0! 

1 

3.0! 

2 

2 

j 

1 

< 

1 

1 

( 

CITY 

. 

(01)  ISLE  AU  M AUT  CC./  INC. 

! 

; 

1  1 

|  j 

1 

; 

1 

< 

1 

j 

2 

» 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

MINK 

! 646F01 

?7! 1012! 

46.2! 

15. C! 

5.4* 

'75! 

7! 

20.0! NONE 

!ME 

:tonington 

; 

;  1 

46.2! 

15.0! 

4.9! 

1 

62! 

1 

2 

MISS  LIZZIE 

•539263 

13!1T1?i 

45.0! 

14.4! 

5.0 ! 

250! 

7* 

15. 0! NONE 

!“S 

ST  ONING ■ ON 

i 

• 

1  < 

1  1 

45.9J 

1 

n.4j 

» 

4.6! 

1 

! 

; 

70! 

! 

1 

i 

1 

j 

<?4)  ISLE  ®OYALE  FERRY  SE®VIC»t/  INC. 

1  1 

1  | 

1 

j 

• 

1 

j 

I 

j 

j 

1 

; 

! 

1 

2 

i 

ISLE  ROYAL 6  JUEEN  HI 

•279222 

58!1 All  i 

7  5 . 0 ! 

U.4! 

5.8! 

4  35! 

15! 

26.C1N0NE 

!«I 

COPREP 

;  1 

*  1.0! 

1 

1 1.4! 

; 

5.0* 

1 

! 

; 

100! 

j 

t 

; 

1 

i 

HARBOR 

j 

(24)  ISLE  ROYALE  NATIONAL  ®AR!< 

!  ! 

1  1 

1 

; 

; 

1 

! 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

• 

i 

CHARLIE  MOTT 

i  ...... 

2  3  !1  All  » 

5?.4« 

1  <•.*! 

4.7! 

450! 

34! 

2o.O! NONE 

!  HI 

ISLE 

! 

!  • 

*  6.C! 

14.0! 

3.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

ROYALE 

RANGE®  III 

! 277361 

31 ) ! 1 *1 5  ! 

1  **».:! 

T  4,  ,A| 

10.6* 

1228! 

100! 

47. S  *  4  TON 

DIESEL 

i«x 

HOUGHTON 

! 

!  ! 

165.0! 

34. oi 

10.fi! 

; 

123! 

! C® AN6 

1 

J.  E.  COLOM?£ 

!  - 

?5!3A36! 

45.0! 

12.5! 

4.5! 

235! 

•  1 

22.0!HY0»AULIC  PUMP/ 

!PI 

ISLE 

! 

»  t 

4  4.0! 

12,5! 

4.5! 

1 

-  ! 

1TRANSFE®  liguio 

2 

ROYALE 

HEAVE® 

i  ...... 

300*4*4*' 

110.0! 

*2.5! 

7.6! 

-  ! 

605! 

27.0S10  TON 

DIESEL 

!MI 

ISLE 

; 

!  ! 

110.0! 

32.  j! 

1.9J 

! 

-  ! 

!  C®ANE 

! 

POYALE 

GREENSTONE 

i  ...... 

114! 5*70! 

*1.0! 

4.-5! 

1 

1*7* 

14.0! OIEScL 

PUMP 

!*: 

ISLE 

! 

i 

•  ! 

1  1 

*1.)! 

; 

24.0! 

j 

1.5! 

; 

2 

i 

| 

1 

i 

! 

! 

POYALE 

! 

(01)  ISLES  OF  SHOALS  ST?A*SMI!P  CO. 

1  « 

1  1 

; 

j 

1 

; 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

OCEANIC 

1697564 

95 !1 Oil ! 

-  • 

! 

4.6! 

•00! 

-  ! 

1 2.ol NONE 

!NH 

PORTSMOUTH 

; 

!  ! 

71.3! 

19. J! 

•  j 

; 

1*9! 

! 

1 

THOMAS  LEIGHTON 

•911330 

59*1*11! 

-  • 

-  j 

7.6* 

47oi 

-  ! 

38.0! NONE 

1  NH 

PORTSMOUTH 

j 

!  ! 

!  ! 

3). 2! 

1 

24.0! 

! 

-  ! 

; 

1 

2 

35  J! 

! 

! 

; 

j 

i 

(Cl)  ISLET  A  MARINA  FEPRtES/ 

2 

line* 

!  ! 

1  ! 

i 

; 

J 

1 

2 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

ISLfTA  I 

! i *9  *09 

1*51911! 

36. Oi 

12. -5! 

5.3! 

1151 

-  ! 

7.0! NONE 

|  PR 

FAJARDO 

! 

!  ! 

T6.  0! 

12.  :i 

5.3! 

1 

44! 

! 

! 

ISLFTA  II 

! 5  4751  ? 

19*1011 ! 

34.0! 

12.51 

5.3! 

150! 

-  ! 

7 , 0! NONE 

!PP 

FAJARDO 

! 

!  • 

3  4.0! 

1  j  .  « 1 

5.3! 

! 

44! 

! 

1 

ISLEIA  III 

1571342 

1921D11! 

56. C! 

12. *i 

3.31 

115! 

-  I 

7.0 JNONE 

JPR 

FAJARDO 

; 

i 

!  ! 

1  ; 

36.0! 

1 

12.’! 

» 

5.3! 

; 

! 

44! 

! 

2 

; 

! 

2 

IU)  ITH»fc*  N»VJOAT10>I  C0»p 

1 

.  i 

;  1 

;  ; 

; 

1 

; 

1 

j 

; 

i 

1 

2 

2 

; 

2 

1 

1 

CORRINNS 

5225074 

26*1311! 

*1.9! 

10.2! 

3.  oi 

165! 

-  i 

1 2 .0! NONE 

JNY 

ITHACA 

! 

2 

!  • 

!  ! 

61.9* 

j 

10.2! 

• 

2.4! 

1 

1 

! 

49! 

1 

; 

2 

; 

1 

(21)  J  I  C  TOWING  SERVICE/ 

j 

IN i  c . 

1 

1 

2 

1 

j 

i 

! 

2 

1 

1 

; 

j 

i 

j 

CMUCKIS  0 

•  263633 

64I3A3M 

*7.3 ! 

?1.0! 

6.3! 

1000! 

-  » 

33.05N0NE 

!WV 

WHEELING 

; 

!  ! 

43. «! 

21.3! 

t.3! 

! 

-  » 

2 

1 

MAX  K 

•  516426 

44*3*35! 

55.1! 

21.0! 

4.5! 

830! 

-  ! 

21 . 0 ! NONE 

!W 

WHEELING 

! 

1  2 

5>.1 ! 

21.0! 

4.5! 

1 

-  ! 

j 

; 

S  1014 

1  ...... 

73054*46! 

140,0! 

5  0.0! 

9.0! 

-  J 

1100! 

12.05DIESEL 

CRANE 

!WV 

WHEELING 

i 

! 

!  ! 

10.0! 

! 

<5.0! 

1 

1.5! 

1 

1 

! 

; 

2 

! 

; 

1 

( ?9)  J  %  J  MARINS/  INC. 

! 

! 

!  ! 

« 

• 

i 

1 

t 

; 

! 

! 

< 

1 

5 

2 

1 

JAN 

! 293533 

758*4FO! 

195.5* 

75.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14 .0! NONE 

jmo 

ST.  LOUIS 

! 

;  1 

135.0! 

75.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

> 

JEANNE 

•293539 

7«/*4A41 • 

19*. 0! 

'3.0! 

9.5! 

-  • 

1517* 

19.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1 

1 

1  j 

■  i 

195.0! 

1 

7  5.0! 

1 

1.6! 

1 

! 

1 

i 

2 

1 

1 

1 

(21)  J  U  STRUCTURAL/  INC. 

i 

■ 

!  ! 

!  • 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

* 

; 

1 

1 

i 

J.  J.  CAVETT 

127)278 

21*3*36! 

'1.0! 

16.4! 

4.3! 

330! 

-  * 

23.6 ! NONE 

!PA 

ALI9UIPPA 

; 

1  ; 

42.5! 

16.6! 

4.3! 

1 

-  ! 

1 

J 

JSL  1446 

;  ...... 

424J4*40! 

1*5.1! 

?6.1! 

1.0! 

-  ! 

550! 

11. 3! NONE 

JPA 

AWQUIPPA 

! 

1 

•  ; 

;  ■ 

1  1 

175.1! 

1 

1 

24.1! 

1 

1 

1.3! 

1 

i 

1 

1 

2 

1 

i 

; 

l 

1 

1 

j 

2 

YEAR  • 
SUT'.T  ! 
OR  ! 
*RE3UILT! 


1978  ! 

1974  ! 

1930  ! 

1944  ! 

1976  i 

1945  I 

*  1965  i 

1945  i 

1932  i 

1981  i 

1982  i 

1967  ! 

*  1989  J 

1953  ! 
1958  ! 
1953  ! 
1952  ! 

1977  ! 

1986  ! 

1987  ! 

1977  ! 
1973  ! 
1976  \ 

1923  ! 

1983  ! 

1968  ! 
1964  1 

1963  ! 
1967  ! 

1960  ! 
I960  ! 


TA2LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


481 


ENGS! 

OTST*  OPERATOR 

VESSEL  SAME  AND  NUM3ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCCi  DIMENSIONS  ‘DRAPT! 
NET  ! CODE ! LENGTH *  JPDTH*  ! 

RcSXS-!****!  RES.  !  R'G.!u9AD“! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  IPAGE*  OV 5* -JOVEP-J /////! 
NASE  !  IV  •  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

■CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

•  !  SST  »  CARGO  HANDLING  *S  l OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  BASE  !  TEAR  * 

*////////!  POINT  •  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  !  3UILT  • 

MORSE!  ®ASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////JTO! ////////// !  OR  ! 

POWER*  ENGcRS  •  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

<36)  )  T  C»  INC* 

i 

;  a 

t  j 

i  2 

2 

2 

; 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

a 

a 

i 

TOM  WHITE 

1247219 

2«i3A36! 

M.J8 

w.ci 

a. 5! 

500! 

43* 

31.0! NONE 

i«A 

SEATTLE  J 

1045  ! 

i  i 

d5.0! 

19.0! 

3.5! 

-  ! 

1 

1 

! 

NO  *23 

‘903339 

209!  4146*! 

104.0* 

32.0* 

6.0! 

-  • 

350! 

26.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1944  * 

i 

j 

i  i 

j  t 

104.0! 

; 

32. C! 

1 

2.0! 

-  ! 

2 

j 

2 

2 

; 

a 

(21)  JST  T OWING#-  INC* 

i 

a 

i  i 

•  > 

1 

1 

; 

2 

• 

2 

1 

a 

« 

C.  A.  JOHNSON 

1 597532 

76!3AJ6! 

62. Ol 

22. ol 

6.oi 

940! 

-  • 

29.2! NONE 

!0H 

EAST  * 

1978  ! 

• 

i  t 

62.0! 

22.0! 

5.0! 

-  ! 

; 

a 

LIVERPOOL  ! 

DOTTY  JOHNSON 

lo33334 

71*3*361 

65.0! 

22.0! 

6.S! 

1250! 

-  » 

3 7.0! NONE 

•oh 

EAST  ! 

1935  1 

l 

i  2 

65.0! 

22.0! 

5.5! 

-  ! 

2 

2 

LIVERPOOL  ! 

NO  1293 

•227373 

422  ?4A  40 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  * 

9*0! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1962  2 

i 

a  a 

175.1! 

£3.1! 

1.5! 

-  * 

a 

2 

1 

NO  13/9 

1 509053 

42sl 4A4G! 

175.1* 

2  ?.1 ! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7! NONE 

•PA 

PITTSBURGH ! 

1967  1 

i 

a 

1  i 

2  * 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

“  ! 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

<1o)  J-ANN#  INC. 

i 

i 

i  2 

•  2 

1 

1 

< 

1 

a 

1 

2 

j 

J-ANN 

! 570130 

142! 3A35! 

75.  ol 

26.0*! 

7.0! 

1500* 

-  • 

51 .0! NONE 

!AL 

M03ILE  ! 

1976  ! 

t 

i 

i  i 

i  i 

75.0! 

26.0! 

1 

6.0! 

-  ! 

a 

a 

1 

1 

I 

1 

(21)  J.  A.  R«  BARGE  LINES 

i 

j 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

1 

2 

; 

2 

1 

JAR  t 

i 5  5  2435 

741 !5A70! 

195.0! 

25. C! 

10.0! 

-  ! 

1701 ! 

17.o1d!ES£L 

PUMP 

!PA 

SPEERS  1 

1973  i 

i 

i  i 

195.0! 

?5.C! 

2.0! 

-  • 

2 

2 

• 

JAR  2 

?  552406 

741 1 5  *  70 1 

195.0! 

’5.0! 

10.0! 

-  ! 

1481! 

17. 0! DIESEL 

®UMP 

Ipa 

SPEERS  1 

1973  1 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

2 

JAR  3 

i552407 

741  !5A70* 

195.0! 

35.3! 

10.0! 

-  ; 

14*1* 

17.0! Dt  cSEL 

RUMP 

•pa 

SPEERS  ! 

1973  j 

2 

t  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

1 

1 

a 

JAR  4 

! 55S04P 

3C0!SA7oj 

195.0! 

35.3! 

1C.0! 

-  ■ 

1701! 

17.0*!DIES£L 

PUMP 

!°A 

SPEERS  ! 

1974  ! 

t 

;  * 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ; 

1 

2 

j 

JAR  S 

i 555049 

600! 5A7C! 

195. C! 

25.0! 

10. J! 

-  ! 

1480! 

17.0!0EEP  WELL  PUMP# 

!0< 

TULSA  1 

1974  1 

i 

i  i 

1 >5.0! 

55.0! 

1.5! 

-  • 

! COILS 

t 

J 

JAR  6 

1 555G50 

300!5A701 

1  a  5.0! 

35.  G* 

10.0! 

-  2 

1701! 

17.0!DZ£$£L 

PUMP 

!®A 

SPEERS  ! 

1974  1 

i 

t  2 

195.0! 

25.0! 

2.0! 

-  ; 

2 

2 

1 

JAR  7 

•  555051 

300! 5A7)1 

195.0! 

25.0! 

10.0! 

-  • 

1701! 

17.0*!DIESEL 

RUMP 

SPA 

$P£Cp$  J 

1974  *» 

j 

j  i 

195.0* 

25.0! 

2.0! 

-  • 

; 

1 

a 

JAR  9 

*567026 

300!  SA  71 ! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

ueo! 

1 S .0! DEEP  WELL  PUMP# 

•PA 

S®EERS  ! 

1975  ! 

2 

i  2 

1«5. 0! 

*5.0! 

2.0! 

-  2 

!  COILS 

2 

1 

JAR  10 

I 567C27 

741!5F’1! 

195.0* 

35.0! 

10.0! 

-  * 

1701! 

17.0!?UMP 

Itn 

COOKEVILLE! 

1975  1 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  * 

2 

2 

1 

JAR  11 

! 567C23 

’41*5*71! 

195.0! 

*5.0! 

10.0! 

-  j 

1701! 

17.3! PUMP 

!PA 

Pittsburgh! 

1975  ! 

; 

■  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

1 

; 

2 

JAR  12 

i 61 5253 

774  5  5*70! 

195.0! 

25.0! 

10.0! 

-  ! 

ueo; 

15.0IDEEP  WELL  PUN®# 

1®a 

PITTSBURGH! 

1975  ! 

1 

2 

i  i 

i  i 

195.0! 

j 

*5.0! 

1 

1.5! 

-  ! 

!  COXLeO 

1 

; 

1 

! 

j 

(03)  J.  K.  MARINE#  INC. 

j 

; 

1  1 

!  !  ! 

1 

■ 

2 

! 

2 

2 

2 

1 

1 

i 

<  1 

j  2*4293 

97! 3*36! 

>9.0! 

94.  el 

11. oi 

123ol 

-  2 

15.0!N0NE 

1 

1 

1947  J 

; 

!  ! 

>9.0! 

?4.3* 

11.0! 

-  2 

; 

j 

1 

1 

K  2 

i 244301 

9s!3A3s! 

*1.1! 

24.0! 

10.6! 

975 1 

-  ; 

15.0! NONE 

; 

! 

1943  ! 

; 

•  !  • 

*6.0! 

24.0! 

9.6! 

-  • 

2 

; 

1 

! 

STONY  3ROOK 

1  25  399® 

!  126655*71! 

2*0.2! 

43.2! 

10.5! 

-  1 

2310! 

1?.0*!PUMPS 

i 

*j 

*  1947  ! 

j 

; 

2  2  ; 

!  t  i 

230.2! 

2 

43.2! 

1 

2.3! 

-  ! 

; 

; 

! 

1 

1 

j 

1 

1 

(11)  JACKSON  CREEK  SEAFOOD# 

; 

I  Inc. 

!  !  ! 

i  i  2 

; 

1 

1 

» 

j 

; 

; 

i 

| 

j 

1 

1 

CHERAMIE  BO  TRUC  10 

*296653 

!  67MA0>1 

■*7.0! 

33. 0*! 

7.0! 

1060! 

140! 

42.O5N0NE 

!0E 

CHESAPEAKE! 

1964  j 

2 

!  !  ! 

—  1 

—  • 

3.0! 

-  * 

• 

; 

BAY  * 

j 

HOC  2 

1 61 5267 

!  952J4A41! 

113. oi 

*5.C! 

9.C! 

-  J 

1450! 

16.5! NONE 

ioe 

CHESARcAKE! 

I960  i 

i 

i 

i  i  i 

1  1  1 

19  5.0! 

35.0! 

1 

2.0! 

-  ! 

2 

1 

1 

PAY  J 

J 

t 

1 

i 

(33)  JACKSON  MARINE  CORPORATION 

i  i  ; 

•  !  ! 

| 

1 

j 

j 

1 

2 

; 

i 

t 

1 

j 

003  AQUARIA 

•592157 

1  1 J1 i 1*0?! 

1’6.7! 

32.  ol 

10-5! 

i*oci 

200*! 

45. 0! NONE 

Itx 

HOUSTON  j 

197!  j 

; 

i  i  i 

140.C! 

32.0! 

im  0! 

-  • 

2 

; 

2 

1 

CHERYL  ANNE 

1593145 

1  1 ?7 1 3 A  3d  1 

>3.0! 

30.0! 

13. 0! 

340ol 

-  1 

*3.0! NONE 

Ica 

SAN  DIEGO  ! 

1973  1 

i 

;  i  i 

100.0! 

30.0! 

11.4! 

-  ■ 

! 

t 

2 

! 

DOCTOR  JACK 

*1574463 

!  13413*36*! 

1*5.7! 

43.0! 

20.5! 

5*00! 

-  2 

59.3 • NONE 

SLA 

NEW  ! 

1976  ! 

j 

i  ■  i 

149.0! 

4n,C! 

16.0! 

-  • 

1 

; 

ORLEANS  ! 

1 

GODFATHER 

1 5o24  >S 

1  1  U !  3*36*! 

1*5.7* 

40.0! 

23.5! 

6?ooi 

-  » 

sr.oInone 

SLA 

NEW  * 

1974  ! 

; 

;  ;  ; 

149.0! 

43.0! 

16.0! 

-  • 

2 

2 

ORLEANS  ! 

< 

MISTEP  DON 

1563293 

1  130lj*36l 

100.2* 

31.  C! 

14.0! 

j4ooi 

-  J 

38. ol NONE 

!C  A 

SAN  OIEGO  ! 

1975  ! 

; 

i  2  i 

1P9.0! 

*1.2! 

12.0! 

-  • 

2 

2 

2 

! 

MISTER  FREO 

1567630 

i  1 05 1 3A  36? 

11C.  >! 

*4.3* 

15.0! 

3900! 

-  ■ 

si.oInone 

!TX 

HOUSTON  ! 

1975  ! 

; 

i  2  ! 

121. C! 

2-. 2! 

13.0! 

-  ! 

2 

< 

1 

J 

HISTER  PETE 

•570419 

!  1  3<t !  3*  36! 

135.7* 

40.3! 

20.5! 

7000! 

-  ! 

59. 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1976  ! 

2 

•  !  ! 

149.0! 

40.3! 

16.0! 

-  2 

; 

j 

ORLEANS  ! 

! 

MISTEP  p ANDY 

1 594934 

1  1?7!3A3S!* 

93. 0! 

30.0! 

13.0! 

J400 1 

-  » 

33.o1nONE 

!CA 

SAN  OIEGO  ! 

1978  ! 

; 

2 

1  ;  i 

2  i  2 

1  CO- 0! 

1 

33.0! 

1 

11.4! 

-  ! 

1 

1 

2 

2 

1 

i 

(41)  JACKSON  OFFSHORE  LIMITED! 

;  j  | 

i  i  i 

j 

• 

; 

1 

; 

2 

; 

2 

j 

AUSTIN  TIDE 

! 5*7211 

1  63!  1C  02! 

9  5.3! 

1?.7» 

5.9*2 

1575! 

24! 

30. OJNONE 

!  C  A 

VENTURA  ! 

1977 

j 

t  1  1 

101.3! 

21.5! 

5.6* 

61! 

2 

j 

! 

CLIPPER  HAMILTON 

1  601 345 

1  66 1 1C021 

94.5! 

25.3! 

6.5! 

1575!* 

39! 

29.0! NONE 

Ica 

VENTURA  J 

1979 

i 

1  1  2 

120.0! 

25.2! 

J.o! 

55! 

; 

2 

1 

CLIPPER  JACK 

1562749 

1  67! 1  CO?! 

>7.7* 

21.7* 

6.5! 

1575! 

23! 

29. ol NONE 

Ica 

VENTUPA  i 

1975 

i 

•  !  ! 

IOC.  2! 

21.7* 

5.6! 

58! 

l 

2 

2 

CLIPPEP  LAPPY 

1537673 

1  65 1  ICO* 1 

>4.  5! 

25.2! 

7.1! 

1*75! 

39! 

29.0! NONE 

ICA 

VENTUPA  ! 

1977 

j 

1  1  1 

I^O.)* 

25.2! 

5.o! 

53! 

; 

j 

1 

CLPP  GRAND  CAYMAN 

•615435 

1  131*1*0?! 

14o.5 ! 

53.0! 

U.3! 

1  400 ! 

561! 

40.0! NONE 

ICA 

VENTURA  i 

1980 

; 

1  1  I 

1  *6.0! 

’*.0! 

6.0! 

1 

10* 

j 

; 

; 

PAWNEE 

1  S3753S 

1  63MC02! 

>5.3! 

19.7* 

5.9| 

1575  ! 

24* 

3o.oi NON* 

!  CA 

VENTURA  ! 

1977 

2 

•  !  1 

101. 0! 

21.5! 

5.o! 

j 

*1! 

» 

; 

j 

R033IE  TIDE 

1573602 

1  66! ICO?! 

95.7* 

21.5! 

>•<5! 

15751 

23! 

2 ) .0 ! NONE 

ICA 

VENTURA  j 

1977 

; 

1)0.0! 

22. C! 

5.6! 

; 

52! 

1 

1 

1 

WENDY  STAR 

•643071 

!  66!1C02l 

100.5! 

24.6* 

5.0! 

204ol 

75! 

35.0! NONE 

!  C  A 

VENTURA  i 

198T 

i 

1  1  ; 

115.0! 

25.0! 

5.9! 

2 

49! 

; 

j 

a 

WESTERN  STAR 

1 6432)0 

1  59MCU2! 

91.2! 

1  >.5! 

6.3! 

1 575* 

35! 

30.0 ! NONE 

ICA 

VENTURA  J 

1931  i 

i 

i 

j  t  2 

1  1  < 

100.0! 

; 

22.0! 

• 

3.5! 

j 

1 

61* 

» 

1 

! 

i 

2 

« 

! 

! 

(32)  JACKSON/  JACK#  INC. 

; 

2 

;  1  j 

1  2  ! 

1 

2 

j 

2 

2 

! 

» 

1 

! 

j 

1 

a 

j 

JAY  J 

! 647373 

!  74! 3*35! 

56.  J*! 

23.2* 

8.5! 

940! 

-  2 

40.01N0NE 

it  * 

9AT0N  i 

1982  i 

i 

;  1  1 

40.0! 

24.0! 

7.0! 

; 

-  » 

2 

2 

ROUGE  ! 

! 

MARION  K  JACKSON 

*61299? 

1  3713*36! 

S  5.  E ! 

24.1* 

9.2! 

1200! 

-  » 

40.0! NONE 

!  LA 

BATON  ! 

1981  ! 

; 

2  1  1 

60.0! 

24.1! 

7.0! 

2 

-  • 

2 

ROUGE  2 

1 

WILLIAM  6  JACKSON  II 

1652257 

1  69'.  3*35! 

50.2! 

22.0* 

7.5! 

940i 

-  • 

35.0*NONE 

1 L  A 

BATON  ! 

1932 

i 

1 

i 

1  t  1 

!  1  i 

!  !  ! 

55.0! 

t 

j 

22.0! 

1 

1 

6.5! 

J 

» 

i 

i 

* 

1 

2 

! 

j 

! 

ROUGE  • 

1 

i 

1 

i 

! 

TA^Le  *  -  DESCRIPTION  of  VESSELS 


V*SSeL  NAME  AND  NU*3£R 


!  iVTCC!  DIMENSIONS  !S»A«T* 

!  NIT  !CODc!LE*.STrf'nPDTH»  ! 

-i’cSIS-!****!  P-S.  !  *c5.lL0A3-! 
!  TE*  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITY!  «IGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  •  C 4860  HANDLING  !S  JOPERATING 

!  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  JTC!  RASE 
!////////■  POINT  I  LINE-1  *  AO!  LINE-1 


! pa  j" •  cv&p-!<#v*p-!/////»  mops*!  PASS-  !(l;gnt) !////////////////!td! //////////! 


(151  JACKSONVILLE 
J  AX  1 

SHIPYARDS#  !IHC. 

•241354 

i  • 

i  i 

4$!S«35! 

J AX  0 

•254412 

T0!3«  36*2 

PA3L0  4 

2514*61 

16j  3*56! 

W.  ?,  MON* GWAN 

•257334 

2023*352 

J  AX  5 

*.02967“ 

401 !4A45i 

J  AX  oo 

‘311101 

*07! 4A45J 

3SUES0 

‘2*3964 

4542  5*70! 

PASSAIC 

i»73C4S 

j 

35525*702 

1  1 

i 

(  2o)  J ACC°S#  ELMER  L.  ! 

C/0  OVENS#  OVENS#  X  UA'!#  LTD. 

CGa  2373  ■S'57tOO 

1  1 

1  1 

1  1 

1043 J4*.?! 

CG5  2*3? 

‘•SR7M0 

104324*4’! 

£LJ  5023 

•606666 

917*!4*4?i 

?  F  46?3 

•597694 

917!4*A,2 

RF  4o<* 

*5*7595 

i 

*17 *4  it j! 

1  1 

(*2>  JADE  NARINE# 
REVELATION 

:nc.  i 

!o4 J521 
• 

1  1 

1  1 

6721C122 

■  1 

i 

(1?)  JA^ES  «A©IN£#  INC.  1 

AHSCP  J  ■  754125 

■  1 

t  1 

1723*352 

CAPT.  T CK 

1 2,9< 1 2 

56i 3* 56! 

DOlPIS  9 

*!  51792C 

42i3*34i 

PAULA  J 

!25?497 

45! 3»36i 

TPIPPLE  R 

*!  25392? 

23! 5*39! 

MV8C  5 

•17244% 

i 

459!SA70! 

1  1 

(37)  JAMES  FIVE* 
SILLY  K 

; 

copp.  i 

i  ...... 

1  1 

;  1 

5 !  >* 3sj 

E°IC  YOUNG 

•2R7R1* 

oil* 56? 

CROWN  Oc  CAMAS 

•24R30P 

33!  3*j*  ! 

CPOWN  Z 

i  ...... 

15 !3»352 

LOG  3»0NK 

i  ...... 

-  i 3*35! 

MARY  JANE 

■  ...... 

10! 3*  36! 

P.  V.  CONFEP 

»?tcjoi 

21  *  3*34  j 

JP  1 

I  ...... 

335'4*.^i 

jp  : 

i  ...... 

3*5*4*.*! 

JR  3 

;  ...... 

37S«4*49! 

Jp  3 

j  ...... 

i 

3*0 jtA44! 

1  1 

3  5.4A.9. 

jo  5 

j 

3« S! 4*45* 

Jp  6 

i  ...... 

39  5  i  4*  45  i 

JP  7 

i  ...... 

3RJ  j  4*46! 

J»  ? 

13*0! **45! 

JP  10 

i  ...... 

'00 ! 4*46 ! 

J»  12 

i  ...... 

7*1 i 4*46! 

JP  14 

j  ...... 

291 i4A.*i 

JO  15 

i  ...... 

2*1  !4*4M 

JP  IS 

i  ...... 

i 

291 '4*4*! 

I  f 

J®  1  i 

i  ...... 

i 

291 1 4*45 ! 

i 

(37)  JAMES  RIVER  It#  INC.  ! 

WESTERN  TRANSPORTATION  JO.  MV. 
MARGARET  ANN  >’51147 

1  1 

1  j 

1  1 

Jf$T£ON  comet 

! 51 1362 

203! 3*  jsi 

WESTERN  COUGAR 

2257J39 

; 

t 

i 

33!3*3oi 

1  1 

1  5 

j  1 

ALL  ! 

*LL  !LIS«T! 

POWER! 

EN6ER3  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!££! 

LINE-7 

•ME9UILT l 

2 

1 

75.9! 

2 

■ 

<  3.oi 

2 

1 

2 

2.0! 

2 

2 

2 

1000! 

; 

1 

1 

1 

1 

32-0! NONE 

1 

« 

1 

\t  L 

JACKSON- 

1942 

J 

1 

! 

! 

—  ! 

--  • 

5.3! 

t 

-  ! 

1 

2 

VILLE 

! 

*3.7! 

19.0* 

9.0! 

500! 

-  ! 

27.9JNONE 

!FL 

JACKSON- 

1947 

! 

—  1 

.  1 

.  2 

A.O! 

.  2 

1 

—  ! 

2 

—  ■ 

1 

2 

VILLE 

_ 

2 

i 

.  1 

-9.1! 

.  1 

12.  ci 

—  1 

5.0! 

240! 

_  J 

j 

13.0!N0NE 

1 

!FL 

JACKSON- 

1938 

2 

2 

—  ! 

—  ! 

5.3! 

2 

-  J 

1 

1 

VILLE 

2 

i?:-o* 

39.3! 

9-1! 

-  ! 

900! 

24.0! HYDRAULIC 

RAMS 

!  FL 

JACKSON- 

1942 

2 

—  ■ 

--  ! 

1.8! 

1 

-  ! 

! FOR  DUMP 

500RS 

1 

VILLE 

2 

150.0* 

45.<i 

12-0! 

-  » 

1600! 

27.7* HYDRAULIC 

RAMS 

!  Ft 

JACKSON- 

1967 

2 

..  1 

—  ! 

2.5  * 

2 

-  » 

•FOP  0UM° 

DOORS 

1 

VILLE 

i 

153.1! 

7  9.5! 

6.3! 

-  ; 

1130! 

12.0! DIESEL 

DRIVEN 

!fL 

JACKSON- 

1957 

2 

.  i 

_  1 

2.3! 

1 

-  ; 

! CARSO  PUMPS 

1 

VILLE 

2 

19  K’J* 

42.0! 

9.5* 

-  » 

21*90! 

IS. 0! DIESEL 

DRIVEN 

•FL 

JACKSON- 

1956 

■ 

.  1 

t 

1 

-  ! 

1 

2 

2.0! 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

■ 

•CARGO  .PUMPS 

1 

2 

2 

1 

VILLE 

2 

• 

• 

2 

200.  )i 

< 

!>.ci 

2 

2 

12.0! 

t 

2 

2 

1 

2 

1 

—  ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1978 

2 

2 

2 

253.1! 

IS-''! 

1.0! 

2 

-  ! 

2 

2 

1 

13.0! 

12.3! 

-  » 

—  ! 

—  !NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1978 

2 

:)3.0! 

'5.3! 

1.0! 

1 

-  * 

< 

1 

2 

230.C! 

35..'*! 

11.1! 

-  » 

1645! 

16.0! NONE 

!0W 

CLEVELAND 

1979 

2 

2*0.5! 

*  5.0! 

1.0! 

2 

-  ■ 

1 

1 

2 

2:0.1* 

35. C! 

12. C! 

-  J 

1645! 

1 6. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1977 

2 

203.1! 

35.0! 

1.C! 

1 

-  • 

1 

t 

; 

35.  Ci 

11.9« 

-  • 

1645! 

16.C*N0N£ 

!N0 

ST.  LOUIS 

1977 

« 

200.3! 

t 

*5.0! 

■ 

1.0! 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

1 

2 

I’C.R* 

1 

24.  si 

1 

9.ci 

2 

29vO* 

40! 

t 

34.0! NONE 

1 

!LA 

VENICE 

1982 

1 

j 

110.0! 

• 

24.0! 

1 

4.5* 

1 

1 

1 

56! 

1 

2 

1 

1 

t 

j 

1 

1 

41..! 

1 

12.3! 

» 

4.  7! 

mi 

« 

2 

19.0! NONE 

1 

!KY 

PADUCAH 

1047 

{ 

i 

44.0! 

12.0! 

3.0* 

1 

-  ! 

1 

* 

2 

*1.4! 

25.1! 

7.2! 

Vj  0! 

-  ! 

41.6! NONE 

•KY 

PADUCAH 

*  1979 

! 

51..! 

’1.5! 

7.2! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

cC.9l 

21.0! 

6.1  ! 

79  3! 

-  ! 

34.2! NONE 

!  KY 

PADUCAH 

1969 

! 

< 

21.0! 

9.1! 

1 

-  ! 

1 

; 

! 

'  j.  t! 

1  3.  3! 

o.  5! 

79-0! 

-  • 

32.5!N0NE 

!KY 

PAOUCArt 

1949 

1 

c:.5! 

1:.?! 

6.5* 

1 

-  • 

1 

t 

! 

45. 3! 

11-0! 

6.3! 

4  00! 

-  ! 

20.0'NONJ 

!KY 

PADUCAH 

1945 

! 

43.0! 

15.3! 

i  .U! 

» 

-  *. 

1 

! 

! 

1*'-0* 

•5.0! 

%.4» 

-  • 

1230! 

!Dt£SEL 

PUM» 

!KY 

PADUCAH 

1936 

! 

175.0! 

1 

*5.-* 

1 

2.0! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

• 

1 

\ 

« 

1 

15.0! 

• 

9.4* 

t 

3.7! 

1 

10)! 

1 

1 

1 5. ol NONE 

iop 

WEST  LINN 

1938 

! 

! 

:s.)! 

».4» 

2.0* 

1 

-  ! 

1 

2 

! 

*  «.4« 

11.3! 

3.3! 

147! 

-  • 

16.0! NONE 

!  OP 

ASTORIA 

1961 

! 

’3.4! 

11.5! 

3.5! 

1 

-  ! 

l 

1 

! 

69.-! 

17.0! 

6.5! 

240* 

-  ! 

26 .3 ! NONE 

!WA 

CAMAS 

1946 

t 

*•3.'* 

1  ■*.  1 ! 

6.5 ! 

! 

-  » 

1 

1 

! 

43..! 

14.0* 

4.?! 

52  5* 

-  • 

2C.0SMNE 

!0R 

WEST  LINN 

1949 

| 

45.  *• 

15.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

14.0! 

5.0! 

3.5 ! 

-  J 

-  ! 

10.0! NONE 

•OR 

WEST  LINN 

1978 

! 

•4.0! 

».*! 

3.5* 

-  ! 

* 

1 

j 

42.9*. 

U.O! 

3.5! 

220! 

-  ! 

15.USN0NE 

•OR 

WEST  LINN 

1946 

t 

4C.9! 

12.3! 

2.S! 

-  ! 

1 

2 

j 

94.3! 

1 5.0* 

s.e! 

96O! 

-  ! 

14. J'NONE 

!0R 

WAUNA 

1930 

i 

*0_  2* 

19.4! 

6.9' 

-  ! 

2 

j 

! 

293.0! 

4-.  #! 

11.3! 

-  ! 

2530! 

22.0! NONE 

!  OR 

WAUNA 

1946 

! 

2-3.3! 

4>.C* 

2.  s ! 

-  ! 

2 

2 

! 

u:.:* 

'j.O! 

).U! 

-  • 

150C! 

25. C! NONE 

!  OR 

WAUNA 

1966 

! 

172.0! 

50.3* 

1,01 

-  ! 

1 

2 

! 

1  *0.3! 

5..C* 

5-0 ! 

-  • 

1500! 

?5.3!NONE 

!0R 

WAUNA 

196* 

! 

1*2.0! 

50.3! 

-  ! 

1 

1 

! 

112.  J* 

79.'.* 

7.0* 

-  ! 

400! 

16.0! NONE 

!0P, 

WEST  LINN 

*  1947 

! 

112.0! 

?  9.  7 ! 

1.7! 

-  • 

1 

2 

! 

1  ^  -  0 ! 

SO.O! 

2.0* 

-  • 

1  SCO! 

25.0JN0NE 

•OR 

WAUNA 

1967 

! 

i72.0! 

2.0* 

-  * 

1 

! 

! 

1*3.  j! 

50. C! 

*•1! 

-  5 

1700! 

25.0! NONE 

•OR 

WAUNA 

1968 

! 

1*2.  3* 

5f>-rt* 

2.0! 

-  • 

1 

» 

1 

h:.j! 

<).:• 

5.3! 

-  • 

1700! 

25. D! NONE 

iop 

WAUNA 

1963 

i 

1 52.5» 

Sv.C! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

! 

1  *0.0! 

50.0! 

o.c* 

-  | 

1700! 

25.0! NONP 

'.OR 

WAUNA 

1968 

2 

1  2.0! 

5).*#! 

2.0! 

-  ! 

; 

1 

! 

US.)! 

42.0* 

9.0! 

-  J 

1000! 

?5.0*N9NE 

•OR 

WAUNA 

1965 

! 

1*5.0! 

4>.:* 

2.  )! 

-  • 

1 

2 

! 

1  *;.o! 

42.:* 

2.0! 

-  | 

1354  J 

Jt.itSONE 

•OR 

WAUNA 

1974 

! 

1 ’ 3*0! 

4?.0* 

2.0! 

-  * 

j 

! 

! 

1 7  3.0! 

76.0! 

5.0* 

-  j 

9?0* 

20.0! NONE 

•OR 

WAUNA 

1969 

! 

1’C.O! 

’9.C! 

2.0! 

-  ! 

1 

2 

1 

1-0.0! 

!•>.#! 

6.6! 

-  • 

oCO! 

1  8- ^ ! NONE 

!  OR 

WAUNA 

1961 

! 

170.0! 

*6.:» 

2.0! 

-  ! 

1 

j 

1 

1-0.*?! 

39.  j! 

9.6! 

-  ! 

900! 

1 8. A! NONE 

•OR 

WAUNA 

1962 

! 

173.0! 

•9.  )• 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

Tr  3.0! 

26.0! 

A. 6! 

-  ! 

600! 

7O.5JN0N? 

!  OR 

WAUNA 

1964 

1 

170.  )! 

’9. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

170.9* 

T  S-*'* 

5.9* 

-  • 

600! 

20. 3! NONE 

!  OR 

WAUNA 

1964 

! 

r  ).os 

35.0! 

2.0! 

-  » 

1 

2 

! 

173.0! 

7  9.0* 

6.9! 

-  ! 

600! 

20.5! NONE 

!0R 

WAUNA 

1965 

1 

170.0! 

1 

1 

So.C! 

* 

1 

2.0! 

2 

1 

i 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

j 

j 

! 

! 

! 

t 

1 

-1.3! 

; 

1  7.0! 

1 

1 

'.si 

sioi 

1 

1 

-  i 

1 

1 

35.5! NONE 

1 

» 

!0« 

PORTLAND 

•  1966 

! 

! 

! 

<1.3! 

17.0! 

5.0! 

-  ! 

1 

1 

I 

1 !0.C! 

?  5 . : ! 

10.0! 

3000! 

-  J 

45.5SN0NE 

•OR 

PORTLAND 

1967 

! 

1’S.O* 

’5.5* 

3.0! 

-  • 

1 

1 

! 

16,7* 

5.7* 

1050! 

-  * 

43.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1954 

! 

6-O.w! 

16.7! 

5.7! 

-  ! 

1 

1 

I 

TA3LE 
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ENGR! 

0 1ST*  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU18ER 

- 

COAST 

GUARD 

NUN3ER 

S  ! VTCC !  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

*  NET  !C0DE!LEN3TH!3?DTri!  ! 

! R£SIS“ !♦*** !  RS3.  !  »ES.!LOAO-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////*  ED  ! 

!  TON-  1PAGE!  OVcP-! OVER-! /////! 

!  NAG?  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT ! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

*  !  E5T  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////*  POINT  |  LINE-1 

HORSE*  PASS-  !  (LIGHT)!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LlNE-2 

!  VESSEL  ! 

! $  ! OPERATING  * 
!TC j  3ASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
!TD *//////////! 
!EE*  LINE-2  ! 

! 

j 

YEAR  j 

BUILT  1 

OR  ! 

•REBUILT! 

(37)  JAHES  RIVER 

II#  INC. 

i  i  i 

i  t  t 

■  i  i 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

j 

j 

t 

j 

! 

1 

j 

j 

I  western  transportation 

0.  OIV. 

i  »  i 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

(continued: 

!  !  ! 

j 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

j  western  heteor 

526140 

!  234!3A3M 

10/. 6! 

34.0! 

9.0! 

2250! 

-  1 

44.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1970 

!  !  ! 

10?. 0! 

34.0! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

J 

WESTERN  STAR 

27520a 

!  1 20  *  3 A 36 ! 

72.9J 

26.1! 

S.5! 

500! 

-  1 

43. 0 ! none 

!0R 

PORTLAND  ! 

*  1970 

!  !  ! 

76.0! 

26.1! 

7.3! 

j 

-  1 

j 

WESTERN  SUN 

511361 

!  64*3*36! 

A6.C! 

24.0! 

5.4! 

1000! 

-  > 

42.7! NONE 

!0R 

PORTLAND  l 

1967 

i  i  i 

70.3! 

24. C! 

7.0! 

1 

-  t 

1 

1 

JR  9 

!  1 292! 4*45 ! 

270.0! 

4?. C! 

12.0! 

-  • 

35C0* 

30.6 ! NONE 

!0» 

PORTLAND  l 

1989 

i  i  i 

220.0! 

42.0! 

2.6! 

1 

-  ; 

1 

l 

1  WTCO  45 

!  2CGS4A43! 

H7.C! 

36. C! 

6.5! 

-  • 

550! 

3.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  l 

1951 

!  !  ! 

1'9.7! 

36. &! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

WTCO  47 

!  300! 4A43! 

165.0! 

44.0! 

6.5! 

-  • 

600! 

27.45NONE 

•OR 

PORTLAND  i 

1954 

!  !  ! 

1*6.6! 

44.7! 

2.C! 

1 

-  1 

« 

j 

WTCO  45 

!  344*4*4?! 

U5. C! 

4„.0! 

6.5! 

-  j 

300! 

25.0! NONE 

!0P 

PORTLANO  j 

1955 

!  !  ! 

166. e! 

44.7! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

• 

WTCO  49 

!  344*4*45! 

163.0! 

44.  C! 

6.5! 

-  J 

ECO! 

24.2‘NONE 

!0» 

PORTLAND  ! 

1956 

j  i  i 

166.5! 

44.7! 

2.0! 

j 

-  ; 

; 

j 

WTCO  50 

!  J64  !  4*4-! ! 

165.0! 

44.0! 

6.5! 

-  * 

SOO! 

23.3! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1960 

!  !  ! 

H7.0! 

44.7! 

2.0! 

j 

-  1 

; 

1 

WTCO  51 

!  3C6!4i4’! 

150.0! 

*6.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

27.9  *  NONE 

*0R 

PORTLAND  * 

1962 

!  !  ! 

152.0! 

H.O! 

2.0! 

1 

.  t 

• 

1 

WTCO  52 

!  306*4*43! 

150.0! 

36.0! 

6.0! 

-  * 

600! 

27.3'NONE 

!0R 

PORTLAND  » 

1963 

!  !  ! 

152.0! 

36.0! 

2.0! 

« 

-  1 

1 

1 

WTCO  53 

!  306!4*43* 

150.3! 

**.£! 

0 .0 ! 

-  • 

600! 

27.3! NONE 

io« 

PORTLAND  « 

1963 

j  ;  i 

152. 0! 

36.0! 

2.0! 

1 

-  1 

2 

j 

WTCO  54 

!  306!4*4*J 

150.3! 

3o.C! 

6.0! 

-  ! 

600! 

27. 3‘NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1964 

j  !  j 

152.0! 

36.0! 

2.0! 

1 

-  1 

j 

! 

WTCO  55 

!  30o ! 4*43  J 

160.0! 

*  6.0 ! 

6.0! 

-  • 

600! 

27. J! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1964 

!  !  ! 

152.0! 

56.0! 

2.0! 

j 

-  1 

2 

1 

WTCO  56 

!  395!4A43* 

1 50.0! 

50.0! 

6.9! 

-  J 

1200! 

29.2‘NONE 

•OR 

PORTLAND  * 

1965 

;  *  i 

1>2.0! 

50.0! 

2.5! 

1 

-  ; 

2 

1 

WTCO  57 

!  J95! 4*43J 

1 >0.0! 

50.0! 

6.9! 

-  « 

1200! 

29.2! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1*05 

2  !  ! 

1*2.0! 

50.0! 

2.5! 

j 

-  ; 

j 

; 

WTCO  53 

!  395 ! 4*43 • 

1*0.0! 

50.0! 

6.9* 

-  * 

1200! 

?9. 2 ! NONE 

•OR 

PORTLAND  • 

1965 

!  !  ! 

1*2.0! 

50.0! 

2.5! 

j 

-  ! 

1 

J 

WTCO  59 

!  3 95! 4*4*! 

HC.O! 

50.0! 

6.9* 

-  ! 

1200! 

79.2! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1966 

!  !  ! 

1 *2.0! 

50.0! 

2.5! 

1 

-  1 

; 

j 

WTCO  60 

!  395 ! 4f  4** 

1  >  )•  0! 

*C.  0 ! 

5.9! 

-  * 

1200! 

29.2JN0NE 

!0R 

PORTLAND  i 

1966 

j  1  ; 

112.0! 

50. 2! 

2.5! 

; 

-  * 

; 

! 

WTCO  61 

!  395S4F4C* 

HO.O! 

50.0! 

6.9! 

-  ! 

1200! 

29.2! NONE 

•  OR 

PORTLAND  ! 

1967 

!  !  ! 

152.0! 

50.0! 

2.5! 

j 

-  t 

j 

! 

WTCO  62 

!  395! 4*48! 

no.  3* 

50.0! 

6.9! 

-  ! 

I20oi 

29.2»N0NE 

ioR 

PORTLAND  ! 

1963 

!  !  ! 

162.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

WTCO  63 

!  395'4A4?* 

no.o*. 

50. 0! 

6.9! 

! 

1200! 

29.2! NONE 

JO® 

PORTLAND  ! 

1968 

!  8  ! 

162.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  64 

*  31 d! 4*4*! 

HO.O! 

H.C! 

6.0! 

-  ! 

600! 

30.6 ! NONE 

!0» 

PORTLAND  • 

1969 

!  !  ! 

152.0! 

3o  .0! 

2.0! 

i 

•  1 

! 

! 

WTCO  65 

♦  304!4A,3! 

150.0! 

36. C* 

6.0* 

-  i 

oooi 

30.6 ! NONE 

•  OR 

PORTLAND  ! 

1«69 

!  !  ! 

152.0! 

3S.3! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  66 

{  31654*45! 

150.0! 

:-6.o! 

6.0! 

! 

600! 

33. 6 ! NONE 

IOR 

PORTLANO  J 

1969 

!  !  ! 

150.0! 

H.O! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

WTCO  67 

!  430J4U** 

1*0.0! 

'0.0! 

5.0! 

-  i 

1400* 

32. 0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1970 

!  !  ! 

1*7.0! 

50.C! 

2.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

WTCO  63 

!  4?0! 4  *43  ! 

1»).C! 

60.0! 

J.J! 

-  ! 

1400! 

32. 01  NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1970 

!  !  i 

nj.0! 

50. C! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  69 

!  306 !4  443 • 

160.0! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

30.41N0NE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1970 

!  !  ! 

152.2! 

36.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

WTCO  70 

!  306!  4*«»* ! 

150.3! 

36.0! 

6.0! 

-  ! 

6C0! 

30.6! NONE 

!9R 

PORTLANO  J 

1970 

!  !  ! 

1*2.2! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

WTCO  71 

J  393I4A45! 

1*5.0! 

42.0! 

7.0! 

-  ! 

<00! 

30.6 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1973 

!  !  ! 

167.0! 

42.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

J 

WTCO  72 

1  395 ! 4*43 | 

165.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

300! 

30.61  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1973 

1  |  j 

167.0! 

42.0! 

I.u! 

! 

-  ! 

j 

J 

WT  f 5 

6*2953 

i  10(7! 3*701 

207.1! 

42.1! 

12.0! 

-  ! 

24*J! 

—  { HYORAUL 1C  HOSE 

!  v* 

PORT  1 

1985 

!  !  ! 

23*. 1! 

42.1! 

2.5! 

! 

-  1 

jhandling  crane 

ANGELES  ! 

WTCO  35 

•  76*! 5*  71 | 

234.0! 

42.0* 

<*.?! 

-  t 

1543! 

26.412  DIESEL  PUHPS 

!0R 

PORTLAND  ! 

1974 

!  !  ! 

2)5.  J! 

42.  J! 

2.3! 

i 

-  1 

! 

! 

WTCO  46 

!  520! 5*  70! 

166.  J! 

40.0! 

9.3! 

.  1 

1343! 

25.312  DIESEL  PUNPS 

IOR 

PORTLAND  | 

1953 

!  !  ! 

!  !  ! 

HI.  3! 

1 

4?. »! 

2.0! 

1 

i 

! 

-  ! 

1 

j 

i 

! 

! 

<11)  JANES  •IVCR 

TOWING  CO.# 

INC. 

i  !  ! 

1  !  ! 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

I 

I 

i 

1 

! 

1 

J 

! 

EILEEN  L 

261795 

!  1 7 ! 3*  56 J 

5  2.  i* 

17.5* 

6.3! 

400! 

-  i 

27 • oi NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1951 

!  !  ! 

!  !  ! 

55.3! 

! 

17.3! 

! 

6.3! 

J 

1 

i 

-  ! 

• 

! 

1 

! 

! 

(37)  janes  »ive* 

W4UNA#  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

1 

i 

1 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

J 

J 

JR  11 

17J009 

!  350S4A4M 

1*4. C! 

'9.C! 

10.0! 

-  1 

1650* 

25.0! NONE 

IOR 

PORTLAND  I 

•  1975 

!  !  ! 

!  !  ! 

174.3* 

J 

3*.0! 

1 

2.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

• 

j 

t 

J 

oe>  j»»u  »*«m.  me. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

J  A**!  C  SUE 

542653 

!  7011*01! 

42.0! 

16.3* 

3.0! 

135* 

—  ! 

20.0! NONE 

ILA 

VENICE  1 

1972 

!  !  ! 

!  1  ! 

42.0! 

u 

! 

3.0* 

j 

! 

j 

—  ! 

» 

1 

! 

I 

! 

(31)  JANTRAN/  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

j 

i 

i 

! 

; 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

FRANCIS  ANN 

651*61 

!  103! 3*  3'! 

72.0! 

24.0* 

3.5! 

1500! 

•  { 

30.0! NONE 

!HS 

ROSEDALE  | 

1982 

!  !  ! 

72.3! 

24.0* 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

J.  0.  3RA0fO8t» 

511015 

!  124*3*16* 

*5.7* 

*0.0! 

4.3! 

1?7si 

•  1 

30.0! NONE 

!**S 

•OSCOALf  ! 

1168 

!  !  I 

*5.?! 

*0.0! 

7.5* 

J 

-  ! 

I 

I 

LCCLOAOSI 

SI  2047 

•  53! 3*  15! 

60.0! 

21.0! 

6.0! 

SOO! 

•  1 

30.0! NONE 

!HS 

ROSCOALE  ! 

1«68 

!  !  ( 

*3.0! 

71. J! 

6.0! 

J 

-  1 

! 

] 

HR.  TCH 

616921 

!  72*3*35! 

56.0! 

24.0! 

7.0! 

1030! 

-  i 

30. OJ  NONE 

!  IS 

•OSEOALC  1 

1981 

!  i  ! 

60.'! 

24.:* 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

NEBRASKA  CITY 

240344 

!  22  5 ! 3*  36! 

1*6.5* 

2  *.o* 

7.0! 

2?00! 

•  I 

28.0! NONE 

!**S 

•  OS  ED ALE  1 

•  1975 

I  !  ! 

12*. 5! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

RIVERTON 

502242 

i  7313*35* 

64. U* 

72.0* 

6.C! 

1000! 

-  ! 

26.0! NONE 

IHS 

ROSFDALE  ] 

1966 

!  1  ! 

64,3! 

?2.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ROCK  PLUff 

290*11 

!  1*513*35! 

H.O! 

24.0! 

7.0* 

1400! 

-  1 

30.0 (NONE 

!**S 

ROSED  ALE  1 

1963 

!  !  ! 

H.?< 

22.0! 

6.02 

t 

-  1 

! 

1 

ROSEDALE 

523773 

!  66! 3*35! 

56.0! 

?1 .0! 

6,0! 

300 ! 

-  | 

3O.OIN0NE 

!HS 

ROSEOALC  1 

1974 

•  !  ! 

H.C! 

21.0* 

5.5! 

! 

•  1 

1 

! 

VICTORIA 

234233 

!  2^2*3*36* 

110.0* 

32.0! 

8.6! 

32001 

•  i 

35. oi NONE 

!HS 

ROSEDALE  1 

I960 

• 

!  !  ! 

110.3! 

32.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

AD  HI 

----- 

!  763J4**1 J 

1*5.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1520! 

16.0!  NONE 

!HS 

ROSEDALE  ! 

1959 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  I 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

! 

1 

1.6! 

! 

1 

! 

1 

! 

-  ! 
; 
! 

! 

1 

i 

! 

i 

TAiLc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


<3?)  j c * ico  dredging#  :sc. 

AtXF 


J€*ICO  SPIRIT 


GANPgTlA 
m  201 


5HfN$I0N$  !  8°AFT! 

LENGTH J^POTH!  ! 

»'w.  !  REG.'LOAO-J 
//////!/////!  CO  ! 

0V5°“! OV2»“i /  ///  / !  HORSE 
ALL  1  ALL  ‘LIGHT!  POWER 


! CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

i  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
! / ///////!  POINT  *  LINE-1 

!  PASS-  ! fLiGHT) !//#/////// ////// 
!  cNGERS  :  (FEET) !  LINE-2 


(36)  JAY  TOW  t  CONSTRUCTION 

!0. 

i  i 

i  i 

■  i 

1 

l 

i 

■ 

; 

i 

1 

1 

1 

} 

i 

« 

; 

i 

i 

; 

; 

t 

i 

; 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

FURIOUS 

•17C291 

1 30! 4^43 ! 

41.0! 

21.0! 

3.0! 

-  » 

50! 

3.0! NONE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1*2* 

i 

i  i 

i  i 

*1.0! 

j 

21.0! 

i 

1.5! 

i 

i 

i 

-  i 

t 

; 

» 

i 

; 

i 

i 

! 

j 

(27)  JEFFERSON  9ARRACKS  HARIS 

ii 

j  ; 

i  i 

i 

» 

* 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

SERVICE 

i  i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

■ 

i 

• 

CARRIC  FLIIA3ETH 

!5»9138 

111!3A36! 

->5.0! 

2o. C! 

o.4! 

1350! 

-  i 

35 .0 ! NONE 

!f»0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

i  i 

55.0! 

26.0! 

■1.4! 

t 

-  i 

; 

i 

i 

t 

HELEN  ft 

! 577517 

7213A36! 

66. 1! 

24.J! 

8.5  • 

1353! 

-  1 

35 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

t 

i  i 

60.1! 

74.3! 

3.5! 

i 

-  j 

i 

i 

i 

2 

HELEN  VIRGINIA 

! 637050 

2c! 3435 ! 

"J.;! 

14.3! 

5.0! 

520! 

-  i 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i  j 

<0.0! 

i>.0! 

5.0! 

i 

-  i 

2 

t 

; 

j 

KAREN  MICMZLLE 

•52*723 

17353*36! 

74.5! 

2  7,0! 

3.0! 

1350! 

-  i 

32.OSN0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

j 

i  i 

10.0! 

7  7.0! 

6.0! 

j 

-  i 

i 

i 

i 

i 

HIST-P  EO 

!250«38 

U!3»3S! 

41.5! 

14.4J 

4.5! 

333! 

-  j 

20.0! NONE 

*M0 

$T •  LOUIS  ! 

1950 

i 

;  i 

41.5! 

14.4! 

4.5! 

i 

-  t 

2 

i 

i 

2 

HISTE5  HI<E 

S523UR 

2  ?!34J5 ! 

:o.o* 

1  3.0! 

5.0! 

450! 

-  * 

1 3. 0! NONE 

!MC 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

j 

i  i 

*0.0! 

li.C! 

3.0! 

! 

-  i 

; 

t 

f 

; 

WENDY  ANN 

!o47130 

R2!*»3«! 

4  7.7! 

76.0! 

7.7! 

1350! 

-  j 

35 .0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  J 

1982 

! 

i  i 

6^.7! 

<6.0! 

7.7! 

j 

-  i 

t 

2 

i 

2 

NO  1281 

—  ! 

30^!4A4M 

1*5.0! 

35.:* 

7.5! 

-  ! 

303! 

11 • 0! NONE 

; 

; 

1957 

i 

i  i 

i  i 

1*5.1! 

i 

*5.0! 

i 

1.3! 

i 

i 

i 

-  i 

i 

2 

i 

; 

i 

2 

j 

! 

; 

<?5)  JEFFERSON  CITY  RIVER  T Eft 

! HINAL 

j  i 

i  < 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

; 

2 

i 

2 

i 

« 

i 

-ARION  CITY 

! 521 >53 

1253A35! 

40.0! 

14.3! 

4.6! 

600! 

.  i 

23. O1 NONE 

!"0 

CEDAR  CITY! 

1965 

i 

i  i 

O.M 

1  >.V. 

4.7! 

i 

! 

* 

2 

i 

! 

MODERN 

557182* 

10755A3S! 

64.4! 

?4.0! 

7.0! 

1350! 

! 

30. 0! NONE 

!M0 

CEDAR  CITY! 

1976 

2 

i  i 

64.4! 

24.0! 

4.0! 

i 

*  1 

; 

; 

j 

! 

ft  51 

—  • 

700S4A4*! 

”  ! 

--  ! 

12.0! 

-  j 

1100! 

13.0 ! NONE 

!  MO 

CEDAR  CITY! 

I960 

* 

i  ; 

1>5.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  ; 

; 

2 

2 

i 

M  S3 

;  — «* 

-  ! 

7C3S4A46! 

—  ! 

—  > 

12.0! 

-  ! 

1 1«o! 

18.0! NONE 

!M0 

CEDAR  CITY! 

1960 

i 

i  i 

1 *5.0* 

v>.:» 

2.0! 

i 

-  i 

j 

i 

1 

> 

M  55 

—  ! 

700! 4»4< ! 

--  » 

—  • 

12.0! 

-  » 

1100! 

16.0! NONE 

!M0 

CEDAR  CITY! 

I960 

i 

i  i 

1*»4.3! 

3  5.0! 

2.0! 

i 

-  i 

2 

; 

j 

j 

M  50 

i  - 

—  * 

700!  4  A4*i  • 

—  ! 

--  ! 

12.0! 

-  » 

1 1CO! 

14.0! NONE 

!  MO 

CEDAR  CITY! 

1960 

j 

i  i 

i  i 

1R>.0! 

i 

’  3.9! 

* 

2.0! 

i 

! 

i 

-  i 

; 

i 

! 

i 

I 

2 

| 

i 

(32)  JEFFERSON,  INC. 

!  ! 

•  t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

! 

2 

; 

i 

j 

i 

! 

2 

J  Ef f t*SON 

!5843*0 

1  ?7 ! J  *5ft  ' 

M.O! 

?4 .0! 

Y.u! 

1200! 

-  t 

40. 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

i 

! 

!  ! 

i  i 

'5.0! 

i 

24.0! 

i 

5.6! 

j 

j 

-  * 

j 

• 

i 

i 

i 

ORLEANS  ! 

! 

j 

i 

(3%)  JEFFREY  SAND  COMPANY 

« 

! 

i  i 

i  i 

i 

» 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

; 

1 

i 

t 

i 

! 

i 

! 

; 

ANGUS 

!  7*  3C54 

?1!3AS<! 

—  ! 

1 4.C! 

5.7! 

503! 

-  ! 

14.0 ! NONE 

JAR 

FOP.T  SMITHi 

I960 

i 

i 

!  ! 

17.J! 

1  6.  C! 

4.0! 

! 

.  i 

! 

2 

! 

! 

CAR'N  UHL  J 

ioJCM* 

42JJA35! 

4  0.1! 

?'*.  5 ! 

7.1! 

300! 

-  i 

?4.0!S0N? 

JAR 

FORT  SMITH! 

197? 

! 

! 

i  i 

3  3.0! 

25.1! 

7.0! 

i 

•  i 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  JEFFREY  SP 

•575364 

75! 3*35! 

3  5.5! 

2-.0! 

A. 5! 

tool 

-  i 

22.0SN0NE 

!  AR 

FORT  SM.TMJ 

1978 

! 

i 

! 

i  i 

3  5.5! 

J‘.0! 

3.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

I 

JEFr»ry  LCi 

J472313 

• 

*4!SA3$! 

4/.1! 

?0.C! 

6.*! 

•00! 

-  ! 

24  ••)!  NONE 

•AR 

LITTLE  J 

1980 

! 

! 

! 

i  i 

4e.1! 

23.0! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROCr  ! 

I 

ROURIE  J 

!2iU54 

! 

J!3A3S1 

34.7* 

12.1! 

•..2! 

200! 

-  ! 

12. 3! NONE 

JOK 

GORE  l 

1962 

! 

i 

! 

!  ! 

’4.3! 

14.1! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

j 

SNOW  VILJON 

!2*6028 

! 

?  5 ! 3  *3*  ! 

--  ! 

t'.C! 

5.0! 

5  00! 

-  t 

H.OINONF 

JAR 

LITTLF  ! 

1947 

i 

! 

! 

•  ! 

>0.5! 

16.3! 

5.0! 

! 

-  ; 

! 

j 

ROCK  I 

j 

».  0.  JEFFREY 

1511111 

• 

JO! J *  35! 

46.2! 

1-.3! 

2.0! 

’30! 

-  j 

16.U!N0N£ 

!aq 

CONWAY  ! 

1068 

! 

i 

s 

•  j 

4  J .  2! 

1  *.0! 

2.C! 

! 

-  ! 

{ 

! 

| 

! 

j  iev 

i  .... 

-  ! 

*.73144*4! 

140.)! 

:j.5! 

i.5! 

-  ! 

1200! 

10.0! 

!  AR 

FORT  SMITH! 

1989 

I 

!  l8).j! 

4A47!  1  *  5.0! 

!  1*0.  i! 
;i4'*  1*1.0! 
!  121.01 
u«6i  ro.M 
!  1^0. 3! 
4A4M  D.l! 
!  1,0.0! 
4«.7'  1*0.0! 
!  l.’O.O! 
1*0.0! 
!  ro.M 
ga'.m  i-;.)! 
!  ro.O! 

4*.7J  1S?.C! 
!  io:.*» 


6.01N9NE 

I 

6.5! 

! 

6.01N0NE 

! 

6.0! NONE 
! 

8.5SNONE 


6.3‘NONE 

! 

11. 0! NONE 


U.05N9NE 

! 

11.OJN0NE 

! 

7.3!N9Nf 


VESSEL! 

S  ! OPERATING  ! 

TC!  8ASE  J  YEAR 
AO!  LIKS-1  !  9UILT 
TD!//////////!  OP 
EC!  LINE-2  ! *«ERUILT 


!  AM  CONWAY  ! 
!  ! 
! At  CONWAY  J 
!  ! 
JAR  FORT  SMITH* 

{  i 

io<  GORE  i 
!  ( 
! OX  COR*  ! 
!  ! 
•AR  FORT  SMITH! 


JAR  LITTLE  ! 
J  ROCK  ! 
!AP  N.  LITTLE  I 
!  ROCK  ! 
I  At  FORT  SMITH  J 
!  I 
JAR  LITTLE  ! 
!  «OCK  ! 
! At  FORT  SMITH! 

JAR  LITTLE  | 
!  ROCK  ! 
|A»  CONWAY  ! 


M3!4A4’ 

113.)! 

**.j! 

6.7! 

•  i 

J03! 

O.0!N0NC 

•At 

CONWAY  ! 

1853 

i 

It;.)! 

*3.J! 

1  •  <! 

i 

1 

i 

1 

*:s!4»4T 

1t5.  )! 

4  3.  J! 

8.0! 

-  i 

500! 

7  «ol NONE 

!  At 

LITTLE  ! 

1958 

• 

13J.’! 

4>. t; 

1.5! 

! 

t 

! 

ROCK  ! 

t*5w* 

*0.0! 

8.C! 

.  i 

800! 

7 .0! NONE 

•AR 

LITTLE  ! 

1958 

i 

i 

4^.3! 

1-51 

! 

-  ! 

! 

! 

ROCK  ! 

43s!*A4’ 

ns.  j! 

4-. 3! 

6.0! 

-  ! 

500! 

7.0( NONE 

!  AR 

LITTLE  I 

1953 

i 

1 

1 

ns. ;• 

! 

t 

43.3! 

! 

■ 

1.5! 

i 

i 

i 

• 

! 

■ 

! 

! 

| 

« 

ROCK  ! 

! 

1 

•oi r  j* 

• 

>3.3* 

i 

! 

24.5! 

i 

8.7! 

i 

I 

MO! 

s 

! 

•  i 

i 

S2.GS0ECK  CRANE 

i 

icA 

! 

I 

PETALUMA  ! 

1943 

• 

‘5.0! 

26. :» 

8.7* 

| 

i 

! 

! 

M»J435 

71. J! 

22.5! 

8.)! 

1030! 

?6.0!N9N£ 

!  C  A 

SAN  j 

1950 

2 

71.5! 

22.5! 

7.5! 

! 

-  f 

j 

! 

FRANCISCO  ! 

62*JM8 

40.3! 

24.J! 

3.7! 

350! 

35.0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1943 

i 

?>.)! 

?4.I! 

5.7! 

i 

; 

* 

FRANCISCO  ! 

>21!*t4> 

136. £1 

’6.3! 

7.6! 

-  j 

1C00! 

16.0UA4 

»CA 

SAN  ! 

1961 

i 

1*5.3! 

?«.;! 

2.0! 

i 

-  | 

J 

j 

FRANCISCO  ! 

712J4A47 

234.  A 

4  3.0! 

10.3! 

-  ! 

1500! 

iS.oj  NONE 

icA 

SAN  1 

1959 

i 

i 

i 

Z'A.u! 

t 

* 

43.3! 

i 

tw.3! 

1 

i 

1 

i 

! 

i 

i 

! 

• 

i 

i 

j 

i 

FRANCISCO  { 

J 

! 

T*3L2  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4.85 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
•  GUARD 
!  NUMBER 

!VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT | 
NET  1  CODE  1  LENGTH J  900TH!  1 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG.lLOAD-1 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ! DAGC !  OVER-! OVER-! /////! 
WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  1  LINE-1 

HOPSS!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  ! OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

!  AO!  LINE-1  ! 
ITD !////////// 1 
!£E!  LINE-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

►REBUILT 

(39)  JERICO  DREDGING#  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

; 

1 

j 

j 

1 

■ 

* 

! 

1 

{ 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

(CONTINUED) 

1  1 

i 

1 

1 

1 

; 

i 

IOEAL  19 

22114A471 

135.0! 

56.0! 

?.t>i 

! 

1000! 

lo.O! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1955 

1  I 

135.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

FRANCISCO  ! 

NO  201 

1503918 

105014A47! 

200.0! 

45.0! 

11.4! 

-  ! 

2000! 

1 6 . 0  j  NONE 

icA 

SAN  ! 

1966 

1  1 

j  1 

2C0.0! 

1 

45.0! 

1 

2.9! 

1 

1 

i 

-  ! 

! 

j 

FRANCISCO  ! 

! 

(32)  JERRY • S  BOAT  SVC.#  INC. 

1  1 

j  1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

2 

i 

j 

! 

! 

j 

ANN  6. 

1237340 

6013A36! 

60.0! 

22.0! 

6,0! 

300! 

-  j 

30. 0 ! NONE 

!LA 

CONVENT  j 

1962 

1  1 

6C.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  1 

1 

! 

JULIA  LEE 

1545919 

52!3A3oi 

4  8.0! 

22.0! 

6.0! 

700! 

-  • 

38.0! NONE 

•LA 

CONVENT  ! 

1973 

1  1 

1  1 

60. C! 

1 

22. C! 

1 

5.0! 

1 

1 

j 

-  ! 

1 

t 

! 

! 

(32)  JESSICA  NARINE#  INC. 

•  j 

<  1 

; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

1 

HISS  JESSICA 

1571390 

131102! 

44.6! 

14.0! 

6.0! 

700! 

2! 

7. 5! NONE 

SLA 

6URAS  ! 

1976 

1  1 

1  1 

47.0! 

• 

14.0! 

t 

5.0! 

1 

i 

30! 

; 

1 

! 

j 

(20)  JOE  S.  TONING  CO. 

1  1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

| 

t 

1 

1 

i 

C.  ».  NEAL  III 

1617737 

3o!3AJ6! 

65.0! 

?4.0! 

7.0! 

1000! 

-  j 

36.0! 

2 

1980 

i  1 

65.0! 

24.0! 

5.5! 

1 

-  • 

1 

j 

CHIEF  POWHATAN  II 

1 576832 

5713A35! 

2 .0 ! 

20.0! 

o.3! 

630! 

-  * 

30.0 ! NONE 

!WV 

PARKERS-  i 

1976 

1  1 

62.0! 

20. C! 

6.2! 

; 

-  J 

j 

QURG  ! 

DIANNE  NEALE 

1605533 

40!  3  A  35 1 

4?. 3! 

?2.C! 

o.7‘ 

730*1 

-  j 

29.0! NONE 

!VV 

PARKERS-  ! 

1979 

1  1 

54.0! 

22.)! 

6.0! 

1 

-  • 

1 

3URG  ! 

JANE  NEALE 

1563739 

59 1 3A  36 ! 

53.0! 

21.0! 

3.0! 

1000  i 

-  J 

23. oi NONE 

SUV 

PARKERS-  ! 

1975 

!  1 

53. C! 

21.3! 

7.0! 

1 

-  1 

; 

BURG  ! 

RICHAPD  NEALE 

1541643 

45  1 2  A3* 1 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

67oi 

-  * 

26.0! NONE 

!UV 

NATRIUM  ! 

1972 

1  j 

1  1 

58.0! 

1 

22.0! 

j 

5.5! 

j 

j 

i 

"  ! 

1 

i 

! 

! 

(32)  JOE'S  BOAT  RENTAL#  INC. 

j  j 

j  1 

j 

; 

i 

1 

; 

i 

! 

1 

1 

; 

! 

! 

HISS  JORDAN 

1239276 

3313*34! 

44.1! 

1  3.0! 

5 .  C ! 

300! 

-  » 

23.0 ‘{NONE 

SLA 

XNTRACOAS-! 

1962 

•  1 

$0.0! 

13.0! 

3.9! 

I 

-  j 

; 

TAL  CITY  J 

PATPICIA  L. 

1249928 

34 13A34! 

49.2! 

16. C! 

5.0! 

TOO ! 

•  j 

27 .0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1965 

1  1 

50.0! 

lo.O! 

3.6! 

! 

-  • 

1 

TAL  CITY  ! 

SVANP  ANGEL 

1337840 

7913*36! 

40.0! 

23.0! 

6.5! 

600! 

-  ! 

IS.OINONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1972 

!  ! 

!  1 

60.0! 

1 

--  ! 
i 

—  ! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

TAL  CITY  ! 

! 

(21)  JOHN'S  VOWING  SERVICE# 

INC. 

!  ! 

!  1 

! 

2 

; 

1 

! 

! 

{ 

I 

! 

! 

! 

ARKANSAS  TRAVELER 

1 500193 

2413*35! 

*4.o! 

1  i.6 ! 

6.2! 

*00! 

-  j 

27.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1965 

1  ! 

$4,6! 

1  3.3! 

6.2! 

1 

-  1 

! 

1 

CARL  L.  JOHNSON 

1654502 

841  54  35  ! 

70.01 

21.5! 

7.5! 

1350! 

-  ( 

27.GINQNE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1933 

1  j 

70.0! 

21.5! 

7.5! 

! 

-  1 

! 

! 

EL1IA3ETH 

io14<>57 

1 39j  3*  33 1 

9J. 81 

27.2! 

3.0! 

2000! 

-  j 

32.0IH0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1979 

t  j 

95.8! 

27.2! 

9.0! 

! 

-  • 

! 

1 

JANET  NARIE 

1635080 

1 1 4 !3*  34 • 

43.5! 

24.0! 

3.6! 

1000! 

-  | 

15.0INONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1986 

!  ! 

40.5! 

24.01 

4.6! 

! 

-  j 

! 

! 

KIMBERLY  LYNN 

1239262 

75! 3*351 

45.0! 

21. Cl 

7.1! 

850! 

-  1 

27.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1962 

!  1 

45.0! 

21.0! 

7.1! 

1 

-  j 

! 

! 

LORI  ANN 

*1  506377 

73! 3*  35! 

40.7! 

22.0! 

7.3! 

350  i 

-  J 

33.0! NONE 

!vv 

WHEELING  ! 

1966 

1  ! 

AO. 7! 

22.0! 

4.0! 

1 

-  j 

! 

! 

TRADE-WINDS 

1259468 

2*2 1 3A 35  ! 

134.7! 

2  4.0! 

7.0! 

13001 

-  j 

32.0 ! NONE 

!WV  WHEELING  ! 

1949 

1  1 

us.:i 

25.1! 

6.3! 

! 

-  j 

! 

! 

VENTURE  III 

*1587419 

13313*34! 

45.0! 

26.0! 

7.01 

1200! 

-  I 

40.O1N0NC 

! 

1977 

1  1 

65.0! 

26,  C! 

6.0! 

] 

-  ! 

! 

! 

NO  70 

242! 4*43! 

135.0! 

27.  G! 

7.6! 

-  ! 

600! 

9.01  HONE 

!WV 

WHEELING  ! 

1960 

1  ! 

135-0! 

27.0! 

1.51 

1 

-  1 

! 

t 

NO  71 

262! 4*43! 

135.0! 

27.0! 

7.o! 

-  ! 

600! 

9.0! 

!  WV 

WHEELING  ! 

1960 

[  | 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

NO  72 

26214*43! 

135. C! 

27. CJ 

7.6! 

.  ; 

600! 

9.C! NONE 

iwv 

WHEELING  ! 

1960 

1  1 

i  i 

135.0! 

1 

«7.C! 

1.5! 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(21)  JOHNSON  TOWING  CO. 

I  l 

(  1 

f 

! 

1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

WMAYNE  H 

1254757 

17613*35! 

106. G! 

26.11 

7.5! 

14401 

-  ! 

36. 01  NONE 

!PA 

SHIPPING-  ! 

1948 

!  ! 

111.0! 

26.1! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PORT  ! 

NO  214 

31814*43! 

135.3! 

27.0! 

6.01 

! 

400! 

9,5! NONE 

!  PA 

SHIPPING-  ! 

1927 

!  I 

135.01 

I 

27.0! 

! 

1.S! 

! 

! 

“  I 

! 

! 

! 

I 

PORT  ! 

(33)  JOHNSON#  31 LL  N. 

i  1 

1  | 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

WASH  STORM  3 

1 49  j  4A44 1 

110.11 

'0.11 

5.0! 

! 

400! 

6.6 !  NONE 

1 T  X 

•OCKPORT  ! 

1965 

I  ! 

1  1 

110.1! 

1 

JO.  1 ! 

1 

1.01 

! 

1 

I 

-  ! 

! 

{ 

» 

i 

(37)  JOHNSON#  MICHAEL  K. 

1  1 

;  j 

1 

i 

j 

i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SHAf  LEE 

1573717 

1413*36! 

38.01 

14.4! 

4. si 

770! 

-  J 

27.0! NONE 

f  OR 

RAINIER  ! 

1976 

!  1 

!  ! 

3  J.O! 

2 

14.4! 

1 

4.3! 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

(32)  JOHNSON#  PETER  F. 

!  1 

!  1 

i 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

FOJ  7 

1625306 

69614A4C! 

195.0! 

35.0! 

10.7! 

! 

1500! 

6.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

1  1 

!  1 

2)0.0! 

2 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

ORLEANS  1 

(34)  JOHNSON#  WESLEY  P. 

1  1 

!  ! 

i 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

0/9/ A  ALOERBROOK#  INC. 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

SPIRIT  OF  ALOCR3ROOK 

47! 1 C 14J 

i 

—  ! 

9.01 

1300! 

-  i 

23.0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE  ' 

1984 

!  1 

t  1 

71.5! 

! 

*8.4! 

1 

7.0! 

1 

! 

212! 

1 

; 

! 

! 

(45)  JOHNSTON'S  PORT  33#  INC 

1  | 

!  1 

! 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

APACHE 

1550963 

1213*35! 

M.3! 

14.0! 

3.5! 

250! 

-  ! 

23.0!NON£ 

!  OK 

CATOOSA  ! 

1973 

1  1 

*3.3! 

14.0! 

3.3! 

1 

-  ! 

! 

; 

ELIZABETH  ANN 

1431952 

41 1 3*  3li 

57.11 

24.0! 

7.0! 

900! 

-  ! 

37.0! NONE 

!0K 

MUSKOGEE  ! 

1980 

!  ! 

57.11 

24.0! 

5.5! 

1 

-  1 

! 

! 

HU5CAT  III 

!  278*66 

38! 3*35  I 

53.5! 

1  *  .0! 

5.0! 

600! 

-  j 

26. 0 1  NONE 

!CK 

CATOOSA  i 

*  1985 

!  1 

!  ! 

53.5! 

t 

18.0! 

1 

4.5! 

1 

» 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

1 

j 

(31)  JONES#  FRANK  i  V.  J.  LAMUERT 

!  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

i 

1 

! 

1 

i 

5 

i 

HO  46 

1  - - 

1 46 !4 *43 ! 

i*o. oi 

25.0! 

6,0! 

-  ! 

400! 

6.0! NONE 

! 

1939 

! 

! 

i 

!  ! 

j  2 

!  i 

100.C! 

! 

1 

25.0! 

j 

i 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

486 


TA4LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


NTCC 
ijct  JCCOe 
REGIS-!**** 
TER  !  Ste 
TON-  !?*<»= 
NAGt  !  IV 


DIMENSIONS  JOOAFT* 
LEHST.hJoPDTm!  ! 

•  PsG.JlCAO-' 
//////!/////!  EO  ! 


•  CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
!////////!  POINT  !  LXNE-1 


TV;.S-*/////!  *iO»SE!  PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 
ALL  !  ALL  HIGH!!  POWER!  ENGERS  !  <  FEET)!  LINE-2 


!  V  E  S  S  E  L 
S  ! OPERATING 
ITC!  3ASE 
!  AO!  LINE-1 


(11)  JOROAN,  FRANK  L./ 

CORP. 

i  i 

i  i 

■  i 

i 

i 

i 

« 

2 

i 

t 

a 

1 

1 

; 

1 

1 

2 

j 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

JEROME  CLARK 

26o30o 

74 ! 2A2?! 

41.9! 

20.9* 

9.6* 

120! 

lol ! 

n.ou  puups 

!VA  NORFOLK  * 

1953 

i  i 

70.6! 

21.9! 

5.6* 

1 

-  ! 

1 

1  < 

KELLY  ANN 

505166 

31  !3  a  56  ! 

5*.  J! 

19.6! 

7.5! 

460! 

-  * 

24.0! NONE 

!VA  NORFOLK  ! 

— 

i  i 

6o.C! 

29.3! 

7.5! 

1 

-  ■ 

2 

1  1 

CAPT.  F5AN< 

2?7739 

424!5*27i 

170.3! 

35.0! 

3.9* 

-  ■ 

1700! 

26.0! 2  PUMPS 

!VA  NORFOLK  ! 

195? 

i  i 

I’o.o* 

75. 0! 

6.  6! 

1 

-  * 

1 

1  1 

SU2Y 

0019J3 

326*5* 2>» 

U..  )« 

27.3* 

2.7*. 

-  j 

766! 

1 4 ,oj  PUMP 

*VA  NORFOLK  ! 

1950 

i  i 

i  i 

144.0! 

i 

21.6*. 

1 

1.0! 

2 

; 

1 

« 

2 

; 

;  1 

2  < 

(32)  JORDAN/  INGERSOLL 

i  i 

i  t 

i 

i 

» 

■ 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

; 

2  1 

1  1 

TJ  111 

202!4A4Ti 

1  ■*0-  C! 

in.  %l 

7.0! 

-  ! 

473! 

?.0!nohe 

! L A  HARVEY  » 

1951 

i  ; 

1 7  C .  -0 ! 

70.0! 

2.3! 

; 

-  * 

« 

t  1 

USC  10$ 

202 ! 4i 43 1 

170.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

473! 

7.0! NONE 

!LA  HARVEY  ! 

1980 

i  i 

i  i 

170.0! 

■ 

30.0! 

:.o! 

1 

j 

2 

2 

1 

1  < 

j  2 

(29)  JOTC»:  CPEOGING/ 

INC. 

■  i 

i  i 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

1 

;  1 

A-TE5 

510557 

25 ! 3*  56  ! 

0.0! 

15.5! 

6.9* 

443* 

-  j 

1 8. 0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1973 

i  j 

<•0.0! 

15.5! 

6.  V* 

1 

-  * 

1 

*  * 

jAROAQA  SUE 

267c74 

’3*3*5*! 

.7.2! 

1  $ .  0 ! 

3.0! 

400! 

-  * 

24.0! NONE 

**»0  $T.  LOUIS  ! 

1954 

»  ; 

47.2! 

12.0! 

0.0! 

a 

-  | 

■ 

;  1 

SHELLY  J 

S694J6 

-2! >434! 

*6.5! 

?  .  0  ! 

7.1  ! 

630! 

-  * 

33.0!NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1975 

i  i 

46.3! 

20.  C! 

7.1! 

1 

-  ! 

! 

1  1 

JTP  301 

6*4777 

Uo!4A46! 

110.0! 

*6.0! 

7.0! 

-  ! 

430* 

9.6! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1969 

1  1 

11 0.0! 

26.0! 

3.0! 

1 

-  * 

1 

j  1 

JT»  302 

67477* 

U?‘4A46! 

110.0! 

2p.O! 

7.0! 

-  ! 

400! 

). 6! NONE 

«**0  ST.  LOUIS  • 

1969 

i  i 

110. C! 

06.0! 

3.0! 

1 

-  • 

1 

j  » 

J  TP  «C1 

674777 

1*214*46! 

170.  0! 

?'.0! 

7.0! 

-  • 

500* 

9.4! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1971 

t  i 

1-C.O! 

76.C! 

3.0! 

2 

-  ! 

2 

1  1 

J  T  9  4?2 

O747?0 

1 32! 4444! 

170.0! 

>j.n 

7.jl 

-  • 

500! 

9.4! NONE 

•M)  ST.  LOUIS  • 

1971 

i  i 

100. 0» 

2  3.0! 

3.0! 

; 

-  * 

• 

1  1 

JTR  403 

->7oe5i 

1  *  2 !  4  A  46  ! 

120. 0! 

?■».)! 

7.0! 

-  J 

500! 

9.6! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1973 

■  i 

1 70.0* 

2  < .  C ! 

3.0! 

1 

-  » 

1 

2  j 

JTR  501 

674731 

229*4*46! 

no.o! 

3  0  .  C ! 

7.0! 

-  • 

450! 

10 . 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1 9«0 

1  1 

—  ! 

--  ! 

:.o* 

1 

-  | 

1 

1  1 

J  T 9  502 

6747  J? 

2?9'4A4<  • 

HO.O! 

'o.r* 

7.0! 

-  ! 

450! 

10.0!N)NE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1980 

i  I 

—  ! 

--  ! 

2-0! 

; 

-  • 

1 

a  > 

JTR  503 

674733 

:?9!4A46» 

1*).0! 

3  5.0! 

7.0! 

-  J 

650! 

1 0. 0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  * 

1980 

1  1 

I  1 

..  i 

--  ! 

1 

2.0! 

2 

; 

; 

; 

; 

1  2 

j  « 

(13)  JUDO  marine 

1  » 

1  • 

i 

; 

i 

1 

j 

1 

1 

1 

; 

; 

!  ! 

!  ! 

sILL  JUDO 

2 ’ 1457 

h»:at*i 

43.0! 

1%.?* 

5.5! 

375! 

-  • 

21  .0 !NONE 

!0H  CINCINNATI* 

1959 

•  1 

1  1 

4«.0! 

1 

Ic.O! 

1 

5.0! 

1 

| 

; 

1 

1 

1  j 

i  i 

(03)  JUOtL  SON/  OAVIO  N 

1  1 

1  1 

j 

j 

1 

1 

; 

; 

1 

1 

1 

; 

1 

!  ! 

!  ! 

ITEL  122 

6^4  °3  9 

4?6! 4*47* 

1  >5.0! 

T5.0! 

9.0! 

-  • 

1496! 

14.01N0NE 

*IL  CHICAGO  • 

1979 

i  i 

175.9* 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

1 

•  ! 

:t£l  i z1 

o:4740 

670!4A4TJ 

1*5.  0! 

M.O! 

9.0! 

-  ! 

149J! 

16.0! NONE 

!IL  CHICAGO  ! 

1979 

i  i 

i  j 

1*5. J* 

2 

35.0! 

1 

1.4! 

! 

1 

1 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

(15)  JUNGLE  QUEENS/  INC, 

i  i 

i  | 

■ 

5 

1 

1 

i 

1 

1 

! 

; 

1  ; 

i  i 

ELA-INGO  I 

24776) 

1 0! 1°16! 

6  ).  4* 

16.2* 

4.  J* 

TOO! 

-  ! 

11 .5! NONE 

!FL  MIAMI  ! 

1941 

5  » 

*0.5! 

16.2! 

3.3! 

1 

140! 

2 

!  ! 

JUNGLF  QUEEN  III 

27J33> 

41 !  1 A1A  ■ 

62.0! 

?1.  C! 

3.0! 

300! 

-  ‘ 

9.05N9NE 

! FL  FORT  ! 

1954 

i  i 

6..0* 

22.0! 

2.3! 

2 

132! 

; 

!  LAUDERDALE! 

JUNGLE  QUr  CN  IV 

5  *3C )? 

65 ! 1* 1 6  ! 

7  p  •  v ! 

0*>.  5! 

3.9! 

4&0! 

.  ; 

9.0!’n)NE 

!FL  FORT  • 

1971 

i  i 

*  1 .  v! 

74.5! 

5.0! 

; 

533* 

1 

!  LAUDEROALE! 

NIKKO  II 

504171 

15‘1’1-s! 

>6.4* 

70.1! 

2.3! 

530! 

•  1 

IS.OiHONE 

! FL  MIA-I  ! 

1964 

■  ! 

72.0! 

2.0! 

; 

150! 

! 

!  ! 

NIKKO  IV 

521 4o5 

4*! 1914! 

69.0* 

?).*' 

5.1! 

330! 

-  ! 

15.0! NONE 

•FL  MIAMI  * 

1949 

i  i 

i  ■ 

<9.0! 

70.-*! 

5.  J! 
j 

1 

2 

150! 

; 

2 

1 

1  1 

i  i 

(26)  <  A  STEEL  CHEMICALS 

•  < 

<  i 

2 

1 

1 

a 

j 

; 

1 

2 

!  ! 

!  ! 

K  A  10? 

*  M*4" 

/?0*5A7Aj 

195.0* 

35.  C! 

9.0! 

i 

uooi 

20.0!PIPING 

! IL  LEMONT  ! 

1973 

!  ! 

D5.0! 

’5.0! 

2.0! 

2 

-  * 

! 

!  1 

K  A  1 03 

61*654 

700! >A70» 

195.0* 

95. C! 

9.C! 

-  ; 

UOO! 

70. 0! PIPING 

! IL  LEMONT  ! 

1981 

■  ; 

195.0! 

<5. C! 

2.0! 

j 

-  • 

j 

1  1 

KA  1  0  A 

o1»»57 

700! 5A7)! 

195.0! 

75.  j\ 

9.C! 

-  1 

1400! 

2C.oipIPING 

•IL  LEMONT  ! 

1981 

2  ; 

2  j 

195. 

i 

M.O! 

1 

?.?! 

1 

; 

2 

2 

! 

1 

;  1 

i  i 

(29)  KAISER/ESTECH  DIV 

.  OF  VI 

S)RO 

i  ! 

i  ; 

• 

1 

1 

2 

1 

j 

» 

1 

; 

2 

2 

j  1 

i  i 

INDUSTRIES 

t  2 

i 

* 

1 

! 

1 

j 

!  ! 

ADELE  R  ILC  Y 

2)9R41 

*■**2!  5*71 ! 

2«4.:« 

SO.;* 

>.0! 

-  2 

7510! 

TO.O'PUMPS 

IMS  GREENVILLE! 

1965 

!  ! 

79%. 0! 

5  3.0! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

!  ! 

JAKES  A.  LYlcS 

>93656 

?4  <2*  5*71  ! 

294. ;* 

5  5.0! 

J.V! 

-  ; 

25CO! 

30.0! PUMpS 

!.*?  GStENVUL?! 

1965 

i  t 

2)4.0! 

5).)' 

2.0* 

! 

•  1 

» 

j  1 

SAR Am  0.  SMITH 

2))73R 

74*2! 5*  71 ! 

2»3.  )! 

<0.0! 

9.J! 

•  2 

2  500 1 

<0.0*PUMRS 

*TN  MEMPHIS  j 

1946 

i 

i  ; 

;  2 

?9e.C! 

a 

c  '.O' 

1 

3.0! 

1 

i 

t 

j 

2 

1 

;  t 

i  i 

(?9>  KAMPSVILLE  FERRY 

l 

(  ill  ino  in 

;  ; 

i  2 

i 

1 

j 

2 

1 

1 

1 

j 

1 

t 

2 

t  2 

i  i 

0  CPT  •  OF  TRANS.- 

DISTRIC 

;  a- 

!  i 

2 

1 

1 

» 

2 

• 

!  ! 

?UR€AU  OF  MAINTfcNANC'l 

i  i 

i 

1 

1 

i 

i 

; 

!  ! 

KARPSVILLE  II 

•597970 

1  5 !  3*  >5 ! 

.  ! 

-  1 

4.3! 

700! 

-  ! 

20.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1973 

•  ! 

%?.*i 

11. «! 

4.3! 

1 

-  * 

1 

!  ! 

FERRY  *» ARGE  10 

! 597971 

7)24*4-*! 

-  1 

-  1 

3.3! 

-  j 

610! 

9.0! NONE 

•HO  ST.  LOUIS  t 

197? 

t  2 

t  2 

<S.p! 

i 

7).U* 

1 

3.5! 

1 

i 

t 

-  ! 
j 

} 

i 

!  ! 

!  ! 

(11)  KANAK/  LTD. 

i 

2  2 

i  ! 

i 

i 

! 

1 

1 

j 

2 

1 

» 

; 

j 

!  ! 

!  ! 

KANAK 

17*3*3*! 

51.9* 

11.3! 

6.1*. 

40C! 

-  * 

21.0! NONE 

!V A  HAMPTON  ! 

1982 

i  i 

i  i 

6*.0! 

2 

17.0* 

1 

0.1* 

1 

; 

1 

-  i 

1 

! 

1 

•  ROADS  ! 

!  ! 

(24)  KANE*/  HYMEN 

i 

i  a 

i  2 

j 

i 

1 

1 

• 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!  ! 

a  1 

MARINE  TPAOFA 

J2M999 

45  !  1 *0? ! 

‘4.7* 

U.2* 

5.6! 

175! 

?C! 

W.S'NONE 

!WI  SUPERIOR  ! 

*  1957 

1  9 

i  | 

i  ! 

64.  ft! 

1 

l 

14.2! 

t 

5.0‘ 

* 

1 

i 

1 

1 

j 

! 

1 

2 

!  ! 

!  ! 

1  1 

ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  VTCC  !  DIMENSIONS  !  00  4FT  ! 
NET  !COOc!LENlT*4!3»DTH!  ! 
PEG  IS- !**•* •  RE  5.  !  ®5G.!LOAO-! 
TER  !  St £!//////!/////!  ED  ! 


‘CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 


EG  IS- !**•*  S  REG.  !  p=G.!LOAO-!  •  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPMENT 

TER  !  SEE!//////!/////!  eD  !  !////////!  POINT  •  LXNE-1 

TON-  ! PAGE!  OVE0-! OVER-! /////!  HOPS'!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT*  POWER !  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  RASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD!//////////! 
EE!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(42)  KAUAI  SUGAR  STORAGE 

i 

l 

CORP!. 

1  11 

!  !  i 

!  !  • 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

» 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

t 

HENRY  A.  WALKER 

•597716 

!  170*3*36! 

5  3.0! 

2o.O! 

9.6! 

1600! 

-  » 

21.2! NONE 

•HI 

NAUILI-  ! 

1973 

j 

i 

i 

1  11 

1  1  1 

■»5.0! 

• 

27.0! 

1 

6.3! 

1 

2 

• 

2 

1 

1 

2 

1 

WILI#  KAUA ! 

1 

(03)  KEARNY  BARGE  CO. 
STAR  SHAMROCK 

i 

j 

\  279164 

1  1  1 

«  1  1 

!  1040!5A73! 

1 

1 

210.0*1 

1 

j 

50.C! 

2 

2 

10.0! 

t 

1 

; 

1 

1965! 

1 

1 

12.0! PUMP 

!NJ 

1 

« 

KEARNY  ! 

1959 

i 

i 

1  1  1 

1  11 

SIC.1'! 

2 

50.0! 

1 

2.0! 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

j 

1 

j 

(41)  KELCO  COMPANY 

KEL**AP 

i 

t 

!  275953 

1  ■  1 

;  1  1 

S  1311403! 

1 

• 

143.?! 

31.0! 

» 

; 

9.5i 

« 

« 

600! 

1 

1 

950! 

2 

1 

36.0 ! ELECTR I C  KELP 

icA 

1 

1 

SAN  DIEGO  * 

*  1957 

| 

i 

!  !  ! 

1 >3.0! 

31.1! 

6.0! 

1 

-  { 

•HARVESTER 

1 

2 

2 

KELSOL 

!  295140 

*  2511A03! 

143.  5! 

'1.3! 

o.O! 

7©0! 

475! 

36.0! ELECTS  I C  KELP 

ICA 

S*N  DIEGO  ! 

1964 

i 

1  ;  1 

133.3! 

31.1! 

7.0! 

1 

-  » 

!HARVE$TEP 

1 

2 

KEL3TAR 

! 53C303 

!  133J1A03! 

1  ©3. 7* 

•2.1! 

1  2.1 ! 

1009! 

675! 

51 .0! ELECTRIC  KELP 

!CA 

SAN  DIEGO  ! 

1977 

; 

j 

1  1  1 

1:1.4* 

3  3.1! 

6.  )• 

1 

-  * 

! HARVESTER 

1 

1 

• 

VEdFOOT 

!  274471 

!  9J150J! 

45.4! 

15..! 

3.5! 

5  60! 

10! 

25.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  j 

1957 

i 

i 

1  1  1 

1  1  1 

ie.oi 

1 

17.5! 

j 

2.4! 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

(36)  KELLY  RYAN#  INC. 
NUNANIQ 

i 

i 

! 6S7702 

1  j  j 

1  2  ! 

!  6111A121 

2 

2 

160.6! 

1 

1 

46.1! 

1 

2 

©.0*! 

1 

2 

975! 

t 

• 

150! 

1 

2 

47.5! NONE 

1 

2 

•AK 

2 

1 

JUNEAU  1 

1933 

j 

i 

< 

1  1  1 

1  1  j 

160.6! 

1 

4©.1* 

J 

3.0! 

• 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

| 

(36)  K£XP  PACIFIC  FISHERIES# 

i 

j  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

j 

1 

j 

I 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

SAVAGE 

•  575567 

!  1 90  !1 A)J • 

163.7! 

40. C! 

12.  C! 

1500! 

300! 

45.0 ! NONE 

Iwa 

SEATTLE  ! 

1978 

t 

1  1  1 

1:0.0! 

40.0! 

6.0! 

j 

19! 

1 

1 

2 

SYBIL  FREEMAN 

•527409 

!  1V4J1A03! 

165.0! 

33.0! 

14.0! 

1500! 

300! 

48. 0! NONE 

*WA 

SEATTLE  ! 

1977 

; 

j 

1  1  1 

!  !  ! 

1  ■O.O! 

1 

36.0! 

; 

7.0! 

1 

> 

1 

13! 

1 

1 

1 

» 

1 

2 

2 

(03)  K€N*S  MARINE 
PROGRESS  15 

r 

i 

! 1*2599 

1  1  | 

1  1  1 

*!  265!  5*71! 

1 

• 

12  3.0! 

j 

2 

?>.?! 

1 

12.3! 

2 

• 

1 

1 

4200! 

1 

1 

20.01PUMPS 

1 

1 

!NY 

1 

1 

ARTHUR  • 

1936 

i 

« 

1  1  1 

j  1  1 

12J.0! 

t 

32.0! 

1 

7.5! 

1 

2 

j 

j 

1 

j 

1 

t 

KILL  • 

1 

; 

(36)  KENCO  MARINE  SERVICES# 

i 

2  Inc. 

1  1  • 

i  i  i 

; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

EXPPESS 

•211065 

•  99 • 3  *  36 ! 

1 1  6.0! 

?5. 1 ! 

1C. 3! 

1200! 

•  1 

43.0! NONE 

JWA 

SEATTLE  ! 

1913 

i 

!  !  • 

123.0! 

25.1* 

9.5! 

« 

-  • 

1 

1 

2 

KAYAK  II 

! 25436? 

!  40714*43! 

129.7! 

30. C! 

7.0! 

-  • 

700! 

15.0535  TON  CRANE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1944 

! 

i 

{ 

!  !  ! 

1  1  1 

1 *0-0! 

1 

30.0! 

1 

2.0! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

i 

! 

2 

(32)  KENNAIP#  OONALO  J. 
CAPT.  DICKIE 

2 

i 

•639470 

!  !  ! 

1  1  1 

!  1811C02! 

1 

; 

43.©! 

1 

1 

13. oi 

j 

4.0! 

» 

640! 

; 

i 

1 

1 

25 .oi NONE 

1 

! 

•LA 

! 

! 

BUR  AS  ! 

1981 

! 

! 

! 

; 

i 

!  !  ! 

!  •  ! 

47.0! 

1 

15.0! 

! 

4.0! 

; 

j 

30* 

2 

1 

1 

1 

1 

; 

» 

! 

! 

i 

(32)  KENNER  MARINE  %  MACHINERIY#  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

2 

1 

2 

j 

• 

! 

! 

2 

1 

j 

» 

i 

1 

1 

2 

*! 

! 

! 

JERSEY 

‘505341 

!  36! 3*  36! 

46.6! 

1*.C! 

6.0! 

300! 

-  » 

20.0 {NONE 

SLA 

LAPLACE  ! 

1966 

• 

i 

•  1  1 

i  i  i 

50.0! 

; 

13. C! 

; 

5.0! 

! 

1 

-  ! 

• 

! 

t 

1 

! 

! 

2 

! 

I 

(19)  XENTUCKY  UTILITIES 

CO. 

! 

2 

1  t  1 

i  i  i 

1 

i 

1 

1 

« 

* 

i 

! 

; 

1 

1 

! 

! 

*! 

2 

» 

i 

(FUEL  PROCUREMENT 

OEPT 

• ! 

1  !  ! 

1 

1 

! 

1 

j 

1 

i 

2 

C  491 

!  ...... 

•  6?5!4*40! 

195.0! 

T5.0. 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0SNDNE 

!  KY 

GHENT  ! 

1977 

• 

» 

1  1  1 

195.0! 

’5 .0! 

1.J! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

C  492 

•  . 

1  62  3 ! 4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1530! 

13.0! NONE 

!KY 

GHENT  ! 

1977 

! 

1 

1  1  1 

195.:* 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

* 

{ 

C  493 

!  . 

!  ©7314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

15C0! 

13.02NONE 

SKY 

GHENT  ! 

1977 

! 

« 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

! 

! 

! 

C  494 

i  ...... 

!  623S4A43! 

1  >5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

GHENT  J 

1977 

! 

! 

» 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

3  3.0! 

1 

1.5! 

1 

! 

; 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

(36)  KESO#  MILES  V. 
TA6ISH 

2 

« 

j  7738  34 

!  i  ! 

!  !  ! 

!  1 52 ! 3*36 ! 

102. 

i 

1 

27.0! 

j 

14. oi 

j 

1 

1200! 

1 

j 

i 

1 

45. 0! NONE 

1 

1 

•AK 

* 

! 

JUNEAU  ! 

1«44 

! 

! 

! 

1 

2 

1  ;  ; 

1  1  1 

110.0! 

27.0! 

2 

14. 0! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

l 

i 

j 

i 

! 

(32)  KEV-TAN#  INC. 

MR.  GENE 

2 

i 

! 529362 

1  1  1 

1  1  1 

i  2  J !  3  A  36  i 

<.*.9! 

1 

j 

I©,  si 

1 

J 

6.7i 

1 

1 

300  i 

1 

1 

i 

1 

2S.0JNONE 

!LA 

2 

HARVEY  ! 

1970 

i 

l 

! 

j 

» 

1  1  1 

1  1  1 

4). 9! 

16.6! 

J 

6.0! 

1 

1 

1 

; 

! 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

(03)  KEY  VEST  T0WIN6  CORP. 

i 

! 

1  2  ! 

1  1  1 

i 

J 

l 

j 

1 

; 

2 

i 

■ 

1 

i 

« 

1 

i 

! 

! 

! 

KEY  WEST 

! 536423 

•  1200S5A70! 

-  « 

-  1 

10.3! 

-  * 

2215* 

25.0IPUMP 

!NV 

NEW  YORK  ! 

1964 

! 

2 

i 

!  !  ! 

j  1  1 

1  >5.0! 

J 

52.©! 

1 

1.3! 

1 

j 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

; 

! 

j 

2 

(07)  KEYSTONE  SHIPPING  CO.# 

! 

j 

1  1  ; 

!  !  ! 

j 

j 

1 

j 

i 

! 

1 

i 

1 

! 

1 

t 

! 

I 

i 

! 

MANAGING  AGENTS 

2 

i  j  « 

j 

1 

I 

■ 

! 

1 

! 

! 

ENERGY  INDEPENDENCE 

! *57540 

1  16151!1A0o! 

©4  0. 0! 

95.2! 

34.1! 

1 20j0! 

42800! 

153.0! ELECTRIC  CON- 

!  PA 

RHILADEL-  ! 

1983 

! 

i 

1  1  1 

6'*©.’)! 

93.2! 

19.0* 

! 

-  ! 

! VE YOR  SYSTEM 

! 

PHIA  ! 

! 

ATIGUN  PASS 

*5*6123 

!  ©3494! 3*70! 

67..  s! 

173.1! 

57.3! 

26700! 

190000! 

174.1 {STEAM  PUMPS 

!  C  A 

WILMINGTON! 

1077 

! 

! 

!  !  ! 

90©.0!173.1! 

23.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

2 

! 

CHELSEA 

1562416 

!  15951!2A20! 

6:2.5! 

9  0.1* 

34.3! 

15000! 

43000! 

137.6ISTEAM  PUMPS# 

!pa 

PHILAOCL-  ! 

1975 

! 

i 

!  !  ! 

6*3.5! 

90.1! 

20.0! 

! 

*■  • 

! COILED 

! 

PHIA  J 

! 

CHERRY  VALLEY 

•557503 

!  15951 12*20! 

©*2.5! 

90.1! 

34.0! 

15000! 

43000! 

1 37.6! STEAM  PUMPS# 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1974 

1 

j 

1  ;  1 

tM.J! 

90.1! 

20. U* 

j 

-  * 

{COILED 

! 

PHIA  ! 

1 

CHESTNUT  MILL 

! 3777  J  A 

!  35C7212A2'*! 

561. i! 1C5.6! 

49.1* 

24500! 

100000! 

163.0! STEAM  PUMPS# 

SPA 

PHILADEL"  ! 

1976 

i 

2 

!  !  ! 

694.0! 1C©.  0! 

22.6! 

1 

-  * 

! COILED 

! 

PHIA  I 

2 

CHIL9AR 

! 6^4540 

!  13661 ! 2*20! 

6W.7!  1C2.C! 

35.2! 

20460! 

42336! 

1 54 • 5 ! ELEC  STEAM  PUMPSJPA 

PHILADEL-  ! 

*  1931 

i 

t 

1  1  1 

6©h. 71103.1! 

20.0! 

! 

-  ! 

! PARTI  ALLY  COILEO! 

PHIA  ! 

! 

CORONADO 

! 55 362  5 

•  15951 ! 2*20! 

©*2.5! 

90.1! 

34.3! 

150)0! 

43G00! 

1 37.6 ! STEAM  PUMPS# 

SPA 

PHILADEL-  ! 

1973 

! 

1 

1  1  1 

636.5! 

90.1* 

20.0! 

1 

.  ; 

! COILED 

! 

PHIA  ! 

! 

EDGAR  M.  9UEENY 

! 52  3567 

*!  1442312*23! 

©32.3! 

9  J  •  1  ! 

36. 0! 

1500C! 

40000! 

1?3 .0 ! ELECT*  IC  PUMPS 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1970 

! 

2 

!  !  ! 

©50.2! 

°0. 2 ! 

13.0! 

! 

-  ! 

! PARTIALLY  COILED! 

PHIA  ! 

1 

FREDERICKSBURG 

}629?97 

•  15220i2*20! 

6"*6.6!  102.1 ! 

36.0! 

20460! 

43000! 

153.0! STEAM  PUMPS# 

SPA 

PHILADEL-  ! 

•  1930 

1 

! 

!  1  ! 

©51.3! 102.1! 

20.0! 

! 

-  • 

!  COILED 

! 

PHIA  ! 

2 

GOLDEN  GATE 

•526972 

!  27390!*a2:« 

711.1! 105.1! 

43.3! 

20000! 

63C00 ! 

1 2d •  0 !  STEAK  PUMPS/ 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1970 

; 

! 

1  1  1 

731.0*105.2! 

19. C! 

( 

-  • 

•PARTIALLY  COILEO! 

PHIA  ! 

i 

KENAI 

•596127 

•  51490! 2*20! 

#'1«S!13».1! 

55.0! 

30000! 

130500! 

173.01STEAM  PUMPS 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1979 

2 

; 

!  !  ! 

569.0!  1 36.?! 

10.0! 

! 

-  • 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

KEYSTONE  CANTON 

! 56&1 29 

i  6349*j  2*  20! 

©74.  SM73.1* 

57.  3! 

26700! 

190000! 

175 .0! STEAM  PUMPS 

!CA  WILMINGTON! 

1978 

! 

! 

!  !  ! 

906.OI173.il 

10.0! 

t 

-  I 

! 

• 

2 

1 

KEYSTONER 

1266730 

!  7916!2*20! 

529.4! 

6o.3! 

30.7! 

7700* 

20500! 

110.0! PUMPS#  partiallyjpa 

PHILAOEL-  ! 

1953 

! 

! 

!  !  ! 

551.2! 

65.3! 

1  8.0! 

! 

-  ! 

! COILEO 

! 

PHIA  ! 

! 

! 


! 


VESSEL  N»M£  AND  NUK5ER 


(07)  KEYSTONE  SHIPPING  CC., 
MANAGING  AGENTS 

(CONTINUED) 

KITTANNING 


VALLEY  FORGE 


(?9)  KISSEL  MARINE  SERVICES 
HA A20°  HUSTLE® 


( 3?)  KlfWIT  PACIFIC  CO. 
J«C  2 


ROCK  SCON  202 


ROCK  SCOW  203 


(32)  KIFFE/  TOM  i  SONS  30AT  R« 
DARLA  K  J 


(3»)  KILCHEP#  EDWIN  0. 
NANUK 


(32)  KILGORE  MAOINE,  INC. 
TRAOEvIND 


(33)  KILGORE  MARINE*  INC. 
CAPTAIN  MAC 


K  MARINE  II 


(33)  KILROT  CO.  OF  TEXAS* 
T  43 


(33)  KIMALL  BOOM  CO. 
JAMIE  LEE 


(23)  KING  CO.  THE*  INC. 
EARRY  J 


LUDINGTON  NO*  J9ft8 


DERRICK  NO.  109 
OERMCK  NO.  110 


VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY* 

HIGH¬ 

{VESSEL 

!  ! 

COD? !  LENGTH !  5»®0TH !  • 

;  { 

EST 

CARGO  HANDLING 

!$  ! OPERATING 

!  ! 

*•••!  !  R?G.!lOaD-! 

1  CARGO  1 

FIXED 

EQUIPMENT 

!TCI  BASE 

!  YEAR  ! 

SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

LINc-1 

! AO!  LINE-1 

I  BUILT  ! 

3  as*  •  o'j-s-!  JV5°-!  /////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 

!TD •//////////!  OR  ! 

IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT* 

ROVER!  cNG'RS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*REBUILT! 

i  i 

i  i 

i  i 

i  t 

i  i 

55072 • 2A2^ ! 

2  t 

;  i 

i  t 

•  « 

i  ; 

*.51.  jil35.;! 

2 

1 

■ 

• 

2 

47.  1  i 

* 

1 

2 
j 

2 

24*00! 

1 

2 

; 

100000! 

2 

1 

2 
; 

163.0! STEAM  PUMPS, 

«PA 

! 

1 

! 

2 

i 

PHILADtL-  ! 

1977 

»  » 

RR4.3! 

ICc.O! 

22.  o! 

i 

•  2 

! COILED 

PHIA  ! 

51490! 2*23* 

©S©- 5! 13^.1! 

55.3! 

30000! 

130500! 

172.0! STEAM  PUMPS 

'PA 

PHILAOcL-  ! 

1978 

i  i 

ift9.C! 

15s.  2! 

10.0! 

! 

-  2 

! 

PHIA  ! 

I60?si 2 A  20 i 

o’ 2.  3! 

«„.1! 

25.  o! 

15000! 

4lGOoi 

122.0! ELEC  STEAM  PUMPS 

!PA 

PHILAD6L-  ! 

1966 

1  1 

1  1 

5)2.2! 

R  3.2! 

j 

i 

1  S.O! 

2 

i 

-  2 
j 

! PARTIALLY  COILEO! 

;  2 

PHIA  • 

2 

i 

j  J 

65 i 3 A  36 ! 

54..0! 

t 

73.2! 

; 

7.0! 

t 

«ioi 

i 

-  ; 

i 

39.0! NONE 

l 

•MO 

» 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

•  • 

44.0! 

73.0! 

5.0! 

2 

-  j 

j 

! 

•435  3A  56  8 

52.3! 

70.3! 

5.1 ! 

*00! 

-  i 

30. 5! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

»  i 

52.3! 

20. C! 

4.5! 

2 

-  2 

; 

i 

235!  5*^1  • 

195.0! 

35.  C! 

d:o! 

-  • 

1422! 

14.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

i  i 

195.0! 

45.0! 

7.0! 

; 

-  2 

2 

i 

535! 5471 i 

1  *5.0! 

40.3! 

10.0! 

-  I 

1417* 

1o.0!1  DIESEL  PUMP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

t  « 

1*0.0! 

40.0! 

2.3! 

2 

-  i 

i 

2 

363!  5*71  j 

1  >0.0! 

35. C! 

3.0! 

-  2 

601  i 

1 6.0! GM  AND  LISTER 

!M0 

ST.  LOUIS  * 

1980 

i  i 

1*0.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  2 

! DIESEL  PUMPS 

! 

M7i5*71! 

19 5.0! 

33. C! 

11.0! 

-  • 

1047! 

10.011  DIESEL  PUMP 

iMO 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

i  i 

19  5.0! 

35.0! 

7.0! 

2 

•  2 

2 

! 

89! 5*71 ! 

T2.  0! 

25.0! 

6.0! 

-  * 

131! 

13. oil  DIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1952 

•  i 

72.0! 

2  5.0! 

2.0! 

2 

•  2 

2 

i 

032! 5A7t  j 

1R5.0! 

35.0! 

10.  C! 

-  ! 

1 207! 

20.0*2  DIESEL  PUMPS 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1958 

i  i 

•  i 

i  i 

1 >*.0! 

43. C! 

i 

2.0! 

; 

2 

j 

-  j 

; 

2 

2 

i  i 

337! 4A43! 

i:c.oi 

; 

25.6! 

; 

ft.  0! 

j 

2 

600! 

i 

12.0! NONE 

!UA 

VANCOUVER  ! 

1933 

i  i 

1*3.0! 

35.*! 

1.5! 

i 

—  2 

2 

304! 4A43! 

U5.i)! 

22.0! 

e.  0! 

-  2 

600! 

7.6! NONE 

SWA 

VANCOUVER  ! 

1938 

1  J 

145.0! 

22.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

■ 

1C!4!4A«.3! 

2-0.0! 

45. C! 

11.3! 

-  * 

2096! 

1 6.6 ! NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1966 

!  • 

200.0! 

45.  C! 

3.0! 

2 

-  ! 

» 

102AJ4A43* 

21  .*.0! 

45.0! 

11.3! 

-  ! 

20®6i 

16.6! NONE 

!  AK 

DUTCH  ( 

1966 

1  | 

2:3.01 

4>.C! 

j 

3.0! 

2 

i 

-  j 

» 

! 

j 

HARBOR  ! 

;  i 

©5i 5A34! 

*>3. 3! 

i 

23. s! 

i 

s.si 

J 

120oi 

1 

• 

-  i 

i 

42 .oi NONE 

!LA 

NEW  ! 

1932 

i  < 

*3.)! 

?4.J! 

6.0! 

! 

-  1 

j 

ORLEANS  1 

62*3*36! 

sC.3! 

73. s! 

S.O! 

12)0! 

-  ; 

42.0! NONE 

SLA 

NEW  i 

1981 

!  ! 

*$.■)! 

74.0! 

s.O! 

J 

-  i 

! 

ORLEANS  ! 

21354*43! 

i:o.o* 

*  ).0! 

7.0! 

-  ! 

*90! 

5.6! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

2  i 

i  i 

ire. 3! 

1 

2  3.3! 

2 

i 

1.0! 

i 

i 

j 

i 

1 

.  i 

2 

t 

! 

j 

ORLEANS  ! 

j  j 

25!  1 *03! 

■ 

<t.»i 

i 

14.1! 

i 

4.3! 

I 

! 

330! 

* 

! 

30! 

i 

2  .31  DECK  CRANE 

!  AK 

HOMER  ! 

1944 

1  ! 

!  ! 

i  t 

42.3! 

■ 

14*1! 

! 

a 

2.3! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

i 

t 

j 

i 

2  ; 
199M*02! 

s 

! 

S 

2 

-  i 

! 

! 

13.2! 

! 

! 

3300! 

! 

550! 

! 

20.0! 

!TX 

FUFPORT  ! 

1978 

i  j 

i  ! 

141.  V. 

! 

4  J.O! 

; 

9.0! 

i 

i 

! 

J 

a 

12! 

! 

■ 

! 

! 

■ 

!  ! 
6o!  ICO? ! 

; 

113.3*! 

j 

74. ci 

J 

j 

5. si 

• 

I 

2400! 

• 

! 

57! 

< 

i 

12.0!NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980 

!  ! 

ii:.o! 

74.0! 

4.6! 

! 

50! 

; 

CITY  ! 

4*51*03! 

113.0! 

74.0! 

5.6! 

2400! 

57! 

12.0! NONE 

I  LA 

MORGAN  ! 

« 

!  ! 

113.0! 

>«.6! 

4.6* 

I 

50! 

! 

CITY  1 

299! 1*33! 

1  *7.0! 

43.7! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.01N0NE 

SLA 

MORGAN  ! 

1981 

!  ! 

..  2 

—  J 

8.0! 

! 

20! 

j 

CITY  1 

202 ! 1 *03! 

117. oi 

40.  C ! 

12.0! 

3000! 

500! 

1 7.0! NONE 

(LA 

MORGAN  I 

1981 

2  2 

142.3! 

43.:< 

0.0! 

! 

20! 

! 

CITY  1 

2)9ilAG3! 

1*7.0! 

40.0! 

12.0! 

J"03! 

500! 

17.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1961 

i  i 

..  i 

2 

1 

; 

2.0! 

! 

i 

i 

• 

20! 

! 

; 

2 

i 

CITY  ! 

i  ! 

35554*4*! 

! 

14^.0! 

! 

34. oi 

i 

7.9! 

! 

.  ; 

! 

920! 

i 

9.0!N0N£ 

1966 

i  j 

143.0! 

34.0! 

j 

1.6! 

> 

j 

! 

-  ! 

! 

a 

I 

I 

i 

!  i 

23! 1 *02 ! 

52. o! 

i 

14.0! 

i 

4.0! 

! 

330! 

I 

; 

25! 

X 

1 

14.014000  LB  DIESEL 

i  AK 

SITKA  ! 

1966 

!  ! 

1  ! 

1 3.0! 

1-.C! 

! 

i 

4.0! 

i 

! 

! 

a 

-  ! 

• 

1CRANE 

! 

i  i 

22  !3 A3* ! 

! 

43.0! 

; 

13.C! 

; 

7.oi 

I 

j 

425! 

i 

-  ! 

i 

15 .oi NONE 

(MX 

HOLLAND  ! 

1943 

i  i 

-6.3! 

1  3.C! 

s.v! 

! 

-  2 

j 

T5I3A3*! 

4?.1! 

?-.3! 

7.5! 

930! 

-  i 

26. 0! NONE 

!MI 

HOLLAND  ! 

1981 

i  ; 

4i.O! 

24.0! 

5.2! 

1 

-  t 

! 

21*3*34! 

4  >  .  6 1 

U.1! 

5.6! 

530! 

•  2 

17.0!N0NE 

!MI 

HOLLAND  ! 

1930 

i  i 

*9.2! 

U.1! 

4.4! 

! 

.  ; 

! 

,9! 3*34! 

39.3! 

17.5* 

11.5! 

1033! 

-  i 

29.0! NONE 

(HI 

HOLLAND  ! 

•  1979 

i  2 

3  /•  3! 

17.5! 

9.5! 

j 

-  i 

! 

i 

T;i3A34« 

©  3.  R ! 

17.5! 

7.C! 

i 

-  i 

23.01NON6 

!HJ 

HONORS  ! 

1903 

i  2 

©3.3! 

17.5! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

175  3*  36 

36.0! 

1  6*3! 

2.5! 

I 

-  ! 

13.0! NONE 

f  HI 

HOLLAND  1 

-- 

2  ; 

35.3! 

14.C! 

1.0! 

i 

-  2 

■ 

9*!  3*  36 

5o.i! 

11.2! 

4. A! 

700! 

-  2 

16 • 0! NONE 

SMI 

HOLLANO  ! 

1935 

l  ! 

3>.5! 

11.7! 

3,2! 

! 

-  j 

2 

!  3*3©! 

42. 5! 

12.5! 

3.0! 

! 

-  ! 

16.0! NONE 

!HI 

MONROE  ! 

1952 

!  ! 

42.5! 

12.5! 

2.0! 

! 

-  i 

j 

09754A44! 

143.0! 

4k. 5! 

3.4* 

-  ! 

1500! 

1 2.oj  NONE 

!MI 

HOLLAND  ! 

1976 

i  j 

153.5! 

42.5! 

2.0! 

! 

•  ; 

! 

720  S  4 A  46 ! 

165.0! 

47.0! 

*•«! 

-  ! 

1500! 

12.0! NONE 

l  HI 

HOLLAND  ! 

1976 

i  2 

145.0! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

« 

•4*46! 

.  i 

6.0! 

-  ! 

-  i 

23.0! 

IMX 

HOLLAND  ! 

1986 

2  2 

1*4.3! 

45. wi 

4.5! 

! 

-  i 

! 

-  •  4  A  4  4  f 

•  i 

.  i 

9.0! 

! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 

!MI 

HOLLAND  ! 

1936 

*  ! 

■"3.05 

79.0! 

3.0! 

! 

-  1 

2 

521J4A44! 

1  .?.)! 

50.C! 

6.0! 

-  2 

•  ; 

28.01N0NE 

!MI 

HOLLANO  ! 

1971 

i  t 

140.3! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


VTCC!  DIMENSIONS  *D»4fT« 
;CODc ! LENGTH ! 8PDTH*  * 

«»•»■  JSR.  I  9jS,!UAO“! 

SEE!//////!/////!  ED  • 


!CAPACITY»  HIGH-  !  !  V  £  S  S  £  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!////////«  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 


Gc !  OVEN— ! OVER- !///// !  *»0?SE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// 
V  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  PQV£R»  ENGCRS  !  (FEET)!  LIN£“2  !EE!  LINE-2 


(23)  KINS  CO.  THE.  INC. 

NO  120 

i 

1297230 

2  t 

i  i 

i  i 

632?  4A46! 

1*3.0! 

fcO.C ! 

1 

1 

14. oi 

1 

1 

1 

—  1 

1 

1 

1 

2500! 

2 

j 

1 

21 .0! NONE 

Ini 

1 

1 

1 

HOLLAND  ! 

1964 

i 

t  i 

1  18.0! 

40.  C! 

4.0! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

NO  121 

1297231 

632 ! 4 A46 ! 

136.0! 

40. C! 

14.0! 

.  1 

2500! 

21 .0! NONE 

!MI 

HOLLAND  ! 

1964 

i 

i 

i  * 

i  i 

186.0! 

40.0! 

4.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

i 

1 

(16)  KING  OSCAR,  INC. 

KING  ''SCAR  2 

i 

1254797 

■  i 

»  t 

145*3*36! 

1 2.  si 

1 

640! 

1 

1 

1 

j 

35.0! THIN  CA»GO 

!VA 

» 

2 

SEATTLE  1 

1942 

i 

i 

i  • 

i  j 

1*»7. 1 • 

26.9! 

1 

1 

1 

1 

! BOOMS  PUMP 

2 

1 

2 

2 

2 

(22)  KINSMAN  LINES,  INC. 
HFNPY  STEIN9RENNEP 

■ 

■ 

! 214234 

i  « 

i  i 

5490MA03! 

S8O.3I 

69.0! 

1 

1 

72-4! 

1 

1 

2000! 

» 

; 

141 CO! 

1 

1 

91. 0! NONE 

1 

2 

!0H 

1 

1 

CLEVELAND  ! 

1916 

i 

i  i 

600.0! 

60.0! 

15.4! 

2 

-  • 

1 

2 

1 

KINSMAN  ENTERPRISE 

!  226742 

7457  M  AO? ! 

615.2! 

6  5.0! 

23.0! 

5000! 

16030! 

80.05N0NE 

t 

t 

•  1957 

i 

i  j 

631.0! 

65.0! 

15.9! 

1 

-  J 

1 

> 

» 

KINSMAN  INDEPENDENT 

126431’ 

»472!i*03! 

624.2! 

67.0! 

25.5! 

4000! 

20520! 

eS.C'NONE 

SON 

CLEVELAND  ! 

1952 

i 

i 

;  i 

i  i 

642.0! 

67. J! 

17.0! 

1 

; 

1 

t 

2 

1 

1 

2 

t 

1 

(09)  KISCP,  JOHN 

THUNOFR  HORSE 

i 

» 

‘599716 

i  i 

i  > 

1 9* 1C  02! 

*5.0! 

15. oi 

1 

1 

s.oi 

1 000! 

1 

■ 

1 

1 

25.0'NONE 

!MD 

* 

i 

SEVERN*  ! 

1978 

i 

l 

i  i 

i  i 

47.0! 

15.0! 

1 

1 

20! 

1 

t 

1 

1 

1 

PARK  ! 

• 

(36)  KITSAP  BARGING/  INC. 
SEA  U INC H 

i 

i 

1  247917 

1  i 

2  ; 
21 ! 3936! 

60.  5  i 

17.3! 

1 

6.0! 

2 

500! 

2 

1 

2 

1 

20.0 '.NOME 

•VA 

1 

1 

PORT  ! 

1973 

i 

i  j 

4..  t\ 

19.0! 

6.0! 

• 

-  • 

1 

1 

ORCHARD  ! 

K9  1 

‘525609 

173! 5*70! 

7o.0‘ 

32. C! 

7. O' 

-  • 

513! 

IS .0! DIESEL  PUMPS 

!UA 

PORT  ! 

1970 

i 

i 

j  > 

i  i 

94.0! 

T2.0! 

2.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

2 

ORCHARD  ! 

1 

(23)  KLAHERUS,  VINCENT 

LIME  ISLAND 

< 

i 

•255169 

i  ; 

i  i 

1©! 3*  36i 

42. si 

u.ci 

1 

1 

5.5'! 

1 

no! 

1 

1 

1 

1 

1 8 . C ! NONE 

« 

1 

•MI 

j 

1 

OFTOUR  ! 

1957 

; 

; 

2  1 

1  ; 

42.6! 

12.0! 

3.5! 

2 

t 

2 

• 

1 

2 

t 

1 

» 

(13)  KLEIN,  SAMUEL  H. 

H  1109 

i 

i 

•576375 

<  2 

2  1 

324'4A4?1 

200.0! 

35.9! 

1 

; 

9.0! 

2 

•  1 

1 

j 

1645 ! 

j 

t 

15.0! NONE 

; 

1 

2 

j 

2 

1 

1977 

i 

t  ♦ 

2C0.0! 

35.0! 

1.5* 

; 

-  » 

; 

1 

1 

H  1119 

•576376 

917*4*4;! 

E'O.O! 

33.3! 

9.C! 

-  1 

1645! 

17.1 'NONE 

2 

j 

1977 

i 

! 

1  1 

1  1 

2AC.O! 

35.0! 

1.5! 

1 

< 

1 

1 

1 

i 

2 

1 

! 

! 

i 

(33)  KLUKWAN  FOREST  PRODUCTS  1 

1  1 

»  • 

; 

i 

1 

« 

j 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

BUGGY 

! 261 335 

!  3! 3*36 ! 

'7.4! 

11.3! 

! 

290! 

!NONE 

!*K 

KETCHIKAN  ! 

19S0 

EL  CAP  XT  AN 

•566781 

99! 3*36! 

80. 6'! 

23. 0! 

10.0! 

POO! 

30.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1944 

1  1 

-  • 

-  ! 

10.0! 

1 

-  • 

1 

2 

; 

KFP  1 

•174684 

726J4A43! 

r*5 .o' 

45.  V. 

6.0! 

-  1 

1300! 

20.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1940 

i 

j 

;  j 

1  1 

175.0! 

45.0! 

3.0! 

1 

2 

1 

; 

! 

1 

; 

2 

1 

i 

(13)  KMO  MAPINE,  INC. 

NICOLE  GUIDRY 

! 

2 

! 523666 

1  1 

1  « 

37!  3*36! 

43. oi 

17. 0! 

! 

7.0! 

1 

1 

500  i 

I 

1 

1 

j 

23.0! NONE 

1 

i 

isc 

! 

! 

CHARLESTON! 

1968 

! 

i 

!  ! 

!  !  ! 

50.0! 

1  <*.0! 

6.0! 

! 

1 

j 

; 

1 

! 

• 

i 

1 

(36)  KNIK  CONSTRUCTION  CO., 

i 

I!NC. 

•  !  • 

1  1  1 

j 

! 

; 

! 

j 

j 

; 

1 

i 

! 

29  193 

•609944 

!  905*4*43! 

1*0.0! 

50.0! 

10.7! 

-  ! 

2200! 

11. 5 ‘.NONE 

•AK 

3ETHEL  ! 

1979 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 30. C! 

50.3! 

.9! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

j 

t 

i 

(32)  KNOTS  MARINE  SERVICE, 

i 

xstc. 

!  !  ! 

1  1  j 

» 

1 

j 

j 

j 

1 

j 

; 

« 

! 

! 

EMERALD  KNOT 

*650726 

!  *9i  j*36! 

*0.0! 

26.0! 

10.0! 

2400! 

-  » 

40. 0! NONE 

I  LA 

MORGAN  ! 

1982 

i 

i 

!  !  ! 

1  t  ! 

*2.0! 

26.5! 

3.51 

! 

j 

; 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

CITY  ! 

; 

(17)  KNOXVILLE  BARGE/  INC, 
JEANNETTE  B 

* 

i 

i252e42 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  1 3! 3*33 ! 

72.  5! 

12.0! 

1 

5.0! 

i 

400! 

2 

! 

i 

1 

35.O1N0NE 

!TN 

i 

! 

KNOXVILLE  ! 

*  1964 

! 

!  !  ! 

72.0! 

1  a.O! 

5.0! 

1 

-  ! 

; 

1 

! 

ft.M.9. 

5264448 

!  1 2 ! 3*35 ! 

40.0! 

1?.0! 

—  ! 

225! 

-  ! 

16.0 ! NONE 

itN 

KNOXVILLE  ! 

1951 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


40. C!  12.0! 
110.0!  10.0! 
11C.0!  30.0! 
100.0!  25.0! 
10.0!  25.0! 
100.0!  2  4.0! 
100. C!  26.0! 
110.0!  10.0! 
110.0!  ’3.C! 
"*5.0!  2^.1 ! 


10.0160  TON  CRANE 

; 

10.0! NONE 


!  ! 
!TX  KNOXVILLE  ! 

t  i 

!TN  KNOXVILLE  ! 
!  ! 
!TN  KNOXVILLE  ! 
!  ! 
! TX  KNOXVILLE  ! 

t  « 

!TN  KNOXVILLE  ! 


1 

1 

!  ! 

75.0! 

Z3.1! 

1.3! 

» 

-  * 

2 

j 

1 

TJ  135 

1  ------ 

j 

200! 4*43 • 

110.3! 

30.0 ! 

6.0! 

-  j 

300! 

7.01NONE 

!  TX 

KNOXVILLE 

!  1955 

1 

j 

! 

1 

1  1 

1  1 

110.0! 

; 

30.3! 

2 

1.0! 

1 

1 

• 

i 

; 

1 

1 

2 

1 

i 

(17)  KNOXVILLE  RIVER0OAT 

i 

COMP! ANY 

2 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

; 

1 

2 

2 

1 

• 

2 

1 

2 

1 

! 

2 

ROBERT  E.  LEE 

! 44776  J 

; 

70*1*16! 

32-0! 

26.0! 

3.2! 

220! 

-  • 

34.4  2  NONE 

!  TN 

KNOXVILLE 

!  1982 

1 

» 

2 

1 

1  2 

1  1 

11*.  O' 

29.0! 

» 

2.3! 

; 

j 

325! 

1 

1 

2 

» 

2 

j 

(37)  KNUTSON  TOVeOAT  CO. 

; 

1 

1 

1 

j  j 

<  • 

1 

; 

; 

; 

1 

1 

2 

; 

! 

1 

1 

; 

2 

; 

1 

BEAVER 

!2A1’23 

1 

11  !3*36! 

43.2} 

13.3! 

4.5! 

640! 

-  » 

21.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

•  1941 

1 

1 

1  1 

50.0! 

14.0! 

4.1! 

j 

-  2 

2 

« 

! 

CAPT.  LOUIE 

!2*S422 

1 

41 !  3*  36! 

4*.0! 

22.0! 

6.6! 

1750! 

-  ! 

27.0! NONE 

!0R 

COOS  BAT 

!  *  1984 

1 

j 

1  < 

*6.3! 

’3.0! 

6.4* 

; 

-  ! 

1 

; 

; 

GOOSE 

! 254486 

2 

1 1 ! 3^36 ! 

56.5! 

12.0! 

J.J! 

*30! 

-  • 

1 3. S! NONE 

to* 

COOS  BAY 

i  1956 

; 

1 

1  1 

'6.5! 

12.  C! 

3.2! 

» 

-  * 

t 

j 

2 

KOOS  4 

! 235063 

1 

6! 3*36! 

38.3! 

12.1! 

4..! 

320! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 

!0R 

COOS  SAY 

!  194? 

1 

1 

1  j 

40.3! 

13. S! 

4.4* 

; 

-  » 

1 

1 

! 

KOOS  6 

1  ...... 

j 

5!3* 36! 

C! 

11.0! 

3.6! 

115! 

-  » 

8.0 ! NONE 

!  OR 

0 

0 

■-0 

>• 

!  1971 

1 

1 

|  1 

’6.0! 

11.0! 

3.0! 

; 

-  • 

1 

2 

] 

KOOS  7 

•  294 '7* 

2 

613*34! 

33.4! 

U.3! 

4.4! 

290! 

-  • 

10.  0! NONE 

!  OR 

COOS  BAY 

!  1964 

2 

; 

1 

1  1 

36.1! 

12.3! 

3.9* 

! 

-  ! 

2 

1 

! 

KOOS  * 

1  ...... 

2 

5:3434! 

32.0! 

10.6! 

4.0! 

175! 

-  • 

10.0 ! NONE 

!  OR 

COOS  BAY 

•  1955 

; 

; 

!  ! 

•2.0! 

11.  C! 

3.6! 

! 

-  • 

1 

1 

! 

KOOS  KIN6 

! 662923 

2 

R2!3*  34! 

64.5! 

23.5! 

3.0! 

1  MOO! 

-  • 

32.0! NONE 

!0R 

a 

0 

0 

!  1983 

j 

1 

1 

1 

1 

2 

1  1 

j  j 

1  ; 

4S.0! 

; 

1 

24.0! 

1 

« 

e.os 

■ 

; 

2 

1 

2 

-  ! 
1 

i 

2 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 
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E*G?! 

DIST  !  0PE4*T0R 


VESSEL  NAME  AN?  MI*»S'  » 


COAST 

GUARD 

MUN0£P 


(37)  XNUTSON  TOW 3 3 AT  CO. 

(CONTINUED* 


PANSE* 

1265699 

( 

THEA  TNUTSON 

I625T05 

VJOGION 

129S733 

AP  • 

i  ...... 

UAAGS  520 

!26s19R 

i 

XT  41 

NO  10? 

i  ...... 

NC  704 

<?7)  TOCH  REFINING 
XPC  1 

COMPANY 

i 

•945011 

MATADOR  V 

i *33532 

i 

(12)  <OCH  SERVICE/ 
PA TAO OR  H 

INC. 

■ 

i 

16057  54 

MATAOC*  IV 

! 606«04 

MATADOR  VI 

*3X1474 

NATADCP  VIII 

!  531X6'* 

PA  T  A  OCR  XIV 

i  ^>3x99 

H  4  S  VC.  2 

!002336 

M  <  S  NC.  3 

!0C2436 

MATADOR  I 

! 005  *01 

MATADOR  HI 

i 2*9173 

MATADOR  IX 

i  000396 

MATADOR  VII 

ic33756 

i 

i 

(32)  XOCH-ELLIS  PARINE  CONTRA' CTO»$/ 
INC.  ! 

MITTIE  LOUISE  *551872 

?.  n.  Ellis 

i>R*63S 

<f  41 

•55 707 8 

K€  42 

i XS7351 

XF  46 

i 5 35077 

XF  47 

!  S-*30»3 

XF  4? 

ismis 

XS  49 

•511  MS 

<E  50 

i  620*29 

XE  51 

! 62 1744 

X?  52 

i 637653 

XE  55 

•637659 

XC  54 

! >46961 

LEC  5 

isM4»06 

LEC 

*511313 

(36)  XODIAX  LUMBER# 
CYSNJT 

LTD. 

! 2(3536 

AfOSNAK  11 

•294146 

AFOGNAX  2? 

i  2^9705 

(20)  XOOCH-I-CHING/ 
X00CH-I-CHIN5  II 

CAM® 

1269916 

SAM 

i 295040 

(11)  XOSNOS  Cf KENT 
XINGS  LANOING 

CO./  INC. 

!  225359 

XC  283 

XpC  63 

KPC  o4 

!  ivrcc!  d:**nsioms  iora^t! 

!  *4£T  !CCDE*L2,.5T-*!  J?OT*'  * 


!  CAPACXTT! 
i 


! AS1ZS-!****!  >*1*  •  !  CARGO 

!  Tf*  •  ScE!//////!/////!  ED  !  !//////// 

!  TON-  !PAGE!  OVcc-!JV‘S-!/////!  HORSE!  PASS- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LISHT!  ‘►OVER!  EN3ERS 


HIGH-  !  !  V  E  S  S  s  L  ! 

EST  «  CA*GO  HANDLING  !S  !OpERATXNG  i 
TIXED  !  EOUIPMENT  !TC!  BASS  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LISE-1  ! 

(Lie*<T> !////////////////!  T5! //////////! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 


TEA*  ! 
BUILT  ! 
0*  ! 
•REBUILT! 


! 


! 


13! 3435! 

«.3.0! 

12.5! 

5.9* 

i  i 

*•5.6! 

13.8! 

5.3! 

1 2?  3a  58 1 

*  J.5! 

13.C! 

6.0! 

1  1 

x*..S! 

13.0! 

5.©! 

8? 3a  35! 

*3.4! 

12.3! 

3.9! 

1  1 

23-3! 

13.6! 

>.6! 

100*4**5? 

10-.0! 

29.J* 

6.3! 

1  1 

13-.0! 

?9.0! 

1.5! 

358! 4*-£ ! 

115.4' 

43.5! 

8.0! 

1  1 

11 >.3! 

44. C! 

2.0! 

210J4A43! 

110.0! 

*4.0* 

9.5! 

1  1 

11 0.0! 

34.3! 

2-C! 

1*014*46? 

n».o! 

32.8! 

e.C! 

J  1 

106.  '! 

V.M 

2.3! 

U2*4A4*! 

110-3! 

32.0! 

?.C! 

1  1 

■  1 

1  1 

110.3! 

1 

*2.0! 

1 

1 

2.0! 

1  • 

14)1*5*"*! 

1 

1 

c2.>! 

®.:i 

t  1 

2*3.0! 

52.5! 

1.5! 

142li6»70i 

<49. ©I 

>2.t! 

9.0! 

1  1 

1  1 

249.5! 

1 

1 

52.1 ! 

j 

1 

1.0! 

1  1 

►*i3A36i 

f 

*.7.r» 

1 

20.  1 ! 

5.  si 

■  1 

47.1* 

23.1! 

5.5! 

3213*36? 

47.1! 

20-1! 

5.  5! 

!  ! 

.7.1! 

?3.1 ! 

5.5! 

27*3*36! 

i2.:» 

1  8.0! 

8.0! 

1  1 

4  2.3' 

i6.:* 

6.0* 

33! 3* 35! 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

1  1 

-7.1' 

:*/.i' 

4.3! 

32!  3*  36'. 

--  ! 

--  ! 

7.3! 

t  1 

XC.*! 

1  >.3! 

6,3! 

5T2!5F71 5 

no-:! 

13.3! 

8.3! 

1  1 

1*0.  v'! 

*6.0! 

1.5* 

5x3! 5r71 ? 

1*0.2' 

®.c! 

1  1 

1 

x».0*. 

1.5! 

s4oi5A71! 

ux.o* 

4*.0! 

8.©! 

!  ! 

175.0* 

42.0! 

1.6* 

79515*71! 

it:,  c! 

*5.)i 

i.3! 

!  ! 

i>5.;» 

33.5! 

1.C! 

4*1  »5f  71  • 

—  • 

--  ! 

3.0! 

!  1 

16  0.0! 

42.0! 

1.5* 

4a1 ! 5*  71 • 

U-3! 

40.0! 

i.O! 

1  1 

!  i 

1  • 

160-0! 

1 

1 

42.0! 

1 

1 

1.5! 

1  1 

i  i 

1C*!  3*  35! 

6  >.4  ! 

j 

1 

24.3! 

10.2! 

1  • 

7C.O! 

96.0! 

7.9* 

S3?3a;s? 

•  *.  3! 

?4.  0! 

’.O'. 

!  ! 

x  2.0! 

24.3* 

8.  3! 

945! 5*70! 

192.0! 

*5.0! 

10.0! 

!  • 

195.3! 

:5.0! 

1.6! 

94X15*70' 

t95.  )' 

*5.0! 

1C.*! 

!  ! 

195.3! 

35.C! 

1.6! 

773!  5*  7"'! 

193.1! 

*  >.  1 ! 

10.1! 

!  • 

195.1! 

xs.1! 

1.C! 

7331  5*7''! 

191.1' 

35.1! 

10.1 ! 

1  1 

T>3.1! 

35.1! 

1.3! 

65J?5*70? 

193.'! 

36.0! 

9.0! 

•  J 

US.)! 

xs. 0! 

1.5! 

77 ) ! Ja70! 

U5.)' 

x>.C! 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1X77  !5A7ri 

2*3.9* 

53.0! 

11.0! 

1  1 

2U.0! 

x'.C! 

1.8! 

1  377 i 5  *  70  5 

2*  !.3! 

50,3! 

11.3* 

J  ! 

2”.  3! 

5).;! 

1.6! 

77455*70! 

195.0* 

35.0! 

13.1! 

1  1 

19S.0* 

33. C! 

1.0! 

774?  5*7®! 

1 9>. 3! 

X5.C* 

1G.1 ! 

1  1 

1  *  S .  0 ! 

M. C! 

1.0! 

174si5*7oi 

290.0! 

*9.6! 

12.0! 

1  1 

2>3.0! 

*2.6! 

«.o* 

5uis»7ci 

1 >?• 1 ! 

43.C! 

1  J.X* 

•  • 

UJ.1! 

43. C! 

l.u! 

779*5470! 

19X.3! 

■*5.3! 

9.0! 

!  !  PS.3!  n.^!  1.M 

ii  iii 

it  iii 

i  <  iii 


:i!3^36! 

S7.7* 

17.1! 

9.3! 

i  1 

63.  C! 

17.1* 

9.0! 

1  29©?  4  448  ! 

26).4‘ 

4».G! 

12.3! 

t  1 

265.2! 

30.0* 

©.3! 

RfciiAN* ! 

1  $  >.CI 

4>.C! 

9.C! 

!  !  1X5. j!  6>.S!  J.f* 

ii  i  i  i 

■  i  •  j  i 

i  i  iii 


14*1*1?' 

45.0!  12.3! 

4.0! 

1  1 

45.2!  lx.:* 

3.5! 

7 !4  *43 ! 

*0.0!  12.0! 

2.0! 

!  !  t).ji  12.3!  .S' 

ii  i  i  i 


1  1 

141  ?34  3M 

7S.S! 

1 

72.9* 

j 

4.?i 

!  ! 

75.  «• 

22.9! 

1.0! 

7**!<.A4A» 

2  >3. 3! 

<>.5! 

10.6! 

1  1 

2  »C. 3! 

52.6* 

2.0! 

75014*43!* 

135.9' 

*9.3! 

9.0! 

•  1 

1  '5.0! 

X9.0! 

1.3! 

750i4*43! 

1 3  5 .0 ! 

X  9.0  • 

9.0! 

!  ! 

1 >5.3! 

39. 0! 

1.5! 

i  i  i  |  i 

!  !  i  !  i 


>50! 

400! 

175! 


500 

63C 

430 

500 

50) 


1350 

1000' 


510! 


HO! 


1000 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15.01N0NE 

1 

1 

l 

l 

1 

!  Oft 

1 

COOS  BAY  ! 

1952 

-  | 

1 3.0! NONE 

•Oft 

COOS  BAT  • 

1979 

-  i 

20.0? NONE 

ioft 

1 

COOS  BAY  ! 

1964 

250* 

P .0 ! NONE 

!Oft 

1 

COOS  BAY  ! 

1944 

©Ooi 

12.0! NONE 

•Oft 

COCS  BAY  ! 

1944 

500! 

12 .0! NONE 

1 

iop 

COOS  BAY  ! 

1916 

500! 

6-0! WINCH 

ANO  SHOVEL !0® 

COOS  BAY  ! 

1901 

-  • 

!(PE«OVA?LE) 

2 

500* 

1 

12.0!C®ANE 

1 

1 

!0P. 

1 

1 

COOS  BAY  • 

1941 

1 

1 

3100  i 

1 

1 

13.0?  DIESEL 

PUMP 

!MN 

PINE  BEND  ! 

1989 

?6ooi 

1 

16.0*6  02 ES 

1 

EL  pUMPS 

!MH 

1 

1 

PINE  SEND  ! 

1981 

1 

1 

1 

1 

27.0! NONE 

j 

1 

1 

?LA 

1 

MOPSAN  ! 
CITY  ! 

1979 

i 

27.0? NONE 

1 

!LA 

1 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1979 

-  ! 

30.0?  NONE 

1 

Ila 

1 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1971 

.  ! 

27.0? NONE 
» 

!  LA 
l 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1981 

-  ! 

27.0? NONE 

1 

SLA 

■ 

NEW  • 

ORLEANS  ! 

— 

1102! 

10. 0?  DIESEL 

1 

©upp 

!L* 

1 

MORGAN  "  ! 

CITY  • 

1066 

1102*! 

10.0! DIESLE 

1 

PUMP 

•LA 

J 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1968 

1o5S! 

15.0! DIESEL 
» 

©UPP 

?LA 

; 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

I960 

1102? 

12. 0! DIESEL 
! 

PUMP 

?L* 

! 

MORGAN  • 
CITY  ! 

U62 

11C2? 

9.0! DIESEL 

1 

PU"P 

!L* 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

»  "" 

1102? 

i 

1 

9. )?D  IESEL 

1 

1 

1 

PUMP 

!L* 

I 

1 

1 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

! 

! 

1968 

1 

1 

-  i 

1 

1 

45 .0?  NONE 

1 

i 

1 

!LA 

1 

! 

1 

VESTWEGO  ! 

j 

1974 

-  i 

26.0! NONE 

!LA 

1 

westwfgo  i 

j 

1977 

1500! 

32.310IESEL 

©UMP 

it  * 

1 

VESTWEGO  ! 

1 

1974 

1500? 

32.0?  DIESEL 

PUMP 

?  L* 

1 

VESTWEGO  ! 

| 

1974 

1500* 

3S.O?OI6SSl 

©UMP 

iiA 

1 

VESTWEGO  ! 

1977 

1500? 

35.0?  DIESEL 

1 

PU"P 

Ila 

1 

WESTVEGO  • 

1977 

1350! 

1 4. 3 ?  D IESCL 

PUMP 

!  L 

VESTWEGO  ! 

I960 

13SC? 

14.5?  OIESEL 

PUMP 

!LA 

VESTWEGO  !* 

1961 

3102? 

35.0! DIESEL 

1 

PUMP 

Ila 

1 

VESTWEGO  ! 

1 

198C 

3102? 

35.0?  DIESEL 

PUMP 

?LA 

l 

VESTWEGO  ! 

1 

1980 

1500? 

35.0?DIESEL 

PUMPS 

?L  A 

1 

VESTWEGO  ! 

1 

1981 

1500? 

35.0JDIESEL 

PUMPS 

•LA 

* 

VESTWEGO  ! 

1981 

1743? 

35.0?  DIESEL 

®UNPS 

!  L  A 

l 

VESTWEGO  ! 

1982 

1214? 

35 .0?  9 1 ES  EL 
| 

©UMP 

5  LA 

1 

VESTWEGO  i 

l 

1977 

13X0? 

1 

14.5! DIESEL 

1 

1 

PUMP 

!LA 

1 

1 

i 

VESTWEGO  ! 

! 

! 

1961 

16? 

? 

• 

45.0! NONE 

» 

i 

•AX 

! 

1 

SEWARD  ! 

! 

1945 

33*4! 

32. L? NONE 

?  AX 

SEWARD  ! 

1 

1945 

90? 

1 

14.0?  NONE 

1 

i 

?AK 

1 

SEWARD  ! 

! 

! 

1946 

1 

1 

4* 

43! 

« 

• 

1 5. 0! NONE 

1 

?  MN 

1 

i 

RANJE#  ! 

! 

1951 

12! 

j 

9. 0! H*ND  HOIST 

1 

1 

!mn 

ft  AN  I  £R  ! 

I 

1964 

1 

1 

! 

! 

37.5  iNONE 

?XT 

J 

XOSMOSOALtl 

•  1958 

4  360! 

20.9  5  PUMP 

!XY 

XOSMOSDALE! 

1966 

1500! 

1 3. 9 ! NONE 

1 

•XT 

XOSMGSDALE! 

1 

1962 

1500! 

1 

1 

13. 9! NONE 
! 

1 

?XY 

XOSMOSDALE! 

! 

! 

! 

1962 
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EN6R! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


!  JVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE! LENGTH 
-! REGIS-' *****  RPQ. 

!  TER  !  SEE!////// 

!  TON-  !PAGS*  0V£5>- 


ICAPACITT!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

3CDTH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !$  ‘OPERATING 

o'S. '.LOAD-!  !  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 

/////!  ED  !  *////////!  POINT  !  LINE-1  *AO!  LINE-1 

OVER-!/////*  HORSE!  PASS-  ! <L IGNT) ! ////////////////!TD ! ////////// 


!  NUMBER 

NAG?  1  IV  1 

ALL  ! 

*LL  '.LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!£E! 

LINE-2  !*RE0UILT! 

(15)  KOSMOS  CEMENT  CO.#  INC. 

1  ; 

1  1 

2  > 

t 

1 

2 

2 

2 

t 

1 

» 

1 

1 

» 

2 

2 

1 

; 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

t 

t 

1 

(CONTINUED) 

1  1 

■ 

1 

; 

1 

2 

1 

; 

KPC  65 

7501***3 ! 

195.0! 

3*.  0! 

9.0! 

-  • 

1S00! 

14.0! NONE 

!  KY 

KOSMOS DALE! 

1963  ! 

<  1 

195.0! 

39. 0! 

1.5! 

1 

-  1 

2 

1 

1 

KPC  66 

750***43! 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

14.01N0NE 

!KT 

KOSMOSDALE! 

1963  ! 

1  1 

1c 5-0! 

39. 0! 

1.5! 

1 

! 

; 

1 

2 

ra  * 

no.  5es 

1  ; 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

« 

1300. 

•OQAG  LINE 

1 

1 

NO.  4*8 

2755***?! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1300! 

23.71*00  B.P.H. 

PUMP# !KY 

KOSMOSDALE! 

19*7  ! 

1  ; 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! DRAG  LINE 

1 

1 

KC  183 

1 350! 5**8  5 

195.0! 

52.0! 

8.6! 

-  * 

1850! 

21. 01N0NE 

!  KY 

KOSMOSDALE! 

1983  ! 

1  1 

195.0! 

52.0! 

2.2! 

■ 

-  1 

1 

1 

1 

KC  135 

125055A42! 

2*0.0! 

30.0! 

8.0! 

-  1 

2200! 

21.01PUMP 

!KY 

KOSMOSDALE! 

♦  1985  ! 

1  1 

2*0.0! 

50.0! 

:.o! 

t 

-  ! 

1 

» 

< 

KC  137 

73355**3! 

290.0! 

52.5! 

10.6! 

-  ! 

*$60! 

20.91PUMP 

•KY 

KOSMOSDALE! 

1964  ! 

1  1 

29-j.O! 

52.5! 

2.0! 

t 

-  • 

2 

; 

1 

KC  139 

*233127 

333 ! 5**3  i 

195.)! 

3  >.C! 

9.0! 

-  • 

1*CG! 

15.6! NONE 

!KY 

KOSMOSDALE! 

1062  ! 

1  1 

175.0! 

33.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

* 

j 

j 

KC  235 

1  250! 5  a*3  5 

2*0.0* 

AO.U' 

s.C* 

-  ; 

2200! 

21 .9! PUMP 

•KY 

KOSMOSOALE! 

*  1985  » 

1  1 

•  1 

2*0.0! 

2 

50.0! 

2.0! 

2 

j 

1 

1 

; 

l 

l 

2 

1 

(03)  KOSNAC  EQUIPMENT  RENTAL# 

!  INC. 

1  1 

1  ; 

1 

; 

1 

t 

2 

2 

1 

j 

• 

1 

1 

KRAKEN 

•276030 

3S13A36! 

56.7! 

17.*'. 

9.C! 

R50! 

-  ! 

27.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1953  ! 

1  1 

56.7! 

> 

17.*! 

1 

9.0! 

1 

2 

2 

t 

1 

! 

! 

2 

1 

(03)  KOSNAC  FLOATING  OtRRICK 

"jCORP. 

1  2 

1  1 

2 

1 

2 

2 

* 

; 

1 

2 

; 

2 

2 

; 

GOTHAM 

5262632 

10053*  36! 

96.7! 

25.2! 

13.0! 

1600! 

-  ! 

23.2! NONE 

J  NY 

NEW  YORK  • 

1951  ! 

1  1 

102.6! 

25.6* 

10.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

2 

MAY  DE 

•155151 

3153*34! 

*2.0! 

19.5! 

9.0! 

*10! 

-  » 

29.0'NONE 

•  NY 

NEW  YOPK  ! 

1387  ! 

1  1 

•2.0! 

19.5! 

9.0! 

1 

-  • 

1 

• 

1 

HUNTINGTON 

•262622 

9813*36 ! 

*1.5! 

24.4! 

12.3! 

1*30! 

-  j 

3*. 0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1951  • 

1  1 

91.5! 

2*.*! 

9.5! 

; 

-  ! 

• 

l 

1 

KOSNAC  GIRLS 

! 2*3*53 

9553*36! 

*5.0! 

22.6! 

9.9  • 

300! 

-  • 

19.0'NONE 

!ny 

NEW  YORK  ! 

19*3  ! 

j  ! 

*  S.O! 

1 

72.6! 

1 

9.9J 

1 

1 

j 

j 

j 

i 

; 

1 

i 

(32)  VRIELOV  BROTHERS 
'JRENOON 

1  1 

1  1 

61102! 

; 

2 

30.0! 

1 

1 

*.)! 

3.0! 

1 

• 

16  si 

; 

1 

2 

; 

9 .0! NONE 

; 

i 

•LA 

; 

; 

MEPNENTAU  ! 

2 

2 

1973  !• 

1  1 

j  1 

50.0! 

1 

8.0! 

• 

2.3! 

1 

2 

4! 

1 

1 

; 

• 

2 

2 

! 

! 

(31)  KRS  CORPORATION 

ABC  2*3 

! 

•536669 

1  j 

i  i 

6251***1  ! 

; 

195.0* 

5 

2 

33.0! 

3.7* 

2 

j 

1 

1 

1413! 

t 

j 

1o.0!N0N£ 

! 

i 

•MS 

2 

i 

GREENVILLE! 

! 

1 

1977  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  • 

; 

2 

1 

! 

ABC  3*9 

1622077 

7031***1! 

1 95.0! 

35.0! 

9.6! 

-  * 

1500! 

16.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1930  ! 

!  ! 

193.0! 

75.0! 

1.5! 

< 

-  • 

2 

2 

« 

! 

ABC  31*3 

1612386 

6*o!*A*1! 

200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  2 

1672! 

1 7.0 ! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

•  1 

200.0! 

35.)! 

1.4! 

2 

-  • 

1 

! 

1 

! 

ABC  8159 

S612S37 

6961***1  ! 

250.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1672! 

17.0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1979  ! 

*  ! 

200. j! 

33.3! 

1.*! 

1 

-  • 

1 

! 

! 

! 

A3C  8203 

1623569 

7301***1 ! 

200.0' 

’5*3! 

9.0! 

-  » 

1500! 

16.0! NONE 

•MS 

G°  EENVILLE ! 

1980  ! 

1  j 

200.0! 

75.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

t 

; 

! 

! 

09C  350 

! 62207® 

7001***1 ! 

195.0! 

•5.3! 

9.6! 

-  • 

1500! 

16.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

I960  ! 

! 

1  !  ! 

1*5.0! 

M.C! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

! 

2 

! 

DSC  31 6B 

•612530 

!  6961***1! 

200.0! 

T  3.0! 

9.0! 

-  • 

16*S ! 

17.0 'NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1979  l 

• 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  • 

1 

! 

1 

; 

HEM  1 56  F 

161*510 

!  3*8!*A*1! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.2 !NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1979  j 

! 

!  !  ! 

195.0! 

33.  C! 

1.6! 

2 

-  J 

t 

t 

! 

! 

RF  *619 

15*7199 

!  9171***1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

17.0!  NONE 

t  MS 

GREENVILLE! 

1977  ! 

! 

» 

2  1  ; 

200.0! 

1 

35. C! 

1.5! 

; 

1 

j 

2 

j 

i 

; 

; 

1 

! 

! 

1 

(33)  KRYSTAL  CORP.#  ARNDT#  K£  i NNETH 

1  !  i 

!  1  ! 

t 

« 

j 

j 

» 

2 

1 

; 

» 

i 

; 

; 

i 

! 

! 

KRYSTAL  SEA 

159*237 

!  12711A09! 

1*1.0! 

12.0! 

7.3! 

730! 

300! 

*0.0! 3"  OIL  BULK  ! AK 

HOMER  l 

1973  1 

1 

j 

2  ;  { 

2  ;  j 

134.0! 

; 

32. C! 

; 

4.5! 

2 

1 

; 

'.CARGO  PUN® 

2 

! 

! 

1 

2 

! 

j 

(38)  K'JGKAKTLIK#  LTO. 
KANGITSUK 

1 

1 

1 6*3363 

1  1  1 

•  •  ! 

1  5313*^1 

; 

68.0! 

; 

1 

Oo.)! 

5.0! 

2 

2 

7*0! 

50! 

1 

1 

25 . 3! NONE 

; 

! 

•AK 

1 

i 

KIPNUK  ! 

2 

i 

1932  • 

« 

1  ;  • 

63.0! 

?•*.:• 

4.0! 

2 

-  J 

1 

l 

! 

! 

VAR  HORSE 

! 273599 

•  *9*3*34! 

59.6! 

1 8.7! 

6.2! 

1000! 

29! 

35.0! NONE 

!  AK 

KIPNUK  ! 

1957  1 

2 

1  ;  1 

59.4! 

16.7* 

6.6! 

2 

-  • 

» 

! 

1 

! 

CHALIN 

5611099 

!  20615A79! 

120.0! 

30.0! 

5.2! 

-  • 

*73! 

3.0! CARSO  PUM» 

JAK 

KIPNUK  ! 

1979  ! 

1 

!  1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

CHEECMING 

16*3369 

•  123*5*70! 

*3.u! 

70.0! 

3.3! 

-  * 

296! 

8.0! CARGO  PUMP 

•AK 

KIPNUK  ! 

1982  ! 

t 

« 

1  1  1 

1  !  ! 

*0.0! 

; 

T0.0! 

1 

1.0! 

1 

2 

1 

; 

2 

! 

1 

! 

; 

» 

! 

(09)  KURT  IRON  t  METAL  CO. 

E  15 

; 

; 

126*959 

1  ;  1 

!  6521***0! 

j 

1 

165. li 

j 

1 

3a.1! 

9.7! 

2 

2 

t 

1 

1300! 

; 

; 

13.4! NONE 

1 

i 

!*D 

1 

2 

BALTIMORE  ! 

! 

! 

1952  ! 

1 

1  1  1 

1*5.1! 

3* .  1! 

1.5! 

2 

-  • 

1 

! 

* 

! 

E  U 

•27230? 

•  65214A4C! 

165.1! 

7  •  .1  ! 

9.7J 

-  » 

1500! 

1 5 . 6 ! NONE 

|MD 

BALTIMORE  ! 

1956  ! 

2 

1  !  1 

145.1! 

3  3.1! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

! 

! 

! 

J.  ».  V  ILL  IS 

•269215 

!  190014**1! 

2*0.0! 

43.1! 

11.  J! 

-  J 

2*03! 

22.0* NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1955  ! 

1 

;  1  1 

2*0.0! 

*4.1> 

•  .0! 

2 

-  ! 

2 

! 

! 

; 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


(35)  KUSKOKVIM  TRANSPORTATION!  CO. 


FRANCES  SNOW 

•273943 

1 

55*1 *9* 1 

44.0! 

l8.<*! 

4.0! 

•30! 

55! 

35.01HYORAULIC 

WINCH  ! AK  BETHEL 

!  1957 

1 

1 

1  * 

14.5' 

70.2! 

3.0! 

1 

-  • 

1 

• 

1 

TANANA  CHIEF 

! >03*1 7 

i 

53!1  AO'! 

■'..It 

*  ».:• 

3.7! 

660! 

26! 

*5.0!N0N£ 

!AK  BETHEL 

j  1959 

2 

1 

!  ! 

6*.*! 

?9.U» 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

CINNABAR 

•263132 

; 

7112A03! 

*3.5! 

*1.*! 

*.0! 

353! 

253! 

33.0! PUMP 

•AK  BETHEL 

!  *  1969 

; 

! 

1  ■ 

94.0! 

22.0! 

1.0* 

! 

-  • 

; 

! 

! 

JUDY  SNOW 

2  ...... 

1 

1C!3A36! 

’2.0! 

11.05 

2.6! 

220! 

10! 

2*. 0! NONE 

! AK  BETHEL 

!  1962 

i 

1 

!  ! 

*2.0! 

il.O! 

2.6! 

1 

-  • 

1 

I 

1 

TAMMY 

123785R 

1 

*2!3AJ6! 

M.9< 

20.2! 

3.0! 

*00! 

-  • 

26.0! NONE 

! AK  BETHEL 

j  194* 

1 

; 

1  1 

58.*! 

?  9..)! 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

{ 

! 

TERRY  LEE 

t  ...... 

1 

10! 3*36! 

*9.0! 

12.0! 

5.8 ! 

32C ! 

10! 

12.0! NON? 

i*K  BETHEL 

!  •  1977 

; 

! 

1  t 

3*.)! 

12.  J\ 

5.3! 

1 

-  ! 

I 

1 

1 

TINY 

1659553 

1 

95*3*36! 

7  0.  0! 

23.3! 

5.2! 

1170! 

-  ! 

*5.0! NONE 

!  AK  BETHEL 

'}  1933 

; 

1 

1  1 

70. 0! 

7  5.0! 

3.3! 

1 

-  • 

< 

! 

! 

BEIMEL 

1236703 

1 

**!4A*6! 

41.0! 

20.0! 

3.0! 

-  • 

*8! 

5 .0! NONE 

•AK  BETHEL 

!  1962 

2 

! 

•  ! 

6  ).0! 

20.0! 

.3! 

2 

-  ! 

2 

1 

1 

KODIAK  NO  1 

!  5*2*1 8 

■ 

221  !*A*5! 

111.8! 

29.0! 

4.0! 

-  ! 

221! 

6.0! NONE 

! AK  BETHEL 

!  19*5 

2 

• 

1  1 

111.9! 

29.  C! 

1.3! 

• 

-  • 

2 

! 

! 

KUSKO  KATE 

! 173460 

* 

215! 4**3! 

1*9.1! 

14.0! 

6.C! 

-  2 

215! 

3.0! NONE 

!  AK  3ETHEL 

!  1937 

1 

! 

!  ! 

129.1! 

14. 0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

TA3LE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


COAST 

GUARD 

NUNPER 


* VTCC !  DIMENSIONS  !D»ATT!  !  CAPACITY: 

NET  !C005!L?s;TH!*i«*0T^!  •  ! 

PESXS-I****!  Rr*.  !  RFG.1LOAO-*  !  CARGO 

TFR  !  $?*!//////!/////*  cO  !  !//////// 

TON-  !PA*r!  /////!  «0»SE!  “ASS- 

NAG?  !  IV  !  «LL  !  ALL  ! LIGMT!  ?OJcal  SNGERS 


HIGH-  !  'VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC •  6ASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !/F//////////////!Td!////////// 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


YEAR 
3UILT  : 
0» 

*J?E3UILT 


(33)  XUSKOKUIN  TRANSPORTATION 
(CONTINUED) 

ST*  MICHAEL 
TL'lUKS  \* 

YC<  22 
ZE  101F 
CORNELL  10 
SE< 

MPAPUT? 

OIL  *  1 
OPCA  NO  2 
PT4S  A  6 


(21)  L  %  J  EQUIPMENT  CO. 
NO  PGS 


(32)  L  ?  L  NARINE  SERVICE#  IN 
AORIfcVNF-L 

DONNA-L 

XPISTt  L 

LAL  I 


(!2)  L  A  L  OIL  CG./  INC. 
ANDY  L 

FRAVKLEE 

KFVl*  P 

CA6C  1 

OFFSHORE  NO  2 
$*ITTY  5 
SHITTY  6 


CO. 

2545AS 

563224 

513014 

2*9059 

174720 

274595 

5*3500 

175C2J 

173442 

171565 


531773 

5*1774 
5*601 R 


531523 

295R1A 

545621 


60S4A43!  59.a« 

!  !  >9.4* 

326J4A43*  1C«*7! 
!  !  I***. 9! 

1 23I4A4 1!  « 9,9* 

!  !  79. ?! 

57754*46!  192.2! 

152*2! 

79.9* 
,9.9* 


1 3355*71 ! 

1  1 

71 ! SA71 •  Ji 
1  •  »3.C! 

334*5*71!  1r>.4* 
!  •  1*5.6! 

1  55!  5*71 !  113.9! 

!  •  123-3! 

19213*71!  103.3! 

!  !  1*3.5! 

193!5»71!  1  )s*  )! 
!  !  1'4.>! 


1M.1! 

175*1! 


24. 5! 
24.5! 
*4.1! 
*4.1! 
*2.C! 
32.0! 
5  3.0! 
13.3! 
29.0! 
?9.G! 
24.0* 
itoi 

40.0! 

40.3! 

34.C! 

!4.3! 


24.1! 

Os.l! 


53*3*35! 

SSSJAlsi 

1  1 

55  53*  55 ! 

1  * 

1 >4! 4A43 J 


40.0! 

_  _  1 

60.0! 

mm  I 

60-si 

_  _  I 

nc.oi 


22.5! 

n.o; 

22. oi 


33*3*34!  41.7*  1*,0! 

!  !  .2.0!  1-..0! 

2453*35!  43. 4!  15. R' 

!  i  -3.4*  15.9! 

?’*!3*3  4!  45. J!  1  ft.  0! 

•  !  45.0!  I6.r* 

391 ! $* 70!  144.0!  3>.f! 

!  !  1(4.2!  35.0! 

J4*!5*79!  i?0.0*  '5.0! 

!  !  152.:!  75.cs 

211*5*731  12C.0'  75.0J 
!  !  1*3.0!  ’6.0! 

211JSA7J!  120.0!  3>.3! 
!  !  12C.O!  *6.C! 


R 

! 40C023 

3*5!5A70» 

1*0.0' 

*5.0! 

1 

!  ! 

1 3  3-0! 

35. C! 

10 

'.613477 

!  202 !  5*70*. 

1?0.C! 

*:.*’! 

1 

!  !  ! 

120.0! 

T3.0! 

11 

1577327 

!  19*. !  5*70! 

i<:.oi 

*0,0! 

! 

!  !  ! 

12  0.0! 

10. :• 

12 

•576961 

!  19‘!5*7:i 

Ui.V. 

’0 . : . 

! 

!  !  ! 

120.0! 

30.3! 

13 

1252452 

!  261 ! 5A  70  J 

I’O.O* 

‘2.C! 

17C.0!  ?,\C! 
1  25  9!  5*70*  044.3!  50.0! 
!  I  254.0*  70.0! 


(32)  L  3  L  TOWING#  INC. 
L  MARIE 


(32)  llH  ROAT-TRUC  RENTAL# 
C  T*UC  NO  3 


CHc® A*2 S  *0  TRUC  NO  37 


(  J2>  LIN  POTRUC  RENTAL#  INC 
CHf * A**I C  90  TRUC  36 


(32)  L  3  P  «OAT  RENTALS 
CHANCE 


CORSAIR 

SPREE 


(32)  Li*  AOAT  RENTALS  *  E3UIP 
INC. 

NR.  *0 


(14)  LA  ROCHE  INDUSTRIES#  INC 
A  1 


SQ6a74 

35! 

! 

1  1 

INC. 

i 

t  j 

602795 

i  125! 

i  1 

957507 

!  147! 

! 

! 

3*31! 

! 


46. 7  J 
6  2.0! 


1  *0T!  1*4.0' 

!  i4*.:* 

1*0’!  157.4! 
!  1  *•  >•  3! 


57J1F03! 
!  I 


77.4! 

'3.0! 


405522 


64! 1C  02!  175.0! 

!  !  1?5.u! 

46 ! 1 Cu? !  -  ! 

•  !  110.0! 

46'Kj?!  i;C.O! 
!  !  1*0.0! 


4.7! 

1.5! 

9.0! 

3.0! 

2.3! 

5.6* 

9.5! 

2.5! 

6.0! 

1.0* 

3.5! 

1.0! 

5.0! 

1.3! 

4.3! 

1.0! 

7.2! 

3.6* 

9.0! 

2.oi 


5.0! 

3.4* 

5.0! 

5.4! 

5.C! 

3.6! 

4.0* 

1.5! 


5.6! 

5.0! 

5-*! 

5. *.! 
5.4* 
5.3! 
£.0! 
2.0! 
9.0! 
7.3! 

6. M 
2.0! 
6. *! 
2.  j! 
7.0! 
2.o! 
6.4! 
1.0! 
4.6! 
1.0! 
6.6! 
1.0! 
6.  j! 
1.0! 
9.6! 
1.5! 


1*.0* 
1  ?.0! 


■*).:! 

*».3! 

i6.:» 


’2.6! 

**  5.01 


! 

23.9* 

23.R* 

’4.:i 
23.2! 
2  3.0! 


"ENT# 

J  524909 


!  ! 

!  ! 

29 !3*34J 

!  ! 


4  4.6! 

-1.6! 


14.)! 

l6.«! 


A  2 

ING-U  1 


2760*5*71!  2*3.0! 

!  !  795. 0! 

274ol 5*71 !  2*5.3! 
!  !  20.0! 

1439*5*71!  263.0! 
!  !  250.0! 


6.3! 

4.5! 


! 

13.3! 

ti.os 

11.0! 

5.5! 


<5.0! 

6.08 

! 

! 

1 

5.  si 
3.5 ! 
4.)' 
J.O! 
6.5! 
5.5! 


4,9! 

3.9* 


52.0! 
52. 0! 
52.#! 
52.0! 
52.5! 
*2.5! 


3.4* 

3.0! 

0.6! 

3.3! 

9.0! 

2.2! 


1 

1 

100 

1 

1 

3.0! NONE 

1  1 

1  1 

I AK  3ETHEL  1 

1  I 

1948 

-  i 

340 

12.0! NON? 

i*K  3ETMEL 

1 

1945 

-  i 

123 

12.0!DI6$£L  «»ypp 

i*K  8ETMEL 

1 

1943 

-  i 

1400 

14.0! NONE 

!**.  ftETHEL 

1 

1962 

-  i 

274 

14.0! OIESEL  PUMP 

!  AK  9ETHEL 

*  1951 

-  i 

71 

12.0! DIESEL  PUMP 

!AK  OETHEL 

1  j 

1964 

-  i 

3T4 

20. ol DIESEL  PU«P 

! AK  SETMEL 

1977 

-  i 

525 

20.0! OIESEL  PUMP 

j*K  OETHEL 

1 

1941 

-  « 

192 

13.0! OIcSCL  PUNP 

!A<  dETHCL 

1 

1959 

1 

1 

221 

9.3! NONE 
» 

1 

!AX  3ETHEL 

1 

1 

1«23 

1 

1 

{ 

J 

900 

1 

11.0! NONE 

1 

1 

l 

j  PA  UN10NT0WN 
$ 

1 

1952 

J 

1 

400! 

1 

?3#0! NONE 

1 

1 

!LA  MORGAN 

1977 

1 

- 

j 

!  CITY 

400! 

- 

*3.0!NDNE 

!LA  MORGAN 

1977 

« 

- 

t 

!  CITY 

40oi 

- 

33.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1977 

1 

- 

1 

*  CITY 

1 

1 

J90 

12.05N0NE 

| 

t 

!LA  BALDWIN 

1 

1957 

1 

* 

4ooi 

1 

1 

41. Oi NONE 

1 

1 

!LA  CROWN 

1977 

• 

• 

| 

!  POINT 

400! 

- 

26.0*  NONE 

!LA  CROWN 

1964 

1 

- 

1 

!  POINT 

300! 

- 

30.05N3ME 

!LA  crown 

1975 

1 

- 

! 

!  POINT 

•  1 

1000 

16.3! PUMPS 

!LA  CROWN 

1955 

i 

! 

!  POINT 

903 

1 4. 0! PUMP 

!LA  CROWN 

1948 

1 

-  ! 

l 

!  POINT 

-  i 

404! 

12.0!0IESEL  PUMPS 

•LA  CROWN 

1969 

1 

•  1 

1 

!  POINT 

•  1 

40* 

12.oiPUHPS 

!LA  CPOUN 

1972 

1 

-  1 

! 

!  POINT 

-  1 

600! 

14.3! PUMPS 

•LA  CROWN 

1978 

1 

>  1 

! 

»  POINT 

.  1 

590’ 

7.01NONE 

! LA  CROWN 

1979 

! 

. 

1 

!  POINT 

! 

452! 

6 .ol PUMPS 

! LA  CROWN 

1976 

« 

- 

1 

!  POINT 

*  ! 

402 

6.0 ‘.PUMPS 

•LA  CROWN 

1976 

j 

- 

! 

!  POINT 

.  i 

500 

15.3! DIESEL  PUMP 

!LA  C»OWN 

1942 

j 

- 

! 

!  POINT 

i 

3.144 

ie. 613000  a.P.H.  DECP1LA  CROWN 

1980 

• 

i 

- 

SWELL  PUHP 

1 

!  POINT 

1 

1 

! 

j 

•00! 

1 

1 

- 

! 

30.01N0NE 

j 

1 

> 

! 

JLA  HOUNA 

J 

! 

1967 

i 

j 

2120! 

163 

1 

1 

50.0! NONE 

! 

! 

JLA  LCEVILLE 

1 

1079 

?oooi 

! 

1 

550 

52.0! NONE 

1 

i 

*LA  LFEVILLE 

1 

i 

1984 

i 

1 

lOeoi 

H2 

1 

1 

42.0'NONF 

1 

i 

!LA  GOLDEN 

1981 

< 

j 

1 

1 

!  MEADOW 

! 

i 

2400! 

66 

! 

1 

*1 .3 ! NONE 

! 

1 

!LA  MORGAN 

1979 

! 

- 

! 

!  CITY 

2200* 

56 

31.3! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

j 

45 

! 

!  CITY 

1575! 

26 

29 • 3! NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1976 

1 

i 

1 

44!  ! 

1  < 

i  J 

!  TAL  CITY 

1 

! 

1 

i 

300! 

! 

1 

- 

1 

1 

30. oi 

1 

i 

! 

! 

!LA  HOUMA 
! 

1 

1970 

1 

; 

! 

2500 

1 

1 

?0.4!375  G.P.rt. 

«  j 

!  ! 

IMS  GREENVILLE!  1966 

j 

- 

{DIESEL  PUMPS 

! 

! 

•  1 

2500 

13.4*875  G.P.h. 

Its  6*£fNVIU.*l  1»64 

1 

- 

! DIESEL  PUMPS 

1 

! 

•  j 

2596 

19. 4! GOULD  PUHP-1800  !  NS  GREENVILLE!  1°79 

1 

1 

* 

!6P* 

!  t 

j  ! 

! 

! 

1 
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me.1 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  !0®AFT* 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

•VESSEL! 

! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  !C0D£!L£n<-,th!8®DTH! 

t 

; 

i 

cST  !  CARGO  HANDLING 

!S  !0PE8ATING  ! 

i 

— 

! R EGIS- ! *♦** !  * 

»EG.!L0A5-! 

■ 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!  T  C !  aASE  ! 

YEAR 

t 

COAST 

!  TER  •  SEE f //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE 

-1 

! *0!  LINE-1  ! 

PUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

GUARD 

•  TON-  !PA5=!  OV£R-!CVcR-!/////l 

HORSE* 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !////////// ! 

OR 

! 

NUMBER 

!  MAGE  !  IV  1  »LL  1 

*LL  'LTGMT* 

power! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(23)  LADD,  CHRISTOPHER 

!  •  *  j 

!  ii  i 

i  ii  i 

i 

i 

i 

i 

• 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i  J 

i  2 

•  i 

; 

D /0/A  C“FA8/  INC. 

!  1  1  ! 

t 

i 

1 

i 

i 

I  ! 

NERVINE  II 

253042 

•  1713A36!  46.7* 

U.O! 

5.1! 

230 ! 

20! 

.'NONE 

!0H  PUT-IN-HAY! 

1942 

!  1  1  46.7! 

14.0! 

_  i 

i 

-  • 

i 

!  ! 

• 

LADLER 

!  11214A43!  100.0! 

28.0! 

5.5! 

-  i 

110! 

5 • 0 ! NONE 

! OH  PUT-IN-3AY! 

1950 

• 

!  !  i  100.0! 

!  !  !  1 

25.0! 

; 

1.5! 

i 

j 

i 

.  i 

i 

i 

i 

1  * 

i  i 

i 

(14)  LAFARGE  CORP.  SOUTHERN  R! 

EGION, 

i  ii  ■ 

i  i  i  i 

j 

i 

i 

i 

1 

■ 

i 

i 

i 

i  i 

i  i 

CITADEL  CEMENT 

i  ii  i 

• 

! 

i 

i  ! 

CITADEL  1 

!  50014A41*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1500! 

25. 5 !  ELECTRIC 

PUMP 

•LA  NEW  ! 

193? 

!  !  !  195.0! 

T  5  *  C ! 

2.0! 

i 

.  i 

i 

!  ORLEANS  ! 

CITAOEL  2 

- - 

!  500I4A41!  195.0! 

35, C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

35.5JELECTRIC 

PUMP 

•LA  NEW  ! 

1988 

!  !  i  195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

u  I 

i 

•  ORLEANS  ! 

CITADEL  3 

!  50014A41!  193.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

25.5!ELcCTRIC 

PUMP 

!  LA  NEtf  ! 

1983 

!  !  1  195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

!  ORLEANS  • 

CITADEL  4 

*  500! 4 A41 |  19>.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1500! 

25.5! ELECTRIC 

PUMP 

•LA  NEW  j 

1988 

!  «  !  195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  t 

i 

!  ORLEANS  ! 

TRINITY  I 

2362R9 

!  1032! 4*41 !  2)3.0! 

40.0! 

7.5! 

-  i 

1240! 

24.3! ELECTRIC 

PUMP 

SLA  NEW  ! 

I960 

i  !  1  203.0! 

40.7! 

2.2! 

i 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  ! 

TRINITY  II 

293740 

!  110214*41!  205.0! 

40.0! 

8.4! 

.  i 

1510! 

22.6! ELECTRIC 

PUMP 

»LA  NEW 

1965 

!  !  !  205.0! 

■  it  j 

40.7! 

i 

1.9! 

• 

• 

-  ! 
i 

i 

i 

!  ORLEANS  ! 

i  j 

(32)  LAFAYETTE  CREW  BOATS, 

IN 

C. 

!  j  j  ! 

i  i;  i 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

j 

t 

i 

•  i 

•  ! 

DAVID 

640433 

!  11J1C11!  42.0! 

12.0! 

4.9» 

450! 

-  i 

10.S1NONE 

SLA  DELCAMBRE  ! 

1931 

!  !  !  42.1! 

12.0! 

3.0! 

j 

12! 

! 

•  1 

DOT 

634636 

!  11!1A12:  42.0! 

12.0! 

4.9! 

450! 

•  ; 

10.5! NONE 

! L A  DELCAM3RE  ! 

1981 

!  !  !  42.1! 

12.0! 

3.0! 

i 

12! 

i 

i 

MARY 

636770 

!  11J1C11 !  42.0! 

12.0! 

4.9! 

450! 

_  i 

10.5! NONE 

•LA  DELCAN3RE 

1931 

!  !  !  42.1! 

12. C! 

3.0! 

! 

12! 

! 

i 

SOUTH  FORK 

524613 

*  53*1*12!  7J.7! 

IV.  7! 

4.4! 

1170! 

5! 

25.0! NONE 

!LA  DELCAM3RE  ! 

1970 

!  !  77.0! 

i  ii  ; 

20.0! 

3.7! 

t 

; 

39! 

i 

i 

! 

•  ! 
! 

(36)  LAFFEATY  TRANSPORTATION 

COMPANY 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

i 

{ 

; 

i 

i 

j 

! 

i 

i 

•  ! 
• 

COEUR  D'ALENE 

!  5 !  3*38 !  2-.0! 

8.0! 

2.6! 

115! 

.  i 

1 2. 0! NONE 

!I0  COEUR 

1949 

!  !  !  24.0! 

3.0! 

2.6! 

i 

-  i 

I 

!  D'ALENE  ! 

COUGAR 

266428 

!  1 3  !3*38!  40.7! 

13.7! 

*.2! 

290! 

-  I 

21.0!N0Nc 

!  ZD  COEUR  ! 

1953 

!  !  !  45.0! 

14.0! 

o.2! 

! 

•  i 

i 

!  O'ALENE 

FLORENCE  LEE 

273960 

!  21 1  3 A  36 !  *.6.9* 

16.3! 

7.0! 

500! 

.  * 

26.0! NONE 

!ID  COEUR 

1957 

‘  !  !  52. C! 

17.0! 

7.0! 

! 

-  i 

j 

!  D'ALENE 

GEORGE  A 

270145 

•  1413A38!  J8.9! 

14.0! 

4.5! 

165! 

.  1 

20.0! NONE 

!  ID  COEUR 

1955 

!  !  !  36.9! 

14.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

!  O'ALENE 

JACK  A 

I  5 ! 3*38!  ?4.3! 

9.5! 

3.7! 

115! 

.  I 

17. o) NONE 

I  ZD  COEUR 

1956 

!  !  !  21. J! 

9.5! 

3.7! 

! 

-  ! 

! 

I  D'ALENE  ! 

LOUISE  H 

!  5  !  3A38 !  2J.2! 

10.7! 

2.5! 

135! 

-  ! 

17,0! NONE 

! 10  COEUR 

1956 

!  !  !  26.2! 

10.7! 

2.5! 

1 

-  ! 

1 

!  D'ALENE  ! 

HUDCAT 

— 

!  4!  3*  36!  JC.O! 

9.C! 

3.0! 

1431 

-  ! 

12.01  NONE 

f 10  COEUR 

-- 

•  !  !  30.0! 

9.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

!  O'ALENE 

PINE  CAT 

260593 

!  10  !3*36  !  42.21 

15.1! 

7.0! 

230! 

.  i 

20.5'NONE 

■ID  COEUR 

*  1950 

1  !  !  47.0! 

16.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  D'ALENE 

POTLATCH 

— 

!  5 !  3*35 !  27.01 

3.8! 

3.5! 

94! 

-  I 

12. 0! NONE 

'ID  COEUR 

1963 

1  !  !  22.3! 

8.3! 

3.5! 

! 

•  i 

! 

!  D'ALENE 

SARAH  ANNE 

!  5  !3*36!  31.2! 

1C. 3! 

4.0! 

143! 

-  ! 

1 8 . 0 ! NONE 

! ID  COEUR 

1964 

!  !  !  31.2! 

10.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

I  O'ALENE 

SPOKANE 

I  5! 3*36!  ?6«  2 ! 

3.7! 

2.5! 

IIS! 

-  ! 

17.0! NONE 

110  COEUR 

1951 

!  !  !  24.2! 

8.7! 

2.5! 

! 

-  1 

! 

!  O'ALENE 

ST.  JOE 

!  5 ! 3 A  36 !  22.0! 

5.0! 

2.6! 

177! 

-  ! 

12.0'NONE 

!ID  COEUR 

1959 

1  !  !  22*0! 

3.0! 

2.o! 

! 

.  i 

! 

!  D'ALENE 

ST.  MARIES  III 

— 

!  5 ! 3*36 !  24.0! 

3.0! 

3.0! 

IIS! 

-  i 

17,0! NONE 

SID  COEUR 

1952 

!  1  !  24.0! 

8.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

i 

!  O'ALENE 

VALERIE  LEE 

— 

!  5 ! 3*36 J  28.0! 

10.5! 

2.8! 

155! 

-  ! 

12.0 '.NONE 

!I0  EOEUO 

1952 

!  !  !  ?J.O! 

i  ii  t 

10.4! 

i 

2.8! 

! 

! 

1 

-  1 
! 

! 

i 

!  O'ALENE 
! 

! 

(03)  LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORT' ATION 

!  i  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

! 

i 

i 

! 

I 

i 

! 

i 

» 

! 

! 

CO./  INC. 

!  !  !  1 

♦ 

5 

i 

i 

! 

ADIRONDACK 

211156 

!  150! 1*15!  1*3.0! 

40.  oi 

8.5! 

365! 

100! 

41.0! NONE 

!VT  BURLINGTON 

1913 

!  !  !  152.0! 

42.3! 

7.3! 

! 

311! 

i 

• 

CHAMPLAIN 

229460 

!  299!  1*13!  U8.3! 

41.2! 

7.5! 

550! 

105! 

39.5 ! NONE 

! VT  BURLINGTON 

193C 

!  !  !  1*2.0! 

43.0! 

(.5! 

! 

300! 

1 

! 

ESSEX 

.6X9911 

!  7811*13!  11.0! 

33.0! 

7.0! 

275! 

67! 

33.0'NONE 

!VT  BURLINGTON 

1981 

!  !  !  1)0.0! 

43.6! 

5.5! 

i 

00! 

» 

! 

EVANS  WADHANS  WOLCOTT 

931211 

!  13151*13!  1*3.0' 

37.0! 

5.0! 

7405 

199* 

34.3  !NOME 

! VT  BURLINGTON 

1968 

!  •  !  198.0! 

44.0i 

2.0! 

i 

200! 

j 

! 

GOV.  GEORGE  D.  AIKEN 

566265 

!  94J1A13!  132.0! 

*4.0! 

4.4! 

365! 

1 3  o ! 

39.3!NONE 

! VT  BURLINGTON 

1975 

!  !  !  10.0! 

4%.0i 

6.9! 

i 

130! 

t 

i 

GRAND  ISLE 

1266031 

!  180!1*1J!  132.1! 

37.0! 

7.  9» 

4255 

179» 

41 .OiNONE 

! VT  BURLINGTON 

1953 

1  !  !  137.5! 

43.0! 

c.  ! 

2 

130! 

« 

! 

PLATTSBURGH 

676440 

1  255*1  *13  !  10.0! 

37.0! 

5.8! 

725! 

193! 

3  4 . o)nON£ 

*VT  BURLINGTON 

1984 

•  !  !  180.0! 

43.5! 

2.0! 

! 

200! 

i 

! 

VALCOUR 

253755 

1  87! 1* 13 !  17). 6! 

*3.5! 

7.5! 

700! 

2tS* 

32.5 ! NONE 

I VT  BURLINGTON 

1«47 

!  !  !  130.0! 

j  j  j  i 

*5.3! 

1 

3.4! 

! 

! 

343! 

! 

! 

2 

! 

j 

(32)  LAKE  CHARLES  DREDGING 

c 

TOWING 

)  !  !  1 

!  !  !  ! 

j 

j 

! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

CO./  INC. 

!  !  !  ! 

i 

i 

i 

» 

i 

! 

CAPT.  9  ILL  PARKER 

1517804 

!  103!3A38!  ’1.0! 

26.5! 

3.9! 

1130! 

-  > 

35.0!NONE 

I  LA  BALDWIN 

1968 

!  !  !  71.0! 

2*.5* 

4.9* 

i 

-  i 

i 

! 

«US  J  HENRICH 

•293775 

!  40J  3*  38!  3®.6! 

20.0! 

6.  0  ! 

*ooi 

-  ! 

21.0! WORE 

•LA  BALDWIN 

196* 

!  »  !  5  >.o! 

20.0! 

6.4! 

2 

-  2 

1 

! 

ROBERT  R  NCPRIOE 

•291920 

!  4Q!3*  58!  <9.6! 

20.)! 

8.6! 

*00 ! 

-  i 

24.3! NONE 

!LA  BALDWIN 

1963 

1  !  !  59.8! 

!  !  !  ! 

20.0! 

i 

8.8! 

i 

i 

! 

-  ! 
f 

! 

i 

! 

! 

(22)  LAKE  ERIE  80AI  CRUISE 

! 

CO!*®. 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

j 

i 

2 

j 

1 

! 

i 

! 

! 

AMERICANA 

1226004 

!  563'1A12*  150.1! 

40.1  ! 

12.0! 

1440! 

-  i 

40.oi NONE 

IMY  BUFFALO 

*  I960 

!  !  !  150.0! 

1  !  !  ! 

42.0! 

« 

3.0! 

i 

i 

i 

576! 

i 

i 

j 

! 

2 

(23)  LAKE  MICHIGAN  CONTRACTOR) S/  IHC. 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

« 

i 

i 

; 

i 

DAVID  GLENN 

236467 

!  20  !3  *38!  4-3.0! 

10.0! 

4.5! 

100! 

-  i 

5.3! NONE 

!*MI  HOLLAND 

1933 

!  !  !  *2.7! 

11.8! 

4.5! 

; 

-  i 

i 

! 

NO.  8 

!  1 45 ! 4  *4  3  J  135.0! 

3  5.0 1 

3.9! 

•  i 

600! 

S.OINONE 

SHI  HOLLAND 

1923 

!  !  !  M5.0J 

35.3* 

1.51 

i 

•  ♦ 

i 

! 

WO.  116 

174198 

!  519J4A461  161.5! 

34.3! 

10.0! 

-  i 

1125*1 

15. OINONE 

!NJ  HOLLAND 

1940 

!  !  •  1*1.$! 

’4.4! 

3.0! 

• 

.  | 

i 

! 

NO.  117 

174899 

!  519'4*48!  151.5! 

34.8! 

13.0! 

-  i 

1125! 

15.0! NONE 

!MI  HOLLAND 

194C 

1  !  !  181.5! 

»  it  ; 

i  ii  i 

54.3! 

i 

i 

3.0! 

1 

2 

i 

• 

• 

-  ( 
! 
; 

! 

i 

! 

! 

{ 

T*ais  ?  -  description  of  vessels 


VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


VTCC!  DIMENSIONS  ! 
COOESLcVSTN! 3»0TH! 
**••!  •  PEG.' 

SEE !//////*/////! 
PASS!  OV;*-»OVcR-! 
IV  !  ALL  '  ALL  ! 


D’AFT!  ! CAPACITY!  HI6H-  !  !  V  £  S  S  6  L  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ‘OPERATING  ! 

LOAD>!  !  CAPGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ‘TCI  BASE  ! 

€D  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ■ AO!  LINE“1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 


LIGHT*  POWEP!  CNGERS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*RE6UILT! 


•VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT* 
NET  !COOE ! LENGTH 1 9P  OTH ■  » 

R€SIS~ ! *•••!  REG.  !  PtG.'LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 


•CAPACITY!  HI6H-  !  'VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  iS  !  OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPKENT  !TC!  9ASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LlNE-1  ! 


VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


TON-  ! PAGE!  OV£P-! OVER-! /////!  HORSE!  0ASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 


IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  =OVER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*R€BUILT! 
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496 

ENS»!  !  JVTCC !  DIMENSIONS  SDRAFT!  !C*?ACITY!  HIGH-  !  !  V  E  $  $  £  C  !  ! 

DISTI  OPERATOR  !  NET  'CODE  JLENG7H'.  r?DTH !  »  !  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

- — - - - ‘REGIS-!****!  RS  im  !  PIG. IlOAO"!  !  C*°GO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  *TC!  3ASE  !  YEAR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO»  LINE-t  !  3UILT  ! 

VESSEL  HAKE  and  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  !=»AS;‘  OVs6-! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  ! ////////////////!TO !////////// !  OR  ! 

!  NUH3ER  !  NAGf  !  IV  !  ALL  !  ALL  .'LIGHT!  POVE»!  SSGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !€E!  LINE-2  ‘‘REBUILT! 


(32)  LE  dEOUF 

i 

i 

BROS.  T OWING  CO!./  INC. 

1  it  2 

1  11  ; 

1  2  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

! 

j 

(CONTI KUEO) ! 

1  «2  ! 

1 

1 

1 

1 

CPSOLE  SUE 

! S? 1 1 54 

‘  1 50! 3*  3d!  ’5.?! 

27.3! 

7.5! 

1150! 

-  ! 

66.0! NONE 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1969 

* 

i 

!  !  •  75. S' 

77.  j* 

7.5! 

-  ! 

1 

CREOLE  SUN 

•513369 

!  1Q4!2*34!  ’0.0! 

t.3.2! 

6.0! 

1?00! 

-  ! 

<2.0! NONE 

•LA 

M3NTE6UT  ! 

1968 

! 

j 

!  •  *  70. 3! 

33. C! 

?.C! 

-  ! 

1 

! 

E»ICA  LEIGH 

1S73642 

«  50*3*36!  *5.0! 

20. C! 

6.0! 

403! 

-  ! 

22.0-liCKE 

!LA 

HOUMA  ! 

1977 

i 

1  !  1  55.0! 

23.0! 

5.0! 

-  ! 

1 

MEDICINE  BOW 

•5632RO 

!  1C7!3*3o!  44.4 • 

24.0* 

7.5! 

1C0C! 

-  • 

32.0! NONE 

!LA 

30UR6  ! 

1975 

■ 

•  !  !  4o.4! 

24. C! 

7.3! 

-  * 

1 

* 

A  15 

i  - 

!  1C®4! 5*7C!  20C. C! 

53. C! 

11.0! 

-  ! 

2174* 

1 2.0! NONE 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1963 

i 

!  •  !  2^0. 0! 

53.3! 

2.0! 

-  • 

1 

! 

9  IS 

•554452 

!  1094*5*7'*!  2*S.O! 

50.3! 

11.)! 

-  J 

2174! 

12.3! NONE 

•LA 

MONTEGUT  ! 

1963 

; 

•  !  !  2'0.0! 

5  0.0* 

2.0! 

-  ! 

1 

2  217 

! 27791 9 

!  1039! 5*70!  1^2.0! 

*5.0! 

10.0! 

-  • 

2604' 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

M0NTE6UT  • 

1958 

i 

!  !  !  1»R.3‘ 

50.3! 

1.5! 

-  ! 

1 

BARBARA 

! 521 11 1 

!  43315*7) !  1'2.C! 

54.3! 

12.0! 

-  ! 

1203! 

12.0JPUNP 

!  LA 

HOUMA  ! 

1969 

i 

!  !  1  1*2.0! 

54.3! 

2.0! 

-  ! 

1 

BB  7 

‘515225 

!  365! 5*70!  1?:.2! 

32.0! 

7.5! 

-  • 

900! 

8.3! PUMP 

SLA 

MONTEGUT  ! 

1944 

■ 

!  !  !  163.3! 

32.3! 

2.3! 

-  * 

1 

9?  S 

! 5971 31 

!  535! 5A73!  1’0.3! 

’5.0! 

5.5! 

-  ! 

1400! 

10.5!PU«P 

!LA 

MONTEGUT  j 

1945 

1 

!  !  !  130.0! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

1 

BETTY 

!24)«97 

•  £4$ ! 5*70!  V.7.1! 

50.2! 

13.©! 

-  ! 

1225! 

12.0! PUHPS 

•la 

HOUMA  • 

1976 

1 

'  !  !  Ui.C! 

c  3. 2  ■ 

2.3! 

-  * 

! 

JCd^Y 

1  ...... 

•  1279! 5*71 !  264.0! 

5  0.r-! 

10.0! 

-  • 

3145! 

15.01DIESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA  ! 

1968 

1 

!  !  !  244.0! 

50.3! 

1.5! 

-  • 

1 

30Y 

•520930 

!  1269I5A70!  1 >4. 0! 

12.5! 

-  J 

2000! 

12.0! PUMPS 

•LA 

HOUMA  ! 

1969 

1 

!  !  !  194.0! 

*■4.0* 

2.0! 

-  * 

1 

BURTON  13 

! 5  39034 

•  330!5*73»  I*).)* 

35.0! 

6.0! 

-  » 

©52! 

5.0IN0NE 

•LA 

MONTEGUT  ! 

19S3 

1 

•  !  !  1 40. C! 

25.3! 

1.0! 

-  * 

! 

3UPT0N  ?0 

! 5  39092 

!  333!  5*73!  140.)! 

2  5.0! 

o.O! 

-  • 

652! 

5.0 ! NONE 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1954 

1 

!  !  !  143.0! 

:>.C! 

1.0! 

-  * 

1 

C  15 

1  ...... 

!  1O«4!5*70!  23C.O! 

*  J.  3! 

11. C! 

-  ! 

2174! 

12.0!  NONE 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1963 

1 

!  !  !  229.0! 

*0.2! 

2.3! 

-  ! 

1 

CHUBBY 

1  ...... 

!  1 27? 1 s*71 !  244. C» 

53. C! 

13.5! 

-  » 

2730! 

12.0!  NONE 

!  MS 

GPEENVILLE! 

1 9©8 

1 

!  *  !  244. C! 

*3.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

CREOLE  1 

•512044 

•  1o70!5*7C!  294.0! 

52.5! 

9.5! 

-  • 

3700! 

1 4.0! DIESEL 

PU**P 

•LA 

HOUMA  ! 

1963 

1 

!  »  1  2©/. 5! 

'?.*>! 

1.5! 

-  ! 

1 

CREOLE  2 

1512236 

!  1  47315*70!  29*. 3! 

52.*! 

9.5! 

-  » 

3700! 

14.0! DIESEL 

PU**P 

!LA 

HOUMA  • 

1965 

1 

•  !  !  29J.0! 

r  2. 5! 

1.5! 

-  ! 

1 

CPSU*  3 

! 5*0454 

•  1054*5*73!  196.3! 

<2.5! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

1 9. 5 ! DIESEL 

PUMP 

!L  A 

HOUMA  ! 

1971 

j 

!  !  !  194.1* 

*2.6! 

1.5! 

-  * 

1 

CREOLE  5 

•515504 

•  103315*70!  2 *0-0! 

5  3.3! 

9.0! 

-  • 

2*99! 

17.5'PUHP 

•LA 

HOUMA  ! 

1943 

; 

•  !  !  2!3. 3! 

53.3! 

1.5! 

-  ■ 

1 

C  °SOLE  6 

•5355)5 

*  1 03 3 ! 5*?0!  2:o.O! 

5  0.0! 

9.0! 

-  • 

25*99* 

17.5! PUHPS 

!LA 

HOUMA  • 

1964 

1 

•  •  !  2'J.C! 

*>.:• 

1.5! 

-  • 

1 

CREOLE  7 

! 5*5506 

•  1033! 5*7C !  >  '0.0! 

56.0! 

9.0 ! 

-  • 

2599* 

17. 5. 'PUMPS 

!LA 

HOU"*  • 

1967 

1 

!  !  !  223.0! 

50. C! 

1.55 

-  ■ 

1 

D  15 

1  ...... 

!  1094*5*70!  220.3* 

!).C! 

11.3! 

-  ! 

2174! 

12.0! NONE 

SLA 

MONTEGUT  • 

1963 

t 

•  i  i  rc.os 

<0.0! 

2.0! 

-  • 

1 

DWIGHT 

5521113 

•  S3  3! 5  *  73!  1*2. )• 

54. C! 

12.3! 

-  ! 

1230! 

1 2.0! 01 ESEL 

PUMP 

•LA 

HOUMA  • 

1969 

1 

!  !  •  1 52-0! 

<4.0! 

2.0* 

-  ! 

1 

! 

! 

E  15 

! 270159 

!  9<7*5*71!  19).  v! 

5'*C! 

13.5! 

-  • 

2174! 

12.0JN3NE 

!L  * 

HOUMA  { 

1966 

1 

!  ■  •  233.*! 

<0.0! 

2. <3! 

-  ! 

1 

1 

1 

ELLEN 

5520929 

!  15^0! 5* 7C!  26*. 0! 

54.3! 

12.0! 

-  ! 

25C3! 

1 2 .0! 01 ESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA  • 

1969 

1 

’  !  !  2*>4.C! 

*4.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

» 

S  15 

•507614 

!  1159*5*7''!  2<).C! 

50.0! 

13.0! 

-  • 

*532! 

16.0'PU^P 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1967 

; 

!  !  !  2<0.3! 

c  *  _  »  1 

2.3! 

-  * 

1 

1 

! 

ICC  6 

1  ...... 

•  42715*71!  1 <3.0! 

‘>.3! 

9.0! 

-  • 

1531 ! 

13. O'DIESEL 

PUMP/ 

•L* 

MONTEGUT  • 

1946 

1 

!  !  !  1  *  5 .  •) ! 

<5.3! 

2.3! 

! 

! WINCHE5 

/  COILED 

1 

1 

LPT  A 

•597457 

*  420*5*71!  1-0.5! 

35.3! 

3.9! 

- 

470! 

12.0'DIEScL 

PUMP 

•LA 

MONTEGUT  ! 

1955 

; 

!  !  •  1  ■>).'* 

*5.0! 

1.3! 

! 

1 

{ 

LRT  6 

•5*9039 

!  420! 5*71 !  140.0! 

**.3! 

3.9'. 

- 

P70* 

12. O'DIESEL 

PUMP 

SLA 

MONTEGUT  ! 

1955 

! 

!  !  •  140.0! 

T5.C! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

LPT  f 

1  ...... 

!  420! 5*  71 !  143.0! 

T5.3! 

3.9* 

- 

870! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT  ! 

1959 

i 

•  !  !  1  **U.3! 

25.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

Lei  to 

! 539C27 

!  450! 5*71 !  1*0.)! 

33.0! 

».9« 

• 

1057* 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT  J 

1959 

j 

!  •  !  10.0! 

M.C! 

1 .  C ! 

-  ! 

1 

1 

1 

LBT  11 

• 5a90«6 

!  450!  S  A  71  *  1*0. O' 

?.9» 

- 

1037! 

1 2.0! DIESEL 

PUMP 

!L* 

H0ME5UT  ! 

1©<9 

1 

!  •  !  1*3.3! 

>..->! 

1-0! 

-  ! 

1 

1 

1 

L“T  14 

! 2*3947 

!  450!  5*71 !  1*3.3! 

34.0! 

*.9! 

- 

10*7! 

12. O'DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

19©0 

1 

!  1  1  1 >o.3* 

<H.O! 

1.0! 

-  * 

t 

1 

! 

LPT  15 

1  ...... 

•  420! 5*7i •  1*2.2* 

<5.3! 

5.9* 

- 

670! 

12.0SDIESEL 

»UMP 

!LA 

MONTEGUT 

1961 

1 

!  •  !  1*0.0! 

35.0' 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

LPT  14 

1  ...... 

!  450! 5*71 !  1"0.0! 

4.  9! 

- 

10*7! 

1 2 .0! 0 IESEL 

PUMP 

•LA 

MONTEGUT  | 

1961 

1 

!  !  !  1*6*0! 

’  1. 3! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

L?T  1 7 

•5523)1 

•  65o!  5 A 71 !  1*3.-.* 

<  ».^* 

8.9* 

- 

10*7* 

15.0! DIESEL 

PU**P 

!LA 

MONTEGUT  ] 

1961 

1 

!  !  !  I'O.O! 

J  4.u! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

{ 

LPT  1? 

1  ...... 

•  4*C!  5*71 1*0.0! 

<3.0! 

B.  9« 

- 

1037! 

12.3! DIESEL 

®U«P 

SLA 

MONTEGUT  ! 

1961 

1 

•  ’  ! 

<'.C' 

1.0! 

-  * 

1 

1 

I 

L°T  20 

•2*322! 

•  1 642! 5  t  71 !  2^0. C! 

<0.0! 

10.0! 

- 

4120! 

17. O'DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1952 

1 

!  1  1  240.3! 

S3.  3! 

>.?• 

-  ! 

1 

1 

1 

LBT  23 

! 224745 

!  34o!5*73!  I’O-O! 

2  5.0! 

3.  J! 

- 

375! 

14.0! OIESEL 

PUMP 

!  LA 

MONTEGUT  • 

1961 

! 

•  •  !  170.3! 

3<  .0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

I 

L°T  25 

55E9737 

!  45055*71 !  279.3! 

50.0! 

12.3! 

- 

J©7  5! 

16.0! DIESEL 

»UMP 

!LA 

MONTEGUT 

1963 

1 

!  !  279.)* 

<0.*! 

2.0* 

-  ! 

1 

1 

LBT  25 

J5A9TSA 

•  453*5*71*  279.0! 

50.3! 

12.0! 

- 

3©23! 

1 6 .0  !  D I ESEL 

PUMP 

!L4 

MONTEGUT 

1963 

1 

!  !  !  2’».0! 

<C.C! 

2.3! 

-  ! 

1 

1 

LBT  27 

•2*1539 

!  o24*.  5*71 !  13  9.0! 

<).o! 

10.0! 

- 

1975! 

1 7 • 0! DX  ESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT  ! 

I960 

1 

!  !  !  1*9.2! 

53,3! 

7.3! 

-  ! 

1 

1 

1 

LPT  2* 

•502612 

•  7C4 !  5*71 !  140.0! 

50.3! 

10. C! 

- 

1764! 

1 5 .0! 01 ESEL 

PUMP 

•L* 

HOUMA  ! 

1966 

1 

!  »  !  163. v! 

*„.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

■ 

LPT  30 

I2933B6 

!  1134*5*71!  240.3! 

50.3! 

4.3! 

- 

3©40! 

16.0!PUHPS 

SLA 

HOUMA  ! 

1963 

• 

!  !  !  240.0! 

<0.3! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

LPT  31 

1293365 

!  1  1  3455/71  !  2*0. 3! 

<0.0! 

10.0! 

- 

364C! 

17.05DIES6L 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1963 

! 

•  !  !  240.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

5 

LST  32 

•506503 

•  HU'.5f71!  240.3! 

53.0! 

13.0! 

- 

3640! 

17. O'DIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1963 

• 

!  !  !  24-3.0! 

5C.0! 

2.0! 

-  * 

1 

1 

! 

L«T  33 

•509397 

!  113415E71!  243. C! 

50. C! 

10.3! 

- 

3640! 

17.0'OIESEL 

PUMP 

!LA 

MONTEGUT 

1963 

1 

!  •  !  24-0.0! 

*6.6! 

2.3! 

-  ! 

1 

1 

LOT  51 

! 2750©2 

•  1417S5F71!  243.3! 

50.3! 

9.0! 

i 

1437! 

20.0SDIESEL 

PUMP 

SLA 

MONTEGUT 

1951 

1 

!  !  !  299.0! 

53.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

■ 

1 

LPT  60 

! 264561 

!  1033!  $f  71 !  223.0! 

45.0! 

8.0! 

-  1 

1033! 

20.0! DIESEL 

PUMP/ 

!LA 

MONTEGUE 

1952 

1 

!  •  !  2,5.0! 

45. u! 

1.0! 

! 

-  ! 

! WINCHES^  COILED 

1 

L3T  61 

! 26474* 

!  10<S!5F71!  5.  0! 

4J.3! 

4.  3! 

-  * 

1033! 

20.0! 01 ESEL 

PUMP/ 

!LA 

MONTEGUT 

1952 

| 

!  •  !  275.0! 

45.0! 

1.0! 

-  • 

[WINCHES/  COILED 

1 

LPT  76 

!507»24 

!  1123*5*71!  194. C! 

50.3! 

11.0! 

-  ! 

3623! 

U.OSPUMP 

SLA 

MONTEGUT 

1967 

1 

!  !  !  1 94. 0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

l 

LESLIE 

•520925 

!  1  5 *0 !  5*  7) !  2 *-4.0! 

*4.0! 

12.0! 

-  ! 

2500! 

1 2 .0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

HOUMA 

1969 

j 

; 

1 

•  !  !  24«*. 3! 

!  •  !  ! 

j  11  1 

*4.".! 

{ 

2.0! 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

1 

! 

1 

1 

1 

t 

j 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  op  vessels 
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Exse! 

tVTCC  ! 

DIMENSIONS  *  DP  A  FT ! 

!CAPACITY» 

HIGH-  ! 

•  V 

E  S  S  E  L  ! 

i 

DIST!  OPERATOR 

NET  !COD£!LEN$TH!GRDTti! 

2 

j 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  tOPERATING  ! 

J 

!  COAST 

TER  !  S £c !//////!/// //! 

ED  i 

*•////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AC! 

LINE-1 

BUILT  i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

ION-  ! P AGs  ! 

OVER-* OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  • (LIGHT) !//////////////// !Tft| //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENG6RS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

< 32)  LE  9E0UF  BROS.  TOWING  CO 

l 

t 

!./  INC. 

i  ! 

■  • 

i  i 

• 

i 

i 

• 

t 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

j 

2 

2 

2 

t 

i 

i 

j 

j 

i 

i 

(CONTINUED) 

i 

j  i 

i 

! 

• 

2 

■ 

i 

i 

LSC  52 

! 290661 

1  2  2o  5  5*  71 i 

2o4. 0! 

50.0! 

10.0! 

-  * 

3391! 

15.O»0ie$SL  PUNP 

•LA 

HOUMA 

1963  ! 

! 

t  j 

274.0! 

50.0! 

1.5! 

j 

-  * 

1 

i 

MB  2 

J  261  395 

1023 1 5A  71  • 

-  ! 

-  j 

10.0! 

255  6 ! 

-  J 

-  ; 

i 

i  ! 

29). 0! 

50.0! 

1.6* 

j 

-  • 

; 

J 

i 

MS  4 

! 176309 

5S5!5A71 • 

195.0! 

2  5.0! 

1.3! 

-  * 

1273! 

12.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1945  ! 

i 

i  ; 

195.0! 

15.1! 

1.7! 

i 

-  • 

; 

i 

NBC  53S 

! 174934 

710! 5*71 ! 

220.0! 

40.0! 

10.3! 

-  » 

1394! 

15  .OJDIESEL  PUMP 

•LA 

KONTEGUT 

1940  ! 

i 

i  ! 

220.0! 

40.0* 

2.0! 

2 

-  • 

i 

! 

SUPER  TEST  2 

! 258960 

703  !  5  *71 ! 

195.0! 

5 .0 ! 

9.0* 

1449* 

12.0 ! NONE 

•LA 

HONTEGUT  ! 

*  1959  ! 

1 

i 

i  j 

»  ; 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

2.3! 

i 

i 

2 

i 

; 

; 

i 

(07)  LEAGUE  ISLAND  f  E°RY  CO. 
POLARIS 

i 

i 

!  263245 

■  ! 

i  i 

67 ! 1 A 1 3! 

i 

i 

40.2*. 

i 

i 

’  6. 1  ! 

i 

i 

6. si 

j 

i 

330! 

i 

i 

t 

; 

30.0! NONE 

!NJ 

i 

NATIONAL 

! 

i 

1952  i 

j 

■ 

i  i 

i  i 

63.2! 

i 

36.1! 

6.2! 

i 

i 

i 

3*5! 

t 

i 

t 

PARK 

j 

i 

! 

(32)  LEE  MARINE  TOWING*  INC. 

general  LEE 

i 

i 

! 625205 

i  j 

i  i 

95i3*3«i 

i 

24. :i 

* 

6.ci 

; 

i 

900* 

i 

i 

i 

i 

22.  )’•  NONE 

•LA 

i 

CUT  OFF 

2 

i 

1979  • 

i 

i 

I  1 

1  1 

*5.0! 

i 

24.0! 

5.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

] 

; 

(32)  LEEVAC  MARINE  TRAN$RORTA 

i 

!TION 

i  i 

j  ; 

2 

j 

! 

i 

i 

! 

i 

2 

! 

; 

t 

i 

(A  OIV.  Of  LEcVAC  CORP. 

! 

•  j 

i 

1 

• 

i 

i 

t 

(DOTCO/  INC.) 

i 

i  ■ 

• 

1 

i 

i 

i 

i 

CHAMPION 

!  50o725 

92!3A36! 

65.5! 

*2.2! 

7.0! 

1000 ! 

?3 .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1966 

i 

!  ! 

65. 3! 

22.2! 

5.0* 

i 

; 

CITY 

SWAN 

! 235106 

46 !  3*36 ! 

70.0! 

25.5! 

1C.  4* 

1200! 

-  ! 

30. 3! NONE 

•LA 

MORGAN 

1961 

i 

!  ! 

70.0! 

23.5! 

6.0! 

i 

-  • 

i 

CITY 

DOHA*  2503 

*514117 

1467  !  5 A 7") ! 

220.0! 

54.0* 

12.7* 

-  * 

3511! 

20.0! DIESEL  PUNP 

•LA 

MORGAN 

1963 

i 

i  i 

2T0.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

CITY 

DOMAR  6501 

1)55615 

*461 ! 5A70! 

j:o  .o! 

64.0! 

17.6! 

-  • 

3400! 

3d*>!0IES£L  PUNP 

•LA 

MORGAN 

1974 

1 

3)0.0! 

44.3* 

2.5! 

i 

-  • 

t 

CITY 

00X19  6502 

! 523507 

35,9*  5A7f»* 

530.3! 

.3! 

1  7.9* 

-  * 

R064! 

32. 5! DIESEL  PUNP 

•LA 

MORGAN 

I960 

i 

■  < 

3>i:.o* 

*4. C! 

2.5! 

< 

-  J 

i 

CITY 

00X19  7001 

3. 99! 5*70! 

310.0! 

6  5.0! 

19.0! 

-  * 

9134* 

3d. 5! D  rtSEL  PUNP 

•LA 

MORGAN 

1977 

! 

5)0.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  { 

2 

CITY 

2  100 

1  276934 

942! 5*70! 

1  *3.0! 

••5.0! 

1 0.  d! 

-  » 

2255! 

2*. 0!  DIESEL  PU«P 

!LA 

MORGAN 

1  9  J  { 

• 

!  ! 

113.3! 

46.0! 

1.5! 

i 

-  • 

; 

2 

CITY 

2  101 

J 277563 

942! 5*70! 

1^.0! 

46. C! 

10.1! 

2245! 

24.0! DIESEL  PUMP 

•LA 

MORGAN 

1959 

! 

!  i 

196.0! 

4s. 0! 

1.3! 

j 

-  ! 

! 

i 

CITY 

z  1?0 

*2*3955 

1214*5*70! 

199.0* 

52. C! 

12.3! 

-  ! 

3019! 

2d. 0! OIESEL  PUNP 

!LA 

MORGAN 

I960 

! 

!  ! 

1  >>.0* 

*2.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

CITY 

2  122 

•217933 

1214*5*70! 

1 0  J.  0! 

52.0! 

12.3! 

! 

3019* 

25.0! OIESEL  PUMP 

!IA 

MORGAN 

1942 

! 

! 

!  i 

•  ! 

1  >9.0* 

1 

52.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

CITY 

(32)  LEEVAC  PETROLEUM 

GW  701 

! 

! 

•29261? 

t  • 

!  ! 

594*5*71! 

i 

HO.oi 

* 

! 

45.0! 

! 

u. oi 

! 

; 

-  i 

! 

*. 

1665* 

; 

i 

d •  6 i 6  DIESEL  ENGINE 

! 

; 

!LA 

MORGAN 

1963 

1 

!  ! 

i?:.o* 

46.0! 

l.e! 

! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

GW  702 

!  293397 

2  1 3 ! 5*71 ! 

17  3.0! 

JC.O ! 

6.0! 

-  ! 

sns 

4.6*2  CYL  DIESEL 

!LA 

MORGAN 

1963 

! 

!  ! 

120.0! 

10.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

•ENGINE/  6"  PUMP 

! 

CITY 

2  71 

S  51  7903 

621'$*71! 

1  ’ 4. 0! 

45.0! 

1C. 5! 

-  ! 

19*6! 

i  .6! 6-71  OIESEL  GN 

!LA 

MORGAN 

1959 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

174.0* 

i 

45.0! 

i 

1.6! 

i 

! 

• 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

city 

(01)  LEHIGH  PORTLAND  CEMENT 

! 

to. 

!  ! 

i  ! 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

i 

i 

! 

LEHIGH  I 

! 2371 90 

1 797 ! 4A41 ! 

4*2. oi 

46.0! 

13.5! 

-  t 

3200! 

27.0! ELECTRIC  CC-EnT 

!PA 

PHILAOEL- 

•  1959 

! 

! 

!  ! 

i  ! 

2^2.0! 

» 

4o.O! 

2 

3.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

•CONVEYORS  i  PUMP! 

!  ! 

PMIA 

(21)  LEKSE/  BILL 

C  164 

! 

! 

j  - 

!  t 

t  I 

422!4A<,0! 

i 

i 

195.3! 

! 

! 

T3.0! 

! 

i 

9.oi 

j 

i 

! 

! 

15C0! 

2 

j 

16.0! NONE 

! 

! 

SPA 

PITTS3UPGH 

1965 

S 

!  ! 

1*5.0! 

15.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

C  176 

!  - 

742*4*0! 

195.3! 

35.3! 

9.0! 

-  » 

1500! 

13.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1964 

! 

!  ! 

D5.3! 

55. J! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

C  177 

1  . 

742 ! 4*40! 

U5. 3! 

15.)! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0!N0NE 

•PA 

PITTSBURGH 

1964 

! 

*  ! 

195.0! 

35.')! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

* 

C  173 

i  ...... 

742!  4*4.0! 

1  >5.3! 

15.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1  3.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1964 

i 

;  t 

1 >5.0* 

35.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

C  179 

t  . 

74  2 ! 4  4  40  j 

1 <5. ?! 

95.0! 

9.2* 

! 

1500! 

13.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1964 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

W5. 0! 

2 

35.3! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

j 

(31)  IENAY,  INC. 

T3C  1 

i 

i 

j  2?  9664 

*  ! 

!  1 

1 1 71 ! 5*70! 

j 

i 

24  0.  3! 

« 

i 

40.  )i 

! 

i 

oi 

! 

i 

i 

2 

i 

2500! 

; 

! 

1 S.oi OIESEL  RUMPS 

i 

! 

!  MS 

GREENVILLE 

1961 

! 

J 

!  ! 

!  ! 

240. C! 

! 

5  3.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

■ 

-  ! 

! 

j 

2 

! 

j 

! 

(37)  LEPPALUOTO  Off SHORE  MARI  I N* 

!  ! 

!  ! 

( 

i 

2 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

; 

i 

I 

CAROL 

! 690315 

•4J1C07! 

M. ii 

_  i 

6.5! 

2700! 

6Si 

35 .0! NONE 

!L  A 

CAMERON 

19«5 

t 

•  ! 

irs.oi 

25.0! 

o.5! 

! 

56! 

* 

! 

FRANCES 

!H215S 

67  *  1C  02! 

96.0! 

.  i 

o.»! 

2025! 

15! 

30.0! NONE 

!0* 

PORTLAND 

1975 

! 

!  ! 

100.0! 

21.6! 

4.3! 

i 

41! 

; 

j 

JEFFREY  ARVID 

! 52165? 

40!1C:2! 

60.2! 

.  i 

7.*! 

11)0! 

-  ! 

25  .0 !  NONE 

icA 

VENTURA 

1969 

! 

1  2 

45.3! 

14.6! 

5.5! 

i 

49* 

i 

! 

TIG**  SHARK 

15(3257 

A5  !  1 C  )2 ! 

*5.1* 

-  i 

6.  )! 

2325  ! 

32! 

30.0! NONE 

!  C  A 

PORT 

1973 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

*0.0! 

i 

M.O! 

i 

5.5! 

i 

2 

< 

300! 

! 

; 

i 

i 

i 

NUENCME 

(32)  LESLIE  $  TOWING/  INC. 
EDMOND  A.  CUAOLE 

! 

! 

*6550*6 

i  i 

i  i 

174!  J*  J6! 

i 

i 

..  « 

• 

i 

..  i 

2 

i 

14.0! 

2 

i 

4*00* 

I 

! 

-  ! 

i 

i 

SO.ui NONE 

j 

i 

!IA 

HOUMA 

1933 

i 

!  ! 

!  ! 

j 

4  2.0! 

i 

12.9! 

! 

! 

! 

-  1 
> 

! 

! 

1 

i 

(32)  LESLIE  $./  INC. 
j.  V.  ALAR  10 

t 

! 532662 

!  ! 

(  ! 

I5JJJA36* 

i 

* 

..  i 

2 

i 

12. )! 

I 

! 

2400! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

45.0! NONE 

i 

! 

•LA 

HOUMA 

1966 

! 

i  i 

i  ! 

r.0.3! 

1 

27.0! 

; 

9.5! 

i 

; 

i 

-  ! 

! 

! 

; 

! 

! 

(29)  LEWIS  t  CLARK 

CRIMSON  TIRE 

! 

! 

!  569^69 

i  J 

!  ! 

334*3**6* 

1 

i 

>0.5* 

j 

i 

«.oi 

i 

i 

1R00S 

2 

i 

-  ! 

j 

i 

3d .0 !  NONE 

j 

i 

i 

1975 

« 

!  ! 

*2.5! 

30. 3! 

9.6! 

; 

-  ! 

l 

! 

FORT  YATES 

*!  232474 

104!3f*6! 

40.5! 

24.0* 

3.0! 

900! 

•  i 

!  NONE 

! 

1962 

!  ! 

60.  5! 

?4.C! 

7.0! 

] 

-  I 

! 

I 

GRANITE  CITY 

1541625 

56 ! 3 *36 ! 

41.0! 

20.0! 

6.0! 

660! 

-  ! 

27. 5 ! NONE 

! 

!  1932 

! 

!  ! 

61.0! 

>0.0! 

6. 0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

SENATOR  DIXON 

i 544521 

!<3!  JA35! 

4*.»! 

26.1* 

9.9* 

1350! 

•  ; 

34.0!NONE 

1 

!  1982 

1 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

4*. 6! 

! 

i 

2o.  1 ! 

» 

2 

ft,  9» 

! 

; 

i 

j 

i 

•  i 

i 

! 

l 

» 

i 

! 

j 

i 

T *3L £  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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cNGR! 

OIST*  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  SVTCC!  OIMENS 

!  NET  ! CCD" 'LENGTH* 

!  COAST  !  TER  !  Sic ! ////// ! 

!  GUARD  !  TON-  !PA„F!  OVc°-{ 

!  (UMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  ! 

IONS  ! 
tPOTHi 
5  cG. ! 
/////! 
OV.R-! 
ALL  ! 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

NORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

I 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  *  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXED  •  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  2 AO!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////// ////!TD! ////////// 
(FEcT)  •  LINE-2  ! EE!  LINE-2 

! 

i 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OP  ! 

•REBUILT! 

(29)  LEWIS  A  CLARK 

i  j  i 

!  t  i 

i  i  < 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

! 

! 

! 

(CONTINUE*') 

j  i  i 

i 

i 

i 

SENATOR  SAH 

SSI  2145 

i  21 3 !  2f  34 ! 

>3.2! 

*3.0! 

>.7! 

1*00! 

-  * 

•NONE 

i 

1967 

!  !  ! 

!  i  ■ 

93.2! 

*0.0! 

9.7! 

i 

”  ! 

j 

i 

i 

i 

(01)  LcVIS#  VERNON 

i  i  < 

j  i  i 

• 

i 

i 

i 

i 

« 

HARDY  II 

!  1  S  !  1 D  1 4 ! 

4  2,0! 

u.oi 

5.0! 

US! 

-  • 

1S.0SN0NE 

!ME 

NEW  HAR90R 

1972 

i  i  i 

42.3! 

14.0! 

4.5! 

49! 

1 

i 

HARDY  III 

•  52  S 1016  S 

5a.O! 

1  <#.0! 

5.5! 

350! 

-  ! 

16.0! NONE 

*!ME 

NEW  HARSOR 

1935 

i  i  i 

i  i  ; 

Jc.C! 

1  -.0! 

S.O! 

i 

11  o! 

1 

1 

i 

i 

(01)  LI9£»TY  93LLE  LTD. 

t  i  i 

»  !  ! 

i 

t 

1 

i 

j 

i 

LIBERTY  BELLE 

J  2T6A4R 

!  51 !  1*14! 

*>2.0! 

25.5! 

D.o! 

360! 

-  ! 

27.5 !N0NE 

icT 

NEW  HAVEN 

1953 

i  i  i 

*  2.3! 

25.5! 

5.6! 

i 

210! 

i 

t 

» 

1 

(C3)  LZBtRTY  MA^ITI'-E  COPP. 

i  i  i 

i  j  i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

LIBERTY  SEA 

•o67023 

!  24*1 1  !1  a,#)! 

71  >.,*• 

105. a* 

43.1! 

12300! 

70261! 

156.1JN0NE 

!  NY 

LAKE 

1934 

<  i  | 

7*  1.2! 

ICS. a! 

7.9J 

-  • 

i 

i 

SUCCESS 

* 

LIo-RTY  SPIRIT 

!69n279 

!  2740c! 1 A  35! 

71  i.9* 

1 C  5.6! 

43.1! 

14392! 

7071s! 

157.354  15  TON 

CRANES 

!NY 

LAKE 

1986 

<  t  i 

7-2.2! 

105.)! 

7.5! 

-  * 

i 

i 

SUCCESS 

LIBERTY  STAR 

! 69^231 

!  2740a! 1 A J* ! 

*15. >• 

1 o> .6 ! 

43.1  ! 

14*92! 

7071 o! 

157. 3!4  15  TON 

CRANFS 

!NY 

LAKE 

1936 

i  i  i 

73 3.2! 

104.9! 

7.5! 

-  • 

i 

< 

SUCCESS 

liberty  SUN 

!59i2«0 

!  :7-3l!14C6* 

71  !•  ?! 

12  3.6! 

45.1! 

14392! 

70613! 

157. 3!4  15  TON 

CRANES 

!  NY 

LAKE 

1986 

!  !  ! 

7*3.0! 

I0E.6J 

7. a! 

-  • 

i 

1 

SUCCESS 

LlaEPTY  WAVE 

!  f  *Sc  1  6  7 

•  26*11!lAj*! 

715.  f! 

1 A  >.6! 

45.1! 

12300! 

49957! 

1 5 o - 1 ! 4  15  TON 

CRANES 

!NT 

LAKE 

1984 

!  !  ! 

7’  i.,! 

r>.  j 

R.  1 ! 

-  ■ 

i 

i 

SUCCESS 

LIBERTY  3cLLE 

!  57235® 

!  35:72!2A2i! 

i:s.  *! 

49.1! 

2*503! 

952C0! 

160.7! 2-10  TON 

900NS# 

•NY 

LAKE 

1976 

!  •  ! 

i  i  2 

■*>4.0' 

ICS. >! 

25.0! 

i 

“  ! 

•HEATING  COILS 

t 

i 

i 

SUCCESS 

(32)  LIBERTY  T0WIN5  CO.#  INC. 

i  i  i 

j  i  > 

i 

i 

■ 

■ 

i 

i 

KELLY 

! 5414)3 

!  *113*36! 

*3.  )' 

74.'! 

4.0! 

1400! 

-  • 

45.0! NONE 

•LA 

WESTWEGO 

1973 

!  j  j 

>5.3! 

74.0! 

7.0! 

i 

—  ! 

« 

i 

i 

i 

(01)  LI560W#  CAROLYN 

i  i  2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

SFA  PRINCESS 

J5337A5 

!  1  7 !  1 " 11 ! 

45.3! 

1  4.4! 

5.4! 

150! 

-  » 

12.0!  NONE 

!M£ 

NORTHEAST 

1966 

i  i  j 

;  t  ; 

4  >.  0! 

1  S  .  »> ! 

5.0! 

• 

75! 

• 

i 

i 

i 

HAP90P 

(32)  LIGHTNING  *CAT  RENTALS 

j  ;  « 

i  i  2 

• 

i 

i 

j 

i 

i 

PROTON 

• 2>3244 

•  ^JIAJ?* 

’9.  )! 

?  4 . 0 ! 

5.7! 

6*0! 

12! 

*1.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1964 

!  !  ! 

•  •  ! 

’9.-»! 

?o.3! 

7.0* 

• 

6! 

! 

; 

i 

i 

CITY 

(35)  LIMITED  LEASING  CO. 

i 

!  !  ! 

i 

i 

j 

! 

! 

• 

! 

! 

GUN10 

!5?G*t>? 

!  20! 3*34! 

42.5! 

U.#! 

5.7! 

340! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

•HO 

ST. 

1 9o9 

;  ;  ; 

*.2.5! 

14.0! 

5.7J 

-  • 

i 

! 

CHARLES 

JANfT  R 

J602779 

!  25 ! 3*  34! 

44.  Jj 

la. 3! 

4.0! 

460! 

-  ! 

24.0! NONE 

•HO 

ST. 

1979 

;  ;  ; 

As.  '! 

16.0! 

3.5! 

-  J 

i 

i 

CHARLES 

J  0ANVc  V 

!  6 45*49 

!  T 5  !  J*  3S ! 

46.  )! 

1  5.5! 

6.0! 

440! 

-  ! 

12.0 ! NONE 

*!H0 

ST. 

1982 

!  !  ! 

4o.  j! 

14.5! 

4.0! 

-  ! 

j 

! 

CHARLES 

LEONA  V 

! 2721 64 

!  Ao'JAJS! 

*1.5! 

i  >.  i  * 

6.9! 

640! 

*  ! 

33.0! NONE 

!M0 

ST. 

1956 

;  ;  t 

M.i« 

Is.l! 

o.9! 

-  ; 

j 

! 

CHARLES 

PATRICIA  LYNN 

!2!3134 

!  37 !  3*  J4 ! 

*1.1! 

7).)! 

5.5! 

463! 

f  -  • 

22. 0! NONE 

!M0 

ST. 

1959 

!  •  ! 

51.1! 

2  3.0! 

5.5! 

-  * 

! 

! 

CHARLES 

LL  1 

•537433 

!  ?11  !-»<.*• 

12). )! 

••c.;! 

4.9! 

-  • 

475! 

12.0! NONE 

J»0 

ST. 

1974 

!  !  ! 

1 '0.0! 

30.0! 

1 . 6  ! 

! 

-  J 

t 

! 

CHARLES 

LL  3 

•5*7001 

i  22U4A44! 

1*0. J1 

T0.w ! 

7.0! 

-  J 

475! 

11 .0‘NONE 

!H0 

ST. 

1977 

!  !  ! 

1  ?G.C! 

*:.ci 

1.5! 

-  » 

i 

i 

CHARLES 

LL  A 

‘5*7902 

•  22>!4A44! 

1  50. C! 

*0.0! 

7.0! 

-  • 

475! 

11*0! NONE 

JMQ 

ST. 

1977 

!  !  1 

l v  C .  w ! 

10.  )! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

CHARLES 

LL  5 

•  5*700* 

!  2?9!«a*.6! 

i  n.v. 

M.t! 

7.0! 

-  • 

475! 

11.0! NONE 

!H0 

ST. 

1977 

!  !  ! 

1*3.#! 

5  ^ .  0  ! 

1.5! 

-  J 

! 

i 

CHAPLFS 

LL  n 

i  >1153) 

1  229S4UM 

1 1C.C! 

*3.C! 

6.4! 

! 

475! 

12.0! NONE 

!  HO 

ST. 

1987 

! 

1  !  ! 

1*3.0! 

*#.?! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

» 

CHARLES 

LL  W 

•  >11  SAC 

•  2?9!4a*4! 

1  #w.O! 

30.3! 

o.  o! 

! 

475! 

12.0! NONE 

•MO 

ST. 

1987 

i 

!  !  i 

i::.o! 

*:.)! 

I.o! 

-  • 

i 

i 

CHARLES 

LL  20 

!  >306  46 

!  279J-A4.4! 

1  .'O.-*! 

*3.0! 

4.6! 

-  ! 

475! 

12.0! NOSE 

i*o 

ST. 

1987 

i 

!  !  ! 

1  *  3.  2! 

*>.?! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

CHARLES 

LL  ?1 

! >10637 

!  22>!4«46! 

m.j* 

*:.v! 

o.o! 

-  ! 

475! 

12.0! NONE 

!«0 

ST. 

1937 

J 

i  2  ! 

i vu:i 

3J.J! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

CHARLES 

LL  22 

! >476*7 

!  2?>! 4*44! 

130.3! 

15.3! 

4.6! 

-  • 

475! 

12.0! NONE 

|H0 

ST. 

1989 

i 

i  i  i 

1*C.O! 

*2.0! 

I.o! 

-  • 

! 

! 

CHARLES 

LL  2) 

j  >4744  3 

!  229! 44*6 ! 

1  K.j! 

*0.0! 

6.6! 

-  ! 

475! 

12.0! NONE 

•NO 

ST. 

1989 

» 

!  !  ! 

1  *3.0! 

30.7! 

I.o! 

! 

-  • 

! 

! 

CHARLES 

N!  3 

•  S5975E 

!  2  *  1  !  4  A  .6 1 

11).  If 

*3.-! 

6.5! 

-  • 

475! 

12.0IN0NE 

!  HO 

ST. 

1972 

! 

!  !  ! 

1 *#.3! 

13.3! 

1.0! 

-  • 

j 

! 

CHARLES 

N  I  A 

1 5  3  >759 

!  23H4A46! 

1  *3wj 

*  V«  J* 

6.5! 

! 

475! 

12.0! NONE 

|H0 

ST. 

1972 

t 

!  !  ! 

1*0.3! 

*3.3! 

1.3! 

S 

-  • 

i 

i 

CHARLES 

hi  l 

!S»97*0 

!  231*4146! 

!").>! 

Jv.C! 

6.5! 

-  • 

475! 

1 2 .oinONE 

ino 

ST. 

1972 

! 

j  i  ; 

1  «v.  5! 

3  #.  y! 

1.0! 

-  ! 

; 

! 

CHARLES 

NO  > 

S2M121 

!  ?<2!-a,4! 

1  15. »• 

?>.9* 

7.1* 

-  J 

475! 

IJ.CitOIJ 

!H0 

ST. 

1946 

!  !  1 

1 f v.2! 

7  «.■»! 

1.5! 

-  • 

1 

t 

CHARLES 

NO  10 

! 2?3 1 2? 

!  132N44*! 

7*.  >! 

* .  1 ! 

-  ! 

475! 

12.05NONC 

J  HO 

ST. 

1946 

2  !  i 

1**#.2! 

2>.9* 

1.*! 

-  ! 

i 

l 

CHARLES 

NO  12 

•2**124 

!  >S2!4A*h* 

1*  #.2' 

7  >•>! 

7.1! 

-  • 

475! 

12 .0  j NONE 

•NO 

ST. 

1956 

j  j  « 

1 1 3*2! 

09.  >! 

1.5! 

-  ‘ 

i 

! 

CHARLES 

NO  1) 

•<>312  5 

!  25<!aa,4! 

1  Jj.2! 

?>.>! 

*.  1 ! 

-  ! 

*75. 

1 2.0! NONE 

!*0 

ST. 

1956 

!  !  ! 

1  *  ).2! 

2v.  >• 

1.3! 

-  • 

i 

i 

CHARLES 

9>  2 

!  17*!, 14*! 

1*:.)! 

*-.)! 

7.3! 

-  • 

475! 

1 1 .0! NONE 

!  HO 

ST. 

1984 

i 

j  i  i 

n ;.  j! 

2.0! 

-  • 

i 

! 

CHARLES 

RWG  21 

1279SJ1 

!  1 7  A  *  4A4N ! 

i»:j! 

>  _.o» 

7.0! 

•  • 

475! 

1 1  •  C! NONE 

!  HO 

ST. 

1959 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

113.0! 

i 

2.0! 

i 

“  ! 

l 

i 

! 

! 

CHARLES 

(01)  UNAfflG  MARINE#  INC. 

i 

; 

!  *  ! 

!  !  t 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

TENACIOUS 

!22>?23 

!  15!  3^34! 

42.3! 

13.2! 

7.C! 

I50i 

-  * 

26 .0! NONE 

•HA 

PUIIARD 

•  I960 

! 

i 

]  !  ! 

!  !  ! 

4  1.0! 

i 

1  «.C! 

7.0! 

i 

• 

i 

! 

! 

BAY 

(16)  LINDEN  LUMBER  CO. 

i 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

! 

I 

N  SO 

!  . 

!  92I4A4!! 

7-.U* 

24. C! 

J.O! 

•  • 

12! 

14.0! LOADER 

!AL 

OEMOPOLIS 

1948 

i 

i  l  ! 

■*2.3! 

’■••C! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WALKER  1 

i  . 

!  2C4! 4*4*! 

I^J.C! 

*  ).  j! 

7.0! 

! 

356! 

9.0! NONE 

!  *L 

OEHOPOLIS 

1939 

! 

!  !  ! 

1^2.5! 

2  J.  3! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

WALKER  16 

I  - 

!  27>!4*43! 

1*2.3! 

32.0! 

7.5! 

•  • 

200! 

1 1 .0! NONE 

!AL 

OEMOPOLIS 

1942 

t 

! 

! 

!  !  ! 

i  j  i 

i  ii 

1 *2.0! 
i 

i 

*2.0! 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

TA6LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


499 


!  !  VTCC 

!  NET  ! CODE 

!  TCP  !  SEE 
!  TON*  I  PA«»E 
!  HAGE  i  IV 


< 23)  LINWOQD  •'INING  4  NINERAL 


WH 

210 

.  -  .  577*4*45* 

194.7! 

194.7! 

35.0! 

35.0! 

3.2!  -  ! 

1.7!  ! 

Ill  6! 

11 .0! NONE 

j 

WH 

211 

i  -  i  57714*48! 

!  !  !  ! 

1 35.0! 
U5.0! 

35.0! 

35.0! 

3.0!  -  ! 

1.2!  ! 

1221 ! 

II.O'.PUH® 

1 

(32)  LIQUID  HUD  SALES#  INC. 
MLNS  103 


(32)  LITTLE  MIKE#  INC. 

9 APT  4  «fteT 


(13)  LITTLE  RIVER  FISHING  FLE 
VIRGINIA  o 


(15)  LITTLE  RIVER  QUEEN#  INC, 
LTTTLE  RIVER  QUEEN 


(34)  LITTLE  ROCK  HARBOR  SERVI 
HARPT  L  HASTINGS  SR 


SUPER  STONE 
CD  6 


(36)  LITTLE#  JOHN  L. 
RELIANCE 


(22)  LITTON  GREAT  LAKES  COR?. 
H/V  PRESQUE  ISLE 


PRESQUE  ISLE 


(42)  LIVE/DIVE  HAWAII#  INC. 
KONA  AGGRESSOR 


(32)  LI I ANA  TOWING#  INC. 
KARCHE 


(01)  LOCAL  TOWING  CORPORATION 
JOHN  6. 


(32)  LOCAL  TUGS#  INC. 
AMERICAN  EAGLE 


CHARLES  ALAN 
GOLDEN  EAGLE 
GREY  EAGLE 
GULF  EAGLE 
IRON  HORSE 
SILVER  CAGLE 
VIKING  EAGLE 
WAR  CAGLE 
WHITE  CAGLE 
LT  579 


24T  !4A46I 

\ 

! 

6.5!  - 

!  500! 

j 

i 

j  1980 

j 

i  i 

130.)* 

34.0! 

1.2! 

!  -  ! 

» 

; 

; 

i 

351  !5A71  ! 

1 30.0! 

3-.C! 

5.0!  - 

!  972! 

15.0! 2  PUN®S 

!  LA  HOU** 

!  1982 

j 

;  ; 

130.0! 

’4.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

i 

i 

i 

2COI5A71! 

--  i 

--  ! 

7.0!  - 

!  350! 

15.05PUH® 

! LA  HOUHA 

!  1975 

! 

■  i 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

» 

t 

200! 5*71  ! 

—  ; 

--  ! 

7.0!  - 

!  350! 

1 5 ■ 0! NONE 

!LA  HOUMA 

!  1975 

«  • 

120.0! 

<0.0! 

2.0! 

!  -  ! 

» 

i 

i 

200! 5*71 • 

—  ! 

—  • 

7.0!  - 

!  350! 

15.0! PUMP 

! LA  HOUNA 

!  1975 

i  i 

1 ?0.C! 

30.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

i 

i 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH*UPOTH!  ! 

Rs6.  !  ®tr,.!L9A0-! 
//////!  7//// !  E 0  ! 


ICAPACITY!  high- 
•  l  €ST 

I  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 


OVcP-JOVt®-!/////!  H0R5E!  PASS- 
ALL  •  ALL  ! LIGHT !  POWER!  ENGERS 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL! 

S  10PERATING  ! 

TC!  9ASE  !  YEAR 
AO!  LINE-1  !  9UILT 

td  \numnn  or 

EE!  LINE-2  !*RE9UILT 


XA  DAVENPORT  ! 


IA  DAVENPORT  ! 

! 


580943 

2053*35  *! 

*6.?i  io.oi 

5.  si 

4ooi 

- 

i 

3.0! NONE 

•LA 

HOP  GAN  • 

1977 

i  i 

i  i 

<6.3!  Id.O! 

4.0! 

j 

i 

i 

” 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

CITY  • 

1 

«T 

■  i 

j  j 

i  i 

<  i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

048294 

1 7! 1012! 

57.5!  13.3! 

6.7! 

540! 

17! 

17.0!  NONE 

JSC 

LITTLE  ! 

1977 

i  i 

i  i 

37.5!  13. o! 

!  j 

4.5! 

l 

i 

i 

6! 

i 

i 

■ 

1 

1 

RIVER  ! 

1 

893^32 

i  i 

38! T  C 1 6 ! 

•  i 

84.9!  ?0.5l 

; 

3.5! 

i 

350! 

20! 

i 

30.0!N0NF 

1 

»FL 

1 

JACKSON-  ! 

1938 

i  i 

;  j 

<0.0*  20.3! 

i  t 

3.0! 

i 

j 

♦ 

159! 

i 

j 

i 

1 

1 

VILLE  * 

1 

C: 

812592 

t  j 

44*3*3 5‘ 

!  i 

r4.0!  20. C! 

i 

7.6! 

; 

sooi 

_ 

i 

36. oInONE 

1 

JAR 

t 

LITTLE  i 

1979 

i  i 

<4.  )!  20.0! 

6.6! 

t 

- 

i 

J 

ROCK  ! 

5565585 

42! 3*  35! 

48.7!  20. * ! 

7.1! 

760! 

- 

36.0! NONE 

!  A® 

LITTLE  ! 

1975 

! 

i  j 

48.7!  20.2! 

6.1! 

■ 

- 

i 

1 

ROCK  • 

!5»3S09 

2  *0! 4*46 ! 

140.0!  36. C! 

6.0! 

-  j 

500! 

6. 0! NONE 

SAP 

LITTLE  ! 

1973 

! 

! 

j  i 

|  i 

140.0*  36.0! 

1  j 

2.0! 

i 

« 

i 

i 

j 

1 

j 

ROCK  • 

1 

i 

!  206959 

i  i 

6  !30J6  ! 

j  i 

42. ci  12.0! 

i 

5.0! 

i 

200  i 

. 

i 

22.01N0NE 

l 

iwA 

1 

UAINBPIDGE! 

I960 

! 

i  t 

42.0!  12. C! 

4.5! 

1 

- 

i 

1 

ISIANO  J 

5  236019 

9  !3°38 ! 

15.0!  18.5! 

o.S! 

160! 

- 

27. 5 ! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1970 

» 

j 

i  » 

i  i 

65.0*  18.5! 

j  ; 

o.O! 

i 

i 

j 

» 

! 

! 

! 

1 

i 

!  55341 A 

i  ! 

1073J3A38! 

141.0!  54.0! 

j 

27.0! 

* 

14540! 

. 

j 

?3 .OJNONE 

1 

‘•pa 

1 

ERIE  i 

1973 

! 

i  i 

1 5<. 3!  54. J* 

24.0! 

i 

- 

! 

5 

! 

! 553417 

22259J4A46 ! 

974.6*104.7! 

2o.6* 

-  • 

57200! 

78.0! SELF-UNLOADING# 

!PA 

ERIE  ! 

1973 

i 

i 

!  ! 

9,4.6!1C4.7! 

12. C! 

• 

i 

‘ 

i 

i 

JELECTRIC  900N 
j 

! 

! 

1 

S 

i 

i 553590 

66 ! 1C  11  ! 

i  i 

91. C!  19.0! 

i 

•3.0! 

» 

1020! 

_ 

i 

i 

i 

24 .ol NONE 

1 

!HI 

! 

KAILUA-  ! 

*  1939 

! 

j 

!  • 

!  ! 

110.0!  ?2.0! 

i  i 

7.5! 

* 

i 

i 

20! 

! 

j 

1 

t 

KONA  • 

J 

i 

1  531668 

i  j 

72!*  3*3?  i 

55. ol  22. oi 

i 

7.5! 

i 

680! 

_ 

! 

i 

i 

39 . oi NONE 

1 

!L  A 

j 

NEW  J 

1971 

! 

i 

!  ! 

80.0*  *2.0! 

6.5! 

i 

! 

j 

i 

i 

1 

1 

1 

i 

ORLEANS  « 

J 

; 

5629525 

i  i 

7453A38! 

j  i 

*7.0!  2'.:i 

i 

4.0! 

* 

943! 

. 

i 

i 

i 

25.0! NONE 

i 

!  C  T 

♦ 

NORWALK  ! 

1930 

» 

t  i 

41.0!  ' 3.0! 

7.5! 

1 

- 

i 

t 

1 

COVE  ! 

! 241 303 

35!  3A'8«. 

50.0!  2^.0! 

7.0! 

40''! 

- 

i 

25.0'NONE 

!CT 

NORWALK  ! 

1932 

i 

i  i 

61.7!  0  5.0! 

5.3! 

* 

- 

i 

» 

j 

COVE  ! 

! 25*769 

16!3R38! 

45.3*.  12.0! 

3.0! 

230! 

- 

j 

1 4. 0! NONE 

id 

NORWALK  J 

1945 

! 

i  < 

47.0!  14.1! 

7.5! 

« 

- 

i 

5 

1 

COVE  ! 

1634533 

67!3* 38! 

85.0!  25.3! 

-.0! 

940! 

- 

i 

39.0! NONE 

1 CT 

NORWALK  I 

1931 

i 

i 

i  j 

i  j 

6 i.O!  7  R.O! 

;  2 

7.5! 

; 

! 

j 

i 

; 

■ 

} 

1 

1 

COVE  J 

J 

i 

•  647393 

i  i 

*3  !3»36J 

i  i 

81.3!  24. o! 

• 

6.3! 

i 

900* 

. 

i 

i 

i 

33.0! NONE 

! 

!LA 

j 

VENICE  i 

198? 

» 

i  i 

61.3!  24.0! 

7.3! 

1 

- 

! 

1 

! 

! 

•644340 

*4!M38i 

60.0!  2*. 3! 

7.1! 

730! 

65! 

34.0! NONE 

!LA 

VENICE  J 

1962 

j 

i  i 

80.0!  24.0! 

8.1! 

j 

- 

! 

! 

J 

! 

J299P72 

43! 5*35! 

*4.0!  22.1! 

7.1! 

7C0! 

- 

i 

34. OJNONE 

!LA 

VENICE  ! 

1965 

! 

i  i 

S4.0!  22.1! 

8.1! 

i 

- 

i 

1 

1 

! 

I523P75 

43 !  3  *35 i 

54.0!  22.1! 

7.1! 

730! 

- 

i 

34. OJNONE 

!L  * 

VENICE  ! 

1969 

! 

!  ! 

5..0!  22.1! 

6.1* 

i 

- 

j 

! 

J 

» 

S8457JS 

84 !  3*36  J 

*3.0!  24.0! 

7.1! 

700! 

- 

i 

34. OJNONE 

!  LA 

VENICE  i 

1982 

! 

!  ! 

83.0!  24.0! 

8.1* 

i 

- 

j 

1 

! 

1 

! 5551 75 

51 ! 3*  38! 

87.1!  23.1! 

6,3! 

1060! 

- 

i 

35. oj  NONE 

!LA 

VENICE  J 

1975 

i 

•  • 

57.1!  23.1! 

7.3! 

i 

- 

j 

! 

J 

! 

1506310 

43*3*36! 

?4.0!  22.1! 

7.1  t 

730! 

- 

i 

34. OJNONE 

!LA 

VENICE  J 

1966 

! 

i  j 

54.0!  ?2 . 1 ! 

6.1! 

i 

- 

i 

1 

1 

• 

5523442 

4 J! 3*36 ! 

54.0!  22.0! 

7.1! 

700! 

- 

» 

34.0! NONE 

JLA 

VENICE  * 

1969 

• 

;  i 

54.0!  22.1 ! 

8.1! 

j 

- 

j 

1 

! 

! 

! 561958 

61*3*38! 

57.0!  23.1! 

4.3! 

700! 

- 

j 

36. OJNONE 

!L* 

VENICE  ! 

1975 

! 

!  ! 

<7.1*  23,1* 

7.3! 

! 

- 

i 

1 

! 

1 

! 529914 

6413*38* 

87.9}  23.2* 

i.3! 

1080! 

- 

i 

33. OJNONE 

•LA 

VfN.  CE  ! 

1970 

i 

i  i 

57.9!  23.2! 

7.3! 

i 

• 

i 

1 

i 

! 

•529333 

4  J!  3A  So ! 

<4.0!  >>.1! 

7.1 ! 

730! 

- 

! 

34 .0 ! NONE 

JLA 

VENICE  ! 

1970 

! 

!  ! 

54.0!  22.1! 

6.1! 

i 

- 

i 

1 

! 

t 

!  - 

21814*46! 

120.0!  <0.0! 

7.0! 

.  i 

200! 

6.0! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1979 

i 

i 

i 

t  ! 

i  i 

i  i 

120.0!  30.0! 

i  j 

!  ! 

2.0! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

1 

! 

1 

J 

1 

» 

TAILS  2  -  OSSC’IPTm  OF  VESSELS 


500 


ENG*! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU*SER 

!  COAST 
!  GUARD 
•  NU*AEP 

•VTCC!  OINSNSICKS  ! DRAPT! 

!  NET  ‘CODE! LENGTH! 5RDTM*  ! 

! REGIS" !••** !  !  RcG.‘LOAD-! 

!  TER  •  $3'!//////!/////!  -?  ! 

•  TON-  !?A<,e!  OV-p-1.  OVc®-!  /  ////! 

!  NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 

»  CARSO  !  f 1X50  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HOPS:!  PASS-  ! (LIGHT)! /////////F///7/ 7!TO* ////////// 
POU5»!  ENSERS  !  (FEET) !  LINE-2  !Ec!  LINE-2 

TEAP  ! 
9UILT  ! 
OP  i 

•9S9UILT! 

(22)  LOCKPORT 

LOCKS 

1 

i 

AND  CANAL!  TOURS# 

i  i 

j  l 

i 

i 

2 

j 

i 

i 

i 

2 

j 

2 

; 

; 

i 

; 

j 

i 

1 

2 
i 

! 

LCCKFORT  III 

! 223650 

1  3  *!  1  °  1 6 ! 

56.i  i 

15.7! 

5.0! 

165! 

-  i 

14.0! NONE 

!  NY 

LOCKPORT 

1929  i 

i 

! 

t  i 

i  i 

'7.C! 

2 

16.5! 

2 

4.9* 

; 

i 

i 

48! 

2 

1 

2 

i 

; 

(11)  LOCKVOCO 

3ARGE# 

INC. 

■ 

i 

;  1 

i  i 

2 

; 

j 

i 

2 

i 

i 

i 

2 

i 

2 

; 

i 

i 

LOCKWOOD  2 

! 60791  3 

434*4443! 

U*.  C! 

39.0! 

<9-0! 

-  t 

1200! 

S.O! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1979  ! 

i 

i  i 

UC.O! 

*9.0! 

1.5! 

t 

-  i 

i 

; 

LOCKUOOO  3 

!  63561? 

434 14443! 

1  •  V  •  'i  \ 

3  9.3* 

9.0! 

.  1 

600! 

5.0 '.NONE 

!VA 

NORFOLK 

1931  ! 

j 

i 

i  ; 

t  i 

i  a 

2 

T*.u! 

■ 

1.5* 

■ 

t 

2 

i 

; 

i 

i 

■ 

(28)  LOGSDON 

SAND  i 

GRAVEL 

i 

» 

i  i 

i  » 

i 

j 

2 

2 

; 

i 

i 

i 

2 

; 

i 

j 

ELVA  LEF 

! 295200 

15783AJM 

>9.  3! 

2>.S! 

3.o! 

1  SIC ! 

-  ! 

30. 0! NONE 

•IL 

95AR0ST0WN 

1964  » 

i 

i 

;  j 

i  i 

99.  4! 

1 

?8.8! 

j 

7.0! 

i 

; 

i 

i 

i 

t 

1 

2 

(23)  LOGSDON 

TUG  SERVICE# 

i 

INC!. 

;  ; 

i  i 

2 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

; 

i 

DOROTHY  A 

! 270935 

26J3A36! 

--  j 

--  ! 

5.0! 

380! 

-  * 

1 9.0! NONF 

!IL 

3EAR5ST0WN 

1955  ! 

• 

•  ! 

46.5! 

16.0! 

3.6! 

2 

-  * 

; 

i 

ELCO 

‘509679 

71 1 3  A  3  6 ! 

—  2 

..  ; 

6.o! 

*25! 

-  * 

25. 0! NONE 

•IL 

3EAP0ST0VN 

1967  • 

i 

■  ; 

S7.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

PIN  OAK 

!  65  244  * 

6553A36! 

—  • 

..  i 

7.0! 

900! 

-  * 

25.0'NONE 

•IL 

PEAPOSTOWN 

1932  ! 

i 

t  < 

*4.0! 

26.0! 

5.0! 

j 

-  ! 

2 

i 

$®RIG 

1549310 

7o!3* *6! 

..  i 

_  i 

7.  >• 

1100! 

-  » 

26.0! NONE 

•IL 

3EAR0ST0WN 

1973  • 

5 

■  i 

i  • 

60.6! 

i 

?3.S! 

2 

5.0! 

i 

■ 

i 

2 

1 

2 

i 

; 

(2i)  LOGSDON# 

ELMER 

RIVER 

i 

C0NSSTP. 

i  i 

•  i  j 

i 

i 

2 

i 

i 

; 

; 

2 

i 

; 

i 

CO. 

i 

i  i 

2 

2 

* 

■ 

; 

i 

i 

CLYDE 

•271313 

4113A36! 

--  i 

--  j 

6.0! 

440! 

-  ; 

22.0'NONE 

•IL 

8PAPDST0WN 

1  955  ! 

1 

•  ! 

-3.5! 

13.1! 

5.1! 

1 

-  ! 

i 

; 

^ AY  K 

!  259773 

3*.  1  3A  J6  1 

--  * 

—  • 

4.S* 

*50! 

-  ! 

19.0! NONE 

•IL 

9EAR0ST0WN 

1950  ! 

2 

i 

1  t 

1  1 

Si.  »• 

; 

17.0! 

; 

5.  o! 

{ 

j 

2 

; 

; 

i 

(18)  LONE  OAK 

3ARGE 

CC’P. 

i 

i 

1  1 

i  i 

i 

| 

2 

j 

2 

• 

j 

2 

; 

2 

2 

; 

i 

MJ  At 

! 279306 

743*4440! 

195.0! 

TS.2* 

9.0! 

.  i 

1500! 

13.6! NONF 

!KY 

PADUCAH 

1959  2 

i 

i  ; 

1^5.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  • 

; 

; 

HJ  A  2 

! 279J49 

74ft*4A,0! 

195. J! 

75.0! 

•>.0! 

-  i 

1500! 

13.6! NONE 

SKY 

PADUCAH 

1959  ! 

i 

!  ; 

195.0! 

*3.0! 

1.7! 

; 

-  ! 

; 

2 

• 

NJ  44 

•279505 

74i!4**0! 

1’5.C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.6! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1959  • 

« 

1  •  ! 

1 JJ. 0! 

*5.0* 

1.7! 

• 

.  2 

« 

! 

HJ  45 

•279571 

!  74*24*40! 

1  >5.0! 

75.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6!  NONE 

SKY 

PAOUCAH 

1959  • 

t 

!  !  ! 

1  >5 . 0! 

73.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

; 

; 

! 

MJ  56 

•279700 

!  793*4140! 

1  >5.0! 

35.3! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.6! NONE 

SKY 

PADUCAH 

1959  • 

*  •  * 

195.0* 

*5.0! 

1.3! 

2 

-  2 

2 

i 

! 

MJ  6* 

•279E04 

!  79P14A40! 

19S.0! 

15.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6! NONE 

»KY 

PAOUCAH 

1959  • 

• 

!  !  ! 

195-0! 

3  5.3! 

1.3! 

; 

-  J 

! 

! 

! 

TPC  103' 

i  ...... 

•  679*4*41! 

195.0! 

75.0! 

9.0! 

-  • 

1518! 

20.3! NONE 

»KY 

PADUCAH 

1973  ! 

i 

!  !  1 

19>.C! 

**.3! 

3.3! 

i 

-  • 

; 

; 

• 

TPC  10RF 

i  ...... 

»  67  A*  4*41 ! 

195.)! 

75.  C! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

15.0! NONE 

»KY 

PAOUCAH 

1973  ! 

! 

;  »  ; 

1  >5.0! 

*5.3! 

3.0! 

; 

- 

2 

; 

! 

VLJ  6712 

! 50752? 

!  1020'4A40! 

2)1.0! 

:  5.C! 

9.0! 

-  ! 

1o73! 

1 4 .4  •  NONE 

SKY 

PAOUCAH 

1967  ! 

! 

!  !  ! 

2)?.0! 

75.0! 

1.6! 

i 

-  • 

j 

; 

! 

VL1  6716 

•507532 

!  1020!4»40! 

2'*. 3! 

15.  C! 

9.0! 

-  i 

1673  ! 

14.42  NONE 

!KY 

PADUCAH 

1967  ! 

2 

i 

;  i  • 

i  i  i 

2)0.0* 

j 

3  >.3! 

• 

1.9* 

j 

i 

; 

j 

2 

■ 

! 

! 

(36)  LONE  STAR  INDUSTRIES 

2 

;  i  ; 

!  •  ! 

; 

i 

■ 

l 

j 

; 

j 

; 

; 

; 

• 

j 

PARAGON 

S27J031 

!  25! 5*  3d! 

41.7! 

17.0! 

7.3! 

6  AO ! 

-  • 

38.C ! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1957  • 

1 

!  !  ! 

•  9.0’ 

17. J! 

7.5! 

■ 

-  ! 

; 

! 

! 

C  A I  21 

! 521035 

!  1117!4A4?( 

210.0! 

•3.3! 

10. C! 

.  ! 

2300! 

42.0! CONVfYO*#  Ol€SEL!OR 

PORTLAND 

1969  • 

; 

j  i  2 

’10.0! 

*3.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

•GENERATOR 

; 

! 

C»I  22 

•521491 

■  1147J444*! 

210.0! 

5  5.5! 

10.0! 

i 

2300! 

42 .0! CONVEYOR#  DIESELJOR 

PORTLAND 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

AiC.O! 

*7.5! 

2.0! 

; 

-  • 

!  GENERATOR 

j 

! 

10  60J0» 

! 26571 0 

!  97J4A46* 

14  >. 7 ! 

4h.?» 

10.0! 

-  j 

1300! 

12.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1953  ! 

j 

;  i  ! 

1*0.0! 

Ci.O! 

3.C! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

NC  *0709 

!26'211 

•  9-*!4A46! 

149.7! 

4  ?.C! 

10.0! 

! 

1  ?00! 

10 • 0! NONF 

•OR 

PORTLANO 

1953  ! 

» 

!  !  i 

1*0.3! 

4«.0! 

5.0! 

« 

-  • 

; 

! 

! 

t.O  4C405 

!  W3<»57 

!  6AH4A46! 

1*9.0! 

4v.O! 

13.0! 

.  { 

1217* 

10.0! NONE 

!  OR 

PORTIANO 

193?  ! 

2 

2  i  * 

1SO.O! 

41.0! 

2.5! 

2 

-  ! 

! 

2 

1 

NO  AGAVA 

i  ...... 

!  1,2!%A4A« 

173. G* 

34. 3! 

10.0! 

.  2 

300! 

10.0! DAVIT 

ioR 

PORTLAND 

*  1956  ! 

« 

1  !  ! 

1  ?  0.0! 

*4.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

; 

! 

NO  5CA06 

«  ...... 

•  1S2!4»4A! 

110.0! 

*4.3! 

10.0! 

.  j 

600! 

10.0'DAVIT 

iop 

PORTLAND 

•  1965  ! 

i 

i  i  i 

m.c! 

74.0*. 

2.5! 

j 

-  ! 

; 

2 

! 

NO  60419 

i  ...... 

!  2  57!  4*4*-! 

190.0* 

40.0! 

9.0! 

.  t 

1000! 

10.0! NONF 

!0R 

PORTLAND 

1962  • 

j 

!  !  ! 

*’1.5! 

4  ).£»! 

3.0! 

j 

-  » 

j 

! 

! 

NO  40420 

!  . 

!  327! 4*4* ! 

113.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

90v! 

10.0!N0NE 

•OR 

PORTLAND 

1965  ! 

! 

1  1  ! 

1*0.0! 

40. C! 

2.0! 

j 

-  • 

{ 

; 

1 

NO  60*22 

;  ...... 

•  SCO!  4*  AM 

110.0! 

*5.0! 

4.4! 

-  j 

500! 

10. 0! NONF 

•  OR 

PORTLAND 

1945  ! 

l 

i  i  • 

113.0! 

*  i.C! 

<*.4! 

2 

-  • 

t 

i 

! 

NO  60426 

j  ...... 

!  3A4J4A46! 

1*5.0! 

42. C* 

10.0' 

.  ; 

1030 ! 

24.0JN0NE 

!0R 

PORTLAND 

1945  J 

2 

j  ■  i 

1*5.3! 

42.0! 

2.C! 

; 

-  ! 

t 

» 

! 

NO  60 A?2 

!  . 

!  364*4*46! 

1U.*>! 

4).  3! 

5.0! 

.  t 

10C0! 

24.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1  •  1967  ! 

5 

!  !  ! 

111.0! 

40.0! 

2.5! 

2 

-  * 

i 

i 

• 

NO  60433 

;  ...... 

•  36414*44! 

1*5.0* 

4). 0* 

6.0! 

! 

1000! 

24.05N0NF 

•OR 

PORTLAND 

•  1967  * 

2 

!  *  j 

155.0! 

43.0! 

2.5! 

; 

-  ! 

2 

; 

! 

PFRMANENT'  ’72 

•506206 

!  44fl7  *  4A  %6 ! 

2  72.  1  ! 

6*  .1 ! 

U.6! 

•  j 

5600! 

36.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1970  1 

j 

!  •  ! 

272.1  ! 

‘s.1! 

2.9! 

; 

-  ! 

; 

! 

! 

PCTt«  S  HASS 

7410 

I  *<*761? 

»  7906*4*46! 

3’0.C» 

J  2.C! 

1-1.0! 

-  • 

1 0OCO ! 

SO  .0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND 

!  1979  | 

! 

j 

•  •  ! 

i  i  ! 

5*1.0! 

« 

52.3! 

i 

5.0! 

• 

2 

» 

i 

\ 

; 

2 

; 

! 

! 

(29)  LONE  STAR  INDUSTRIES 

! 

! 

i  i  2 

i  i  2 

i 

j 

1 

2 

t 

2 

2 

2 

2 

i 

i 

j 

• 

! 

(ST.  LOUIS  division: 

! 

;  t  ; 

j 

■ 

i 

; 

2 

* 

! 

NO  1507 

;  ...... 

!  404*4*43! 

i^s.oi 

*5.ci 

9.0! 

! 

1350! 

18.0! CEMENT 

®UMP 

!M0 

CAPE 

1982  • 

! 

!  !  ! 

1  >  5.  0! 

*5.3! 

2.0! 

i 

-  j 

i 

! 

GIRAROEAU 

!  ! 

NO  1SPJ 

i  ...... 

!  4.‘'4*4*%»! 

195.0! 

3  5.0! 

9.0! 

-  i 

1350! 

1 A. 0! C'MENT 

PUMP 

•MO 

CAPE 

1  1982  ] 

i 

!  •  ! 

195.3! 

*>.*#! 

2.C! 

{ 

-  ! 

j 

; 

GIRARDEAU 

!  ! 

NO  1509 

i  ...... 

»  40*.!4*,4»! 

193.0! 

*5.;* 

9.0! 

•  j 

1350! 

18.0! CEMENT 

PUMP 

!  MO 

CAPE 

!  1982  1 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  • 

! 

2 

GIRARDEAU 

• 

NO  1510 

i  - 

!  4C4! 444*! 

195.0* 

*  5.C! 

9.3! 

•  j 

1350! 

13.0! CEMFNT 

PUMP 

!M0 

CAPE. 

1932 

! 

*  !  ! 

1 >5.0! 

*s.c* 

2.0! 

; 

-  • 

i 

i 

GIRARDEAU 

! 

NO  1511 

1  ...... 

!  411  *4*9.*! 

195.3! 

*5.t! 

9.0! 

•  { 

1350! 

1 S.oi CEMENT 

PUMP 

JMO 

CAPE 

1982 

1 

!  !  ! 

1>5.3* 

*5.0! 

2.0! 

j 

-  J 

2 

• 

GIRARDEAU 

!  ! 

NO  1512 

•  62761? 

!  396*4*4*! 

195.0! 

*6.)! 

9.0* 

.  j 

1350! 

20* )i CFME  NT 

PUMP 

•NO 

CAPE 

1980  ! 

j 

!  •  ! 

1  >5. C! 

75.0! 

1.4! 

; 

-  • 

! 

l 

GIRARDEAU 

!  ! 

NO  1551 

1  - 

*  2  75 ! 4* A*! 

195.0! 

*3.0! 

i.O! 

.  ; 

1400* 

21.OJN0NC 

!N0 

CAPE 

195*  ! 

i 

; 

i 

!  !  ! 

•  ■  i 

i  !  ! 

1 >5*0! 

; 

; 

3  5.C! 

2 

i 

1.9! 

j 

2 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

J 

1 

1 

GIRARDEAU 

! 

TAJLE  Z  -  DESCRIPTION  Of  VESSEL: 


501 


EN6R! 

DISTi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  guard 

!  NUMBER 

!  1VTCC! 

1  NET  1C0DE! 
‘1R6GIS-!****! 
!  TE»  !  SEE! 
!  TON-  1PA3E! 

!  NAGE  !  IV  1 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
LENGTH! BOOTH*  1 

REG.  !  °EG. iLOAD"! 
////// !/////•  £D  1 
OVEP-!  OVER-! /////! 
ALL  *  *LL  1  LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

I 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
SNGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CAR60  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(light)  \ununnnnn 

(FEET) !  LINE- 2 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  ! OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1 
!TD !//////////« 
! EE!  LINE-2  ! 

i 

i 

YEAR  ! 
BUILT  J 
OR  • 

•REBUILT! 

(29)  LONE  STAR 

INDUSTRIES 

!  !  ! 

i  j  i 

i  ii 

i 

i 

i 

; 

■ 

i 

! 

l 

j 

i 

i 

! 

i 

; 

(ST.  LOUIS 

DIVISION) 

;  i  j 

■ 

i 

i 

! 

i 

(continued; 

j  j  i 

i 

i 

! 

i 

NO  1552 

1  27514*43! 

1^5.  C! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

1400! 

21 .0! NONE 

!  HO 

CAPE  ! 

1958 

195.0! 

’5.0! 

1.9! 

-  « 

i 

GIRARDEAU  ! 

j 

NO  1301 

1295972 

!  144814*43! 

192.0! 

53.0! 

9.0! 

-  • 

ieoo! 

22.6! DIESEL  ENGINE/ 

!M0 

CAPE  ! 

1964 

i  ;  | 

192.0! 

50.  C! 

3.0! 

-  * 

! COMPRESSOR 

GIRARDEAU  • 

NO  2601 

•290998 

!  241 5 1 4A  48 • 

276. J! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

2400! 

26.0SCEHENT  PUflf 

!M0 

CAPE  • 

1962 

1  1  1 

27o.Q! 

50.0! 

2.6! 

-  • 

1 

GIRARDEAU  ! 

NO  2602 

1290999 

1  241514*43! 

276.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

26.6 'CEMENT  PUMP 

!  MO 

CAPE  J 

1962 

1  1  1 

276.0! 

53.0! 

2.6! 

-  • 

i 

GIRARDEAU  I 

NO  23C1 

1523445 

1  2U914A4*! 

275.1  1 

50.1! 

9.0! 

-  » 

2362! 

26.0! NOME 

!*0 

CAPE  ! 

1969 

!  '  1 

275.1  ! 

50.1! 

2.0! 

-  » 

j 

! 

GIRARDEAU  ! 

NO  3201 

1612090 

1  273414*43! 

2)5.0! 

52. o! 

9.0! 

-  ! 

3200! 

20.4! MOTORS#  PUMP/ 

!M0 

CAPE  ! 

1979 

1  1  1 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

-  • 

! AIR  SLIDES 

GIRARDEAU  1 

NO  3202 

1612091 

!  2704 ! 4443! 

295.0! 

*2.4! 

9.0! 

-  • 

3200! 

20.4 '.MOTORS/  PUMP/ 

«H0 

CAPE  ! 

1979 

!  1  1 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

“  ! 

!AIR  SLIDES 

GIRARDEAU  ! 

NO  3203 

1621046 

1  270414A4A! 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

32C0! 

20.4! MOTORS/  PUMP/ 

•MO 

CAPE  ! 

1979 

1  1  1 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

-  j 

! AIR  SLIDES 

GIRAROEAU  ! 

NO  3204 

1 6210*7 

1  2704! 4A4*! 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

3200! 

20.4! MOTORS/  PUM®/ 

!M0 

CAPE  ! 

1979 

j  j  i 

a  i  r 

295.0! 

i 

52.6! 

2.3! 

i 

“  ! 

! AX R  SLIDES 

i 

GIRAROcAU  ! 

1 

(32)  LONE  STAR 

INDUSTRIES*  IN 

1C. 

i  i  a 

1  1  1 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

a 

LSCC  111 

1  948*4*46! 

200.0! 

50.0! 

9.C! 

-  J 

225C! 

1  2. 3 !  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1971 

j  i  i 

1  1  1 

200.0! 

i 

50.0! 

1.5! 

i 

“  ! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

i 

(36)  LONE  STAR 

INDUSTRIES*  IN 

1C. 

i  i  i 

1  1  1 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

a 

i 

NO  9435 

!  2C00UA46! 

20C.0! 

*C.C! 

2.2! 

-  ! 

2000! 

1 2 .0! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1970 

1  1  1 

200. J! 

50.3! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

NO  9436 

1  20C014A4M 

200.0! 

50.0! 

8.2! 

-  • 

20C0! 

12.0! NONE 

•WA 

SEATTLE  ! 

1970 

!  1  1 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

NO  9437 

!  200014A46! 

200.0! 

*0.0! 

8.2! 

-  J 

2000! 

1 2.0! NONE 

«U* 

SEATTLE  1 

1970 

1  1  1 

200.0! 

50.3! 

1.5! 

-  » 

i 

1 

NO  9433 

1  200014*44! 

2)0.0! 

50.0! 

3.2! 

-  J 

2000! 

1 2 . 0! NONE 

•WA 

SEATTLE  ! 

1971 

1  1  1 

i  i  a 

200.0! 

! 

50.0! 

1.5! 

t 

"  ! 

i 

j 

1 

2 

(32)  LORRIS  G  TOWING  II  CORR. 

1  i  1 

1  1  1 

» 

a 

i 

i 

i 

| 

2 

i 

LADY  G  II 

15S3333 

1  9113*3*1 

41.3! 

26.1! 

7.5! 

1200! 

-  * 

30 .0 ! NONE 

SLA 

GALLIANO  • 

1974 

1  1  1 

45.0! 

26.1! 

8.7! 

-  j 

! 

! 

LADY  fi  III 

1570561 

1  7015*35! 

54.3! 

24.0! 

7.4! 

1200! 

-  ; 

32.01N0NE 

SLA 

GALLIANO  ! 

1975 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

60.0! 

24.0! 

6.8! 

i 

i 

-  ! 

! 

i 

j 

i 

(41)  LOS  ANGELES 

! 

HARBOR  C°UIS ! f 

1  1  ! 

1  1  ! 

t 

• 

i 

• 

! 

i 

! 

! 

l 

i 

LULU  KAI 

1277C7S 

1  1311311! 

41.9! 

15.7> 

5.0! 

165! 

-  j 

20.0! NONE 

!  C  A 

LOS  « 

1958 

t 

1  1  1 

45. 0! 

15.7! 

4.5! 

92! 

! 

* 

ANGELES  ! 

RUTH  JULIA 

1256234 

!  6611911! 

61.4! 

1*.3! 

6.0! 

330! 

“  ! 

20.0! NONE 

!CA 

LOS  ! 

1948 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

45.0! 

! 

18.3! 

5.0! 

i 

221! 

! 

! 

i 

j 

ANGELES  ! 

2 

(18)  LOUISIANA 

DOCK  CO. 

! 

1  1  ! 

:  i  i 

! 

; 

i 

j 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

• 

ARION 

1626*49 

1  6)413*34' 

135.o! 

45.9! 

9.0! 

6200! 

-  ! 

43.6'NONE 

•IN 

JFFFERSON-! 

1980 

t  i  i 

135.6! 

45.9J 

8.0! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

HAROLD  TURNER 

15*0067 

1  63413*36! 

121.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  ; 

45.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

!  1  1 

1  •>  >.o! 

4*.C! 

9.5! 

-  • 

« 

! 

VILLE  ! 

J.  C.  GEE 

1528909 

1  321  3*  35! 

48.0! 

1  3.0! 

6.0! 

450! 

-  » 

16.5! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1970 

1 

1  1  1 

43.3! 

1 3.0! 

6.0! 

-  • 

i 

! 

VILLE  ! 

JUPITER 

1623460 

1  6341  3A36! 

1*5.6! 

41.)! 

3.8! 

6330! 

-  • 

44.0! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1930 

! 

1  1  1 

145.0! 

43.0! 

3.0! 

-  ! 

; 

! 

VILLE  ! 

NED  C.  SWEATS 

1579562 

!  32313*36! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

5630! 

-  ! 

45 .3 1  NONE 

!  IN 

JEFF €°SON- ! 

1977 

i 

1  1  1 

173.0! 

42.3! 

9.5! 

-  • 

» 

! 

VILLE  ! 

PEGASUS 

U46544 

1  4C213A34! 

140.0! 

42.0! 

3.6! 

5600 ! 

-  • 

46.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1932 

1  1  1 

140.0! 

42.  j! 

3.8! 

! 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

R.  E.  DOYLE 

1532*92 

1  63413*34! 

123.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  • 

45.0! NONE 

!  IN 

JEFftRSON-! 

1977 

i  i  i 

128.0! 

42.3! 

9.5! 

-  • 

i 

2 

VILLE  ! 

RICHARD  E.  HODGES 

1534C06 

!  32813*34! 

173.0! 

42.0! 

9.5' 

5500! 

-  • 

45.0! NONE 

!IN 

JEFFEPSON-! 

1977 

•  i  i 

!  !  ! 

170.0! 

i 

4>.J! 

9.5! 

”  ! 

i 

i 

; 

j 

VILLE  ! 

! 

(32)  LOUISIANA 

LANO  AND  EYRLO 

1  RAT  2  ON 

i  i  ; 

1  >  j 

i 

i 

i 

i 

( 

i 

i 

! 

i 

COMPANY* 

THE 

i  i  i 

i 

! 

i 

j 

• 

IBIS 

!  —  11C0M 

—  1 

—  • 

2.5! 

300! 

•  • 

8.0! NONE 

!LA 

HOUMA  i 

1964 

i  j  i 

*2,0! 

12.0! 

2.5! 

12! 

* 

i 

2 

MALLARD 

1616232 

!  26*1011 • 

42.2! 

14.5! 

!.0! 

370! 

-  j 

22.CJN0NF 

•LA 

HOUMA  j 

1934 

1  1  1 

42.2! 

14.5! 

3.3! 

12! 

j 

1 

2 

WIDGEON 

1553614 

1  1 2! ICO)! 

32.3! 

14.1! 

2.5! 

370! 

•  • 

e.O'NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1973 

1 

1  !  1 

*2.5! 

14.1! 

2.5! 

10! 

1 

i 

J 

FALCON 

1  513C34J 

..  i 

—  • 

4.0! 

330  ! 

-  • 

72.0! NON? 

SLA 

HOUMA  ! 

1982 

1  !  1 

*7.0! 

15.3! 

4.0! 

-  ! 

j 

i 

2 

BARGE  NO.  $ 

!  11414*44! 

90.0! 

23.0! 

5.0! 

-  • 

15! 

30.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1985 

i  i  a 

!  i  i 

90.0! 

i 

2  5.0! 

5.0! 

i 

1 

t 

i 

i 

■ 

! 

1 

(32)  LOUISIANA 

MATERIALS 

•  i  i 

!  «  i 

i 

i 

i 

j 

! 

i 

1 

i 

i 

! 

1 

MISS  JULIE 

1  54501 A 

1  521  3*  35  ! 

*4.5! 

20.0! 

7.3! 

800! 

-  ! 

32.0! NONE 

!L  A 

NEW  1 

1973 

1  1  1 

56.5! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  1 

PORT  GIBSON 

1290472 

1  7)»J*)<» 

42.’! 

26.5! 

7.5! 

400! 

-  ! 

43. 0! NONE 

SLA 

NEW  • 

1963 

!  !  1 

»2.3! 

26.5! 

7.5! 

-  5 

! 

i 

ORLEANS  1 

three  king 

1559739 

1  7513*35! 

<7.0! 

74.0! 

6.0! 

1030! 

-  ! 

35.3! NONE 

•LA 

NEW  I 

1974 

1  !  1 

5  7.0! 

24.0! 

5.0! 

•  ! 

i 

> 

ORLEANS  ! 

A°  911 

!5>4469 

1  79614*43! 

293.0! 

47. Hj 

3.0! 

-  ! 

UOO! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1970 

! 

j  i  i 

203.5! 

47.8! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  1 

AC  701 

1512439 

!  1M5UA43! 

220.0! 

*0.‘i! 

13.6! 

-  ! 

2300! 

10. o! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1967 

1 

1  1  ! 

220.0! 

50.0! 

2.0! 

-  • 

» 

2 

ORLEANS  1 

DC  702 

1513103 

!  120514*43! 

220.)! 

30.3! 

10.6! 

-  ! 

2800! 

10.6! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1967 

1  !  ! 

270.0! 

50.0! 

2.0! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS  ! 

DC  703 

15)9663 

1  117)!4»43! 

22C.0! 

49.0! 

12.5! 

-  » 

2800! 

10.5! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1971 

1  !  1 

220.0! 

4  9.0! 

2.0! 

-  » 

i 

i 

ORLEANS  ! 

DC  704 

1537630 

1  117514*43! 

220.0! 

4  9.  C! 

10.0! 

-  J 

2000! 

10.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1972 

1  1  1 

270.0! 

49. C! 

2.0! 

-  • 

i 

1 

ORLEANS  ! 

MC  501 

1521029 

1  7*714*43! 

20C.O! 

40. 0! 

9.0! 

-  j 

UOO! 

9.0!H0NE 

SLA 

NEW  • 

1964 

1  !  ! 

2)0.0! 

40. C! 

2.0! 

-  1 

! 

• 

ORLEANS  ! 

N  101 

1 653620 

1  125414A4TJ 

..  i 

—  ! 

10.0! 

-  J 

2*00! 

10 . 5! NONE 

•LA 

NEW  1 

1982 

{ 

!  1  1 

24C.0! 

*0.C! 

3.0! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS  1 

N  102 

i  ...... 

!  125414*43! 

2*9.0! 

50.0! 

10.5! 

-  J 

2450! 

—  {NONE 

!LA 

NEW  1 

1953 

i 

i  i  a 

239. C! 

50.0! 

2.0! 

•  i 

j 

2 

ORLEANS  ! 

N  1C3 

•  ...... 

!  125414*43! 

2)9.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2450! 

—  INONE 

!LA 

NEW  I 

1983 

s 

! 

i 

i  i  i 

i  i  ; 

i  i  1 

2)9.0! 

! 

t 

50.0! 

2.3! 

i 

; 

-  ! 

1 

t 

l 

i 

t 

1 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

i 

502 


TArlS  2  “  DESCRIPTION  VESSELS 


VESSEL  SAME  AND  NUMoER 


■VTCC !  DIKESSZ^SS  !ORAFT 
NET  !CO«!L£«JTh!'<{*0TH! 
PCSIS-!****!  R-G.  J  *10. ‘LOAD¬ 
ER  !  SEE! //////!/////!  cD 
TON-  !PAGE!  OVEB-!OV£fi-!///// 
KA5S  !  IV  !  ILL  !  *LL  SLIGHT 


<  32)  LOUISIANA 

MATERIALS 

*  !  * 

ii  i 

•  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

1 

j 

; 

; 

; 

1 

2 

j 

1 

(CONTINUED) 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

SC  7 CO 

•512952 

1205*4443!  223.0! 

53.3! 

10-*! 

•  1 

2i00i 

10.6! NONE 

LA 

NEW  ! 

1967 

!  *  222.0! 

S3.C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

ORLEANS  ! 

U  *12 

71 3 ! 4»43 !  1*0.0! 

<2.3! 

11.0! 

-  1 

1000! 

12.5160  TON  CRANE 

LA 

NEW  ! 

*  1981 

!  •  1*0.0! 

1  1  1 

52.0! 

1 

11.0! 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

ORLEANS  ! 

1 

(32)  LOUISIANA 

MENHADEN  CO. 

•  !  ! 

•  1  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

; 

j 

j 

L*CO  1 

l011577 

1 54i 5A71 !  100.0! 

3  3.0* 

5.fci 

! 

320! 

12.0*2  4"  6EAR 

PUMPS/ 

LA 

CAMERON  • 

1949 

!  •  1  '2.0! 

1  1  1 

35.0! 

1 

.6! 

1 

1 

1 

-  1 

t 

•DIESEL  ENGINES  ! 
1  1 

1 

l 

(3*)  LOUISIANA 

PACIFIC  COPP. 

1  1  1 

!  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

2 

1 

1 

PC$T  FALLS 

•270762 

5  ! 3 A 3 6 *!  51.5! 

1*3.2! 

3.5! 

losj 

-  1 

1 2.0! NONE 

ID 

POST  FALLS! 

1955 

!  !  *1. ?! 

•  •  ! 

1o.2! 

1 

3.5! 

1 

1 

1 

-  1 

1 

1 

1 

1 

1 

(28)  LOUISIANA 

PACIFIC  CORP. 

1  1  1 

1  1  1 

t 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

l 

1 

j 

(XETCWIKAN  DIV.) 

1  1  1 

1 

1 

1 

; 

1 

l 

(X'TCHl 

< AN  PULP  CO.) 

<  1  1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

A  12  TONSACELL 

! 271 931 

29*  3A  34J  4,.7i 

1  S  .02 

7.3i 

275! 

>  1 

20.0 !NONc 

AK 

KETCHIKAN  ! 

1956 

!  !  50.0! 

t*.0! 

7.3! 

J 

-  1 

! 

1 

E.  V.  30RGEN 

1 557629 

U!3A3*!  3*.4! 

1  c.  3! 

6.3! 

3*5! 

-  1 

20.0* NONE 

AX 

KETCHIKAN  ! 

1974 

•  !  '7.4! 

1*.0! 

6.0! 

1 

-  1 

1 

* 

CATIVO 

! 2 *C411 

2012*444*!  339.5! 

ti.Cl 

19.3! 

-  | 

—  ; 

39. 0! NONE 

AK 

KETCHIKAN  ! 

I960 

•  !  3)0.5! 

48.9! 

6.9! 

1 

-  1 

1 

j 

24 

•5^4841 

507!4A4>«  151.0! 

43.oi 

10.3! 

-  1 

700! 

iz.oInone 

AK 

KETCHIKAN  ! 

1964 

!  !  1<1.3* 

4/..! 

1.3! 

• 

-  ; 

1 

* 

LP  1 

i 61 2443 

9C5!4a.a.  iso.)* 

Su.3! 

11.5! 

-  j 

200! 

12.0! NONE 

AK 

KETCHIKAN  ! 

1979 

!  !  I*'..)! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

j 

Lp  ? 

1597024 

)C7!4A45!  10.3! 

•*3.oi 

12.0! 

_  1 

2000! 

12.0!N0NE 

AK 

KETCHIKAN  ! 

197? 

!  •  10.2' 

*  v.  0! 

2.3! 

■ 

-  ! 

2 

j 

MX  24Q 

! 5071 74 

20* 1  ! 4A 45 !  24?. j! 

12.9* 

-  1 

5340! 

70.0! NONE 

AK 

KETCHIKAN  • 

1967 

!  !  2*0.0! 

!  •  1 

63.0! 

3.0! 

1 

1 

-  1 

1 

1 

1 

2 

2 

(32)  LOUISIANA 

TOWING  C0»®. 

j  «  1 

1  1  1 

1 

• 

1 

1 

i 

1 

; 

1 

1 

1 

HP.  cOOIt 

SS73603 

*5  !3A3*»i  7).’| 

I  •  .0! 

n.si 

24)0! 

-  ; 

51.5! NONE 

LA 

HARVEY  ! 

1976 

•  !  75.0! 

1  1  j 

?>. :i 

1 

3.5! 

1 

1 

1 

.  1 

1 

1 

1 

/! 

! 

(32)  LOUISIANA 

TUGS/  INC. 

1  1  ! 

!  !  » 

1 

J 

j 

! 

1 

1 

1 

; 

2 

)pYAN  S 

•S >9703 

49*!  34  3*!  54.1! 

23. 3! 

5.  si 

930*! 

-  i 

41  .0 ! NONE 

LA 

CUT  0CF  *! 

♦  1979 

!  !  *0.0! 

:o.o! 

5.0! 

1 

-  1 

1 

2 

JASON  G 

1 267*44 

44!3A5*!  —  ! 

—  ; 

7.0! 

700! 

•  1 

40.0 ! NONE 

LA 

CUT  OFF  ! 

♦  1980 

!  !  >3.0! 

!  !  !  ! 

1).0! 

1 

6.0! 

1 

i 

-  1 

2 

j 

1 

J 

J 

(12)  LOUISVILLE  GAS  t  ELECTS 

! C  CO. 

j  j  1 

i  i  ! 

j 

j 

1 

1 

• 

; 

1 

1 

; 

1 

j 

1 

LGiE  1 

!539-*46 

6SCSA71!  1)5.0! 

35.0! 

12.oi 

-  ; 

1 200! 

1 5 . 1 !  2  115  hp 

KY 

LOUISVILLE! 

19?o 

!  !  n>.»3! 

'5.02 

2.‘3* 

1 

•  1 

!  ELECTRIC 

PUMPS 

! 

LGiE  2 

•5*97,7 

6*0! 5471 •  1*5.0! 

55.0! 

12.  C! 

-  1 

I’coi 

14.4! 2  115  HP 

KY 

LOUISVILLE! 

1970 

!  !  D5.0! 

75.0! 

2.0! 

i 

-  1 

!  ELECTRIC 

PUMPS 

! 

LS8f  3 

•<520511 

!  711J5471  !  1)5.0! 

35.0! 

12.0! 

.  j 

120oi 

15.2! 2  115  hp 

KY 

LOUISVILLE! 

1  9  JO 

!  !  !  D5.0! 

T5.C! 

2.0! 

1 

.  1 

•ELECTRIC 

PUMPS 

l 

LG4S  4 

j  62051 2 

•  711S5A71!  1*5.0! 

35.9! 

12.0! 

-  1 

1200! 

13.6*2  115  HP 

KY 

LOUISVILLE! 

1980 

!  •  !  1)3.0! 

3  5 . »' ! 

2.0! 

• 

•  1 

•ELECTRIC 

PUMPS 

» 

LGSt  5 

i *50137 

!  67515471 !  1)5.0! 

T  5 . 0  2 

12.0! 

-  1 

1200! 

17.0! 2  115  HP 

KY 

LOUISVILLE! 

1982 

!  !  !  1 )  >  •  0 1 

1  11  ; 

»5.0! 

2.0! 

1 

1 

-  1 

2 

JELECTRIC 

2 

PUMPS 

! 

! 

(IS)  LOUISVILLE  TOWING 

;  i  i  1 

!  1  j  1 

1 

1 

j 

1 

i 

1 

j 

i 

i 

J 

! 

! 

HISS  IDA 

•57597) 

!  77!  34  34  j  *>3.  3! 

24.  oi 

5.6* 

)ooi 

-  2 

41.014  DIESEL 

PUMPS 

KY 

LOUISVILLE! 

1976 

!  !  !  *C.u! 

1  1  «  j 

?2.0! 

5 

6.0*. 

1 

j 

; 

-  1 

1 

1 

2 

1 

j 

(C7)  LOVELAND/ 

S.  C./  CO./  IN !  C • 

1  11  1 

1  11  1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

2 

1 

2 

CHIEF 

*6:;9o* 

!  62!  34  JA  j 

!0.C! 

9.4i 

1*30! 

-  ; 

46 .sj  NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1979 

i 

!  !  !  *  3.0! 

S3. 3! 

).0! 

1 

-  1 

2 

PHIA  J 

GENERAL  LEF 

! *42920 

!  4 7!  3* >M  1*4.)' 

34.  ?! 

11.7! 

2250! 

-  1 

62*0! NONE 

PA 

PHILAOEL*  ! 

1982 

1 

•  !  !  11*3.0! 

'5.0! 

10. 0! 

1 

.  1 

2 

®HIA  ! 

HASLENA 

! >02714 

!  5  *! 3*  34 !  *•).<>! 

73.3! 

7.*! 

1305! 

-  1 

4i.uiN0NE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1967 

i 

!  !  !  55.0! 

24.)! 

*.<9! 

1 

-  1 

; 

PHIA  ! 

Hiss  HOLLY 

j  51  7771 

!  59S3A35!  *1.*! 

2  5.-3! 

9.0! 

J50! 

-  1 

35.0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1966 

| 

•  •  ‘  *8.0! 

24.0! 

3.0! 

1 

-  1 

1 

PHIA  ! 

MISS  LOUISE 

! 29)652 

!  43! 3*  36!  55.6! 

?  3.C! 

4.0! 

600! 

-  1 

33.0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1965 

i 

1  1  j  ^?#3! 

20.0! 

4.2! 

1 

•  ; 

! 

PHIA  ! 

THOMAS  H£BE9T 

•*  5  70117 

•  67  5  3*  3*!  **’.U 

?7.2« 

17.3! 

2400! 

-  1 

40.0! NONF 

OH 

CLEVELAND  ! 

1975 

i 

!  !  !  1*0.3! 

’5.0! 

10.0! 

1 

-  i 

» 

2 

LOVELANO  S 

1 2*0*02 

!  8 2 3!4*4l  !  1*5.1! 

".1! 

10.3! 

•  1 

1 5^0! 

22.0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1959 

i 

!  •  !  1*3.1! 

35.1* 

2,5! 

! 

.  1 

j 

PHIA  ! 

LOVELAND  7 

1 5*3720 

!  67o!4A-3!  1*5.1! 

'5.1! 

10.7! 

-  1 

150  oi 

16  .0 ! NONE 

•  A 

PHILAOEL-  ! 

1966 

i 

!  !  •  1*3.1 ! 

•3.1! 

2.3! 

1 

-  ! 

1 

PHIA  ! 

LOVELAND  8 

!  5^3721 

!  <*7o»4441  !  1  >5.1  • 

'5.1! 

1C. 7J 

-  1 

1 5  C  0 ! 

1 6.0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1966 

i 

!  !  •  1*3.1! 

35.1! 

2.5! 

1 

-  « 

; 

PHIA  ! 

LPVeL AND  « 

•503724 

!  37* ! 4**1 !  I'J.li 

•5.1! 

10.7! 

-  1 

1500! 

1 0. 3JN0NE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1966 

j 

!  !  !  1)5.1! 

3«. 1! 

2.5! 

1 

-  1 

1 

PHIA  ! 

LOVELANO  10 

1 >23722 

•  j7o! 44.1 !  1*5.1! 

25.1! 

10.7! 

-  1 

isooi 

1 6.0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1966 

j 

!  !  !  1*5.1! 

'5.1! 

2.5! 

j 

-  ! 

! 

PHIA  I 

LOVELANO  14 

!2727o) 

!  14JSS4A49!  255. A! 

34.0! 

15.6! 

-  • 

1000! 

26. 0! NONE 

PA 

PHILAOEL-  I 

1956 

! 

!  !  !  255.3! 

'..3! 

2.6! 

1 

-  1 

1 

PHIA  ! 

LOVcLAND  16 

!  524031 

!  106? !4*,1 !  D3.1! 

'5.0! 

13.5! 

-  1 

1500! 

24.0*!  NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1970 

j 

!  •  !  195.1! 

'3.1! 

2.*! 

1 

-  ! 

j 

PHIA  ! 

LPVHAND  2d 

!  317*75 

!  8  ?* ! 4 A4T !  1  * j.O! 

4?.*! 

10.*! 

•  1 

17C0! 

20. oi NONE 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

196A 

i 

!  !  !  1  ’  )•  3! 

43.4! 

2.7! 

j 

-  » 

1 

PHIA  J 

LOVELANO  34 

! 2773)0 

!  2 44! 4A4*  !  115.1! 

'5.0! 

9.0! 

•  1 

600! 

1 0. oj  NONE 

!»* 

PHILAOEL-  ! 

195* 

■ 

•  !  !  115.1! 

35.0! 

1.U! 

2 

-  • 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  36 

•9134,7 

!  2S0!4F4^»  110.0! 

*4.0! 

7.0! 

-  • 

500! 

20.0! NONE 

!*A 

PHILAOEL-  ! 

1965 

i 

!  !  !  110.0! 

'4.0! 

2.0! 

j 

-  • 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  33 

i  531 542 

!  195!444^!  113.7! 

23.0! 

6.5! 

*  1 

500! 

1 S .0! NONE 

ip* 

PHILAOEL-  ! 

1969 

i 

!  !  !  110.7! 

'3.2! 

1.0! 

1 

-  • 

2 

PHIA  ! 

LOVELAND  37 

i  ...... 

!  365!  4443!  153.3! 

32.3! 

4.o! 

-  1 

600! 

15 .0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

- 

j 

!  !  •  153.3! 

32.0! 

1.*! 

! 

-  • 

! 

PHIA  l 

LOVELANO  14*5 

•535447 

!  535  !  4A4M  145.7! 

43.o! 

>.  *! 

-  1 

1100! 

1 7 .0! NONE 

!PA 

PHILAOEL"  ! 

1971 

i 

!  !  !  14  5.7! 

43.t! 

2.6! 

1 

-  ! 

; 

PHIA  ! 

LOVELANO  1721 

*!  556335 

!  641  !*A43 !  r»4.6! 

4  *  .6 ! 

3.7! 

-  i 

13SC! 

17 .oi NONE 

PA 

PHILAOEL-  ! 

1959 

j 

!  !  !  172.6! 

45.6! 

2.9! 

1 

-  1 

1 

PHIA  ! 

LOVELAND  1723 

! 552655 

!  641 • «A  43 •  17?. s! 

43.6! 

13.3! 

.  2 

usoi 

13.9S.N0NE 

•PA 

PHILAOEL-  ! 

1973 

i 

i 

i 

!  !  !  172.6! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

43.4! 

1 

1 

2.*! 

t 

1 

2 

1 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

! 

•CAPACITY*  HIGH-  ! 

!  !  EST  •  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  ‘  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORS  5 !  °ASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
POKE*!  ENJERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL!  ! 

S  !0PERATJN6  !  ! 

TC!  BASE  !  YEAR  » 
AO!  LINE-1  !  BUILT  J 
TO!//////////!  OR  ! 
E£!  LINE-2  !♦ REBUILT! 
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l 

! VTCC !  DIMENSIONS  !D3AFT! 

! CAPACITY!  high-  ! 

•VESSEL! 

« 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

!CC91! LENGTH! P*DTH»  ! 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  !0P=RATIN6  ! 

-‘PESTS- 

!****!  REG.  *  PEG. ‘LOAD-! 

!  CAPGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

! TC !  BASE  ! 

YEAP  ! 

!  COAST 

i  TER 

*  SEE!//////!/////!  cD  ‘ 

!////////•  °OTNT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

0UILT  ! 

VESSEL  UW E 

AND  NUMBER 

•  GUARD 

!  TON- 

•PAGE*  0VE?-!OVfC-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! //////////! 

OR  ! 

!  NUK0EP 

!  NAGE 

!  ! V  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

POWER!  ENGEPS  !  (FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  ! 

•RE3UILT! 

(07)  LOVELAND,  S. 

C.,  CO.# 

i 

j 

laic. 

i 

• 

i 

2*  2  ! 

i  «  j  j 

»i  ;  I 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

i  1 

1 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

2 

i  2  !  ! 

1 

! 

! 

LOVELAND  1724 

565357 

i 

661 ! 4A43 !  172. si  42.5! 

3.7! 

-  ! 

13001 

13.1 ! NONE 

•PA  PHILADEL-  ! 

1975  ! 

t 

!  !  172.6!  43.6! 

2.4! 

-  ] 

1 

•  PHI  A  ! 

LOVELAND  1725 

563183 

i 

661 ! 4A4? !  172.4!  43.4! 

3.6! 

-  ‘ 

1350* 

15.0! HONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1975  1 

i 

!  !  172.6!  43.6! 

2.5! 

-  • 

1 

*  PMIA  ! 

LOVELAND  1726 

530238 

• 

661  •  4A43 !  172.6!  43.6* 

3.3! 

-  ! 

1750! 

1 8. 0!N0NE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1977  j 

i 

!  !  172.6!  43.4! 

2.6! 

-  * 

1 

!  PHIA  ! 

LOVELAND  2C41 

561730 

2 

94314A4J!  204.0!  43.5! 

10.6! 

-  ! 

2500! 

20.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1974  ! 

i 

!  !  2*4.0!  45.3! 

2.7! 

-  ! 

1 

!  PHIA  * 

LOVELAND  2C42 

576521 

2 

1 025! 4A43!  204.0!  47.0! 

10.2! 

-  ■ 

2090! 

1 8. 0! NONE 

•PA  PHILADEL-  ! 

1976  ! 

2 

!  !  204. C!  47. C! 

2.6* 

-  | 

! 

!  PHIA  ! 

LOVELAND  2761 

553305 

i 

2041I4A43!  276.0!  55. C! 

10.6* 

-  ! 

4900! 

20.0 ! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1974  '• 

t 

!  !  27o.O!  55.0! 

2.7! 

-  ! 

1 

*  PHIA  * 

LOVELAND  2762 

63139? 

i 

204114A43!  276.0!  55.0! 

11.9! 

-  ! 

4200! 

20.0 ! NONE 

•PA  PHILADEL-  ! 

1981  • 

j 

!  !  276.0!  55.0! 

2.Q! 

! 

1 

«  PHIA  ! 

LOVELAND  5001 

538661 

; 

261 2! 4A41 !  300.0!  43.6! 

17.9* 

-  ! 

50C0* 

30.0! NONE 

•PA  PHILADEL-  ! 

1977  ! 

2 

!  •  350.0!  43.6! 

3.6* 

-  ! 

1 

•  PHIA  ! 

LOVELAND  3261 

629013 

i 

2009! 4A43!  327.0!  "7.C! 

10.9! 

-  * 

3500! 

20.0 ! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1948  * 

i 

!  !  327.0!  *7.0! 

3.0! 

-  • 

1 

!  PHIA  ! 

LOVELAND  3401 

641591 

2 

60?4!4A41!  3aC.O!  7O.C! 

19.9! 

-  • 

10000! 

72.0! NONE 

!PA  PHILAOEL-  ! 

1981  • 

■ 

!  !  340.0!  70.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

*  PHIA  ! 

LOVELANO  3403 

29C771 

j 

3747J4A41!  34C.0!  52. 4! 

25.4* 

-  ! 

9090! 

32 .0 ! NONE 

JPA  PHILADEL-  ! 

1963  ! 

2 

« 

!  !  340.0!  42.6! 

•  j  ;  ; 

25.4! 

t 

1 

| 

!  PHIA  ! 

1 

(36)  LOWELL#  LESLIE 

2 

2 

ji  ii 

ii  i  ; 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 
*1  I 

1 

TPAOEP  VIC 

252223 

i 

1 1 4! 3A36!  *9.3!  ?4.7! 

11.5! 

1500* 

-  ! 

39.0!4  TON  &30N 

!VA  EVERETT  ! 

1943  ! 

2 

i 

!  !  *9.i‘  24.7! 

i  ;  ii 

11.5* 

1 

« 

1 

1 

1 

(29)  LOWER  ILLINOIS  TOWING 

CO 

i 

t 

ii  ii 

1 

1 

1 

1 

j  1 

1 

STSCC 

2590&9 

i 

16I3A3*!  42.*i  20. oi 

5.0! 

4*oi 

-  ! 

25.0!N0NE 

! XL  FLORENCE  ! 

1948  ! 

; 

!  !  45. 3!  29.)! 

3.0! 

-  • 

1 

1  1 

TON  EDWARDS 

531929 

j 

6613A36!  56.5!  21.0! 

7.0! 

650! 

-  ! 

30. oi NONE 

»IL  FLORENCE  ! 

1977  * 

i 

!  !  49.0!  21.0! 

—  ! 

-  ! 

■ 

JANES  765 

2 

4054A43!  1)0.0!  30.0! 

4.0! 

-  • 

40! 

1 2. 0! C°ANE 

ilL  FLORENCE  * 

—  ! 

j 

!  !  1*3.0!  20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  1 

HEN  123° 

299539 

i 

036J4A41!  195.0!  T5.0! 

?.0* 

-  ! 

1505! 

15.*! NONE 

ilL  FLORENCE  ! 

1965  ’• 

• 

j 

!  !  175.3!  *S.C! 

it  ii 

1.7! 

1 

1 

1 

1 

i  i 

! 

j 

(29)  LUCO#  INC. 

• 

! 

ii  ii 

it  j  j 

i 

1 

1 

j 

t 

j 

i  i 

! 

1 

14  USG  14 

9<6906 

i 

597 ! 4 A41 j  192.0!  2 5.9! 

io.oi 

-  • 

13*9! 

14. G! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1989  * 

t 

!  !  1«2.C!  35.0! 

2.0! 

1 

t  1 

ON  2533 

512039 

1 

102SI4A40!  290.9!  ’5.C! 

1 0.C! 

-  i 

1733* 

1 4. oj  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

! 

« 

!  !  2)0.0!  35.0! 

2.0! 

• 

-  • 

1 

!  ! 

! 

6 NT  3C3 

541583 

i 

971!4A41*  200.3!  35. C! 

10.0! 

-  1 

1733! 

14.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  !  209.0!  35. C! 

2.9* 

i 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

PPS  6 

527634 

! 

677! 4 A49 !  1>5.3!  35.9! 

3.6' 

-  • 

1437* 

1 3.0* NONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

] 

i 

!  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

-  » 

• 

1  • 

! 

V  19 

503016 

i 

93154440!  2)0.0!  35.3! 

9.0! 

! 

1633! 

21.0!  NONE 

iNO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

! 

!  !  200.9!  35.9! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  29 

' 

503017 

2 

93114A49!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  » 

1633* 

21.0iN0NE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

i 

!  !  230.0!  *5.0! 

2.9! 

! 

-  • 

1 

!  ! 

! 

V  39 

503013 

i 

931 ! 4449!  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1678! 

21  .OINONF 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

! 

•  !  200.0!  *5.0! 

2.0! 

i 

-  • 

1 

!  ! 

! 

V  49 

5*3019 

! 

93 1 ! 4449!  230.9!  T5.0! 

9.0! 

-  I 

1638! 

21 .oInONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

2 

!  !  2)9.0!  T5.C! 

2.9* 

i 

-  ! 

t 

!  ! 

! 

V  59 

505020 

; 

97 1 ! 4i 40 !  230.9!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

71 .0 i NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  * 

• 

!  !  200.0!  75.0! 

2.9! 

! 

-  1 

« 

*  ! 

! 

V  o» 

503021 

i 

931 ! 4443!  239.3!  35.0! 

*.0! 

- 

1675! 

21 .0 i NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

i 

!  !  2*9.3!  *5.9! 

2.0* 

-  ! 

! 

t  1 

! 

V  73 

533C22 

• 

V31J4440!  2)9-9!  35.3! 

9.9! 

- 

1633* 

21.0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

j 

!  !  2)0.0!  '5.3! 

2.9! 

-  1 

1 

!  1 

! 

V  8* 

5*3023 

i 

93154440!  209.3!  *5.*! 

9.0! 

- 

1o3  3! 

21. oi NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  } 

i 

!  !  2)3.0!  33.9! 

2.0* 

-  1 

■ 

V  9P 

503C24 

i 

931J4A43!  200.9!  75.9! 

9.9* 

- 

1653! 

21 .oi NONE 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  j 

2 

!  !  2<*0.0!  75.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ! 

V  109 

503025 

i 

93114440!  230.0!  35.9! 

9.0! 

- 

1633! 

21.0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

i 

!  !  2)0.G!  '5.*! 

2.0! 

-  1 

1 

•  • 

v  tie 

503024 

j 

93154440!  2*3.0!  75. v! 

9.0* 

- 

1 35  3 1 

21. OINONE 

! NO  ST.  LOUIS  J 

1967  ! 

i 

!  !  293.0!  35. 9! 

2.0! 

-  1 

1 

•  ! 

! 

V  129 

533027 

i 

Q?1 ! 4 A 40 !  203.0!  *5.0! 

9.0! 

- 

1653 ! 

21. OINONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

2 

!  !  230.0!  75. C! 

2.0! 

-  1 

1 

1  1 

! 

V  139 

510351 

j 

971*4440!  29). 0!  35.0! 

9.0! 

- 

1638! 

21 .oi NONE 

i NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

2 

!  !  2C0.3!  33.3! 

2.0! 

-  ! 

{ 

!  ! 

! 

V  143 

510852 

i 

9 JI ! 4449 !  200.3!  35.0! 

9.C! 

- 

1633! 

21.0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

{ 

!  !  200.0!  35. G! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  1  SB 

51C353 

! 

971 ! 4A 40!  203.3!  55.0! 

9.0! 

- 

16381 

21 .oi NONF 

!«0  ST.  LOUIS  ! 

1®67  ! 

| 

!  !  209.0!  75.0! 

2.0! 

-  ! 

» 

!  ! 

V  1 6u 

510354 

j 

931 ! 444C!  2*0.0!  53-0! 

9.0! 

- 

1633! 

21 .0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

■ 

!  !  299.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

•  ! 

V  179 

510355 

• 

931!4AV?»  2*0.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1633! 

21 .oInONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1967  i 

i 

!  !  2:0.9*  35. C! 

2.0! 

-  ! 

; 

•  ! 

! 

V  138 

510*56 

* 

93154440!  230. C!  35.0! 

9.9! 

1633! 

21  .OINONE 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

! 

!  !  290.0!  35.0! 

2.0* 

-  * 

1 

!  ! 

* 

V  200 

!  51C359 

« 

931*4440!  200.0!  75. C! 

9.0! 

- 

1633! 

21 .OINONE 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

1967  ) 

i 

!  !  23C.3!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  3219 

5513994 

i 

931 ! 4 440 !  230.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645  ! 

21 .oi NONE 

•NO  ST.  LOUIS  I 

1963  ! 

! 

!  !  2)9.3!  * 5.C! 

2.0! 

-  ! 

» 

!  ! 

! 

V  3223 

51 3997 

! 

93114440!  230.0!  35.0! 

?.0! 

- 

1645! 

21. OINONE 

! HO  ST.  LOUIS  l 

1968  ! 

: 

! 

•  !  2*0.0*  75. 0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  5239 

1513993 

i 

93114440!  239.0!  75.0! 

9.3! 

- 

16*5! 

21. )!NON« 

JNO  ST.  LOUIS  ! 

1963  ! 

! 

!  !  209.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  3246 

1513999 

! 

931 ! 4*40!  203.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

21. OINONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1963  ! 

i 

! 

!  !  2 ) ).C!  75. 0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

* 

V  3259 

5K000 

I 

931*4440*  20J.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1645* 

21 .oi NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

1 

! 

!  !  209.0!  35.0! 

2.0* 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  3263 

j  516711 

! 

931 ! 4A40 !  2*0.0!  J5.C! 

9.0! 

- 

1633! 

21 *ol NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

! 

2 

*  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

V  3279 

!  51671  2 

i 

931 ! 4440 !  20). 0!  33.0! 

9.0! 

- 

1673! 

21.0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

j 

! 

*  !  2)9.0!  35. C! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ! 

! 

V  3296 

1516714 

i 

931*4440*.  299.9!  75.0! 

9.0! 

- 

1633! 

?i. oInone 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

19fa8  ! 

i 

!  !  2*9.0*  35. C! 

2.0* 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

V  3309 

! 51 671  5 

! 

93154440!  2)0.9!  35.0! 

9.0! 

- 

1433! 

21 .oi NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

l 

! 

; 

2 

•  !  2*0.0!  35.0! 

11  11 

i  i  i  i 

2.0! 

1 

1 

1 

1 

; 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 
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ENG3* 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAMf  AND  NUM3ER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUM9E0 

•VTCC!  DIMENSIONS  iDRAfT! 
NET  !C05£!LENGTH»360TN!  ! 

ft £GIS- !  **  **  !  »E0.  1  PEC.lcOAD-1 
TER  •  SEE* //////!/////•  £0  ! 

TON-  'PAGE!  OVEO-lOVcP-l /////! 
NAG€  1  IV  •  ALL  1  ALL  ‘LIGHT! 

!  CAPACITY !  HUM-  !  J  V  £  S  S  Z  L  !  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  { 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  S TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! ////////*  POINT  !  LINE-1  MO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  *<LIGHT)f/////////?/J////«TD!//////////!  OR  ! 

POWER!  ENGGRS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  MRE8UILT! 

(23)  LUEOTKE  ENGINEERING  COMP 

!any 

i  i 

i  « 

t  ; 

i 

j 

i 

i 

i 

< 

j 

i 

1 

2 
{ 

2 

i 

I 

i 

a 

« 

2 

j 

CMPIS  £  LUEOTKE 

•235760 

1 2! 3f 36! 

42.5! 

11.91 

5.0! 

200! 

-  ! 

15.OJN0NE 

MI 

FftANKFOftT  ! 

* 

1981 

i  i 

42.3! 

11.9! 

5.0! 

i 

-  f 

2 

a 

2 

• 

DUKE  LUEOTKE 

•216022 

32I3F36! 

62.7! 

17.  C! 

11.0! 

900! 

-  • 

30.0! LONE 

ini 

FRANKFORT  * 

* 

1974 

i  i 

62.7! 

17.0! 

11.0! 

2 

-  ! 

a 

a 

i 

EPICh  ft.  LUEOTKE 

! 2<S<02 

1213F36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

-  ! 

15.0 ! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

• 

1973 

i  i 

42.5! 

11.?! 

5.0! 

i 

-  ! 

; 

a 

a 

! 

G»£TCH€N  9. 

•250473 

1213F36! 

41.9* 

12.5! 

5.7! 

2C0! 

-  * 

15.0! NONE 

MI 

FRANKFORT  • 

* 

1974 

2  2 

41.9* 

12.5! 

5.7! 

2 

-  • 

i 

! 

a 

KARL  E  LUcDTKf 

•230194 

13*3*361 

55. 2! 

14.91 

0.3! 

530! 

-  ‘ 

17.0!N0NE 

MI 

FRANKFORT  ! 

* 

1978 

i  i 

55.2! 

14.9! 

6.3! 

2 

-  • 

» 

» 

i 

! 

KURT  ft  LUEOTKE 

*315342 

31*3*36! 

60.9! 

16.7! 

7.7! 

<00! 

-  » 

?0.0! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1929 

i  i 

*0.9! 

1  o.  7! 

7.7! 

i 

-  » 

2 

! 

! 

PAUL  L  LUEOTKE 

! 234074 

12*3*36! 

42.5! 

11.9' 

5.C! 

200! 

-  * 

15.0! NONE 

MI 

FRANKFORT  | 

* 

1979 

■  i 

42.5! 

11.?! 

5.0! 

i 

-  ! 

i 

a 

! 

SCOW  NO.  15 

326J4F 45! 

109.1! 

12.3! 

10.7! 

-  ! 

540! 

10.0 ! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1923 

i  t 

109.1! 

12.0! 

2.0! 

; 

-  » 

a 

! 

! 

SCOW  NO.  17 

636! 4*46 • 

133.9*. 

54.5! 

15.1! 

-  » 

1350* 

13.0! HYOftO 

DUMP 

Ml 

FRANKFORT  • 

197! 

i  i 

150.?! 

34.5! 

2.0! 

; 

-  • 

i 

a 

! 

SCCV  NO.  1R 

15014*43! 

9y  .  ?! 

?! 

5.o! 

-  j 

316! 

5.0! NONE 

!  MI 

FRANKFORT  ! 

« 

1977 

j  i 

9?.?! 

29.  ?! 

2.0! 

i 

-  ! 

• 

2 

2 

SCOW  NO.  ?1 

3S-M4F44! 

rs.p* 

!1.5! 

11.5! 

-  • 

625! 

10. 5 ! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1914 

i  ; 

125.6! 

<1.5! 

2.0! 

; 

-  * 

j 

i 

a 

SCOW  NO.  22 

46514F46! 

140.0! 

?a.  0! 

10.3! 

-  j 

?40! 

10.5‘NONE 

Mi 

f»ANKFORT  • 

1948 

t  i 

140.  )! 

56.0! 

2.0! 

; 

-  • 

2 

a 

a 

SCOW  NO.  ?J 

71214F46! 

1*>>.2! 

40.2! 

11.3! 

-  J 

-  ! 

12.9! NONE 

MI 

FRANKFORT  * 

19?9 

•  ! 

1o5. ?! 

40.2! 

1.9! 

2 

-  * 

2 

j 

1 

SCOW  NO.  24 

362! 4*46 ! 

195.0! 

<9.0! 

12.5! 

-  • 

-  J 

14.0! NONE 

MI 

FPANKFOPT  • 

1936 

i  2 

t  >»_o» 

19.3! 

1.5! 

2 

-  • 

j 

j 

2 

SCOW  NO.  101 

521J4FA5* 

i<-:.is 

1*.3! 

11.2! 

-  I 

953! 

10.0! NONE 

MI 

FRANKFORT  • 

1962 

i  i 

1  TO. 1 ! 

36.0! 

2.3! 

i 

-  ; 

2 

a 

a 

SCOW  NO.  10? 

521 ! 4F43! 

130.1! 

33-3* 

11.2! 

-  » 

850* 

1 0. C  !  NONE 

Ml 

FRANKFORT  ! 

1962 

i  i 

1*0.1! 

t  .* .  <*  i 

2.0! 

i 

-  • 

i 

a 

i 

SCOW  NO.  103 

521 ! 4F i 

130.1! 

<3.C* 

11.2! 

-  ; 

350* 

10.0* NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1962 

i  i 

1  *47.1  ! 

“K  6.0 ! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

a 

J 

3C0V  NO.  134 

5  2 1 !  4  *  <.  3 ! 

110.1 ! 

TS.  0 ! 

11.2! 

-  • 

350! 

13.0! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1962 

;  i 

PO.H 

<5.3! 

2.0! 

2 

-  J 

2 

i 

2 

SCOV  NO.  105 

33314AA3! 

1 4  C. 1 ! 

•5.1! 

7.4! 

-  • 

550! 

3.0! NONE 

!  MI 

FRANKFORT  ! 

1959 

i  i 

UO.l! 

<5.1! 

2.0! 

j 

-  • 

2 

2 

! 

SCOW  NO.  106 

3'3!4*43! 

1 40.0! 

<5.1! 

7.4! 

-  ! 

550! 

6 .0 ! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1959 

i  i 

14C.0! 

35.1! 

2.0! 

j 

-  ! 

a 

! 

i 

SCOW  NO.  10? 

30914F43! 

1*0.3! 

'2.3! 

7.4! 

-  • 

5C0* 

8.0 ! NONE 

MX 

FRANKFORT  ! 

1963 

i  ] 

i  *>:.-! 

2.3! 

; 

-  * 

t 

! 

! 

SCCW  NO.  109 

67014*43! 

172.3! 

4  3.0! 

7.6! 

1200* 

1  2 . 0 ! NONE 

MI 

FRANKFORT  ! 

1928 

j  ; 

!  ; 

1T2.3! 

i 

4).C! 

i 

2.6! 

! 

! 

“  ! 

a 

i 

a 

! 

! 

2 

(52)  LUGGER  TUG, 

INC. 

i  i 

■  i 

i 

i 

j 

j 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

LUGGE*  TUG 

1615151 

4415A36! 

-*0.-2! 

22.3! 

5.0! 

630! 

-  • 

32.0! NONE 

•LA 

LARCSE  * 

1979 

i  t 

i  i 

60-0! 

i 

22.0! 

« 

3.5! 

» 

2 

“  ! 

2 

i 

j 

! 

2 

(27)  LU«ft  JPO$., 

INC. 

;  ; 

i  i 

; 

i 

j 

t 

; 

i 

i 

j 

2 

! 

; 

i 

HOUSTON 

!S?22>5 

13!  ICO?! 

42.0! 

14.0! 

2.9! 

700! 

-  ! 

16. C ! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1978 

;  i 

42.0! 

1<*. 3! 

2.6! 

# 

13! 

! 

; 

! 

ALROd 

. 2*7940 

7913*35! 

61.3! 

?5 . 0! 

o.o! 

15  30! 

-  * 

31.0! NONE 

! 

! 

1962 

1  • 

5 1 . 5 ! 

?!.)! 

6.o! 

» 

-  ! 

i 

; 

1 

ALOIS  LUH5 

!6«5A95 

854*3*36* 

170.0* 

4  2.C! 

11.1! 

6*30 ! 

-  » 

52.OIN0NE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1985 

i  i 

1*0.0! 

45.3! 

11.1! 

; 

-  ! 

a 

; 

! 

3ETW4NY  OAWN 

•553719 

373*  3*  *6* 

1*4.0! 

'7.C! 

10.1! 

420-3! 

-  ! 

4P .0! NONE 

!IL 

COLUMBIA  * 

1974 

i  i 

114.0! 

<7.0! 

10.1! 

< 

-  ! 

! 

2 

! 

SILLY  GENE 

•265225 

461  3*  36! 

r6.i! 

?2.C! 

6.5! 

740! 

-  • 

24.5 ! NONE 

*  IL 

COLUMBIA  • 

1953 

! 

•  1 

5  3. s! 

22.3! 

6.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

3CNNIC  PAWN 

•2U623 

20*  3*35  • 

43.5! 

13. C! 

J.O! 

265  i 

-  * 

14.5! NONE 

! 

! 

• 

1955 

! 

1  * 

46.0! 

13.3! 

3.0! 

i 

-  ! 

a 

; 

! 

sum 

1633C34 

M!3«3s! 

46.1! 

19.-! 

6.M 

730! 

-  * 

7 .6 ! NONE 

!  X  L 

COLUMBIA  • 

1980 

i 

;  ; 

46.1! 

1?.*! 

6.6! 

; 

-  • 

a 

! 

2 

CHARLIE  i 

•5’1722 

1213*3*'! 

40.C! 

1 4.C! 

6.0! 

460! 

-  • 

<4.5 ! NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1976 

; 

1  » 

4  6.3! 

I'.C! 

o.  01 

2 

-  ! 

i 

a 

a 

CLcTUS 

!o34666 

24a!3*36! 

1 6.  ns 

34.0! 

5.0! 

2300! 

-  ! 

42 .0! NONE 

ilL 

COLUMBIA  J 

1985 

• 

;  ; 

9  6  •  0  *. 

<6.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

I 

JAY  GENE 

•234600 

4? • 3*  36! 

49.7! 

?".C! 

6.7! 

67oi 

-  ! 

24. sl NONE 

!  XL 

C0LUS9IA  i 

19r1 

j 

i  j 

49.7! 

?:.0! 

6.7! 

! 

-  * 

a 

! 

! 

JAY  LUMP 

!  64  3*04 

61 2 1 3*36 ! 

143.0! 

45. C 

11.?! 

7203! 

-  ! 

46.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA  • 

1982 

i 

i  j 

154.0! 

43.0! 

11.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

LENARD 

1531997 

2S13A3*! 

41.5! 

1  9.C! 

5.4! 

500! 

-  • 

14. 5! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1971 

j 

i  i 

41.5! 

iv. 0! 

5.4! 

j 

-  ! 

! 

j 

1 

MARS 

i  ...... 

tO! 3*  36* 

-  i 

-  2 

3.0! 

200! 

-  ! 

12.0! NONE 

i 

! 

1956 

i 

2  < 

40.0! 

19.6» 

1.0! 

! 

-  • 

a 

; 

! 

NARY  *» 

•671279 

52! 3*  36 • 

44. C! 

1  >.*? 

o.O! 

4e3! 

-  ! 

26-0! NONE 

ML 

COLUMBIA  • 

1983 

i 

i  i 

46.0! 

16.4! 

6.0! 

i 

-  • 

■ 

« 

! 

MICHAEL  A 

•513236 

14413*3*! 

’-.6! 

30.0! 

9.o! 

2C00*! 

-  ! 

25.3! NONE 

ml 

COLUMBIA  • 

1968 

i 

i  ! 

•’4.6! 

3  0-0! 

9.6! 

2 

-  ! 

i 

! 

! 

HIKE 

!  5U644 

7*3*36* 

'2.1! 

10. C! 

3.7! 

250! 

-  ! 

14.4! NONE 

ML 

COLUMBIA  J 

1957 

i 

i  i 

32.1! 

10. C! 

3.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

SHERYL 

150397A 

1 <2! 3*  36 5 

31.7! 

3o.O* 

0.4! 

30)3! 

-  » 

35.5! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1966 

! 

2  i 

M.7! 

36.0! 

o.o! 

* 

-  • 

a 

! 

! 

SIOLA 

•212790 

46! 3*36! 

50.5! 

<0.0! 

6.2! 

900! 

-  ! 

22.5! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1963 

i 

2  2 

<3.5! 

23-C ! 

5.2! 

! 

-  ! 

i 

a 

! 

THE  ADMIRAL 

1277215 

296 1 3*  35  1 

112.5! 

<4.0! 

1.2! 

2430! 

-  • 

35.0* NONE 

!  XL 

COLUMBIA  • 

1955 

i 

•  1 

112.5! 

<4.0! 

8.2! 

! 

-  ! 

a 

; 

! 

TWYLA  A 

•649304 

600*  3*36! 

1*3.0! 

4  * .  0 ! 

9.7! 

6330! 

-  ! 

52 .0 ! NONE 

ia 

COLUMBIA  1 

1982 

t 

1  '  1 

1*0.3! 

ij,  j! 

9.7! 

2 

*  ! 

! 

! 

1 

TWYLA  MARGE 

•232261 

•  65*3*  35  ! 

->0..! 

24.0! 

5.7* 

930! 

-  ! 

31.0! NONE 

! 

2 

I960 

t 

i  i  ; 

63.4! 

24.0! 

5.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

2 

VICYK 

151049? 

!  9  4! 3*  35 ! 

99.>! 

<4.0! 

7.3! 

3330! 

-  • 

33.0! NONE 

ML 

COLUMBIA  i 

1*75 

i 

1  !  ! 

9*.?! 

34.3! 

7.0! 

! 

-  • 

a 

! 

1 

VICKIE  ANN 

5259446 

!  ?!  3*36! 

37.0! 

11.0! 

4.0! 

150! 

-  • 

11.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

I960 

i 

•  !  • 

37.0! 

11.3! 

4.0! 

2 

-  • 

a 

; 

1 

VOLUNTEER 

165257? 

!  !0!3*3M 

49.5! 

22.C! 

7.0! 

940! 

-  • 

33.6!  NONE 

iiL 

COLUMBIA  | 

1982 

; 

!  1  ! 

49.5! 

22.0! 

7.0! 

1 

-  • 

■ 

! 

! 

L  219 

! 92o?M4 

•  31514*46! 

?90.0! 

25.0! 

12.0! 

-  { 

1750! 

1  4. 5 ! NONE 

ML 

C01UH9IA  1 

1988 

1 

2  2  ! 

2CD.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  » 

2 

! 

1 

L  220 

1  926265 

•  315!4*46! 

230.3! 

<5.C! 

12.0! 

-  2 

1750! 

14.5! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1988 

j 

«  i  i 

2,3.0! 

15.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

L  221 

1926256 

•  315*4*46! 

2*0.0! 

35.0! 

12.0! 

-  2 

1750! 

1 4- 5  ! NONE 

!  IL 

COLUMBIA 

1988 

i 

2  j  i 

2)3.0! 

<5.0! 

2.0! 

i 

-  * 

i 

2 

i 

L  222 

•926267 

!  31514*46! 

200.0! 

<$.  )! 

12.0! 

-  i 

1750! 

14.5 ! NONE 

ML 

COLUMBIA 

1«38 

i 

!  !  ! 

230.0! 

<3.0! 

2.0! 

2 

-  * 

a 

a 

! 

L  527 

1976291 

!  6*7*4*45! 

195.0! 

<5.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

14.0!  NONE 

ml 

COLUMBIA  1 

1963 

1 

2 
; 

;  i  i 

i  •  i 

j  i  i 

193.0! 

i 

; 

35.0! 

j 

{ 

2.0! 

2 

j 

! 

! 

! 

a 

! 

a 

! 

a 

i 

! 

! 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  LUHR  BROSw 


INC. 

(CONTINUED) 


5VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAfT* 

5  CAPAC2TV  5 

HIGH-  5 

5  V 

E  S  S  £  L 

NET  5CODE! 

LENGTH!u®DTH! 

1 

1  1 

EST  •  CARGO  HANOLXNG 

5  S 

5  OPERATING 

REGIS-!****! 

REG.  5 

°EG.  * LOAD”! 

!  CA»60  ! 

FIXED  • 

EQUIPMENT 

5  T  C !  BASE 

TEAR 

!  COAST 

TER  5  SEE! 

//////}/////• 

ED  * 

! ! ///////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT 

!  SUAPD 

T  ON*  !  PAGE! 

OVER-! 

OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  5 

[LIGHT) 5 ////?/////////// 'TO! ////////// 5 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  5  IV  5 

ALL  ! 

ALL  5LIGHT! 

POWER!  ENGERS  5 

(FEET)! 

LINE-2 

5EC!  LINE-2 

•REBUILT 

t 

1 

2 

•926292 

i  i 

i  i 

i  ; 

t  i 

6?7i4A46! 

1 

1 

1 

1 

195.0! 

1 

1 

1 

1 

3  5.ol 

a 

l 

1 

1 

12.0! 

1  1 

1  1 

1  1 

a  | 

1  1600! 

a 

1 

j 

1 

16. 0! NON* 

a 

1 

a 

a 

•XL 

COLUMBIA 

1963 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

5  -  1 

1 

a 

•926293 

667»4A4o! 

195.0! 

*5.0! 

12. C! 

- 

5  loOO! 

16.0! NONE 

5IL 

COLUMBIA 

1986 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

!  -  J 

1 

a 

! 926294 

6?7!4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

5  loOO! 

16.0! NONE 

5  IK. 

COLUMBIA 

1988 

195. C! 

35. C! 

2.0! 

!  -  * 

1 

a 

•926295 

6675  4a<*6  5 

195.0! 

35.  C! 

12.0J 

- 

!  1600! 

16.05N0NE 

•XL 

COLUMBIA 

193? 

195.0! 

*5.0! 

2.0! 

5  -  • 

1 

a 

!92o296 

6?7!4A46* 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

5  1600! 

16.0! NONE 

!Xl 

COLUMBIA 

1986 

195.0' 

*5.0! 

2.0! 

5  -  5 

1 

■ 

I  926297 

6*75  4A46! 

195.0* 

35.0! 

12.0! 

- 

•  1600! 

16.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA 

1983 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

5  -  • 

1 

1 

•926298 

69754A46! 

195.3! 

35.0! 

12.0! 

- 

•  1600! 

16.0! NONE 

•IL 

COLUMBIA 

1986 

195.0! 

*5.0! 

2.0' 

5  -  1 

1 

a 

•  926299 

66754A46! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

5  1600! 

16.05F.0NE 

!  IL 

COLUMBIA 

1988 

195.0! 

13. C! 

2.0! 

5  -  < 

1 

a 

•926300 

65?!  44-6! 

195.0! 

*5.0! 

12.0! 

- 

5  1600! 

16.0*  NONE 

5  XL 

COLUMBIA 

1938 

*  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

5  -  • 

1 

a 

•267396 

18&54A43! 

120.0* 

30.0! 

5.6* 

- 

*  400! 

S.OIKOIIE 

!IL 

COLUMBIA 

1954 

1?0.0! 

j 

1.3! 

!  -  1 

t 

1 

! 269166 

18c!4«43! 

1  ’0.0! 

*0.0! 

5.8! 

- 

•  400! 

5.0! NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1955 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

!  -  > 

1 

1 

! 234602 

3S454A46* 

140.0! 

34.0! 

£.2! 

- 

•  7C0! 

6.6  5  NONE 

•IL 

COLUMBIA 

1961 

140.0! 

*4.0! 

1.8! 

5  -  • 

1 

1 

52*4710 

354  5  4A4*> ! 

1-0.0! 

34.  C! 

3.2! 

- 

!  700! 

6.6! NONE 

•XL 

COLUMBIA 

1961 

140.0! 

3-.0! 

1.6! 

1  -  1 

■ 

a 

52*4711 

55454*46! 

140.0' 

34.0! 

3.2! 

- 

!  7C0! 

6.65NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1961 

140.0! 

34.0! 

1.6! 

!  -  1 

1 

a 

5501067 

537  54A43  • 

160.0! 

35. C! 

7.4! 

- 

!  700! 

20.0! NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1965 

150.0! 

*$.:•. 

1.8! 

!  -  1 

1 

a 

•532571 

33754443! 

13).  0! 

3>.C! 

7.4! 

- 

!  700! 

20.0! NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1966 

160.0! 

35.  C! 

1.3! 

!  -  1 

1 

a 

5  532572 

3I754A43! 

150.0! 

33.0! 

7.4! 

- 

!  700! 

20*0! NONE 

5IL 

COLUMBIA 

1966 

i  i 

1 50. C! 

*5.0! 

1.8! 

5  -  » 

1 

1 

•504666 

337  5  4A43! 

1*0.0! 

35.2! 

7.4! 

- 

5  650! 

20.0! NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1966 

150.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  • 

■ 

■ 

5504667 

33754443! 

150.0! 

35.0! 

7.4* 

- 

5  650! 

20 .0 ! NONE 

5  IL 

COLUMBIA 

1966 

153.0! 

35.0! 

1.9* 

!  -  • 

1 

1 

5501066 

33754448! 

150.0! 

I3.C! 

7.4! 

- 

!  650! 

S.51N0NF 

•IL 

COLUMBIA 

1965 

150. 0! 

35.  C! 

1.5! 

•  -  1 

1 

a 

550456o 

54554443! 

1*5. 1 ! 

38.1! 

9.6! 

- 

5  1200! 

6.^5  NONE 

!  XL 

COLUMBIA  ! 

1966 

175.15 

*8.1! 

5.0! 

1 

a 

5 

5 504567 

54554*43! 

173.1! 

*6.1! 

4.8! 

- 

!  1200! 

8.2 5  NONE 

•IL 

COLUMBIA  5 

1«6A 

175.1! 

?8.1! 

3.0! 

!  -  • 

1 

a 

• 

560453S 

545!44«,3J 

1*S.1 ! 

36.1! 

4.6! 

- 

!  1200! 

8.2 ! NONE 

5  IL 

COLUMBIA  ! 

1966 

!  ! 

175.1! 

38.1! 

3.0! 

1 

a 

! 

550536* 

545  5  4 A43  5 

1*5.1! 

*o.1! 

9.6! 

- 

!  1200! 

6.25NONE 

5  IL 

COLUMBIA  • 

1966 

!  ! 

175.1! 

38.1! 

3.C! 

• 

* 

a 

55C5J69 

54554443! 

175.1! 

*8.1! 

9.c! 

- 

!  12C0! 

6.25NONE 

5  IL 

COLUMBIA  • 

1966 

175.1! 

38.1! 

3.0! 

j 

• 

• 

5505370 

54554*43! 

1*5.1! 

*8.1! 

3.o! 

- 

!  1200! 

6.25N0NE 

5  IL  COLUMBIA  5 

1«66 

!  !  ! 

1*5.1! 

35.1! 

3.0! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

5505371 

5  54554443! 

175.1! 

38.1 ! 

9.6! 

- 

!  1200! 

8. 2  5  NONE 

!  IL 

COLUMBIA  » 

1966 

17*. 1! 

*0.1! 

3.0! 

!  -  • 

1 

5 

• 

5505372 

5  54354443! 

175.1! 

*6.1! 

9.6! 

- 

!  1200! 

6. 25  NONE 

1 1 

COLUMBIA  ! 

1966 

5  5  ! 

1’5. 1! 

68.1! 

3.  w! 

5 

a 

5505*7? 

5  54554A43! 

175,1! 

36.1! 

9.8! 

- 

!  1200! 

S.E ! NONE 

5  IL 

COLUMBIA  5 

1966 

!  !  ! 

175.1! 

38.1! 

3.0! 

5  -  j 

1 

J 

! 

•505374 

54554443! 

175.1! 

36.1! 

3.5! 

- 

!  12C05 

6.2'NONE 

ML 

COLUMBIA  5 

1966 

175.1! 

38.1! 

’.0! 

1  -  1 

5 

a 

•505375 

5455444*5 

173.1! 

38.1! 

3.6! 

- 

!  1200! 

8. 2! NONE 

5  IL 

COLUMBIA  * 

1966 

!  !  • 

173.1! 

36.1! 

3.0! 

5  -  ! 

1 

a 

5505376 

5  5455444*5 

175.15 

36.1! 

3.8! 

- 

!  1200! 

6,2  5  NONE 

5  IL 

COLUMBIA  5 

1966 

5  5  • 

175.1! 

36.1! 

3.05 

!  -  ! 

1 

! 

•505377 

!  54554443! 

175.1! 

!6. 1 J 

9.6! 

- 

!  1200! 

6.2! NONE 

mi 

COLUMBIA  *5 

1964 

5  !  ! 

175.1! 

*6.1! 

3.0! 

a  -  1 

5 

a 

t 

5505379 

»  54554443! 

175.1! 

*6.1! 

3,65 

- 

!  1200! 

8 . 2! NONE 

ML 

COLUMBIA  5 

1966 

1*3.1! 

38.1! 

3.0! 

5  “  5 

5 

a 

a 

5505379 

5  S4554A435 

1*5.1! 

38.1! 

9.6! 

- 

!  1200! 

6,2* NONE 

5IL 

COLUMBIA  i 

1946 

5  5  ! 

1*5.1! 

*6.1! 

3.01 

!  -  ! 

1 

a 

1 

5535652 

54S54A43! 

1*5.1! 

38.1! 

3.8! 

- 

5  1200! 

6.25NONE 

5  IL 

COLUMBIA  i 

1946 

5  ! 

1*5.1! 

38.1* 

3.0! 

»  .  1 

a 

a 

t 

•542517 

51Q54A46! 

175.0! 

36.0! 

3*5 ! 

- 

5  1200! 

6 .0! NONE 

in 

COLUMBIA  • 

1972 

! 

!  5 

175.15 

3e.  j‘ 

3.6! 

5  -  5 

1 

1 

5 

5  54251  ? 

51054446* 

1*5.0! 

*o.O! 

9.5! 

- 

!  1200! 

6,0! NONE 

ML 

COLUMBIA  • 

1972 

1  1 

175.0! 

?o.C! 

3.6! 

5  -  5 

j 

1 

a 

•542519 

51054446! 

175.0! 

38.0! 

9.5! 

- 

!  12C0! 

6.05N0NE 

5IL 

COLUMBIA  j 

1972 

5  ! 

17>.u! 

38. C* 

3.6! 

5  -  5 

! 

1 

a 

1542520 

61054A46! 

173.0! 

38.05 

>.  5! 

- 

!  1200! 

6. 01  NONE 

!XL 

COLUHOIA  5 

1972 

j  1 

1*5.0! 

*  6.C! 

5.6* 

5  -  » 

5 

5 

1 

t  545  54446! 

175.0! 

36.0! 

9.6! 

- 

!  1250! 

6.2! NONE 

!R 

COLUMBIA  5 

1977 

175.0! 

76.0! 

3.0! 

!  -  • 

1 

a 

a 

j  - 

545544485 

1*5.0! 

*6.0! 

9.3! 

- 

!  1250! 

6.2! NONE 

ML 

COLUMBIA  *! 

1977 

i 

!  ! 

173,0! 

*6.0! 

3.0! 

!  -  5 

1 

a 

545  5  44*6  5 

1*5.0! 

36.0! 

9.8! 

- 

!  1250! 

6.25N0NE 

•XL 

COLUMBIA  5 

1962 

P5.0! 

36.0! 

3.0! 

5  -  5 

1 

a 

a 

5  57H01 

30454443! 

10.1! 

35.1! 

s.6! 

- 

5  iiooi 

10,0! NONE 

ML 

COLUMBIA  5 

1942 

J 

1 1O.I! 

35.1! 

3.0! 

5  -  } 

1 

a 

5571402 

50454443! 

1*0.1! 

35.1! 

9.  5! 

- 

!  iiooi 

10,3!N0NE 

ML 

COLUMBIA  • 

1942 

115,1! 

*5.1! 

3.0! 

1  -  j 

1 

1 

a 

5  565106 

45054*43! 

1*0.0! 

35.0! 

8.2! 

- 

!  1100! 

10.0! NONE 

!I(. 

COLUMBIA  5 

1975 

i»:.o* 

*5.3! 

1.5! 

!  -  > 

> 

a 

a 

•  53466? 

61554443! 

1 >5.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

•  1300! 

9,2  5  NONE 

5  XL 

COLUMBIA  5 

1968 

5  ! 

19$. 0! 

35.C! 

1.5! 

1  -  1 

1 

a 

a 

a 

5504683 

61554443! 

P5.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

•  1300! 

9,2! NONE 

5  XL 

COLUMBIA  j 

1966 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  1 

1 

1 

1 

j 534684 

61S5-.443! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

!  1300! 

9 .2  5N0NE 

!IL 

COLUMBIA  f 

1966 

195.0! 

35.  J! 

1.5! 

!  -  5 

1 

a 

! 

5504685 

6155444*} 

135.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

!  1300! 

V.JiNONE 

5  IL 

COLUMBIA  l 

1966 

! 

135.0! 

3  5.0! 

1.5! 

!  -  1 

1 

5 

5 

5504639 

56754443! 

195.0! 

*3.0! 

9.55 

- 

!  13005 

9, 2 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  • 

1966 

!  5 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

j  -  1 

I 

a 

55046  39 

58754443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1300! 

9,2! NONE 

5IL 

COLUMBIA  { 

1966 

! 

•  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

5  -  5 

j 

a 

a 

5504693 

56754443! 

135.0! 

*5.C! 

9.5! 

- 

5  1300! 

9. 2 5  NONE 

ML 

COLUMBIA  i 

1966  *5 

1  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

5  -  ! 

1 

5 

a 

5 

5534691 

55754443! 

195.0! 

3  3.0! 

9.5! 

- 

5  1300! 

9, 25NDNE 

5  XL 

COLUMBIA  ! 

1966  5 

5 

5  5 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

!  -  5 

5 

a 

5 

TAlL£  2  “  DESCRI^T ION  OF  VESSELS 


506 


'ASP  ! 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AM)  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUHREP 

( VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  !  CODE  !  LENGTH!  !  ! 

RcSI S“! ***♦ !  »iv>.  1  o=6. (LOAD-! 
TE  3  l  S£E(////// ( /////(  ID  • 
TON-  ! PA5B •  o;s?-( OViO-!/////! 

!  NA3F  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT! 

HORSE! 

POUER! 

CAPACITY! 

t 

CARGO  ! 
////////! 
°ASS-  ! 
ENGSRS  ! 

HIGH-  * 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXEO  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

•.VESSEL! 

! S  'OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  2 
•TO!//////////! 
SEC!  LINE-2  2 

i 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(29)  LUHR 

BPOS.#  INC. 

i  ; 

j  j 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

• 

2 

t 

i 

(continued; 

i  i 

i 

■ 

i 

2 

L 

971 

!S2292e 

51 5 ! 4A.3 ! 

1 >  5.0! 

'5.0! 

9.2! 

- 

• 

1300! 

9.2! NONE 

•XL 

COLUMBIA  *! 

1969 

i  i 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

• 

-  l 

j 

L 

972 

•  522927 

615! 4A4J! 

1  >5.3* 

35.0! 

9.7! 

- 

1300! 

9. 2 'NONE 

•IL 

COLUMBIA  ! 

1969 

i  i 

195.0! 

'5.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

L 

973 

1522923 

615(4*43! 

195.3! 

35. C! 

9.2! 

- 

( 

1300! 

9.2! NONE 

1IL 

COLUMBIA  • 

1969 

• 

|  i 

195.0* 

)6.0! 

2.0! 

( 

-  » 

! 

L 

974 

•522929 

615S4A43! 

I’S.O* 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1303! 

9. 21  NONE 

•IL 

COLUMBIA  ! 

1969 

i  i 

1  95.0! 

35.3! 

2.0! 

-  • 

i 

L 

975 

•572951 

309J4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

» 

1300! 

».2!N0NE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1952 

j  i 

195.0! 

TS.O! 

1.5! 

-  ! 

; 

L 

97  o 

•575537 

72114A43! 

195.3! 

35.3! 

10.0! 

- 

• 

1300! 

3.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA  j 

1976 

•  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

• 

-  • 

i 

L 

977 

1577240 

74  9 • 4 A4T  J 

195.0! 

73.0! 

10.0! 

- 

1300! 

6,0!  NONE 

‘IL 

COLUMBIA  * 

1976 

i  i 

195.0! 

35. 01 

1.5! 

-  ! 

i 

L 

97  3 

1500213 

664 ! 4 A  43 i 

2'o.0! 

40.0! 

9.3* 

- 

1530! 

11.6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1965 

•  ; 

200.0! 

4.0.3! 

1.S! 

-  ! 

i 

t 

979 

150C219 

664  5  4  4  431 

2*3.0! 

-u.3! 

9.3! 

- 

• 

1SC0! 

11.0! NONE 

•IL 

COLUMBIA  ! 

1965 

i  i 

2:c.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ; 

i 

L 

930 

1530220 

664 1 4  A4) 1 

230.0! 

43.0! 

9.5! 

- 

1500! 

11.6! NONE 

!IL 

C0LUM3IA  ! 

1965 

i  i 

200.0! 

43. C! 

1.5! 

-  • 

i 

2 

L 

9°  1 

!  50C221 

66414A43! 

200.0! 

40.3! 

9.5! 

- 

1503! 

11.6'NONE 

•IL 

COLUMBIA  ! 

1965 

t  i 

2^0.  3! 

40. C! 

1.6! 

• 

-  ( 

• 

L 

932 

‘530333 

o64«4A43! 

233.3! 

40.0! 

9.S! 

- 

1500! 

11.6! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1965 

j  j 

230. 0! 

43. C! 

1.5! 

-  » 

2 

L 

95  3 

1503334 

664! 4 A-3 ! 

203. o! 

40.0 ! 

9.5! 

- 

1500! 

11.6‘NONE 

2IL 

COLUMBIA  2 

1965 

J 

i  i 

2^0.0! 

4  3.0! 

1.2! 

• 

-  • 

• 

L 

924 

1 530227 

672(4*46! 

2:9.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

1600! 

11 .6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1935 

i  i 

23-3.  3! 

43. C! 

2.G! 

* 

-  ! 

! 

l 

??5 

! 66C?2  5 

672(4*46! 

?':.)• 

0.0! 

10.0! 

- 

1600! 

11.6!  NONE 

!  IL 

COLUMOI*  • 

1965 

!  1 

23  3.3! 

46.3! 

2.0! 

-  ( 

i 

l 

936 

1630229 

67214*45! 

230.3! 

4  j.C! 

1C.  0! 

- 

1603! 

11 .6! NONE 

2  XL 

COLUMBIA  2 

1985 

1  » 

2)3.3! 

40.0! 

2.0! 

-  • 

i 

L 

937 

! ia0230 

672(4446! 

2A3. 3! 

40. C! 

10.C! 

- 

1600! 

11. 6! NONE 

2  IL 

COLUMBIA  J 

1°65 

i  j 

2:3.0! 

4U.2! 

2.3! 

-  • 

2 

L 

953 

•630231 

672(4*46! 

203.0! 

4C.0» 

1C. O' 

- 

160u! 

11 .6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1985 

•  • 

2 '3. 3! 

4^.0! 

2.0! 

-  • 

! 

L 

989 

l6»C?32 

67>!4*,6! 

2  >3.0! 

4). 3! 

13.3! 

- 

1«00! 

11  .6 '.NONE 

!  IL 

COLUMBIA  2 

1965 

!  ! 

2)0.3! 

40.  C! 

2.3! 

j 

L 

99C 

•6*0233 

672(4*46! 

200.3! 

4  ).C! 

13.3! 

- 

! 

1600! 

11.6l.N0NE 

2IL 

COLUMBIA  2 

1935 

!  ! 

203.3! 

4).0! 

2.0! 

-  ! 

! 

L 

991 

*6)0234 

672(4*46! 

2)3. 3! 

43.0! 

Iv.O! 

- 

1630! 

1 l.olNONE 

•XL 

COLUMBIA  i 

1965 

1 

i  i 

2  3).ul 

43.  C! 

2.  j! 

-  ! 

! 

L 

992 

•630235 

672*444*! 

2V3.0! 

43.3! 

10. u! 

- 

1603' 

1 1 • 0 ! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1965 

•  i 

::o.oi 

<■0.0! 

2.3! 

• 

.  i 

i 

L 

99  J 

•6*0236 

672(4*;*! 

2)3.3! 

43.0! 

10.3! 

- 

• 

1600! 

1 1 • 6 1  NONE 

!IL 

COLUMBIA  • 

1965 

!  ! 

2'3.3! 

4u.)! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

L 

994 

'6*0237 

672(4*46! 

2)3. j! 

40.  C! 

10.0! 

- 

! 

11.6SN9NC 

iiL 

COLUMBIA  f 

1965 

1 

;  * 

2:3.0! 

43.0! 

2.0! 

■ 

-  ! 

; 

L 

99  5 

!6<023t 

j  67214*46! 

20.).  3! 

4C.3! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

11.6! NONE 

•IL 

COLUMBIA  j 

1965 

■ 

1  !  ! 

2)3.3! 

40.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

L 

99« 

J69S613 

!  672(4*46! 

1 33.5! 

4  '3 . ')  • 

10.3! 

- 

! 

1500! 

11.6 {NONE 

2IL 

COLUMBIA  i 

1986 

• 

1  !  ! 

2-9C.3! 

43.0! 

2.0! 

.  • 

i 

L 

997 

•59^614 

•  672*4*4*! 

2 ''3.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1600! 

11.6! NONE 

•IL 

COLUMBIA  ! 

1986 

i 

!  !  ! 

2'3.3! 

40. 3! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

L 

993 

•693615 

!  67254*46! 

2)3.3! 

43.3! 

10.3! 

- 

J 

1600! 

11 .oInone 

!  IL 

COLUMBIA  • 

1986 

i 

!  !  ! 

200.01 

40.3! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

L 

99  9 

•696616 

!  672! 4*46! 

200.3! 

4  0.  3! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

11 .olNONc 

lit 

COLUMBIA  ! 

1986 

1 

!  (  ! 

2)3.0! 

4  0.3! 

2.C! 

-  ! 

! 

L 

1000 

1903335 

»  672(4*4*! 

233.3! 

4v.O ! 

10.0! 

- 

1300! 

11.6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1987 

! 

1  !  ! 

2 )w. 0! 

40.0! 

2.0! 

-  * 

i 

L 

1001 

*903*36 

!  072!4«4>» 

2 '3. 3! 

43.3! 

10.0! 

- 

1C00! 

11.6! NONE 

IIL 

COLUMBIA  • 

1987 

1 

!  !  1 

2'0.3! 

4  ).y ! 

2.0! 

i 

•  ! 

! 

L 

1002 

!  903*37 

•  672!4A%6( 

233.3! 

43.3! 

13.3! 

- 

! 

loQO! 

1 1 .0 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  2 

1986 

j 

!  i  i 

233.3! 

43. u! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

l 

1001 

!?03?3* 

!  672(4*46! 

2)3.3! 

40.0! 

13.3! 

- 

1300* 

1 1 .6  J  NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

1987 

i 

i  I  ! 

2)2.3! 

43. C! 

2.0! 

i 

.  2 

« 

L 

1034 

•916  'Of 

•  672(4*46! 

23C.O! 

40.3! 

1C.O! 

- 

i 

1  !00! 

1 1 .6! NONE 

ia 

COLUMBIA  J 

1937 

! 

!  !  ! 

2*0.)! 

4  3.3! 

2.3! 

i 

-  ! 

! 

L 

iocs 

'916309 

(  672(4*4*5 

2)0.0! 

4).)! 

1C.  Ot 

- 

! 

1600! 

11.6! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1987 

! 

!  (  ! 

2)0-3! 

40.0! 

2.C! 

! 

-  i 

! 

L 

1006 

! 916310 

(  672(4*46! 

213.0! 

43.3* 

13.0! 

- 

I 

itooi 

11.6! NONE 

iiL 

COLUMBIA  ( 

1937 

1 

!  !  ! 

2'0.*! 

40.3! 

2.0! 

! 

_  » 

! 

L 

1007 

(916311 

!  672(4*46! 

2)0.3! 

40.3! 

>.0! 

- 

! 

i«ooi 

11.6! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1987 

1 

i  !  1 

2*3.3! 

40.3! 

2.3! 

! 

.  } 

i 

L 

10o8 

(91631? 

!  672(4*46! 

2 '3.0! 

4).C! 

9.3! 

- 

! 

1300! 

11.6! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1987 

j 

!  !  ! 

2)0.0! 

43.3! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

L 

1039 

(916313 

S  672(4*46' 

2)3.3! 

4U.)! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

11.6 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1937 

1 

!  !  ! 

2)3.3* 

4().31 

2.0! 

! 

.  ; 

! 

L 

1010 

(916314 

!  67214*46! 

2*0.0! 

43.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

11 .6! NONE 

ML 

COLUMBIA  { 

1987 

! 

!  ;  i 

2)0.3! 

43.  )( 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

L 

1011 

(916)15 

(  672(4*46! 

2  j2.3! 

40.  C! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

11  .6JN0NE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1987 

i 

1  i  j 

2)0.0! 

43.  t! 

2.3! 

! 

.  2 

! 

L 

1012 

!  916)16 

!  672(4*46! 

i  '3.0! 

43.3! 

*>.0! 

- 

i 

1800! 

11 .o! NONE 

ML 

COLUMBIA  2 

1967 

J 

1  1  I 

2"  3.*'! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

L 

1C  1  3 

(916)17 

1  672(4*46! 

2)3.0! 

43.  C! 

1C. 0! 

- 

! 

1300! 

1 1 .o 1  NOME 

ia 

COLUMBIA  ! 

1988 

l 

!  !  • 

2  * J. v! 

-0.3! 

2.U! 

! 

-  i 

i 

L 

1014 

(91631? 

!  672(4*4*! 

2  )).f*J 

40.0! 

1C. 3! 

- 

! 

HCG! 

1 1  .6 1  NONE 

!  IL 

COLUMBIA  ! 

198P 

J 

!  !  ! 

2?0.3! 

40.  C( 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

L 

1015 

! >16)19 

!  672(4*46! 

2)3.3! 

43. C! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

1 1 .6 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  l 

1987 

• 

!  !  ! 

2)3.3! 

40.3! 

2.0! 

2 

■  i 

! 

L 

1016 

(951251 

!  6,2(4»4t! 

2)0.3! 

40.3! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 1 *6 { NONE 

ML 

COLUMBIA  2 

1989 

; 

i  !  ! 

2)3.3! 

43.0! 

2.0! 

! 

.  i 

( 

L 

1017 

iv51>5? 

!  672(4*46! 

2 '3.0! 

40.0! 

9.3! 

- 

i 

1600! 

1 1 . 6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  j 

1989 

( 

!  !  ! 

2'3.0! 

40.3! 

2.3! 

! 

.  1 

! 

L 

101  • 

(951233 

!  672(4*46! 

200.0! 

43.  C! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

11.6! NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1939 

1 

!  !  ! 

2)0.3! 

40.3! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

L 

1019 

J  95 1 254 

(  672(4*4* ( 

203.3! 

40.3! 

9.0! 

- 

j 

1300! 

11.6! NONE 

ML 

COLUMBIA  2 

1989 

i 

!  !  ( 

2)).  3! 

40.0! 

2.3! 

i 

-  • 

! 

L 

1320 

(951255 

!  672(4*46! 

2)3.0! 

40. C! 

9,0! 

- 

i 

1300! 

1 1 . 6 ! NONE 

ML 

COLUMBIA  | 

1939 

( 

!  !  t 

2)3.3! 

43.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

L 

1021 

!  9  31  2  56 

1  *72(4*46! 

2)0.0! 

43. C! 

9.0! 

- 

i 

1  SCO ! 

11.6! NONE 

!  IL 

COLUMBIA  2 

1989 

( 

(  !  ! 

203.3! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  2 

1 

L 

102? 

(951257 

•  672!  <.*46  ( 

293.3! 

40.0! 

7.0! 

- 

i 

1300! 

11 «o!NONE 

ML 

COLUMBIA  ! 

1989 

i 

(  !  ! 

203.3! 

43.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

* 

L 

1023 

(951253 

!  672(4*46! 

2)3.0! 

40.3! 

9.01 

- 

! 

1600! 

11.6! NONE 

IIL 

COLUMBIA  ! 

1969 

! 

(  !  ! 

200.0! 

*0.0! 

2.G! 

! 

-  » 

l 

L 

1024 

(951259 

!  o?2!4A46! 

220.3! 

43.0! 

>.0! 

- 

i 

1300! 

1 1 .6 i NONE 

ML 

COLUMBIA  ] 

1989 

» 

i 

i 

i  ii 

i  !  i 

1  !  ! 

233.3! 

! 

43.0! 

« 

i 

2.0! 

! 

i 

i 

i 

1 

1 

2 

TABLE  2  -  0*$C»!PTION  OF  VESSELS 


507 


ENGR! 

orsrf  operator 

COAST 
GUAR3 
NUH3ER 


(29)  LUMP  BPO$.»  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

L  1025  !P512d9 

L  1026 

•951261 

L  1027 

j 951262 

L  2019 

! 659427 

L  202P 

1 659423 

L  2039 

! 559429 

L  2040 

1659430 

L  2053 

1659431 

L  206  3 

! 65943? 

L  20  7P 

j  455648 

L  208P 

5655649 

L  209? 

! 65S565 

L  2109 

1655569 

L  211 » 

1655570 

L  2126 

U5S571 

L  213** 

j 455572 

L  2143 

! 655573 

L  215*4 

5926230 

L  21 6P 

1925231 

L  2173 

1926232 

L  213P 

1926235 

L  3019 

1639433 

L  5029 

i 579434 

L  303  P 

1639435 

L  30 4 R 

! 659434 

L  3059 

1659437 

L  3069 

1 65943A 

L  5079 

1655574 

L  3039 

•635575 

L  3099 

! ©55574 

L  3109 

i 655*77 

L  3119 

1655573 

L  3129 

! 

[ ©35579 

L  5139 

5456057 

L  3149 

[ 65605* 

L  3159 

[656059 

L  3169 

[656060 

L  3179 

1656041 

L  31i5P 

S636C52 

L  3199 

565610E 

L  3209 

1654109 

L  3219 

USMIC 

L  3229 

! 656111 

L  3239 

[656112 

L  3249 

5616117 

L  325* 

!9?5?49 

L  3269 

[>26290 

L*  810 

[505650 

LM  311 

1345451 

L*»  950 

1*621984 

LM  9)1 

[521935 

LM  932 

is21 986 

LM  933 

[521987 

LM  9J4 

j  521984 

i 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


! 

! 


! 


•VTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT!  J  CAPACITY !  HIGH- 

NET  !COOE ! LENGTH! uROTH !  !  !  !  EST 

REGIS*!****!  REG*  !  »fG*!LOAf-»  *  CARGO  •  FIXEO 

TER  !  S ££!//////!/////•  £D  !  !////////*  POINT 

TON-  '.PAGE!  OVsR-! 9V£R-* /////•  HORSE!  ®AS$-  KLIGhT) 
NAG?  *  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POKE®*  cN'GERS  !  (FEET) 


!  V  E  S  $  c  L  » 

CARGO  HAN0LIN3  !S  !OP£PATXNG  !  ! 

EQUIPMENT  !TC!  ?AS£  !  Y£*R  j 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  9UILT 

////////////////JTO !//////////»  op 

LINE-2  !E£ !  LINE-2  URE3UILT 


!  -  !  |  I 

!  •  ■  ■  a 

!  j  ijj 

»  j  •  t  | 

672J4A46!  200*0!  *0.0!  9.0! 

•  !  210.0!  40.0!  2.C! 

672J4A46!  210.0!  40. C!  9.0! 

I  l  200.0!  40. C!  2.0! 

o72! 4A44J  213.0*  40. 3!  9.0! 

!  !  200.0!  40.0!  2.3! 

730*4*41!  203.0!  35. C!  10.7* 
!  !  230.0!  55.0!  1.7* 

733! 4A41 !  200.0!  35.0!  10.7! 

!  !  200.3!  35.3!  1.7! 

730!4A41!  200.0!  35.3!  10.7* 
!  !  2*3.0!  35. 3!  1.7* 

73014A41!  200.3!  35.0!  10.7! 

!  !  213.3!  3S.C*  1.7! 

730J4A41!  2,'j.O!  '5.0!  1C. 7* 
!  !  230.3!  35.0!  1.7! 

730S4A41!  213.0!  35.0!  1C. 7! 

!  !  aI’O.C!  35. C!  1.7! 

730!4a<.6!  230.0!  35. C!  10.7! 

!  !  213.3!  3S.0*  1.7! 

7J0J4A46!  213.0!  35.0*  13.7* 

•  !  233.3!  '  S.C!  1.7! 

705UA46!  233.1!  25.3!  12.0* 

!  !  2^0.1!  35.0!  1.7J 

705 • 4 a 46 !  21C.1 !  35. C!  12.0! 

!  !  213.1!  *5.0!  1.7* 

705*4*46!  21C.1!  35. C!  12.0! 

!  !  210.1*.  3S.C!  1.7i 

705*4A4s»  210.1!  35.3!  12.0! 

!  !  210.1!  35.0!  1.7! 

7C5J4A46!  203.1!  35. 0!  12. C 
!  !  2:3.1!  35.3!  1.7! 

715 1 4*44 !  210.1!  75.0!  12.0* 

!  !  2 1C. 1 !  35.0!  1.?! 

31 5! 4*46!  2)3.1!  3S.0!  12.1! 

!  !  210.0!  35.0*  2.0! 

315!4A4*i  210,3!  3>.0!  12.0* 

!  !  2-;C.O!  M.O1  2.3! 

31 5! 4A46 !  2*0.  1*  35.3!  12.0! 

!  !  203.0!  35. Cl  2.0! 

315UA46!  2C3.0!  75.0!  12.0! 

!  !  210.0!  *5.0!  2.0! 

6*7 ! 4A41  *  195.3!  75.0!  12.0' 

!  !  175.1!  *5.0!  1.7* 

6?7'4A41!  195.0!  35. C!  12.0! 

!  !  145.0!  75.0!  1.7! 

6 *7 ! 4441  •  195.0!  35.0!  12. C! 

!  !  175.0!  :s.G!  1.7! 

6 57 ! 4A41 !  195.0*  15. C!  12.0! 

'.  !  1 7>.0!  75.0!  1.7' 

6?7 ! 4*41 !  195.0!  35.3!  12.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7' 

687  ! 4 A41 {  195.3!  75.0!  12.0! 

!  !  195.3!  75.0!  1.7! 

636 J4A46 !  1>4.5!  35.0!  12.0! 

!  !  174.5!  35. C!  1.6! 

4U!4A4©'  194.5!  35. C!  12.3! 

!  !  1J4.5!  ’5.:*  1.6! 

686J4A4*,'  174.5!  35.2!  12.0! 

!  !  1*>4.5!  35. C*  1.6! 

636S4A46!  194.5!  U.C!  12. C! 

!  !  174.5!  T5.C!  1.6! 

96614446!  194.5!  75.0!  12.3! 

•  !  194.5!  35.3!  1.6! 

9*6 ! 4A .6!  174.5!  *5.3!  12.0! 

!  !  1*4.5!  *6.0!  1.*! 

94714446!  195.0!  7;.0|  1^.31 
!  1  1 >5-0!  75. v!  1.6! 

6  4714446!  195.0!  JI.3!  12.3! 

!  !  1*5.3!  *5.0!  1.6! 

6 A 7 ! 44 44 !  1*5. <j\  75. C!  12.0! 

!  !  1 >5-0!  J 5.0!  1.9' 

)37 ! 4A44 !  1*3.3!  35.3'  12.0! 

!  !  195.3!  *5.0!  1.6! 

©*7'4A4©!  1 >5.0!  75.)*  1 *.0! 

!  !  1*5.3!  35.0!  1.6! 

637!4A46!  1*6.0!  7<,3»  t  »• 3! 

!  !  195.3!  Jj.ri  i0! 

9*7 ! 4 A46 !  195.3!  35.0!  12.0! 

!  '.  195.0!  *5,31  1.6! 

6*7*4444!  195,3!  45.0!  12.0! 

!  !  195,0!  75..)!  i,e>! 

6 17 • 4* 46 !  195.3!  36.0!  12.0! 

!  !  19>.3!  7i.o»  1.&* 

6*7! 1*46 !  1*5.0!  76.3}  12.0* 

!  !  175.0!  35.3*  1.6! 

M7UA*..;  r.S.O!  76.0!  12.)! 

!  !  1>5.0!  ?$.:»  1.6! 

6*7941 4?!  196.)'  35.)*  12.1! 

!  !  1*5.0!  3>.C!  1.M 

6*7*444*!  1  >5.0!  1 6.0*  12.0J 
!  !  1  >5.uS  M.O!  2.3! 

6?7*4A46!  1  >>.0!  75.:*  12.1* 

!  !  195.3!  35.0!  2.3! 

5*5!4A4?|  150.3!  7J.0!  8.3! 

!  !  163.3!  32.0!  1.7! 

36SUA47!  150.3!  72.0!  8.0! 

!  !  160.0!  32.0!  1.7! 

922S4A43!  174.9*  36.2!  9.5! 

!  I  1*4. V!  7>.;i  i.3! 

522! 4443!  174.1!  7*. 2!  9.$* 

!  !  174.9*  74,2*  1.3! 

522*  4447*  1  >4 . »!  56.2!  9.5! 

!  !  17*. 9*  So. 2!  1.3* 

522 !4A43  !  174.9*  36.2|  9.5! 

!  !  174.9*  76.2*  1.6! 

522*4443!  174.9!  54.2!  9.3! 

!  !  174.9!  36.2!  1.3! 

!  !  !  !  « 

*  *  !{i 


-  1 

1 

1800! 

11 . 6 ! NONE 

1 

!IL  COLUMBIA 

1989  ! 

-  1 

1 

1800  i 

11.6*!N0NE 

!IL  COLUMBIA 

1989  j 

-  1 

l 

-  ! 

11-6! NONE 

1 

!IL  COLUMBIA 

1989  ! 

-  1 

t 

1700! 

16 • OiNONE 

t 

! XL  COLUMBIA 

198?  ! 

-  t 

1 

1700! 

16. OiNONE 

! I L  COLUMBIA 

1982  ! 

•  1 

1 

1700! 

U.Ol.NONE 

1 

2  XL  COLUMBIA 

1982  i 

•  1 

1 

1700! 

16. OiNONE 

! XL  COLUMBIA 

1982  ’• 

-  1 

1 

1700! 

16.0! NONE 

!  IL  COLUMBIA 

1982  i 

-  1 

1700! 

16.0! NONE 

1 

! XL  COLUMBIA 

1982  *• 

-  ! 

1 

1700! 

U. 5!  NONE 

! IL  COLUMBIA 

1962  i 

-  i 

1700! 

14.5 ! NONE 

1 

!IL  COLUMBIA 

1982  *! 

.  1 

1700' 

14.5 ! NONE 

1 

! XL  COLUMBIA 

1933  1 

-  1 

1 

17C0i 

14. 5 i NONE 

! 

! I L  COLUMBIA 

1933  i 

-  1 

1 

WOO! 

14. 5 ! NONE 
; 

5 

! IL  COLUMBIA 

1933  1 

■ 

1700! 

14.5!  NONE 

1 

!!L  COLUMBIA 

1963  1 

2 

1700! 

14.5! NONE 

ill  COLUMBIA 

1963  i 

-  1 

■ 

1 700! 

14. 5 'NONE 

! 

! IL  COLUMBIA 

1963  * 

1 

1750! 

14.5 'NONE 

t 

! 

! IL  COLUMBIA 

1988  ! 

1 

1 750 ! 

14.5*!N0NE 

;  ! 

! XL  COLUMBIA 

1988  ! 

1 

1750! 

14.5! NONE 

1 

'  ! 
! XL  COLUMBIA 

1988  ! 

-  i 

1750! 

14.5! NONE 

1 

•  1 
2  XL  COLUMBIA  ! 

1988  ! 

1 

1600i 
-  ! 

16. OiNONE 
j 

■  ! 
! XL  C0LUM81A  ! 

1982  ! 

-  ! 

1 

1600! 

16. OINONE 

j 

ill  COLUMBIA  i 

1932  ! 

i 

1600! 

•  1 

U.oihONE 

j 

•  1 
! XL  COLUMBIA  1 

1982  j 

1 

1 

0 

0 

16. 0!N0NE 

1 

5  j 

ML  C0LUK9U  ! 

1982  *• 

j 

uooi 

-  j 

16. OINONE 

2 

•  ! 
ill  coiunpi*  i 

1982  i 

-  i 
• 

1600! 

-  ■ 

16. OINONE 

t 

•  ! 
! IL  COLUMBIA  | 

1982  ! 

•  1 

1 

160C! 

-  ■ 

12. OINONE 

1 

2  ! 
! XL  COLUMBIA  * 

t 

1983  ! 

i 

1600! 

-  1 

12.0! NONE 

t 

•  ! 
! XL  COLUMBIA  ! 

1*83  ! 

-  | 
i 

1600! 

•  1 

1 2. oi NONE 

2 

•  i 

!  XL  COLUMBIA  * 

! 

1953  ! 

-  i 
♦ 

160C! 

-  1 

12.0! NONE 

1 

1  l 

!  XL  COLUMBIA  ! 

! 

1  983  • 

•  • 

• 

uooi 

.  2 

12.01N3NE 

j 

!  5 

ill  COLUMBIA  ! 

1983  ! 

! 

| 

uooi 

12. OiNONE 

1 

1  ! 
[IL  COLUMBIA  ! 

t 

1983  ! 

•  2 
) 

t6Coi 
-  2 

12. OJNONE 

l 

!  XL  COLUMBIA  ! 

! 

1983  ! 

-  ! 

1 

1600! 

•  1 

1 2 .oi NONE 

1 

•  1 
Ml  COLUMBIA  ! 

! 

1933  ! 

-  ! 

1 

uooi 

-  1 

12. OINONE 

1 

!  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

1933  j 

1 

t 

uooi 

•  1 

12. O'NONE 

1 

!  I 

ML  COLUMBIA  J 

1983  i 

-  ; 
j 

uooi 

-  ♦ 

1 2.0! NONE 

2 

1  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

! 

1983  ! 

•  2 

i 

uooi 

«  1 

12.0! NONE 

j 

•'  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

! 

1983  ! 

-  2 

j 

1600! 
a  1 

12. OINONE 

1 

*  ! 
!IL  COLUMBIA  } 

1983  ! 

-  2 

j 

uooi 

12. OiNONE 

j 

!  5 

2  XL  COLUMBIA  ! 

! 

1983  ! 

! 

1 

uooi 

-  j 

12.0! NONE 

1 

2 XL  C0LUM3IA  i 

1983  1 

i 

} 

UOO! 

12. oi NONE 

1 

!  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

1983  ! 

! 

1 

uooi 

12. O'NONE 

l 

1  1 
ML  COLUMBIA  ! 

1983  ! 

-  i 
! 

uooi 

12. O'NONE 

1 

1  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

1983  ! 

-  ! 

2 

uooi 

12. oInone 

1 

1  ! 
ML  COLUMBIA  | 

! 

1988  ! 

-  i 

1 

uooi 

12. OiNONE 
| 

1  I 

ML  COLUMBIA  1 

! 

1988  ! 

-  1 

1 

900! 

6.0! NONE 
j 

■  i 

ML  COLUMBIA  ! 

! 

1966  ! 

•  1 

i 

900! 

8. O'NONE 

j 

1  1 

2 XL  COLUMBIA  ! 

! 

1966  ! 

•  1 

1250! 

9. 2*N0NE 

1 

•  ! 
ML  COLUMBIA  ] 

1969  i 

-  I 
! 

1250! 

9. 2 '.NONE 

1 

•  ! 
ML  COLUMBIA  { 

1969  ! 

-  J 
! 

1250! 

•  ! 

9.2U0NE 

2 

!  ! 
ML  COLUMBIA  ! 

! 

1969  1 

•  1 

i 

125u! 

9. 2! NONE 

1 

!  ! 
ML  COLUMBIA  1 

! 

1969  | 

-  ! 

1 250! 

9. 2JN0NE 

J  1 

!IL  COLUMBIA  ! 

{ 

1969  ! 

TAsLf  2  -  DESCRIPTION  C*  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM3PR 


(29)  IUHR  BROS./  INC. 

(CONTINUED) 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

NET  !Ce5e!LcNiTH!>»D,,H!  ! 
'S3IS-!****!  !  PEO.iLOAO-l 

TER  !  Sc*!//////!/////!  sD  ! 

TON-  !PA«f!  0-/ER-!  OVER-!/////*  hopse 
NAGE  !  IV  !  All  !  ALL  '.LIGHT*  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  »  !VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
CARGO  !  P IXED  !  EQUIPMENT  S TC!  3ASE  ! 
////////!  POINT  !  LINS-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO! //////////! 


ENGEPS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*RE3UILTl 


LP  9JS 

! 521929 

522!4A43i 

174.9! 

*6.2! 

9.5! 

1 

1250! 

9.2 ! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1969 

i 

■  1 

174.9* 

34.2! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

LH  95C 

!s41094 

51oi4A4fti 

175.3! 

3o.C! 

13.5! 

-  * 

1250! 

6.0 ! NONE 

llL 

COLUMBIA  ! 

1972 

i 

1  1 

175.0! 

;o.O! 

3.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

LP  «S1 

j  541995 

510! 4*46! 

173.2! 

?6.0! 

13.5! 

-  J 

1250! 

6.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA  ! 

1972 

i 

*  1 

175.3! 

3  4.3! 

3.o! 

1 

-  ! 

1 

1 

L*  952 

!541«96 

S10!4A4M 

175.C! 

36.0! 

10.5! 

-  j 

1250! 

6.0! NONE 

in 

COLUMBIA  ! 

1972 

i 

1  1 

1*5.3! 

36.  C! 

3.6! 

» 

-  • 

! 

l 

STB  16 

j  - — --- 

367I4A43! 

175.0! 

40.0! 

11.1* 

-  ! 

1272! 

8 .0! NONE 

j 

1966 

i 

i 

1  2 

■  1 

175.3! 

» 

40.0! 

1 

9.0* 

1 

« 

1 

1 

1 

1 

2 

(32)  LUPA9  MARINE/  INC. 

i 

i 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

T A<0  9 AND I T 

•5*0539 

*4! JA3ft! 

4C.0! 

?4.ji 

7.0*. 

300! 

-  ! 

3o.C! NONE 

!LA 

BELLE  ! 

1977 

i 

1  1 

63.3! 

24. C! 

5.0! 

1 

-  • 

1 

CHASSE  ! 

TACO  ScLLc 

•566271 

*4*3436! 

62.4* 

2-.0! 

7.0! 

*3oi 

-  ! 

3S.0JN0NE 

!LA 

BELLE  ! 

1975 

i 

1  1 

65.2! 

24. C» 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

CHASSE  ! 

TACO  RAIDER 

i 526336 

■*1 1 3A  36! 

36.2! 

24.0! 

7.9* 

io:oi 

-  J 

37 .0! NONE 

!LA 

BELLE  ! 

1977 

j 

1  1 

"»5.C! 

24.3! 

5.3! 

1 

-  1 

1 

CHASSE  ! 

TACO  RENEGADE 

! 54*910 

95! 3* 36! 

56.5! 

22.3! 

7.3! 

?ooi 

-  • 

*5 .cl  NONE 

it  a 

BELLE  ! 

1972 

j 

j  1 

6-2.3! 

22.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

CHASSE  ! 

TACO  SPIRIT 

! &1693C 

7si 3*  36 ! 

96.7! 

24. C! 

7.0! 

«ooi 

-  • 

35.0! NONE 

!  LA 

BELLE  ! 

1930 

2 

1  ■ 

43.3! 

?4.0! 

5.3! 

t 

-  ! 

1 

CHASSE  ! 

T ACC  TERROR 

1 629953 

7*»3A36i 

>6.7! 

?4.C! 

7.0! 

800  i 

-  ; 

35 .3! NONE 

it* 

BELLE  ! 

1980 

2 

1  1 

49.0! 

24.0! 

5.0! 

1 

-  » 

1 

CHASSE  ! 

TACO  TOOOY 

! S6C202 

£1 ! 3*36! 

>2.3! 

24.3! 

7.0! 

830! 

-  • 

33.5 'NONE 

!LA 

bELLE  ! 

1974 

j 

i 

;  1 

1  1 

*5.3! 

• 

24.3! 

1 

5.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

CHASSE  ! 

! 

(32)  LYK£$  *00$.  STEAMSHIP 

i 

CO! . /  INC. 

1  1 

1  1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

j 

AOABcLLe  L YCES 

!6o8348 

11249!*1Aj7i 

624.6! 

*3.4! 

25. >j 

14175! 

1 6955 1 

133.1 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1973 

i 

<  1 

65/. 7! 

6l  •  : ! 

13.5! 

1 

9! 

1 

ORLEANS  • 

ALLISON  LYK€S 

1 296/32 

9569!l40’i 

644.2' 

75.  J'. 

31.7! 

19130! 

17122! 

135.7! 5T /I 0T/75T /ELEC 

!NT 

NEW  YOR<  ! 

1933 

i 

1  j 

»>). 9* 

75.0! 

16.3! 

1 

6! 

•BOOM/  4CT  CRANE 

1 

ASHLtY  LYCES 

j 2 92191 

77*0!1A)3! 

5*1.2! 

6/.0! 

30.1! 

11030! 

15957! 

114.8115  TON/ 

66  TON 

!LA 

NEW  ! 

* 

1973 

t 

1  « 

$92.6! 

69.2! 

12.5! 

1 

12! 

! ELECTRIC 

ROOMS 

ORLEANS  ! 

CHARLOTTt  LYCES 

i 663349 

11249*140?* 

6>4.6! 

6* 

25.9! 

14175' 

16955! 

130.1 ! NONE 

•LA 

NEW  • 

1973 

i 

1  t 

651.7' 

cC.i! 

10.5! 

1 

9* 

1 

ORLEANS  ! 

ELIZABETH  LYCES 

!5C;70? 

6324*1 403 1 

515.2! 

74. ci 

32.6! 

1165  0*! 

16421  ! 

112.2*515  TON/ 

83  TON 

1 L  A 

NEW  ! 

1965 

1 

•  j 

543.3! 

7c. 2! 

15.9* 

1 

4! 

!  ELECTRIC 

300.MS 

ORLEANS  ! 

6PNCVICVE  LYCES 

•513140 

615911403! 

515.2! 

74. 0! 

32.6! 

1l66oi 

16421  ! 

112.2*15  TON/ 

88  TON 

SLA 

NEW  ! 

1968 

i 

1  1 

540.3! 

7c. 2! 

15.9' 

1 

4! 

!  ELECTRIC 

BOOHS 

1 

ORLEANS  ! 

JAMES  L Y<*  S 

i 230564 

77»0*!W32! 

571.2! 

*9.0! 

33.1! 

4900i 

15957! 

114.8513/  15  4 

66  TCN 

iiA 

NEW  ! 

1972 

! 

•  1 

592.6! 

6  >.  2! 

12.5! 

1 

12! 

! ELECTRIC 

3O0PS 

; 

ORLEANS  • 

JEAN  LYCES 

! 2a7'0S 

7780*81  A  J*i 

571.2! 

49.3! 

*0.1! 

99jO! 

15«57! 

114.8510/  IS  8 

66  TON 

!LA 

NEW  • 

1972 

t 

1  1 

5>2.6! 

69.7! 

12.5! 

! 

12! 

1ELECTRIC 

BOOMS 

! 

ORLfANS  ! 

JOHN  LYCES 

!  2*52772 

77  *9!1 AO'i 

5*1.2! 

6/. 3! 

*u.1! 

9930! 

!59»7! 

114.3110/  15/ 

5  66  T0N5LA 

NEW  ! 

1972 

i 

1  • 

512.6! 

6>.2! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC 

BOOMS 

j 

ORLEANS  ! 

JOSEPH  LYCES 

•231326 

77*0'14C3! 

571.2! 

4>.  v! 

*0.1! 

9900! 

159*7! 

114.8! 10/  15/ 

i  66  TONlLA 

NEW  ! 

1971 

i 

J  1 

51*.  4! 

c/.:» 

12.5! 

j 

12! 

! ELECTRIC 

BOOMS 

1 

ORLEANS  ! 

LESLIE  LYCES 

! 2'741 4 

77*oi 1 4^3 i 

5*1.2! 

6>.0! 

*0.1! 

9>00! 

15987! 

114.8510/  15/ 

i  66  TON'LA 

NEW  ! 

1977 

2 

!  ! 

512.6! 

S>.2! 

12.5! 

! 

12! 

JELECTRIC 

°oons 

1 

ORLEANS  i 

LCTITIA  LYCES 

i  51 21 57 

51 59» 1 4  )3* 

615.2! 

74.C! 

32.2! 

1 1 66C ! 

16421! 

112.2115  TON  4 

•8  TON 

Ila 

NEW  ! 

1963 

; 

1  1 

540.3! 

*4.2! 

15.9! 

! 

4! 

! ELECTRIC 

BOOMS 

! 

ORLEANS  ! 

LCUISE  LYCES 

i:» jojc 

6374*14631 

515.2! 

76.2! 

!2.  3! 

11660! 

16421! 

112.2 ! 15  TON  4 

38  TON 

!LA 

NEW  ! 

1965 

i 

•  j 

543.0! 

74.2! 

15.9! 

! 

4! 

! ELECTRIC 

?OOMS 

! 

ORLEANS  ! 

LYRA 

•632749 

771611405! 

523.4' 

•»».«.! 

2*. 4! 

16-100! 

16647! 

147.7150  TON  ELEV4T0RSILA 

NEW  ! 

1977 

t 

!  ! 

6*4. J! 

*4.7* 

12.7! 

! 

.  1 

!&  STERN 

RAMP 

1 

ORLEANS  ! 

MAGALLANES 

!2>o2l6 

9569MO’! 

644.2! 

75.3! 

31.7*. 

19000! 

17122! 

135.755T/10T/75T  ELEC 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1932 

1 

1  1 

6*5.9! 

*5.0! 

16.3! 

1 

-  t 

J800MS/40T  CRANE 

1 

j 

MALLORY  LYCfS 

•297334 

9569*1407! 

5-4. 2! 

75.0! 

31.7! 

ivoooi 

17122! 

1 35.7! 5T/10T/75T /ELEC 

»!  NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

! 

I  j 

6-5.9! 

*5.0! 

16.0! 

! 

3! 

•BO0MS/40T  CRANES! 

1 

MARGARET  LYCES 

! o6i347 

1:401 

474.6! 

•6.46! 

75.9! 

U175! 

16955! 

1?3.6!N0NC 

SLA 

NEW  1 

1973 

2 

1  j 

619.7! 

*3.o! 

13.5! 

1 

9« 

1 

! 

ORLEANS  ! 

HA«JO»IE  LYCES 

•2391*73 

77as!u73! 

571.i» 

69,3! 

*3.1! 

11000! 

15957! 

114.8515  TON  4 

66  TON 

!IA 

NEW  • 

ft 

1973 

1 

!  ! 

512.4! 

64.2! 

12.5! 

1 

12! 

! ELECTRIC 

BOOHS 

j 

ORLEANS  ! 

NANCY  LYCfS 

iaio650 

77*0!1«  33! 

571. cl 

49.0! 

*0.1! 

joooi 

15987! 

114 .6 ! 10/  15/ 

t  66  TONJLA 

NEW  ! 

* 

1971 

1 

1  1 

512.6! 

6  >.  2! 

12.5! 

! 

12! 

•ELECTRIC 

BOOHS 

! 

ORLEANS  ! 

RUTH  LYCES 

! 512928 

63?4 i 1 »03! 

515.2! 

76.0! 

32.3! 

11660! 

16421! 

112.2! 15  TON  4 

83  TON 

SLA 

NEW  ! 

1966 

j 

1  1 

543.0! 

>6.2! 

15.9! 

1 

4! 

! ELECTRIC 

BOOHS 

! 

ORLEANS  ! 

SHELDON  LYCES 

*•6*8359 

1240lilA07! 

4?4.4! 

*3.  e! 

23.9! 

14175! 

1o955! 

1 *3. 6  5N9NE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

j 

1  * 

459.7! 

*0.8! 

15.$! 

! 

9! 

! 

1 

ORLfANS  ! 

STELLA  LYCES 

j  5 1  ?  5 1 7 

iooo2ii*oii 

5*4.3! 

*2.0! 

35.0! 

24000! 

24576! 

123.4*15  20  70 

TON 

!ca 

SAN  ! 

1969 

j 

!  ! 

4.6.0! 

*2.1 ! 

12.4! 

• 

12! 

! BOONS 

! 

FRANCISCO  ! 

THOMPSON  LYCES 

!  2*1341 ' 

77R0!14.)3! 

5*1.2! 

*1.3! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.3510/  15/ 

f.  66  TONlLA 

NEW  ! 

1971 

2 

1  1 

512.6! 

*9.  2! 

12.5! 

! 

12! 

! ELECTRIC 

ROOHS 

1 

ORLEANS  ! 

IOELLA  LYCES 

•212126 

77M0S1 A03! 

5*1. <! 

6>.0! 

*0.1 ! 

9900! 

15917! 

114.3*10/  15/ 

«  66  TONJLA 

NEW  1 

1971 

1 

!  ! 

5 12.4 ! 

4v.2! 

12.5! 

1 

12! 

! ELECTRIC 

BOOHS 

; 

ORLEANS  ! 

LY  4ft 

.•  5  32746 

4*2!4A  16  • 

i7. 5! 

35.0! 

12.3! 

•  1 

578! 

1 4. A! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

2 

!  ! 

>7.5! 

*5.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

j 

ORLEANS  ! 

LV  4? 

j  5327*7 

432!4490! 

-7.5! 

*5.3! 

12.0! 

i 

578! 

u.sInone 

!LA 

NEW  ! 

1978 

1 

!  ! 

>7.5! 

*3.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

LY  48 

!  5*274 * 

43*!,A91* 

97.5* 

35.0! 

12.3! 

i 

875! 

14.8! NONE 

!L  A 

NEW  ! 

1980 

• 

!  ! 

>7.5! 

3  5.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  l 

LY  49 

•632749 

4  *  2 ! 4 A J6J 

97.6' 

*5.0! 

12.0! 

.  j 

578! 

t4 • 3! NONE 

»LA 

NEW  ! 

1980 

2 

!  ! 

>7.5! 

*5.3! 

1.C! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  1 

LY  701 

!57Mw4 

343544**! 

112.5! 

*5.0! 

9.3! 

! 

535! 

11 .OSNONf 

1  LA 

NF  4  1 

1977 

5 

1  1 

112.5! 

M.O! 

2.6! 

1 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

LY  70? 

is79*;4 

3*3*!  44*3! 

112.5! 

*>.3! 

9.3! 

.  j 

335! 

11 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977 

! 

!  ! 

112.3! 

35.0* 

>.6* 

* 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

LY  70? 

! 5A0P66 

J6s*4A4» j 

112.5* 

*J.)! 

9.3! 

-  1 

835 ! 

11 .O'NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977 

1 

1  1 

112.5! 

35.0! 

2.c! 

j 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

ly  eoi 

j  5  *2°J4 

4??!.A5>i 

>7.5! 

*  ».0! 

12. C! 

.  1 

934* 

14.3! NONE 

iiA 

NEW  ! 

1972 

1 

!  ! 

9*. 5! 

*5.3! 

1.0! 

1 

•  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

LY  *U2 

! 6  32  9J5 

4325445? ! 

>7.5! 

*5.0! 

12.0! 

•  1 

934j 

1 4 . 3! NONf 

!LA 

NEW  ! 

1972 

!  ! 

>7.5! 

*1.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

LY  *0* 

*532937 

432!4AS2! 

>7. 5» 

35.3! 

12.0! 

-  • 

9*4! 

1 4. 6 ! NONE 

iiA 

NEW  ! 

1973 

1  1 

*7.5! 

*>.3! 

1.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS  ! 

LY  506 

•5J29J0 

4i2i4452! 

97.5! 

35.;! 

12.0! 

-  1 

934i 

U.J!NON£ 

SLA 

NEW  ! 

1973 

2 

!  ! 

97.5* 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

LY  907 

j  S  32942 

41254A5?! 

>7.5! 

*>.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4 . 3 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

| 

1  2 

97.5! 

'5.0! 

1.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

LY  9C3 

! 532943 

432N*i>i 

17.5* 

*5.0! 

12. C! 

.  * 

954! 

14.31NONE 

JLA 

NEW  ! 

1973 

1 

!  ! 

>7.5! 

*5.C! 

1.0! 

i 

-  > 

! 

1 

ORLEANS  ! 

LY  906 

*!  532946 

43214452! 

>7.5! 

*5.0! 

12.0! 

! 

934!* 

14.8! NONE 

ilA 

NEW  ! 

1973 

! 

!  ! 

>7.5* 

35. 0! 

1.0! 

t 

”  ! 

2 

ORLEANS  ! 

Mats  J  -  orsc’iprni.  3f  yc«€l: 
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ENGR! 

0r$T*  OPERATOR 

!  !  VTCC  !  DIM*.ttJONS  !  D^A'T ! 

|  -TfT  !C0D?lLsN*T*i!jROTN!  ! 

CAPACITY! 

j 

“IGH-  *  !  VESSEL! 

CST  !  cargo  handling  !s  jorerating  • 

VESSCL  NAW£  AND  NU“5E*< 

i  COAST 

!  GUARD 

!  NUN0!® 

S-!**«*i  R*;g.  »  3eg.!loao-‘ 

!  TFR  !  SsC!//////!/////!  ED  ! 
!  TON-  JPA-jf*  0-;:P-!vV:»-!/////i 
!  NAOS  !  IV  «  ALL  !  all  JLIIhT* 

HO»*E 

>9* 

CARGO  ! 
////////! 
°A$S“  ! 
cN6?RS  ! 

FIXED  !  E9UIPPENT  JTC !  >A$£  !  Y£AP 

POINT  !  LINE-1  *AC!  LINE-1  !  3UILT 

(LIGHT) !//////////////// 2TD* //////////J  OR 

(FRET)!  LINE-2  !E£!  LINF-2  !*RE3UILT 

(33)  LYNN  CANAL  TOWING  CO. 
.NAVIS  LYNN 

!27S?4» 

j  j  i  i  i 

■  ■  *  i  | 

•  j  iij 

l02!3,3->!  -  ?•  J!  ?'„?!  10.0! 

!  !  -2.0!  '<>.#•  10.0! 

!  ;  iii 

1790 

-  ; 

1 

2 
i 

30.0! NONE 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

*AK  WRANGELL  ! 

!  ! 

1944 

(32)  LYNN#  JUDY#  INC. 

LITTLE  HILTON 

!>*1103 

•  i  2:2 

2  j  iij 

74»3.3*!  5*>.  2;.:l  ?.ci 

!  1  *>.)!  22.0!  5.3! 

•  j  iii 

•30 

-  i 

■ 

* 

33.0! NONE 
; 
i 

!  ! 

1  ! 

SLA  MARRERO  ! 

!  ! 

1977 

(32)  LYNN#  TAIRA#  INC. 

TAIRA  LYNN 

!  >2«4J4 

•  j  jii 

j  1  iij 

42! 3*  35!  iC.'!  ? 3.0!  6.3! 

!  2  5!  >3-0!  5.3! 

•  2  iii 

100 

_  j 

t 

1 

32.oiN0NE 

2 

!  ! 

!  ! 

!LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1943 

(32)  LYNN#  T£RRI,  INC. 

TERRI  LYNN 

J  $54447 

2  J  iii 

•  ;  iii 

:39!3A>Si  I*-,.:*  *}.:•  ig.5*» 

!  t  Km!  30.:*  10.0! 

2  i  iii 

2113 

-  ; 

i 

1 

4&. 9! SONS 

2 
i 

1  ! 

!  ! 

SLA  NEW  • 

!  ORLEANS  ! 

1974 

(32)  LYNN#  VIVIAN  II#  INC. 
VIVIAN  LYNN  II 

'1*7140 

!■  tii 

»i  iij 

»>MO?!  —  •  —  2  5.0' 

!  !  HO.O!  24. v!  4.0! 

1  !  i  j  j 

1530 

36! 

6S! 

• 

2 

29.  )! NONE 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

SLA  9ELLE  ! 

!  CMASSE  ! 

1585 

(07)  LYNNHAVEN  SERVICES#  INC 
LOTTIE  SWANN 

MAGGIE  SWANN 

SWANN  17 

SViNN  2C 

! SSI  063 

!  547*40 

i  17o4>2 

! 241443 

;  ;  iii 

J  ;  i  j  j 

54*3436!  47.1!  22.1*  7.0! 

!  !  '0.3!  74.1*  $.j* 

1 71 ! 34  >6*  71.0*  7  7.0!  B.3* 

!  !  ’5.0!  *  3.C!  5.0! 

1151 55*7^ #  215.0*  41.>*  11.0! 

!  !  213.3!  a  1.5!  3.9! 

1 27^! $47C !  2'*. 4!  44.9*  1>.0* 

!  !  >>».-.!  42.4*.  5.0! 

•  •  !  !  ! 

7-.J 

1->)0 

2615! 

29?5  j 

2 

■ 

34.3 • NONE 

f 

39.0! NONE 

i 

21-9!°UMPS 

i 

71.0'PUMPS 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!>A  PHILAOcL-  ! 

!  PHIA  2 

!° A  PHILACEL-  ! 

!  RHIA  * 

!PA  PMILAOEL-  ! 

!  PHIA  * 

!PA  PHXLA9EL-  ! 

!  °HI A  * 

1973 

1973 

1945 

1951 

(32)  LYONS#  ALBERT 

LADY  MARGARET 

! 544351 

!  ;  iii 

1*1102!  42.0*  12. «!  5.3! 

!  !  -7.0!  12.R!  4.J! 

40C 

7! 

i 

i 

12.35NONC 

!  i 

!  ! 

!LA  CHAUVIN  ! 

1972 

LADY  vAe>AprT  II 

! 334742 

15!1C:>!  42.0!  17. vi  6.0» 

!  !  43.0*  n.**  4.0! 

!  j  iii 

40 

2! 

o! 

12.3! NONE 
» 

! 

SLA  CHAUVIN  ! 

«  ! 

1971 

(32)  LYONS#  3ERT0N  J. 

3URT0N  L 

!7«2U5 

•  »  •  j  i 

!  2  iii 

9*1"12!  —  !  --  *  4.oi 

•  !  -5.V  i*.*!  4.VJ 

lo$ 

70! 

1! 

i 

; 

4.3! NONE 

l 

i  s 

!  • 

SLA  HOUMA  * 

!  ! 

1963  1 
* 

(32)  LYTAL  OFFSHORE#  INC. 
SFRALDINc  LYTAL 

JAMfS  T  LYTAL 

LYTAL  20 

!rSJ453 

•014702 

! 61730° 

2  2  jii 

*  i  iii 

ti*i«39«  53.-.!  cD.oi  «.;i 

!  !  «).#•  7.4* 

*9  M  AO?  •  J 7.  I!  ’-.-.J  3.71 

!  !  9-. 2*  ?*.;*  s.3! 

a:!1*)7!  JH.O!  ?>.*•  n.,2 

!  !  I^r. 0!  Co.s!  11.9* 

12)C 

1299 

330 

30! 

36! 

! 

» 

35. 3 ! NONE 
; 

15.  )*! NONE 

i 

35.0! NONE 

i 

!  i 

!LA  LOCKPORT  ! 

!  ! 
!LA  LOCKPORT  * 

!  ! 

!L A  LCCKPORT  * 

! 

! 

195?  • 

1979  j 
! 

1930  ! 

MARY  LYNN  LYTAL 

!6l3!)9 

6  )'  1  AO?  •  -  i . 5 •  R..C!  7.C ! 

!  !  <1.5!  24.0!  7.0! 

•  *  iii 

113 

3  o ! 

34. )! NONE 

i 

i 

■  ! 

SLA  LOUPORT  ! 

!  ! 

1530  i 
! 

j 

(32)  LYTAL#  y .  1.#  SUPPLY  30A*TS# 

!  i  iii 

•  *  iii 

j 

!  i 

i 

INC. 

• 

*  !  iii 

!  ! 

! 

CHARLOTTE 

!5<->11» 

i 

• 

6*5 !  1  A  V »  > >TJ  2d.:2  9.C! 

•  !  *4.2*  29.0!  -.0! 

!  !  !  i  i 

1 3vC 

44! 

75.OS.NONE 

2 

! 

SLA  LCCXPORT  ! 

!  ! 

19  74  *! 

l 

i 

(nj)  v  i  »  transportation#  nic. 

2  !  J!; 

ii  i  1  i 

■ 

i  i 

; 

AH  19 

2753o2 

1234!5*7;*  23*.:*  43.0!  12.0! 

!  !  ?’0.0!  43.0*  >.3! 

ii  iii 

“ 

245C! 

12.0! PUN>S 

i 

!  ! 

! 

1957  *! 

i 

(32)  N  t  o  5A»GF  CO. 

MISTSP  cue 

6r7177 

!  !  iii 

!  j  j  j  j 

71»3AJS*  ST.-j!  7'..0!  ^.0* 

*  *  1 3.  A*  7  3. 2!  1.0! 

!  •  iii 

603 

-  i 

i 

1 

29. 35NONS 

j 

2 

!  ! 

!  i 

SLA  SATON  • 

!  POUGE  * 

!  1 

j 

i 

1937  i 
! 

(42)  *  t  >  CRUISE  CORPORATION 
AUDACIOUS 

*13525 

2  2  !  •  i 

1421919!  -  »  -  •  !.„• 

1C5 

» 

• 

56.0IN0NE 

!  ! 

i  i 

! H I  HONOLULU  ! 

2 

» 

i93i  i 

2 

!•  i  i  t 

32! 

i 

i 

!  ! 

(32)  y  l  v  ".p(>iE  ssavicc.  i>< 

C. 

i  j  jii 

!  !  jii 

i 

!  ! 

i 

MISS  NANCY 

N5L0A  FAYE 

PROVIDER 

5>1  *53 

5%1*« 

42!3a*9*  f0.0!  ?..*»  U.O* 

!  !  *:.)!  H/i  >,0‘ 

1 C4  •  3A  35  *  —  i  ;  |.„2 

!  !  ’).*!  ;.c* 

a  7 !  3a  J*  j . .  --  1 

1500 

1739 

-  i 

3o.0!NONE 

i 

34.5! NONE 

i 

!  NONE 

!L*  9fLLE  ! 

!  CHASSE  ! 

UA  EJLLE  ! 

!  CHASSE  ! 

SLA  oELLE  ! 

1969  ! 
t 

1971  i 
; 

ROONtY  MITCHELL 

6?  973 1 

6  7*!  3»  35  i  —  *  —  *  ,.c* 

600 

-  i 

33.0! NONE 

!  CHASSE  ! 
SLA  3CLLE  ! 

i 

1930  ! 

j  •  iii 

i 

!  CHASSE  » 

; 

(21)  M  AND  0  MARINE#  INC. 

3CAZ 

2*5144 

»  i  iii 

2*  iij 

42J5AJ3*  '">.-.*  2^.0*  4.5! 

!  !  *#0.0!  >5.0!  4.>j 

*00 

-  * 

• 

i 

25.2! NONE 

i 

!  ! 

!  ! 

!(>a  piTTsauicM! 

2 

i 

1957  j 

suns 

SS650S 

1  5 !  Ja 3<  *  *9.0*  U.:*  2.5! 

!  !  3r.O!  1 5.0!  2.5! 

703 

-  ! 

70. 5! NONE 

i 

!PA  PITTS9URGM* 

1970  ! 

TIMMY 

273433 

0!3*3M  >6.2!  11,0!  o.O! 

!  !  i0.2!  71.0!  6.0! 

640 

-  ! 

26.9! NONE 

i 

•  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1957  i 

2  M0»1 

U74J-A43!  210.2*  4*.  |  *  9.9* 

!  !  2>J.7!  4».1!  1.5! 

- 

2403! 

17.0! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1960  i 

DM  1154 

2’9?46 

Y  74 ! 4A  4l *  1 R  5 . 1 i  15.I!  3.7! 

!  !  195.1!  ?5.1!  1.7! 

- 

1 431  i 

1 6 .0! NONE 

i 

!PA  AtIISBU»SK! 

1959  • 

DM  1 1 5 A 

279931 

t74!4Ac1!  103.1*  jj.if  5.7! 

!  !  195.1!  15.I!  1.7* 

- 

1451* 

16.9 ! NONE 

i 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

1959  j 

OH  11^7 

174J4A.3*  1  >5.0!  ’5.3*  6.0! 

1  !  195.0!  15.0*  2.0! 

- 

1431! 

11.0! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1959  ! 

»»MC  33 

506*50 

624J4A41*  1 R 5.01  35.0!  9.C! 

i  !  195.0*  33.9!  1.5* 

-  i 
■ 

1450! 

21.4*  NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

1969  j 

364  !  4 A  40 !  1*5..)!  26. 0*  9.j* 

!  !  175.0!  ?6.0!  1.7! 

•  ■  ii; 

•  •  i  !  i 

! 

i 

t 

600! 

j 

! 

10.0 ! NONE 

1 

j 

2 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

j 

2 

; 

510 


TAJ*.*  2  -  0'«?*:?YX4N  OF  VESSELS 


£NG*  * 

i 

ivtc:*  ‘draft* 

iCAPACITT!  «XSH- 

!  V  £  S  S  E  L 

01  ST! 

OPERATOR 

i  \CT 

!CCi?!L€vjT^i ,j*th!  ! 

!  !  £ST 

CARGO  HANDLING 

!S  !OP=»ATING 

!  tCAST 

!  T-9 

!  >ej !//////!/////!  £3  ! 

!////////•  *0»NT 

um-i 

! AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VE5SEL  M** 

AND  NUMj-R 

!  ^UAPD 

•  Ml- 

!?*r  !  )V*-— SjvjP— !////  /  ! 

HO*SE*  PASS"  !(LXCMT)!//////////////// 

•TO!////////// 

OP  ! 

!  MM*S* 

!  na;e 

!  IV  !  ALL  !  ill  ilXSKT! 

POV-.P!  tNG*P$  !  (FEET)! 

LINE-? 

!££!  LINE-2 

•REBUILT! 

i  * 


c?n  *  ant  o  marine,  isc.  • 

•  j 

1 

1 

1 

1 

j 

a 

« 

(CONTINUED)! 

a  i 

1 

1 

1 

1 

> 

{ 

1 

JiC  23  !  - 

!  3^4*  4a*.  * 

•*.  »! 

25.2! 

4.  i! 

-  * 

200! 

/  . 3 ! NONE 

»PA  PITTSBURGH 

1926 

i 

•  1 

Jl 

25.2! 

I.s! 

< 

-  • 

2 

a 

J 

SO  5?  !  - 

!  >4  4!  44  4% 

13  0.'*! 

’>.C! 

i.a! 

-  ! 

150! 

6.4'MONC 

•PA  PITTS3URGH 

— 

i 

i  i 

1  *0.2! 

?4.3! 

1.4! 

■ 

-  * 

a 

a 

nC  4C  !  - 

!  464*4447 

i':.2! 

?**.C! 

?.3! 

-  * 

903! 

S.O!NON£ 

•PA  PITTSBURGH 

-- 

| 

i 

1  c 

1  :->.:! 

29.2! 

?.J* 

1 

-  « 

a 

» 

HC  1140  !  - 

•  ;7%!4A*.f 

193.2! 

n.O! 

9.3! 

! 

U'1* 

11.5SN0NE 

•PA  PITTSBURGH 

1959 

i 

i 

i  i 

i  i 

1  >5.3! 

■ 

*4.^! 

2.3! 

1 

1 

• 

1 

a 

a 

» 

1 

i 

(2>>  •»  K  J,  INC.  i 

i  i 

i  i 

! 

1 

1 

• 

1 

a 

1 

1 

2 

2 

a 

a 

1 

• 

AAC  239*  !S^*4>3 

!  5>i!4A4> 

-  *  _f.t 

39.*:! 

9.v>! 

-  ! 

1cT2! 

19.1 ! NONE 

!*»0  ST.  LOUIS 

1973 

■ 

•  I 

?10. 0! 

?5.:* 

1.-! 

2 

-  • 

a 

a 

! 

A3C  :10*  !5»i43t 

495*444' 

2';.5! 

!>.v! 

9.0! 

-  i 

1672* 

19.1J  LONE 

•HO  5T.  LOUIS 

1974 

i 

I 

212.3! 

T5.  3! 

1.4! 

2 

-  * 

a 

1 

A?C  M3*»  !S5343? 

5>>!44^> 

>5^-1 

".  J 

-  • 

1 672! 

19.1 ! SON: 

!M0  ST.  LOUIS 

197? 

t 

2:3.3; 

’5.3! 

1.-! 

1 

-  * 

a 

a 

SN  10;  •>'>3145 

V17J4443 

2*3.1! 

t  >_  -  * 

«.r* 

-  • 

1645* 

1 9.0! NONE 

JHO  ST.  LOUIS 

1976 

i 

i 

a 

l 

23J.1! 

!>.'! 

1 .35 
« 

2 

1 

1 

a 

2 

a 

a 

; 

<2o)  *  L  VESSEL  LEASING  CORPi)!  **T  ION 

i 

• 

1 

1 

■ 

1 

2 

2 

1 

1 

a 

2 

a 

a 

SEA  PIC*  !  ^4*>41  5 

O!1C0T 

1  39.0! 

>,.0! 

■?.>! 

1  aJC ! 

U3* 

35.3SN0NE 

! CA  VENTURA 

1982 

a 

i 

t 

t 

110.0* 

1 

■ 

J.O! 

• 

; 

2 

1 

a 

a 

a 

a 

i 

(  32>  V-I  DRILLING  FLUIDS  CO.  ‘ 

i 

1 

1 

■ 

■ 

1 

t 

2 

1 

a 

a 

1 

a 

1 

a 

APOLLC  !S2>134 

*1  \xiZ‘, 

4  .5* 

15.2! 

5.5! 

300! 

-  J 

?4.0*T.0N£ 

!LA  HOUvA 

1970 

; 

i 

4  „•  .  > ! 

14.0* 

*.  0! 

1 

-  J 

a 

a 

COLUMBIA  !r»4-,743 

-7! J4J* 

*3.  3! 

2^.1! 

7.3! 

733! 

-  \ 

40.0 ! NONE 

•LA  HOUMA 

1932 

! 

l 

i 

44.,;! 

1 ! 

4.C! 

j 

“  ! 

a 

a 

!  $4?<>? 

46!i436 

»..■)! 

■> ;  *  1 

t.2! 

400! 

-  * 

?4.3*N0NE 

•la  HOU**A 

1972 

i 

• 

52.  *>! 

22.0! 

4.0! 

2 

-  ! 

a 

a 

0-  ?>-1  !  - 

24c»  44,4 

17  3.3! 

»  *  •  1 

>.C! 

-  • 

5C3! 

17.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1975 

• 

• 

0;.:* 

*2.2! 

1.5! 

■ 

-  • 

a 

1 

O'*  75-2  !  - 

245*4445 

12^.2! 

’-r.O! 

5.3* 

-  • 

503! 

1 7.0!NON£ 

•LA  HOUMA 

1775 

i 

1 

1>3.j* 

T2. 0! 

1.5! 

1 

-  1 

a 

a 

o y  75-2  !  - 

17)!444< 

03.0! 

>  L  .  - ! 

5.3! 

-  * 

503! 

17.0! NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1976 

; 

1 

1  :• 

*0.0! 

1.5! 

1 

-  * 

a 

!  m  CITY 

OH  77-1  !  - 

17  3*44)“ 

i>:.  )• 

i  v.  C ! 

3.0! 

-  ! 

500! 

19.05NCNE 

!LA  LAKE 

1977 

i 

1 

1*2.3! 

*3.2! 

1.)! 

; 

-  * 

1 

!  CHARLES 

OP  77-2  !  . 

1  7JJ  4A0|- 

1>3.2* 

^...! 

3.0! 

-  ! 

503! 

16.5! NONE 

!L A  HOUvA 

1977 

i 

a 

120.3! 

10.7! 

1.5! 

2 

-  J 

a 

! 

OH  7J-1  I  - 

2C*«4»90 

1?  5.3! 

50.3! 

5.3! 

-  J 

403! 

l.Oi.sONE 

! L A  HOUMA 

1975 

l 

■ 

I.*  j.2! 

*2.3! 

t.  0! 

1 

-  ! 

a 

1 

J 

0*  7*->  !  . 

2:5!44?“ 

1  >%;•*. 

7  2.“! 

5.C! 

-  ! 

4CC! 

1i.J!0IESiL 

■L*  LA<5 

197° 

! 

i 

2 

1*  >.)! 

77. 2! 

2.3! 

2 

-  ! 

! COMPRESSOR 

!  CHARLES 

! 

OH  7-,-i  ■  . 

2C"!4*9“ 

1  ?  3.  2! 

*•3..! 

5.C! 

-  ! 

4C0! 

16.3!0IE$EL 

! L A  VENICE 

1973 

! 

i 

1 

1  '2.2*! 

70.0* 

2.0! 

j 

-  ! 

'.COMPRESSOR 

! 

1 

0 *>  7V-1  !  . - 

1 77 ! 4A4T 

0  5.0! 

*3.3! 

5.3! 

-  » 

15C! 

IS.OiE'OXE 

!LA  VENICE 

1*979 

2 

t 

1 

1»C.J! 

*3.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

! 

D.h  7 g-2  ■  - 

1 77! 444 > 

1*1.3! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.0!»I£SEL  »U1P 

SLA  VENICE 

1979 

! 

i 

1 

172.  5! 

10. 0* 

1.5! 

1 

-  * 

a 

a 

! 

OH  7^-3  !  . 

177*4441 

1>*..0' 

20.3! 

5.0! 

350! 

i6  r.M«E 

*LA  VENKc 

1979 

2 

i 

a 

1  ’O.O! 

10.C! 

1.5! 

i 

-  ! 

« 

! 

! 

OH  7  ?”4  •  - 

177*4446 

122. 0! 

72. 2! 

5.3! 

-  ! 

350* 

15-S'NONE 

*  LA  H'UHA 

1979 

J 

■ 

1 

1 ’0.2! 

73. 0! 

1.5! 

2 

-  j 

a 

!  1 

! 

OH  *0-1  !  . 

1  77  *4  4  9« 

1>,.  )! 

SO.C! 

S.»>! 

-  ! 

750! 

13.5!OIEScL 

!L'.  WEST  LAKE 

1930 

! 

• 

1 

120.0! 

'0.0! 

2.3! 

1 

! COMPRESSOR 

! 

Of  «C-J  I  - 

177*4440 

1 *2. J! 

'2.2! 

5.0! 

-  ! 

J40! 

1  o.O! DIEScL 

SLA  OULAC 

1980 

! 

1 

1 

1  >«..)! 

'..OS 

1.5! 

1 

-  ! 

'COHpPESSOP 

1 

j 

OH  >u-3  !  . 

1771,40 

12*. j! 

'^.2! 

5.  )! 

-  ! 

750! 

l6.0!0!£ScL 

!LA  HOU**A 

I960 

2 

i 

1 

I'0. 3! 

9..0* 

1.5! 

j 

-  ! 

! COHPRESSOR 

a 

; 

OH  71-1  !  . 

1 1 7  *  4  444 

122.0! 

'0.2! 

5.0! 

-  ! 

343! 

1.3!K0N= 

!LA  HOUMA 

1931 

2 

i 

1 

1V.C! 

! ).  7! 

7.0! 

1 

-  * 

a 

a 

t 

OH  31-2  !  - 

>j')!4«90 

1',.0! 

T,2.0! 

5.3! 

-  ! 

350! 

17.0!DI€5EL 

!LA  MORGAN 

1981 

j 

i 

1 

1*3.  )! 

'  j.C! 

2.2! 

; 

-  ! 

! COMPRESSOR 

!  CITY 

1 

OH  SI-3  »  - 

11>!,»4A 

1  22.  J! 

*  r, .  J ! 

5.0! 

-  ! 

750! 

17.0! NONE 

! LA  HOUvA 

1981 

! 

l 

1 

1  *:.  »* 

'2.3! 

2.0! 

j 

-  • 

1 

a 

1 

w 

< 

* 

i 

*- 

i 

i 

1 

■ 

l 

1 

?^)*444' 

1  ’.*.;! 

';•.:! 

5.0! 

-  ! 

750! 

17.3!0IESEL  PUHP 

!  L A  HOUMA 

1981 

! 

i 

1 

1  *  J.  0! 

2.c! 

1 

-  ! 

a 

! 

{ 

0 v  ?1-5  !  - 

'£  ?0  !  4  4  K 

I'O.O* 

*0.2! 

>.2! 

! 

350! 

17 .0! DIESEL 

! LA  HOUMA  ! 

1981 

; 

i 

1 

1,2.o* 

”*.0! 

2.0* 

1 

-  ! 

! COMPRESSOR 

! 

1 

oh  M-6  !  - 

2C0!.*9 ; 

172.0! 

“2.o! 

7.3! 

-  ! 

350! 

17.0!olcSEL 

SLA  HOUMA 

1981 

i 

i 

j 

r  0.3! 

*0.2! 

2.  , ! 

2 

-  ■ 

!  COMPRESSOR 

< 

1 

C*H  >1-7  •  - 

2C3N*>) 

170. 5! 

'3.0! 

5.0! 

350! 

1?.C!N0NE 

! LA  HOUMA 

1931 

i 

i 

1 

1 ’ 3.3! 

2  3.0S 

2.0! 

1 

-  ! 

J 

!  ! 

2 

OH  <1-i  !  - 

?:j!44?r. 

12  0.  0! 

'0.2! 

5.0! 

-  ! 

350! 

7 • 3! NONE 

!L A  MCRjAN 

1931 

! 

i 

1 

1  *  0. 3! 

'3.2! 

2.0! 

1 

-  * 

a 

!  CITY  ! 

! 

o 

> 

2Au!-*0 

1  '2.  5! 

3^.  3! 

5.3! 

-  ! 

350! 

17.0! NONE 

!LA  HOUMA 

1981 

! 

i 

1 

17  3.2! 

*0.C! 

7.0! 

; 

-  ! 

a 

a 

I 

0M  *2-1  !  . 

492*44,7 

1<  ).0! 

75.2! 

7.0! 

-  ! 

3C0! 

15. 3! 01 cScL 

!LA  HOUMA 

198? 

! 

; 

1 

15  3.2! 

15 

2.0! 

1 

-  ! 

! COMPRESSOR 

< 

! 

<-> 

■ 

• 

* 

o 

20C  !4  A  )1 

IV.v* 

73.0! 

5.3! 

-  ! 

35  j! 

1  7. 3! DI c  S5L 

!LA  VENICE  ! 

1981 

! 

i 

1 

1’2.3! 

’0.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! COMPRESSOR 

1 

! 

0-  ®1  -1 1  •  - 

2:0!4«9'< 

17-..3! 

:  3.0! 

5.3! 

-  ! 

353! 

5.0!4  TANKS 

! LA  HOUMA 

1981 

s 

i 

12  3.0! 

*  j.2! 

2.0! 

1 

-  ■ 

> 

1 

a 

5aC  12  !?*:021 

215  !4A9*' 

1 lo.2 ! 

5.0! 

-  ! 

4'0! 

7. 5 ! NONE 

i T X  CORPUS  i 

1952 

a 

i 

1 

113.1! 

'•2.2! 

1.2! 

1 

-  • 

1 

!  CHRIST!  1 

i 

GqC  27  !2746>o 

444*44.-3 

114.2* 

.'5.2! 

9.0* 

-  ! 

603! 

)! 0  IE  SEL 

•LA  HOUMA  ! 

1957 

! 

i 

1 

in.  3! 

'5.2! 

2.0! 

1 

-  » 

! COMPRESSOR 

!  ! 

! 

IffCNSACKS  !  51402? 

342*4492 

1  ’ 9. 0! 

'5.1* 

j.2! 

-  ! 

530! 

15.0! NONE 

SLA  HOUMA 

1968 

1 

! 

1 

l'i.2! 

J4.1! 

A.J! 

1 

-  • 

1 

! 

i 

HC  66-2  !  - 

?15!4*?0 

17  0.0! 

’O.C 

7.J! 

-  ! 

350! 

13.0!nOKE 

•LA  HOUMA  ! 

1965 

1 

! 

1 

12*3. 0*. 

'  J.C ! 

.5! 

; 

-  ! 

a 

!  ! 

i 

« C  65-3  !  - 

215*4443 

123.2! 

32.2! 

5.3! 

-  ! 

350! 

17.3! NONE 

!L»  KOUHJ  ! 

1965 

* 

j 

1 

1 ’ O.v! 

73.3! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

!  1 

i 

*C  66-4  !  - 

!  215*4446 

170.0! 

'3.2! 

).C! 

-  ! 

340! 

J.OldOSE 

t LA  MAPVEY  ! 

1966 

i 

2 

» 

1*0.0! 

32.:* 

1.5! 

1 

-  * 

1 

1 

! 

HC  6o-S  !  - 

215S4490 

1’C.O! 

'<>.C! 

5.C! 

! 

353! 

13.0!0!ESEL 

! LA  HOUMA  j 

1966 

! 

i 

1 

I’C.O! 

70.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! COMPRESSOR 

1 

! 

HC  69-1  !  . 

!  170!4»46 

110.0! 

'0.2! 

5.0! 

-  1 

450! 

II.OixONE 

•LA  HOUMA  ! 

1969 

! 

• 

* 

in.O! 

30. C! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

1  | 

! 

HC  69-2  !  - 

1 70! 4*43 

110.0! 

'0.0! 

6.3! 

i 

450! 

1 5. 0! NONE 

JLA  HOU**A  ! 

1969 

! 

j 

1 

110.3! 

70.)! 

.5! 

! 

-  * 

» 

!  ! 

! 

HC  69-3  !  . 

!  1  70 !  4 *  45 

11C. 3* 

33.0! 

5.0! 

-  ! 

450! 

1  o  .  0 ! NONE 

!  LA  HOUMA  ! 

1969 

! 

j 

1 

110.0! 

30.2! 

1.5! 

1 

-  • 

a 

!  1 

! 

OH  70-2  !  - 

17355*71 

1  ’0.3! 

".^! 

5.0! 

-  ! 

503! 

13. 3! DIESEL  PUMP 

•LA  HOUMA  ! 

1970 

! 

2 

i 

j 

j 

1 

1 

123.3! 

1 

1 

Ju.O! 

1 

1 

1.5! 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

! 

1 

1 

1 

!  ! 

•  ! 

!  ! 

1 

l 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


511 


ENGR ! 
DIST* 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


! VTCC !  DIHENS  IONS  ! DRAFT' 

!  NET  ! C ODE  *  LENGTH!  BPDTh!  ! 

! RESIS-! ***»•  REG.  !  PSG.JLOAD-! 

ter  i  %t*\mm\inn\  ed  ! 

•  TON-  jPAGF!  OVcP-iOVE®-*/////!  HOPSEi  **$$-  ! (LIGHT) !//////////////// JTD !////////// ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGEPS  !  (FEET)!  LINE-2  'EE*  LtNE-2  ! 


SCARCITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  cST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
!  CARGO  !  F 1X60  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE  1 
!//////// !  POINT  !  LINE-1  £  AO!  LINE-1 


YEAR 

BUILT 

OP 

•REflU  V 


(32)  N- 

I  DRILLING  FLUIDS 

CO.  ! 

!  J  •  ii 

!  !  i  j  j 

!  *  •  |  I 

■ 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

!  i 

THREE  M 

1 

(CONTINUED)  ! 

*  •  j  i  j 

!  194  !  5A71 !  110.  V.  10. C* 

i 

5.0! 

j 

i 

500! 

i 

j  i 

13.0! DIESEL  PUMP 

SLA  HOUMA  ! 

1959 

t 

1  !  •  110.2!  30.0! 

!  !  !  j  i 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

do)  *. 

S. 

INC. 

i 

i 

•  |  j  it 

1  !  1  i  • 

i 

i 

i 

i 

800! 

i 

i 

; 

!  j 

CORAL  REEF 

‘526664 

!  S7M4H!  42.4!  2 0.3! 

6.0! 

io.oInone 

•FL  OESTI.N  j 

1970 

!  !  !  ‘<J.6i  >1.5! 

5.0! 

i 

49! 

1 

SWEET  JODY 

V 

! 514203 

!  5  JMM11  *  3). 31  ?2.5* 

5.0! 

600! 

17 .0! NONE 

!FL  OESTIN  ! 

i  i 

1963 

i 

!  1  !  S5.0!  24.0! 

!  ;  i  ;  i 

5.0! 

i 

i 

30! 

i 

* 

i 

(20)  M/S  TRANSPORT  SERVICES/  ! INC. 

!  !  !  •  ! 

!  *  !  ii 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

*  j 

DAVID  T 

SHEEHY 

!  569356 

!  7*5!3A35!  1*0.0!  52.0! 

9.2! 

3400! 

-  ! 

42.9‘NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975 

GEORGE 

!  !  !  1)0.0!  Si.C! 

1.6 ! 

i 

i 

R. 

SAMER 

!6ToC61 

; 

!  63413A3S!  135.0!  4a. 9! 

!  !  1  135. a!  4©.;> 

6.9! 

3.0! 

6000! 

i 

-  1 

40.0! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

U31 

H.  R.  LABAR 

! S30090 

i 

'  455! 3 A 33 !  1 5 » •  3 !  40.3! 

1  !  !  1-0.3!  4C.3! 

9.0! 

3.0! 

5000! 

i 

-  ! 

50.0 ! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

1971 

HUGH  0. 

SIEGER 

! 539325 

i 

1  362! 3*3a!  127.7!  44.0! 

!  !  !  1*4.0!  44. Ci 

i.o! 

3.C! 

5600! 

> 

-  ! 

45 .6 ! NONE 

i 

joh  Cincinnati'! 

1978 

J.  PAGE 

HAYDEN 

'516506 

!  500 ! 3*35  !  Id. 6!  40.1! 

5.2! 

5000! 

-  • 

90.1 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1968 

JAMES  H 

!  !  !  1 oi.O!  40.1* 

6.4! 

i 

CAREY 

! 646140 

!  7J4!3A3<!  144.0!  42. C! 

5.6! 

6000! 

-  j 

41 .5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982 

MAURICE 

!  !  !  ISA.a!  43.3' 

a. 6! 

* 

i 

f. 

ALVERSON 

! 2*0?4R 

!  353! 3436!  150.2!  TS.O! 

9.C! 

3200! 

-  * 

36. C! NONE 

Iky  paducah  i 

1977 

MICHAEL 

1  !  !  1*0.2!  35.0! 

7.0! 

i 

_  i 

J. 

CONATON 

S6421J7 

!  609 • 3a 34 !  145. 0!  43.0! 

9.0! 

6000! 

45.0! NONE 

! MY  PADUCAH  ! 

1931 

POLO  II 

! 

!  !  !  U5.0!  43. }i 

7.5* 

• 

-  i 

i 

! 326374 

i 

!  254! 3 A 35 !  102.3!  33.0! 

!  !  !  1)1.0!  33. u! 

7.5! 

7.0* 

2402! 

« 

-  ! 

4? .0 ! NONE 

t 

JOH  CINCINNATI! 

1970 

RICHARD 

A. 

MAIN 

•512099 

!  3US3A54!  133.0!  34.4! 

9.0* 

3500! 

-  ! 

40.0 !  NONE 

! MY  PAOUCAH  | 

1971 

WILLIAM 

! 

!  !  !  1*1.9!  34.4! 

7.6! 

t 

_  i 

i 

F. 

RLETTNER 

5047465 

!  7’4!3a36!  Isl.O!  42.0! 

5.6! 

6000! 

41 .5 'NONE 

!0H  CINCINNATI! 

198? 

WILLIAM 

!  !  !  1/2.0!  4J. I; 

3.6! 

! 

i 

MCD.  MITE 

!o632oS 

!  619} 1 A J6!  1 40. J!  42.0! 

9.0! 

6000! 

-  i 

51.4!NQNE 

!  MY  PAOUCAH  • 

1983 

WILLIAM 

! 

!  !  !  1.-0. 0!  42.0! 

7.5! 

i 

-  t 

i 

N. 

LIGGETT 

»6l3*94 

!  634 !3A3* !  135.6*  4».9| 

3.9! 

6000! 

-  * 

40. 0!N0NE 

! OH  CINCINNATI* 

1981 

H/G  100 

!  !  !  135.6!  46.9» 

3.0! 

i 

! 51 3754 

!  a59*4 A40!  195.0!  35.0! 

».o! 

-  i 

13*6! 

1  J.O'NONE 

JOH  CINCINNATI*! 

1969 

N/G  101 

! 

!  !  !  dS.Oi  '5.0! 

1.6! 

! 

i 

\  SH7SS 

j 

!  6?9 j 4A40 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  dS.O!  35. C! 

5.o! 

1.6* 

-  ! 

! 

1356 ! 

11.0! NONE 
! 

£  OH  CINCINNATI! 

1969 

M/S  102 

! 51 3756 
! 

!  o?9!4A4C!  1-9  5.3!  '5.0! 

!  !  ‘  195.0!  35.0! 

3.6! 

1.6*. 

•  i 

! 

1356! 

13.0JN0NE 

‘.OH  CINCINNATI! 

1969 

M/G  103 

•513737 

!  639 ! 4 A 40!  1 95. C!  5 5.0! 

3.o! 

! 

1336! 

13.0! NONE 

ioH  CINCINNATI** 

1969 

M/5  10A 

!  !  !  1 1S. 0!  35. v! 

1.6! 

! 

t 

! 513755 
! 

!  6A9UA4C!  195.0!  35.0! 

!  !  !  1 >>. J!  35. C! 

6.o! 

1.6! 

! 

1366! 

13.0SN0NE 

» 

! OH  CINCINNATI! 

1969 

N/u  105 

!  51 3759 

!  6'9'4A40!  195.0!  35.0! 

i.o! 

-  ! 

1356! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1969 

M/G  106 

!  !  !  1*5.0!  Si. 2! 

1.6! 

• 

! 

! 51 *760 
! 

!  699*4440!  1 >5.0!  35.0! 

!  !  !  195.01  -5.0! 

i.o! 

I.o! 

-  ! 

! 

13P6! 

1 3 .0! NONE 

• 

!oh  Cincinnati’! 

1969 

M/S  107 

! 51 3761 

1  6d'4A40!  195.0!  35.0! 

i.o! 

-  ! 

1386! 

13.0! NONE 

I  OH  CINCINNATI! 

1 9o9 

M/G  103 

! 

!  !  !  1*3.0!  35. 0! 

1.6! 

! 

! 

•  51  3762 

!  o39!4a;0!  195.0!  35.0! 

6.6! 

-  ! 

1386! 

13.0!NONE 

!0H  CISC INNAT I j 

1969 

M/G  109 

! 

!  !  !  1*5.3!  31.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 513763 

1  6A9J4A40!  195.0!  35.0! 

6.o! 

! 

1386! 

1 J.O! AON* 

!0M  CINCINNATI! 

1969 

M/G  110 

!  !  1  1*5.0!  15.01 

1.6! 

! 

| 

! 527322 

!  677! 4443!  195.0!  33. C! 

5.6! 

“  ! 

1437! 

1 3.0! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1970 

M/G  111 

!  !  !  1*5.0!  *5.0! 

t.S! 

! 

} 

!  527323 

!  677J4A40!  195.0!  15.0! 

5.6! 

! 

1417i 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1970 

M/G  112 

! 

!  !  !  111.0!  31.0! 

1.5! 

J 

1 

1527324 

] 

!  67714440!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  *5.0! 

i.o! 

1.5! 

■  | 

« 

1437! 

1 1. ol NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

1970 

M/G  113 

1527325 

!  o77'.4A4ft!  195.0!  35.0! 

2.6! 

i 

1437! 

13.0JN0NF 

ION  CINCINNATI! 

1070 

M/G  114 

!  !  !  1*5.0!  31.0! 

1.5! 

! 

! 

1527326 

677*4440!  195.0!  is.nt 

I.o! 

I 

U37i 

13.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197C 

M/G  115 

!  !  1  1*5.0!  ’1.01 

1.5! 

I 

1 

1527493 

1 

!  677J4A4C!  191.0! 

!  •  195.0!  35.0! 

i.o! 

1.5! 

! 

j 

14J7i 

1 3 . 0 i NONE 
i 

IOH  CINCINNATI! 

1970 

M/G  116 

•527496 

67714440!  195.0!  3>.0! 

$.6! 

i 

1417! 

13.0! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1970 

M/G  117 

1 

!  !  1*5.01  35. C! 

t.S! 

! 

-  | 

! 

•527497 

1 

»77! 4A40!  195.0!  *5.0! 

!  !  195,0!  1 3.C! 

£.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1417! 

13.0JNOME 

! 

!0H  CINCINNATI! 

1970 

M/6  115 

1527495 

677 ! 4a 40!  1 *5.0!  35.0! 

4.6! 

! 

1417! 

1 3.0! NONE 

!0M  CINCINNATI* 

197C 

M/6  119 

!  !  1*1.0!  11.0! 

1.5! 

! 

! 

1527499 

o?7!4A40!  195.0!  35. C! 

6.6! 

! 

1437! 

1 3 . 0 ! NONE 

SON  CINCINNATI! 

1970 

M/G  120 

1  !  1’S.O!  15.0! 

1.5! 

) 

■  i 

i 

! 527500 

977J4A40!  195.0!  >5.0! 

i.o! 

! 

1-37! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1970 

N/G  121 

!  !  1*1.0!  11.0! 

1.5! 

! 

! 

15/7301 

! 

677{44.0!  105. jj  *5.^i 
!  !  195.0!  35.0! 

6.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1071 

13*0! NONE 
i 

JOH  CINCINNATI! 

1970 

M/G  122 

1527502 

1 

677*4440!  195.0!  35.3! 

!  !  1)6.0!  45.3! 

5. 6  | 
1.5! 

! 

! 

1417! 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1970  | 

M/G  123 

! 577505 

677UA40!  U5. 0!  15.2! 

3.6! 

5 

1071 

13. 3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1970 

H/G  124 

!  !  US. JS.O! 

1.SI 

! 

( 

•5275U4 

67724440!  195.J!  ij.jj 

i.o! 

J 

1071 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1970  i 

M/G  126 

1 

!  !  1*3.'.!  15.1! 

1.5! 

! 

■  j 

| 

1527629 

! 

o77 ! 4 440!  195,1!  !J.;i 
!  •  Dl.J*  15.2* 

6.  a! 
1.5! 

-  * 

i 

1417! 

13.O1N0NE 

(OH  CINCINNATI! 

1970  ! 

M/S  12» 

!  527630 

677!4A41!  nj.O!  >5.0! 

a.oi 

! 

1437! 

1 3.0SN0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1970  I 

M/G  124 

i 

!  !  1*5.0!  15.0! 

1.5! 

i 

! 

1527631 

67714441!  195.0!  45.0! 

2.6! 

■  i 

1437! 

1J.OI.VOAt 

IOH  CINCINNATI* 

1970  ! 

M/G  129 

! 

!  !  1*5.0!  55. C! 

1.3! 

j 

-  | 

1 

1527632 

1 

677!4A40!  1)6. G!  M.C! 

!  !  1>5.0i  35.2! 

9.6! 

1.5! 

-  ! 

I 

107! 

li.O'NON! 

j 

! OH  CINCINNATI! 

1970  ! 

H/«  111) 

1527633 

677UA40!  1  >5.0!  25. C! 

6.6! 

-  ) 

1437! 

11.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1970  ! 

M/6  112 

! 

!  !  1*5.3!  15.3! 

1.5! 

! 

! 

1527415 

677! 4440!  D5.0!  35.0! 

i.o! 

-  ! 

1417! 

1 3.0! NONE 

JOH  CINCINNATI* 

1970  » 

M/G  133 

1 

!  !  1*5.0!  55.0! 

1.5! 

1 

*  i 

! 

1527636 

! 

67714440!  US. 3!  35.2! 

!  !  195.0!  35.0! 

i.o! 

1.51 

i 

1417! 

13.01  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

1970  l 

M/G  134 

1577637 

67714440!  US.)!  35.5! 

2.6! 

-  i 

1437! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1970  ! 

M/6  13S 

1  !  1*5.0!  Si.O! 

1.5! 

! 

.  { 

! 

1527635 

99714140!  195.0*  35.0! 

6.6! 

-  ! 

1437! 

13.0IA0AE 

ION  CINCINNATI! 

1970  ! 

M/6  136 

1  1 

!  !  1*5.0!  55.0! 

1.5! 

! 

! 

1527639 

1 

1 

1 

677*4440!  1*5.0!  >3.2! 

!  !  195.0!  15.0! 

!  !  !  ! 

!  1  !  ! 

i.o! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1437! 

! 

! 

13.0  SHONE 

! 

! 

IOH  CIHCIHNRTII 

1  1 

1  1 

1  1 

1970  J 
! 

! 

1 

512 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR! 

. 

SVTCC!  DIMENSIONS  ! 09AFT! 

! CAPACITY 

r 

HIGH¬ 

•VESSEL! 

{ 

OIST! 

OPERATOR 

j  NET 

!COD? ‘LENGTH! BOOTH!  i 

i 

« 

EST 

CARGO  HANDLING 

!S  !OPERATING  ! 

i 

•RE5IS- 

■!*♦•*!  Rf».  |  t>ES.‘LOAD-! 

1  CARGO 

i 

FIXSO 

EQUIPMENT 

S  TC !  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  50  ! 

!//////// 

■ 

POINT 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUN3ER 

!  GUAPO 

J  TON- 

! P AG* !  OV£®-!OVf»“! /////! 

HOPSE!  PASS- 

! (LIGHT) 

!//////////////// !T0! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NASS 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ‘.LIGHT! 

POWER!  5NG5RS 

j 

UEET) 

! 

LINE-2 

SEE!  LINC-2  UREBUILT! 

<20> 

H/G 

TRANSPORT  SERVICES/ 

!  INC. 

1 

1 

1 

•  1 

;  { 

1  ; 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

* 

1 

1 

» 

* 

t 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

(CONi  iNUEOl 

< 

j  1 

1 

1 

1 

• 

j 

1 

2 

H/G 

137 

‘527640 

1 

677! 4 AGO! 

195.0! 

35.  G! 

6.6! 

-  ! 

1457! 

1 3.3! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

M70  ! 

t 

i  1 

1?5.0! 

36.0! 

1.5! 

* 

-  1 

1 

! 

! 

1 

H/G 

136 

! *27641 

• 

677 !  4*40! 

1 9>. 0! 

3  5.C! 

*.©! 

-  • 

1437! 

13*0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1970  ! 

1 

1  j 

U5.0! 

35.0! 

1.5! 

.  1 

1 

1 

2 

! 

H/G 

1*9 

! 527642 

1 

677I4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.6* 

-  ! 

1437! 

13.0U0NE 

SOM 

CINCINNATI! 

M70  l 

1 

t  1 

M5.0! 

33.0! 

1.5! 

..  1 

1 

* 

! 

! 

N/G 

140 

! 537200 

1 

470S4U)! 

M5.0! 

36.0! 

S.6! 

-  | 

1433! 

13.0!N0N. 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  I 

1 

1  1 

M5.1! 

35. C! 

1.5! 

_  1 

J 

1 

! 

! 

«/G 

141 

! 537201 

« 

670*4*40 ! 

M5.0! 

35. 0! 

6.6! 

-  j 

1433! 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

!  ! 

1 95.0! 

35.0! 

1.5! 

.  1 

1 

; 

! 

; 

H/G 

142 

5537202 

j 

47014*40! 

1 9>.0! 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

1433* 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1972  ! 

j 

1  ; 

195. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

j 

1 

1 

! 

N/G 

143 

! 5  37253 

1 

670*4*40! 

M5.0! 

35. C! 

$.  6  ! 

-  ! 

1433! 

13.0! NONE 

ion 

CINCINNATI ! 

1972  ! 

1 

j  1 

M5.0! 

35.3! 

1.5! 

-  2 

1 

j 

! 

1 

H/G 

144 

‘537204 

i 

670! 4*40 ! 

M5.0! 

35.0! 

0.6! 

-  1 

1433! 

13.0! NONE 

low 

CINCINNATI! 

M72  * 

1 

1  1 

M5.0! 

35.0! 

1.5! 

•  1 

1 

1 

! 

j 

H/G 

145 

! 5*7205 

j 

67014*40! 

195.0! 

'5.0! 

4.6! 

•  < 

14'3! 

1 3.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1972 

■ 

1  1 

M5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

• 

j 

X/G 

146 

! 537206 

■ 

670 !  4A«»B! 

Ms.  0! 

'5.0! 

6. 6! 

-  j 

1433! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1 

M5.C! 

5  5.3! 

1.5! 

•  1 

; 

1 

! 

H/G 

147 

i 53720? 

1 

670!4A40i 

U5.0! 

3  5.2! 

A.  6* 

-  j 

1433! 

13 .0! NONE 

SOrt 

CINCINNATI! 

1972 

1 

»  ! 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

1 

; 

2 

H/G 

1' 3 

! 53720? 

1 

67014A4C! 

M5.0! 

35.0! 

8.3* 

-  j 

1433! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

M72 

{ 

1  J 

M  5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

H/G 

150 

J5MJ35 

j 

67014*4*! 

M5.0! 

'  S  .0! 

6.6! 

-  j 

1433  ! 

1 3. 0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

I  1 

M5.0! 

35.0! 

1.5! 

.  2 

; 

1 

! 

H/G 

151 

!55>J3* 

1 

670 ! GA  GO! 

M5.0! 

35.0! 

i.o! 

-  | 

1433! 

13.0! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

MS. O' 

25.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

H/G 

152 

! 539337 

1 

a70*4A40! 

MS.O! 

35. C! 

3.6! 

-  ! 

1433! 

1 3. 3! NONE 

•Oh 

CINCINNATI! 

1972 

» 

!  ! 

193.0! 

".0! 

1.5! 

.  1 

! 

! 

! 

H/S 

153 

!53J!3< 

j 

67014*41! 

M5.0! 

75.0! 

8.0! 

-  ! 

1433! 

13.01K0NF 

!  OH 

CINCINNATI! 

1  972 

1 

1  1 

M5.0! 

■*5.0* 

1.5! 

•  1 

1 

1 

! 

H/G 

154 

'.  5  *9339 

i 

670»4*G0! 

M5.0! 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

1473! 

13.02  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

3?.C! 

1.5! 

•  2 

! 

! 

! 

H/G 

155 

.'5*9340 

! 

670*4*40! 

MS. 5! 

31.0! 

3.6! 

-  1 

1433! 

1 3 .0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

j  • 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

! 

! 

! 

H/G 

156 

i 539541 

1 

e?C! 4**0! 

M5.C! 

35.0! 

e.6! 

-  ! 

14.J3! 

13.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

M7? 

i 

•  • 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

! 

M/J 

157 

! 539342 

! 

670*4*40! 

M5.  O' 

35.0! 

f.6! 

-  j 

1433i 

13.02NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

MS.O! 

35.0! 

1.5* 

-  ! 

! 

! 

1 

H/3 

153 

! 539*43 

1 

670! 4*  GO! 

M5.0! 

35.0! 

0.6! 

-  j 

1  433! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

j 

!  ! 

MS.O! 

3  5.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/G 

159 

1539144 

! 

&7CUAG0! 

M5.0! 

'5.0! 

3.6! 

-  1 

1433! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

MS.O! 

35.  O' 

1.5! 

•  2 

! 

! 

! 

H/G 

160 

I53VJ45 

! 

6701GA40! 

MS.O! 

75. -j! 

?  .  6 ! 

-  • 

1433! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

M72 

1 

»  J 

MJ.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G 

161 

! 6  J- j46 

1 

67014*40! 

MS.O! 

3  5.21 

8.6! 

-  j 

1433! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  ! 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/G 

162 

'.  539347 

1 

670*4*40! 

H5.3! 

55. Jt 

3.6! 

-  j 

1433! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

M72 

! 

•  ! 

1  >5.0! 

35.2! 

1.3! 

•  1 

! 

! 

! 

H/G 

16  3 

1S3934A 

1 

67014*0! 

M5.0! 

*5.0! 

0.6! 

-  j 

U33! 

1 3.01N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

M72 

! 

!  ! 

MS.O! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

; 

| 

! 

H/G 

144 

!53 J349 

! 

67C! 4*4* ! 

MS.O! 

'5.0! 

S.o! 

-  | 

1433! 

13.3!  NONE 

tOrt 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  ! 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

H/G 

te5 

! 539350 

! 

670!4a;:i 

MS. 5! 

is.:* 

6.6! 

-  j 

1433! 

1 3. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI  I 

1972 

1 

!  1 

M5.0! 

'6.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

H/G 

166 

1539351 

1 

i70!4*40| 

MS.O! 

75.0! 

6.6! 

-  | 

U  33! 

13.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

MS.O! 

55.5! 

1.5! 

-  1 

2 

! 

! 

H/G 

1*7 

153935? 

o?0! 4*40! 

MS.O! 

15. 0! 

3.6! 

-  * 

U33! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  1 

MS.O! 

3S.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/G 

163 

!  5  39353 

1 

67014A4M 

MS.O! 

35.3! 

3.6! 

-  • 

1433! 

13.C1N0NE 

OH 

CINCINNATI! 

M72 

1 

!  ! 

MS.O! 

’5.2! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

H/G 

16/ 

1539354 

1 

&7014A4)! 

MS.O! 

'5.3! 

6.6! 

-  j 

U33! 

13.0! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1 972 

! 

•  ! 

195.0! 

3$. 2! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

H/G 

170 

1539*55 

J 

999!4*4<M 

MS.O* 

35.01 

3.6! 

-  j 

ujji 

1 J . 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

MS.O! 

*5.2! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G 

171 

1339354 

j 

MUGAG'! 

MS.O! 

35.2! 

5.61 

-  | 

1433! 

15.0! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

■  j 

! 

! 

! 

H/G 

172 

! 5  3  ?  357 

1 

?99!4»OJ 

MS.O! 

'5.0! 

3.6! 

-  ! 

1433! 

1 3 .01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197? 

! 

!  ! 

MS.O! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

H/G 

1 7  J 

1539355 

1 

999!, *40! 

MS.O! 

35.01 

«.6! 

-  j 

1433! 

IJ.OIkONf 

1  OH 

CINCINNATI! 

M72 

1 

!  I 

MS.O! 

35.  0! 

1.51 

-  1 

l 

! 

1 

H/G 

174 

1539359 

1 

99914*43! 

MS.O! 

33.0! 

s.o! 

-  | 

1433! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

M72 

! 

!  ! 

MS.O! 

75.0! 

1.3! 

-  ! 

( 

1 

1 

H/G 

175 

!U9?©0 

1 

*99 | 4*40! 

1  >5.0! 

15.3! 

3.6! 

-  | 

1437! 

1J.OIN0N e 

ION 

CINCINNATI! 

M72 

! 

1  ! 

MS.O! 

'5.C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

1 

L/G 

176 

M  393&1 

! 

99914*0! 

MS.O! 

'5. Cl 

9.6! 

-  j 

UJ3! 

1 3.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

!  ! 

MS.O! 

15. 0! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

i 

A/G 

177 

! 5*  9J4  2 

! 

99914*40.! 

MS.O! 

3  S.vl 

3.6! 

-  ! 

1*33! 

13.01N0NC 

*0H 

CINCINNATI! 

M72 

! 

•  ! 

MS.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

H/G 

17? 

1539365 

I 

999*4*40! 

MS.O! 

3  5.0! 

C.o! 

-  ) 

1433! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

I 

!  ! 

19J.C! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

| 

! 

H/G 

17? 

1539364 

1 

99414AA3! 

M>.0! 

35.  C! 

‘..0! 

-  I 

1433! 

1 3.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

{ 

!  1 

MS.  J! 

35.0! 

l.S! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G 

MO 

1539365 

J 

999*44,0! 

MS.O! 

75.0! 

3.6! 

-  | 

1433 ! 

13.0!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

M72 

1 

!  ! 

MS.O! 

35. C! 

l.S! 

.  1 

! 

! 

I 

H/G 

Ml 

15  3?  3o6 

1 

9  9  9 1 4  A  4**  | 

MS.  G! 

7  S.Q! 

J.o! 

-  | 

U33i 

13.3U0NE 

JOH 

CINCINNATI! 

M72 

! 

!  ! 

MS.O! 

73.0! 

l.S! 

-  ! 

! 

! 

! 

*•  /G 

M2 

153936? 

I 

99914*40! 

MS.O! 

7  S.C! 

3.»! 

-  j 

1433! 

1 3 . 0 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

M72 

I 

!  ! 

MJ.O! 

75.3! 

1.5! 

•  ■ 

! 

! 

1 

H/G 

M3 

!  5  3  93ft  6 

1 

999UA40I 

MS.O! 

35.2! 

o.o! 

-  ! 

U33i 

1 3.0 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

J 

!  ! 

3  >3.0! 

3S.0! 

l.S! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/G 

MG 

!S3?3o9 

1 

99914*40! 

MS.O! 

is.:! 

8.6! 

-  | 

1433! 

13.0! NON? 

!0H 

CINCINNATI! 

M72 

! 

!  ! 

MS.O! 

'5.0! 

l.S* 

-  ! 

I 

! 

! 

H/G 

US 

1 

71114*45! 

MS.O! 

'6.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.7J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  ! 

M3.0! 

7  3.0! 

1.5! 

-  » 

1 

I 

1 

H/G 

US 

! 

711|,A4j» 

MS.O! 

75.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.7! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

!  ! 

MS.O! 

'5.0! 

l.S! 

-  ! 

I 

! 

! 

H/G 

147 

1 

71 1 ! 4*45! 

MS.O! 

75. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.7 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

j 

!  ! 

MS.O! 

35. 0! 

l.S! 

-  ! 

j 

! 

1 

M/6 

183 

|  mmmmmm 

1 

71114*45* 

MS.O! 

75. 01 

9.JJ 

-  j 

1  SCO ! 

14.7 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

; 

!  1 

MS.O* 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G 

M3 

1515830 

i 

M114A4©! 

MS.O! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

145S ! 

1 3.0! NONE 

!*Y 

P*OUCAH  1 

M66 

! 

1  ! 

MS.O! 

73.0! 

l.S! 

-  I 

1 

! 

! 

H/G 

MG 

1505  «• 

! 

3M  !;*<.->! 

MS.O! 

'5.0! 

9.0! 

-  j 

1455! 

13.0 1"  NONE 

ICY 

PADUCAH  ! 

1966 

1 

!  ! 

1  >5.0! 

7S.0! 

l.S! 

-  ! 

! 

! 

! 

H/G 

MS 

1535A29 

! 

a*iu*4©! 

MS.  1 ! 

75.1! 

?.0! 

-  i 

1455! 

13.0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

19o6 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

MS.  1 1 
! 

! 

3S.1 ! 

t 

i 

l.S! 

! 

! 

-  I 
! 

» 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

I 
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ENGR! 

DISC! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

(20)  K/G  TRANSPORT  SERVICES* 
(CONTINUED) 

H/G  196 

INC. 

505*31 

M/G  197 

523982 

H/G  198 

S289S1 

M/5  21 S 

536955 

M/G  216 

536956 

M/G  217 

5*6957 

M/G  213 

536958 

K/G  219 

536959 

M/G  220 

536960 

M/G  221 

536961 

M/G  222 

5369o2 

M/G  223 

536963 

M/G  224 

536964 

M/G  225 

539370 

M/G  226 

539371 

M/G  227 

5*9372 

M/G  223 

539373 

M/G  229 

539374 

M/G  230 

539375 

M/G  231 

539376 

M/G  232 

539377 

M/6  233 

539378 

M/G  234 

539379 

M/G  235 

!5393$0 

M/G  236 

539*81 

M/G  237 

539382 

M/G  238 

1539333 

M/«  2*9 

539334 

K/G  303 

531263 

M/G  310 

534740 

M/G  Jtt 

i 

534741 

M/G  312 

! 

! 

53474? 

M/G  313 

! 

534743 

M/G  314 

5*4744 

M/«  315 

534745 

M/6  316 

! 

! 

534746 

M/G  317 

15*6701 

M/G  318 

536702 

M/C  319 

1596703 

M/G  320 

5J67C4 

M/G  321 

536705 

H/G  322 

5»670> 

H/G  323 

536707 

H/G  324 

53a’03 

H/G  325 

536709 

M/G  326 

536710 

H/G  327 

!5A6711 

M/6  328 

i 

5*6712 

H/G  329 

i  5*6713 

M/6  530 

55*6714 

H/G  331 

i  58*715 

M/G  332 

! *20572 

H/G  333 

( 

1620573 

M/G  334 

! 620574 

! 


!  !VTCC*  DIMENSIONS  ! D»Af 7! 

!  NET  !C ODE! LENGTH*  2RDTH!  ! 

-!  REGIS-!  *♦**!  REG.  •  PEG. ‘LOAD-! 
!  TER  !  SEE! //////!///// ■  SO  ! 
!  TON-  ‘PAGE!  OVER-* OVEP-! /////• 
i  NAGE  !  IV  !  AIL  !  ALL  ! LI6HT ! 


1CAPACITY!  HIGH- 

i  i  jjj 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 


I  V  E  S  S  £  L  ! 
CARGO  HANCLIHG  !S  ! OPERATING  ! 
EQUIPMENT  !TC!  3ASE  ! 
LINE-1  ! A  0 !  LINE-1 


WOOSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////* to *//////////! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !E£!  LlNE-2  !*RE9UILT 


YEAP 

BUILT 

OR 


8*1  !4A46*  195.0*  35.0!  9.0! 

!  !  1*S.O!  55.0!  1.5! 

8*3! 4 a 46 !  1R5.0!  35.0!  3.0! 

!  !  135.0!  35.0!  1.5! 

383!4A46*  135.0!  35.0!  3.0! 

!  !  105.0!  35.0!  1.5! 

731S4A4C!  230.0!  35.0!  9.6! 

!  !  200.0!  *5.0!  1.4* 

731!4A40!  200.0!  35.0!  3.6! 

!  !  20C.O!  35.0!  1.4* 

731J4A4C!  200.C !  35.0!  3.6! 

!  !  230.0!  35.3!  1.4! 

731*4*40*  200.0!  45.0!  3.6! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

73114*43!  200.0!  35.0!  3.6! 

!  !  230.0!  *5.0!  1.4* 

731S4A40!  200.0!  35.0!  3.6! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

731 ! 4A40!  230.0!  *5.0!  S.6! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

73154A40!  200.0!  35.0!  3.6! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

73154*40!  200.0!  35.0!  e.6! 

!  !  200. C!  35.0!  1.4! 

73 1 ! 4A40!  2^0.0!  35.0!  8.6! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

1033J4A40!  200.0!  35.0!  8.6! 

!  !  2CO.O!  3S.0!  1.4! 

1098J4A40!  200.0!  35.0!  3.6! 

!  !  230.0!  35. C!  1.4! 

1039 !4A4Q!  200.0!  35.0!  8.6! 

!  !  230.0!  35.0!  1.4! 

103SUA40!  200.0!  35.0!  5.6! 

‘  200.0*  *5.0*  1.4! 


13.0!N0NE 
i 

13 .0! NONE 

i 

1 3 .0! NONE 
13.0! NONE 

i 

13 . 0 ! NONE 

i 

13.0! NONE 

i 

IS.oInonS 

i 

1 3.0!. NONE 

i 

13.0!N0NE 

i 

13.0! NONE 

j 

1 3 .0! NONE 

i 

13.0! NONE 
« 

13.0! NONE 

i 

13.0! NONE 

i 

1  3 .0 1  NONE 

j 

13.0! NONE 
-  •  2 
1561  !  13.0'NONE 


1455! 
1455' 
1455! 
1541! 
1561! 
1S61 ! 
1561 1 
1561! 
1561! 
1561  j 


1561! 
-  ! 
1  561  j 
.  2 
1561! 
-  2 
1561! 
-  2 
1561 ! 


10?d!4A40! 

200.0! 

45.0! 

•5.o« 

- 

1561! 

1 3 .0! NONE 

1 

{  1 

200.0! 

25.0! 

1.4* 

-  j 

1088*4*40! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561  j 

13.0!  NONE 

t 

1  1 

250.0! 

75.0! 

I.-! 

-  J 

10* 'ii4A4oi 

200.9! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

1 3.OSN0NE 

1  1 

Z'Q.Q* 

*5.0! 

1.4! 

-  1 

l 

10$3!4»4oi 

209.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1S61 ! 

1  3.0 (NONE 

1 

J  1 

200.0! 

4  5.0! 

1.4! 

-  j 

10*314*40? 

259.0* 

J  5 .  C I 

3.6! 

- 

1561 1 

IS.OiNONE 

! 

1  1 

2D0. 3* 

35.0* 

1.4! 

•  1 

10*8! 4A40j 

2rtC.O! 

35.0! 

8.6! 

- 

1 541  i 

13.05NOM6 

! 

1  1 

290.0! 

35.0! 

1.4* 

.  * 

10*9! 4A40! 

200.0! 

35.0! 

3.8* 

- 

1561! 

13.0SN0NE 

1 

!  ! 

2rt9.0* 

34.0! 

1.4! 

■  1 

1 035! 4*40! 

200. C! 

35.0! 

3.0! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

J 

!  ! 

250.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1088I4A4C! 

290.0! 

35. 0! 

8.6* 

- 

1561  i 

13.0! NONE 

1 

;  1 

230.0! 

35.0* 

1.4* 

•  1 

1C«3!4A40? 

239.0! 

75.0! 

3.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 
* 

!  ! 

2CO.O! 

35. C! 

1.4* 

•  « 

10*3 ! 4*40! 

250.0! 

35.0* 

J.  0! 

- 

1561  i 

13.0! NONE 

J 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4* 

-  ! 

676*4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1461* 

IS.OINONE 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

67»!4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

• 

1461! 

1 3.0! NONE 

J 

!  * 

195.9! 

55.3! 

1.5! 

-  ! 

676*4*40! 

195.0! 

35. C! 

3.6! 

- 

1461! 

IS.OINONE 

* 

;  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

67614*40! 

1*5.0! 

35.3* 

3.6! 

- 

1461! 

IS.OINONE 

J 

!  ! 

195.9* 

35.  ?! 

1.5! 

-  1 

67614A40J 

195.0! 

35.0! 

3.6* 

- 

146li 

IS.OINONE 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

676*4*40! 

195. C* 

35.  C! 

?.  6 ! 

- 

1461! 

IS.OINONE 

! 

!  * 

19J.C! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

676 ! 4* 40! 

195.0* 

35.0! 

8.6! 

- 

1461! 

IS.OINONE 

( 

t  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

-  ! 

576! 4 *40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1461! 

IS.OINONE 

! 

!  ! 

11s. 9! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

65914*40* 

1 9J. 0! 

35.0! 

4.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

1 

!  ! 

195.0* 

3  5.05 

1.5! 

-  1 

659! 4*  40! 

195.0! 

34.0* 

3.6! 

- 

ni6! 

IS.OINONE 

! 

!  ! 

195.0! 

'  5.9! 

1.5! 

-  ! 

o59! 4*40! 

195.3! 

35.0! 

3.6* 

- 

| 

1416! 

IS.OINONE 

■ 

1  1 

195.0! 

35.0! 

5.5* 

-  ! 

659(4440! 

195.0* 

35.0! 

3.6! 

- 

1416! 

13  «oi NONE 

1 

1  1 

195.0! 

45. 0* 

1.5! 

_  1 

059*4*4**! 

195.0! 

35.  Cl 

3.6! 

- 

j 

uni 

IS.OiNONE 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

659*4*40! 

195.0* 

3<.0! 

8.o  I 

- 

i 

1416 ! 

IS.OINONE 

1 

1  1 

195.0! 

TS.C! 

1.5! 

! 

•  1 

659 ! 4*49! 

195.0! 

35.C* 

3.6*. 

- 

j 

1416* 

13.0'NONE 

! 

!  ! 

195.01 

53, 0* 

1.5! 

i 

-  1 

659!4*4j‘ 

195.  Jt 

45.3* 

3.6* 

- 

! 

1418? 

IS.OINONE 

1 

!  ! 

1*5.0! 

35.3* 

1.5! 

» 

.  • 

65914*40! 

1>5.0« 

45.0* 

3.6* 

- 

i 

uui 

IS.OINONE 

» 

t  ! 

1*r.O! 

35.0! 

1.5! 

• 

.  2 

659*4440! 

1  ’  5.0! 

75.  C! 

8.6! 

- 

• 

14U! 

IS.oiNON? 

!  ! 

♦94.0! 

34.9! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

659*4449! 

195.0! 

3J.J* 

*.6! 

- 

i 

1416! 

IS.OINONE 

!  5 

195.0! 

M. 0! 

1.S! 

1 

.  1 

! 

659  *4  44  )  • 

195.0! 

35,0! 

3.6* 

- 

! 

1416! 

IS.OINON/ 

! 

•  1 

1*5.0! 

45. 0! 

1.5! 

« 

-  ! 

659  *64  4fti 

195.0! 

35.5! 

4.6! 

- 

1 

1416! 

13.0! NOME 

J 

i  ! 

195.3* 

35.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

859! 4A40* 

195.0! 

35.0! 

2.6! 

. 

! 

1416* 

1 3.01  NON? 

! 

!  j 

195,0* 

45. C* 

1.5! 

! 

-  » 

859i 4440! 

195.0* 

35.0! 

d.o! 

- 

! 

uui 

IS.OINOaE 

1 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.S! 

1 

-  ! 

676! 4449! 

1*5.0! 

35.9! 

d.o ! 

- 

! 

1416! 

IS.OiNONE 

! 

(  j 

195.0* 

35.0* 

1.5! 

! 

•  1 

676 ! 444  Of 

19  J.O! 

J5.C! 

3.6! 

- 

1 

1416! 

IS.OINONE 

! 

j  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

* 

•  J 

676!4440i 

1?5.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

i 

1416! 

13.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

! 

-  / 

!KY 

1 

PADUCAH  ! 

l 

1970 

IKY 

1 

PA0UC4H  * 

1 

1970 

*KY 

1 

PADUCAH  ! 

1970 

•OH 

1 

CINCINNATI* 

1972 

!0H 

1 

CINCINNATI? 

1972 

!0H 

1 

CINCINNATI* 

1972 

■OH 

1 

CINCINNATI? 

1972 

!  OH 

CINCINNATI? 

1972 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1972 

•OH 

CINCINNATI? 

1972 

ioH 

CINCINNATI! 

« 

1972 

■OH 

I 

CINCINNATI* 

1972 

Ioh 

CINCINNATI? 

1972 

Ioh 

1 

CINCINNATI? 

1972 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1972 

IOH 

1 

CINCINNATI? 

1972 

Ioh 

1 

CINCINNATI? 

1972 

ion 

CINCINNATI? 

1972 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

1972 

■OH 

1 

CINCINNATI? 

1972 

•OH 

t 

CINCINNATI* 

1972 

?  OH 

1 

CINCINNATI! 

1972 

•OH 

l 

CINCINNATI? 

j 

1972 

!  OH 

l 

CINCINNATI! 

1 

1972 

•OH 

1 

CINCINNATI? 

2 

1972 

ioH 

2 

CINCINNATI! 

2 

1972 

!  OH 

1 

CINCINNATI? 

1972 

!0H 

j 

CINCINNATI? 

1972 

!0M 

2 

CINCINNATI! 

2 

1971 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

1971 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1971 

( 

!0H 

) 

CINCINNATI! 

1971 

ICH 

| 

CINCINNATI! 

1971  ! 

!0H 

j 

CINCINNATI! 

1971 

!  OH 
| 

CINCINNATI! 

2 

1971  i 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

1971  ! 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

| 

1977  ! 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

1977  ? 

IOH 

2 

CINCINNATI? 

| 

1977  I 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

i 

1977  1 

!0M 

1 

* 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

•OH 

* 

CINCINNATI! 

1977  ! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 
!  ! 
!0M  CINCINNATI! 
!  ! 
!0M  CINCINNATI! 
i  I 

!0H  CINCINNATI! 
!  ! 
!0H  CINCINNATI! 
!  I 

!0H  CINCINNATI! 
!  ! 
!0H  CINCINNATI! 
!  ! 
•OH  CINCINNATI! 
!  1 
!0M  CINCINNATI! 
!  i 

!0H  CINCINNATI! 
!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  i 

!0H  CINCINNATI! 
!  1 
!  ! 

!  ! 


1977 

1977 
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ENG®! 

DI$TJ 

VESSEL 

OPERATOR 

name  and  number 

COAST 
SUARD 
NUM)£  R 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  JCCDM LENSTH!  *RDTh«  • 

-!  REGIS-!  *****  RES.  !  e-S.!LO«-l 
!  T?R  1  SSe !//////!/////«  ed  j 
!  TON-  !PAi*=  !  OVcR-I  3VE.R-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  all  !  all  ‘LIGHT! 

! CAPACITY! 

I  1 

!  CARGO  ! 
»////////• 
HORSE!  pass-  ! 
ROWER!  ENGE»S  ! 

HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

£ST  !  CARGO  HAN0LIN6  !S  50PEQATIHG  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  S TC !  BASE  !  YEAP  ! 

POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) 1 //////////////// «TO! ////////// J  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  HRE3UILT! 

(20)  VG 

TRANSPORT  SERVICES, 

INC. 

!  j  *  11 

!  1  j  ;  ■ 

!  1  1  11 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•  2 

2  1 

2 

1 

(CONTINUED) 

!  j  j  11 

t 

1 

1 

M/S  355 

©29575 

•  676J4A40!  1RS.0!  35.0! 

6.6! 

- 

1 

1416! 

1 3.0! NONE 

!oh  Cincinnati! 

1980  ! 

!  !  !  195.0'  35. 0! 

1.5! 

1 

-  1 

l 

1  1 

« 

M/C  336 

621904 

!  o7© ! 4A4Q !  193.0!  35.0! 

3.©! 

- 

! 

141©! 

1  5. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980  i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

t 

M/G  337 

621^05 

!  o76 ! 4 A40 !  195.0!  15. 0! 

6.6! 

- 

1 

1416! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

—  t 

l 

*  l 

1 

M/G  333 

621006 

!  676! 4 A  40!  1*5.0!  15.0! 

3.©! 

- 

j 

1416! 

13.0‘NONF 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  1*5.0!  ?5. 0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

■  1 

1 

H/G  359 

62257? 

!  67d!4a40!  195.0!  ?5.C! 

<3.6! 

- 

1 

1416! 

13.9!N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  19J. C!  *5.0! 

1.5! 

1 

•  1 

t 

1  1 

1 

M/S  340 

©22573 

!  676 ! 4A4D!  1*5.0!  ? 5.0! 

2.6! 

- 

1 

1416! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  1*5.0!  35.0! 

1.5! 

1 

•  1 

1 

1  1 

» 

M/C  341 

622754 

•  67©*  4a AO!  1*5.0!  15. 0! 

6.6! 

- 

1 

1416! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/C  342 

44C036 

!  ©7654440!  1*5.0!  *5.C! 

M.©» 

- 

1 

1416! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  W5.3!  15. 0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

•  t 

1 

M/C  343 

6*0037 

!  0 74' 4* 40!  1*5.0!  35.0! 

6.6 ' 

- 

1 

14*6! 

13.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5. C!  *>.C5 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

m/G  344 

©4008* 

!  ©7©!4A40!  1*5.0'  :<.C! 

3.6! 

- 

1 

1416! 

13*9! NONE 

!  OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

i  !  !  1*5.0!  15. 0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

I  1 

1 

M/G  345 

6*0715 

*  476J4A40!  1*5. C!  *5.0! 

<3.6! 

- 

1 

1416! 

13.0! NONE 

!0m  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1 • 5.0!  15.0! 

1.5! 

1 

—  1 

1 

1  1 

1 

M/C  346 

6*0216 

!  476J4A40!  1*5.0!  35.0! 

6.©! 

- 

1 

1416! 

1 J.OiNONS 

!0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.:*  *5.C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/C  347 

440217 

!  476'4a.^»  1*5.3!  35.9! 

3.6! 

- 

1 

1416! 

1  S.OiNONE 

!0H  CINCINNATI* 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5.0! 

1.5! 

1 

*  1 

1 

1  1 

1 

M/G  343 

©4C730 

!  ©76 ! 4 A 40!  1*5.3!  *5.0! 

8.6! 

- 

1 

1416! 

13.0'NCNE 

! ON  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5.C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/G  349 

640731 

!  ©7o!4A4Ci  1*5.)!  *5.0* 

6.6! 

- 

! 

1416! 

13. 0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/G  350 

440732 

!  67©!4A40!  1*5.0!  *3.0! 

6.6! 

- 

! 

1416! 

13.0 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1951  ! 

!  !  !  19>.0!  35.O! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/G  351 

©40733 

!  676 ! 4A 40 !  I-.?.*)!  *5.0! 

3.6! 

- 

1 

1416! 

13.0 !  NON* 

!0H  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1°5. 3!  35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

M/G  352 

©40*47 

!  67©!4A40!  1*5.3!  *5.0! 

3.6! 

- 

! 

1416! 

13.0‘NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  15. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

•  1 

m/C  353 

©4034* 

!  67©'4A49!  1*5.3!  15.0! 

3.©! 

- 

2 

1416! 

1  3  •  i)i  NONE 

! ON  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.3!  *5.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

M/5  354 

641171 

!  ©76J4A40!  1*5.0!  35.0! 

8.©! 

- 

1 

1416! 

1 3.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5.3! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1  1 

• 

«/G  355 

6*117? 

!  ©7d!4UO!  1*5.3!  *6.0! 

6.6! 

- 

1 

1416! 

15.JiU0.1E 

!0H  CINCINNATI* 

1981  ! 

•  !  !  1>5.0!  *5.0! 

1.5! 

2 

-  1 

1 

!  J 

1 

M/G  356 

641173 

!  67454A40*  1*5.0!  35.0! 

i.©! 

- 

1 

1416! 

13 .9 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981  * 

!  !  !  US.)!  '5.)! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

!  ! 

• 

*/G  357 

©41174 

•  67d!4A40!  195.0!  35.0! 

3.6! 

- 

1416! 

13.0! NONE 

!0H  CINCINNATI' 

1981  ! 

!  !  !  1*5.0!  *5.0! 

1.3! 

1 

-  J 

1 

J  I 

* 

M/G  35  3 

6*1176 

!  67o»4A«.©!  193.0!  35.0! 

3.6! 

- 

! 

1416! 

13.0!  NONE 

! OH  CINCINNATI* 

1981  ! 

!  !  !  155.0!  J5.0! 

l.S! 

1 

-  1 

• 

!  5 

! 

M/G  339 

51 >504 

!  676 ! 4 A41 !  m.O!  *5.0! 

9.3! 

- 

! 

1591! 

16.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  Hi. 3!  35.:! 

1.7! 

1 

-  j 

1 

!  { 

! 

M/G  340 

419511 

!  ©7©»4A4t!  1*5. '3!  * 5.0! 

9.3! 

- 

1 

1491! 

19.3!N0NF 

!0H  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  1*4.0!  '5.0! 

1.5! 

t 

—  1 

1 

!  • 

| 

M/G  341 

o2C*24 

!  67© • 4 *41 •  1*5. C!  7 5. 0! 

9.0! 

- 

1 

1591! 

18.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

!  !  !  1*5.0!  r 5.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

J 

M/>»  362 

427575 

!  676J4A41!  1*A.O!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1591! 

1 6. 9  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980  • 

!  !  !  1*5.3!  *3. -*• 

1.7! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

* 

"/ G  343 

42753? 

!  ©7© *4 A4l  *  1*5.0!  J5.3! 

9.3! 

- 

1 

1  520! 

16.9JN0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

!  !  *1*5.0!  *l.Ci 

1.©! 

1 

•  1 

! 

H/c  344 

5*2553 

!  95„!4i45!  1*5.0!  15. 0! 

9.0! 

- 

! 

1490! 

19.0! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1972  ! 

!  !  !  1*3.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

1 

M/0  345 

5*255* 

!  >3© !4A 45 !  195.3!  *3.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

19.05N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  • 

!  !  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

! 

•  1 

1 

!  ) 

m/g  366 

!  9*©!4A41!  195.0*  si. C! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

16.6! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

!  !  !  H5.0!  15. 0! 

1.5! 

j 

—  1 

1 

!  | 

J 

M/G  367 

!  711J4A41!  1*5.3!  35.0! 

9.3! 

- 

1 

1459* 

16.05N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1979  { 

!  !  !  1*5.0!  13.3! 

1.6! 

1 

-  J 

1 

(  ! 

! 

M/5  365 

!  71114*41!  195.3!  35.0! 

©.nj 

- 

i 

U89! 

U.O'NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1979  ! 

!  !  !  1*5.0!  3 5.3! 

1.©! 

2 

-  1 

! 

!  ! 

I 

M/G  369 

!  71 1  j 4A 41 !  1*5.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

14*9! 

16.0! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1979  ! 

!  !  !  1*5.3!  *5.3! 

1.©! 

1 

-  1 

1 

!  J 

! 

M/6  370 

!  711*4*41!  1*5.3!  15.0! 

9.3! 

- 

i 

1489! 

16.0! NONE 

1  OH  CINCINNATI 1 

1979  ! 

!  !  !  1*5.)!  *3.3! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

!  ! 

! 

m/5  400 

534747 

!  6 *6 ! 4 A 40 !  2*3.0!  *5.0! 

2.6! 

- 

1 

1535! 

IS.oiNOHE 

! OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

!  !  !  ?90.3!  3J.0! 

1.  J! 

j 

-  ! 

1 

!  ! 

f 

M/G  401 

51474  R 

!  ft9© * 4 *40!  I'*'). 3!  *5.:» 

3.6! 

- 

1 

15*5! 

13.0!10NE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

!  !  !  203.0!  15. 0! 

1.3! 

i 

-  ! 

1 

)  | 

J 

.M/G  402 

51*7*9 

!  ©96UA40!  2*3.3!  *5.u» 

6.6! 

- 

! 

1535! 

13.0I10NC 

10H  CINCINNATI! 

1971  ! 

!  !  !  233.0!  *5.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

!  J 

J 

M/6  403 

534750 

!  696 {44402  200.3!  35.0! 

8.6* 

- 

1 

15*5! 

13.0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1971  ! 

!  !  !  2*3.3!  *5.0! 

1.3! 

1 

-  1 

» 

!  J 

M/G  404 

j 

534751 

!  ©9654A40!  2*3.0!  JJ.O! 

3.6! 

- 

1 

15*5! 

1 J. 0! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1971  t 

! 

!  !  !  203.3!  *5.0! 

1.3! 

1 

—  • 

1 

J  J 

] 

»/G  4C5 

j 

610103 

!  ©9©!4*4*!  203.0!  *5.0! 

8.©! 

- 

1 

1576! 

13.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1979  ! 

1  !  !  200.0!  *5.0! 

1.3! 

i 

.  t 

1 

M/6  406 

! 

61010* 

!  ©96J4A40!  2*9.3!  *5.0! 

).o! 

- 

1 

1576! 

1 3.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979  { 

!  !  !  2*3.0!  15.3! 

1.5! 

i 

•  1 

1 

!  { 

M/6  470 

S417516 

I  10?0!4 A.1  J  2*3.3!  35.3! 

9.0! 

- 

« 

16*5! 

16.75  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

198C  ! 

! 

!  !  !  S')).?!  55. C! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

2  ! 

! 

M/G  471 

U19M21 

I  102014*41!  20j.O!  *5.'*! 

9.0! 

- 

1 

1o*5! 

1 6 . 7 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

! 

!  !  !  2*»3.0!  *5.3! 

t.o! 

2 

-  2 

1 

J  | 

M/6  472 

i 

593933 

!  913I4A46!  2K.C!  *S.oi 

9.  3! 

- 

» 

1660! 

1 3.0*  NONE 

!*Y  PADUCAH  { 

1978  ! 

i 

!  !  !  2*3.0!  35.2! 

1.5* 

» 

-  • 

1 

!  ] 

f 

M/5  473 

i 

593909 

!  915*444©!  2*0.0!  J5.3! 

9.3! 

- 

1 

1&50! 

13.0U0NE 

•KY  PADUCAH  ! 

1978  ! 

i 

!  !  !  2*0.0!  *5.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

!  ! 

M/6  474 

•593910 

!  9151444©!  200.3!  35.3! 

9.3! 

- 

! 

U50! 

1 3 .3! NONE 

!KY  PADUCAH  ] 

1978  ! 

! 

!  !  !  2  3C.O!  7  3.3! 

1.5! 

! 

-  1 

5 

!  ! 

M/6  475 

i 

593911 

!  91SN446!  200.0!  75.0! 

9.3! 

- 

1 

1650! 

1 3 .C ! NONE 

! KY  PADUCAH  J 

1978  ! 

!  !  *  200.3!  *5.0! 

1.5! 

1 

-  j 

1 

•  J 

M/G  476 

!59J91? 

!  915*4446!  200.*)!  *5.0! 

9.0! 

- 

1 

1650! 

1 3 .0 • NONE 

! K T  PADUCAH  | 

1978  ! 

!  !  !  J5.C! 

1.5! 

2 

-  1 

1 

•  j 

-/G  477 

5  9  J91 1 

!  915*4446!  202.3!  *5.0! 

9.0! 

- 

j 

1©50! 

1 J.OiNONE 

•KY  PADUCAH  J 

1978  ! 

1  !  !  207.0!  J5.C! 

1.<! 

» 

-  1 

! 

!  ) 

M/S  473 

593914 

!  >15!444©i  2)0. C!  »5.C! 

9.3! 

- 

i 

1650! 

13.3IH01E 

IKY  PADUCAH  | 

1978  ! 

1  !  *  2*0.3!  *5.0! 

1.5! 

• 

•  1 

! 

!  | 

H/G  479 

393916 

!  9551444©!  23). 3!  35.0! 

9.3! 

- 

! 

1©50! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH  ! 

1978  | 

!  !  !  >5.J! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

M/G  480 

593917 

!  *>15!. A46!  2)3.0!  *>.3! 

9.C! 

- 

1 

1650! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH  | 

1978  I 

!  !  !  2*0.3!  *5.0! 

!  !  !  1  » 

!  51  !  j 

1.5! 

j 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

i 

!  i 

!  t 

1  1 

! 

! 

T*oL€  Z  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENS«! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND 

!  COAST 

NUM9ER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(20)  N/G  TRANSPORT 

1 

1 

SERVICES#  !INC. 

(CONTINUED) » 

M/6  490 

! 81 2195 

M/G  491 

*5  612200 

M/6  492 

•612201 

H/G  493 

1812202 

M/S  494 

‘612203 

M/G  SOo 

! 594682 

M/S  5C9 

‘594633 

M/G  510 

j  594634 

M/S  511 

•594635 

M/G  512 

j 594636 

M/G  513 

•594637 

M/G  514 

i 594632 

M/G  515 

*594639 

M/G  516 

•594690 

M/G  51 7 

i 594691 

M/G  513 

j  594692 

M/G  519 

1 594693 

M/G  520 

•594694 

M/6  521 

•594695 

M/4  522 

5594696 

M/G  523 

•603157 

M/6  524 

‘.608158 

M/G  525 

•603159 

M/G  526 

5403160 

M/G  527 

•603161 

M/G  528 

•603162 

M/6  529 

•308163 

M/G  530 

•603164 

M/G  531 

•603165 

M/G  532 

•603166 

M/G  533 

! 3031 5 7 

N/G  534 

5603183 

K/C  535 

•6)3169 

M/G  536 

! 6)3170 

M/S  537 

•603171 

M/G  538 

•941677 

M/S  539 

1 

! 94137? 

M/G  540 

•941879 

M/G  541 

! 941830 

M/G  542 

*5941881 

M/G  543 

! 941 632 

M/G  544 

•94183J 

M/5  545 

! 941 884 

M/G  547 

5941  836 

M/S  548 

! 941387 

M/G  549 

5941838 

M/4  550 

•941839 

M/S  $51 

! 94 1 *9Q 

M/G  552 

! 941 J91 

M/5  $53 

•941892 

M/5  554 

•94139T 

M/4  555 

5941894 

M/4  556 

j  941 895 

1 

M/5  557 

5941896 

I 

l 

i 


-  515 

!  1VICC!  DIMENSIONS  '.ORLFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  c  $  $  t  L  '  • 

•  NjiT  I'OOEjLEVGlH! !  3POTH!  !  !  !  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  SQRERATIHS  i  ) 

-.REGIS-.****!  AF.».  !  RES- ! LOAD- !  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC*  9ASE  1  TEAR  » 

IER  GEE!//////!/////!  £5  i  !////////.  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  >  9u!lT  I 

;  10'iZ  :MS':  OZ-’-iO «tR-!/////!  HORSE!  »ASS-  !  (LIGHT) !//////////////// *Tj* ////////// )  o»  ’• 
^!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  CFEETJ!  LINE-2  !EE!  LINS-2  !*aEaUILti 


!  OISUA.s!  200.0!  15. ii 
!  !  !  200.0!  15.0! 

!  015! Card!  200.0!  15. C! 

!  !  !  200.0!  15.0! 

!  «15!4A46!  2*0.3!  35.0! 

!  !  !  200.0!  "* 5 . 

!  015!4A4o!  201.0!  15.0! 

!  !  !  200.0!  1 5.C! 

!  Q15KA45!  210.0!  35.0! 

!  !  !  210.0!  35.0! 

!  701UA40!  1QS.1!  15.0! 

!  •  !  115.0!  15.0! 

!  70‘!AAG0!  115.0!  35.0! 

!  !  !  H5.0!  35.0! 

!  711 ! 4A  40!  115.1!  15.0! 

!  !  !  H5.0!  15.0! 

!  701 !44G0 !  115.0!  35.0! 

!  !  !  115.0!  35.0! 

!  701  !4A 40!  H5.0!  35.0! 

!  !  !  115.0!  15.0! 

!  70114A43!  115.0!  35.0! 

!  !  !  115.0!  35.0! 

!  701 !4A41!  1 >5.0!  15.0! 

!  !  !  115.3!  35.0! 

!  701S4A40!  H5. 3!  35.0! 

!  !  !  115.3!  15. 3! 

!  701S4A40!  H5. 3!  35.0! 

!  !  !  115.»!  *5.0! 

!  701 !4AaO!  115.0!  35.3! 

!  !  !  H5.0!  15.0! 

!  701 !4A4G!  115.0!  15.0! 

!  !  !  115.0!  35.0! 

!  701S4A40!  115.0!  *5.3! 

!  !  !  H5. 3!  35.0! 

!  701  !4A43!  HS.O!  35.0! 

!  !  !  115.3!  35.3! 

!  701 !4A40!  115.3!  35.0! 

!  !  !  115.0!  35.3! 

!  701  !4A40 !  HS.O!  15.3! 

!  •  !  U5. 0!  15.3! 

!  7?9!4A40!  H5.0!  15.0! 

!  !  !  115.0!  15.0> 

!  72V.4A40!  H5.3!  35.0! 

!  !  !  115.0!  35.0! 

!  72914A40!  115.3!  35.3! 

!  !  !  115.0!  33.0! 

!  721J4A40!  U5.0!  35.3! 

!  !  !  H5.0!  35.0! 

!  721J4A40!  H5.3!  35.3! 

!  !  !  1*5.0!  35.3! 

!  779! 4440!  H5.C!  15.0! 

!  !  !  115.3!  35.0! 

!  72914440!  115.3!  33.0! 

!  !  !  115.'!  15.3! 

!  721J4A.0!  115..!  15.0! 

!  !  !  1>5.0!  15. C! 

I  72914440!  HS.O!  35. C! 

!  !  !  H5.0!  15.0! 

!  729S4A40!  U5.C!  15.0! 

!  !  !  H5.0!  15.0! 

!  729IRA40!  115.0!  15.0! 

!  !  !  115.0!  *5.0! 

!  729 ! 4440 !  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.3!  35.0! 

!  7291444"!  115.0!  15.3! 

!  !  !  1>5.0!  *5.0! 

!  7? 1* 4*40!  195.3!  35. 0! 

!  !  !  I’l.OI  35.3! 

!  72914443!  115.0!  *5.3! 

!  !  !  115.3!  15.31 

!  292!444d!  H5. 3!  15.0! 

!  !  !  195.0!  33.3! 

!  29214*. p!  113.0!  35.3! 

!  !  !  195.0!  35. 0! 

!  29214*44!  115.0!  15.0! 

!  !  !  115.3!  35.0! 

!  21214*44!  115.3!  35.0! 

!  !  !  115. 0!  15. 0! 

!  21214A44 !  H5.3!  15.0! 

!  !  !  115. -1!  3S.0! 

!  21214444!  US. 3!  *5.3! 

!  !  !  H5.0!  35.03 

!  292  141*6  !  HS.O!  *5.0! 

!  !  !  195.3!  35.0! 

!  29214*44!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. G! 

!  292!4*4i!  195.31  35. 0|  3.6i 

!  !  195.0!  *5.3!  1.0! 

29214*44!  191.0!  55.0!  S.o! 

!  !  195.0!  *5.0!  1.4| 

!  292  !4*44!  194.3!  35. 0!  (.4! 

!  !  t  195.3!  35.0!  1.4! 

!  2921  4*44!  P5. 0!  35.3!  S.o! 

!  !  !  195.3!  35.0!  l.e! 

1  29214*45!  195.0!  35.0!  3.4! 

I  !  !  H5. 3!  35.0!  1.4! 

29214*44!  195.3!  15.3!  3.4! 

!  !  195.0!  1S.C!  1.4! 

29214*44!  195.0!  15.0!  $.0! 

!  !  195.0!  15.0!  1.4! 

29214*44!  H5.3!  15.3!  3.4! 

!  !  !  111.0!  15.0!  1.4! 

!  21214*44!  195.3!  15.0!  3.41 

!  !  !  195.3!  *5.0!  1.4! 

!  29214*44!  H5.0!  35.3!  3.4!  -  !  1425! 

!  !  !  195.3!  35.0!  I.ol 

!  29214*44!  193.0!  35.0!  3.4!  -  !  1425! 

!  1  !  H5.0!  35.0!  1.4!  !  -  ! 

!!!!!!!  ! 
I  3  !  !  !  I  |  ■ 


9.0! 

1.5! 

- 

1650! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH  ! 

J  1 

1979 

9.0! 

1.5! 

~ 

I650i 

13.0*N0NE 

1 

!KT  PADUCAH  *• 

1  1 

1979 

9.0! 

1.5! 

- 

1650! 

13.0*  NONE 

!XY  PAOUCAH  ! 

1  1 

1979 

9.0! 

1.5! 

1650*! 

1 3.0! NONE 

!KY  PAOUCAH  j 

J  1 

1979 

9.0! 

l.S! 

1650! 

1 3 .0 ! NONE 

SKY  PAOUCAH  j 

!  1 

1979 

8.6! 

1.6! 

“ 

1424! 

13. 0! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1978 

3.6! 

1.6! 

' 

14241 

1 3 . 0! NONE 

1 

2 OH  CINCINNATI! 

!  1 

1978 

3.6! 

1.6! 

- 

1424*! 

1 3 .0 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1978 

3.6! 

1.6! 

- 

1424*! 

1 3 . 0 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

{  1 

197S 

3.6! 

1.6! 

' 

1424! 

13.0! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

1978 

€.6! 

1.41 

‘ 

1424* 

13.0'NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1978 

3.6! 

1.6! 

1424! 

13.0! NONE 

j 

!0H  CINCINNATI! 

1  » 

1978 

3.6* 

1.5! 

~ 

1 424! 

1 3.0! NONE 

1 

SON  CINCINNATI*! 

«  J 

1978 

3.6! 

1.6! 

‘ 

1424! 

13.0! NONE 

1 

JON  CINCINNATI! 

1  1 

1978 

3.6! 

1.6! 

- 

1424! 

13.0* NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1978 

6.6  ! 
1.6! 

" 

1 

1424! 

13.0! NONE 

1 

!0h  Cincinnati! 

1978 

3.6! 

1.6! 

- 

1424! 

1 3.0!N0NE 

1 

SON  CINCINNATI*! 

•  1 

1978 

3.6! 

1.6! 

‘ 

1424! 

13*0! NONE 

! oh  Cincinnati! 

!  1 

1978 

8.6! 

1.6! 

“ 

1424*! 

1 3. 0! NONE 
! 

!0h  Cincinnati! 

1  1 

1978 

8.6! 

1.6! 

“ 

1424*! 

13.0‘NONE 

* 

son  Cincinnati! 

!  1 

1978 

3.6* 

1.6! 

" 

1425* 

13.0! NONE 

1 

ion  Cincinnati! 

»  1 

1979 

3.0! 

1.6* 

“ 

14231 

13.0JN0NE 

1 

!oh  Cincinnati! 

!  ! 

1979 

3.6! 

1.6! 

* 

1425! 

13.0'NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

•  J 

1979 

3.6! 

1.6! 

* 

1423! 

13.0‘NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

*  1 

1979 

3.6! 

1.6! 

” 

1423! 

13.0! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

I  • 

1979 

3.6! 

1.6! 

* 

1 4  2  3  i 
-  ! 

1 3.95NONE 
! 

!0N  CINCINNATI! 

!  1 

1979 

3.6! 

1.6! 

** 

U23! 

-  • 

13.0! NONE 

1 

Jon  Cincinnati! 

1979 

3.4! 

1.8! 

1423*! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

!on  Cincinnati! 

•  j 

1979 

3.6! 

1.6! 

* 

1423! 

-  1 

13.0! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

8.4! 

1.6! 

1423  ! 

•  1 

13.0‘NONE 

• 

IOH  CINCINNATI! 

!  | 

1979 

3.6! 

1.4! 

1423!* 

-  ! 

13.0!N0NE 

! 

t  OH  CINCINNATI! 

!  • 

1979 

8.6! 

1.6! 

- 

1423! 

•  1 

13.0! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

S.6l 

1.6! 

- 

1423*. 

-  1 

1 3.01NONC 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1979 

8.6! 

1.6! 

- 

1423! 

-  j 

13.0‘NONE 

J 

!0H  CINCINNATI! 
i  * 

1979 

3.6! 

1.6! 

•» 

1423! 

-  ! 

13.05N0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

1  { 

1979 

3.6* 

l.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

1 

JON  CINCINNATI! 

1989 

6.6! 

1.6! 

1425! 

1 3 .ol NONE 
! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

4.6! 

1.4! 

- 

1425! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

SOM  CINCINNATI! 

!  { 

1989 

0 . 6  ! 
1.6! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

3.6* 

1.6! 

1425! 

13.0'NONE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  2 

1989 

•.6! 

1.6! 

-  ! 

j 

1425! 

13.0! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1989 

A.o! 

1.6! 

! 

1 

142$  i 

13.0! NONE 

1 

SOM  CINCINNATI! 

!  J 

1989 

2.6! 

1.6! 

•  j 

! 

1425  ! 

1  3.0! NONE 
» 

!0H  CINCINNATI  ! 

•  ! 

1989 

! 

! 

-»  I 

i 

j 

j 

! 

! 

! 

« 

-  i 

j 

-  i 
■ 

-  i 

s 

-  ! 
I 

-  i 
S 

-  I 
! 


1425! 
-  1 

uzsi 


1425! 
•  1 

1425! 
-  1 

1425! 
.  1 

1<*25 ! 

.  « 

1425! 


1 3*0! NONE 
! 

1 3*  0! NONE 
1 

1 3.0! NONE 
! 

13*0! NONE 
! 

1 J .0 INONE 
! 

1 5oO! NONE 
t 

1 3.0! NONE 
1 

15*0! NONE 


1425!  13.0!N0NE 


SON  CINCINNATI! 

! 


•  ATI  1 
! 


13.0! NONE 
! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

1 

i 


!0H  cinci 
! 

! OH  CINCINNATI! 
J  • 
!0H  CINCINNATI! 
*  i 

ION  CINCINNATI! 
!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

i  ! 
! OH  CINCINNATI! 
!  ! 
SOM  CINCINNATI! 
I  ! 
IOH  CINCINNATI! 
!  I 
!0H  CINCINNATI! 
!  I 
!0H  CINCINNATI! 
!  ! 
!  I 
!  ! 


I 

19*9  • 

I 

19  $9  ! 
! 

1989  ! 
! 

1989  ) 
I 

1989  J 
! 

1989  J 

I 

1989  J 
! 

1989  J 

I 

1989  ! 
I 

1989  J 
t 

1989  | 
I 
! 
I 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


516 


ENGR! 

0 1  ST ! 

VESSFL 

OPFRATOR 

NAME  AND  NUMBER 

i  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC! 

1  MET  ICCOE* 

1  TER  !  SEE  * 

!  TON-  !pag;1 

1  NAGE  •  IV  • 

DIMENSIONS  1 
LENGTH! 390Tk! 

REG.  1  REG. ! 
//////!/////! 
OVs=-' 5VE4-! 
ALL  1  ALL  ! 

D®  APT! 

I 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

• 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGEriS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  £  L  ! 
IS  IOPERATING  ! 
!TC!  BASE  • 

! AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 
!EE!  LINE-2  •* 

2 

j 

YEAR  ! 
BUILT  • 
OR  ! 

REBUILT! 

(20)  m/g 

TRANSPORT  SERVICES* 

■INC. 

t  1  1 

1  !  1 

1  «  1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

i 

1 

1 

» 

< 

1 

! 

1 

(continued; 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

m/s  553 

•941 *97 

!  292!4A46l 

1)5.0! 

35.0! 

o.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

195.0! 

'5-0! 

l.o! 

-  • 

1 

1 

1 

N/3  55-) 

J941893 

!  292 ! 4 A4* ! 

195.0! 

’5.0! 

$.6* 

- 

1425! 

1 3.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  • 

1  1  1 

195.0! 

3  5.0! 

1.8! 

-  ; 

1 

2 

1 

M/G  550 

•3416)9 

1  29254A48' 

1 35. 0! 

05.0! 

O.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

!OK 

CINCINNATI! 

1989  • 

1  !  1 

1 >5.0! 

95.0! 

1.6! 

-  ; 

» 

2 

2 

«/G  361 

*941«00 

1  292!4»4*1 

135.0! 

'?.*! 

0.8! 

- 

14?5! 

1 3.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1939  ! 

1  1  1 

1 3  5.0! 

05.0! 

1.6! 

-  • 

1 

t 

2 

M/G  562 

!  941901 

•  29214446* 

195. )! 

35.0! 

O.o! 

- 

1425! 

1  3 .0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1939  ! 

1  1  1 

195.0! 

05.0! 

1.6! 

-  • 

1 

1 

1 

K/G  563 

J941902 

!  292!4A4S» 

1  '5.0! 

3S.0* 

8.0! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1939  ! 

1  1  1 

195.0! 

05.0! 

1.6! 

-  ; 

1 

I 

1 

M/G  564 

•94190S 

!  202NA46* 

1  95.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1425! 

i3.0!non: 

•OH 

CINCINNATI! 

1  989  ! 

!  1  ! 

1  35. O' 

'5.0! 

l.o! 

-  ! 

1 

; 

1 

M/5  565 

! 3413U4 

!  29214A46! 

W5.0! 

35. C! 

5.  6! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

135.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  » 

1 

1 

1 

M/G  566 

! 9419Q5 

«  202! 4*46! 

135.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1425! 

13. C! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

1  38.0! 

35.0! 

l.o! 

-  • 

1 

2 

1 

M/G  5*7 

‘941908 

•  29214A44J 

135.0* 

05.0! 

e.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  * 

1  1  1 

19$. 0! 

1 1  i»i 

1 .  c ! 

-  • 

1 

1 

» 

M/G  568 

! 941907 

1  29214A48* 

135.0! 

05.0! 

3.6! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

135.0! 

05.0! 

l.o! 

-  • 

1 

1 

1 

M/5  5*9 

J94190E 

1  2«2!4A46! 

135.0! 

55. C! 

S  •  6 ! 

- 

1425! 

13.0!. NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1939  • 

1  ;  1 

1*5.0‘ 

’5.0! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

; 

M/G  570 

•941909 

i  29214446! 

1  35.0! 

7  5-0! 

3.6! 

- 

1425! 

1 3.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

19J9  ! 

1  1  1 

135.0! 

35.0! 

l.o! 

-  • 

1 

2 

1 

M/G  571 

■  941 91 0 

1  29214448! 

135.0! 

'5.0! 

3.6! 

- 

1425! 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969  • 

1  1  ! 

1  3  5.0! 

'5.0! 

1.8* 

-  ! 

» 

1 

i 

M/G  572 

•«*t9ii 

1  29214446! 

135.0! 

’5.0! 

3.6! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1989  * 

1  1  « 

135.0' 

35.0! 

l.o! 

-  « 

1 

I 

1 

M/5  573 

J041912 

1  292  14446! 

19  5.  Jl 

05.0! 

3.6! 

- 

1425! 

13.01N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1939  • 

1  !  1 

13  5.0! 

05.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

j 

M/5  574 

•941913 

•  292 1 444.5 1 

195.0' 

'5.0! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

135.0! 

’5.u* 

1  •  6  • 

-  • 

1 

I 

< 

M/G  575 

!  >41914 

1  292  *4446! 

13$. 0! 

05.0! 

8.0! 

- 

1425! 

1 3 . 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

19J.0! 

35.0! 

1.6* 

-  1 

! 

1 

1 

M/G  576 

•941915 

1  292NA44! 

1 3  S .0! 

2  5.2! 

3.6! 

- 

U25! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

!  !  1 

195.0! 

05.0! 

l.o! 

-  » 

1 

j 

! 

M/G  577 

•941916 

•  29214448' 

135.0! 

’5.0! 

5.8! 

- 

U?  5! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1  1  1 

195. J! 

05.0! 

1.6! 

-  • 

1 

2 

1 

M/G  578 

•941917 

1  29*144  43! 

135.0! 

35.0! 

3.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1939  ! 

1  1  ; 

195.  )! 

'5.C! 

1.6! 

-  • 

t 

1 

! 

M/G  579 

i  292144.8! 

1>S.O! 

35.0! 

J.6! 

- 

1425! 

1  3.0 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1939  • 

1  1  1 

1 95. 0! 

’5.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

*1/0  580 

•  29214A46! 

135.0! 

'  5  .  C ! 

3.o! 

- 

1425! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  • 

•  1  1 

1  35 . 0! 

ts.O! 

1 .0! 

-  » 

j 

1 

1 

M/G  600 

!  544*61 

1  67314440! 

135. :• 

5  5.0! 

6.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1  1 

135.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

m/0  601 

•544552 

•  67314440! 

135.0! 

'3.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

!OM 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1  1 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

M/O  602 

•544563 

1  673144^0! 

195.0! 

’5.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1  1 

1  JS.O! 

05.0! 

1.6* 

•  * 

! 

1 

! 

1 

*/G  oCS 

!  S»*5a4 

•  6731444.0! 

1 35. C! 

'5.3! 

3.6! 

- 

1403! 

1 J.OSNONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1973  i 

1  1  1 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

! 

1 

! 

M/0  604 

•544*65 

!  *73144.0! 

133.0! 

’5.0! 

3.5! 

- 

1403! 

13.0!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1973  • 

1  1  1 

1  >3.0! 

'  5.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

m / v»  605 

•544*86 

•  o7  314  A>»0 ! 

135.0! 

’5.0! 

3.6! 

- 

1403! 

13.05N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1  ! 

1*35.0! 

'5.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

! 

M/G  506 

M445o7 

i  6731444C! 

13). J! 

3  5.0! 

3.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

!OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  !  1 

195.0! 

'5.0! 

l.o! 

i 

-  J 

! 

! 

! 

! 

M/G  807 

! 544568 

1  >73!4AO! 

135.0! 

5  5.0! 

'.0! 

- 

! 

1403! 

13.0JNONF 

•OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

!  !  1 

1  >5. 0! 

'5.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

M/0  653 

•S„S89 

1  673!4A<0! 

195.0! 

0  5.0! 

5.6! 

- 

! 

1403! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1  1 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

M/G  609 

1544570 

l  87314440! 

135.0! 

'5.0! 

6.6! 

- 

! 

1403! 

1  3.0! NONE 

!OK 

CINCINNATI! 

1973  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

! 

J 

N/G  669 

•529125 

•  93314448! 

195.0! 

'5.0! 

).2! 

- 

1455! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1970  l 

!  •  1 

135.0! 

'5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

M/G  o /0 

1  59391  * 

•  34  5! 4448! 

135.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1  3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH  l 

1978  1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

M/5  871 

*593919 

1  34 3 i 44 46! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

197*  J 

•  1  1 

1 >5.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

M/5  672 

• S9392M 

1  34314448* 

D5.0! 

'  j.C! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

13.0! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

1  •  1 

19).  0! 

35.  Cf 

1.5! 

t 

-  t 

! 

! 

! 

! 

M/G  673 

•593921 

!  34  3! 4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3 .0! NONE 

!KY 

PADUCAH  { 

1978  ! 

1 

1  !  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

M/G  674 

•593922 

1  44  3{ .4*8! 

1>S.O! 

?5 . 0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

H/5  675 

! 5 } J923 

1  U3J4A48! 

135.0* 

".0! 

9.0! 

• 

1 

1500! 

13.0! NONE 

!  K  Y 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

!  1  1 

13  >.0! 

'5.0! 

1.!! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

M/C  678 

! 593934 

1  84314446! 

195.0! 

'5.2! 

9.  >! 

- 

• 

1500! 

1 3. 0! NONE 

SKY 

PAOUCAM  | 

1978  1 

1  !  1 

1 9  J «  )! 

JS.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

M/5  077 

1593925 

!  143I4A44J 

1 3  J.  3! 

'  5.  '! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1978  1 

1  1  1 

133.0! 

'  5.C! 

1.5! 

1 

•  • 

1 

1 

2 

l 

M  /  G  6  7ft 

•50J626 

i  84JU4.6! 

1  >5.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

1 3.0 !  NON( 

*!KY 

PADUCAH  i 

1978  1 

|  l  J 

Di.  0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

M/  3  679 

•593027 

•  84)144. 8' 

i:5.)! 

35. 0! 

9.2* 

- 

i 

1500! 

1 J.OINOME 

!  KY 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

1  ■  i 

13  5.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  J 

1 

! 

! 

! 

M/G  6*0 

1612204 

1  14  3J  4444 ! 

195.0! 

'5.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1979  ! 

I  {  } 

D5.0! 

08.0! 

1.5! 

2 

-  » 

j 

! 

! 

! 

M/5  8M 

1812205 

!  34  3 1 4448! 

135.0! 

'5.C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1  3 . 0 ! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1 979  ) 

1  1  • 

D5.3! 

'5.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1/G  6*2 

1812206 

!  34  3 } 444*  ! 

1>5.0! 

35.0! 

).  0! 

- 

■ 

15CO! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  J 

1979  ! 

!  1  1 

1)5.0! 

JS.O! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

i 

M/G  6*3 

id12207 

1  343I4448! 

195.3! 

35.0! 

).0! 

- 

■ 

1500! 

1 3.0‘NONE 

!Kt 

PADUCAH  ! 

1979  ! 

1  «  1 

1)5.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

2 

! 

! 

« 

M/G  684 

•612203 

!  94314444! 

H5.0! 

05.2! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.3! NONE 

m 

PADUCAH  ! 

1979  j 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

! 

! 

M/5  665 

1812209 

1  34  3! 44<o  ! 

1 ) >. 0! 

'  5.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3  .01  NONE 

•KY 

PADUCAH  ! 

1979  ! 

1 

!  !  ! 

1  >  > .  0 ! 

05.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

M/C  6*6 

131222* 

!  84314448! 

1)5.0! 

1$.C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13 .0! NONE 

!KY 

PADUCAH  * 

1979  ! 

1  1  ! 

1*5.0! 

*'.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

l 

! 

M/5  6*7 

1612229 

1  343!44o! 

195.0! 

JS.u! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1979  J 

1  1  1 

195.0! 

'5.2! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1 

! 

M/G  8*3 

1812230 

1  3431444*1 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.0! NONE 

i<r 

PADUCAH  j 

1979  • 

!  1  ! 

1 ) 5.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

M/C  6*9 

1612231 

•  34314448! 

195.0! 

25.2! 

9.2! 

- 

i 

1503! 

13. 0! NONE 

!KY 

PADUCAH  J 

1979  i 

! 

1  !  1 

I  !  ! 

!  1  ! 

1)5.0! 

j 

1 

35.0! 

1 

! 

1.5! 

1 

« 

i 

-  1 

! 

1 

j 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

• 

i 

! 

! 

TABLE  2  -  ASCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

CIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

*  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC! 

1  NET  1C  006 1 
■1  REGIS-!  ****  1 

1  TER  1  SEE! 

1  TON-  1  PAGE ! 

1  NA6E  !  IV  1 

DIMENSIONS  1 5® APT! 
LENGTH* 5RDTH!  1 

REG.  !  RE5.1LOAD-! 
//////•/////!  ED  ! 
OVcB-1 OVER-!/////! 
ALL  !  ALL  1LIGHT! 

ICAPACITY! 

;  j 

!  CARSO  ! 
!////////• 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

cST  !  CARGO  HANDLING  !S  !OPE»ATXNG  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  • 

(LIGHT) 1////////////////2TD! ////////// »  OR  • 

(FEET)*  LINE-2  !EE!  LlNE-2  ! ^REBUILT! 

(20)  H/G 

TRANSPORT  SERVICES* 

\  INC. 

1  i  i 

1  i  i 

!  i  i 

t 

i 

j 

j 

i 

; 

i 

i 

i 

i  i 

1  i 

2  i 

1 

2 
i 

1 

2 
i 

! 

! 

i 

(continued: 

;  i  i 

i 

i 

i 

i  t 

2 

! 

< 

M/G  690 

•612232 

1  34314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!  KY 

PADUCAH  ! 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

!  -  j 

i 

i 

t 

H/G  691 

•612233 

i  34314*46! 

195.0! 

3  5.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1979 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  —  i 

! 

i 

i 

H/G  692 

*612234 

1  343!4A4»! 

195.0! 

85.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0!non; 

!KY 

PADUCAH  ! 

1979 

1  1  1 

195.  C! 

35.0! 

1.5! 

;  -  i 

J 

l 

< 

M/G  693 

•612235 

1  34314*46! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 3.0! NONE 

SKY 

PADUCAH  i 

1979 

!  i  i 

195. C! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

i 

i 

! 

H/G  694 

1612236 

1  84314*46! 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1979 

1  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  i 

i 

i 

{ 

M/G  695 

*612237 

1  34314446! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1S00! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  • 

1979 

i  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2  -  | 

! 

i 

i 

M/G  696 

161223? 

1  34314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13. 0! NONE 

!  KY 

PADUCAH  j 

1979 

!  !  1 

195.0! 

3S.O! 

1.5! 

!  -  < 

i 

i 

2 

M/G  697 

! 61 2239 

1  34314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  j 

i 

i 

i 

H/G  698 

1612240 

1  $4314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0 ! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1979 

1  !  1 

19$. 0! 

35.0! 

1.5! 

j  -  i 

2 

i 

I 

H/G  699 

1612241 

1  34314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1979 

i  t  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

!  -  ; 

i 

i 

< 

M/S  701 

1552136 

1  701 !  4A«»0! 

195.0! 

35. C! 

e.s>! 

- 

!  1436! 

1 3 . 0  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

!  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

; 

i 

i 

M/G  702 

1552187 

!  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

i 

i 

i 

M/G  703 

•552188 

1  70114*40! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  !  1 

195. C! 

3  5.0! 

1.5! 

i  -  i 

t 

! 

! 

H/G  704 

1552139 

!  70114*40! 

195.0! 

33.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i  -  i 

; 

i 

! 

M/G  705 

*552190 

1  70114*40! 

195.0! 

3  5.0! 

8.6! 

- 

!  1436! 

13.0!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ; 

i 

i 

! 

H/G  706 

1552191 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

i  1436! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  i 

i 

i 

i 

M/G  707 

! 552192 

1  701 1 4*4^1 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  14361 

1 3.0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI j 

1974 

1  1  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

t 

! 

M/6  708 

1552193 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1  1  1 

105.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

i 

! 

H/G  709 

'1  552194 

1  70114*40! 

195.0! 

t  5.2J 

8.6! 

- 

!  1436! 

1S.05N0NF 

ioH 

CINCINNATI! 

1974 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

f 

H/G  710 

1552195 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  U36i 

1 3 .0 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1974 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

H/G  711 

1 352196 

!  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

« 

!  1436! 

13.0! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1974 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

H/6  712 

•552197 

1  701  14*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.01NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  !  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  713 

1552198 

!  70114*40! 

195.0! 

35,0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  • 

! 

! 

! 

H/G  714 

5552199 

1  70114*40! 

195.0! 

'5.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.01N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

; 

1  1  1 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

! 

! 

M/G  715 

1552200 

•  70114*40! 

1 9  5.  3! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

*  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

M/G  716 

1552201 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  U36! 

1  3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

• 

1  1  1 

19}. 0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  717 

1552202 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  U36! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

1 

i 

! 

H/G  718 

1552203 

!  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

i  1 436  | 

13.0 ! NONE 

*!0H 

CINCINNATI* 

1974 

1 

•  •  1 

195.3! 

35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

! 

! 

H/G  720 

1552205 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

• 

H/G  721 

1552206 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1074 

! 

!  1  1 

193,0! 

35.3! 

1.5! 

!  -  t 

! 

! 

! 

H/G  722 

1552207 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

•  1436! 

13*0! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  723 

1552208 

!  701!4*-C! 

195.0! 

35.0! 

8,6! 

- 

!  H36! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  “  1 

i 

! 

! 

H/G  724 

1552209 

1  701 14*40 1 

19}.0! 

35.0! 

1.6! 

- 

!  1436! 

1 3.oj  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

; 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  725 

i 552210 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  14361 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1  1 

195  A 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

H/G  726 

1552211 

1  70114*40! 

195.0! 

35. C! 

5.6! 

- 

!  U361 

13.0IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

l 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

H/G  727 

I5S2212 

1  70114*401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1436! 

15.0INONE 

iow 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

I 

M/S  728 

1*52213 

1  7C1I4I40! 

195.0! 

35.2! 

3.6! 

- 

1  143o! 

1  3 ,oi NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  729 

1552214 

1  70114*40! 

195.0! 

35.0! 

3.61 

- 

!  1436! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

t 

! 

! 

M/G  730 

1611866 

1  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427! 

14.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1  1  1 

195.  C! 

'5.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/6  731 

! 61 1 *67 

1  6«4!4A40! 

195.0! 

T5.Q! 

3.6! 

- 

!  1427! 

14.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  1  1 

195.0! 

'5.2! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  732 

j  61 1 863 

!  69414*43! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1  1427! 

14.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

i 

! 

M/6  733 

1611869 

t  69414*40! 

105.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427! 

14.0!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1«79 

! 

1  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

$ 

M/G  734 

1611270 

1  69414*401 

1*5.0! 

35.0! 

3.6 ! 

- 

!  1427! 

1 4.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1979 

i 

!  1  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

I  -  ! 

; 

! 

} 

H/G  735 

1611871 

1  69414*4*1 

195.0* 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427 ! 

14 . o! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1  t 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

H/G  736 

1 61 1 *72 

!  69414*40! 

195.3! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427! 

14. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI) 

1979 

| 

1  1  1 

194.0! 

33.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

! 

H/G  737 

1611873 

1  69414*40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1427! 

14.01NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

1  !  1 

19J.0! 

35.0! 

1.5! 

•  -  ! 

i 

! 

! 

H/G  738 

1611874 

1  694I4A40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427! 

U.O'NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

2 

! 

! 

H/G  739 

1611575 

•  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  1427! 

14.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1  1  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  i 

t 

2 

! 

H/G  740 

*1611876 

1  69414*40! 

195. OJ 

35.2! 

a.  6! 

- 

!  1427! 

14.0! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

'5.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

1 

H/G  741 

*611877 

!  69414*40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

!  1427! 

U.oiNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  i  t 

195.0! 

35.2! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

i 

! 

M/N  742 

1611378 

j  694!4*40i 

195.0! 

'5.0! 

8.6! 

- 

!  1427! 

1 4 . 0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

H/C  743 

1611879 

1  69414*40! 

193.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

•  1427! 

14 .oj  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.2! 

1.5! 

j  •  2 

! 

! 

j 

H/S  744 

1611580 

1  69*14*40! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

!  U27i 

14.0! NONE 

!  OH 

Cincinnati! 

1979 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t  -  1 

i 

2 

! 

H/G  745 

i 674023 

1  71114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1427! 

12.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

i 

i 

!  1  ! 

1  !  ! 

!  !  1 

195.0! 

! 

2 

35.0! 

i 

i 

1.5! 

1 

i 

;  -  i 

1  t 

{  i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

TA>L1  >  -  DESCRIPTION  0*  VESSELS 
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ENSP* 

DIST* 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1 DRAFT! 

!  NET  !C0D?!LS*.C7H!  S®DTH*  ! 

*1  ®£3IS-! *♦  **!  NW.  *  PE5.1L0AD-! 

1  TER  *  SET  1  //////!/////•  £D  ! 

*  T3N-  'PAGE!  UV^P-1 OVca“! /////! 

!  N*Gff  1  IV  1  ALL  '  *LL  1LIGMT! 

! CAPACITY! 

1  1 

!  CARGO  j 
!////////! 
**ORSE!  PASS-  ! 
POWER*  ENGcRS  ! 

NIGH-  » 

EST  *  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 
IS  ! OPERATING  !  ! 
!TC»  .  9ASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  3UILT  J 
•TO !//////////!  OR  ! 
!E£!  LINE-2  !*REBUILT! 

(20)  */G 

TRANSPORT  SERVICES/ 

!  INC. 

1  11 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

« 

1 

1 

1 

• 

* 

1 

2 

(CONTINUED) 

1  11 

1 

1 

1 

1 

1 

M/G  746 

•624024 

•  711*14440*1 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

.  1 

1477! 

12.0».N0NE 

ion 

Cincinnati! 

I960  • 

1  ij 

1 35-0! 

7  5.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

2 

1 

M/G  747 

1624025 

!  71114A40! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  * 

1427* 

12. 0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

I960  ! 

1  11 

195.0! 

25.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

1 

H/G  743 

1624026 

•  71114A4C! 

195.0* 

35.  C! 

9.0! 

•  1 

1427! 

1 2 .0! NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1980  ! 

1  1  1 

D5.0! 

:s.C! 

1.5! 

< 

-  • 

• 

1 

t 

H/G  74-) 

1624027 

1  71114A40* 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  1 

1427* 

12.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

M/G  750 

j  624026 

1  711*4440! 

193.0! 

25.  C! 

9.0* 

—  ! 

1427! 

1 2.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980  j 

!  !  ! 

1°S.O! 

'5.G! 

1.5! 

1 

-  ! 

l 

2 

j 

M/G  751 

1624329 

■  71 1 14440! 

195.0! 

T5.C! 

9.0! 

-  ; 

1477* 

12. ol NONE 

ion 

CINCINNATI*! 

1980  ! 

1  11 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

*»/G  752 

1624330 

i  711* 4»40! 

195.0! 

25.0! 

9.0* 

-  j 

1477* 

1 2.0 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1080  ! 

1  *i  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

! 

1 

l 

1 

M/G  753 

! 924031 

!  711 *4*42! 

195.0! 

35-0! 

9.0* 

-  j 

1427! 

12.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

■  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

• 

1 

2 

M/G  754 

•6'©»65 

!  69514*41! 

195.0! 

35.  S! 

3.©! 

w  j 

1561! 

1 J.O! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979  ! 

1  1  1 

200.0! 

75.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

l 

! 

M/G  755 

1636*66 

*  <>95 14*41  S 

195.0* 

'3.3! 

E.o! 

-  i 

1561! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979  ! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

1 

2 

«/G  756 

•636*67 

*»  095144  41*! 

1X.0! 

'5.0! 

3.6*. 

-  1 

1561! 

13.0! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1979  • 

1  !  1 

200.)! 

25.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

1 

1 

N/5  757 

!6366o? 

!  o95!4*4l! 

1}5.0! 

35.0! 

2.4* 

-  ] 

1561 ! 

13.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1979  j 

1  1  1 

2)0.0! 

■'5.0* 

1.5! 

1 

-  • 

1 

2 

1 

M/G  755 

*!  036*69 

•  495!  4A4*  j 

195.0! 

25.0! 

3.6! 

-  1 

1561 ! 

13.0! NONE 

*!0M 

CINCINNATI*! 

1979  ! 

1  1  1 

200.0! 

25.0! 

1.5! 

1 

-  j 

l 

1 

1 

K/5  750 

io3o*70 

1  695J4A41 ! 

195.0! 

'5.0* 

E.o! 

-  ! 

1561! 

1 3.oInONE 

ioH 

C INC INNATti 

1979  j 

•  1  1 

20C-0! 

25.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

j 

j 

M/G  760 

'•630*71 

1  69514A41* 

195.0! 

T  5.0! 

6.6! 

-  j 

15o1 ! 

13. 0! NONE 

!  OH 

Cincinnati! 

1979  • 

|  J  • 

<))-0! 

35.0! 

1.5* 

1 

-  • 

! 

1 

1 

K/G  761 

*1636372 

1  0O514A41* 

19  >.31 

75.0! 

*.©* 

•  ; 

1561* 

1 3.0! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1979  j 

j  1  1 

7*0. 0* 

2  M.O! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

1 

J 

M/G  762 

1636473 

•  695*44,1! 

19  3.0! 

)5.0! 

8.6! 

-  ! 

1561! 

1 3 - J ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979  ! 

!  1  ! 

29:.0i 

95. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

l 

M/G  753 

i©'o*74 

'  695  14*41  ' 

195.0! 

’5.  J! 

S.  6! 

-  ! 

1561! 

13.01N0ME 

!  OH 

CINCINNATI* 

1979  ! 

;  j  ! 

2A0.OJ 

25.3! 

1.5! 

] 

-  ; 

2 

1 

{ 

H/G  764 

!  6'1  °93 

•  24314*40! 

I’S.O! 

'  5.0! 

10.1! 

.  ; 

1400! 

W. Si  NONE 

!KY 

PADUCAH  *• 

1981  ! 

!  1  ! 

1 9  3.  3* 

*5.0! 

1.6* 

1 

-  * 

1 

2 

j 

H/G  765 

1031994 

»  24314*40! 

1>6.0* 

'5.2! 

10.0! 

-  ! 

1400! 

1 4. S  j  NONE 

SKY 

PADUCAH  *! 

1981  i 

1  ;  1 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

j 

-  J 

t 

1 

1 

M/G  766 

*031995 

1  ?4  3!  4*4)1 

195.0* 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1400! 

14.S! NONE 

SKY 

PADUCAH  • 

1981  ! 

!  1  1 

i9>.:* 

75. 3i 

I.o! 

] 

-  » 

1 

1 

1 

M/G  767 

j  0  31 °9o 

•  34  314*40! 

1>5.0! 

*5.0! 

10.0! 

_  1 

1402! 

14.5! NONE 

iKY 

PADUCAH  ! 

i98i  i 

•  1  1 

19  5.0! 

)5.:! 

I.o! 

1 

-  • 

t 

1 

! 

m/G  766 

16)199? 

!  94*14* 40 i 

19*. 0* 

25. C! 

10.0! 

-  | 

WOO* 

1 4 • 5 i NONE 

SKY 

PADUCAH  S 

1981  ! 

1  1  1 

195.0* 

T5.0* 

1.6! 

] 

-  « 

1 

1 

1 

M/G  760 

1631993 

j  24  314*0! 

195.9! 

75.0* 

10.0! 

-  ; 

WOO! 

14.5! NON* 

Iky 

PADUCAH  *! 

1981  ! 

;  1  j 

195.0' 

75. C! 

1.0* 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

M/G  770 

i 6*1999 

*!  *43*4*40! 

1  'S. 0! 

'S.C! 

10.0! 

-  ] 

WOO! 

14,5 i NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1981  S 

2  1  ; 

U5.0' 

'5.0! 

1.6! 

] 

-  J 

1 

1 

! 

! 

M/G  771 

*1  632C01 

1  2’7!4»4(>! 

1>5.0! 

’5.0! 

10.0! 

- 

WOO! 

14.5'NONE 

Sky 

PADUCAH  ! 

1931  S 

1  1  • 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

] 

-  » 

1 

! 

! 

! 

M/G  772 

!»"20O? 

!  *4  3!4*4'*i 

195.0! 

25.0! 

10.0! 

-  1 

WOO! 

1 4.5 i NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1931  S 

«  2  ; 

195.0! 

36.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

M/G  773 

'•  632C0J 

!  *43  •  4  *4<*  i 

193.0* 

'  5.0! 

12.0! 

.  { 

WCO! 

W.  si  NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1981  • 

1  t  1 

1’>.?! 

35. *9i 

1  .©! 

1 

-  • 

« 

1 

1 

S 

M/G  774 

1632C04 

•  <4314*40! 

195.3! 

’5.0* 

10.0! 

- 

WOO! 

W.5*!N0Nc 

j  ICY 

PADUCAH  ! 

1981  ! 

1  1  2 

195.0* 

'5.C! 

1.6! 

1 

-  • 

! 

! 

1 

! 

M/G  775 

•©'7325 

j  <4  3  i  4*  492 

195.0! 

'5.0! 

10.0* 

-  1 

WOO! 

14.5 ! NONE 

•KY 

PADUCAH  ! 

1981  ! 

;  «  1 

195. C! 

2  >.0! 

1.6* 

-  i 

1 

! 

J 

! 

M/G  776 

*16)2006 

•  W3J4W7* 

1 5  >.  0! 

?5.:i 

10.2! 

- 

WOO! 

14.5!N0NF 

SKY 

PADUCAH  ! 

1981  ! 

2  1  ; 

1>5.u! 

'5.0! 

1.6' 

-  J 

t 

! 

» 

! 

M/S  777 

j  6 T2C 07 

i  143J4A40! 

1>5.0! 

75. C! 

1C.0! 

- 

WOO! 

w.sInone 

•KY 

PAOUCAH  ! 

1981  ! 

!  1  ! 

1 91.0! 

'©.v! 

1.6! 

-  1 

! 

j 

1 

! 

M/G  776 

1632023 

!  34314*40! 

m. :• 

* ! .  C! 

10.2! 

- 

wooi 

W.5JN0NE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1981  ! 

1  2  ! 

195.0! 

rs.oi 

1.6! 

-  1 

1 

! 

2 

! 

M/G  779 

1 o  i2C24 

!  *4354* •*! 

19  5.0! 

'5.0! 

10.0! 

. 

wool 

1 4 • 5 i NONE 

SKY 

PAOUCAH  • 

1981  ! 

1  !  1 

1>5.'*! 

35. C! 

1.6! 

.  1 

j 

1 

1 

1 

M/G  7*0 

1M2C25 

1  14 3! 4*4' * 

193.0! 

15.0! 

10.0! 

_ 

1400! 

14. 5! NONE 

SKY 

PADUCAH  j 

1981  ! 

1  1  1 

1 9>.0! 

'5.0! 

1.6! 

-  1 

1 

t 

j 

J 

M/G  741 

j  M2C26 

i  34  314*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

WCO! 

14.5*!  NONE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1981  • 

1  1  ! 

195.0! 

3M.A! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

1 

S 

.M/G  7*2 

1 o)2027 

1  243! 4*40! 

W5..0* 

'5.  j* 

13.0! 

-  ] 

wool 

14.5  "'NONE 

!ky 

PAOUCAH  ! 

1981  *. 

1  !  1 

1J5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

» 

1 

2 

» 

M/G  7*3 

1 6*2022 

1  14314*40! 

1>>.3* 

75. l! 

10.0! 

- 

WCO! 

W.SiNOMf 

SKY 

PAOUCAH  ! 

981  i 

1  1  1 

195.0! 

'5.0* 

1.6* 

.  1 

1 

1 

1 

2 

M/G  7*4 

•o32:29 

•  14314*4*1 

1 95.0! 

'3.C! 

10.0! 

. 

wooi 

14.5! NONE 

iKY 

PADUCAH  ! 

1981  ! 

1  1  1 

1 95,0! 

*J.C* 

1.6! 

.  1 

| 

! 

1 

s 

M/G  765 

•632039 

1  3*  3 ! 4  *«9 1 

195.0* 

'5.C* 

10.0! 

. 

wool 

14,5! NONE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1981  J 

1  1  1 

1 95. u! 

75.0! 

1.G! 

-  i 

1 

1 

! 

S 

M/G  7/6 

•632031 

1  64314*40! 

195.0! 

'5.0! 

12.0* 

! 

WOO! 

14. 5 ! NONE 

•KY 

PADUCAH  | 

1981  J 

j  1  1 

195. 3! 

)5.0! 

1.6! 

| 

-  i 

1 

! 

• 

! 

M/G  7*7 

•*'703? 

*1  14  314*4*! 

195.)! 

'5.:* 

12.0! 

. 

wooi 

W  .  5  j  NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1961  J 

j  ;  ■ 

195.  }• 

*  3.0! 

1.4! 

1 

.  • 

1 

S 

S 

! 

M/G  7?s 

1 6*2033 

•  A43i4A4)i 

1  >5.0! 

75.0! 

10.0! 

•  ] 

wooi 

14.5 ! NONE 

SKY 

PADUCAH  S 

1981  ! 

1  !  ! 

1 95. 0! 

35. ol 

1.6! 

.  1 

1 

I 

! 

! 

M/5  7*9 

16*2034 

!  «4M4*-0! 

195.0* 

'5.0! 

12.2* 

. 

wooi 

W.S1N0NE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1981  ! 

1  1  1 

1>5.9* 

'5.0! 

1.©! 

j 

-  j 

1 

« 

! 

t 

M/G  79y 

*9)2035 

!  '4314*40! 

1>>.  )! 

'5.2! 

10.3! 

WOO! 

W . 5  j  NONE 

•KY 

P.ADUCAH  ! 

1981  * 

!  1  1 

155.0! 

'5.0! 

1  .©! 

I 

.  1 

1 

1 

! 

J 

M/G  7« 1 

1 6)2034 

!  94  314A40*. 

1 96.0! 

)).'oi 

10.  o* 

- 

wcoi 

14. 5 ‘{NONE 

IKY 

PAOUCAH  • 

1981  J 

1  ;  ; 

195.0* 

'2.0! 

1.6! 

.  1 

; 

l 

! 

! 

M/G  7*2 

14)2037 

!  J43!4i4»'j 

1  9  6.0* 

'5.C! 

10.  C! 

-  ] 

wooi 

W .5 i NONE 

SKY 

PADUCAH  * 

1981  ! 

;  1  1 

m.O! 

'5.C! 

1.6! 

.  1 

1 

1 

! 

1 

M/G  79 J 

14*2035 

!  34 )! 4*40! 

195.0* 

'5.2! 

10.2! 

- 

wooi 

W.  5  i  NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

i98i  i 

1  1  • 

19  5.0! 

'5.*! 

1.©! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

M/G  794 

i 6)2039 

!  343!4A,oi 

1  >5. ?! 

35.3! 

10.0! 

wooi 

W . 5 ! NONE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1981  ! 

!  !  ! 

196.0! 

'S.O! 

1.©! 

1 

.  1 

1 

! 

! 

• 

M/G  795 

! 9*2040 

• 

196.?' 

*5.2! 

11.0! 

_  | 

wooi 

W.5 !  NONE 

•KY 

PAOUCAH  ! 

1981  *! 

!  !  ! 

195.0! 

'5.0! 

1.6! 

—  1 

! 

l 

! 

t 

M/G  796 

•6)2^41 

!  J4JJ4AO! 

i>5.:* 

T5.C! 

10.3! 

- 

wooi 

14. 5! NONE 

SKY 

PADUCAH  ! 

1981  ! 

1  «  i 

19). 0! 

35.;* 

1.©! 

I 

.  1 

1 

t 

1 

• 

M/G  797 

!**2C42 

!  64  3141401* 

1>5.w* 

32.7! 

1  u.O! 

• 

wooi 

1 4. 5! NONE 

iKY 

PADUCAH  • 

1981  ! 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

.  1 

1 

! 

! 

! 

*/0  615 

S  SM?24$ 

1  76o!4*40! 

200.3! 

'5.C! 

f.6! 

.  1 

1561! 

1 3.3i NON* 

SOH 

CINCINNATI! 

1974  1 

! 

1  ;  ; 

210.0* 

35.0! 

1.4* 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

.M/G  616 

!  552244 

*!  766*4*45! 

2'0.J! 

)  5.0! 

6.©! 

_  ] 

1561! 

1 3. 0! NONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

1 

2 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  2 

290.3* 

35.0! 

1 

1 

1.4* 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

S 

! 

TAaU  2  -  DESCRIPTION  of  vessel? 


ENGR* 

DIST! 


VESSEL  WAKE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUKSEB 


<20>  M/6 
K/G  81? 
M/G  818 
K/G  319 

H/C  320 
K/G  821 
H/G  822 
K/G  523 
K/G  825 
H/G  826 
H/G  327 
H/G  £23 
M/G  329 
M/S  330 
M/G  831 
M/6  332 
M/G  833 
H/G  634 
M/G  835 
M/G  636 
M/6  337 
H/G  333 
M/G  339 
M/G  340 
M/G  841 
H/G  342 
M/G  843 
H/G  344 
M/6  845 
H/G  64© 
M/G  847 
H/G  343 
M/G  849 
H/G  350 
M/G  851 
H/G  352 
M/G  853 
M/G  854 
M/6  855 
M/G  356 
M/6  857 
M/G  855 
M/G  859 
H/G  860 
M/G  361 
M/G  362 
M/G  863 
M/G  364 
M/G  365 
H/G  366 
M/6  367 
H/6  363 
M/6  369 
M/G  370 
M/G  571 


TRANSPORT  SERVICES*  ! INC. 
(CONTINUED) • 

155224? 


1552248 

i 

1552249 

i 

1552250 

i 

1552251 

i 

I 5S2252 

i 

1552253 

j 

1552255 

i 

1552256 

i 

15S2257 

i 

1552258 

i 

1 552259 

i 

1636275 

i 

1636876 

j 

.'616877 

| 

1636378 

i 

1636679 

i 

1636*30 

t 

I  636*31 

i 

1636832 

i 

1656833 

i 

1636834 

i 

1 63d63S 
636*36 
636*87 
6362S3 
636839 
63200* 
6^2009 
632010 
632C11 
632C12 
83201 x 
632014 
632015 
632016 
632017 
632013 

1632019 


!  o’202G 
! 

(632021 

632022 

5934U 

59541$ 

595416 

593417 


1611702 


1VTCC!  DIMENSIONS  !0*A*T! 

NET  ICOD-!  LENGTH!  36DTH!  * 

REGIS-*****!  RE6.  *  RsG.!LOAD-l 
TER  !  S EE !//////! /////{  * 

TON-  *  PAGE  *  OV;®“! OVi0”! ///// 1  HORSE 
NAGE  I  IV  !  ALL  1  ALL  !lIGwT!  POWER 


766 • 4A40 1 

i  i 

766i4A40l 

i  ; 

76&14A40! 

i  t 

76614A40! 

i  i 

76614A40! 

I  I 

766 14A40! 

i  i 

766  14 A40 1 


76o! 4A40! 

2  i 

76o  14  A  40! 

i  i 

76d!4Ao! 

j  i 

76614A4Q! 

i  i 

76614*40! 

I  i 

73014A 41! 

i  i 

73014A41  1 

i  i 

73014*41! 
;  2 

73014*41 > 

i  i 

73014*41! 

i  i 

73014*41 1 

;  i 

73014*41 j 

!  i 

73014*41 1 

•  j 

73014*41! 

1  1 

730  14*41  • 

!  ! 

73014*41! 

i  i 

730! 4A41 | 

!  ! 

73014*41  ! 

!  i 

73014A41! 

!  i 

?30l4A%1 1 

i  i 

91514*4)1 

1  i 

915  14A40! 

>  i 

91514*40! 

2  j 

91 5 !4*40j 

1  i 

91 5 14A4oi 

2  i 

91514*40! 

j  i 

915!4A4:i 

1  I 

915*4*4)1 

t  2 

91514*40! 

!  ; 

915 1 4*4oi 
!  1 

91514*40! 

2  i 
91514*4)* 

1  ! 

91514*40! 

*  i 

9i$!4,*;oi 
!  ! 

915  14*40! 

!  I 

72614*45! 

!  j 

72614*45 j 

!  I 

726  !  t*  45  j 
!  ( 

72814*41  1 

*  j 

’1114*41! 
i  i 

71114*41  1 

i  i 

711*4*41! 

*  i 

71 1 i 4A41 i 
1  ! 

!  7*014441! 

*  !  i 

1  7*014*4$! 

!  *  j 

1  7*0! 4*  45 ! 

1  1  ! 

1  730I4A45! 


200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.01 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
20. 01 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
200.0' 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
2C0.C! 
2)0.0' 
2)0.0! 
200.0! 
200. 0! 
200. 0! 
290.0! 
2)0.0! 
2P0.0! 
200.0! 
2°0.0! 
2)0.0! 
200. C! 
2)0.)! 
20C.O! 

2)oloi 

230. 0! 
200.0! 
2)0.0! 
230.0! 
200.0! 
200.0! 
2)3.0! 
230.0! 
2*0.3! 
200.0! 
2)0.0! 
203.0! 
2)0.0! 
200.0' 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
203.0! 
200.0! 
2)0.0! 
2)0.0! 
200.0! 
2)0.0! 
2)0.0! 
200.0! 
2)0.0! 
0)0.0! 
O'1)..)! 
200.0! 
200.0! 
200.0! 
2)0.0! 
2C3.0! 
2)0.0! 
2)3.0! 
230.0! 
2)0.0! 
200.0! 
2)0.3! 
200.0! 
233.0! 
2f>0.0! 
2)0.0! 
233.3! 
2)0.3! 
213.0! 
2>:.3! 
*‘’*3.0! 
2)3.0! 
2)0.0! 
2)3.0! 
2)3.0! 
2'%3.0! 
2*0. 0! 
2)3.0! 
2)0.1! 
230.0! 

2  >0.0! 
2*3.0* 
203.0! 
2)3.3! 
2)3.0! 
210.)! 
203.0! 


35.0! 
35.3! 
?5.0! 
35. G! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
25.  G! 
35.0! 


35.  G! 

35. Cl 

35.0! 

35. C! 

35.3! 

35.0! 

35.0! 

>5.C! 

35.0! 

35. C! 

35.0! 

35. C! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

33.0! 

25.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35.  C! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35. C! 

35.)! 

35.:* 

35.0! 

25.0! 

35.  C! 

35.0! 

I5.C! 

35.)! 

’5.0! 

35.  C! 

>5.0! 

2  5.)! 
35. C! 
25.)! 
25.1! 
25.3! 
25.0! 
35.0* 
25.0* 
25.0! 
33.0! 
35.0! 
35.0! 
25.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35.0! 
35. C! 

2  5.0! 

35.0! 

25.0! 

35- C! 

25.)! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

>5.0! 

35.0! 

>5.0! 

35.0! 

35.0! 

>5.0! 

35.)! 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

35. C! 

H.O! 

2>.C! 

35.0! 

3>.C! 

25.3! 

25. C! 

>5.0! 

35.0! 

35.0! 

33.0! 

35.0! 

>5.0! 

35.1! 

35.0! 

35.0! 

35. C! 

35. C! 


8.  . 

1.4! 

8.6! 

1.4! 

8.6* 

1.4! 

8.6! 

1.4* 

a.o! 

1.4! 

8.6! 

1.4* 

8.6! 

1.4! 

e.6! 
1.4! 
3.6! 
1.4* 
2.6! 
1. 
3.e! 

1.4! 
5.  o! 
1.4! 
3.6! 
1.4! 
S.6! 
1.4! 


1.4* 

2.6! 

1.4! 

d. o  1 
1.4* 
8.6! 
1.4! 
5.8! 

1.4! 

8.6! 

1.4* 

3.8! 

1.4! 

6.8! 

1.4* 

3.8! 

1.4> 

8.6! 

1.4! 

8.6! 

1.4! 

e. 6» 

1.4! 

6.6! 

1.4! 

10.0! 

1.5! 

10.0* 

1.5! 

10.0! 

1.5! 

10.0! 

1.5! 

10.0! 

1.5* 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
9.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
5.0! 
1.4! 
9.0! 
1.4! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
10.0! 
1.5! 
9.0! 
1.4! 
9,0! 
1.5! 
9.0!  • 

1,5! 
9,0!  ■ 

1.5! 

! 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !*S  {OPERATING  ! 
FXXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ■ 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  j 
(LIGHT) !//////////////// sto ! ////////// J 


CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
cNGERS  ! 


(FEET)! 


LINE-2 


519 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


!E€!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


- 

1 

j 

1561 

!  13.0! NONE 

!  i 

! om  Cincinnati! 

1974 

“ 

1 

1 

1561!  13.0! NONE 

-  •  i 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

- 

; 

i 

1561 

13.0! NONE 

j 

!oh  Cincinnati! 

1974 

- 

i 

| 

1561 

1 3. 0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI* 

1974 

“ 

i 

i 

1561 

1 3.0! NONE 
» 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

- 

i 

i 

1561 

1 3. 0 1  NONE 
» 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

- 

i 

< 

1561 

1 3.0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

■ 

i 

i 

1561 

13.0 ! NONE 

i 

!oh  Cincinnati! 

1974 

“ 

i 

i 

1561 

1 3 . C ! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

” 

t 

« 

1561 

13.0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

■ 

i 

i 

1561 

13.01N0NE 

i 

!oh  Cincinnati! 

1974 

■ 

i 

i 

1561 

13.0! NONE 
j 

!OH  CINCINNATI! 

1974 

- 

i 

i 

1S61 

1 3.9! NONE 

i 

i oh  Cincinnati! 

1981 

- 

i 

; 

1561 

13.0! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI* 

1981 

- 

i 

i 

1561 

13.0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI* 

1981 

■ 

i 

i 

1561 

13.0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI! 

1981 

“ 

i 

i 

1561 

13.0! NONE 

i 

!OH  CINCINNATI* 

1981 

’ 

i 

i 

1581 

13.oj  NONE 

i 

! OH  CINCINNATI*' 

1981 

■ 

• 

i 

1561 

13. 0! NONE 
! 

!OH  CINCINNATI* 

1981 

“ 

i 

i 

1561 

- 

13.0!N0NS 

t 

!oh  Cincinnati! 

1981 

■ 

i 

i 

15M 

- 

13.0! NONE 

i 

■  i 

!OH  CINCINNATI! 

1981 

“ 

; 

i 

1561 

- 

13 .0! NONE 

J 

! 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

• 

i 

| 

1  561 
- 

13.0! NONE 

i 

!  J 

(OH  CINCINNATI! 

1981 

“ 

j 

i 

1581  i 
- 

13.01NONE 

J 

*  ! 
■OH  CINCINNATI! 

1981 

“ 

! 

■o 

i 

13.0! NONE 
! 

!  ! 
!CH  CINCINNATI! 

1981 

” 

i 

! 

1561! 

-  j 

13.9'NONE 

j 

!0«  CINCINNATI! 

|  | 

1981 

“ 

j 

1 561  i 

-  j 

13.0! NONE 

i 

! oh  Cincinnati! 

1981 

■ 

• 

• 

1600* 
-  j 

14.6JN9NE 

i 

-  ! 
!KY  PADUCAH  * 

1981 

• 

j 

ucoi 

-  I 

14.6‘NONE 

] 

'  \ 
!KY  PAOUCAH  » 

1981 

• 

i 

* 

1600! 
-  J 

14.6! NONE 

2 

!  ! 
!KY  PAOUCAH  • 

1981 

“ 

i 

1600! 

14.6! NONE 

2 

•  ! 
[KY  PAOUCAH  ! 

! 

1981 

• 

j 

i90oi 

14.6! NONE 

j 

!KY  PAOUCAH  1 

! 

1981 

- 

j 

1690! 

1 4. 6  j  NONE 
• 

!  * 
!*Y  PADUCAH  ! 

J 

i98i  i 

■ 

i 

j 

1690! 

•  i 

14.6J  NONE 
; 

i  ! 

•KY  PAOUCAH  J 

! 

1981  ! 

- 

i 

» 

i  o 

o 

o 

14.6 ! NONE 
! 

!  ! 

1  KY  PAOUCAH  • 

! 

1981  • 

- 

j 

» 

1600! 

-  i 

14.6'NONE 

i 

!KT  PAOUCAH  * 

! 

1«81  ! 

- 

i 

i 

1600! 
-  j 

14. 6!  NONE 
| 

!KY  PADUCAH  ! 

1981  ! 

- 

j 

• 

uooi 
-  * 

14.6! NONE 

2 

!KY  PAOUCAH  » 

! 

1981  ! 

- 

i 

! 

1600! 
-  J 

14.6! NONE 
» 

!  * 

•KY  PAOUCAH  ! 

i  i 

! 

1981  * 

- 

U00! 

-  f 

14.6! NONE 

j 

I  ! 

(AT  PAOUCAH  ! 

! 

1981  J 

- 

1600! 

1 4 ,6 • NONE 

2 

!KY  PAOUCAH  i 

1981  j 

- 

1690! 

1*.6| NONE 
( 

!KY  PAOUCAH  ! 

1981  *! 

- 

1  o  79*! 

19.1 ! NONE 

t 

'•  1 
(OH  CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

~ 

1679| 

19.1*  NONE 
i 

•  1 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

- 

1679! 

-  ! 

19.1 (NONE 
i 

(OH  CINCINNATI i 

1978  i 

“ 

1679! 

-  i 

19. 1 i NONE 
{ 

l  1 

(OH  CINCINNATI! 

1978  !* 

“ 

1670! 

-  i 

16.0! NONE 

l 

*  { 

(OH  CINCINNATI) 

1979  i 

“ 

le70i 

-  i 

1 8.0! NONE 

2 

!  ! 

!0H  CINCINNATI! 

! 

1979  ! 

• 

1670!* 

-  { 

16.0! NONE 

i 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

! 

1979  ! 

• 

1670! 

-  ! 

16.0! NONE 
{ 

•  ! 

(OH  CINCINNATI! 

! 

1979  J 

• 

1670* 

-  ! 

19.1! NONE 
■ 

^  i 

!0H  CINCINNATI! 

! 

1979  J 

• 

16001 
-  | 

19.0! NONE 
) 

■  I 

!0H  CINCINNATI! 

i 

1980  ! 

i 

! 

1600! 

•  ; 

19.0! NONE 

i 

!  ! 

!0N  CINCINNATI! 

! 

1980  ! 

- 

5 

i 

1600! 

.  i 

1 9  .0 ! NONE 
» 

1  ! 

IOH  CINCINNATI! 

*  A 

! 

1980  ! 

! 

I 
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ao) 

*»/C  TRANSPORT  SERVICES/ 
(C0NT1NUE0) 

!INC. 

t  ii 

i  i  i 

i  i  i 

i  |  i 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

i 

t 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

; 

1 

1 

j 

2 

2 

2 

1 

2 
} 

! 

1 

j 

1 

M/5 

872 

1  73C14A45! 

1  {  j 

2)C.)1 

230.0! 

35.0! 
3$. C! 

$.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1600! 

1 9.0! NONE 

1 

!OH 

1 

Cincinnati! 

2 

I960 

M/5 

“73 

! 630263 

*  1052*4441! 

i  t  i 

2)0.0! 

2*3.38 

35. C! 
35.0! 

$.3! 

1.5! 

- 

j 

1 

1664! 

14. 0! NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

J 

1980 

N/G 

$00 

!o44$3? 

1  576*4440 ! 

i  •  i 

105.0! 
1$ J.O! 

35.3! 
35. C! 

2.6! 

I.o! 

- 

1 

2 

1416! 

H.0!  NONE 

1 

!  OH 
; 

CINCINNATI! 

! 

1982 

«/G 

$01 

! o44$33 

1  57614440! 

!  i  i 

1$5.)1 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

J.6! 

1.6! 

- 

1 

1 

1416! 

H .0 ! NONE 

1 

!OH 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$02 

!644$34 

1  676*4440! 

i  i  i 

1$5.)1 

i$5.:i 

35.0! 

95.0! 

o.6! 

1.6! 

- 

1 

1 

1416! 

H.O'.NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$03 

•644935 

1  67614440! 

1$5.0! 

195.3! 

35.0! 

35.3! 

>5.6! 

1.6* 

“ 

1 

1 

1416! 

14.0! NONE 

1 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$04 

!64493o 

1  67614440! 

i  i  i 

1$S.O* 

1$5.0! 

35.0! 
36. C! 

3.6! 

1.6! 

- 

1 

» 

1416! 

1 4 .0! NONE 

1 

!  OH 

CINCINNATI! 

1 

1982 

K/fi 

$05 

!644$37 

«  67614440! 

i  i  i 

1  >5.3' 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.6! 

1.6! 

- 

1 

2 

1416! 

14.0! NONE 

2 

•oh 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$06 

'644933 

1  076144, 0! 

i  l  j 

195.0! 

105.0! 

35. C! 
35.(3! 

3.6! 

1.6! 

“ 

j 

• 

1416! 

U.O!  NONE 

t 

!  0  H 

1 

CINCINNATI! 

J 

1982 

M/G 

907 

!o44$3$ 

1  67614440! 

1  !  1 

1$5.0! 

105.0! 

35.3! 

35.0! 

2.6! 

1.6! 

- 

{ 

; 

1416! 

H.0!  NONE 

1 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

t 

1982 

M/G 

90S 

!644«40 

!  67t!4440! 

1  1  1 

1«5.0! 

105.0! 

35.0! 
35. C! 

3.6* 

1.6! 

- 

i 

1 

1416! 

U.O!  NONE 

1 

•OH 

j 

CINCINNATI! 

2 

1982 

M/5 

909 

{644941 

1  67o!4A4C! 

j  ii 

105.0! 

195.0! 

35. C! 
35.3! 

3.6* 

1.6! 

- 

1 

j 

1416! 

U.O  i  NONE 
! 

!  OH 
t 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G 

$10 

{64494? 

1  67614440! 

1  1  1 

105.0! 

193.)! 

75.0! 

35.0! 

t.6! 

1.6! 

“ 

1 

t 

1416! 

1 4,0! NONE 

j 

ioH 

l 

CINCINNATI ! 

! 

1932 

M/5 

911 

!644$43 

•  67o! 4440! 

i  i  i 

193.0! 

1$5.0! 

35.3! 

35.0! 

3.6! 

I.o! 

• 

t 

j 

1416! 

14 .0! NONE 

1 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$12 

>644944 

1  07614440! 

1  !  1 

1$5 .0! 
1$5.0! 

95.0! 

35.3! 

5.o! 

1  •  c ! 

- 

2 

1 

141o! 

K • 0! NONE 

2 

•OH 

1 

CINCINNATI ! 

! 

1982 

M/G 

913 

{644945 

1  57614440! 

•  i  i 

1$5.0! 

1-5.0! 

39.0! 

35.0! 

6.6! 

I.o! 

“ 

j 

; 

1416* 

H.  0!  NONE 

1 

•OH 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$14 

16440,6 

1  07614A4C! 

i  i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

75.0! 

A. 6! 
1.6! 

- 

1 

1 

1416! 

14.0! NONE 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

915 

1644947 

•  67614440! 

i  i  i 

1><.  O'. 
195.0! 

35. C! 
35. 0! 

6.o! 

1.0! 

- 

1 

1 

1416! 

14. 0! NONE 
! 

!  OH 

j 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G 

$16 

! 64404? 

!  67614440* 

1  1  1 

1  >5. 3! 
1$5.0! 

95.  C! 

3  5.0! 

3.6! 

1.6! 

” 

1 

! 

1416! 

-  ! 

14.0! NONE 

l 

IOH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$17 

•644949 

1  67o! 4440! 

1  1  1 

10  5.3! 
U5. 0! 

35.3! 

35.0! 

3.6! 

I.o! 

- 

! 

; 

1416! 

14 .0 ! NONE 
! 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

J 

1982 

M/G 

$1? 

'.644050 

1  6761444)1 

i  i  i 

195.  )! 
105.0! 

95. C! 
35.0! 

2.6* 

1.6! 

• 

j 

i 

1416! 

U.O!  NONE 

1 

SOM 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$19 

1 6  4  4$  5 1 

1  o76!4A40i 

!  1  1 

105.3! 

1 03.3! 

35.3! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

! 

! 

uui 

H.oS  NONE 

j 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G  $20 

!644$52 

! 

•  67614440* 

1  !  1 

105.0! 

195.0! 

35.0! 

35.3! 

6.6! 

I.o! 

• 

i 

uui 

-  ! 

H.oi  NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

I 

1982 

M/5 

$21 

1644953 

1 

•  676*4440! 

1  !  ! 

105.0! 

1  >5.3! 

35.0! 

35.3! 

2.6! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1416! 

-  ! 

H.OSNONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$22 

1644954 

1 

1  676*4440! 

1  1  1 

195.01 

1  >5 . 0! 

9  5.0! 
35.0! 

3.6* 

1.6! 

- 

! 

I 

1416! 

-  ! 

H.0!  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$23 

! 644$53 

1 

1  5761444D1 

1  !  1 

195.0* 

193.0! 

7  5.0! 
35.3! 

3.6! 

1.6! 

“ 

1 

! 

nu! 

-  ! 

1 4. 0! NONE 

1 

!0H 

! 

CINCINNATI ! 

! 

1982 

M/G 

$74 

1644056 

*  67614440! 

1  1  1 

105.0! 
1$5. 3! 

95. C! 
35.3! 

3.6! 

1.6! 

- 

I 

! 

1416! 

•  1 

H.0!  NONE 
! 

OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$25 

1544*34 

! 

!  6701444)1 

1  !  1 

105.0! 

10J.3! 

?5.)! 

95. 0! 

3.6! 

1.6! 

“ 

! 

1416! 

-  ! 

14. 0! NONE 
! 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

$26 

1644235 

i 

1  67614440! 

1  !  ! 

1$5.0! 

1$5.0! 

35.3! 

’S.;*. 

3.  0! 
1.6! 

“ 

i 

! 

1416! 

-  ! 

H.OSNONE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

$27 

1644236 

1 

!  o76!444)J 

1  1  1 

195.3* 

195.0! 

9). 0! 
*5.3! 

3.6! 

1.6! 

“ 

! 

! 

H16! 

-  ! 

14.0!N0NE 

! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G 

$25 

1644A37 

i 

1  67614*40! 

!  *  ! 

195.3! 

105.0! 

35-0! 
35.  C! 

2.6! 

I.o! 

* 

! 

! 

HU! 

.  1 

H.OSNONE 

1 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

929 

! 64,f3f 

1 

1  07654443! 

1  1  1 

1>5.3! 

1$5.0! 

35.0! 
*5. 0! 

3.6! 

1.6! 

“ 

! 

! 

uui 

-  t 

14 .0 i NONF 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G 

930 

1644239 

i 

1  676144401 

1  !  1 

1  >5.3! 
195.01 

35.3! 

*  5.3! 

3.6! 

1.6! 

" 

1 

1 

uui 
-  ! 

H.0!  NONE 

1 

IOH 

j 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

931 

!a44?90 

• 

1  67o!4A40! 

t  1  { 

195.0! 

195.)! 

35.0! 
95. 0! 

3.6! 

1.6! 

- 

! 

1416! 

-  ! 

H.OSNONE 

1 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1982 

M/G 

932 

{644*01 

1 

!  67614443! 

1  1  1 

1  J5.0! 
1$5.3! 

75. oj 
35.0! 

3.6! 

1.6! 

- 

! 

! 

UUI 
-  ! 

H.oi  NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

J 

1982 

M/G 

933 

{644292 

i 

1  676*4440! 

!  !  1 

195.3! 

1$5.3! 

15.3! 
?3.  C! 

3.6! 

1.0! 

- 

1 

2 

HIM 
.  1 

H.0!  NONE 

1 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/6 

934 

'644*03 

i 

!  6761441.)! 

!  !  1 

105.0! 

195.0! 

1 5.0! 
13.0! 

2.6* 

1.6! 

“ 

i 

! 

uui 
-  ! 

U  .0  ! NONE 
» 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

9M 

i  644*94 

J 

!  67614440! 

!  !  i 

1$5.0! 

1  $  5.0! 

35. 0! 
33. C! 

«.»! 

I.o! 

- 

! 

j 

1416! 

-  ! 

14 .0 ! NONE 

j 

OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

936 

{644305 

1 

!  6761444*1 

1  !  S 

195.0! 
1$S.  )! 

35.0! 

95. 0* 

6.6! 

1.6* 

- 

i 

! 

1416! 

-  1 

U.OlNONE 

! 

i  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

193? 

M/G 

937 

1644*96 

i 

1  676144,0! 

!  •  1 

1  >5.0! 
i>5.:» 

!  5.0! 
15.3! 

3.6! 

1.6! 

- 

1 

! 

uui 

.  1 

14 .0! NONE 
! 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

93i 

*644*97 

i 

!  676*44,3! 

!  !  ! 

195.3! 

195.0! 

35.)! 

35.3! 

3.6! 

1.6! 

" 

1 

I 

uui 
-  ! 

U.OlNONE 

! 

•OH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/G 

93$ 

1644*93 

! 

!  o7o  !4  A.O  J 
!  1  ! 

195.0! 

1$5.0! 

75.0! 

95.0* 

2.e! 

1.6! 

- 

! 

l 

HU! 

■  1 

H.OSNONE 

1 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1932 

M/G 

$40 

1546299 

! 

•  676 { 4A  4*  * 

!  1  i 

193.3! 

1/5.0! 

93,3! 
95. 0! 

6.6* 

1.6! 

" 

1 

! 

H16! 

.  1 

U.OlNONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI ! 

» 

1982 

M/G 

$41 

1644900 

J 

•  o?6!4A,0* 

!  !  ! 

195.0! 

195.3! 

95.0* 

35.3* 

3.6! 

1.6! 

- 

! 

! 

HU! 

-  ! 

U.OlNONE 

! 

SON 

! 

CINCINNATI! 

» 

1932 

M/G 

$42 

164,001 

l 

•  676*4440! 

!  !  ! 

1 >3.0! 
1*5.0! 

75.C! 

M.*)| 

3.  o! 
1.6! 

- 

! 

! 

HU! 

.  1 

U.OlNONE 

1 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

I 

1982 

M/S 

943 

I  544  902 

l 

!  6765444)! 

•  !  ; 

1 9  5  •  0  J 

1  >5. 3! 

35.3! 
95. 3! 

3.6! 

1.6! 

- 

1 

! 

HU! 

-  ( 

H.OSNONE 

1 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1982 

M/5 

(72) 

$44 

MADAM  ROSE/  INC. 

1544003 

l 

i 

; 

t 

!  o7d!4Aoi 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

!  1  1 

1$5.  w! 
1*5.0! 

! 

! 

i 

95.3* 

35.3! 

! 

! 

1 

3.6! 

1.6! 

! 

) 

« 

1 

I 

j 

1416! 

-  I 

1 

i 

1 

H.OSNONE 

! 

1 

1 

i 

!0H 

! 

I 

! 

CINCINNATI! 

J 

! 

! 

! 

1932 

MADAM  ROSE 

(32)  MADAtl/  INC. 

*543077 

i 

• 

! 

i 

!  32! 34  35 ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

j  i  j 

55.3! 

55. 

j 

i 

i 

20.0! 

70.0! 

1 

* 

1 

7.0! 

4.5! 

1 

1 

i 

600! 

! 

! 

1 

i 

-  i 

.  1 

1 

i 

1 

37.0! NONE 
! 

1 

i 

! 

SLA 

1 

! 

1 

i 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

( 

! 

I 

1972 

C  API 

.  MEOEAT 

1652345 

• 

i 

! 

!  $7!  34  36  i 

i  i  i 

!  i  i 

1  1  1 

i 

65.3! 

i 

j 

•  j 

25.3! 

1 

! 

0.01 

5.0! 

! 

» 

9 

30! 

» 

! 

! 

94! 

.  1 

1 

i 

32.0! 

1 

i 

! 

!LA 

1 

1 

2 

VENICE  1 

! 

J 

! 

1$82 

VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 


CODE  SLSN-JTH! 

*****  res. 
SEE!////// 
°A*E!  ov*®- 
IV  i  ALL 


jRDTH*  ! 

P'G.‘L3A0-! 

/////!  eo  ! 

GVtP-*/////!  HOaSE 
ALL  1LIGHT!  POWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


l  MI6H-  !  {VESSEL  ! 
!  EST  *  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
{  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
!  (LIGHT) i////////////////!TO{ //////////! 


TABLE  2  -  DISCRETION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

i 

VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

‘VESSEL!  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

CODE! LENGTH*  3RDTH!  ! 

!  !  EST  » 

CAR60  HANDLING 

IS  ‘OPERATING  1  ! 

-!»EGIS- 

•  •»*!  RED.  !  PEG.  SLOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  3ASE  !  YEAR  ! 

i  COAST 

!  TER 

SEP!//////!/////!  ED  i 

•////////!  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUN3ER 

!  GUARD 

!  TON- 

P*6P  !  OVEt>-!OVE  o-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 

nnnutmun 

!TD *//////////!  OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGE 

IV  ■  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)* 

LINE-2 

!E£!  LlNE-2  !*R£BUILT! 

(24)  MADELINE  ISLAND  FE'AY 

i 

i 

LI !N£s 

t  1 

i  i 

1 _ 1 

i 

1 

1 

i 

1 

; 

1 

j 

1 

1 

1 

j 

1 

j 

1 

1 

; 

> 

! 

1 

; 

1 

i 

I 

INC. 

i 

1  1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

I 

ISLANO  QUEEN 

!50a192 

5011*12! 

71.0! 

34.2! 

6.0! 

500! 

50! 

28.0! NONE 

!  VI 

LA  POINTE  ! 

1966 

! 

1  1 

75.0! 

34.2! 

7.0! 

r 

150! 

! 

j 

; 

MADELINE 

S669921 

SS! 1*13! 

R&.5! 

35.0! 

7.0* 

650l  9 

20! 

20.0 ! NONE 

!V1 

LA  POINTE  ! 

19«S 

! 

t  1 

90.0! 

35.0* 

5.0! 

! 

150! 

j 

; 

1 

NICHEVO  II 

! 233696 

6651*12! 

64.0! 

32.0! 

7.5! 

227!  * 

10* 

20.0‘NONE 

!VI 

LA  POINTE  I 

1962 

i 

i 

1  j 

1  1 

a5.0! 

1 

32.0! 

2 

6.9! 

1 

1 

150! 

2 

; 

2 

! 

! 

; 

1 

(20)  NAOISON  COAL  I  SUPPLY 

i 

CO!. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

; 

j 

1 

i 

1 

; 

1 

1 

j 

1 

i 

i 

C.  T.  JONES 

! 223470 

1 29! 3*36 ! 

9  2.1! 

26.1! 

4.3! 

700! 

-  ! 

27 .5! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1964 

i 

1  1 

100.0* 

28.1! 

4.3! 

1 

-  • 

1 

2 

1 

CHARLESTON 

!  254269 

29on*36! 

135.7! 

28.0! 

7.5! 

1600! 

-  * 

30.0! NONE 

!W 

CHARLESTON* 

1947 

j 

1  1 

145.0! 

28.0! 

2.0! 

j 

-  • 

2 

2 

l 

CRESCENT  CITY 

! 2761 94 

462*3*36! 

136.2! 

34.:* 

9.6! 

3S00 ! 

-  • 

30.0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1958 

i 

1  1 

146.0! 

34.  C! 

9.6! 

; 

-  j 

l 

! 

j 

OAN'L  900NE 

•263149 

209*3*3')! 

117.0! 

27.$! 

10.3! 

2800! 

-  • 

T9  .8  ‘NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1952 

| 

t  j 

124.0! 

?7. 5 ! 

10.6! 

2 

-  • 

t 

! 

I 

6*  C.  MARSHALL 

! 262*31 

42  ! 3* 35 ! 

75. C* 

20.0! 

6.0! 

800! 

-  2 

35 .0 !  NONE 

!VV 

PORT  ! 

1951 

j 

1  1 

’1. 0! 

?0.0! 

5.6! 

2 

-  ! 

1 

; 

AMHERST  ! 

FRED  WAY 

•  24921  6 

56*3*36! 

1 37.4! 

27.0! 

7.3! 

1350! 

-  { 

IS. 0! NONE 

!UV 

CHARLESTON* 

• 

1976 

i 

<  1 

145.0! 

27.0! 

6.2! 

j 

-  • 

* 

1 

I 

IRON  DUKE 

!  295959 

62 ! 3436! 

65.0! 

21. C! 

5.6! 

390! 

-  ! 

29. 6! NONE 

!WV 

PORT  I 

1964 

1 

j  \ 

65.0! 

21.3! 

5.6! 

1 

-  ! 

! 

; 

AMHERST  1 

J.  S.  LEWIS 

!  230636 

HI  ■  3 * 36 ! 

161.3! 

30.0! 

5.7! 

1600! 

-  ! 

29. 5 ! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1931 

1 

1  ; 

162. C! 

30.2! 

5.0! 

J 

-  * 

2 

1 

! 

LUCEDALE 

!  626644 

4  6 !  3  *  3  6 ! 

50.2! 

20.2! 

8.2! 

300! 

-  * 

38. 0 ! NONE 

*  wv 

CHARLESTON! 

1980 

1 

1  1 

52.0! 

20.2! 

8.2! 

j 

-  ! 

2 

2 

1 

MAJOR 

! 228076 

49*3*3*! 

6  4 7 ! 

13. 0‘ 

2.7! 

335! 

-  • 

13.0! NONE 

IWV 

PORT  I 

• 

1983 

j 

1  1 

60.2! 

13.2! 

2.7! 

1 

-  ! 

! 

j 

AMHERST  | 

MILTON 

! 560309 

82! 3*36 ! 

37.2! 

22.2! 

6.2  ! 

800! 

-  * 

38.0! NONE 

‘wv 

CHARLESTON! 

1974 

1 

!  J 

60.0! 

22.2! 

3.2! 

2 

-  2 

• 

2 

j 

MORRIS  HARVEY 

! 265183 

40*3*36! 

53.0! 

19.0! 

10.0! 

900! 

-  ! 

19.0! NONE 

iwv 

CHARLESTON* 

1953 

1 

1  1 

62.0! 

19.0! 

9.0! 

• 

-  ! 

1 

2 

< 

RELIANT 

•279506 

142 !  3*  36 ! 

*2.9  • 

28.0! 

7.3! 

900! 

-  J 

33 .0  J  NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1959 

1 

1  1 

90.0* 

23.0! 

7.3! 

; 

-  • 

; 

2 

! 

TOH  COO* 

! 277*91 

1  55  3*  36* 

37.5! 

13.9* 

5.0! 

220! 

-  ! 

20.0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1958 

1 

!  ! 

42.0! 

14.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

1 

2 

; 

WESY  VIRGINIA 

! 507147 

514*3*36! 

150.0! 

42.0! 

11.0! 

5200! 

-  ! 

46.0! NONE 

IWV 

charleston! 

1967 

• 

t  j 

150.0! 

42.0*. 

10.5! 

'• 

“  ! 

2 

2 

I 

; 

1  1 

135.0! 

?7.0! 

1.7! 

« 

-  • 

; 

! 

I 

ABC  69 

•  - 

150*4*43* 

105.0! 

20. 0! 

8.C! 

.  ; 

350! 

8 .0! NONE 

!VV 

PORT  | 

1948 

1 

!  ! 

105.0! 

30.0! 

1.5* 

i 

-  * 

2 

! 

AMHERST  ! 

A0C  70 

1  - 

150*4*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

.  ; 

350! 

8.0! NONE 

!uv 

PORT  ! 

1970 

! 

1  1 

110.0! 

30.*! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AMHERST  | 

ABC  215 

1  - - 

425 ! 4*47* 

175.0! 

?  6.0* 

9.0! 

-  ! 

1000* 

10 .0! NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1984 

1 

1  1 

175.0! 

26,0! 

1.3! 

j 

•  * 

! 

! 

1 

ABC  219 

.  - 

425*4*47* 

175.0! 

25.0! 

9.0! 

•  ; 

1000! 

1 0.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1R81 

! 

!  ! 

175.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

ABC  221 

.  - 

425  !  4*47  • 

175.0! 

2  6.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10. 0! NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1981 

1 

t  1 

175.9! 

Sd.O! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

2 

! 

ABC  222 

1  ...... 

425  14*47* 

175.0! 

28.:* 

9.0! 

-  ! 

1000! 

1 0. 0 ! NONE 

•WV 

CHARLESTON! 

1930 

j 

!  I  ! 

175.0! 

?6.C! 

1.5‘ 

! 

-  1 

J 

! 

! 

ABC  223 

1  ...... 

!  425*4*47! 

175.0! 

28.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.9! NONE 

!  WV 

CHARLESTON! 

1981 

» 

!  !  ! 

175.0* 

28.0* 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ADC  227 

1  ...... 

!  42  5! 4*47  [ 

175.0! 

?5 .0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

10.0! NONE 

luv 

CHARLESTON! 

1980 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5* 

t 

-  » 

! 

! 

! 

ABC  229 

1  - 

!  425 !  4*47  J 

175.0! 

28.:* 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1982 

! 

!  J  ! 

1’5.9» 

26.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  230 

!  . 

!  425 ! 4*47  J 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

10.0JNONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1931 

! 

i  i  ! 

175.0! 

?  0  •  C ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

t 

ABC  231 

j  - 

!  4?5 ! 4*  47  J 

175.0! 

2o.  0! 

9.0! 

-  \ 

1000! 

10.0! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1980 

1 

I  !  i 

1?5.0! 

26.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

1 

1 

10.01 NJNE 

| 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

10.0! NONE 

1 

1  !  ! 

175.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

ABC  236 

1  - 

!  425|4*47| 

175.0! 

?6.C! 

9.01 

-  I 

ioooi 

10.0 ! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1967 

! 

!  I  ! 

1 7 J.OJ 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  237 

!  . 

\  425I4A47J 

175.0! 

2  3.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0J  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

\ 

!  !  ! 

175. Cl 

23.0! 

1.5! 

! 

.  j 

! 

! 

! 

ABC  238 

\  . 

I  425 ! 4*47 ! 

175.0! 

23.3! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0INONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

! 

!  !  ! 

175.0! 

28.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

| 

j 

! 

ABC  239 

!  . 

!  425*4*47! 

175.0! 

23. Cj 

9.0* 

! 

1000! 

10.0! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1967 

I 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

( 

ADC  2*0 

1  . 

!  425*4*47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

10. 0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

! 

!  !  ! 

175.0! 

2o.O! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

I 

I 

ABC  241 

1  ...... 

!  425!4*47! 

175.0! 

?3.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

10. 0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  • 

j 

I 

I 

ABC  242 

i  . 

!  425*4*4?! 

175.0! 

2o.O! 

9.0! 

-  ! 

1CCQ! 

lO.oiNON? 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

1 

1  1  1 

175.3! 

23.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

* 

1 

! 

ABC  243 

i  . 

!  425*4*47* 

175.0! 

23.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

10.01NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

1 

!  !  ! 

*75. 0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

! 

! 

ADC  244 

i  - 

!  42514*47* 

175.0! 

23.0! 

9.0! 

.  1 

1000! 

lO.oi NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1967 

t 

1  1  « 

175.9! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

I 

* 

! 

ABC  245 

»  ...... 

!  4?S!4A47« 

1M.0J 

26.0! 

9.0* 

! 

1000! 

10.0JNONE 

luv 

CHARLESTON! 

196! 

i 

!  !  ! 

175.0! 

2o.O! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

1 

1 

ADC  246 

j  ...... 

!  47SS4A;’! 

175.0! 

23.0! 

9.0! 

-  ! 

‘000! 

10.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1968 

; 

!  !  ! 

1 ’5.0! 

23.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

I 

1 

ABC  247 

i  - 

!  42514*47} 

175.0! 

26.0* 

9.C! 

.  j 

1000! 

10*0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1968 

! 

!  !  ! 

17J.0! 

26.9! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

ABC  248 

*  ...... 

!  4?S!4»4M 

173.0! 

28.5! 

9,0! 

-  • 

1000! 

10.0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1968 

I 

!  !  ! 

175.)} 

78.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

1 

2 

j 

ABC  249 

!  - 

!  42514*47* 

17>.3! 

28.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

10.0 ! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1968 

! 

!  !  ! 

1*5.0! 

2o.  3! 

1.5! 

! 

.  t 

! 

I 

I 

1 

!  !  ! 

175.0! 

2i.3! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

!  J  ! 

175.9! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

j 

ABC  253 

1  - 

1  425*4*46* 

175.0! 

2o.O! 

9.0* 

-  J 

1000! 

10 . 0  J  NONE 

IWV 

PORT  J 

1969 

! 

!  !  i 

175.9! 

24.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

AMHERST  ! 

ABC  254 

1  - 

!  4>5!4*,?* 

175.0! 

26.0* 

9.0! 

-  i 

1000! 

10.0INONE 

|UV 

CHARLESTON! 

1969 

1 

!  !  ! 

1*5.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

) 

I 

! 

ABC  400 

i  - 

!  425!4A40| 

175.0! 

26.0! 

9.0* 

•  ; 

1000! 

10. 0 ! NONE 

luv 

CHARLESTON! 

1955 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26. u! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

I 

! 

ADC  401 

j  - 

!  42514*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  } 

1000! 

10*0! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

! 

!  !  * 

175.0! 

26.0! 

1.5* 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

ABC  402 

!  - 

!  425 ! 4*40! 

175.9! 

23.0! 

9.0! 

! 

1000! 

10.0 1  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

J 

!  !  ! 

!  !  ! 

175.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

i 

I 

1 

1 

! 

!  t  5 

!  !  • 

1 

1 

! 

« 

1 

1 

! 

!• 

! 

VEHICLES 

! 

! 

1 

! 

! 

TAjjLs  2  -  DESCRIPTION  0?  VESSELS 
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£ngr* 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

•  GUARD 

!  NUMBS? 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT* 

•  NET  !CODE'LcNGTH!oRDTH!  * 

!  ?EGI S- !**•* !  RE  i.  '  ecG. 1LOAD-! 

S  TER  !  SEC! //////!/////!  €0  ! 

!  TON-  !° AGE !  0V6*--!0VEB-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT' 

! CAPAC ITY! 

;  1 

!  CARGO  ! 
!////////* 
HOPSE!  PASS-  • 
®OVER!  SNGERS  * 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  ! 

FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAN  ! 

POINT  !  LINE-1  lAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LI6MT)'//////F////FF///!TO*//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2  !*PEBUILTJ 

l 

(20)  MADISON  COAL  t  SUPPLY  CO!. 

!  *  1 

1  2  1 

1  2  ! 

1 

; 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

« 

1 

(CONTINUED) 

1  t  ; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

ABC  403 

!  425J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1300! 

IO.O'nONE 

•uv 

CHARLESTON* 

1948 

! 

1  j  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

1 

1 

ABC  404 

•  425 ! 4A  4?! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

10*3 ! NONE 

!UV 

charleston! 

1957 

!  !  ! 

t’S.fi! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  j 

1 

1 

! 

ABC  405 

!  41  9J  4 A 40  ! 

1?5.)! 

26.0! 

3.0! 

-  ! 

950! 

10.1 'NONE 

•  uv 

CHARLESTON* 

1957 

f 

1  1  1 

175.0! 

26.3* 

1.4* 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

ABC  613 

!  425I4A43! 

195.0* 

35.0* 

>.0! 

-  • 

1200* 

10.0! NONE 

•uv 

PORT  • 

1978 

J 

1  1  1 

1 *5.0! 

■*5.f ! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

AMHERST  | 

ABC  1265 

!  12714A43! 

1CC.O! 

?6.C! 

c.O! 

-  • 

353! 

9.1*  NONE 

!  WV 

CHARLESTON! 

1965 

! 

1  1  1 

100.0! 

2  6 . 0 ! 

1.3! 

1 

• 

! 

1 

• 

ABC  3142 

!  200*4*43! 

10  3.0! 

3c. 0! 

5.0! 

-  » 

350! 

6.5! NONE 

!  UV 

PORT  ! 

1958 

1  1  1 

10*.  0! 

?6.C! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

1 

AMHERST  • 

• 

KC3  273 

!  300! 4A4 J ! 

90.0! 

44.0* 

4.6* 

-  • 

500! 

8. 0! NONE 

!WV 

PORT  ! 

1940 

!  !  1 

1  •  ; 

90.0! 

1 

44.0! 

1 

1.6! 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

I 

AMHERST  ! 

l 

(11)  MA  GAN  Nr  W.  t.f  CORP. 

!  !  ! 

1  1  1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

CAPTAIN  1!Af 

! 5*7666 

!  2o!5F34! 

3  3.0! 

1 4.C! 

5.0! 

400! 

-  • 

15.0! NONE 

!VA 

PORTSMOUTH! 

1975 

•  1  1 

53.0! 

14.0! 

3.0! 

1 

-  | 

1 

1 

1 

M ARY  MOPE 

J  275125 

•  59 ! 3A  34  ‘ 

66.3! 

20.0! 

7.3! 

7  50! 

-  • 

35.0! NONE 

•VA 

PORTSMOUTH! 

1957 

1  1  1 

66.0! 

?  O.C! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

l 

1 

OARGE  31 

!  450J4A46! 

123.u! 

34. C! 

c.O! 

-  » 

as  os 

1 2.0! NONE 

!VA 

PORTSMOUTH! 

1965 

1  I  1 

103.0! 

■'4.0* 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

• 

t 

0 AP5E  NO.  33 

!  450*4*46! 

93.0* 

4  O.C! 

6.2! 

-  ! 

603! 

6.0! NONE 

!VA 

PORTSMOUTH* 

1980 

1  1  1 

>0.0! 

49.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

« 

t 

j 

0*$  19-14 

!  250'9A45i 

120.0! 

3  3.0! 

6.0! 

-  • 

400! 

10. 0! NONE 

•VA 

PORTSMOUTH* 

1955 

1  1  1 

123.0! 

50.3! 

1.5! 

< 

-  1 

1 

1 

1 

.N03RC  92 

•  4COS4A44! 

170.0! 

4J.C! 

5.0* 

-  ! 

500! 

IO.O'NONE 

•VA 

PORTSMOUTH! 

1979 

!  !  ! 

1 ?O.C! 

4S.0! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1 

1 

PORTSMOUTH 

!  JQO! 4A4*! 

>0.0! 

40.0! 

6.0! 

-  J 

600! 

3.0! NONE 

*VA 

PORTSMOUTH* 

I960 

J 

;  1  ■ 

•  !  1 

>o.:j 

1 

40.0! 

1 

1.5! 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

i 

1 

j 

(32)  MAGEE/  HAROLD 

1  1  1 

1 

1 

1 

♦ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

HN  100 

! 629670 

•  1155! 5*70! 

231.0! 

52.0! 

10.6* 

-  • 

336C! 

15.6'DEEP  well  pump 

!LA 

NEW  .  • 

♦  1986 

1  1  1 

231.0! 

52.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

• 

ORLEANS  ! 

INTERCITY  NO.  2 

•270134 

•  79?  » 5*70 ! 

1*0.0! 

*0.3! 

11.7! 

-  « 

19?0! 

15.0! DEE?  WELL  PUM? 

•LA 

NEW  ! 

1989 

!  !  • 

!  J  » 

15C.0! 

1 

50.0* 

• 

1.6* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

1 

(36)  MAGE®/  RUSS  3  RON 

i 

!  !  ! 

1  1  1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

* 

{ 

1 

{ 

; 

1 

{ 

emerald  SEA 

! 629732 

•  >6!  1C  11! 

>6.5* 

22.5! 

6.4! 

1275! 

-  ! 

30.0! NONE 

SWA 

SEATTLE  ! 

1980 

i 

i 

!  !  ! 

1  1  ; 

1*0.0! 

t 

33.5* 

1 

5.0! 

1 

! 

1 

149! 

1 

1 

{ 

1 

1 

! 

1 

<3i)  magnolia  marine  transport  CO. 

!  !  • 

1  1  1 

j 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

t 

t 

1 

! 

! 

J 

DOROTHY  LEE 

1519237 

!  17013A5*! 

*1.0! 

2c. 0! 

0.5* 

1700! 

-  1 

37.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  • 

1969 

• 

! 

!  !  ! 

<1.01 

26.0! 

4.3! 

• 

-  • 

1 

! 

! 

ERGONOT 

•260Fo6 

•  104SJA36! 

'o.c* 

?A.O! 

7.0! 

1130! 

-  ! 

!3.0!N0NE 

•MS 

VICKS9UR6  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

'5.0! 

24.0! 

c.O! 

1 

-  • 

1 

! 

! 

GILOA  SHU? DEN 

! 253*63 

!  29923A36! 

14  5.0! 

25.0! 

7.5! 

2250! 

-  ! 

34.0! NONE 

‘MS 

VICKSBURG  ! 

1947 

! 

!  !  ! 

145.0! 

2  3.0! 

4.0! 

1 

-  • 

! 

l 

HAL  D.  MILLER 

•5H6-J9 

!  255! 3*  3f ! 

110.0! 

'2.0* 

10.5! 

2250! 

-  ! 

39.2! NONE 

IMS 

VICKKS3URG! 

1971 

i 

!  !  ! 

110.0! 

52.0! 

1  C.O! 

I 

-  ! 

j 

1 

! 

JENNIE  DEMME? 

•516133 

!  23313*  36! 

>2.0! 

30.0! 

4.5! 

2250! 

40.0 ! NONE 

SMS 

VICKSBURG  i 

1968 

; 

1  1  1 

>2.0! 

*0.3! 

9.0! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

V*LDA 

•  5  29*94 

i  498 i 3A  34 ! 

>.7.o* 

?a.O! 

7.5! 

1930! 

-  ! 

43,0! NONE 

•MS 

VICKSBURG  ! 

1971 

! 

•  !  • 

*7.0! 

25.  0! 

6.0! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

NBC  1 72  X 

»  . 

i  54*!4I40! 

1>5.0! 

T  3 .0 ! 

1C.O! 

-  1 

1450! 

13 .0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1«65 

! 

j  1  1 

195.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

PEACE 

j  - 

«  9014A46! 

75. 0! 

24. C! 

5.3! 

-  ! 

150* 

6.0! NONE 

!MS 

VICKSBURG  ! 

1948 

! 

1  !  ! 

’5.0! 

74.0* 

1.61 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

•*1*  7 

•537296 

•  173515*71! 

<>5.0* 

5  4.0! 

9.3! 

-  » 

3100! 

2 1 .0 1  BOILER r  PUMP 

i**s 

VICKSBURG  ! 

1972 

i 

!  |  1 

295.0! 

54.0! 

1.0! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

M"  3 

1537295 

!  1941*5*71* 

2*5.0! 

54.0! 

9.0! 

..  1 

3100! 

21.0J80ILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  J 

1972 

i 

!  1  1 

302.0! 

*4.3» 

1.C! 

i 

-  * 

1 

! 

t 

MM  «J 

!54%93? 

!  1*1315*711 

2R7.5! 

*4.0! 

12.0! 

-  1 

2600! 

21 .5! BOILS*/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1972 

! 

!  !  ! 

297.5! 

*4.3! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

! 

! 

MM  10 

1545344 

!  1 31 3! 5*71 ! 

297.5! 

*4.0! 

12.0! 

-  ! 

2600! 

21.5! 80ILE*/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  1 

1972 

l 

1  •  1 

297.5! 

54.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

M  V  14 

•544934 

!  1313*15*71* 

2” 5.0! 

54.2! 

1  J.O! 

.  1 

?4Q0» 

14.0! PUMPS 

!  MS 

VICKSBURG  ! 

1972 

1 

!  •  • 

275.0! 

*4.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

mm  20 

i 559394 

!  1  39<J  •  5*  71 ! 

2>5.0! 

34.0! 

13.0! 

-  i 

3100! 

13.4| BOILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  l 

1974 

1 

!  !  1 

255.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

MM  21 

•56C112 

!  1*9*!J«71! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

•  1 

3100! 

13.4SB0ILER*  PUM» 

IMS 

VICKS9U?6  ! 

1974 

j 

!  !  ! 

293.)! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

1 

! 

MM  22 

1560419 

1  1 89315*71 ! 

2>5.0! 

*4.3! 

13.0! 

! 

31001 

13.4f BOILEPr  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1974 

! 

!  !  1 

2>5.0! 

*4.2! 

1.5! 

! 

*  t 

1 

! 

1 

MM  ?J 

15*0113 

!  U9AJ5A71J 

295.0! 

54. C! 

13.0! 

! 

51001 

1  3.4' 60XLER#  PUN? 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1974 

! 

2  ;  j 

295.3! 

*4.0! 

1.3! 

1 

•  ; 

! 

! 

! 

MM  24 

! 54C423 

i  ifcmarti 

29  5.0! 

*4.3! 

13.01 

-  ! 

3100! 

13.4!90UE»r  PUMP 

IMS 

VICKSBURG  l 

1974 

; 

1  !  ! 

295.0! 

54.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MM  25 

•5AC14? 

i  1*93*5*71! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

3100! 

13.4! BOILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBU*G  1 

1974 

! 

!  !  ! 

2*5.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

•  1 

! 

1 

! 

MM  2A 

! 564*5* 

!  1916*5*71* 

273.0! 

54.''! 

13.3! 

! 

3100* 

?1.0!801LC«/  pump 

i-s 

VICKSBURG  1 

1975 

! 

1  !  ! 

27>.0! 

*4.0! 

1.5! 

! 

•  1 

1 

1 

! 

.MM  27 

!  145443 

1  191615*71! 

2’5. )• 

54.3! 

13.0! 

-  I 

3100! 

21 .0! BOILER/  PUMP 

!  MS 

VICKSBURG  ! 

1975 

1 

1  !  ! 

275.0! 

54.0* 

1.5! 

j 

-  1 

1 

l 

l 

«M 

! 565*44 

!  1916*5*71! 

2’>.0! 

54.3! 

13.-3* 

-  i 

7*00! 

21.0! BOILER/  PUMP 

ins 

VICKSBURG  • 

1975 

• 

1 

!  !  ! 

275. C! 

*4.3! 

1.5* 

-  j 

* 

l 

! 

MM  29 

! 5*5545 

!  1 91615*71 j 

27i,0* 

*  ..v! 

13.0! 

-  i 

3100! 

21.0! BOILER/  PUH? 

!  MS 

VICKSBUR6  ! 

1975 

1 

•  !  ! 

^75.0* 

54.3! 

1.5! 

1 

•  1 

! 

! 

1 

MM  10* 

•  54999? 

•  9B015A71! 

242.0! 

?>.)! 

9.0 ! 

-  • 

2550! 

15.0JPUNPS 

!**S 

VICKSBURG  ! 

1967 

! 

1  t  j 

242.3* 

60. 0! 

1.C! 

; 

-  ! 

1 

l 

! 

MM  107 

! 5  *25  77 

•  >7515*71! 

203.0! 

‘C.C! 

13.3! 

-  ! 

2550! 

15.01  PUMPS 

1  MS 

VICKSBURG  ! 

1977 

! 

!  !  • 

203.0! 

*.'.0* 

1.5! 

1 

-  * 

! 

1 

! 

MM  120 

•2/4526 

!  97*!  5*7:! 

243.0* 

44.3! 

j.Oi 

-  i 

2646! 

IS.O'.&EEP  WELL  PUM? 

JMS 

VICKSOUR&  ! 

1943 

1 

j  «  1 

240.0* 

45.3! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

MM  121 

•2*4527 

•  97325*7''* 

240.5! 

45.3! 

?.0! 

-  ! 

2446* 

15.0! DEEP  WELL  PUMP 

IMS 

V1CKS9URG  i 

1943 

1 

i 

1  1  ! 

1  S  1 

24  0.5! 

1 

45.0* 

1 

1.5! 

t 

! 

1 

**  ! 

! 

1 

! 

! 

i 

(01)  MAINEPORT  T0W80AT,  ISC. 

1 

1 

1  !  • 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

8*IAN  F 

•245021 

*!  15613*3*! 

13^.4! 

24.1* 

12.$! 

1*00! 

-  ! 

73.5  !  NONE 

!ME 

BELFAST  ! 

1953 

! 

1 

1 

1  !  1 

1  !  • 

t  11 

1?<..2‘ 

l 

1 

26.1! 

{ 

1 

3.0! 

j 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

1 

! 

! 
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ENG*! 

OIST!  OPERATOR 

•  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

•  MIH=*E*> 


(03)  NARCY#  PETER 

P»  2 

i 

i 

• 

i  ...... 

P"  3 

!562?23 

PM  4 

PH  5 

i  - 

i 

(20)  MARIETTA  INDUSTRIAL 
ENTERPRISES#  INC. 
LITTLE  EDWARD 

a 

a 

a 

•2*053* 

MM.  H.  ELLIOTT 

‘541622 

DM  1149 

■  ...... 

i 

a 

(T9)  vA?IN  TUG  AND  °AP5c#  INC*. 

MARIN  MORNING  *69(3221 

MARIN  SKY 

•535117 

MARJN  SUNSHINE 

! 2*3264 

MARIN  TWILIGHT 

!  6 1  4  R  6 1 

MARIN  DECK 

t  ...... 

MARIN  OAWN 

■304174 

MARIN  MIST 

•232615 

MARTN  NOOMgR 

•53532* 

MARIN  TENOR 

j  646626 

a 

<C1)  MARINA  dAY  COMMUTER 
INDEPENDENCE 

i 

COMP* ANY 
! 64 1 076 

LIBERTY 

! 042543 

VICTORY 

! 626506 

a 

i 

(32)  RAPINE  ASSET  MANAGEMENT  » 
CORPORATION  ' 

3ENGAL  RPAVP  !q46151 

i 

(32)  MARINE  BARGES 

GOC  9 

a 

» 

i  ....... 

a 

(22)  MARINE  CONTRACTING 
PRAIRIELANO 

CORP.  i 

'.270614 

T IHBE  RL  AND 

■251131 

TWO  RIVERS 

i  - 

i 

(03)  MARINE  CONTRACTING# 
KIM  C 

i 

INC.  ■ 

1623*02 

I 

! 


< 21 )  MARINE  CONTRACTORS.  INC.! 

DIXIELAND 

! 260033 

07ARK 

•614437 

SENECA  3RAVE 

! 264843 

C  U5 

i  ------ 

ING  436 

i 

J*L  312 

i  ...... 

JiL  322 

i  ...... 

i 

» 

(32)  MARINE  CREV80ATS#  INC.  ! 

BIG  MAC 

i  ...... 

CATHERINE 

•566336 

DIXIE  12 

•642*92 

DIXIE  13 

1643306 

DIXIE  14 

1642*93 

DIXIE  15 

■637103 

DIXIE  16 

5639413 

OIXIE  17 

1641427 

i 

j 

i 

VTCC!  DIMENSIONS  !DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH¬ 

•VESSEL!  ! 

C0D?!L£NSTH!tje0TH!  • 

i  i 

EST 

CARGO  HANDLING 

•S  ! OPERATING  !  ! 

••••!  Ps«».  !  pcG.!LO»*D“! 

!  CARGO  ! 

FIXEO 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

SEE!//////!/////!  ct  * 

! ////////! 

POINT 

LINE-1 

! AO*  LINE-1  !  eUILT  ! 

PA  »E !  OvsP-! OV  =  P-i/////! 

HOPSS!  PASS”  ! 

(LIGHT) 

!  //////////// ////!T0! ////////// !  OR  ! 

IV  !  ALL  •  ALL  SLIGHT! 

POWER!  cNGERS  ! 

(FEET) 

!  LINE-2 

!te!  LINE-2  !*REBUILT! 

1*5.0!  35.0! 
1*5.3!  35.0! 
1*5.0!  15. C! 
1*5.0!  35.3! 


5s. 6!  24.6! 

7.5! 

75..)! 

2*.e! 

1C. 3! 

75.0! 

?2.o! 

1  C.O! 

74.5!  i  J. 5 
’4. 5!  Is.5 
4C.3'  1>.0 


3*%.0! 

14.1! 

33.0! 

14.1! 

3  s.O! 

14.1* 

’6.1  ! 

12.6! 

35.1! 

12.5! 

36.1! 

12.  ii 

36.1! 

12.3! 

10.6! NONE 

•LA 

COVINGTON 

1975  ! 

a 

1 6.6JN0NE 

!LA 

COVINGTON 

1975  ! 

a 

16.6! NONE 

1  LA 

COVINGTON 

1975  ! 

a 

16.6 ! NONE 

i 

l 

i 

!LA 

i 

i 

a 

COVINGTON 

1975  ! 

1 

i 

a 

a 

i 

24.5!  NONE 

a 

a 

iox 

MARIETTA 

{ 

a 

•  1*77  *! 

a 

30.0! NONE 

•OH 

MARIETTA 

*  1*76  ! 

a 

15.2! NOSE 
a 

i 

•OH 

j 

i 

MARIETTA 

1959  ! 

i 

a 

» 

a 

12.0'NONE 

i 

i 

Ica 

1 

RICHMOND 

a 

1979  j 

46.0! NONE 

•CA 

RICHMOND 

1971  ! 
!. 

1963  ! 

i 

35.01N0NE 

icA 

RICHMOND 

35.0! NONE 

•CA 

RICHMOND 

1979  ! 

1 

'.NONE 

!C  A 
a 

RICHMOND 

1*44  ! 

a 

30.0! PUMPS 

•CA 

RICHMOND 

1*66  ! 
a 

15.0! COILS# 

DOUBLE 

•CA 

RICHMOND 

I960  ! 

!  HULL 

a 

• 

20.0! 10*  S 

12*  PUMP 

Ica 

RICHMOND 

1*77  • 

50.01PUMPS 

a 

« 

!  CA 
a 

i 

RICHMOND 

1982  1 
! 

{ 

a 

a 

25.01N0NE 

i 

j 

• 

|ma 

2 

NORTH 

QUINCY 

j 

! 

1961  ! 

a 

25.0! NONE 

i 

!na 

i 

NORTH 

CUINCY 

1*81  * 

! 

6.0‘NONE 

i 

i 

j 

IMA 

l 

l 

» 

north 

QUINCY 

*  1*81  • 

! 

; 

i 

i 

24.0'  NONE 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

; 

! 

! 

1982  ! 

! 

! 

i 

i 

6.0! NONE 
! 
a 

< 

* 

•LA 

! 

i 

HARVEY 

« 

! 

1938  ! 

! 

! 

a 

j 

22.0! NONE 

i 

i 

« 

!0H 

i 

CLEVELAND 

! 

! 

1*55  l 

1 

12.51NONE 

•OH 

■ 

CLEVELAND 

1«46  ! 

39. 05*  NONE 
a 

i 

! 

•OH 

i 

i 

CLEVELAND 

1944  1 
! 

! 

i 

i 

45.0! NONE 

■ 

• 

2 

; 

•  NY 

2 

» 

• 

LONG 

ISLAND 

! 

! 

I960  ! 

! 

! 

a 

i 

30.9  !NONE 

i 

•PA 

PITTSBURGH 

1 

1950  ! 

2 

26.0! NONE 

!*A 

PITTSBURGH 

1*85  ! 

22.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1*50  i 

13.0 'NONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1964  j 

13.4'NONF 

!  PA 

PITTSBURGH 

1970  i 

10.0! NONE 

a 

Ipa 

a 

3ELLE 

VERNON 

1937  1 
! 

10.0 ! NONE 

i 

i 

!PA 

; 

2 

BELLE 

VERNON 

1941  ! 

! 

1 

1 

J 

!  NONE 
a 

1 

*!LA 

2 

BELLE 

CHASSE 

I 

! 

1978  ! 

! 

Inone 

1 

!L  A 
! 

NEW 

ORLEANS 

1*75  ! 

i 

!  NONE 

i 

•LA 

! 

NEW 

OPLEANS 

1981  i 
! 

•NONE 

SLA 

; 

NEW 

ORLEANS 

1981  ! 

i 

-  'NONE 

{ 

SLA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1*81  i 
! 

•NONE 

■ 

Ila 

; 

BELLE 

CHASSE 

1*81  ! 
i 

-  iflONE 

a 

Ila 

; 

BELLE 

CHASSE 

1*81  ! 
! 

-  ! NONE 

a 

!LA 

! 

BELLE 

CHASSE 

1*61  l 
i 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMr1  * 


COAST 


I  fVTCCl  DIMENSIONS  !DRAeT» 

!  NET  !CODEJLENSTk!*|P5Th!  ! 

SREGIS-! **** !  R'G.  !  REG. ‘LOAD-! 

•  TER  •  S £€ ! ✓>////!///// !  ED  ! 

!  TON-  !PAGE!  OVE p-» OVER-! ///// !  HORSE 
I  nAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  IL1GHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  SOPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  9ASE 

HUtm\  POINT  »  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  !  (LIGHT) I////////////////STD !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  Ufc!  LINE-2 


! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(32)  MARINE 

! 

CREVQOATSs  INC.  ! 

i 

i 

! 

j  i 

1  1 

i  i 

1  1 

i  i 

j  ! 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

i 

!  1 

! 

1 

•LA  BELLE  ! 

1  CHASSE  ! 

1981  ! 

DIXIE  U 

S6A2777 

i 

i 

i 

1311C02! 

i  i 

16.11  12.6! 
16.1!  12.6! 

4.3! 

-  i 

“ 

-  ! 

-  i 

(NONE 

1 

DIXIE  19 

i 286750 
! 

t 

i 

911*02* 

!  1 

'3.5!  12.2! 
12.2! 

5.3! 

- 

-  j 

-  i 

{NONE 

! 

•LA  8ELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

1961  ! 

1 

DIXIE  20 

•555129 

i 

! 

» 

8! 1  CO? 1 
!  ! 

10.6!  11.9! 
30.6!  11.9! 

5.1! 

.  i 

” 

-  i 
>  > 

-  {NONE 

! 

•LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

1963  1 
! 

DIXIE  21 

! 295380 

! 

1311*02! 

33.0!  13.5! 

4.5* 

- 

.  i 

-  !  NONE 

!U  BELLE  1 

1064  1 

i 

♦ 

!  ! 

-  b.  )•  13.5! 

-  ! 

—  • 

! 

!  CHASSE  ! 

i«3i  i 

OIXIE  II 

i 643307 

i 

1711C0? ! 

38.0!  14.1 ! 

6.3! 

400 

-  i 

!  NONE 

SLA  NEV  ! 

i 

i 

i  i 

38.0!  U.1! 

-  j 

i4i 

1 

1771  ! 

EHZLT 

1536102 

< 

911C02! 

34.6!  12.0! 

5.2! 

- 

-  i 

!NONE 

SLA  NEW  { 

i 

!  1 

34. t!  12.0! 

-  ; 

! 

197A  ! 

JENNY  c 

32.0!  11. C! 

5.0! 

230 

MONE 

•LA  BELLE  ! 

! 

i 

1  1 

32.0!  11.0! 

2.5! 

6! 

j 

»  CHASSE  ! 

i«7i  i 

MARGARET 

! 536349 

i 

9* ICO?! 

>4.6!  12.0! 

5.2! 

- 

-  i 

-  INONE 

•LA  NEW  • 

i 

i 

!  1 

34.  e!  12.0! 

-  ! 

-  ! 

! 

1972  ! 

MARIA 

i 535254 

i 

9 1  ICO? ! 

34.6!  12. Cl 

5.?! 

- 

-  i 

!  NONE 

!L*  N'u  ! 

i 

1  ! 

14.6!  12. C! 

-  i 

1 

!  ORLEANS  ! 

1975  ! 

MARY 

! 568337 

j 

9JU02! 

31.3!  11.4! 

5.4! 

- 

-  j 

{NONE 

!L*  NEW  ! 

i 

i 

1  1 

31.3!  11.4! 

-  * 

1 

1971  i 
» 

MFLANIE 

5535255 

f 

i 

j 

911C02! 

1  ! 

54.6!  12. C! 
34.6!  12.0! 

5.?! 

-  | 

” 

-  i 

-  i 

•NONE 

j 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

HISS  NICOLE 

60451  'O 

j 

23J1C021 

44.3!  14.  C! 

7.5! 

700 

-  i 

•NONE 

SLA  NCW  ! 

1979  ! 

i 

! 

■  i 

44.3*  1*. C! 

.  i 

23* 

!  ORLEANS  ! 

MR.  BUOOY 

i  - 

■ 

! 

t 

-  MC021 

i  i 

32.0!  -  ! 
12.0!  -  ! 

.  j 

-  i 

“ 

-  t 

-  j 

-  ihONE 

i 

!LA  BELLE  ! 

!  CHASSE  ! 

I960  l 
! 

*1535870 

! 

3  !  1  C02  ! 

32.3!  12.0! 

4.7! 

- 

-  i 

-  ! NONE 

•LA  NEW  ! 

1971  ! 

2 

i  • 

S2.;i  12.0! 

-  i 

!  ORLEANS  I 

1971  ! 

NO.  VIII 

1536351 

i 

811  CO?! 

32.3!  12.0! 

4.7i 

- 

-  ! 

-  iNONE 

•LA  NEW  ! 

l 

i 

1  1 

12.3!  12.0! 

-  ! 

!  ORLEANS  ! 

196*  ! 

RIG  RUNNER 

1537631 

i 

13JK02! 

'*..*  12.0! 

3.3! 

- 

-  ! 

-  1  NONE 

!LA  NEW  ! 

1 

i 

i 

i 

1  1 

1  1 

K.3!  12.0! 

!  ! 

! 

! 

! 

j 

!  ORLEANS  ! 

i  « 

i 

(29)  MARINE 

i 

EQUIP.  MANAGEMENT!  CO»P. 

i 

i 

1  ! 

1  1 

j  i 

i  i 

i 

! 

! 

t 

16. 01  NONE 

i  i 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

AGS  915 

1597178 

• 

S1814A4?! 

175.0!  !3.C! 

9.0! 

- 

1459! 

1 

i 

1  1 

IRS.O!  35.0! 

1.5! 

—  | 

! 

!  ! 

1978  1 

AGS  917 

1597180 

i 

3  31 !*  AAA  1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1457! 

16.0! NONE 

no  ST.  LOUIS  ! 

i 

! 

•  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

!  ! 
|M0  ST.  LOUIS  { 

1973  ! 

CBL  302 

1 553635 

! 

675  14*41  1 

195.0!  33.0! 

12.0! 

- 

1506! 

19.2! NONE 

l 

1 

1  i 

1*95.0!  25. C! 

1.6! 

! 

!  ! 

196*  1 

Cl  903 

1593132 

! 

1 

S78J4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

1 8 . 3 ! NONE 

! TN  NASHVILLE  ! 

1 

!  ! 

195.0!  t 5 •  0 ! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

1979  ! 

EOH  16 

*624877 

1 

73014A41! 

195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

1730! 

19.0! NONE 

■NO  ST.  LOUIS  ! 

l 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

!  i 

1977  ! 

h  ion 

1576366 

1 

91 7 1 4A41 1 

200.0!  35. C! 

4.0! 

- 

1645! 

16. 9 (NONE 

SLA  NEW  ! 

! 

•  ! 

200.01  T5.C! 

1.6! 

-  1 

! 

i  o®l:*ns  ] 

1720  l 

HLCN  501 

1629513 

! 

1 

R0714A41! 

1«5.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1IN0NF 

!<Y  LOUISVILLE! 

1 

1  1 

195.0!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

1979  ! 

ITEL  127 

1605197 

1 

676*4*47! 

195,0!  55.0! 

9.0! 

- 

1493! 

16.0IN0NE 

!*">  ST.  LOUIS  ! 

| 

! 

1  1 

193.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  i 

I960  1 

JWS  101 

1618030 

1 

811*4441! 

17J.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

19.3! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

i 

1 

1  ! 

19}. 0!  33.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1930  ! 

KBT  1 

1617161 

l 

! 

67314*41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15*»5! 

16.51  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1 

1 >5.0!  35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

1  1 
|M0  ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

K0T  2 

iS17?R5 

1 

i 

82414441! 

200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1667! 

20.01  NONE 

i 

!  1 

2*0.)!  35.0! 

1.4J 

-  1 

I 

!  i 

1981  1 

K8T  A 

I65J485 

i 

714|4A*1t 

195.0!  15.0! 

7.0! 

- 

1527  ! 

19.3!  NONE 

JTN  NASHVILLE  ! 

! 

i 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.5; 

-  ! 

! 

!  1 

1982  1 

K8T  5 

1 653*56 

I 

i 

7141***1  1 

1*»5.0!  35.0! 

9.3! 

- 

1529! 

19-3 (NONE 

|TN  NASHVILLE  I 

i 

1  1 

195.0!  33. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1976  1 

K8T  6 

I  575054 
! 

i 

7361***1! 

200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1667! 

19,11  NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i 

*  1 

200.01  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

1  \ 
IMS  GREENVILLE! 

1976  ! 

KBT  7 

1578055 

i 

736JAAA11 

203.01  35.0! 

9.0! 

- 

16671 

19,0! NON? 

! 

i 

!  1 

2)3.0!  35.0! 

1.4! 

! 

1  ! 
|»A  PITTSBURGH! 

1975  ! 

KfT  8 

156519* 

1 

i 

7331***1! 

2)0.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1667! 

18. * ! NONE 

i 

!  ! 

210.3!  33.0! 

1.5! 

i  i 

1975  1 

KMT  9 

1565195 

! 

73314*41 | 

200.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1667! 

1 i. A  INONE 

1"0  St.  LOUIS  1 

i 

1 

I  S 

200.0!  35.0! 

1.5! 

1 

1  1 

1979  | 

\ 

KOT  12 

i 604  577 
| 

1 

6761*4.7! 

195,0*  35.  3? 

9.0! 

- 

1498* 

1 6.01  NONE 

JMO  ST.  LOUIS  l 

i 

1  1 

195.0!  35.?! 

1.6! 

-  1 

l 

\  \ 

KMT  1* 

1550783 

! 

6781***1 1 

DS.OI  *5.3! 

9.0! 

- 

1467! 

19.1 {NONE 

JTN  NASHVILLE  1 

1973  1 

i 

!  1 

195.0!  35.01 

1.61 

-  1 

! 

■  i 

1977  ! 

KOT  3» 

.*5*9712 

• 

8331***1! 

1*5.0!  35-:* 

9.C! 

- 

1574! 

20.0! NONE 

JTN  NASHVILLE  1 

i 

i 

!  I 

175,0!  )}.0! 

1.6! 

-  1 

• 

1  1 

1 

KMT  103 

1565191 

! 

73314*41! 

210.0!  35. C* 

7.0! 

- 

1667! 

13.*! NONE 

»PA  PITTSBURGH! 

1975  ! 

\ 

i 

1  ! 

2)0.0!  15.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  1 

1970  ! 

KMT  lie 

200.0!  35.0! 

9.0! 

16*5! 

16.0! NONE 

IFL  WEST  PALM  1 

1 

! 

t  ! 

230.0!  31.01 
195.01  55.0! 

1.6* 

9.6! 

-  ! 
1397* 

19.0! NONE 

I  BEACH  I 

|M0  ST.  LOUIS  ! 

1981  \ 

L  31 

! 

1 

!  1 

195.0!  35.0! 

1.7! 

i  i 

1981  i 

L  223 

jro.C*  55-0! 

9.6! 

1773! 

19.0! NONE 

!«0  $T.  LOUIS  ! 

i 

1  1 

2)0.0!  35.0! 

1.3! 

-  f 

!  1 

1978  ! 

L  509 

! 398*58 

! 

8111**41 ! 

1 75,0!  15.0* 

9.01 

- 

1*40! 

16.6 INONE 

(TN  NASHVILLE  ( 

1 

J 

1  1 

195.01  35.0! 

l.il 

-  ! 

! 

I  l 

1977  I 

L  90* 

15898*3 

1 

31314**1 t 

195.0!  J5.0* 

9.0! 

- 

15261 

1».0IN0»f 

(TN  NASHVILLE  1 

! 

! 

•  1 

195.01  35.?! 

!.*»! 

-  1 

l 

!  I 

1 

1979  ! 

L  2039 

! 6*1107 
i 

! 

917**4*1! 

200.0!  35.2! 

4.0! 

- 

16*5! 

17.0IN0NE 

|TN  NASHVILLE  ! 

1 

i  ! 

200,)!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  t 

1965  1 

NfM  397 

1299105 

! 

7*21**411 

195.01  35. C! 

4.0! 

- 

1519! 

1 A.O! NOME 

INO  ST.  LOUIS  1 

t 

! 

i  i 

195.0*  *5.?! 

2.0! 

1 

!  1 

1977  I 

MIR  101* 

*617729 

! 

613*4441! 

195.0*  35.0* 

9.0! 

- 

152*! 

20.01  NONE 

|M0  ST.  LOUIS  | 

| 

1 

1  1 

145.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  I 

1977  ! 

MEM  102  * 

! 519*07 
! 

1 

1131*4*1 ! 

195.3!  35.0! 

9.0! 

- 

152** 

20.0! NONE 

|M0  ST.  LOUIS  ! 

i 

•  1 

1>S.)I  35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

1  ! 

1961  \ 

HIM  103* 

•2**279 

1 

1831**41 ! 

195.0*  35.0! 

9.0* 

- 

138*1 

1 5.4( NONE 

!TM  MEMPHIS  ! 

! 

1 

«  i 

195.0!  J5.01 

1.9* 

-  ! 

! 

!  » 

1965  ! 

NfM  1C9R 

•*99518 

! 

1161*4*1! 

1*5.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1505! 

14.51N0NC 

JNY  NEW  YORK  1 

{ 

1 

*  1 

195.0!  75.0! 

1.7* 

-  1 

! 

!  i 

1965  ! 

MEM  lit* 

(29*201 

1 

6161***1! 

175.0!  35.0! 

4.0! 

- 

1505! 

1*. 3! NONE 

!NY  NEW  YORK  | 

• 

J 

«  | 

19>.)!  35. G! 

1.7! 

! 

!  1 

1979  ! 

MEM  I50f 

1613726 

! 

8*3! ***1 ! 

175.0!  95.0! 

7.0! 

- 

1526! 

1 9 . 2 ! NOME 

I MO  ST.  LOUIS  ! 

• 

i 

i  1 

195.0*  35.01 

1.6! 

1 

)  1 

1980  ! 

1 

MEM  1511 

1627694 

f 

i 

6431**41 ! 

175.0!  35.0! 

7.0! 

- 

1522! 

19.21  NONE 

JMO  ST.  LOUIS  1 

i 

i  ■ 

195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  » 

MEM  15«f 

1627695 

i 

**ai*A*ii 

195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

1 9.2! NONE 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

I960  1 

1 

i 

!  1 

175. C!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

) 

!  ! 

1980  ! 
1 

! 

BEK  till 

•627958 

• 

848J4A41 * 

145.3*  35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

19.2! NONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

175.0!  35.0! 
!  ! 

i  i 

1.6! 

1 

j 

i 

j 

! 

1 

» 

1  1 

t  1 

1  ! 

526 

EN5R! 

D  1ST ! 


0C$C8IPTI0N  OF  VESSELS 


OPERATOR 


V6SSFU  NAME  AND  NUH8C  R 


SVTCCi  OIHENttONS  !6®AFT» 
SST  iCOO^lLSNSTH  J  {jROTH  i  i 

“! REGIS”!****  J  ace.  i  2*5. |  LOAO-! 
T5P  !  SEP!//////!/////.  £!>  » 

TON-  !P*5EJ  )«c®*!jilf8-i/////i 
!  NAGS  !  tv  !  *LL  !  ALL  ! LI SHT j 


MEN  174F 


MEM  175F 
MEM  176F 
MEM  201* 

MEM  2020 
MEM  2C6R 


M6.1 

207R 

■ 

1 51270J 

637  i; *41 i 

230.C! 

2)0.0! 

*3.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

MEM 

2C3R 

! 512701 

1  1 
7S?i4A4li 

230.3! 

2').3' 

*5.0! 

33.0! 

1.8! 

6.0! 

MEM 

209? 

1312700 

937! 4*41 i 

2)0.0! 

2)0.0! 

33.0! 

*$.)« 

1.3! 

*.0' 

MEM 

211B 

•i 76J67 

1  1 

6°6  j  4A41 ! 

2)3. )! 
2)0. )! 

35. C! 
35.-0! 

1.3! 

9.0! 

MEN 

2123 

1578325 

1  1 

066!4A4lj 

2)0.0! 
233. C! 

35.0! 

33.0! 

1.5! 

9.0! 

MtH 

21 

16)7475 

666 !  4A  41 ! 

2)0.0! 

2)0.0! 

35.0! 

*5.0! 

1.8! 

9.0! 

HEN 

214? 

13*8551 

67614*41! 

200.0! 

2)0.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

HEi 

221  » 

*1515386 

1  1 

«  *5!  4*41* 

2)0.0! 

2*3.0! 

35.0! 

*5.)« 

1.6! 

6.0! 

MEM 

241? 

i643«?e 

1  1 
73oi  4A  *1  • 

2)0.0! 

2)0.0! 

*5.0! 

35.0! 

1.8! 

6.0! 

MEM 

J  ?4  F 

1350784 

1  1 

o7oi4A41 i 

2::.o! 

1*9.0! 

3  5.0! 
33.0! 

1.5! 

6.0! 

MEM 

355F 

*5  553447 
• 

57  5  j  4*41  j 

1*5.0! 

165.0! 

*5.0! 

35.0! 

1.7! 

6.0! 

M*M  383L 
NEK  JROl 
MEM  39IL 
MEM  JQJL 
MEM  J741 
**EM  4010 

MtM  432® 
MEM  403« 

M*M  405* 
MEM  4063 
MEM  408? 
MEM  400f 
MEM  4501 
MEM  6$C? 
MCM  6503 
MEM  9504 
MFM  6305 
MEM  6504 
HIM  6550 
M»M  6551 
MEM  6552 
MEM  6553 
MIN  6554 
MEM  4555 
MEM  6552 
MEM  6557 
MEM  655! 
Nri  4559 
MEM  6540 
MEM  6542 
ME"  6563 
MEM  6544 
MEM  636$ 
MEM  4566 
HEM  4562 


129*041 

• 

! 275043 
i 

•274077 

i 

12*4705 

» 

127-02 

1 

! S071 10 
1 

1537111 

307109 

! 507107 
! 

J 507106 

l 

! S07104 
1 

*1507114 

! 

! 276545 
1 

! 27203* 

| 

!  273037 

I 

12  97532 

j 

12980J* 

I 

j  27*0J4 

129745* 

1277443 

1 

!2>746J 

1 

1 27745$ 
t 

22*746  > 

1 

*5  277454 
1 

5  27/457 
1 

5277461 

| 

*5  277445 
1 

1277747 

I 

1267764 

1 

t?9*«47 

1 

1267447 

1 

12  72764 

; 

526  774* 

I 

1267467 

I 

1277951 

1 

5 


E3654A41! 

1  1 

834J4A41 i 

5  5 

434  54  4*1  » 
J  • 
536  5  4441!* 
!  ! 
11614*41  l 

5  ! 

7M.UA41  • 
!  ! 
7J1J4A41! 


175.3! 
1 *3.0! 
1 >5.0! 
230,05 
233.0! 
233.  3! 

|  !  5  2^3.3! 

!  7tif4A4i{  J^„0! 

230.0* 
2* 3.0! 
203.0! 
223.3! 
2-C. 3! 
:j:.3* 

731  !4»4l i  2?3*o I 


175.05  35.0! 
175.0!  35.3! 
165.0!  35.3! 
H5.0!  35.0! 
175.0*  35.3! 
175.3*  o! 
1*5.3!  35.3! 
175.0!  ’5.3! 


731  *  4A  41 { 

I  ! 

631*4141! 

!  ! 

691J4A41! 


! 


!  277J  «.A4l !  1  >5.3! 

1 >3.0! 
175.3* 
1  >5.2! 
175.3! 
1*5.3! 
1  **  5.  v! 
1*1.9! 
1 '5.0! 
1*5.0! 
1*1.3! 
1*3.3! 
!>>.  1! 
1  >1.3! 
1*5.3! 
1*5.3! 
1*1.0* 
1*5.0! 
1*5.0! 
1*3.0! 

1*5. '71 

1*5.2! 
1*5.0! 
1*3.0! 
1*5.3! 

!  !  n>.3* 

130514444J  1?$.)! 

1 *>. 3! 


43654*41! 
!  ! 

036 ! 4  441  ! 
!  ! 

4  J  6  !  4  A.1  ! 

1  1 

2*7 ! 4 a«1 j 

•  j 

Mo!  4*41 i 
!  ! 

U05!44,4» 

!  ! 

1o3>!4A4*« 

1  ! 

13C5!4A4*! 

1  1 

1035!4A4« ! 

1  « 

1035!4«4»i 
1  1 

10C5!4A4*i 

!  ! 

1C0S!*44M 


1035 !4*  4^1 
!  ! 

»45K4-4f 
!  ! 

34  5 !4  A4* | 
!  ! 

74514*4*! 
I  ! 

100i!4*;*{ 
{  1 

iisut4ii 
j  1 

745! 4*4* i 
!  1 

1005*4449! 

!  ! 

74514*4*! 

!  ! 


! 


! 


t**. 3! 
1*5..! 
2*0.0! 
2Cv.3! 
233.0! 
2'  3.3! 
2J'.v! 
Z'C.J! 
1*5.0! 
1*9.3! 

2%v.)» 

2fy.3* 
2*7.3! 
2  •  3.3! 
1*5.3! 
171,0! 
233.0! 
270.0! 

1 

! 


5.0! 
15.0! 
23. 0! 
15.0! 
2  5.2! 
35.2! 
35.2! 
35.2! 

2  5.0! 
»s.:i 
*5.0! 
25.0! 
15.3! 
33.0! 

3  5.0! 
*1.0! 
35.  j* 
35.0! 
*5.0! 
35.  v! 
15.0! 
*5.0! 
T1.3! 
35.  C<! 
25.'*! 
55.3! 
*3.y! 
*5.31 
*5.3! 
35.7* 
35.3! 
*3.3! 
*5.3! 
*5.C! 
*5.0! 
35. v! 
*5.3! 
*5.0! 
25. C! 
*5. 0* 
35.31 
35.0! 
*5.0! 
35.3! 
*'.G! 
15. C! 
J>.0! 

*>.9! 

35.0! 

35.0! 

*5.0! 

3$.v! 

*5.2! 

*5.0! 

35.2! 

*5.0! 

35.3* 

*5.01 


1.5! 

7.0* 

1.7J 

7.0! 

1.7! 

7.0! 

1.7! 

7.0! 

1.7! 

7.0! 

1.7* 

6.0! 

1.61 

6.0! 

I.o! 

7.0! 

1.6! 

7.0! 

1.6! 

7.0! 

1.6! 

6.0! 


! CAPACITY •  HIGH—  !  (VESSEL* 

>  citea  !  trvlr.  !  C*R60  K,,I["-IHS  !S  !0»£«»TINS  i 

•««««?/!  I  TXT  !IS!  L?s«  j 

SSKi « 


If.UKONZ 

I 

1’.2!N0NE 

1 

1».i! HOUC 
IT.2IN0N? 

I 

16.2i NONE 
1 

13.i!MN£ 

t 

13.4!N3NE 

; 

18.4*  NONE 
1 

18.41N0NE 

1 

18.41N0NE 

1 

1S.4»N0NE 

| 

18.4! NONE 

1 

16.4! NONE 
> 

13.4! NONE 

9 

13.4! NONE 

1 

11.5! NONE 
t 

16 .4  j  NONE 
1 

13.1. 'NONE 
! 

1A.51N0NC 

! 

14.S!N0NE 

1 

14.J! NONE 
! 

13.01N0NE 

j 

13. oi NONE 
1 

13.01N0NE 

1 

16.0! NONE 

r 

16 .0! NONE 
1 

16.0! NONE 
! 

16. OlNONE 
1 

18.0! NONE 
! 

18.01N0NE 


15C5! 


*5... 
:i.c! 
31.0! 
35.  J! 
*$.C! 


1.75 

7.0! 

1.7! 

7.0! 

1.7| 

6.0! 

1.7! 

7.w! 

1.7! 

7.5! 

1.7! 

6.0! 

1.7! 

7.0! 

1.7* 

6.0! 

1.7! 

6.0! 

1.7! 

! 


1S?6* 
-  • 
15791 
-  1 
16?5! 
-  1 
1625! 
-  ! 
1625* 

-  1 
1576! 

-  1 
1625! 

•  t 

16251 

1576* 

1625! 
.  1 

1 


1 1 • 01  NONE 

i 

13.01NONC 

1 

22.0!nONE 

1 

22.31N0NC 

! 

22.01  NONE 
j 

M.OSNONE 

22.O1N0NE 

1 

22.0JN0NE 

1 

13.0! NONE 
1 

22.01NONE 


!!*0  ST.  LOUIS  ! 

J  j 

1760 

!M0  ST.  LOUIS  1 

j  1 

1760 

*  **0  ST.  LOUIS  j 

1  1 

1780 

!M0  ST.  LOUIS  i 

1  j 

1980 

IMO  ST.  LOUIS  i 

1  1 

1780 

1N0  ST.  LOUIS  • 

197» 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1  1 

1679 

IMO  ST.  LOUIS  j 

1  1 

1768 

!FL  TAX® A  i 

j  1 

1768 

!TN  MEMPHIS  j 

1  1 

1768 

*!IL  CHICAGO  i 
(  • 

1965 

1KT  louisvilleI 

1  1 

1678 

! MO  ST.  LOUIS  i 

;  1 

1775 

1 MO  ST.  LOUIS  ! 

1  t 

1779 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  1 

1678  ! 

!TN  NASHVILLE  1* 

1  1 

1768  | 

!M0  ST.  LOUIS  i 

1  1 

1781  ! 

l MO  ST.  LOUIS  • 

1973  i 

!*»0  ST.  LOUIS 


!LA  NEW 

!  ORLEANS 

2LA  NEW 

!  ORLEANS 
JTN  N*H°HIS 
1 

.'LA  new 
!  ORLEANS 
!M0  ST.  LOUIS 
! 

!**0  ST.  LOUIS  ! 
•  ! 
!M0  ST.  LOUIS  J 

J  ! 

!H0  ST.  LOUIS  • 
•  ! 
INO  ST.  LOUIS  ! 
<  ! 
! MO  ST.  LOUIS  i 
!  ! 
|M0  ST.  LOUIS  1 
1 
I 
I 


6.01 

1.6! 

-  i 

1 

1641  j 

! 

18.0INONC 

1 

!LA  NEW 

6.0! 

1.7* 

-  ! 
j 

1505! 

-  1 

1 

16.6! NONE 
| 

!  ORLEANS 
!M0  ST.  LOUIS 

9.0! 

1.7! 

i 

i 

1505! 

-  J 

16.61  NONE 

1 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

9.0! 

1.7! 

.  1 

■ 

1505! 

-  1 

16. 6! NONE 
j 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

>.0! 

1.7! 

-  1 

i 

1505! 

•  1 

1 6.6! NONE 
l 

( 

•MO  ST.  LOUIS 

6.0! 

1.7! 

i 

! 

15)5! 

-  ! 

lO.OfNONf 

1 

1 

!•><>  ST.  LOUIS 

6.01 

1.7! 

”  1 

1 

15051 
-  { 

16.4SN0NE 

1 

I 

!“0  ST.  LOUIS 

>.0! 

1.7! 

-  j 

1 

1579! 

-  1 

18.0! NONE 

l 

( 

HO  ST.  LOUIS 

6.0* 

1.7! 

-  * 

1 

1577.' 

-  ! 

18.01N0NC 

| 

( 

IKO  SI.  LOUIS 

9.0! 

1.7! 

-  1 

i 

1376* 

-  1 

13.0! NONE 

j 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

o,3! 

1.7! 

-  1 

• 

1576* 

-  1 

18,o5none 

j 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

6.C! 

1.7! 

i 

! 

1577* 

-  | 

n.oiwoNc 

( 

!M0  ST.  LOUIS 

9.01 

1.7! 

-  t 

1579! 

»  1 

13,0} NONE 
{ 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

6.)! 

1.7' 

-  ! 

1 

1577! 

-  1 

U.OlNONE 

1 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

! 

LOUIS  I 
! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 


1*0  37.  LOUIS 
1 

1  MO  ST. 

( 

!"0  ST. 

! 

!M0  ST. 

! 

!*0  ST. 

! 

!"0  ST.  LOUIS  | 
*  ! 
IMO  ST.  LOUIS  | 

!  1 

fMO  ST.  LOUIS  2 
*  ! 
IMO  ST.  LOUIS  2 
*  ! 
IMO  ST.  LOUIS  1 

I  ! 


1773  2 
! 

1665  ! 
! 

1665  ! 

1 

1664  I 
! 

1664  ! 
! 

1764  I 

! 

1  *67  2 

2 

1767  J 
! 

1967  J 
2 

1667  ! 

! 

1967  } 

! 

1667  2 

t 

1667  2 
! 

1655  2 

! 

1665  ! 

1°65  » 

! 

1765  2 

! 

1665  2 
J 

1765  2 
! 

1765  2 
! 

1765  ! 

I 

1765  2 
I 

1765  J 
I 

1765  ! 

1 

1665  J 

! 

1765  2 
! 

1765  2 
! 

1665  J 
! 

1665  2 
! 

1645  2 

! 

1665  J 

1 

1665  J 
! 

1765  2 
! 

1665  J 

2 

1965  2 
! 

1665  ! 

2 

! 

2 


TABL 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


527 


ENGR! 

5VTCC!  DIMENSIONS  5  DRAFT  J 

SCAPACITr! 

HIGH-  • 

•VESSEL! 

! 

01  ST! 

OPERATOR 

l  NET  ! CODE ! LENGTH • 3?0TH ! 

i 

1  1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATIN6  ! 

1 

! R  EG  IS- *****  !  REG.  !  REG. 'LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXEO  !  EQUIPMENT 

!TC*  BASE  I 

YEAR  • 

'  COAST 

TER  *  S EE!///'//!/////! 

£0  ! 

!////////! 

POINT  !  LINt-1 

IAO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUNGER  !  GUARO 

5  TON-  5PA6E!  OV  ?-! OVER-5/7///! 

HOPS*!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!//////////! 

OA  ! 

»  NUMBER 

NAGE  5  IV  5  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)*  LINE-2 

•EE*  LINE-2  !*REBUXLT! 

(29)  NARINE 

l 

i 

EQUIP.  NANAGENEHT!  CORP. 

i  i  |  ;» 

1  5  5  i  5 

I  i  i  j  j 

i 

{ 

i 

i  i 

i  j 

i  l 

l 

i 

l 

2  ! 

!  ! 

*  ! 

! 

; 

i 

(CONTINUED) ! 

■  j*  j! 

i 

!  ! 

MEM  456* 

•297466 

•  100554A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1579! 

18.0 ! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

5  5  5  1 95.0!  35.0! 

1.7! 

i  -  i 

j 

»  ! 

! 

HEM  6,569 

i  ------ 

•  36454F46!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1579! 

1 8.0! NONE 

!M0  ST*  LOUIS  * 

1965  ! 

i 

!  !  5  195.0!  35.0! 

1.7* 

i  -  i 

! 

!  ! 

MEM  6S70 

i  ...... 

!  94554*46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1625! 

22.0JN0NE 

*M0  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

•  5  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

i  -  i 

i 

1  1 

! 

MEN  6571 

«  - 

*  364J4F46 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1579* 

18.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

•  -  i 

j 

•  ! 

MEN  6572 

!2974o4 

•  1005*4448!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1579! 

18.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

•  5  *  195.0!  35. C! 

1.7! 

!  -  * 

i 

1  1 

! 

HEN  6573 

! 299949 

•  945S4A48!  200.0!  75.0! 

9.0! 

- 

*  1625! 

22.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

196S  ! 

i 

!  !  5  20.0!  35. C! 

1.7! 

i  ..  • 

i 

!  ! 

MEM  6574 

! 299953 

!  945UA4?!  200.0!  35.0! 

9.2! 

- 

!  1625! 

22.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

!  !  !  200.3!  3>.G! 

1.7! 

!  -  { 

i 

1  1 

MEM  6575 

! >97765 

!  94S!4A4«!  2)0.3!  25. C! 

9.0! 

- 

!  H25! 

22.0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

{ 

!  !  !  2)3.0!  35.0! 

1.7! 

!  m  1 

i 

1  1 

1 

HEN  6576 

!  2  >776  7 

!  94554*43!  230.3!  35,0! 

9.0! 

- 

•  1625! 

22.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

{ 

!  !  !  2)0.0!  35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

t  1 

! 

HEK  6577 

•297765 

!  94SJ4A4*!  2)0.0!  25.0! 

9.3! 

- 

!  1625! 

22.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

j 

!  !  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

i  _  i 

i 

!  ! 

! 

HEN  6575 

! 237772 

•  945I4A4*!  2)0.0!  75. G! 

9.0! 

- 

!  1625! 

22 .0! NOME 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

!  !  !  200. C  35.0! 

1.7! 

!  -  • 

i 

•  ! 

HEM  6579 

! 5001 5? 

•  94554446!  200.0!  35.0! 

9.6! 

- 

!  40! 

22.0! NONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

!  !  !  2)0.0!  '5.0! 

2.0! 

i  -  i 

i 

!  ( 

! 

HEN  6530 

i  ...... 

!  81 1 ! 4A41 !  200. C!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1©27* 

16. 9! NONE 

•HO  ST.  LOUIS  • 

1965  ! 

i 

*  !  !  200.2!  35.3! 

1.7! 

j  -  i 

i 

!  ! 

1 

HEM  6531 

5299952 

•  94514A42!  2)0.3!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1625! 

22.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

; 

!  !  !  203.0!  25.0! 

1.7! 

i  -  i 

i 

1  1 

! 

HEM  6582 

! 297773 

!  945! 44*2!  2)3.0!  3*. 2! 

9.2! 

- 

!  1825! 

22.0! NONE 

!K0  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

!  !  !  230.0!  25.0! 

1.7! 

!  -  • 

i 

2  ! 

! 

HEM  6583 

! 29746  S 

!  1003 ! 4*4,4!  1>5.C!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1579! 

13.05N0N* 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

l 

!  »  !  1 >5 . 3!  ?5. C! 

1.7! 

1  -  • 

i 

1  1 

j 

NFM  6584 

! 297771 

•  945!4A,8!  22).)!  75.3! 

9.0! 

- 

i  1o25 ! 

22. O’nONE 

•HO  ST.  LOUIS  • 

1965  ! 

i 

!  !  !  200.3!  !5.0! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

1  1 

j 

MEN  6585 

i  ...... 

•  1004  ! 4 A41  •  2)0.1!  T5.1! 

2.7! 

- 

•  1592! 

19.0JN3NE 

•HO  ST.  LOUIS  * 

1977  ! 

i 

!  !  !  202.1!  35.1! 

1.5! 

i  -  i 

i 

!  ! 

! 

MEM  6535 

i 

!  511!4A41!  2^0.3!  15.0! 

9.0! 

- 

!  1©27! 

16.9! NONE 

2  HO  ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

i 

!  !  !  2)0.0!  75.0! 

1.7! 

!  -  • 

i 

!  ! 

1 

HEM  7301 

•542556 

!  9*6*4440!  195.3!  75.3! 

9.0 ! 

• 

!  1400! 

16.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

; 

!  !  !  195.3!  35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

•  ! 

1 

MEN  7302 

5542561 

•  936UA40!  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

!  1,500! 

1 5.5! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  !  !  1 5 5 . C !  25.0! 

2.0! 

!  /  -  j 

i 

•  ! 

1 

MEM  7303 

1542552 

!  93a!4A40!  19>.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1400! 

16.0! NONE 

t HO  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

5 

•  •  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

•  ! 

! 

MEM  7350 

i  ...... 

!  971S4A46!  203.0!  35. C! 

12.0! 

- 

!  971! 

16.9! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  • 

1972  ! 

5 

•  !  !  230.1!  25.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

! 

HEM  7351 

5  - 

•  97114446!  2)0.0!  75.0! 

12.0! 

- 

!  971! 

16.9‘NONE 

! HO  ST.  LOUIS  • 

1972  ! 

5 

!  !  1  203.1!  75.1! 

1.5! 

i  -  i 

l 

!  ! 

! 

HEM  7352 

i  ...... 

•  97114A46!  200.0!  75.0! 

12.0! 

- 

!  971! 

16.9! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  • 

1972  ! 

5 

■  •  !  200.1*  25.1! 

1.5! 

!  "  ! 

t 

!  ! 

! 

MEM  7901 

*604455 

!  o3 J! 4048!  195.0!  35.0! 

9.6* 

- 

!  1626! 

19.01N0NE 

!H0  ST.  LOUIS  I 

1979  ! 

; 

•  !  !  19}. 0!  75.0! 

1.6! 

!  “  ! 

! 

!  ! 

! 

MEM  2253F 

5616*17 

*  95754*41 •  2)0.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1662! 

19,4  '.NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

i 

!  !  !  200.0!  35.3! 

1.4*. 

!  -  ! 

! 

•  ! 

i 

MEM  230GF 

5616532 

•  912J4A41!  203.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1662! 

19. 4 {NONE 

!M0  ST.  LOUIS  * 

1979  J 

5 

!  !  !  202.0!  35.3! 

1.4* 

!  -  ! 

! 

•  ! 

! 

MEM  235*F 

5  6  3465  7 

!  96654**1!  2)0.0!  35.0! 

9,6! 

- 

!  U59* 

19. 5! NONE 

|N0  ST.  LOUIS  ! 

1981  ] 

5 

!  !  !  202.3!  35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

t 

!  ! 

! 

MEM  2369F 

5o34658 

•  96654A41!  2*0.0 !  35.0! 

9.6* 

- 

!  1659! 

19. 3! NONE 

|H0  ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

• 

!  !  !  203.0!  75.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

! 

MEM  2  33PL 

5641716 

!  966*44*1!  232.0!  35.0! 

9.3! 

- 

!  1o29! 

1 6.5JN0NE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1981  I 

5 

!  !  !  233.0!  75.0! 

1.0* 

i  -  i 

! 

!  t 

! 

MEM  2399F 

! 042534 

•  730I4A41!  200.2!  35.0! 

9.0* 

- 

!  1664* 

19.4! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

5 

1  !  !  29). 0!  75.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

!  ! 

! 

MFM  2403F 

5642335 

!  730! 4*41!  202.0!  ^ 5 . C ! 

9.0! 

- 

!  1964! 

19. 4! NONE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

5 

!  •  !  223. C!  35.C! 

1.5! 

j  -  i 

1 

!  ! 

! 

MEM  6621X 

5531*91 

!  1 1 t4!*A41 !  220.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1635* 

13. 3! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1966  ! 

1 

!  1  !  2)0.0!  35.0! 

1.6! 

t  -  ! 

! 

(  ! 

1 

HEN  6623X 

5531393 

1  1  1  145  4441  !  2)0.3!  75.)! 

9.0! 

- 

•  1635! 

13.3INONE 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

1966  ! 

5 

!  !  !  2)2.0!  7 J.O! 

1.6* 

!  -  ! 

1 

!  ! 

1 

MEM  6624X 

5  331  *94 

!  1 1 1 4 ! 4441  i  20C.0!  75.2! 

9.2! 

- 

!  1835! 

13. ji NONE 

tMO  ST.  LOUIS  ! 

1966  ! 

i 

!  •  !  2ft0.0!  *5.0! 

1.6! 

!  -  J 

I 

!  ! 

! 

«IH  6626X 

5531396 

•  11UUA41!  220.2!  35.2! 

V.O! 

- 

!  1635! 

13.  J ! NONE 

|M0  ST.  LOUIS  1 

0133  ! 

» 

!  !  !  203.2!  35.0! 

1.8! 

!  -  • 

( 

!  ! 

! 

MOM  7201 

i  - 

!  68414440!  195.3!  35.2! 

9.0! 

- 

!  1500! 

17,0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

5 

!  !  !  197.0!  35. C! 

1.5! 

i  -  i 

! 

!  ! 

! 

NCI  7202 

i  ...... 

•  684J4440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

i  1500* 

12.0'NONE 

JHO  ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

i 

•  !  !  1*5. </•.  J5.3! 

1.51 

!  -  ! 

! 

!  ! 

! 

MON  7203 

!  - 

I  684J4A*)!  19J.0J  35.0! 

9.0! 

- 

!  1500* 

17.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

!  •  !  195.0!  33.0! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

!  ! 

I 

MOH  72C* 

1  ...... 

!  48414*42!  195.3!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 2 .ol NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

!  1 

1 

XOM  7205 

i  ...... 

!  6/414*42!  1 >3.3!  35.0! 

9.2! 

- 

!  1500* 

1 2 .0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

i 

!  !  !  1 >5.01  33.0! 

1.5! 

!  ‘  ! 

! 

!  ! 

! 

MCH  7206 

5536638 

1  6*41444)!  195.2!  3>.C! 

9.3! 

- 

!  1500! 

12.0!ft0NC 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

5 

j  *  !  195.0!  75. C! 

1.5! 

i  -  i 

! 

!  ! 

! 

NOM  7207 

5536637 

•  6*414*43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

12.OIN0NE 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

| 

!  •  !  1 9  J .  0 !  .7  9 .  C 1 

1.5! 

i  -  i 

1 

!  ! 

I 

MOH  7208 

•5*663* 

!  68414442!  195.0!  31. 3* 

9.0! 

- 

i  15CC! 

1 2 .ol NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1972  i 

j 

!  !  !  195.2!  35.-3! 

1.5! 

!  "  ! 

! 

!  ! 

! 

NOM  7209 

j  53o639 

!  6»4!4*4C!  195.3!  35.2! 

9.0! 

- 

!  1500* 

1 2. 3 ! NONE 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

5 

•  •  •  795.0!  75.3! 

1.5! 

•  -  ! 

! 

!  ! 

! 

MOM  7210 

! 536640 

!  8*4 ! 4442!  1 >5.0!  35.0! 

5.0! 

- 

!  1500! 

12.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  { 

1972  ! 

j 

!  •  !  1 75.0!  35.0! 

1.5! 

!  -  • 

! 

!  1 

! 

NON  7601 

5573237 

!  728S4AV)!  19i. 0!  35.0! 

9.0* 

- 

•  1500* 

12.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1976  1 

» 

)  !  !  19}. 1!  35.1! 

1.5! 

•  -  ! 

! 

!  ! 

! 

PC  107 

i6)4633 

!  1C29J4AO!  195.3!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1636! 

19.3! NONE 

!XY  LOUISVILLE! 

1979  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

i  -  j 

! 

!  ! 

! 

PN  129 

5  *1  3  5  3  5 

i  103914A41!  1*5.2!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1520! 

19. 2! NONE 

! ICY  LOUISVILLE! 

1979  ! 

I 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  1 

! 

!  1 

! 

P*  135 

5813542 

!  1009J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  1520! 

19.2! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1979  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

! 

AC  205 

5542560 

!  93©! 4*42!  195.0!  75.0! 

9.0! 

- 

!  1500! 

15,5! NONE 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

i 

!  !  1  19>. 0!  25.0! 

2.0! 

!  -  I 

1 

!  ! 

! 

PC  402d 

i  - - 

!  971I4A461  2)0.3!  35.0! 

12.0! 

- 

!  971! 

16*  9 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  I 

i 

!  !  1  203.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

1 

AC  4058 

i  ------ 

!  971S4444!  230.21  75.0! 

12.0! 

- 

!  971 ! 

1 6. 9J  NONE 

|H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

« 

i 

i 

!  !  !  203.1 !  35.1! 

1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ) 

1.5! 

! 

! 

!  -  ! 
!  ! 

!  ! 

! 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

!  I 

! 

1 

1 

TArtLS  2  -  UE5CRIPTI0N  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUN9ER 


(29)  KARINE  EQUIP.  MANAGEMENT !  COPP. 

(CONTINUED) ! 


!  ! VTCC !  DIHENSIONS  »0PAfr» 

!  NET  ‘CODE ! LENGTH ! 2® OTH!  * 

-!«£3IS-!**»*»  PEG.  !  9£G. 1LOAD- ! 
!  TSQ  •  SEEJ//////J/////!  ed  * 
!  TON-  !PAGc»  OVcP-SOVcP-!/////! 
!  NAGE  »  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 


j  CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 
POWER !  ENGERS  !  (FEET) 


SEI  2C14BF 
SEI  2015OF 


1622949 

•  i2H»4A41! 

195.1! 

55.3! 

10.6! 

1778! 

!  t  i 

195.1* 

35.  C! 

1.5* 

i 

-  ! 

‘622952 

!  63o!4A4li 

1°5*  0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1529* 

!  !  ! 

195.3! 

’5.*1 

1.5! 

i 

-  ! 

*622956 

!  6*6*4441! 

195. 3* 

3  5.0! 

9.0! 

-  j 

1529! 

j  it 

195.5! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  * 

!o229S7 

!  d?3!4A4li 

W5.1! 

35.0! 

10.5! 

1776! 

!  i  j 

195.1! 

35.3! 

1.5! 

j 

-  i 

!62295fi 

!  3«6'4A41! 

U5.0I 

7  5.C! 

9.0! 

•  i 

1529* 

j  it 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

!6229o0 

!  685*4*61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1529! 

;  i  i 

195.0! 

33.3! 

1.5! 

j 

i 593266 

!  94) ! 4A41 i 

2)0.0! 

35.3! 

9.0! 

•  j 

1639* 

!  j  2 

2)0.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

..  i 

•59*522 

!  941 i 4 A  4 1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639J 

{  i  j 

2)5.0! 

35.3! 

1.4! 

i 

i 600139 

!  >41*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1639! 

;  i 

205.0! 

25.3! 

1.0* 

i 

! 63J764 

246*4441  • 

1 >5.0! 

35.  C! 

9.0* 

-  i 

1522! 

!  • 

193.'*! 

35.0! 

1.6! 

j 

! 441143 

96&S4A41 • 

0)0. )! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1659* 

i  i 

200.0! 

35.3! 

1.5! 

i 

.  i 

•641144 

9*6?  4441 ! 

2)0.0! 

T5. 3! 

9.0! 

.  2 

U59! 

j  j 

20O.C! 

’5.0! 

1.5! 

i 

-  i 

1*41145 

96) !4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1659* 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

•641146 

966 ! 4 A41 ! 

2 '0. 0! 

33.3! 

9.0! 

-  2 

1659! 

i  i 

lOO.O! 

3«.0! 

1.5! 

j 

1641147 

966i 4A  41 1 

20C.0! 

!>.)! 

9.0! 

-  i 

US9i 

i  i 

2*0.3! 

25.3! 

1.5! 

i 

•  ; 

iiilUN 

9o6!  4A».1  i 

P  >.C! 

’5.C! 

o.O! 

.  j 

l6S9i 

i  2 

P5.o* 

35.0! 

1.5! 

; 

<041149 

966*. A41 j 

2I“«5.0! 

25.3! 

9.0! 

-  { 

1&59i 

!  » 

2*3.0! 

25.0! 

1.5! 

i 

•■641150 

966!  4441 ! 

2  00.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

U59! 

;  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

5  641  1  51 

966! .A .1 • 

290.0! 

35.0* 

9.0! 

-  2 

1659! 

•  • 

202.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

! *41152 

966 • 4 A  41 J 

29). u! 

’$.0! 

9.0! 

-  2 

1659*! 

i  ; 

200.0! 

33.0! 

1.5! 

! 

*041155 

966*!  4  A  41 ! 

203.0! 

’3.0! 

9.0! 

! 

1659! 

;  1 

200.3! 

35.)! 

1.5! 

i 

'.641154 

966! 4*  41 J 

2)3. C! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1659*! 

!  2)0.0!  55.0! 


966  !4A41 ! 

2  )vi.u! 

35.)* 

9.0! 

•  j 

1659! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

.  1 

966J4A41 | 

200.0! 

35.3! 

9.0* 

! 

1659! 

!  ! 

200.0! 

15. O' 

1.5! 

! 

-  1 

966J4A41  ! 

2)0.0! 

J5.C! 

9.0! 

-  ! 

1659*! 

i  i 

2i:.)! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

946 !4 A41 ! 

2’).0! 

T  5.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

!  ! 

2  33.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

960J4A41  ! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

2  ; 

’00.0! 

35.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

966!4«4lj 

20C.0! 

35.3* 

9.0! 

-  ! 

1689* 

!  ! 

20C.0! 

35.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

9  56 ! 4  *4l  • 

2)0.0! 

’5.0! 

9.0! 

! 

1659* 

!  ! 

203.0! 

J8.0! 

1.5! 

] 

-  ! 

966J4A41  • 

200.3! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

!  ! 

2)0.0! 

*5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

966*4*41! 

2’0.0! 

’5.0! 

9.0! 

•  2 

1659* 

!  ! 

200.3! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  ! 

96614A41 ! 

2^.0! 

75. C! 

9.C! 

! 

1659! 

!  ! 

2*0.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

966S4A41  ! 

ZOO.O! 

34.0! 

9.0! 

.  1 

165 

2  2 

>'■‘3.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

966  j  4  *  41 i 

200.0! 

75.3* 

9.0! 

*  1 

1659! 

!  ! 

2%.0! 

*5.C! 

1.5! 

i 

-  ! 

676J4A41  ! 

19J.)* 

js.oi 

9.0! 

-  ! 

1502! 

i  * 

1*5.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

676  J  4 A  41 J 

P5.0! 

5!.C! 

9.0! 

! 

1502! 

!  ! 

153. 0! 

9$.C! 

I.o! 

! 

-  1 

676*4*41! 

1  55.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

!  ! 

195*0! 

75. w! 

1 . 6  ( 

! 

-  ! 

676J4A41! 

P3.C! 

33. C! 

V.O! 

! 

1502! 

j  ; 

115.0! 

35.3! 

I.o! 

1 

-  ! 

67  6  J  4A41 i 

P  3 .0! 

’5.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

!  ! 

P5.0! 

’5.0! 

1.6! 

! 

*  1 

676*4441  • 

193.3! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

150<i 

«  i 

PS.O! 

33. C! 

1.6! 

2 

-  1 

476*4*41! 

1  >5.0! 

35.)! 

9.0! 

-  i 

1502!* 

!  ! 

195.0! 

’5.0! 

1.6! 

! 

-  2 

676144.1 | 

P5.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1502! 

!  ! 

P5.0! 

35. 0!* 

I.o! 

! 

-  1 

>7o! 4*41 ! 

1 15. )! 

*4.0! 

>.o! 

! 

1502! 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1  .e! 

; 

.  1 

676! 4*41 ! 

115.0! 

:>.:! 

9.0! 

-  1 

15C2i 

j  j 

I’).,! 

’S. 0! 

1.6* 

! 

-  ! 

676!4*41 i 

Is.  3.  J* 

75.0! 

>.0! 

! 

1502! 

I  ! 

I9A.C! 

35.0! 

1.6» 

! 

-  ; 

o76! 4A41 j 

193.0! 

35.0! 

9,Ul 

! 

150?! 

!  1 

PJ.O! 

’3.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

&7  6 ! 4* .1 1 

1  >5.0! 

35.  C! 

V.O* 

! 

1502! 

!  ! 

113.0! 

3>.'.» 

1.6! 

! 

-  1 

67614*41! 

H5. C! 

35.C! 

I.O! 

-  ! 

1502! 

i  ; 

195.)! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

676*4*41! 

115.0! 

35.0! 

9.0: 

1502! 

!  ! 

1 95.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  1 

97o!4A41 ! 

195.3! 

?5.:s 

9.0! 

1502! 

•  i 

1 >5.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

676244.1 j 

H5. 0! 

35.  C! 

9.0! 

l 

1502! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

.  1 

476*4*41 ! 

Pi. 0! 

35.0! 

v.O! 

•  1 

1502! 

i  i 

Hi.)! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

676*4*41 » 

P5.0! 

’5.0! 

9.0! 

! 

1502* 

j  j 

P5.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

•  1 

67614*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  1 

1502! 

j  j 

PS.*?! 

35. C! 

1.4! 

i 

-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  1 

CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

EQUIPMENT  ITC!  9ASE  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  l 

////////////////•TO!//////////! 


!N0  ST.  LOUIS  I 


19.3! NONE 
! 

1 9. J'NONE 
! 

19.3! NONE 
l 

19,3! NONE 
! 

19.3J  NONE 

i 

19. 3! NONE 
J 

19.3! NONE 

i 

19.3! NONE 
! 

19.JJN0NE 

; 

19.3JN0NE 

! 

19.31N0NE 

! 

19.3!nONE 

! 

17 .0! NONE 

i 

17.0! NONE 
! 

17.0! NONE 
! 

17.0! NONE 


17.0! NONF 
! 

17.0lN0.NE 

i 

17.0! NONE 
! 

17.0! NONE 
! 

17.0! NONE 

i 

17 .0 ! NONE 
! 

17.0! NONE 
! 

1 7 • 0! NONE 
1 

1 7.0! NONE 
; 

17.0! NONE 
! 

17.OJN0NE 

! 

17.0! NONE 
! 

1 


!H0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
! NO  ST.  LOUIS  ! 
!  i 

!N0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!N0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!KY  LOUISVILLE! 

!  i 

!KY  LOUISVZLLEi 
!  ! 
SKY  LOUISVILLE! 

! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!N0  $T.  LOUIS  ! 

i  i 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

»  i 

•HO  ST.  LOUIS  i 
!  ! 
SMO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  J 

!  i 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

J  < 

•NO  ST.  LOUIS  *! 

!  *  ! 
SMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!*0  LOUIS  • 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
SMO  ST.  LOUIS  ! 
J  i 

SMO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 
•NO  ST.  LOUIS  ! 

!  * 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  I 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!*0  ST.  LOUIS  ! 

1  l 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 
•MO  ST.  LOUIS  I 
!  • 
!N0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 
1«0  3T •  LOUIS  ! 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  I 
1  1 
! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  | 

!  ! 
!N0  ST.  LOUIS  I 
!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  I 
!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

IMO  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  i 
!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I  ! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
SMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
JNO  ST.  LOUIS  | 

1  1 
! MO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  ( 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 
SMO  ST.  LOUIS  ! 

1  J 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!H3  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

I  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


529 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUH3ER  !  GUARD 
!  NUM3ER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  JORAFT! 

!  NET  ! CODc ! LENGTH*  0PDTH!  * 

!  RE6IS-! ***•!  *  =  !  REG.SLOAO-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////*  ED  f 

*  TON-  !PA^f!  OV£R-»OVbP- !/////•  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHT!  POWER 

!  !  !  !  i  i 

*  !  !  !  !  ! 

!  !  !  » 


(29)  MARINE  ECUIP.  MANAGEMENT !  CORP. 

(CONTINUED)! 


SHE  8126L 

! 634354 

SHE  8127L 

j  634355 

SHE  81 2?L 

‘634356 

SHE  3129L 

1634357 

SHE  3130L 

! 634353 

SHE  81 31 L 

•634359 

SHE  8132L 

•634260 

SHE  8133L 

•624361 

SHE  3134L 

i 6'4362 

SHE  3135L 

1634363 

SHE  80768F 

1631132 

SHE  80773F 

! 6311 33 

SHE  80783F 

1631134 

SHE  30799F 

1631135 

SHE  3C8O0F 

1 ©31126 

SHE  80318F 

5631137 

SHE  S0320F 

1631138 

SHE  80333F 

1611139 

SHE  83840F 

I631H0 

SHE  30359F 

! 6'1 1 41 

SME  8C363F 

1611142 

SHE  8087BF 

j©31143 

SHE  80883F 

1©31H4 

SHE  8089BF 

*’©11143 

SHE  3090RF 

163114$ 

SHE  8O910F 

1631147 

SME  8C920F 

I63114A 

SHE  8O9'0F 

•611149 

SME  60940F 

5631150 

SHE  8C959F 

5631151 

SHE  8O980F 

1633789 

SHE  8O970F 

1633790 

SHE  80983F 

•613791 

SME  30999F 

*613792 

SHE  31003F 

16)3793 

SHE  81018F 

! 633794 

SHE  41023r 

! 613795 

SHE  31039P 

5613796 

SHE  8104B' 

1613797 

SHE  31053F 

!6'379J 

SPL  1 

5628560 

TA  100 

1 60252? 

TA  I.)' 

!6)2'24 

TA  Ilf 

! ©7*156 

TA  1IJ 

! ©291 36 

TA  134 

! 6?91 $6 

TA  136 

102915* 

TA  137 

! 

!©?9139 

TA  138 

! 

5629)40 

TA  144 

! 

! 6' 1697 

T*  145 

!65359A 

TA  146 

•663599 

TA  U7 

j  6 13600 

TA  148 

i 65 3601 

! 


i 


!  ©7©! 4A41 !  105. O!  J5.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

!  67©!4A4l!  195.0'  15. 0! 

!  !  !  195.0!  '5.0! 

!  67 6 ! 4A41 •  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  15.0! 

!  o76!4*41*  105. 0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

!  67© !aaai •  195.C!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

!  67© ! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

!  676 ! AAAI !  195.0!  'S.O! 

!  !  !  195.0!  : 5 . 0 ! 

!  ©7o! AAAI !  193.0!  75.0! 

!  !  !  195.0!  '5.0! 

!  67© !  aaAI !  195.0!  15.31 

!  !  !  195.0!  35.0! 

!  ©76‘4AA1!  195.0!  35. 0! 

•  !  !  195.0!  '5.0! 

!  96 A ! AAAI !  2)0.0!  35.0! 

!  !  !  2)0.0!  35.0! 

!  964!  AAAI !  pr.Q.O!  35.0! 

!  !  !  2)0.0!  '5.C! 

•  96A  ■  aaai !  2)0.0!  '5-0! 

!  !  !  2)0.0!  35. C! 

!  964! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  !  2)0.0!  75.0! 

!  96 A ! a a A1 *  20C.0!  35.0! 

!  !  !  2)0.0!  35.0! 

!  96a! AA A1 !  293.0!  35. Ci 

!  !  !  20C. 0!  35.0! 

!  96454441  !  2-90.0!  35.0! 

i  !  !  2C).C!  35.0! 

!  964!4AA1»  2)3.0!  39.0! 

1  !  !  2)0.0!  35.3! 

!  964 ! 4441 !  2)0. C!  '5.0* 

!  !  !  2)0.0!  35.0! 

!  964!  aaai  •  2)0.0!  35.0! 

I  !  !  2*0. )!  35.3! 

!  96454*41!  2*0.0!  35.0! 

!  !  !  230.0!  ".0! 

!  >64!4A41J  2*0.3!  '5.0! 

!  !  !  2)0.0!  35.0! 

!  96414*41!  2)0.0!  35. t! 

!  !  !  2*0.0!  35. C! 

!  964*4*41!  2)0.0!  35.0! 

!  !  !  200.0!  35.0! 

!  9/AJ4A41*  2*0.0*  '5.0! 

!  !  !  2C3.0!  35.3! 

!  964*4*41!  2'C.O!  35.0! 

I  !  !  200.0!  25. C! 

!  9©©!  4> 41 1  200.0!  35. C! 

!  !  !  2)0.0!  T'.O! 

!  966! 4*41 !  2JO.O!  25.0! 

I  !  !  2)0.0!  25.0! 

!  96©i 4*41 !  2)0.0!  '3.0! 

!  !  !  220.0!  '5.0! 

!  944*4*41!  230.0!  35.0! 

!  !  !  2)0.0!  '5.0! 

!  966 ! 4A41 {  200.0!  J5.C* 

!  !  !  2 ■'0.0!  55.0! 

•  9©©*4AA1*.  2)0.0!  'S.O! 

!  !  !  2)0.)!  35.05 

!  96© ! 4*41 !  2)0.0!  15.0! 

!  !  !  2)0.0!  35.0* 

!  946*4441!  200.0!  'S.C! 

!  !  !  200.0!  33.0! 

!  946 ! A*A1 !  2)3.0!  35. 0! 

!  !  !  200.0!  'S.C* 

!  9©© *4*41 !  200.0*  ".0! 

!  !  !  2)0.0!  33.0! 

!  966 ! 4* 41 !  2)v. )!  *3.0! 

!  !  !  2*0.0! 

!  *4© ! 4*41 !  2)J.O!  35.0! 

!  !  !  200.0*  '3.0! 

!  966! 4*41 !  2)0.0!  )5.0! 

!  !  !  2*0.0!  ? S.C! 

!  9©© ! 4*41 !  200. 0*  '$.C! 

!  !  !  2)2.0!  15. C! 

!  S'5! 4*41 !  195.0!  71. C!  1?.0!  -  ! 

!  !  !  1*9.3!  15.0!  1.5!  ! 

!  654*4*41!  1*1.)*  31.0!  12.0!  -  » 

I  !  !  1*3.0!  55.0!  1.5!  ! 

•  654*4*41!  1*5.0!  'S.C*  12.0!  -  ! 

!  !  !  1*5.0!  TS.Ci  1.5!  ! 

!  ©7© ! 4*41 !  1*5.0!  '5.2!  12.0!  -  * 

l  !  !  1*5.0*  11.0!  1.©!  ! 

!  ©7© • 4**1 |  193.0!  '3.0!  12.0!  -  ! 

!  !  !  1*5.0*  33.0!  1.4*  • 

!  »7d!%A41!  1*5.0!  'j.:*  12,^*.  -  * 

!  !  !  1*5.0!  1S.0*  1.6!  ! 

!  574*4*41!  |9>.2!  15. v!  12.0!  -  ! 

!  !  !  1*1.0!  35.0*  1.6*  ! 

!  67© ! 4 *41 !  1*5.0!  '5.0!  12.0!  -  I 

!  !  !  1*5.0!  ".0!  !•»!  ! 

!  ©76*4*41!  1*5.0!  '3.0*  12.0!  -  I 

!  !  !  1*1.0!  31.0!  1.©!  * 

l  714!4*a1!  191.0!  15.3!  12.0!  -  ! 

!  !  !  m.2!  11.0!  1.5!  ! 

!  714UA41!  1*1. C!  'S.C!  12.0!  -  i 

!  !  !  193.0*  71.0!  1.5!  ! 

!  714*4*41!  Ui. 0!  'S.O!  12.0!  -  ! 

!  !  !  1*5.0!  35.3!  1.5!  ! 

!  71 4! 44 41!  1*1.0!  35.3!  12.0!  -  ! 

!  !  !  1*5.0!  31.0!  1.5!  ! 

!  '1 4 ! 4*41 !  19$. 0!  !S.O!  12.0!  -  • 

!  !  !  195. 0!  'S.C!  1.5!  » 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 


9.0*  - 

1.6! 

9.0!  - 

1.6! 

9.0!  - 

1.6! 

9.0!  - 

1-6* 

9.0!  - 

1.6! 

9.0!  - 

1.©! 

9.0!  - 

1.6! 

9.0!  ~ 

1.6* 

9.0!  - 

1.6! 

9.C*  - 

1.6! 

9.6!  - 

1.5! 

9.©!  - 

1.5! 

9.6!  - 

1.5! 

9.6!  - 

1.5! 

9.©!  - 

1.5! 

9.6*  - 

1.5! 

9.©»  - 

1.5! 

9.©!  - 

1.5! 

9.©!  - 

1.5! 

9.6!  - 

1.5! 

9.6*  - 

1.5!  ! 

*.©!  -  ! 

1.5!  ! 

9.o!  -  * 

1.5*  • 

9.6!  -  ! 

1.5!  ! 

9.  ©1  -  ! 

1.5!  ! 

9.6!  -  ! 

1.5!  ! 

9.0!  -  ! 

1.5!  ! 

9. OS  -  ! 

1.3!  I 

9.6!  -  ! 

1.5!  ! 

9.©!  -  ! 

1.5!  ! 

9.6!  -  ! 

1.61  ! 

9.©!  -  ! 

1.5!  I 

9.©*  -  ! 

1.5!  ! 

9.C!  -  I 

1.5!  I 

9.6!  -  ! 

1.5!  ! 

9.2!  -  i 

1.5!  * 

V.O!  -  ! 

1.5!  ! 

9.0!  -  • 

1.5!  .* 

9.0!  -  » 

1.5!  • 

9. 0!  -  { 

I.  >!  * 


CAPACITY! 

CARGO 
////////: 
PASS*  i 
SNGERS  ! 


1502! 

-  1 

1502 ! 

-  1 

15021 

*  t 

1502! 

-  « 
1502! 

-  1 

1502* 

-  1 

1502*! 

.  1 

1502! 

-  » 

1502! 

-  1 

1502! 

-  1 

1765! 

-  1 

176SI 

-  1 

1768! 

-  1 

1768! 

.  1 

1768! 

1763! 

-  1 

1768! 

-  1 

1768! 

-  1 

1768! 

1768! 

-  1 

1766! 

-  » 
1 768 ! 

-  ! 
1768! 
“  ! 
1768! 

•  1 

1763! 
-  • 
1766! 

•  ; 
1659! 

-  1 

1059! 

-  ! 
1659* 

.  1 

1659! 
-  ! 
1659! 

-  1 

1o59! 

-  ■ 
1659! 

.  1 

1o5>i 

-  J 
1659* 

-  ! 
1659! 

—  I 

16591 

-  j 

1659! 

-  1 

1659* 

-  ! 
1619* 

-  1 
1500! 

-  ! 
1510! 

uioi 

-  1 
1101! 

.  j 

1301! 

.  1 

1501! 

-  ! 
1531! 

-  ; 
1601! 

-  ! 
1501! 

-  j 

1528! 

-  1 
1523! 

-  1 
1528! 

-  ! 
1528! 

-  ! 
1529! 

.  1 

i 


HI6H-  !  !  V  £  S  S  £  L 

5ST  !  CAItCO  HANDLING  !S  !OPERATIHe 
flXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

tLIGHI)!////////////////!TO! //////////! 
IfEETI!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

TEAR  • 
BUILT  1 
OR  ! 

•REBUILT! 

1 

1 

1?.o! NONE 

1 

!  2 
1 

j 

1 

ImO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

17 .oIhONE 
1 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 

17.01n0NE 

!M0  ST.  LOUIS 

1981  ! 

17.0! NONE 

j 

!M0  ST.  LOUIS 

1981  ! 

17.0! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

17.0 !NONE 

1 

ino  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

17.0! NONE 

2 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  • 

1 7. ol NONE 

t 

ImO  ST.  LOUIS 

1981  j 

1 7. 0! NONE 

2 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

1981  1 

17.0! NONE 

1 

!hO  ST.  LOUIS 

t 

1981  ! 

io.jInone 

J 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

i98i  j 

19.3! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1981  1 

1 9 . 3 1  NONE 

2 

ImO  ST.  LOUIS 

1 

i98i  i 

19.3»!nON£ 

1 

ImO  ST.  LOUIS 

1 

1981  i 

19.31  NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

i98i  i 

io.sInone 

1 

!N0  ST.  LOUIS 

1981  • 

19.3*  NONE 

1 

! NO  ST.  LOUTS 

1 

lost  i 

19.3! NONE 

1 

!N0  ST.  LOUTS 

1 

1981  I 

19.3!N0NE 

j 

!H0  ST.  LOUIS 

1980  1 

1  9. 3! NONE 

1 

*!M0  ST.  LOUIS 

2 

1980  I 

19. 3 1  NONE 

j 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1980  ! 

19. 3! NONE 

2 

ImO  ST.  LOUIS 

j 

1980  1 

19.J5NONE 

j 

!M0  ST.  LOUIS 
« 

1981  ! 

19.3i NONE 

1 

*!M0  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 

19. iInQNE 

1 

!**0  ST.  LOUIS 

1931  i 

19.3! NONE 

t 

*!M0  ST.  LOUIS 

j 

1931  1 

19.3*!N0NE 

j 

IMO  ST.  LOUtS 

2 

1981  1 

19.3! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

2 

1981  I 

19.3 !  NON* 

1 

ino  st.  louis 

1 

1981  I 

19.3! NONE 

1 

• 

IMO  ST.  LOUIS 

1981  I 

19. jInCNE 
| 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 

19 • ' ! NONE 

j 

1 

!M0  ST.  LOUIS 

2 

1981  I 

19. 31  NONE 

1 

JMO  ST.  LOUIS 
| 

1981  1 

1 9 . J  j  NONE 
j 

!M0  ST.  LOUIS 

1981  I 

19.3! NONE 

j 

•MO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

19. 3! NONE 
; 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 

19.3! NONE 

1 

• 

JMO  ST.  LOUIS 

1 

1981  I 

19. 3 jhONE 
j 

1 

JNO  ST.  LOUIS 

t 

1981  I 

19.3! NONE 
| 

• 

IMO  ST,  LOUIS 

2 

1981  I 

19.32NON5 

{ 

!**0  ST.  LOUIS 

2 

1981  l 

16.2! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1980  I 

16.2!N0NE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

2 

1979  | 

16.2! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

2 

1979  I 

16.2! NONE 

j 

!N0  ST.  LOUIS 

2 

I960  I 

16.2! NONE 
{ 

JMO  ST.  LOUIS 

1980  I 

1 6. 2! NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS 

1980  j 

16.2! NONE 

l 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1980  I 

16. 2! NONE 

t 

• 

•MO  ST.  LOUIS 

2 

1980  I 

16.21n0NE 

2 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1980  ! 

16.2! NONE 

1 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1982  J 

16. 2  InONE 

2 

IMO  ST.  LOUIS 

1982  I 

16.2! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1982  I 

16.25N0NE 

j 

IMO  ST.  LOUIS 

2 

1982  I 

16.2! NONE 
! 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

I 

I 

1982  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NU*3tR 


(29)  kaoimS  EOUIP.  MANAGEMENT 
(CONTINUED) 


(in  -as in£  run.  logistics  ! 

*UMKf»  POWER  !  ’ 


AUNXE®  TlOF 


m)  **4R  IN  E  FUELING  SERVICE*  use. 
PINTO  S  3^  JO 

I 

VUPTF*  I  • *16059 

! 

shifter  n 

i 

SMILO  S  S^l 971 

! 

STAR  *1*6752 

! 

DR  1  j  - 


TAILc  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


! VTCC !  DIH«*iSI9N$  1  DRAFT  I  JCAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

NET  !CODr  !LcSSYj«!  5*0TH !  !  {  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  { 

PEG  IS-!****!  R'l.  i  W.5.JL3AD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EGUIPNENT  JTC!  3ASE  ! 

T?R  •  S?ti //////j /////*  £t>  {  I //////// ?  POINT  !  LINE-1  ! AO{  LINE-1  j 

TON-  2V;*-*QV't>-!/////!  HOPS E !  PASS-  !  (LIGHT)  » //////////////// JTO! //////////J 


NAS*  {  IV  »  ALL  !  ALL  SLIGHT!  °OW£R!  ENGERS  !  (FEET)! 


SEE!  LINE-2  !*RE0UILT! 


7 1  4  *  A  A  41  J 
I  > 

714!4A41! 


SPJ'AAil! 

I  I 

729! 44 41! 


696 • 4A  41  • 

i  i 

j  4  441  j 


979! 44.9* 
I  I 

90/>i  4A4S 1 


9?9N441! 

!  ! 

67>*4A41« 
l  1 

67*!444li 

1  j 

97  9  J  4 A  41  j 
l  1 

RS  )j  4 1 41 1 
1  1 

>5 3 ! 4  ! 

1  1 

<tt*!4*4l j 
1  1 

9<  J ■  4 *41  • 
1  1 

rsoua-i  i 

)S0!444t j 
1  ; 

7n’s444i  i 

I  I 


97#!4»«.1! 
!  ! 
91  714441  • 


95114441 t 
1  J 
67ft ! 4A  41 J 


ns-O!  35. C! 
1*95. 3!  .’S.G! 
1*5.0!  75.0! 
195.0'  75. G! 
193.7!  ’5.0! 
195.:!  ’5. J! 
270.G!  35.0! 

2'').:!  35.:! 

:::.c!  75.es 
21.7.0!  73. 3! 
277.9!  ts.C! 
27*0.0!  ’>.0! 
2'*.;.:'  35.0! 

ro.o! 

2 i*i.C !  ’5.0! 

2 '3.0!  75.0! 

2>:.oi  * j.c! 

2'C.O!  ’5.3! 
19S.  3! 

1 9$.C!  73.0! 

1 9 >.  )•  ?S. 0! 

I’s.o!  ij 

2:0.:*  33.0' 
2'3.o!  33.0! 
?"L. 0!  75. r* 
273. 0!  ’j.3! 
233. ^!  35.0! 

2 '?.0!  15.0! 

29). 3! 

2 ''0.3!  ’3.0! 
2*).)!  ’3.0! 
x*^.3!  75.0! 
2'3.3!  35.7! 
2'I.C!  ’5. a! 

2';.;!  35.es 

>**# ji  ’5.0! 

hl.V*  75. :i 

2"7. 0!  ’5.C! 
2’:.0!  ’5.C! 
273.0!  ’5.3! 
2';.C!  ’9.3! 

2;).:!  !>.:• 

23).)!  7 5.C! 
2M.0!  M.G! 
2*^.0!  ’S.3* 
230. 0!  '5.3' 

0. w!  T5.v! 

29).:!  ! f.O! 

1^>  >-0!  35.3! 
195.0!  75. j! 
i’ »•  0!  ').:i 
19}. 0!  ’5.3! 
19}. 3!  »>.:• 
1*5.3!  ’ J.)! 
I'*}.?!  ’>.5! 
19>. 0«  ’>.u! 
2:'.0!  ’5.7! 

”.:s 

2-':. >!  73. v! 
2'3.0!  75.'! 
277.3!  ’5.0! 
2,'J.O! 

70.3!  ’5.0! 
2'.3.0!  ’5.3! 
2*3.3*  3’.0!  1 
272.0!  73. 0! 

;>.7*  1 
230.0!  ’ l.C! 
2:3.3!  ’  l.C!  1 
<))..»• 

2  50.3!  j!  1 
2’7.0!  55.0! 
2;C*.3!  ’5.*!  1 

2’C.O!  M.v! 

I3S.0!  15.0! 
195.0!  U.0! 
iA7. )•  ’5.C! 

2)0.)!  *?.*i 

73. oi 

2,3.0!  is.:* 
13J. 7!  ’3.3!  1 
1*5,)!  ’3.3! 
t  ! 


*2.5!  25.5! 
>?.;!  74.5! 
’I.*1  22.4! 
*1.-!  O.'.A! 


!  ! 

!  ! 

72! 34 35 1 


?5! 3* J’! 
!  ! 
1  >!  34’9» 


D70S4A.7! 
(  ! 

!  ! 


- 

1520 

16.2 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

19«2 

- 

15  2/3 

16.2! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1982 

- 

1523 

16.2! NONE 

1 

inO  ST.  LOUIS 

1982 

- 

1904 

16.2! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1644 

16. 2! NONE 

1 

!«0  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1944 

1 9. 2SN0NE 

!H0  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1944 

16. 2!. NONE 

1 

JHO  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1662 

16.2iN0NE 

1 

!N0  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1962 

16.2! NONE 

JHO  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1535 

16.2'NONE 

1 

|P0  ST.  LOUIS 

1964 

- 

1417 

16.2! NONE 

1 

!M0  ST,  LOUIS 

1961 

- 

1663 

16.2SN0NE 

!M0  ST.  LOUIS 

1978 

- 

19*4 

16.2'NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1978 

- 

1672 

16.0! NONE 

1 

s 

jPO  ST.  LOUIS 

1972 

- 

1644 

1 9. 2 ! NONE 

1 

!*0  ST.  LOUIS 

1 

1981 

- 

1944 

1 o. 2! NONE 

1 

!"0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1944 

16.2 ! N3Ne 

1 

j *50  51.  LOUIS 

1981 

- 

U44 

19.2!  NONE 

1 

! MO  ST.  LOUIS 
■ 

1981 

- 

1944 

1 9. 2 ! NONE 

! 

!  HO  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1944 

1o. 2! NONE 

1 

•  HO  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1644 

1 6. 2! NONE 

1 

! 

!«0  ST.  LOUIS 

1 

1981 

- 

1 944 
_ 

19.2! NONE 

l 

• 

!N0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1o44 

- 

16.2 ! NONE 
| 

!H0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1674 

. 

19.2SN0NE 

1 

*!H0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

15C1 

- 

l9.ci NONE 

1 

i **0  ST.  LOUIS 

1980 

- 

0 
«r>  1 

16.0! NONE 

1 

! HO  ST.  LOUIS 

1980 

- 

1501 

- 

1 0 .0! NONE 

1 

JHO  ST.  LOUIS 

2 

1980 

1501 

• 

16.3! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1980 

1644 

19. 2! NONE 

1 

••*0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1944 

H.  2 InONE 

1 

1 "0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1644 

16.25NON* 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1  64. 
- 

16.21N0NE 

1 

iio  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1644 

- 

16. 2i NONE 

j 

!N0  ST.  LOUIS 

1931 

I  0 

** 

16.2JN0N? 

1 

JHO  ST.  LOUIS 

1 

1931 

1 962  j 

. 

16.21N0NE 

I 

•HO  ST.  LOUIS 

1979 

- 

1044* 

- 

1 6. 2 ! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1981 

- 

1947 

. 

i.5!none 

1 

I  HO  ST.  LOUIS 

1980 

- 

14*6! 

l9.3iN0NE 

1 

I 

!"0  ST.  LOUIS 

1 

1976 

1645! 

.  j 

19.05N0NE 

1 

I 

JHO  ST.  LOUIS 

1977 

- 

1639*! 

-  j 

20.0! NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE 

1 

1974 

- 

1501! 
-  1 

i 

16.0! NONE 

j 

i 

1 

!«0  ST.  LOUIS 
; 
i 

1980 

900 

j 

■ 

■ 

.  1 

.  1 

• 

i 

53.3! NONE 

j 

1 

i 

!VA  NORFOLK 

1 

•  1957 

1200! 

1 

j 

.  j 

.  1 

! 

’5 .0} NONE 
! 

! 

I 

IV A  NORFOLK 

1 

i 

1966 

i 

*3)i 

! 

j 

-  ; 

; 

j 

27. ol NONE 
! 

! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1989 

600! 

! 

-  i 

30.0! NONE 
! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1979 

600 

.  1 

-  i 

31  • 3! NONE 

1 

IT*  PORT 
!  ARTHUR 

1983 

300 

-  ! 

70.0! NONE 

1 

IT*  PORT 
!  ARTHUR 

1965 

630 

:  j 

29. ol NONE 
! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1977 

! 

47  $  i 
-  t 

9.3IN0NE 

! 

! TX  »ORT 
!  ARTHUR 

1978 

-  ! 
! 

475! 
-  1 

6.0! NONE 

1 

IT*  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

.  1 

! 

! 

• 

603! 

6.0! NONE 

l 

t 

!TX  PORT 

1  ARTHUR 

! 

! 

1982 
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VESSEL  NAME  AND  NU*3ER 


02)  MARINE  INLAND  TRANSPORTA 
CO./  INC. 

MARINE  DISPATCH 

MARINE  EXPRESS 

KARINE  INLAND 

MARINE  INTEPCOASTAL 

MARINE  PROGRESS 

MARINE  RUNNER 


(OR)  MARINE  LAUNCH  CO./  INC. 

DIVISION  OF  VANE  BROTHt 

CARLYN 


(21)  MARINE  LEASING  CORP. 
ML  1 


(11)  MARINE  LEASING  SERVICE/ 
E  6 


(36)  KARINE  MANAGEMENT/  INC.  ! 
SHISHALDIN  J  411*19 

! 


(31)  MARINE  MATFPIAL/  INC. 
CC  256 


(32)  KARINE  OFFSHORE  SERVICES!/  INC. 
aRAMERHfN  !»2920S 

! 

JARCC  1688*47 

! 


(11)  M*INE  OIL  SERVICE/  INC.! 

MARTIN  J  HANLEY  I22V4S1 

! 

hostank  !26)*;-» 


(32)  MARINE  OPERATORS/  INC.  ! 
MOP  7  J 


!VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 
NET  !CODE!LEVGTH!%RDTrt!  ‘ 

REUS-'****!  Rr*.  j  BE';. * LOAD**' 
TER  !  St €!//////*/////•  ED  • 
TON-  J PAGE !  3VER-I0VEP-*/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 


<3*1  "AR IN E  FUELING  SERVICE/  !INC. 

(CONTINUED) ! 

OP  (  i  - 

1  i 

600! 4*43! 

1 

1 

120.3! 

1 

1 

4y.  0! 

7.0! 

1 

1 

1 

1 

600! 

1 

1 

d.oInone 

DP  5 

i  ...... 

475*4*43! 

1>C.O! 

110.0' 

40.0! 
30. j* 

2.0! 

7.0! 

1 

:75! 

1 

6.0! NONE 

LUMINETT  A 

i  ...... 

575i4A44i 

110.0! 

195.0! 

30.0! 
35.  C! 

2.0! 

11.3! 

< 

;>,! 

1 

6.Q5CXESEL 

PUMP 

PCPEYE 

i  ...... 

500(4443! 

195.0! 

90.0! 

35. C! 
40.  C! 

2.0! 

3.0! 

1 

SCO! 

1 

120.0! 40  TON 

CRANE 

TC  19 

j  - 

475 ! 4A4* ! 

JC.O! 

110-0! 

40.0! 
30. C! 

5.0! 

7.0! 

; 

475! 

1 

6.0SN0NE 

APC  2 

i  ...... 

153S5A71! 

110.0! 

100.0! 

*y.O! 

?  3.C! 

2.0! 

-.5' 

1 

225! 

1 

U.OiOXSSEl 

PUMP 

9B  NO.  13 

i  . — _ 

21 9! 5a71 ! 

100. 0! 
11 6. u! 

23.0! 

!1.08 

2.0! 

7.0! 

1 

21  9*! 

1 

7. O'DIESEL 

PUMP 

NFS  2 

i  ...... 

1 4o ! 5*71 ! 

116.0! 

1  '*0-01 

*1.0! 

77.0! 

1.5! 

5.U! 

j 

148! 

1 

11.0! DIESEL 

PUMP 

MIDFUELER  i 

•299526 

0*4  •  $A7t  • 

100.0! 
203. 0! 

27.0! 

35.0! 

1.5! 

10.5! 

1 

684*' 

10. 5 !DIESEL 

PUMP 

HOm  MIDSTREAKFft 

*•2*2*24 

1  ®9!  5*71  "■ 

2:3.0s 

115.0! 

*5,0! 

2*..u! 

10.5! 

7.0! 

1 

19  9* 

1 

10.01DIESEL 

PUMP 

S  2 

i  ...... 

4S0!5a7i! 

115.0! 

103.0' 

22.0! 

25.C* 

1.5! 

6.0! 

t 

WO! 

1 

9.0! 0 I ESEL 

PUH»S 

{ 

;  1 

100.0! 

1 

2  *.0! 

1 

1.5! 

1 

1 

1 

• 

1 

CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


57'iA3Si 

00.5! 

24.0! 

6.6! 

1000! 

_  j 

1  1 

64.0! 

94. C! 

6.5! 

1 

.  ; 

59!  34  35! 

51.7! 

22.1* 

9.0! 

1000! 

-  « 

1  1 

67.0! 

?2.t! 

6.5! 

2 

-  « 

97!  3a  35 ! 

67.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

.  j 

t  1 

70.0! 

>4.0! 

6.0! 

.  i 

97!  3*  35*! 

67.0* 

74.0! 

9.0! 

1200! 

-  j 

»  1 

7J.0* 

24.  C! 

6.  0! 

1 

.  ; 

93! 3*  3&! 

k  3.0! 

24.1! 

9.6* 

3000  i 

-  ; 

!  * 

■>5.0! 

24.1* 

8.5* 

1 

.  ; 

76*3*35' 

*o.7! 

24.0! 

8.3! 

iosoi 

.  j 

;  1 

;  1 

;  2 

5a. 7! 

; 

1 

24.0! 

t 

*.5! 

; 

j 

; 

; 

1 

2 

2 

i 

»  j 

«  1 

Aoiucai 

2 

< 

5  ?.oi 

1 

20.8! 

; 

10.  bi 

1 

i 

225! 

2 

1 

40! 

! 

1  j 

5^.0! 

7  0.-! 

7.6! 

j 

! 

4**1  *0? ! 

*>1.3'. 

1  4.6! 

7.5! 

270! 

48! 

j 

1 

2 

!  ! 

1  1 

1  1 

u.o! 

; 

5.9! 

1 

! 

i 

j 

; 

!  ! 
19M*A4M 

135.0! 

27.0! 

o. si 

• 

; 

500! 

i 

!  ! 

1*5.0! 

27.0! 

1.5! 

; 

193! 4A<3! 

135.0! 

27. C! 

o.3» 

-  i 

500! 

!  • 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

• 

1 95*4*43! 

13S.0* 

27.J! 

6.5! 

sooi 

;  • 

135.0* 

27.0! 

1.S! 

2 

-  ! 

4  ?9 i A  A4T  ! 

195.0! 

2>.C! 

9.0! 

.  ; 

900! 

i 

!  ! 

ns.:* 

2>. C! 

1.5! 

i 

479I444*! 

1’>.0! 

2^.0! 

9.0! 

930( 

j  1 

175.0* 

26.0! 

1.5! 

• 

.  j 

4?9!4*.'*( 

1*5.0! 

25.0! 

9. O' 

.  * 

9oo  i 

1  1 

t  1 

173.0! 

26.0' 

! 

1.5* 

2 

i 

-  ! 

; 

;  ; 
593!  5*  70*! 

! 

19, .0! 

36. y! 

; 

7. si 

1 

; 

59  3  ! 

1  1 

1  j 

1  1 

155.0! 

1 

1 

55. S* 

1 

1 

3.2! 

» 

2 

1 

i  i 

1  34!1**)3! 

j 

94.3! 

2 

n.ci 

1 

50.  y ! 

1 

1040! 

6oi 

1  1 

1  ; 

1  1 

07. 0! 

1 

3  >.2! 

• 

11.1! 

j 

2 

• 

2 

1  ; 

4*5! 4 A.A  J 

j 

1'  i.O! 

35. 0! 

1 

6.0! 

1 

; 

WOO! 

1  1 

•  j* 

1  2 

10.0' 

5>.  0! 

2 

1.0! 

» 

1 

! 

1 

;  1 

DoiiAOii 

*3.5! 

1 

2-.0! 

; 

K.4' 

! 

• 

64  oi 

60! 

!  ! 

0.0! 

?..)! 

6.6! 

j 

60!  1  *01 ! 

*  3.5! 

2-.0! 

8.%! 

640! 

60! 

2  t 

*9.',! 

2..0! 

6.6! 

! 

40110*! 

*3.5! 

?..*)! 

*.4! 

640! 

60! 

!  ! 

>6.)! 

24.0! 

6.6! 

60! 1*02! 

0.5! 

24.)* 

>.4i 

640!* 

60! 

!  ! 

»  ; 

1  1 

>.0! 

t 

24.;' 

6.6! 

J 

1 

# 

2 

(  i 

*  3! 2*  24! 

1 

1 

15.1* 

« 

)••)! 

1 

19oi 

66! 

1  1 

55.7! 

1S.1! 

5.0! 

1 

55  !2*.4 ! 

*1.6! 

23.  C! 

>.0! 

24S( 

90( 

1  1 

Mo! 

’3.0! 

3  ,j\ 

! 

23!2  *24*! 

'3.5! 

15.*! 

7.0! 

ISO! 

4  5! 

!  ! 

33. J! 

15.6! 

5.0* 

! 

19454445! 
!  ! 

2*5!4A43» 
!  ! 


high-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  JOPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  J  TCI  9AS£ 
POINT  !  LXMt-1  *  AO*  LINE-1 

(LIGHT)  !///////////// Ufl  TD!/ ///////// 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2 


34 . JJNONE 

i 

34.5! NONE 

i 

33.0! NONE 

» 

33 .0! NONE 

i 

33.0] NONE 

i 

30.0 ! NONE 


19.0‘pijhp 

! 

22.0JPUMP 

! 


!TX  POPT 
5  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
•TX  PORT 
!  ARTHUR 
! TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
! TX  PORT 
!  ARTHUR 
•TX  PORT 
!  ARTHUR 
! TX  PORT 
!  ARTHUR 
•TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
! TX  PORT 
!  ARTHUP 


SLA  NEW 
5  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 


!MD  BALTIMORE  J 
!  5 
!MD  QALTIMORE  ! 
!  ! 


!PA  INDUSTRY  ! 

i  ! 

!PA  INDUSTRY  ! 
!  ! 
!PA  INDUSTRY  ! 

i 

!PA  INDUSTRY  ! 
!  ! 
•PA  INDUSTRY  ! 
!  ! 
SPA  INOUSTRY  J 
!  ! 
!  ! 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


DIESEL  PUMPING  IVA  PORTSMOUTH! 


12T  HYDRAULIC 
CRANE 


3"  DIESEL  PUMP 
4*  DIESEL  PUMP 
2“  DIESEL  PUMP 


6.0JN0NE 

! 

6.0! NONE 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
SLA  OULAC 

i 

!LA  MORGAN 
!  CITY 
I  LA  MORGAN 
5  CITY 


!VA  NORFOLK  I 

I  ! 

!VA  NORFOLK  ! 
!  ! 
»VA  NORFOLK  ! 
*  1 
i  I 

l  ! 

I  ! 

!LA  LAFAYETTE  ! 

J  I 

!LA  LAFAYETTE  ! 
*  ! 
!LA  LAFAYETTE  J 
!  I 

SLA  LAFAYETTE  ! 

I  i 

ilA  LAFAYETTE  ! 
i  1 

l  i 

i  s 


TAjU 
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ENoR! 

OISTJ  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  SAME  AND  NUMBER  *  GJARO 

!  NU"1£R 

•  !  VTCC !  MANSIONS  !ORAPT! 

!  NET  !CODS« LENGTH!  3RDTh!  ! 

•REGIS-!****!  RIG.  !  R£G.!l0a5-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

*  T)N-  ! PA«? !  0V=R-*3VcR“!/////! 

!  NAG'  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

{CAPACITY! 

i  ] 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
<fS£T>!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

!S  ‘OPERATING  !  ! 

!TC!  9ASE  !  YEAR  ! 

!A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD !//////////!  OR  ! 
!EE*  LINE-2  !*R£3UILT! 

(32)  MARIN  E 

OPERATORS 

i 

i 

INC.  i 

•  i  i 

i  2  i 

• 

i 

i 

i 

i 

• 

1 

2 
; 

t 

1 

2 

i 

! 

[CONTINUED)  » 

i  i  i 

i 

■ 

■ 

i 

* 

MOP  21 

■  ------ 

!  235 ! 4A  43  ! 

170.0! 

32. C! 

6.0! 

-  ! 

4>0 

6 .0! NONE 

!  L  4 

LAFAYETTE  ! 

1973 

i 

j  i  i 

120.0! 

3  2.0! 

1.4! 

2 

- 

i 

MC?  2? 

1  ------ 

!  21 1 1 4A-3! 

1 20.0! 

30.0* 

6.0! 

-  * 

4S2 

5.7!N0NE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1980 

1 

i  i  i 

120.  3! 

30.0* 

1.5! 

2 

- 

1 

HOP  2  3 

1  - . — 

*  21154A43! 

1*0.1! 

50.  3! 

6.0* 

-  ! 

452 

5.7!H0NE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

1930 

! 

1 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

- 

1 

MOP  24 

1  ------ 

!  21 1 ! 4A4X! 

170-  ?! 

n.O! 

6.0! 

-  ! 

463 

5. 3! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

1981 

! 

i 

!  !  ! 

173.0! 

10. 0! 

1.4! 

i 

- 

i 

MOP  23 

i  ------ 

!  211S4A4T! 

1 '0.0! 

30.0! 

6.0! 

-  • 

443 

5. 3! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

1981 

• 

I 

!  !  ! 

170.0! 

:o.o* 

1.,! 

j 

- 

! 

MOP  26 

i  - 

!  211!4*4'* 

17C.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

460 

6. 0! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

1980 

i 

!  !  ! 

170.1! 

*0.1* 

1.6! 

i 

- 

! 

MOP  27 

i  ------ 

!  21 1 J4A.6* 

12  3.3! 

30. ./! 

6.0! 

-  ! 

450 

6.0JN0NE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1982 

« 

i  i  i 

1IC. J! 

73.0 ! 

1.6! 

i 

- 

! 

! 

MOP  2? 

i  ------ 

i  21 1 ! 4 A  46 ! 

1 >0.0! 

3  C .  0 ! 

o.  0! 

-  J 

450 

o. 0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1982 

! 

t  i  j 

1?'/.3‘ 

'0.3! 

1.6! 

i 

- 

i 

MOP  2-? 

!6'?C02 

!  21 3! 4A 4T  ■ 

1  »j.3! 

'0.0! 

6.0! 

-  » 

490 

6. 0 ! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  » 

1981 

i 

1  !  ! 

1 ?0. 1 ! 

30.1 ! 

1.6! 

2 

- 

i 

MOP  30 

*633715 

!  21 354-43! 

1>  3.0! 

:o.cs 

6.0! 

-  ! 

490 

6.3! NONE 

!L  A 

LAFAYETTE  • 

1981 

; 

j  •  ; 

1 *0.1! 

*3.1! 

1.6! 

i 

- 

■ 

HOP  141 

! 5*C4  21 

!  4'1!4*9>! 

1 43.0! 

»6«JM 

7.0! 

-  j 

1100 

7.6»N0NE 

!L4 

LAFAYETTE  * 

1984 

i 

i  i  i 

14C.0! 

39.3! 

1.4! 

* 

- 

■ 

MOP  142 

! 5  39557 

!  4'5!4A,’! 

UO.O1 

3.  >! 

7.0! 

-  2 

1140 

7.6! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  • 

19/3 

i 

i  i  i 

143.0! 

3.9! 

1.4! 

i 

- 

i 

MOP  CHAO 

! ol 3904 

*  1>u!-A47! 

105.0! 

30.0! 

6.0! 

-  2 

410 

6.0*  NONE 

SLA 

LAFAYETTE  ! 

1979 

i 

i  i  i 

1*>.1! 

.n.n 

I.o! 

i 

- 

j 

HO  1 

i  ------ 

!  270J4A4X1 

170.0! 

?  ).C! 

7.3! 

-  ! 

45  * 

6.0! NONE 

•LA 

LAFAYETTE  ! 

1966 

j 

!  !  ! 

173.0! 

1.4! 

i 

- 

! 

LEAH 

i  ------ 

!  I?*.!**-?)! 

110.0! 

37.3! 

6.0! 

-  2 

410 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  * 

1965 

i 

!  !  ! 

110.7! 

30.0! 

1.4! 

i 

- 

2 

MO?  12 

i  ------ 

!  1?A!oA  >*• 

11C.U! 

V,.C ! 

6.0! 

-  2 

410 

5.3*  NONE 

!LA 

LAFAYETTE  • 

1970 

! 

< 

!  !  ! 

in. o« 

2J.0! 

1.4! 

» 

- 

! 

MOP  17 

*  <71 51 2 

!  1 57! 5AvA! 

ii :.c! 

30.0! 

6.C ! 

-  J 

410 

6. 0! NONE 

SLA 

LAFAYETTE  2 

1976 

2 

i 

i 

i  •  i 

i  j  i 

113.2! 

; 

33.1! 

i 

1.4! 

« 

j 

“ 

2 

j 

* 

(12)  MARINE 

PAINTING 

i 

5  REPAIR! 

!  !  ! 

;  i  i 

i 

i 

■ 

j 

i 

i 

; 

j 

MPC  1 

i  ------ 

!  275 ! 4A  46 ! 

1  >*.■>! 

3>.C! 

9.3! 

-  J 

1500 

1>. 6*400  5.P.H.  PUMP/ 

!  LA 

NEW  2 

1947 

i 

i  ;  i 

1  >5.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

- 

!0»AG  LINE 

ORLEANS  J 

MPC  2 

;  ------ 

!  275 ! 444  *  * 

Hj.3! 

'5. -• 

9.0! 

-  2 

uoo 

25.7*430  3.P.H.  PUMP# 

SLA 

NEW  ! 

1947 

i 

!  !  ! 

1  $5.0! 

3*.C! 

1.6! 

< 

- 

!0>AG  LINE 

! 

ORLEANS  ! 

MPC  3 

i  ------ 

!  275!  ■*><•'! 

1 >5.3* 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500 

25.7*400  3.P.H.  PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1952 

» 

!  !  ! 

1  >5.0! 

'*.0! 

1.6! 

! 

- 

2 

! 

ORLEANS  ! 

MPA  104 

i  ------ 

!  275J4A46! 

1 >5.3! 

34.0! 

9.^! 

-  * 

15C0 

23.7*400  O.P.H.  PUMP 

!LA 

NEW  » 

1959 

i 

!  !  ! 

1*5.3! 

35.3! 

I.o! 

i 

- 

! 

• 

ORLEANS  ! 

MPA  105 

;  ------ 

!  275544, ?• 

1  >5.3! 

35.0! 

y.C! 

-  • 

1500 

25.72400  O.P.H.  PUMP 

SLA 

NEW  ! 

1951 

• 

!  !  ! 

!  !  ! 

n>.3! 

j 

GS.O! 

■ 

i.o! 

j 

i 

! 

! 

j 

! 

t 

ORLEANS  ! 

(03)  MARIN* 

PETROLEUM 

! 

T»ANSPO! AT 

i  i  i 

1 

i 

j 

i 

2 

i 

i 

! 

! 

! 

C03P. 

i 

!  !  ! 

; 

i 

» 

i 

t 

! 

SIOUX 

!633o>7 

!  70 !  3 A  3  6 ■ 

41.5! 

24.1! 

7.0! 

1200* 

- 

2S.0SN0NE 

!  NY 

NEW  YORK  i 

1981 

! 

!  !  ! 

?5.0! 

?*.»! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

MPT  160 

!2$0:>4 

!  10*156472! 

1  >  ’.0! 

4<.1! 

13.  >• 

-  I 

2530 

3.0!  1  OUSEL  PUMP 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

t  >  5.0! 

i 

4>.1! 

i 

.  i 

! 

! 

“ 

! 

i 

• 

i 

(32>  MARINE 

SERVICES 

1 

K  TRANSPORT*- 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

i 

i 

» 

■ 

; 

» 

! 

! 

! 

i 

TION 

! 

!  !  ! 

< 

1 

i 

« 

! 

I 

>TP  0 

!)Co7)l 

!  1?!3AJ<! 

4*.0! 

1 7.0! 

<.v! 

300! 

- 

1 9.0! NONE 

SLA 

LOREAU-  ! 

1977 

i 

{ 

!  !  ! 

;  i  i 

4.1.0! 

i 

1-.v! 

i 

4.3! 

i 

1 

2 

- 

! 

i 

i 

! 

VILLE  ! 

(33)  marine 

SERVICES 

! 

ANO  EQUI!P'*ENT 

i  i  i 

!  !  ! 

j 

i 

j 

; 

i 

i 

» 

j 

i 

! 

MTM  110 

i  - - - - 

!  1  >0 !  4  A<«6 ! 

-  • 

i 

5.6! 

-  » 

— 

5. 6 '.NONE 

!TX 

HOUSTON  t 

1979 

2 

j 

I  !  ! 

!  !  ! 

113.0* 

2 

').0! 

< 

5.0* 

j 

* 

i 

“ 

i 

i 

* 

i 

(32)  MARINE 

SHALE 

i 

PROCESSORS/ 1  INC. 

1  !  ! 

1  !  ! 

i 

■ 

» 

• 

» 

2 

i 

; 

; 

! 

! 

SCO  102 

! 2  >24  32 

!  64u!4A4C« 

1R5.0* 

n.ci 

>.C! 

-  ! 

1400 

12.0! NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1963 

i 

i 

!  !  ! 

i  i  i 

195.1* 

i 

’6.1! 

1.3! 

i 

! 

i 

“ 

! 

! 

! 

<33)  MARINE 

TRANSPORT 

i 

ce.  of  !ttxas 

!  !  ! 

!  !  ! 

; 

2 

2 

i 

i 

■ 

i 

i 

{ 

j 

! 

i 

MARINE  DIAMOND 

! S?oC&> 

!  •4!3»3*! 

->:.:! 

?6.  J! 

7.5! 

ons 

- 

25. C! NONE 

!TX 

HOUSTON  J 

1966 

j 

!  »  ! 

*5.0! 

?/.;• 

5.5! 

j 

- 

2 

! 

NARJNf  PEARL 

! 527355 

!  U*UJN» 

46. •! 

1 1.0! 

o.4! 

:?oi 

- 

22 . )! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970 

i 

i  !  ; 

50./! 

i  *.;! 

5.4! 

! 

- 

i 

! 

MARINE  *U»T 

*52661$ 

!  J4!34l*»! 

4*».  •! 

n.)» 

6.4! 

250! 

- 

22.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1970 

2 

■ 

i  i  i 

*  !  j 

50. v! 

i 

f  s.:s 
! 

5.4! 

j 

i 

i 

” 

1 

2 

1 

2 

<C3)  PAUSE 

TRANSPORT 

2 

M AN AGfM  j (NT / 

!  !  ! 

!  !  ! 

2 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

INC./ 

AGENTS 

; 

1  !  ! 

i 

j 

j 

i 

! 

MARINE  *A INCESS 

5*52421 

!  1  >51  o !  1 '  )5! 

i’<..  4! 

9j.J! 

41  .5! 

1  5*00! 

57517 

119.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

•  1982 

i 

!  !  ! 

73«.d! 

1  >.3! 

2 

- 

! 

i 

MARIN*1  RELIANCE 

i  ------ 

!  '05* !1 *10! 

571. »! 

$7.  M 

27.o! 

11700! 

12371 

125.0! NONE 

!  nv 

NEW  YORK  ! 

1916 

j 

!  !  ! 

5*1.0* 

s».  «j 

2  3.3! 

! 

- 

! 

2 

U.  T.  ALASKA 

!>>u23-» 

!  73 J*>!2*24 ! 

>'3.  >!16  ».0! 

4).  7! 

2»000! 

210671!  m.OUENTRIfUGAL 

!  C  A 

LONG  t 

1978 

i 

!  !  ! 

>>2. »!1?6.j! 

*7.*! 

! 

- 

! PUMPS 

! 

8FACH  ! 

*.  T.  SAN  DItGO 

!5>»480 

!  *J3i,!2*..;! 

>7S.M1*>.  j! 

41.3! 

24)03! 

210671 

155.0!<*NTRIf UGAL 

!CA 

LONG  ! 

1973 

i 

i  t  i 

>25.9*1*6.2! 

".0! 

« 

- 

•PUMPS 

1 

OEACH  l 

chemical  pioneer 

!c6K«>0 

i  162 76! iA 21 ! 

6  1 4  •  > ! 

>! 

35.4! 

17*00! 

52140!  144.0!0'£P  WELL  PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

! 

!  !  ! 

4»M.5! 

97.7! 

13. C! 

! 

- 

l 

{ 

MARINE  CHEMIST 

!5>$3>$ 

!  15  SI  3!iA?1 ! 

641  .>! 

•'$.*! 

-7.J* 

15)03! 

40262 

130.3!0E£»  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

• 

;  i  ■ 

5* 

**.  3! 

22.0! 

» 

- 

! 

! 

MARINE  DUVAL 

! 245*51 

•  7*4»{2A24! 

5’5.3i 

*..1! 

32.7! 

7000! 

2765o 

120.0! DEEP  WELL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  J 

*  1970 

{ 

!  !  ! 

6l  ».  )• 

n.ii 

1-9.0! 

! 

- 

!  ! 

j 

MARINE  f LOR  1 0 1  AN 

!246*36 

!  7o$7!2a24! 

J 1 >• 3! 

/  3. 1 ! 

32.2! 

7030! 

27419J  122 . 3! DEEP  WELL  PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

•  1967 

i 

i 

i  i« 

!  i  ! 

»i:.0! 

! 

n.is 

! 

19.0! 

i 

! 

“ 

i 

i 

! 

i 

(30)  «A»IN£ 

TRANSPORTATION  CO!./  INC. 

i  i  j 

i  i  j 

i 

; 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

j 

i 

KAY  0. 

!240>5* 

•  1 70 !  3 *3  5  J 

m. )! 

-3.0! 

3.0! 

ieooi 

- 

25.0SNONE 

!TN 

DYERS0UPG  ! 

*  1962 

i 

!  !  ! 

1  >4.3* 

'3.3! 

7.  j! 

- 

i 

i 

MTC  $41 

J261C73 

1  1 3  *4! 5*  71 ! 

2'..C! 

4S.3! 

5.0! 

-  ! 

2456!  15.5! PUMPS 

!TN 

0r£»S3UR6  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

264.0! 

45.0! 

1.5! 

- 

!  ! 

! 

MTC  $42 

•24112? 

•  6>4! 5*71 J 

1-0.0! 

45.3! 

3.0! 

•  • 

1500!  1S.3!PUM?S 

!tn 

DYERS9URG  ! 

1951 

! 

2 

i 

!  !  ! 

!  •  ! 

1  !  ! 

1-3.0! 

2 

! 

45.3! 

j 

j 

1.5! 

» 

2 

! 

2 

i  ! 

! 

i 

i 

< 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


533 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(16)  NARINE  TRANSPORTATION  SE 
INC. 


(15)  MARIOS/  EOHONO  J. 
BUTCH 


(42)  NARISCO/  LTD. 
Z8  1302 


(32)  MARITIME  OIL  RECOVERY/  I 
CN  409 


!VTCC!  DIMENSIONS  SORAFT! 

NET  ! CODE ! LENGTH  5  3PDTHJ  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG. ‘LOAD-! 

TER  !  SEE*//////!/////!  EO  ! 

TON-  'PAGE!  OVER-! OVEP-! /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  all  SLIGHT!  POWER 


BONNIE  D 

!5®4161 

i 

e3!1C12!  100.0! 

24.0! 

5.0! 

1300! 

20! 

30.0! NONE 

! AL  MOBILE 

•  1®7« 

i 

i 

!  1  100.0! 

24.0! 

4.5! 

i 

45! 

; 

J 

CYNTHIA  N 

! 578864 

t 

®  2 ! 1 C 1 2 1  101.0! 

74.0! 

5.5! 

2000  i 

20! 

32 .0! NONE 

! AL  MOBILE 

•  1®76 

l 

i 

1  1  1C1-0! 

24.0! 

4.5! 

2 

60! 

j 

i 

i 

ELSIE  D 

*4*4092 

f 

9951C12!  110.0! 

24.0! 

5.5! 

2400! 

20! 

32.0! NONE 

1 FL  PANAMA 

1931 

l 

i 

•  !  110.0! 

24.0! 

4.5! 

i 

50! 

i 

!  CITY 

JANNIE  D 

*570748 

i 

®2!1C12!  1)1.0! 

24.0! 

5.5! 

2000! 

20! 

32.0! NONE 

!TX  PORT 

!  1976 

i 

i 

!  !  101.0! 

24.0! 

4.5! 

i 

60! 

; 

•  O'CONNOR 

i 

JOEY  D 

1293191 

i 

13311A12!  124.5! 

*2.C! 

1C. 5! 

1000! 

442! 

50.0 ! PNEUMATIC  PUMP 

•FL  PANAMA 

•  1963 

i 

i 

!  !  135.0! 

32. C! 

7.0! 

i 

15! 

i 

!  CITY 

! 

JUDY  0 

i 5®6704 

; 

63!  1C  H  !  96.0! 

21.5! 

5.5! 

2025! 

20! 

26.0! NONE 

!LA  HARVEY 

!  1978 

i 

| 

!  !  ®6.0! 

22. C! 

4.0! 

| 

45! 

l 

i 

I 

KfR&IE  D 

1460315 

i 

®?!1 C12 !  125.0! 

26.0! 

o.C! 

320ol 

60! 

34.O1N0NE 

•LA  MORGAN 

1  1983 

i 

i 

!  !  125.0! 

25.0! 

5.0! 

55! 

i 

!  CITY 

i 

KIN9EPLY  D 

1557345 

i 

66S1C11 !  103.0 ! 

21.5! 

5.5! 

1 530 ! 

20! 

2a. 0! NONE 

•FL  PANAMA 

j  *  1988 

i 

i 

!  !  100.0! 

22.0! 

4.0! 

i 

45! 

i 

!  CITY 

! 

LORI  D 

i 537524 

i 

®9!1  C12 !  in.C! 

24. C! 

5.5! 

2400! 

20! 

32.O1N0NE 

!LA  DULAC 

!  1978 

t 

j 

!  !  110.0! 

?4.C! 

4.5! 

i 

90! 

> 

i 

i 

LUCY  0 

*803072 

| 

73! 1A 12 »  1®3.G! 

25.0! 

3.5! 

iscoi 

120! 

50.0! NONE 

*!TX  FREEPORT 

•  1979 

i 

i 

!  !  120.0! 

23.0! 

7.5! 

• 

15! 

i 

i 

! 

(03)  NAPITINE  OVERSEAS  CORPORJATION 
OVERSEAS  HARRIETTE  5590624 


OVERSEAS  JOYCE 
OVERSEAS  "ARILYN 


*7.5*  11.5! 
59.®!  11.5! 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


......  j 

205! 4445 

110.C! 

TO.C ! 

6.o!  -  ! 

540!  10.0! NONE 

!LA  BELLE 

i 

1957 

i 

i 

m.O! 

*  O.C! 

1.0!  ! 

-  !  ! 

•  CHASSE 

i 

618429  ! 

1  32 4  j  5a  71 

243.0! 

50.0! 

10.0!  -  ! 

2470!  17.7! PUMP 

!LA  BELLE 

! 

1961 

i 

! 

24  5. 0! 

50.0! 

2.0!  ! 

-  !  ! 

!  CHASSE 

! 

27293®  ! 

1026*!5A71 

234. 0! 

50.0! 

10.6!  -  I 

2668*!  IS.sjpUHp 

!LA  BELLE 

2 

1956 

j 

! 

2)4.0! 

50.0! 

2.0!  • 

-  !  ! 

•  CHASSE 

j 

2*4734  ! 

1001 !  5*71 

2^0.0! 

40.0! 

9.0!  -  ! 

1500!  14.3! PUMP 

•LA  BELLE 

i 

1961 

! 

i 

200.0! 

40. C! 

2.0!  ! 

-  !  ! 

!  CHASSE 

! 

OVERSEAS  ALASKA 
OVERSEAS  ALICE 


OVERSEAS  ARCTIC 


969511A0M  544.5!  ?*..S!  33.9!  11200! 

!  !  S$7.2!  74.9!  7.3!  ! 

1491911  AO? J  5®2.1!105.E!  2®. 2!  13150!* 
!  !  o’5.0! 106.C!  25.0!  ! 

®695!1»08!  544.5!  74. tf!  33.9!  11200! 

!  !  547.2!  *4.9*  7.3!  ! 

22 09®! 2 A2n!  71 1. 1 ! 1 05. 1 !  43.3!  13200! 

!  !  731.05105.1!  3.3!  ! 

14471 !  2* 20!  6*2.3!  ®0.1!  *6.7!  1  3600! 

!  !  450.2!  90.1!  7.o!  ! 

2?C®9!  2A  20!  71 1 . 1 !  K5 . 1 !  4  3,3!  1  3200! 

!  !  7*1.0!  105. 1 !  3.3!  ! 


HIGH-  !  'VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  2  OPERATING 
F 1X60  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXNE-1 

(LIGHT) J //////////// ////!TDJ ////////// 
(FEET)!  LINE- 2  !EE!  LINE-2 


)FL  MARATHON 


! HZ  BARBERS 
!  POINT 


!  ! 

!  ! 

•0! 10  ®.3  TON  BOOMS !NY 
! 3  ELEC.  WINCHES  ! 

•7! 1  30  NT  RAMP  5  2!NY  ! 
! 10  NT  RAMPS  ! 

•0! 10  9.3  TON  BOOMS !NY 
H  ELEC.  WINCHES  ! 

•0! 4  PUMPS/  2  5  TON!NY 
!  BOONS  ! 

.0! 6  PUMPS/  2  10  ! NY 

•TON  ! 

•0! 4  PUMPS/  2  5  ton!HY 


OVERSEAS 

BOSTON 

! 6*GC50 

!  4*®90!2A20! 

323.3*133.2! 

55.1! 

19575! 

1356*4! 

1 73 . 5 ! 3  PUMPS  AND 

2 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1974 

; 

!  !  ! 

3)3.0! 

33.3! 

6«o! 

• 

•  i 

MO-TON  BOOMS 

! 

! 

OVERSEAS 

CHICAGO 

*5  5  3341  2 

!  35279! 2*20! 

)61.7'P5.7« 

49.1! 

24500! 

101513! 

181.052  PUMPS/  2 

15 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1077 

i 

!  !  ! 

3®fc.O!n5.®! 

3.2! 

! 

-  ! 

ITON 

! 

! 

OVERSEAS 

JUNEAU 

•553137 

!  4®800!2*20! 

3*3.6 ! 1*3.7! 

51.®! 

23600! 

1349J3! 

156.014  PUMPS/  2 

!NY 

NEW  YORK  1 

1973 

2 

!  !  ! 

)**.0! 1)8.7! 

9.1! 

! 

.  i 

! 15-TON  BOOMS 

! 

I 

OVERSEAS 

NEW  ORLEANS 

5656742 

!  131  <*2!  2*20! 

6)3.®! 

®e.t! 

39.5! 

11244* 

43103! 

153.516  PUMPS/  2 

5 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

2 

!  !  ! 

6*3.5! 

®0. 1 ! 

3.3! 

2 

•  I 

! TON  BOONS 

! 

! 

OVERSEAS 

NEW  YORK 

! 5*3001 

!  35)1 712*20! 

S61.7M05.7! 

4®.0! 

24500! 

101207* 

181.012  CARGO  t  2 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1977 

i 

i  ;  i 

894.0MO5.®! 

3.®! 

; 

-  i 

•15-TON  PUMPS 

! 

! 

OVERSEAS 

OHIO 

j  5*6647 

1 

3M. ?•  103.7* 

4®.1« 

24500! 

10U32! 

161.052  PUMPS/  2 

15 

|NY 

NEW  YORK  ! 

1977 

2 

!  i  ; 

i®4.0! 105.4! 

3.®! 

! 

.  i 

!  TON 

* 

I 

overseas 

PHILADELPHIA 

! 647470 

!  15Hi!  242oi 

6*3. ®! 

90.1! 

39.5! 

11244! 

47706! 

153.356  PUMPS/  2 

5 

'.NY 

NEW  YORK  ! 

1932 

! 

!  !  ! 

6*5.3! 

90.1! 

3.5! 

! 

.  j 

•TON  BOO"* 

i 

! 

OVERSEAS 

VALDEZ 

1517186 

i  16471  2^3! 

6*2.3! 

«w.1! 

*6.7! 

13600! 

42351! 

143.086  PUMPS/  2 

10 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1®68 

t 

!  !  ! 

66  2.2! 

90.1! 

7.  6 1 

i 

-  2 

!  TON 

! 

! 

OVERSEAS 

VIVIAN 

) 51 4125 

!  16471 ! 2*23! 

6’ 2. 3! 

®0.1! 

3o.7! 

13*00! 

42)51! 

143. 0!6  PUMPS/  2 

10 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

1 

j  j  * 

660.2* 

®0.1' 

7.6* 

i 

-  i 

!  TON 

i 

! 

OVERSEAS 

WASHINGTON 

1 5R8®55 

!  JS317!2A20! 

*61. 7 ! 

0  5.  7! 

4®.1! 

24500! 

101)77! 

1 61 *0 • 2  CARGO  S 

iwv 

NEW  YORK  ! 

1978 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

J94.0! ICS. 9J 

1  1 

•*.9! 

1 

! 

i 

-  t 

2 

115-TON  PUMPS 

2 

2 

! 

! 

I 

(03)  MARITIME  TRANSPORT/ 

i 

INC. ! 

;  i  i 

!  !  ! 

1 

1 

j 

; 

; 

i 

t 

1 

2 

• 

* 

; 

; 

j 

i 

COEN  135 

2  ...... 

!  300! 4A4*i 

1 35.  3! 

50.C! 

1  0.0! 

-  • 

1000! 

U.oiNONE 

!HY 

STATEN  ! 

1944 

; 

!  !  ! 

1*5.0! 

50.0! 

3.0! 

2 

-  ; 

! 

! 

ISLAND  ! 

COEN  165 

j  573836 

!  670*4*4*! 

1c  5.0! 

42.5! 

6.4! 

.  i 

1400! 

12.0! NONE 

!NY 

STATEN  ! 

1976 

i 

i  ;  j 

1*5.0! 

42.5! 

2.0! 

; 

.  I 

• 

j 

ISLAND  ! 

COEN  166 

! 57383’ 

!  67054*43! 

165.0! 

42.5! 

3.4! 

.  2 

1403! 

12. oi NONE 

!  NY 

STATEN  | 

1®76 

; 

!  !  ! 

1/5.0! 

42.5! 

2.0! 

; 

-  ! 

l 

j 

ISLAND  I 

MARCY  C 

i  ...... 

!  30014*4) ! 

1*5.0! 

50.0! 

10.0! 

.  j 

1C00! 

12.0l.N0NE 

iNY 

STATEN  ! 

1944 

! 

!  !  ! 

1*5.0! 

*0.0! 

3.0! 

i 

-  i 

2 

j 

ISLAND  ! 

W  F  R 

1545117 

!  6) 3 ! 4* i) ! 

to0.2! 

*9.  9* 

7.0! 

-  i 

1400! 

10 .0 ! NONE 

iNY 

STATEN  ! 

1953 

j 

j 

;  ;  j 

2  j  2 

1  **0. 2! 

i 

5®.9! 

» 

2.0! 

» 

j 

2 

-  i 

; 

; 

2 

2 

ISLAND  I 

i 

(07)  MARITRANS  OPERATING 

i 

PART  JNERS 

i  i  i 

!  !  ! 

2 

; 

J 

1 

i 

! 

i 

j 

! 

i 

i 

I 

! 

i 

! 

* 

2 

i 

i 

L.P. 

AMBASSADOR 

J571207 

•  9413*36! 

114. si 

34.3! 

16.5! 

3«00i 

.  ; 

7o .oi NONE 

i 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1976 

» 

!  !  ! 

113.4' 

*4.C! 

13.5! 

! 

.  i 

! 

I 

PhI  A  ! 

CHALLENGER 

1513794 

!  1*253*36! 

111.0! 

30.1! 

14.5! 

3200! 

-  i 

54. 3! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  I 

1968 

! 

!  !  ! 

111.0! 

*2.C! 

13.0! 

i 

.  j 

2 

2 

PHIA  ! 

CHARGER 

•553443 

!  130*3*36! 

1^2. 5! 

27.0! 

14.0! 

2200! 

.  ; 

50.3!N9NE 

!  PA 

PHILAOEL-  i 

1974 

! 

!  (  ! 

ICO. 5! 

?7.C! 

12.5! 

! 

-  i 

! 

! 

PH I  A  I 

CLIPPER 

5520635 

!  1A0I3A36! 

1*5.0! 

34.5! 

13.5* 

5800! 

-  1 

70.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1969 

! 

!  •  • 

1*5.0! 

*o.Ci 

17.0! 

! 

.  2 

! 

2 

! 

COLUMBIA 

! 641135 

!  1 25! 3*36 ! 

125.0* 

37.12 

17.4* 

6140! 

-  i 

67 .0! NONE 

!FL 

TAMPA  » 

1981 

i 

*  !  i 

1*6.*! 

37.1* 

16.7! 

j 

_  j 

j 

j 

2 

CONSTITUTION 

1538087 

!  6?5M*36» 

145.8! 

46.0! 

23.9! 

111208 

.  2 

83.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  I 

1972 

! 

j  i  i 

1*3.9* 

46.7! 

*3.3! 

i 

-  ! 

! 

2 

PHIA  ! 

CORSAIR 

15)6836 

!  124*3*36! 

113.0! 

32.2! 

13.8' 

4*ooi 

•  j 

SB.OiNONE 

!PA 

PHILAOEL-  J 

1972 

! 

2  i  i 

m.o* 

34. 0! 

13.0! 

2 

-  2 

i 

i 

PHIA  J 

COUGAR 

1569665 

j  116*3*36! 

105.0! 

2®. C! 

15.0! 

2200! 

.  j 

53.0! NONE 

•  PA 

PHILAOEL-  ! 

1975 

i 

!  !  ! 

105.0! 

2®.0! 

13.6! 

! 

-  i 

2 

2 

PHIA  ! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


534 


ENGR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1VESSEL! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ICODEILENGTH! 3PDTH! 

t 

i 

; 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  !OPERATING  ! 

— 

-! REG  IS— ! **•*! 

REG.  1 

REG. ! LOAD- ! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

i  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

ANO  NUM3ER  !  GUARD 

1  TON-  1 P AGE  1 

OVEP-IOVE*-!/////! 

HORSE! 

PASS-  1CLIGHT )!//////////////// 

!TD !//////////! 

CR 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

*LL  1 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

CFfET)!  LINE-* 

! EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(07)  MARITRANS 

j 

1 

OPERATING  PARTNERS 

1  !  1 

i  i  « 

i  j  i 

t 

i 

i 

j 

; 

; 

i 

j 

i 

t 

l 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

; 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

i 

j 

i 

2 

2 

| 

!  ! 

COURIER 

<511916 

1  7413A36! 

eS.O! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  J 

50. Ol"  NONE 

!VA  NORFOLK  1 

1967 

t 

i  i  i 

47.0! 

24.0! 

8.0! 

• 

-  » 

i 

!  ! 

CRUSADER 

1511237 

1  13213A36! 

111.0! 

30.2! 

15.0! 

3200! 

-  ! 

50.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1967 

i 

1  !  1 

111.0! 

30.2! 

13.5! 

i 

“  ! 

i 

!  PHIA  ! 

DEFENDER 

1520451 

1  13213A36! 

100. S! 

27.0! 

14.0! 

2250! 

-  » 

48.0! NONE 

IPA  PHILADEL-  ! 

1969 

j 

1  1  ! 

100.5! 

27.0! 

12.5! 

! 

-  ! 

{ 

!  PHIA  ! 

DELAWARE 

1609636 

1  6413A36! 

*2.0! 

26.0! 

12.5! 

1300! 

-  • 

56.5 ! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1979 

i 

i  i  i 

*2.0! 

26.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

j 

!  PHIA  ! 

DIPLOMAT 

1590232 

1  13213*34! 

113.5! 

34.0! 

16. a: 

3632! 

-  j 

80.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1978 

i 

i  i  j 

113.5! 

34.0! 

16.8! 

i 

-  * 

! 

!  PHIA  ! 

DRIVER 

1553291 

1  13013A36! 

100.5! 

27.0! 

14.0! 

2200! 

-  • 

45.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1973 

i 

i  i  i 

100.5! 

27.0! 

12.5! 

i 

-  » 

! 

!  PHIA  1 

ENDEAVOR 

1529705 

1  13213*36! 

110.5! 

27.0! 

13.0! 

2400! 

-  ! 

48.0! NONE 

SPA  PHILADEL-  1 

1970 

i 

!  !  ! 

110.5! 

32.0! 

11.5! 

i 

-  • 

i 

!  PHIA  ! 

ENTERPRISE 

1557753 

1  1S213A54! 

136.0! 

57.0! 

12.5! 

5600! 

-  ! 

64.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1977 

i 

!  i  ; 

136.0! 

37.0! 

16.4* 

i 

-  | 

2 

!  PHIA  ! 

FORT  HOLABIRD 

1570439 

1  10213*36! 

*3. 5! 

24.0! 

7.0! 

1350! 

-  ! 

35.5!  NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1976 

i 

!  !  ! 

43.0! 

24.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

!  PHIA  ! 

FORT  *cH£Nftr 

1253301 

!  1 2?  13*36! 

ICO. 2 1 

25.1! 

12.5! 

1125! 

-  • 

35.1 ! NONE 

SPA  PHILADEL-  ! 

1976 

i 

i  i  i 

104.3! 

25.1! 

11.5! 

i 

-  * 

! 

!  PHIA  ! 

FPEEOOM 

1 ol 5200 

*  12013*34! 

125.0! 

37.11 

17.4! 

5750! 

-  ! 

64.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1979 

i 

{ 

i  i  i 

136.6! 

37.1! 

16.3! 

; 

-  • 

i 

!  ! 

HONOUR 

1565902 

1  11413*36! 

1*6.5! 

37.0! 

13.2! 

5600  f 

-  • 

64 .0! NONE 

!FL  TAMPA  1 

1975 

j 

1  !  1 

1 56.5! 

37. C! 

13.2! 

! 

-  • 

t 

!  ! 

INDEPENDENCE 

1620723 

1  12013*36! 

125.0! 

27.1! 

17.0! 

5600! 

-  j 

64.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1980 

i 

1  1  1 

136.6! 

*7.1! 

1 6.  o! 

i 

-  ! 

j 

!  ! 

INTERSTATE 

TRANSPORTER  .'290145 

1  K013A35! 

90.0! 

2 1" .  0 ! 

?.S! 

1600! 

-  • 

44. 3! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1962 

i 

!  !  1 

90.0! 

?9.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

!  PHIA  1 

INTREPID 

1526565 

1  13013A36! 

129.7! 

34.5! 

18.0! 

5600! 

-  ! 

64.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1971 

i 

1  !  1 

135.0! 

*6.0! 

16.5! 

i 

-  • 

! 

!  1 

LIBERTY 

1534963 

1  12313*34! 

1U. 5! 

37.0! 

16.0! 

7000! 

-  • 

81.0!NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1971 

t 

i  i  | 

149.5! 

37.0! 

16.0! 

i 

-  j 

; 

j  i 

mariner 

129353R 

1  19213*36! 

110.7! 

29.6! 

17.2! 

3070! 

-  » 

58.0! NONE 

!FL  TAM®*  * 

•  1982 

j 

i  i  i 

120.0! 

?9.  6! 

16.0! 

• 

-  j 

i 

!  ! 

NAVIGATOR 

1537224 

•  134! 3*36 1 

121.5! 

35.0! 

15.3! 

5600! 

-  • 

64.0 ! NONE 

!FL  TAMPA  1 

1972 

i 

1  1  1 

123.5! 

■*5.0! 

15.3! 

■ 

-  » 

i 

!  ! 

pathfinder 

1542692 

i  12613*36! 

91.5! 

26.3! 

14.0! 

2200! 

-  • 

51.0! NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

1972 

1 

!  1  ! 

100.5! 

26.-3! 

12.5! 

t 

-  J 

! 

!  PHIA  ] 

patriot 

1636105 

!  1 32 * 3*  36 ! 

110.2! 

14.6! 

3000! 

42 .0! NONE 

!FL  TAMPA  I 

1981 

1 

1  1  1 

na.5! 

*4.0! 

13.3! 

■ 

! 

!  ! 

RANGER 

1503340 

1  1  341  3*  36! 

96.5! 

27.0! 

13.0! 

1700! 

-  ! 

55.0! NONE 

SPA  PHILADEL-  1 

1967 

1 

!  1  1 

100.6! 

27. C! 

11.0! 

1 

“  ! 

! 

!  PHIA  | 

ROANOKE 

1 506289 

1  1*9j  jt  36 

97.3! 

33.0! 

8.5! 

2100! 

-  ! 

52.0!  NONE 

!PA  PHILADEL-  1 

1966 

j 

1  1  1 

103.0! 

35.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

!  PHIA  I 

SCHUYLKILL 

1633296 

1  7313A36! 

73.0! 

23.0! 

10.5! 

1*60! 

-  ! 

3.1 ! NONE 

! PA  PHILADEL-  ! 

1981 

1 

1  1  1 

7*.0! 

25.0! 

9,5! 

! 

-  ! 

! 

!  PHIA  1 

SEAFARER 

153267? 

1  1 22! 3*  56! 

121.5! 

*6.5! 

H.O! 

5600! 

-  ! 

64 .0 !  NONE 

!FL  TAM*A  ! 

1971 

! 

1  !  1 

1*5.0! 

36. <! 

16.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

SUGAR  C 

1176594 

i  10013*56! 

45.5! 

24.0! 

3.0! 

1200! 

-  ! 

-  ! NONE 

!PA  PHILADEL-  1 

1968 

j 

1  1  1 

65.5! 

74.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

•  PHIA  I 

TRAVELLER 

1515013 

!  132! 3*36! 

91.5! 

27.0! 

13.5! 

2200! 

-  ! 

55.0! NONE 

•PA  PHILAOEL-  1 

1968 

■ 

1  1  ! 

100.0! 

?7.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PHIA  1 

VALOUR 

*1549341 

1  1521  3*  36'. 

125.0! 

*7.0! 

13.2! 

5600! 

-  2 

64.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1975 

« 

1 

!  !  1 

136.0! 

37.0! 

13.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

VENTURER 

155C470 

!  131 ! 3*36  2 

>9.5! 

*2.0! 

16.0! 

3200! 

-  ! 

52. 0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1973 

! 

!  !  ! 

111.0! 

32.0! 

16.0! 

! 

.  i 

! 

! 

VIGILANT 

1634724 

!  197*3*35! 

149.7' 

*5.0! 

15.9! 

4610! 

-  ! 

38.0! NONE 

SrA  PHILAOEL-  1 

1981 

1 

!  !  1 

114.9! 

-  ! 

13.6! 

1 

-  ! 

! 

!  PHIA.  | 

V  OY  A  5 JR  It 

! 560625 

1  13113*36! 

>9.5! 

32.0! 

15.0! 

3230! 

-  ! 

58.0! NONE 

\rA  PHILADEL-  ! 

1974 

1 

1  !  ! 

111.0! 

*2.0! 

13.5! 

1 

-  ! 

! 

!  PHIA  1 

ARGOIL  150 

1175226 

1  320! 5*70 ! 

1*6.1! 

40.1! 

12.0! 

-  ! 

1975! 

27.01PUHP 

!PA  PHILADEL-  ! 

1941 

1 

!  !  ! 

1*6.11 

40.1! 

2.0! 

• 

-  I 

! 

!  PHIA  ! 

CHEN  56 

1293343 

!  124615*70! 

1  >5.0! 

51.  Ci 

11.0! 

-  i 

3070! 

21.012  DIESEL  PUMPS 

»PA  PHILADEL-  ! 

1963 

1 

t  !  1 

ns.oi 

51.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PHIA  | 

CM?n  TEN 

1520^74 

I  61 2! 5*70! 

190.0! 

J5.0! 

9.5! 

-  ! 

1700! 

28.0! ROTARY 

PUMP 

IPA  PHILADEL-  ! 

1969 

i 

1  !  1 

195.1! 

*5.0! 

2.0! 

2 

“  ! 

1 

!  PHIA 

COCKPIT  POINT 

1293445 

1  2996*5*70! 

277.  9! 

60.0! 

13.4! 

-  i 

6253! 

25.01  pump. 

OILS- 

j-A  THILADCL-  ! 

1963 

1 

!  !  1 

277. >! 

43.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! DOUBLE 

BOTTOMS 

!  PHIA  ! 

INTERSTATE 

1 

1259429 

1  675!5*7C! 

224.1! 

40.1! 

11.6! 

-  ! 

2543  5 

17.01  DIESEL 

DEEP  WELLSPA  PHILADEL- 

1950 

l 

1  1  1 

224.1! 

4).1! 

2.5! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

!  PHIA 

interstate 

9 

1173430 

1  765*5*70! 

190.01 

40,0! 

12.4! 

! 

1963! 

15.0! ROTARY 

PUMP/ 

!P*  PHILADEL- 

1937 

! 

1  1  ! 

1>0.0l 

40. 1! 

2.1! 

! 

-  1 

icons 

!  PHIA 

INTERSTATE 

24 

1293499 

!  137215*70! 

235.1! 

50.0! 

*2.4! 

! 

3500! 

15.012  OEEP 

WELL 

J  PA  PHILADEL- 

1965 

i 

1  !  ! 

2*6.0! 

50.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

25 

1509OQ0 

!  137215*70! 

235.0! 

50.0! 

12.2! 

1 

3500* 

23.012  DEEP 

WELL 

!PA  PHILADEL- 

1967 

1 

1  1  1 

2*6.)! 

50.3! 

2,0! 

! 

-  ! 

!PunfS 

•  PHIA 

INTERSTATE 

?9 

!  5 MR 37 

!  174215*70! 

241.3! 

54.1! 

13.5! 

-  ! 

4596! 

25.012  DEEP 

WELL 

iPA  PHILADEL- 

1971 

j 

i  !  1 

2a1.3! 

54.1! 

3.6! 

! 

-  J 

( PUMPS/ 

COILS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

50 

12*4032 

1  1 107! 3*70! 

240.5! 

56.3! 

14.3! 

! 

4232! 

2 6.0 (CENTRIFUGAL  AND 

!PA  PHILAOEL- 

1961 

1 

1  !  ) 

240.3! 

56.2! 

3.6! 

( 

-  ! 

!  ROTARY 

PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

52 

J  237990 

!  1*3213*70! 

255.1! 

54.1 ! 

14.0! 

-  ! 

4300! 

26.012  PUMPS 

!PA  PHILADfl- 

1962 

! 

!  !  1 

255.1! 

54.1! 

3.6! 

J 

-  ! 

! 

!  PHIA 

INTERSTATE 

34 

1293149 

!  1952*5*70! 

2S5.0! 

54.01 

15.6! 

! 

4870! 

27.0J2  PUMPS 

!PA  PHILADEL- 

1963 

1 

1  1  ! 

25  5. U 

44.11 

3.0! 

* 

-  ! 

! 

!  PHIA 

INTERSTATE 

35 

1552065 

1  21*715*70! 

269.  3! 

54.0! 

U.O! 

i 

3920! 

34.012  PUMPS 

!PA  PHILADEL- 

1973 

1 

1  1  1 

249.  3! 

*4.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

!  PHIA 

INTERSTATE 

56 

1552900 

!  ?1*7!5A7)| 

249.3! 

54.01 

1  i.O ! 

-  ! 

3920! 

34.012  PUMPS 

!PA  PHILADEL- 

1973 

! 

!  !  1 

269.  3! 

54.0! 

3.0! 

I 

-  * 

I 

!  PHIA 

INTERSTATE 

57 

1352673 

1  21A7!5A70| 

269.3! 

54.0! 

16.5! 

-  ! 

3«20! 

34.0J2  PUMPS 

!P4  PHILADEL- 

1973 

1 

1  !  ! 

269. J! 

54.01 

3.0! 

! 

-  ! 

| 

!  PHIA 

INTERSTATE 

32 

1553120 

!  21*715*70! 

269.0! 

54.0! 

14.1! 

! 

4500! 

30.012  DIESEL  DEEP 

!NJ  BAYONNE 

1973 

! 

1  !  ! 

249.0* 

54.0! 

3.5! 

! 

•  i 

1UELL  PUMPS 

! 

INTERSTATE 

4a 

1  51  6  36  $ 

!  294015*74! 

310.0! 

64.0! 

17.0! 

! 

7777! 

35.012  DEEP 

WELL 

IPA  PHILADEL- 

1966 

1 

!  !  ! 

310.0! 

64.0! 

5.0! 

! 

-  ( 

| PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

50 

1510652 

!  316415*70! 

330.0! 

*2.0! 

16.0! 

-  I 

7280! 

35.0! CENTRIFUGAL  AND 

IPA  PHILAOEL- 

1947 

1 

1  !  1 

330.0! 

A2.0! 

5.5! 

t 

-  ! 

! ROTARY 

PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

52 

1523741 

!  316415*70! 

3*0.0! 

62.0! 

16.2! 

-  ! 

7400! 

39.012  OCEP 

WELL 

IP*  PNILAOIl- 

1969 

1 

J  1  ! 

2)0.0! 

62.01 

3.7! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

53 

1510062 

!  316415*70! 

300.01 

62.01 

20.0! 

-  ! 

7400! 

J9.0J2  DEEP 

WELL 

!PA  PHILADEL- 

1971 

1 

!  !  ! 

500.0! 

63.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

1PUMPS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

55 

1544437 

!  311315*70! 

300.1 ! 

62.1! 

17.5! 

-  ! 

7400! 

39.012  DEEP 

WELL 

!PA  PHILADEL- 

1972 

1 

!  !  ! 

30C.1! 

62.1! 

3.0! 

! 

-  I 

•PUMPS 

I  PHIA 

INTERSTATE 

70 

1540401 

1  5212I5A70J 

35J.O! 

70.0! 

21.0! 

-  1 

11200! 

53.0!2  DEEP 

WELL 

IPA  PHILADEL- 

1972 

1 

!  !  ! 

350.0! 

70.0! 

3.8! 

! 

-  ! 

J  PUMPS# 

COILS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

71 

1543364 

!  5467! 5*70 ( 

330.0! 

64.0! 

22.0! 

-  i 

125CO! 

39.012  SUR 

BATH 

IPA  PHILADEL- 

197$ 

1 

!  !  ! 

350.0! 

64.0! 

5.0! 

I 

-  ! 

(UNITS 

!  PHIA 

INTERSTATE 

72 

1574126 

!  5467 !  5 *70  ! 

330.0! 

64.0! 

24.o* 

-  » 

10300! 

46.014  DEEP 

WELL 

!PA  PHILADEL- 

1976 

! 

! 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

3*0.0! 

! 

i 

64.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

1 

•  ! 

! 

! 

!  PUMPS 

1 

I 

!  PHIA 

! 
i 

TABLE  2  -  Df SCRIPTXCN  OF  VESSELS 
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VESSFL  NAME  AND  KU*3ER 


<07>  MA*ITRAN$  OPERATING  PAPT5NERS 
L.P.  ! 

(CONTINUED) ! 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! 33APT! 

NET  !C0DE!L£‘4  JTrt!  rPDTH!  ! 

ICAPACITY!  HIGH-  » 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  €  L  ! 
!S  !0PEPATING  ! 

• 

REGIS-!****!  RCG.  !  ®;G.!LOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEA® 

TEP  !  S Se ! //////* /////!  EO  ! 

!////////!  POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

3UILT 

TON-  ! PAyP !  OV;P-!OV;P-!/////! 

HORSE!  ©ASS-  ! (LIGHT>!////////////////!T0!7////////7* 

OR 

NAGS  !  IV  !  Ai.L  i  ALL  !LXGmT! 

POWER!  EHGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-?  ! 

•REBUILT! 

INTERSTATE 

138 

! 61 1433 

i 

*  7432S5A70! 

!  !  ! 

390.?* 

399.9* 

63.2! 
6*.  2! 

32.0! 

7.0! 

“ 

13COO! 

54.0S3  DEEP  WELL 

SPUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1979 

INTERSTATF 

140 

i 527693 

t 

!  7906! 5A70! 

3*4.8! 

3e5.0! 

63.0! 

69.0* 

31.1! 

7.0! 

“ 

19000* 

50.0*4  PUMPS 

j 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  J 

*  1976 

OCEAN 

60 

1630272 

i 

!  3374! 5*70! 

«  ;  i 

295.0! 

310.0' 

*4.0! 
64. C! 

19. C! 
3.e! 

" 

3355* 

36.5*3  DEEP  WELL 
‘DIESEL  RUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1981 

OCEAN 

31 

1 643231 
{ 

1  52o4! S*7oi 

340. C! 
36*. 0! 

66. C! 
*6.3! 

21.3* 

4.3! 

- 

5264* 

40.0*3  DEEP  WELL 

•PUMPS,  4500  HP 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1981 

OCEAN 

90 

i 507475 

j 

!  6409i$A7oi 

!  i  i 

40C.v! 

4)0.0! 

66. C! 
66. C! 

24.0! 

3.1! 

- 

14446! 

42.0! 2  DEEP  WELL 

SPUHPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1967 

OCEAN 

*56 

•525253 

i 

1  6273! 5*70! 

!  !  ! 

400.0! 
403. C! 

6>.0! 

66.)! 

21.8! 

3.4! 

- 

14500! 

46. 0! 3  DEEP  WELL 
•PUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

19o9 

OCEAN 

115 

! $15042 

i 

!  6430!$*7C! 

!  »  i 

4CO.O! 

4)3.0! 

70.3! 
7  j.G! 

27.6! 

5.>! 

“ 

14520* 

35.013  DEEP  WELL 
!  PUmp$ 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1968 

OCEAN 

135 

1  S206S7 

i 

!  773vi 5*7ol 

415.9! 
*T  5.0! 

’%.C! 

74.0! 

23.®! 

6.0! 

16*03! 

40.0! 4  DEEP  WELL 

SPUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

19o9 

OCEAN 

155 

iss<>673 

i 

!  94C1!5*7o! 

i  i  i 

4<0.1! 

450.1! 

s:.i! 

*0.1! 

25.  3! 

5.4! 

“ 

2 20C0l 

65.0*4  DEEP  WELL 

SPUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1974 

OCEAN 

192 

•614210 

; 

1  10549! 5*76* 

1  II 

479. $! 

479.5! 

84.)! 

4*.0! 

2E.S! 

o.5* 

“ 

>5324! 

40.0! 4  4500  5PM  DEEP 
SWELL  PUMPS 

FL 

TAMPA  ! 

1979 

OCEAN 

193 

i 424039 

1 

i  10549! 5*70! 

;  i  i 

479.$i 
4^  >.5! 

«•*.  3! 
*4.0! 

25.5! 

>.0* 

“ 

25324j 

40.014  4500  GPM  DEEP 
Swell  pumps 

FL 

TAMPA  1 

1980 

OCEAN 

210 

J6T6104 

l 

1  11939*5*74* 

!  !  ! 

511.0! 

511.0! 

P4.0! 

U.)! 

25.3! 

6.5! 

- 

11939! 

40.0*4  DEEP  WELL 

!»UMPS,  4500  HP 

FL 

TAMPA  ! 

1981 

OCEAN 

211 

!64o6c>9 

{ 

’•  119*0!  5A7oi 

i  j  ; 

511.0! 

511.0! 

»*.C! 

84.0! 

30.1! 

5.4! 

- 

11939! 

40.0!4  DEEP  well 
SPUHPS,  4500  HP 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1981 

OCEAN 

215 

1 542452 

i 

i  10«*<£!5A74i 

i  i  i 

47o.O! 

■.■*6.0! 

l*.oi 

*4.0! 

2o.  3 ! 
6.0! 

- 

23£*ol 

40.3*4  DEEP  WELL 

SPUMPS 

FL 

TAM*A  ! 

1975 

OCEAN 

244 

i 5  32535 

i 

1  14172! 5*70! 

570.0! 

32).)! 

f  5.0! 
*5. C! 

32.0! 

5.1! 

- 

332641 

6<*.0!  5  DEEP  WELL 
! PUMPS 

FL 

TAMPA  1 

1971 

OCEAN 

250 

15R991 3 

i 

!  1467*1 5*70! 

i  j  t 

>49.0! 

549.2! 

85.0! 

35.2! 

32.5» 

5.4* 

- 

34100! 

70.014  DEEP  WELL 

SPUMPS 

FL 

TAMPA  ! 

1970 

OCEAN 

255 

1  5  34910 

i 

*  14o79*!$A70! 

549.0! 

5*6.2! 

**.)! 

*3.:* 

32  w! 
6.0* 

- 

54100! 

70. 0 ! 4  DEEP  WELL 
! PUMPS 

FL 

TAMPA  1 

1971 

OCEAN 

262 

1272639 

i 

1  14660 >5*7)1 
j  i  i 

5*2.1! 
56  2.1! 

®3. 4* 
90.4! 

T^.*' 

6.3! 

- 

16660! 

24 • 0! 4  DEEP  WELL 
‘PUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1977 

OCEAN 

280 

•533231 

! 

!  15753* 3A70! 
i  •  ! 

5*4.5! 

5*9.3! 

*7.0! 

*7.2! 

37.4! 

6.0* 

410*3! 

-  ! 

74.0!DIESEL  DRIVER 
!PUM»S 

PHIL ADEL-  ! 
PHIA  ! 

1972 

OCEAN 

40C 

! 632920 

i 

!  26634! 5*72! 

•  !  ! 

640.0*105.:! 

a-;.2!P5.1! 

4  ).0 ! 
A.O! 

- 

oldOO! 

-  ♦ 

9$.0!0!c$£L  DRIVER 
! PUMPS 

PA 

PHILAOEL-  ! 
PHIA  ! 

1981 

OCEAN 

CITIES 

‘*  537129 
i 

!  14679*5*70! 

!  !  ! 

54*.)! 
5*p. 2! 

J  5. 0! 

*  5.  ?! 

32.0! 

4.7! 

- 

34100! 

-  ! 

70.0! 4  DEEP  WELL 
‘PUMPS 

FL 

TAMPA  * 

1972 

OCEAN 

STATES 

•S65314 

!  1O56355A70J 

47  9.  3! 

*..C! 

2  >.  3! 

- 

23890! 

40.0*4  DEER  WELL 

fl 

TAMPA  1 

1975 

<2J>  MARK  TWAIN  RIVERPOAT  CO.! 


(57)  NARK/  PAUL  A. 
C»AIG  M 


PATERSON  TERRY 
PMDC  9  48 


02)  "ARLIN  6ARGE  CO. 
MARLIN  1 10 


(21)  «*ARLIN  DIVING  CONTRACTOR! 

REDDY  K  I5HSSJ 


OS)  MARLIN  FLEETING  t  SVC.  C !  0. 
GV  100  !  - 


02)  MARLIN  MARINE  CO*P. 
TIKI 


VIRCIE  CENAC 
MARLIN  121 
MARLIN  122 
MARLIN  124 


(11)  NARPOL/  INC. 
CC8ARC0  NO.  i 


37 ! 1  All  ‘ 

M.O! 

27.J* 

4.5! 

800!  1 6*0! 

37.CSNDNE 

MO 

HANNIBAL  ! 

1964 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1*0.0! 

t 

M.O! 

1 

1 

*.'0! 

• 

!  3*M 

1  1 

! 

! 

1 

1 

1 

i  1 

1  9 !  3  A  3  5 

1 

<).0‘ 

j 

1*.0! 

2.6! 

1  1 
70C!  -  ! 

I 

1 

h.oInone 

W  A 

1 

CAMAS  ! 

1942 

!  ! 

50.0! 

14.2! 

2.p! 

!  "  ! 

! 

1 0! 3*36! 

37. C! 

11.9* 

4.3* 

200!  -  ! 

15.0! NONE 

W  4 

CAMAS  ! 

1946 

!  ! 

37.0* 

11.5! 

4.M 

!  -  ! 

1 

! 

80144AM 

75.  C! 

2* .A! 

3.7! 

-  !  60! 

15.0! NONE 

WA 

CAMAS  ! 

1941 

!  ! 

■*8.0! 

24. c* 

3.7! 

!  -  ! 

! 

! 

237N443  ! 

112.“'! 

;>.)! 

7.1! 

-  !  492! 

1 2. 0! NONE 

WA 

CAMAS  i 

1947 

!  ! 

112.0! 

1 

>9.)! 

1 

1.7! 

1 

!  -  ! 

1  « 

l 

1 

1 

2 

1 

1 

1  1 

1  9)1 4*  4*  J 

i 

1 

J 

j 

6.p! 

;  | 

1  500! 

1 

20 ,ol NONE 

LA 

* 

2 

HOUMA  ! 

1976 

1  1 

11*.  M 

53.  ll 

1.5! 

!  -  ! 

5 

j 

1 9C  j  4  •  «*6  j 

--  ! 

--  • 

o.o! 

!  500! 

20. Ol NONE 

LA 

HOUMA  1 

1976 

!  ! 

1i:.*! 

*3.1! 

1.5! 

;  ■  1 

j 

j 

iisuaw 

--  ! 

—  ! 

■*.5! 

1  600l 

20. ol NONE 

LA 

HOUMA  1 

1971 

1  « 

1  >0.0! 

*0.0! 

2.3! 

1  -  1 

» 

J 

115*44461 

—  • 

--  ! 

7.5! 

i  aooI 

20.0! NONE 

LA 

HOUMA  ! 

1971 

!  ! 

!  ! 

1>0.3« 

1 

*9.0! 

1 

2.0! 

1 

1 

1  .  1 

1  1 

*  1 

1 

i 

■ 

! 

! 

1 

1  1 
19‘ * A  36 ! 

l 

*  \J* 

16. 'll 

1 

5.2! 

l  l 

HO!  -  ! 

1 

1 

m.osnone 

PA 

2 

KTTTANNlNci 

1966 

!  ! 

1  1 

'*.:! 

1 

li. )! 
j 

5.2! 

1 

1 

!  -  ! 

1  1 

! 

1 

j 

1 

1 

!  1 
9<0!4A4M 

1 

230. oi 

i 

A).)! 

1 

5.o! 

1  t 

!  ?a30! 

i 

1 3.6! NONE 

TX 

! 

DICKINSON  ! 

1967 

1  1 

280.2! 

52.-)! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

2 

950! 4A44J 

84J.O! 

5  J.3! 

J.6! 

!  2600! 

10. 0 ! NONE 

TX 

DICKINSON  ! 

•  1936 

!  ! 

1  t 

2 >5.0! 

1 

S-.J! 

j 

1.6! 

! 

1 

!  -  ! 

1  i 

■  1 

) 

! 

! 

2 

i  i 

41  !3 A  Ml 

*  ».  41 

1 

1 1.  A 

j 

7.2! 

!  I 

!  ! 

800!  -  ! 

i 

32.0SN0N! 

LA 

i 

HOU“A  I 

1961 

!  ! 

17.  if 

1-.0! 

6.  U! 

1  -  1 

! 

! 

11! 3*  In! 

•  «.3t 

1S.C! 

6.0! 

400!  -  i 

25.01  NON? 

LA 

HOUMA  ! 

1953 

!  ! 

--  5 

••  ! 

5.0* 

1  -  1 

j 

! 

U1  343M 

<5.9! 

1  6.0! 

7.0! 

639!  -  1 

2?.ol NON? 

LA 

HOUMA  ! 

197! 

!  ! 

<»».0! 

--  j 

6.0! 

!  -  ! 

! 

! 

11554446! 

--  • 

■  •  ! 

7.5! 

!  600! 

20.0! NONE 

SLA 

HOUMA  * 

1971 

!  ! 

1  >0.0! 

30.2! 

2.0! 

!  -  * 

1 

t 

11 3! 46*5! 

! 

—  ! 

7.5! 

-  1  800! 

20. ol NDNF 

!LA 

HOUMA  ! 

1971 

1  ! 

I'O.O! 

30.0! 

4.0! 

!  -  ! 

1 

| 

115I4A.M 

—  ! 

-  -  • 

7.5! 

!  800! 

20. ol NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1971 

!  ! 

1'i.O* 

50.0! 

2.0! 

i  -  ! 

! 

» 

18. OSMOSE,  ELECTRIC 

!  RUMP 

I 

! 


JVA  NORFOLK 
I 
! 

! 
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ENSfl' 

01  ST !  CPFRATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUNaER 

!  COAST 
!  GUARD 
*  NUN3E® 

!  ! VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  !  COOC  !LESGth!  <j®DTm!  ! 

-1RE1IS-!****!  A:  i.  1  REG.  2  LOAD-! 

!  TER  1  $«**//////!/////!  EO  ! 

<  TON-  !®A'»f •  DVEP-'DVCP-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  1LI5HT! 

f  CAPACITY!  HIGH*  !  1  VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !0(-E»ATING  !  ! 

!  CA9GG  !  FIXED  *  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  !  »EA»  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  *  t AO!  LINE-1  !  3UILT  ! 

HO’SE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! //////////!  OP  ! 

POUEP!  ENGETS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2  !«AE8UILT! 

(32)  MA»SH  LAND  KARINE  HOUMA, 

!  INC. 

!  1  1  !  ! 

i  i  *  it 

1  !  1  i  j 

i 

i 

i 

t 

j 

1 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

! 

i 

i 

! 

1979  1 

DAVE  1 

1  4oO«4A4i!  120.0!  30. :• 

o.6< 

.  i 

400! 

6.0! NONE 

!  LA  HOUMA 

1  1  1  120.0!  30.0! 

I.o! 

i 

*  ! 

i 

! 

1979  ! 

DAVE  2 

1  460! 4a4$!  1 ?0. 0!  20.0! 

o.o! 

-  j 

400! 

6.0! NONE 

! L*  HOUMA 

!  !  !  120.0!  30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

DC  19-6 

»  46314*43!  120.0!  TO. 3! 

0.6! 

•  i 

400! 

15.0! NDNE 

!  L A  HOUMA 

1959  ! 

!  !  1  120.0!  30.0! 

1.6! 

i  * 

-  * 

i 

i 

! 

JAOCC  S 

«  213S4F43!  120.0!  30. C! 

5.0! 

•  i 

450! 

4.6! NONE 

!LA  HOUMA 

1981  • 

!  1  1  120. 0!  3 o. C 1 

I.o! 

i 

-  ! 

! 

! 

1930  ! 

MARSHLAND  121 

1  460 ! 4* 46 !  120.0!  30. C! 

o.6! 

-  i 

400! 

10. 0! NONE 

!  LA  HOUMA 

•  !  !  1H.0!  30.0! 

1.6! 

i 

-  • 

1 

MARSHLAND  122 

•  4oO!4A46!  120.0!  30.0! 

6.o  • 

•  i 

400! 

1C. 0! NONE 

*LA  HOUMA 

I960  ! 

1  !  !  120.0!  30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

1981  ! 

MARSHLAND  122 

!  *60!4A t')!  12J.0!  20.3! 

0.  6! 

.  j 

400! 

10.0! NONE 

!  LA  HOUMA 

!  !  !  120.0!  30.0* 

1.6! 

• 

-  * 

i 

i 

! 

MARYLAND  124 

!  21 4! 4A 46!  120.0!  30.0! 

o.o! 

-  i 

350! 

1 1 »oi NONE 

j  LA  HOUMA 

1981  ! 

!  !  !  1*0.3!  3G.C! 

1.3! 

i 

-  ! 

i 

.MARSHLAND  121 

!  47014A46!  130.0!  30.0! 

6.6! 

•  i 

450! 

10.0! NONE 

! L*  HOUMA 

1981  ! 

•  !  !  r-5.0!  39.CS 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

i 

TRA  1?0 

J  1 1 S ! 4* 46 1  120.0!  30.0! 

5.  S! 

_  i 

45C ! 

4.6 ! NONE 

!  LA  HOUMA 

1981  ! 

1  !  !  1?C-)! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

TRA  121 

1  115!4A4M  12  3.0!  *0.0! 

5.5! 

.  i 

450! 

4. 6  ! NONE 

•LA  HOUMA 

1981  ! 

!  1  !  120.0!  30. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

DAVE  3 

J  46025*70!  170*0!  30.0! 

6.5! 

•  i 

400! 

1 1 • 0 ! PUMP-CONVERED 

•LA  HOUMA 

1930  i 

1  1  !  110.0'  35.0! 

!  !  !  !  ! 

1.5* 

i 

; 

! 

i 

!  COMPARTMENTS 

i 

i 

i 

i 

i 

<32)  MARTIN,  ANDREW  SEA  S£»V 

!  Ce  , 

i  it  ii 

!  i  i  i; 

i 

i 

i 

i 

i 

INC. 

i  j  i  ii 

! 

! 

1975  ! 

CLD*  MARTIN 

1S6377S 

!  117  51*12!  1Af.O!  35.0! 

12.0! 

3200! 

’SO! 

40. 0 ! NONE 

!  !  !  lo.O!  *A.C! 

■  j;  ii 

9.0! 

i 

i 

20! 

i 

I 

1 

i 

(32)  “APTIN,  «.  4  J .,  INC. 

i  i  i  j  j 

i  i  i  i  • 

j 

i 

! 

i 

l 

j 

CAPT.  CMAO  •'ICHAEL 

!535262 

•  62 !  1  AO?  !  109.0!  2 ->•  J! 

9.3! 

1030! 

‘3! 

35.0!  NONE 

•LA  CUT  OFF 

1973  ! 

!  !  !  110.0!  ?6.C! 

i  ii  ;i 

7.5! 

t 

! 

i 

So! 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

(23)  MARTIN.-  JOSEPH 

i 

!  i  j  ii 

i  i  i  i  i 

{ 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

1933  ! 

SHAMROCK 

1232633 

!  70'3A36!  -*.01  1 3.  j! 

6.5! 

650! 

-  ! 

14.0! NONE 

•MI  ST.  JAMES 

! 

•  !  *  *4.5!  15.5! 

6.5! 

! 

-  • 

i 

T  A NK  c®  II 

j  - 

!  -  !  5*  70!  ‘5.0!  12.0! 

-  ! 

-  ! 

-  ! 

**  ! 

•MI  ST.  JAMES 

1964  I 

i 

; 

!  !  2  -/.S'!  -  ! 

!  !  !  !  1 

-  i 

i 

j 

i 

!* 

j 

! 

! 

! 

(t«>  «A®VFL  LEASING 

i 

i  j  i  ii 

*!  !  !  !  ! 

i 

! 

! 

*! 

! 

« 

! 

! 

2 

i 

1944  ! 

DANA  JO 

!  25 2620 

!  2523*35!  '4.0!  13.0! 

•  !  !  3o. 0!  13. C! 

6.7! 

o.7! 

350! 

i 

-  ! 
-  ! 

1 4.0! NONE 

t 

IKY  Lf D3ETTER 
! 

$  IpSeY 

•275270 

!  1 10' 3 A 36!  30.0!  26.0! 

9.1! 

1050! 

.  i 

25.0! NONE 

IKY  LEOBETTER 

1957  ! 

! 

j 

•  !  !  *0.0!  ?o.O! 

!  !  !  !  ! 

9.1! 

! 

! 

! 

~  j 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

(33)  MARYLAND  MARINE,  INC. 

; 

!  !  !  !  ! 

•  !  2  2  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! T X  HOUSTON 
! 

I 

! 

1964 

! 

MM J  1C1 

1254402 

i 

!  141615*75*  2*5.0!  53. u! 

•  !  1  2*:.0!  53.0! 

9.6! 

2.0! 

.  i 

j 

2645! 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

MM  I  11C 

1254727 

i 

!  S267S5A75!  222.6!  52.0! 

•  !  1  202.3!  * 2.0! 

9.6! 

2.0! 

-  ! 

2613! 
-  ! 

14.010IESEL  PUMP 
! 

! TX  HOUSTON 
! 

1964  1 

*Nl  111 

!  29472* 

t 

!  1 287! 5**3!  222.5!  52.0! 

!  !  !  202.  5!  52. 0! 

9.6! 

2.0! 

-  i 
! 

2513! 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

!L A  NEm 
•  ORLEANS 

1964 

mm:  20i 

2  6 <0533 

1 

1  1631! 5*7? 1  2 S2.0!  Sj.O! 

!  !  !  2 32. os  j?. C! 

10.0! 

2.0! 

-  1 
! 

3005! 
-  ! 

1 4. 0! DIESEL  PUMP 
! 

ITX  HOUSTON 
! 

1931 

MN I  202 

1630537 

; 

!  1631 !  5*70!  2* 2.0!  SC.C! 

!  !  !  252.0!  SO./! 

10.0! 

2.0! 

! 

! 

3005! 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 

•TX  HOUSTON 
! 

1981 

| 

mn:  301 

2501749 

i 

•  171015*7*3!  21C.0!  50.0* 

!  1  1  2*0.0!  50. v‘! 

10.0! 

1.7! 

-  ! 
j 

3716! 
-  ! 

14.3!  DIESEL  «»UMP 
! 

•TX  HOUSTON 
! 

1965 

MMI  302 

*1  501750 

i 

!  1 719!  Sa  70!  2*0.0!  5C.  3! 

1  !  !  23/. 0!  50.0! 

1C.O! 

1.7* 

-  i 

! 

3716! 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

!TX  HOUSTON 
! 

1965 

M-I  303 

j  516977 

1 

!  14'H!$479!  2.5.0!  54. C* 

!  !  1  2*5. 0!  54.  j! 

10.3! 

1.5! 

-  ! 
i 

3328! 

.  i 

14.0101 ESEL  PUMP 
! 

|TX  HOUSTON 
i 

196* 

I 

PH  I  304 

1517132 

j 

!  15C415A70!  24/. 0!  54.0! 

!  !  !  245.0!  54.0! 

10.7! 

1.3! 

•  i 

i 

332*i 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

! TX  HOUSTON 
! 

196? 

MMX  307 

1 520239 

j 

!  1j9tf!3*70!  245.0!  *4.0! 

!  !  !  245.0!  54.0! 

1  ).3! 
1.5! 

-  i 
! 

3328! 

•  t 

14.0! DIESEL  PUMP 
; 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

I960 

MMI  3C3 

1520432 

j 

!  1JC5S5A73!  24S.0!  5-.0! 

!  !  !  2-. 5.0!  <4.0! 

10.3! 

1.5! 

.  t 

i 

3323! 
-  ! 

14.0*01 ESEL  PUMP 
! 

ITX  HOUSTON 
! 

1969 

**1  401 

10*7*26 

1 

!  i2C!>A7*l  m.O!  ’5,0! 

•  !  !  195.0!  T5 .0! 

9.o! 

1.0! 

! 

i 

1624! 
-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 
! 

|TX  HOUSTON 
! 

1931 

mm;  402 

10*7327 

! 

!  a20!J»7C!  H5.0I  35.0! 

1  !  !  1«5.0!  M.3! 

9.6! 

1.0! 

.  ; 

U24* 
-  ! 

14.3I0ICSEL  »UHP 

! TX  HOUSTON 
! 

1931 

MMI  403 

163732* 

i 

!  829! 3*73!  1R5.0!  JS.O! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.6! 

1.0! 

-  ! 

! 

1624! 
-  ! 

14. 0! D I ESEL  PUMP 
! 

ITX  HOUSTON 
! 

1981 

MMI  404 

*1637329 

i 

!  9?0!SA7*M  1  >5.  0!  35. C! 

!  !  »  1*1.0!  35. C! 

9.  o! 
1.0! 

-  i 

i 

1624! 
-  1 

14.0! DIE SEL  PUMP 
i 

ITX  HOUSTON 
! 

1«31 

MM  SOI 

j  H3*J4 
i 

j 

•  1404*5*7''*  1»?.6!  *4.0! 

•  !  1  197#3i  54. c* 

!  1  !  !  ! 

11.0! 

2.0! 

i 

_  i 

i 

! 

2010! 
-  ! 
i 

1 6.0101 ESEL  PUMP 
! 

! 

ITX  HOUSTON 

1 

1 

1973 

(09)  MRYLANO  T3U»5,  INC. 

i 

! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

1972 

BALTIMORE  DEFENDER 

154*94  3 
! 

!  17!  1C  16!  41.0!  13. H 

J  !  !  44.9!  15.0! 

2.2! 

1.3! 

135! 

i 

-  ! 
*5! 

13.0! NONE 
! 

IJ1D  BALTIMORE 

1 

aALTI*0«t  GUARDIAN 

U3S911 

1 

!  ? 0  •  1 0 1 6  •  46.3!  14.  J! 

!  !  !  43.0!  14.31 

2.5! 

2.3! 

iooi 

! 

-  ! 
AS! 

9.0! NONE 

I 

•ND  BALTIMORE 

I 

1951 

iALTI"0*E  PAT*  IDT  II 

12*1*67 

• 

!  9JIK16!  64.5!  1 9.C ! 

•  !  !  64.)!  20.0! 

5.6! 

5.0! 

425! 

! 

-  I 
211! 

22. 0! NON* 
t 

IMD  BALTIMORE 

1 

I960 

BALTIMORE  PATRIOT  III 

16-30391 

I 

!  66 !  1  Cl  4!  77. C!  24.0! 

!  !  !  <*.0!  24.0! 

5.7! 

5.2! 

450! 

! 

-  i 

290! 

27 • SlNONF 
! 

IMD  BALTIMORE 
! 

1985 

BALTIMORE  SENT  INIL 

! 914041 
| 

1* 

!  55! 1C  Id!  63. 0!  20.0! 

!  !  !  64.)!  20.0! 

!  !  !  !  ! 

5.0! 

4.6! 

! 

375! 

! 

i 

-  * 
149! 
! 

19.0! NONE 
! 

! 

IMD  BALTIMORE 
! 

! 

1953 

(03)  MASPETK  MARINE  CORP. 

1 

! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

'  ! 
i 

I 

i 

3"  * 

1 634141 
! 
i 

!  67*  3*  36  !  -  !  -  ! 

!  !  !  65.0!  23.0! 

!  !  !  !  ! 

o.5! 

4.5! 

i 

900! 

! 

! 

-  ! 
-  ! 
! 

4  3 .0  j  NONE 
! 

! 

i 

• 

1951 

\ 

(01)  MASSACHUSETTS  BAY  LINcS,!  [NC. 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

1 

! 

i 

i 

! 

2 

! 

IMA  BOSTON 
! 

FREEDOM 

153M13 

1 

!  a 7 !  1C  11 !  100.0!  40.0! 
!  !  !  193.2!  40.5! 

5.o ! 
4.6! 

200C ! 
! 

-  ! 
399! 

40.0! NONE 
! 

1974 

GRACIOUS  LADY 

1054113 

; 

i 

i 

!  3® J1C 11 !  41.3!  70.3! 

•  !  !  Mo!  20.9! 

!  !  !  !  ! 

i  ii  •  i 

7.7! 

6.5! 

i 

! 

1300! 

1 

! 

! 

-  ! 
149! 
! 
i 

30.0! NONE 

■ 

i 

i 

IMA  BOSTON 
! 

I 

1953 
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EHSB! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

2 

0 1ST!  OPERATOR 

1  NET  *  CODE  1 L 

►NOTH  ■  PRDTN* 

1 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

•REGIS-!**** 1 

REG.  ! 

REG. ‘LOAD-! 

« 

CARGO  ! 

FIXSO  !  £3UI°MENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAP  ! 

!  COAST 

1  TER  1  Scc 1 /// ///! /////! 

r.O  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND 

NUM3ER  !  GUARD 

•  TON-  'PAGE! 

OVsP*! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !f/f/////////7///!T0 !//////////! 

OR  ! 

•  NUMBER 

•  NASE  1  IV  • 

ALL  1 

ALL  'LIGHT! 

POWER ! 

ENGE°S  ! 

(FEET) !  LINE-2 

!?£!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(01)  MASSACHUSETTS 

BAY 

2 

LINES/!  INC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

!  !  1 

i 

i 

i 

I 

l 

i 

1 

1 

t 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

(CONTINUED)  ! 

i  |  i 

• 

i 

1 

2 

MASSACHUSETTS 

•927011 

!  67! 1C  11 1 

*7.6! 

25.0! 

7.1! 

2400! 

-  » 

43*0! NONE 

!*A  BOSTON 

1988  : 

i 

i  >  i 

100. J! 

25.5! 

5.5! 

1 

346! 

; 

NANTASCOT 

! 294904 

1  6211A111 

60.0* 

?7.0! 

a.5 ! 

22  5! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  MA  BOSTON 

1964  ! 

i 

i  i  * 

6-. 5! 

27.0! 

5.0! 

1 

259! 

2 

NEW  BOSTON 

1294632 

1  63 1 1 A 1 1  • 

93.0! 

27.0! 

6.5! 

225! 

—  ! 

3C.0! NONE 

!MA  BOSTON 

*  1977  ‘ 

l 

; 

i  ■  < 

;  !  • 

92.9! 

27. C! 

i 

5.0! 

1 

2 

460! 

1 

1 

(01)  MASSACHUSETTS 

1 

TOWING  CO. ! 

1  1  1 

i  i  ; 

i 

; 

i 

1 

1 

1 

1 

RAHWAY 

!?43«79 

1  1 42 1 3»  Ja 1 

!0y.7! 

25.2! 

12.5! 

2000! 

-  ! 

37.0‘NONE 

!MA  fall  river 

1942  ! 

i 

i  i  i 

i;«i.o: 

25.2! 

11.0! 

1 

-  ! 

1 

TOVNASTER 

1263099 

!  12313A36! 

94.1! 

25.1! 

12.5! 

2000! 

-  ! 

31.05NONE 

!MA  FALL  RIVER 

1«52  ! 

i 

; 

i  i  i 

*  i  2 

101.0! 

i 

?5- 1 ! 

i 

10.0! 

1 

1 

*  ! 

2 

2 

(35)  MASSMAN/  JOHN 

CONTRACTING  CO. 

1  11 

i  t  j 

i 

i 

i 

1 

; 

; 

JOHN  JAMES 

1271160 

•  4213A351 

65.0! 

13.0! 

a. 5! 

350! 

-  * 

25.05NONE 

! MO  KANSAS 

1956  ! 

» 

i  t  i 

65.0! 

1  ?  .0 ! 

6.5! 

2 

-  ! 

t 

!  CITY 

LOLA  P 

1504736 

1  75 1 3A  35  J 

57. 3* 

22.0! 

4.0! 

7o0! 

-  ! 

21.0! NONE 

! MO  CLAPYVILL6 

19a6  ! 

i 

;  ;  ; 

67.3! 

22.0! 

4.0! 

2 

10! 

! 

MARK 

1277403 

•  2413A35! 

47.9* 

17.3' 

4.91 

340' 

-  ! 

19.3! NONE 

!M0  KANSAS 

1959  ! 

i 

1  1  1 

4*>.2! 

17.0* 

4.9! 

; 

-  • 

2 

!  CITY 

PATRICIA  ANN 

127796? 

!  11 ! 3*  3*1 

<6.9! 

12.1! 

4.1! 

460! 

-  ! 

14.5! NONE 

!«0  KANSAS 

195?  ! 

i 

1  1  1 

3  3.6! 

12.1! 

4.0! 

2 

-  ! 

2 

!  CITY 

STEVE  ROOGEPS 

1263464 

1  3413A35! 

'>0.9! 

15.0! 

4.0! 

650! 

-  ! 

22 .0 !NONE 

!M0  KANSAS 

1951  ! 

i 

i  j  ■ 

*C.O! 

15-0! 

4.0! 

j 

-  • 

! 

!  CITY 

C9  101 

i  ...... 

!  2S314A46! 

190.C! 

45. C! 

3.0! 

-  ! 

760! 

4.5! NONE 

!P9  KANSAS 

1978  ! 

i 

!  1  1 

100.01 

45. C! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

!  CITY 

I"  530 

•622636 

1  <.70*4*46! 

160.0! 

40.0! 

*.5! 

-  • 

470! 

10.5! NONE 

•MO  K *NS AS 

iv  :  • 

2 

i  i  i 

t<0.0! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  • 

1 

!  CITY 

KCC  501 

•302719 

J  379*4*  46* 

149.2! 

35.0! 

6.5! 

-  » 

1165! 

10.5 ! NONE 

•MO  KANSAS 

1963  ! 

j 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

!  CITY 

HCC  505 

15C272J 

•  37914A461 

149.2! 

3  5.0! 

3.5! 

-  ! 

1163! 

1 0. 5 ! NONE 

!P0  <ANS*S 

1968  ! 

i 

i  i  ! 

150.0! 

35.0! 

1.7* 

2 

-  • 

2 

•  CITY 

MCC  506 

•502724 

«  379*4*46! 

149.2! 

35.0! 

o.5! 

-  j 

1165! 

10.5! NONE 

•MO  KANSAS 

1963  ! 

i 

1  1  1 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

; 

!  CITY 

MCC  507 

I  ...... 

•  37914A46! 

149.2! 

35.0! 

3.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! NONE 

•••0  KANSAS 

1968  ! 

i 

1  1  1 

150.0! 

15. C! 

1.7! 

2 

-  « 

« 

!  CITY 

MCC  SOS 

i  ...... 

•  379*4*46! 

149.2! 

35.0! 

3.5! 

-  • 

1165! 

10.5! NONE 

! MO  KANSAS 

1968  > 

i 

i  ;  j 

150.01 

35. C! 

1.7! 

; 

1 

!  CITY 

MCC  509 

.  - 

1  379*4A46l 

143.2! 

35. C! 

5.5! 

-  j 

1165! 

10.5SN0N* 

! MO  KANSAS 

1963  ! 

j 

«  !  1 

1*0.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

1 

!  CITY 

MCC  510 

;  ...... 

1  379J4A46! 

Uo.2! 

35.0» 

3.5! 

-  ! 

1165! 

10.3! NONE 

!P0  KANSAS 

1968  ! 

• 

i  i  • 

130.0! 

3<.0! 

1.7! 

; 

1 

!  CITY 

MCC  511 

i  ...... 

•  37914*46! 

149.2* 

35.0! 

5.5! 

-  • 

1165! 

10.5! NONE 

!M0  KANSAS 

196?  ! 

j 

i  j  « 

150.0! 

35. C! 

1.7' 

1 

; 

!  CITY 

MCC  512 

•  ...... 

!  379 • 4A44 ! 

14).  2! 

35. C! 

3.5! 

-  • 

1165! 

10.5! NONE 

!H0  KANSAS 

1963  ! 

i 

!  !  ! 

150.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

1 

!  CITY 

MCC  513 

i  ...... 

•  379! 4A  46 ! 

149.2! 

15. 0! 

3.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! NONE 

! MO  KANSAS 

1968 

• 

i  !  ; 

1  SO. 0! 

35.0! 

1.7! 

; 

2 

!  CITY 

MCC  514 

t  ...... 

*  37914A46! 

U9. 2! 

35.0! 

3.5! 

-  J 

1165! 

10.3! NONE 

!M0  KANSAS 

196? 

i 

i  j  ! 

130.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

1 

!  CITY 

MCC  515 

!  - 

•  379J4A46! 

14  9.2! 

35. C 

3.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! NONE 

!N0  KANSAS 

196? 

i 

!  '  1 

150.3! 

'5.0! 

1.7! 

; 

; 

!  CITY 

NO  334 

i  ...... 

•  127J4A46! 

1 1 O.U! 

2a. 7 

6.0* 

! 

350! 

5. 5! NONE 

•MO  KANSAS 

1956 

• 

1  1  1 

110.0! 

2o.O' 

1.0! 

! 

; 

!  CITY 

! 

NO  335 

i  ...... 

1  12714A46! 

no. )! 

26.2! 

u.O! 

-  • 

330! 

5.5! NONE 

!*0  K *N$ AS 

1956 

» 

!  !  1 

110.0! 

?6.0! 

1.0! 

; 

-  • 

; 

!  CITY 

NO  351 

j  ...... 

!  32714A46! 

126.0! 

32.0! 

9.0! 

-  • 

40C! 

7 .0! NONE 

!M0  KANSAS 

1955 

j 

! 

j  ;  I 

i  i  ! 

176.0! 

1 

32.0! 

1 

2.5! 

! 

; 

—  ! 

1 

‘  CITY 

(32)  *A$T*R  J AC/  INC. 

! 

i 

i  j  « 

i  i  ! 

1 

1 

1 

; 

; 

1 

; 

GOLTIE  MICHELLE 

1321063 

•  14! ICO’! 

42.0! 

14.2! 

3.0! 

600! 

-  ■ 

21  -OSNONE 

!L*  VENICE 

196« 

i 

i 

;  i  • 

i  i  i 

42.0! 

i 

14.0! 

1 

3.0! 

< 

j 

19' 

; 

2 

(2*)  •'ATCRXAL  SALES  CO 

« 

./  INC.! 

i  ;  ■ 

j  <  ! 

i 

1 

2 

1 

; 

1 

PIONEER 

•632610 

•  13313*36* 

*2.5! 

24.0! 

i.P! 

1  >50! 

-  ! 

36*  2! NONE 

JPO  ST.  LOUIS 

1931 

i 

1  1  1 

65.0! 

2-.0* 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

SPIRIT 

•276940 

!  261  3*  35  ! 

-4.2! 

U.J' 

4  •  6 ' 

440! 

-  • 

16. 5! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

195? 

l 

i 

l  >  i 

•  1  1 

4  7.0! 

i 

16.0! 

1 

4.0! 

J 

; 

“  I 

; 

1 

(26)  "ATtRIALS  SERVICE 

i 

COR**.  1 

;  !  ; 

!  1  ! 

i 

1 

t 

1 

j 

1 

j 

(DIVISION  Of 

GENERAL  DYU-ICS) 

i  i  i 

i 

1 

! 

ALf 0  HAGEPTY 

1 509660 

•  1  3d! 3A36! 

79.5! 

20.6! 

J.O! 

1020! 

-  ! 

1 6.  i ! NONE 

! XL  CHICAGO 

1967 

j 

•  »  j 

*5.7! 

23.5! 

7.6! 

2 

-  ! 

» 

GE0R6E  W.  LENZXE 

1271296 

!  13013*36! 

nj.  5! 

<0.0! 

3.6! 

2000! 

-  ! 

;j.3!none 

!  XL.  CHICAGO 

1956 

i 

i  ;  » 

110.0! 

u.C! 

7.0! 

1 

-  • 

1 

HERMAN  CROWN 

•290634 

1  23!3A>6! 

44. 6  J 

17.6! 

6.4< 

440! 

-  ! 

16.0! NONE 

! IL  CHICAGO 

1963 

! 

!  1  1 

50.0! 

1  3.0! 

5.5! 

! 

-  • 

j 

IDA  CROWN 

t i 7  550? 

1  5313*36! 

66.  3! 

21. >1* 

5.5! 

750! 

-  • 

16.0'NONf 

!XL  CHICAGO 

1957 

i 

j  i  • 

70.0! 

21.6! 

4.5! 

-  • 

i 

IPVINC  CROWN 

1 264096 

•  1*413*36! 

4>.1i 

*0.  )! 

3.5! 

1500! 

-  • 

16.0!  NONE 

! IL  CHICAGO 

1952 

i 

!  ■  j 

103.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

JOHN  r. 

•243315 

•  313*36! 

51.3! 

11.)! 

3.5! 

US! 

-  ! 

12,0!N0NE 

! IL  CHICAGO 

194? 

i 

i  i  | 

51.  J! 

12.0! 

3.5! 

-  ! 

2 

KIOWA 

1501734 

‘  9)'3A36‘ 

71.6* 

24.0! 

<3.0 ! 

1U0! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

! IL  CHICAGO 

1965 

i 

1  1  1 

-6.0! 

26.0! 

7.3! 

-  * 

2 

LIMEY  II 

1509*62 

!  21 ! 3*36 ! 

39.6! 

13.6! 

5.3' 

<30! 

-  • 

1 7 , 5 ! NONE 

!IL  CHICAGO 

1967 

i 

1  !  ! 

’9.6! 

IS. 6! 

5.  a! 

-  ! 

1 

MALLARD 

155263* 

1  15513*3*! 

*  6.C! 

').?! 

7.0! 

1650! 

-  • 

l&.fi^NE 

•IL  CHICAGO 

1973 

i 

•  1  1 

*<.C! 

’0.0! 

6.6! 

-  J 

1 

MARIETTE 

150230* 

•  57J3A36* 

•*0.2! 

7  2.2! 

3.0! 

750! 

-  1 

30.0!N0N= 

!IL  MORRIS 

1966 

t 

•  !  ! 

-0.0! 

22.0! 

3.0! 

-  ! 

« 

MORRIS  NO  1 

•  562^33 

!  *5! 3*26! 

5  0.0! 

20.0! 

6.C! 

700! 

-  » 

25.5! NON6 

•IL  MORRIS 

1973 

i 

j  ;  i 

51.1! 

?  1  -  ?! 

5.0! 

-  ! 

2 

NORTHLAND 

! 5300*0 

•  9713*16! 

71.6! 

>6.0! 

6.0! 

1140! 

-  • 

16.0! NONE 

!IL  CHICAGO 

1971 

! 

i  !  ! 

’3.0! 

26.5! 

5.5! 

-  • 

; 

RUTH  E 

1234399 

!  2613*36! 

-  6.  1  * 

17.3! 

5.0! 

*50! 

-  • 

23.6! NON* 

! IL  MORRIS 

I960 

i 

j  |  i 

50.0! 

1  3.0! 

4.6! 

-  • 

; 

\ 

TORPEDO  II 

i S09e6i 

1  2113*36! 

-9. a* 

15.6* 

5.6! 

330  ! 

-  ! 

17.5JMCNE 

•IL  CHICAGO 

1«67 

• 

!  1  1 

34.6! 

15.6! 

6.6! 

; 

-  • 

; 

j 

MSC  201 

i  ...... 

!  >a  5 ! 4A  40* 

1  >5.0! 

*5.0! 

9.0! 

-  1 

1350! 

12.0! NONE 

•IL  MORRIS 

I960 

i 

•  1  1 

1 >5.0! 

'5.0! 

1.6! 

j 

-  • 

1 

2 

MSC  2C2 

i  ...... 

•  33514*40! 

1*5.0! 

2  5.0! 

9.0! 

i 

1350! 

12.0! NONE 

!IL  MORRIS 

I960 

i 

( 

i 

1  !  1 

2  »i 

■  i  i 

145.0! 

j 

! 

<5.0! 

1 

1.6! 

1 

; 

1 

« 

j 

! 

! 
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operator 

VESSEL  NAME  and  number 


E»JS»  I 
DIS’! 


! VTCC!  OJMr^siCuS  !0»AfT! 


COAST 
S'JA  »0 
NUM3CP 


1  NET  !C09e  !L?*»STM 
-!»E«H-!****!  +  . 

i  T£R  !  ««!////// 
!  TCN'  !P*SE!  OVS*- 


ipdth*  ! 

P-G.lLOAC-J 
/////■  £0  ! 
ov;o-!/////» 


•CAPACITY!  HIGH"  » 

j  i  f5f  i 
!  CARGO  !  FIXEO  ! 
!////////!  POIN1’ 


•VESSEL 
CAOQO  HANDLING  !$  ! OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 


HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////‘TO!////////// 


YEAR  • 
BUILT  • 
OR 


AGE  !  XV  • 

ALL  ! 

ALL  !LIJ«T! 

POW£®! 

EN3ERS  ! 

CfEcT)'  LIME-2  !EE! 

LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

i 

« 

t 

i 

i 

525 ! 4A*3 

1 

1 

1 

• 

1 

195.0! 

75.0! 

1 

1 

1 

1 

9.0! 

« 

1 

1 

1 

a 

1350! 

1 

1 

1 

1 

» 

12.0! NONE 

IL 

MORRIS 

• 

1 

» 

1 

I960  ! 

» 

193.0! 

T5 .0! 

1.6* 

-  • 

• 

t 

5S5J4A40 

195.0! 

75.C! 

9.0! 

-  j 

1350! 

12.0IN0NS 

IL 

MORRIS 

1960  ! 

i 

19j. J! 

35.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

t 

5*5!4A*; 

1 95.0! 

X4.  )! 

9.0! 

-  ‘ 

1350! 

12.0! NOME 

IL 

MORRIS 

i960  ! 

i 

19*. Cl 

25.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

5a5 !4#  40 

1  9  >. )! 

25.0! 

9.0* 

-  J 

1350! 

1 2.0! NONE 

IL 

“ORRIS 

1963  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

1 

1 

5»5!4*40 

1  >5.0! 

35.3! 

9.0! 

-  * 

1350! 

1 2 .0! NONE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

i 

1 °5.C! 

75.0! 

I.o! 

-  ; 

1 

1 

535 ! 4A*3 

19). 0* 

T5.C ! 

9.0! 

-  | 

1350! 

12 -0 ! NONE 

IL 

MOR° IS 

1963  ! 

i 

1 >5.0! 

23.0! 

1-6! 

-  J 

• 

a 

5*5!4a;j 

19>.0! 

23.  C! 

9.G! 

-  J 

1650! 

12.0'NONE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

1 

195.0! 

75,o* 

I.o! 

-  ; 

1 

2 

555 ! 4**0 

1 9  5.0! 

23.0! 

9.0! 

-  » 

1350! 

12.0! NOME 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

a 

195.0! 

23.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

5®S!4A*; 

195.0! 

7  5.C! 

9.0! 

-  * 

1350! 

12.0! NOME 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

-  ! 

1 

1 

5a  5 ! 44*^ 

1 >3.0 ! 

75.0! 

9.C! 

-  ! 

1350! 

1 2«  0! NONE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

i 

195..'! 

:>.o! 

1.6! 

-  ! 

l 

1 

5‘5!*A40 

195.0! 

33.3! 

9.0! 

-  • 

1350! 

1 2.0! NONE 

IL 

“ORRIS 

1963  ! 

i 

19  5.0! 

"5.-3! 

1.5! 

» 

1 

a 

5*S!4A40 

195.0! 

33.3! 

9.0! 

-  * 

1350! 

12.0! NONE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

i 

195. C! 

9  5,0! 

1.4! 

-  • 

1 

a 

533! 4440 

1 >3.?! 

23.C! 

9.0 ! 

-  ! 

1350! 

1 2.0SN0NE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

i 

193.0! 

25.  C! 

1.6! 

-  ; 

l 

1 

535!***': 

193.0! 

36. C! 

9.0! 

-  * 

1350! 

12.0'NONE 

IL 

MORRIS 

1963  ! 

i 

1*5.  )! 

35.3! 

I.o! 

-  J 

1 

a 

5  £5 ! *  *46 

195.0! 

75.0! 

3.5! 

-  ! 

1*23! 

1 2.5 ’NONE 

IL 

HORPIS 

1954  ! 

i 

1 >  5.0! 

35.3! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

5*5 ! 4A  *6 

1  >5.0! 

'J.  0! 

6.  S! 

-  ! 

1*23! 

12.5! NONE 

IL 

MORRIS 

1954  • 

i 

19S.0! 

23.)! 

1.5! 

-  • 

< 

a 

5  **! 4A4& 

1>5.0! 

25.0! 

3.5! 

-  j 

1*23! 

1 2. S ! NONE 

IL 

MORRIS 

1954  • 

i 

195.0! 

*5.  )! 

1.5! 

-  1 

1 

a 

S*5!4a.6 

195.0! 

75.2! 

5.5 ! 

-  * 

1*23! 

12.5'NONE 

IL 

MORRIS 

1954  ! 

i 

195.3! 

73. 0! 

1.3! 

-  ! 

1 

; 

5fi  3 ! 4A46 

1  >5.3! 

O.M 

3.5! 

-  ! 

1*23! 

12.5  SNONE 

IL 

MORRIS 

1954  • 

• 

19). O' 

75.3! 

1.5! 

-  j 

1 

a 

5*S!-A4? 

200.5! 

rs.o* 

9.6! 

-  * 

1704! 

1  * .0 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

i 

290.0! 

95.:! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

6 J  5 ! 4 A4J 

2*0.0! 

7  3.0! 

o.6! 

-  • 

170*! 

1  * . 0 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1075  ! 

l 

290.0! 

75.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

a 

»3S!4a*5 

2" 0.0! 

•3.3! 

3.6! 

-  ! 

170*! 

1 4 . 0 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

i 

2*0.)' 

35.3! 

1.S! 

-  J 

1 

1 

6’  5 !4A*N 

2-0.3' 

T  5. 2 ' 

3.6! 

-  ! 

1 70*! 

14. 0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  • 

i 

2*0.0! 

34. 0! 

1.3! 

-  • 

1 

! 

6tS!4*4N 

2  >C.O! 

*5.w* 

3.6! 

-  ‘ 

1704! 

14.0'NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

; 

203.3! 

*5.): 

1.5* 

-  ! 

1 

! 

6’5!4A*3 

200.)! 

72.0! 

3.6! 

-  ! 

1704! 

14.0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

l 

290.:; 

’>.*! 

1.5! 

! 

-  ; 

1 

! 

6’5!4A4j 

200. C ! 

;5.o. 

*.6! 

-  • 

1704' 

1  * • 0 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

1 

290.0! 

*5.3! 

1.5! 

-  ; 

1 

! 

6 1 5 ! 4A4! 

20P.0! 

^3.  O'. 

<3-  0! 

-  ! 

1704! 

1 4 • 0 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

ms  ! 

i 

29).)! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

6*45!  4*45 

230.)! 

2  5.3! 

5.6! 

-  ! 

1704! 

14.0'NONP 

IL 

CHICAGO 

1975  ! 

i 

2~).0! 

15. 0! 

1.6! 

-  1 

a 

! 

»tS!4A*: 

2  0).  <>! 

T5.)! 

3.6' 

-  » 

1704! 

14.0! NONE 

IL 

CHICAGO 

1  97S  1 

i 

2vP.3! 

’3.3! 

1.5! 

-  1 

! 

• 

! 

5iS! 4A*6 

193.0! 

’5.3! 

10.)! 

-  ! 

17  30! 

12.5'NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

i 

1  )>. J! 

73.0! 

1*5! 

-  ! 

! 

; 

1 

5*5!4Ao 

1 9  S.  0 ', 

35.0' 

10.0! 

! 

1730! 

12.5! NONE 

IL 

C“ICAGO 

1955  j 

i 

195.0! 

’3.3' 

1.5! 

-  • 

1 

! 

$*S'44*6 

19*..)! 

'5.0! 

10.0! 

-  ! 

1770! 

1 2 .5 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

1 

195.  j» 

JJ.9I. 

1.5! 

- 

j 

! 

5’5!4a,6 

195.0' 

>3.0' 

10.0! 

-  ; 

1720! 

12.5*  NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

i 

19>.)! 

95. 0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1 

* j5!4445 

195.0! 

23.0! 

1-3.0! 

-  ; 

17’0i 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

a 

1 >5. )! 

’5.0! 

1.2! 

-  ! 

1 

! 

3'S!.*.* 

1  > 5 . )! 

'5.0! 

10.0! 

-  • 

1730! 

12-5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  • 

i 

1 >5.0! 

25.  v! 

1.5! 

-  ! 

; 

* 

6*4 ‘ 4 A*6 

195.3! 

7  5.0! 

10.6! 

-  * 

1730! 

12.5'NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

i 

193,0! 

’5.'! 

1.6! 

-  J 

1 

! 

*44<4446 

193. C! 

33.5! 

10.6' 

-  • 

1 7’0! 

12. 5 '.NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

i 

193.0! 

77. 0! 

1.6! 

-  J 

1 

1 

0*4 ! 44  *6 

J95.0! 

75.3! 

10.6! 

-  • 

1730! 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  i 

l 

IX. 0! 

35.3! 

1.6! 

-  • 

1 

1 

644*4446 

1 >5.0! 

1 S  .0! 

10.6! 

-  j 

17*0! 

12.5 ! NONE 

IL 

CHICAGO 

1955  ! 

i 

195.0! 

53.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

6*  * !  4  4  4) 

1 >5.0! 

x.C! 

10.2! 

-  ! 

1500! 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

» 

195.0! 

75.0! 

I.o! 

-  j 

1 

1 

64*1*446 

H5.0! 

35.0! 

1  ).0* 

-  • 

1500! 

12.5SNONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

i 

1  >). 0! 

1 S  .C ! 

1.6! 

-  * 

( 

! 

6*4 !  *A  4< 

1  >?.  OJ 

’5.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

12.5‘NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

i 

195.0! 

■*?.*! 

I.s! 

-  ! 

1 

! 

0*4 ! 4*  46 

195.0! 

25..'! 

10.0! 

-  • 

1500! 

1 2 • 5 ! NON* 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

i 

1°$,  0! 

’5.C! 

1.6' 

-  ! 

! 

! 

*s44!44<-6 

105.0! 

75. 0! 

10. C! 

-  ! 

1 SOO! 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

i 

1*95.0! 

*5.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

644 ! *  4*4 

193.0! 

’3.0! 

10.0! 

-  J 

1  503! 

12.5'NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  l 

; 

195.0! 

M. C! 

1.6! 

*  ! 

1 

! 

644J4A46 

P5.&! 

05. 0! 

10.0! 

-  ! 

1  500! 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

l 

1 9  5 «  )! 

"3.0! 

1.6! 

-  • 

J 

! 

64** !  4  A  46 

195..'! 

y  5.0! 

1  C.O ! 

-  » 

1500! 

12.5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

» 

1  >5. 0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

1 

0*4!  44<*0 

195.0! 

’5.2! 

10.0! 

-  ' 

1500! 

12*5! NONE 

IL 

CHICAGO 

1956  ! 

1 

1  >5.0! 

25.0! 

1.6! 

-  J 

1 

J 

390S44-O 

1>5.0! 

55.-3! 

9,0! 

-  ! 

1*79! 

14.0'NONE 

IL 

CHICAGO 

1970  ! 

i 

1  >  5. 0! 

75.0! 

2.0! 

-  ' 

; 

! 

590!-A^6 

1  >  5.0! 

25.0! 

9.0! 

i 

1479! 

14. OJNONE 

IL 

CHICAGO 

1970  ! 

1 

195.0! 

’5.0! 

2.0! 

-  J 

* 

1 

6)9  •  4  A4(> 

200.0! 

’5.)! 

10. 0! 

-  ! 

1  563! 

14.0! NONE 

IL 

LOCKPORT 

1973  ! 

i 

220.0! 

25.  C! 

2.0! 

-  j 

! 

j 

0C9! 44*o 

2)0.0! 

23.0! 

10.6' 

-  ! 

1563! 

1 4 . 0 ! NONE 

IL 

LOC<PORT 

1973  ! 

« 

2 '0. )! 

’5.0! 

2.0! 

1 

-  • 

j 

! 

*09 ! *A  46 

2)3*0! 

’5.0! 

10.6! 

! 

1  563! 

14.0'NONE 

IL 

LOCKPORT 

1  973  ! 

!  ! 

220.0! 

25.3! 

2.0! 

t 

-  j 

! 

! 

6091*4*6 

29).0! 

’5.0! 

10.6! 

-  1 

1  563! 

14.0'NONE 

IL 

LOCKPORT 

1973  ! 

j 

i 

» 

200. 0! 

• 

i 

’5.2! 

2,0! 

j 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

} 

1 

! 

! 

(26)  **aT£PIALS  SERVICE  CCRP. 

(OIVISXON  OF  GENERAL  OY 
(CONTINUED) 

NSC  203 
M$C  204 
NSC  205 
XSC  206 
NSC  207 
NSC  2CS 
NSC  20^ 

NSC  210 
NSC  211 
HSC  212 
NSC  213 
KSC  214 
HSC  215 
NSC  216 
■NSC  700 
NSC  7C3 
NSC  70* 

HSC  703 
*$C  7C3 
M$C  750 
NSC  7St 
•ISC  752 
HSC  7 53 
NSC  754 
•NSC  755 
NSC  7«* 

HSC  7*7 
N3C  753 
NSC  753 
HSC  302 
•NSC  304 
HSC  305 
HSC  806 
HSC  307 
HSC  303 
HSC  901 
NSC  902 
HSC  904 
NSC  905 
KSC  906 
hSC  907 
HSC  90» 

HSC  409 
H*C  911 
NSC  912 
HSC  914 
HSC  91 S 
HSC  9U 
HSC  1103 
HSC  1104 
HSC  1105 
HSC  1106 
HSC  1107 
HSC  110* 


TA«LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUN9ER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  'D^AFT! 

!  NET  ■  COOE  JLCN'iTH*  JOOTH!  • 

-'REGIS-'****'  RP5-  !  OEG.SLOAD-! 
1  TS»  !  S ££!//////://///»  =0  ! 


•CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL* 

!  !  EST  !  CASCO  HANOLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  •  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  >  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  * 


!  TON-  !PAi-:!  0V1B-!  0VcP-!/////!  MO°S E !  PASS-  !  (LIGHT) !///////////////  / iToi /  ///////// j  OP  • 
!  **6£  1  IV  !  ALL  !  ALL  !LIG-*T!  POWER !  ENGERS  !  (fEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  URE6UILT! 


(26)  MATERIALS  SERVICE  CO®P. 

(DIVISION  OF  6ENERAL  OY 
(CONTINUED) 


HSC 

1105 

NSC 

6401 

HSC 

N 

O 

** 

HSC 

6403 

HSC 

6404 

HSC 

6405 

HSC 

6406 

HSC 

6801 

HSC 

7201 

HSC 

8100 

HSC 

8101 

HSC 

8102 

HSC 

3103 

HSC 

3104 

HSC 

3105 

HSC 

3106 

HSC 

8107 

HSC 

3108 

HSC 

3105 

HSC 

8400 

HSC 

S401 

HSC 

3402 

HSC 

3403 

HSC 

3404 

••SC 

3405 

HSC 

8406 

HSC 

6407 

HSC 

8403 

HSC 

8405 

HSC 

8700 

HSC 

8731 

HSC 

6702 

HSC 

6703 

HSC 

6704 

HSC 

8300 

HSC 

9801 

NSC 

6302 

HSC 

3303 

HSC 

3804 

HSC 

6500 

HSC 

3501 

HSC 

3502 

HSC 

8503 

<*0>  NAT£* IALS  TRANSf  JN  AND  SlALVASE 
CORP.  ! 

D.  L.  GILLANO  12273 JO 


CIS)  maThICS  COAL  CO. 
ROJILEC 


306 ! 4A43 ! 
!  ! 
306!4A45! 


2«9!444T! 
!  ! 

2  9V J4A4J  • 
•  1 

29914*43! 
!  ! 

299J4A43! 

!  ! 

29>'4A4*J 

!  ! 

2DP'.4A4»! 

!  ! 

299J4UM 
!  ! 

2P«!444J! 

!  ! 

295UA4M 
!  ! 

29914A4T* 
1  1 

30614*431 
!  ! 

306!4A41! 
!  ! 

3C6! 4A43 ! 
!  ! 

30PUA4M 

!  ! 

30tUA«3* 


3C6NA41! 
!  ! 

3?6!4A4T! 

I  ! 

S0M4A45! 

!  ! 

30)14443! 

1  1 

301 ! 4*41  i 

!  ! 

309*4443! 

!  ! 


4*!3*IM 
•  ! 

UMJFJ*! 
!  ! 

14«!4A43! 

!  ! 

i  ! 


24*  34  jsj 
!  ! 


27C.*!  T>.0! 
2JC.G!  73.0! 
1^5.0!  33.0! 

1 95.0!  15.3! 
155. C!  35. C! 
155.0!  35. C! 
155.0!  35.3! 
155.3!  74. 0! 
155.3!  35. C! 
US.)!  15.0! 

1 *5.3!  33.0! 
155.3!  15.:! 
P5. 0!  35.0! 
155.0!  35. C! 
230.0!  *5.3! 
230.0!  35.0! 
23C.3!  35.0! 
230.0!  35.3! 
20C. 0!  3?.0! 
200.3!  75.0! 
200.0!  M.C! 
230. C!  35.3! 
23C.O!  7 >.0! 
Z'Z.Ql  l 5.0! 
200.3!  35.0! 
2)0.0!  35.3! 
Z13.0!  35.0! 

2 >0.0!  75.3! 
230.0!  15.0! 
2:3.2!  3>.0! 
200.0!  75.0! 
200.0!  !)  !• 
203.)*  35.0! 
200.0!  14.7! 
2'Ju.O!  35. C! 
233.1!  35.3! 
200.3!  13.3* 
200.0!  75.0! 
155.0!  75.0! 

1  5$.  3!  35.3! 
153.3!  ij.3! 
1*1.3!  75. C! 
H5. 0!  15. C! 
155.0!  3>.C! 
W.N  35. C! 
155.0!  75. C! 
155.0!  35.0! 
155.0!  35. C! 
153.0!  35. u! 
155. C!  75.0! 

1 5>.C!  55. CS 
155.0!  35.0! 

1 >5.0!  !3.0! 
1»3.0!  15, *• 

15 J.O!  *5.0! 
155.0!  35.0! 

1 55.0!  35.0! 

1  >>.01  75.0! 
273.3!  35.3! 
230.3!  75.03 
2*0.0!  *5.0! 
2^0.3!  M.C! 

200.0!  n. 0! 

200.3!  73.0! 
2)3.0!  35.0! 
2'3.2!  35.3! 

35.3! 
233.0!  «S.C» 

?”* J.O!  *5.C! 
<J7.3!  3J.0! 
200. Ci  ’5.0! 
2)3.0!  '5.3! 
2'3.w!  *5.0! 

<2  3.  3!  33.3! 
2>3.3!  14.3! 

2 '0.0!  35.0! 
2^i.3!  M.3! 
232.J!  !«.J! 

2:0. 0!  *5.:! 
2*0.v!  15. *j» 

1) :.)!  i#.:i 

27-J.3!  35.0! 

2) 0. u!  35. C! 
2):.0!  33.0! 
2)3.0!  15..* 
2*0.0!  35.3! 

!  • 

!  ! 

!  I 
!  ! 
W.T!  1  >.i! 

6, .5!  t -.Of 
*).*»  >1.1! 
<9.5!  ?l,l!  1 

nO.0!  ?6.2l 
100.0!  :*». 3! 

f  ! 

!  ! 

■  1 

5J.j»  u.C!  : 

50. ii  1 5.0!  : 


14.0! NONE 

1 

2  XL  LOCKPORT 

1 

1573  ! 

16.2! NONE 

1 

ilL  LOCKPORT 

1564  ! 

1 6 .2 ! NONE 

!IL  LOCKPORT 

1 

1564  2 

1o. 2 ! NONE 

2  XL  LOCKPORT 

1564  • 

16. 2!N0NE 

1 

2  XL  LOCKPORT 

1964  1 

16.2! NONE 

1 

ilL  LOCKPORT 

1564  i 

1 o. 2JN0NE 

1 

!IL  LOCKPORT 

1564  < 

1 0 . 2! NONE 

! IL  LOCKPORT 

1968  ! 

16.2! NONE 

1 

!  XL  LOCKPORT 

1972  i 

u.cInone 

1 

2 IL  LOCKPORT 

1961  j 

14. oi NONE 

1 

2  XL  LOCKPORT 

1961  ! 

U.O'NONE 

J 

! IL  LOCKPORT 

1981  j 

14.0! NONE 

1 

! XL  LOCKPORT 

1 

1961  « 

14.1IN0NE 

1 

! XL  LOCKPORT 

1931  ! 

14.0! NONE 

1 

! XL  LOCKPORT 

1981  ! 

l4.oi.N0NE 

! XL  LOCKPORT 

1981  ! 

14.0! NONE 
| 

!IL  LOCKPORT 

1961  i 

1 4. C! NONE 

j 

2 XL  LOCKPORT 

1981  j 

14 .0! NONE 
| 

ilL  LOCKPORT 

1931  ! 

14.0! NONE 

1 

2 XL  LOCKPORT 

1983  ! 

1 4. 0! NONE 

1 

2  XL  LOCKPORT 

1963  ! 

14.0! NONE 

1 

! XL  LOCKPORT 

1963  ! 

u.oInonc 

1 

ilL  LOCKPORT 

1933  • 

U.O'NONE 

| 

! 

t IL  LOCKPORT 

1 

1933  i 

U.O'NONE 

j 

• 

2 XL  LOCKPORT 

1963  ! 

U .0! NONE 
| 

! XL  LOCKPORT 

1933  ! 

U.C!  NONE 
| 

! XL  LOCKPORT 

1 

1963  ! 

U.OINONC 

| 

!IL  LOCKPORT 

1933  ! 

U.O'NONE 

1 

! XL  LOCKPORT 

1983  ! 

U.oi  NONE 
) 

2 XL  LOCKPORT 

1 

1937  j 

1 4.0! NONE 

1 

j 

IlL  LOCKPORT 

1937  ! 

U.OINONC 

| 

ilL  LOCKPORT 

1987  ! 

U.  0!  NONE 
{ 

! 

f IL  LOCKPORT 

■ 

1987  I 

n.  jfNONt 

1 

J 

2  XL  LOCKPORT 

1 

1967  | 

U.OINONC 

1 

• 

! XL  LOCKPOPT 

1983  i 

U.OINONC 

1 

! 

! XL  LOCKPORT 

1 

I960  ! 

U.OINONC 

| 

« 

! IL  LOCKPORT 

1 

1588  | 

U.O'NONE 

I 

•IL  LOCKPORT 

1963  1 

U.C!  NON! 

j 

1  XL  LOCKPORT 

1983  I 

U.OINONC 

| 

!  IL  LOCKPORT 

1989  ! 

U.CINONE 

j 

! XL  LOCKPORT 

1989  i 

U.OINONC 

{ 

i XL  LOCKPORT 

1965  J 

U.OINONC 

1 

i 

1 

! XL  LOCKPORT 

1 

i 

1969  | 

! 

! 

13. 0! NONE 

! 

! 

! 

! MV  RIVER 

‘.957  ! 

J 

!  POINT 

21.0IN0NE 

iUV  WITCHER 

1917  ! 

| 

!  ISLAND 

5, 1 i NONE 

!UV  WITCHER 

1937  ! 

! 

( 

I 

I  ISLAND 

! 

! 

30.0 ! NONE 

! 

! 

!PA  COURTNEY 

1971  ! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  0*  VESSELS 


540 


ENG?! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NU*3F« 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUrt^EP 

!  4VTCC! 

4  NET  !COD^4 
-!»E6IS-!****4 

4  TEA  !  St<! 
!  TON-  4  P  At»f  4 
!  NAG E  »  lv  « 

DIVISIONS  !D»AfT! 
LENGTH  4  * ?DTHJ  4 

R?5.  4  PM.4LOA9-4 
//////4/////J  tD  ! 
ov:k-*ov;«-* /////« 

ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

JCA^ACITY* 

i  ; 

4  CARGO  4 
!////////! 
MO»S5!  °A$$-  4 
POWER!  ENG ERS  4 

high-  4  4  V  g  S  $  t  L  ! 

EST  ■  CARGO  HANDLING  !$  *OPE°ATXNG  4 
FIXED  4  EQUIPMENT  fTC 4  3ASE  4 
POINT  •  LINE-1  4 AO!  LINE-1  4 
<IIGHT> 4 //////////////// !T0 » //////////! 
<FEET) !  LINE-2  !€E!  LINE-2  4 

! 

; 

YEAR  j 
9UILT  4 
Oft  ! 
•REBUILT! 

i 

i 

09)  '•ATSON  NAVIGATION  CO-PAN'.Y 

i  i  i 

i  <  i 

!  !  4 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

* 

i 

i 

« 

; 

i 

i 

1 

2 

KAI^GKU 

!  >73227 

4  1139741*05! 

/«3. a* 

91.7! 

2  a .  0  4 

33000! 

1637J* 

156.0JRAHP  SYSTEM 

!  C  A 

SAN  1 

1976 

i 

4  !  • 

790.  j; 

92.0! 

15.0! 

t 

-  • 

; 

2 

FRANCISCO  • 

KAUAI 

S62104? 

4  1755941*0?! 

977.04 

95.0! 

14.1! 

32000! 

24200! 

131.0! STEAM  COILS 

4CA 

LOS  ! 

1980 

i 

i  i  i 

72v.S! 

9  5.2! 

12.0! 

i 

-  • 

i 

2 

ANGELES  ! 

LURLINE 

!S4?D00 

!  167**»!1*0°! 

749.54 

92.0! 

TO. 5! 

30300! 

163004 

H5.C!8«HP  SYSTEKc 

!  CA 

SAN  1 

*  1982 

i 

■  i  i 

676.541 05.34 

15.0! 

i 

-  j 

4 .STEAM  COILS 

j 

FRANCISCO  4 

MANUKAI 

! 52421° 

•  16472J1A07S 

6*7. .61 

95.1! 

34.1' 

oa^oo* 

24700* 

151.2!STE»H  COILS 

4  C  A 

SAN  ! 

197C 

i 

■  i  i 

7>0.5! 

95.7J 

12.3! 

■ 

-  • 

1 

i 

FRANCISCO  * 

NASULANI 

1 523400 

4  1o4«3!1AJ7| 

6'7.:» 

95.1! 

34.1* 

32000  4 

247'  * 

131.04STEAM  COILS 

SWA 

SEATTLE  4 

1970 

; 

i 

4  4  • 

7>). 5* 

95.2! 

12.5! 

i 

-  J 

i 

i 

HATSONIA 

*  5<3090 

!  130«2!1A0?! 

703.5! 

105.5! 

15.3* 

3'jCOO  4 

iv<j,  • 

1 66. 3! RAMP  SYSTEM/ 

•CA 

SAN  • 

1937 

i 

<  i  i 

7*0.0! 

135.34 

17.5! 

t 

-  i 

•STEAM  COILS 

2 

FRANCISCO  4 

KAUI 

SS91709 

4  17564!1  *l‘7! 

677.0! 

95.*.! 

34.1! 

32000! 

24300* 

1 31  .0  4  STEAM  COILS 

•CA 

LCS  4 

1978 

i 

<  i  i 

700. 5 • 

95.2! 

1  2.0! 

! 

-  ; 

i 

2 

ANGELES  4 

JCc  SfVU» 

4 5*0799 

!  36*3*35! 

JA.3* 

2-.3! 

11.0! 

1  <00! 

-  • 

45.34N0NE 

•HI 

KAHUIUX  4 

1965 

i 

■  i  i 

0.0! 

j;.  *» 

i;.x‘» 

i 

-  j 

« 

; 

i  AO  I 

‘412735 

!  x*  543*39! 

"’>.)! 

25. 5! 

11.9! 

16004 

-  • 

34.04N0NE 

Shi 

HILO  4 

1980 

i 

i  <  i 

73.0' 

33.3! 

11.*! 

j 

-  » 

i 

; 

H AL-AKALA 

! 6>d9?2 

4  356244*50! 

—  ! 

-  -  | 

I-.. 5* 

.  i 

4653! 

9*. 0! CRANE 

•HI 

HONOLULU  ! 

19J4 

> 

>  <  i 

35*. 9! 

64.5! 

6.0! 

i 

-  • 

2 

i 

islands? 

i J53>04 

4  455244A50! 

J72.j! 

.3! 

1  9.5? 

•  i 

7540! 

61.042  CRANES 

•HI 

HONOLULU  4 

1988 

j 

4  4  ! 

5*7.0! 

*6  .  J* 

5.14 

» 

-  • 

2 

; 

HAUMA  LOA 

! $76973 

!  353244*50! 

--  • 

--  4 

K. M 

-  i 

4o53! 

91.0! C  RANE 

SMI 

HONOLULU  ! 

1984 

i 

i 

t  i  i 

i  i  i 

350.)! 

i 

o«.5! 

i 

i.O* 

i 

i 

“  ! 

2 

i 

2 

i 

Wi>  “ATrESON#  L 

-  V./  INC. 

j 

i 

i  i  i 

4  !  * 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

2 

JETT  c  LYNN 

•>72590 

4  6 *43* 36! 

47.0* 

?  0  •  0  4 

5.5! 

600! 

-  i 

32.0  4  NONE 

4IA 

PURLINGTON* 

1956 

i 

4  !  1 

47. )! 

23.3! 

5.5! 

[ 

-  » 

i 

2 

3U?L IN6T0N 

4v11«34 

!  9942*36! 

*t.  0! 

24.0! 

!.  $! 

<50! 

-  j 

30.0 4 NONE 

!XA 

BURLINGTON! 

1«79 

i 

j  i  i 

60.04 

74.;; 

7.3* 

• 

-  • 

; 

; 

He  N?Y  J  II 

•257117 

!  18! 3? 36 4 

33.)! 

11.0! 

<■.0! 

16$! 

-  » 

15.0! NONE 

!  I 

9URLINGT0N* 

194? 

i 

i  i  i 

SA.J! 

11.34 

4.0! 

• 

-  i 

; 

i 

NFLISS*  < 

! 255365 

•  23!  J*!54 

6/.0! 

14.3* 

4.5! 

350! 

-  i 

25.0! NONE 

!  I  A 

BURLINGTON! 

1951 

■ 

4  !  • 

60.0! 

15.04 

4.5! 

■ 

-  ; 

; 

• 

NANCY  JENE 

!2iJ?&9 

!  7643*05! 

M.*'4 

29.0! 

4.5! 

945! 

-  i 

30.0! NONE 

!  r 

BURLINGTON  * 

1941 

i 

4  !  • 

M.U! 

?9.0! 

4.5* 

1 

-  » 

2 

2 

UNIVERSAL  NCNAO 

4290155 

4  <  5  4  5*  35! 

56.3! 

??.  3 ! 

6.5 ! 

6  40  5 

-  i 

40.0 4N0NE 

iiA 

BURLINGTON! 

1963 

i 

4  4  • 

'*.5! 

22.0! 

o.5! 

• 

-  i 

; 

2 

•jo  10? 

i  ...... 

!  50  )! 4* 43  4 

43.0! 

9.0! 

4 

550! 

7.0! NONE 

•I* 

BURLINGTON! 

1951 

■ 

4  4  ! 

P).J! 

43.0* 

1.0! 

• 

-  • 

1 

j 

3R  to? 

i  ...... 

4  4*  L6 • 

1  0.0! 

32.3! 

7.0! 

-  ; 

900* 

o.O! NONE 

•I* 

BURLINGTON!’ 

1951 

» 

•  !  ! 

1>0.0! 

>»  .0! 

1.0! 

j 

-  j 

2 

; 

C8  1C2 

j  ...... 

!  12044*46! 

11  0.  0! 

2*. 3! 

5.0! 

•  ; 

900! 

6.0! NONE 

!  1 

BURLINGTON! 

-- 

i 

j  i  ; 

110.0! 

>4.0! 

1.5  J 

« 

-  J 

; 

i 

L-«  145 

i**0*6« 

!  16G44A.O! 

>o.:4 

45.34 

*.U! 

•  4 

400! 

7.0! NONE 

4IA 

BURLINGTON! 

1981 

1 

4  4  4 

ra.c! 

*S.j! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

2 

NC  27 

1  ...... 

4  20044*43! 

100.0! 

T2.34 

3.5* 

-  ! 

465  * 

5.0! NONE 

4IA 

BURLINGTON ! 

1946 

1 

!  !  ! 

1*0.  C! 

*2.„! 

1.5*. 

; 

-  4 

I 

! 

NO  101 

4  . 

4  12044*491 

1 1  0.0! 

24.0! 

S.i! 

-  ! 

9C0! 

9.0! NONE 

4  X  A 

BURLINGTON! 

! 

!  !  ! 

110.3! 

?4.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

4 

4 

NO  103 

I257C17 

4  22744*43! 

1*50.0  4 

30.0! 

7.5! 

•  i 

465! 

lO.OiKONF 

4IA 

BURLINGTON! 

1954 

j 

!  4  J 

10*.t! 

T9.0! 

1.5! 

j 

-  4 

; 

4 

NO  106 

4237520 

4  22744*. 3! 

100.0! 

^.v! 

7.5! 

-  ! 

465! 

10.04N3NE 

!  X  A 

BURLINGTON! 

1954 

4 

4  4  4 

1*0.04 

?  3.0? 

1.5! 

f 

-  4 

! 

! 

NO  1Q° 

•257625 

•  227*4*43! 

10.34 

<3.0! 

7.5! 

-  4 

465! 

1O.04N0NE 

i  X  A 

0UPLINGT0N4 

1954 

4 

4  4  4 

1*0.3! 

’0.0! 

1.5! 

l 

-  | 

! 

! 

NO  52° 

!  . 

J  25044*43! 

•J.CS 

*5*0! 

0.6! 

-  4 

350! 

7.0! NONE 

)  X  A 

BURLINGTON! 

I960 

! 

4  !  ! 

*'C.0S 

45. 0! 

1.5! 

4 

-  1 

! 

! 

NO  1 1 2  J 

4  . 

!  25044*43! 

1  >0.31 

45, C! 

6.5! 

-  ! 

400! 

7.0JN0NE 

IIA 

BURLINGTON! 

I960 

4 

!  4  ! 

100.)! 

45, C* 

1.)! 

! 

-  ! 

! 

• 

$*  104 

;  ...... 

*4  1C044A4S! 

ICO. 3! 

45.0! 

9.0! 

-  i 

SCO! 

9.0! NONE 

!  X  A 

BURLINGTON! 

1980 

i 

i 

4  4  ! 

!  !  4 

1 '3.0! 

1 

45.0! 

■ 

1.0! 

! 

i 

i 

-  i 

i 

! 

1 

! 

! 

02>  NATm-$,  INC. 

t 

* 

4  !  1 

!  4  ! 

4 

! 

i 

4 

i 

• 

i 

! 

! 

! 

J 

| 

MATTIC-S 

42929J5 

4  6041*02! 

41. J! 

22.0! 

6.3! 

6004 

67* 

22.0! NONE 

SLA 

HARVEY  4 

1963 

! 

! 

4  t  ! 

4  4  4 

‘5.0! 

4 

20.CI 

4 

5.0! 

; 

! 

4 

-  i 

i 

I 

! 

J 

j 

i 

<051  NAY  SNIP  REPAIR  CONT»ACT*ING 

)  !  4 

4  !  4 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

CORP. 

■ 

j  i  i 

4 

4 

i 

4 

! 

! 

! 

SAND i*GG£* 

!  1533  54 

i  2ii3*5*i 

*6.0! 

15.1} 

5.J1 

4U01 

-  ! 

3G.3IN0NC 

4NY 

NEW  YORK  4 

1952 

j 

i 

4  4  4 

!  !  4 

o.O! 

i 

15.1! 

4 

5.0! 

; 

! 

1 

-  ! 

4 

! 

! 

I 

4 

(32)  «AVR9NHC  INTCftPRlSf?/ 

» 

IN  J  C. 

!  4  ! 

4  4  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

4 

4 

4 

I 

! 

S 

! 

NO.  1*30 

!  . 

!  30 14  4*4*1 

1S>.*1 

:i.j* 

7.5! 

! 

*30! 

11.0! bULX  TANKS  J 

5404LA 

MORGAN  4 

19J7 

! 

!  4  4 

1  5 /. 3! 

15.2! 

1.6! 

i 

-  j 

•TONS/  AIR 

4 

CITY  4 

NP.  1M1 

4  . 

1  JC9UU3! 

1 15.0! 

15.31 

7.5! 

-  j 

500! 

1 1.0! HULK  TANKS  3 

540JLA 

MORGAN  4 

1957 

4 

4  4  4 

1*5.1! 

1.4! 

i 

-  * 

HONS/  AIR 

4 

CITY  4 

NO.  1M6 

.  - 

•  3C9 4**43 ! 

115.3! 

?>.v! 

7.5! 

-  j 

630! 

11.0J2ULX  TANKS  3 

5404LA 

MORGAN  4 

1962 

i 

I  !  ! 

1*5.04 

ii. C! 

t.*4 

4 

-  * 

•TONS/  AIR 

| 

CITY  ! 

NO.  1 <37 

4  . 

4  30I4A43! 

114.34 

?>.3! 

7.5! 

•  j 

«00! 

11 .0! OULK  TANKS  3 

5404LA 

MORGAN  1 

1962 

4 

j 

i  i  j 

4  4  4 

P5.J' 

M.v! 

1 .  xM 

1 

i 

-  ! 

1 

(TONS/  AIR 
! 

4 

4 

CITY  4 

(30)  PAYS  MARINE 

service/ 

i 

INC!. 

!  4  4 

!  !  1 

i 

4 

i 

i 

; 

i 

■ 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

CONNIE  "AYS 

4241919 

1  2064  3*  36! 

1  i 

?7.ci 

7.5! 

1  MO! 

-  ! 

26.0) NONE 

4KY 

CLINTON  4 

*  1974 

1 

4  4  • 

1'w.O! 

>7.0! 

9.  )! 

i 

-  ! 

i 

1 

PEGGY  NAYS 

•241523 

1  20943A36* 

117.1! 

27.5! 

10.3! 

2430! 

-  j 

37 . 3! NONE 

!XY 

CLINTON  ! 

1951 

I 

« 

4  4  4 

4  4  4 

11*. 0! 

4 

27. S* 

i 

1  u. )! 

» 

i 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

4 

i 

<301  ’•AYS  TOWIN'! 

CO./  INC. 

j 

« 

4  4  4 

4  !  4 

4 

t 

i 

4 

! 

i 

4 

i 

! 

j 

1 

! 

i 

« 

CAPT,  ZAC 

4257354 

l  12743*36! 

M.2! 

?>.:! 

2. 

>60! 

-  • 

I6.JIN0.6 

!XY 

CLINTON  4 

1943 

i 

!  4  4 

91.0! 

26.3! 

7.- 

4 

-  » 

1 

! 

EOWAAO  C.  MAYS 

42403 12 

4  9513*35! 

1 ' 0. 3! 

26.1! 

7.5! 

1533  J 

-  ! 

33.0! NONE 

!KY 

CLINTON  4 

1940 

; 

i 

!  !  ! 

!  4  4 

1*2.6! 

i 

M.14 

! 

7.C! 

; 

! 

! 

.  ; 

! 

! 

; 

i 

4 

<30)  mays,  e.  c. 

1 

TtANSP.  CO./I  ISC. 

!  4  ! 

!  !  ! 

■ 

; 

; 

4 

* 

i 

• 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

C***IF  <AY S 

4262029 

!  2  3*4  3*  36! 

113.)! 

?>.2! 

9.3* 

1100! 

-  ! 

34 .0 { NONE 

4KT 

CltNTON  ! 

1951 

■ 

i 

i 

!  4  4 

4  4  4 

1  i  i 

113.3! 

i 

i 

>9,'! 

} 

# 

9  .  J  4 
; 
i 

i 

« 

-  ! 
i 

t 

( 

2 

i 

4 

i 

j 

T  A3L  E  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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(IS)  H C  3RI0E  TOWING  CO./  INC!.  !!!!!!!  !  !  ! 


GEORGIA  n 

! 569*40 

i 

110! 3A  355 

75.0! 

?1.0! 

9.0! 

1130! 

_  1 

32.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE 

!  1976 

i 

i 

i  ; 

73.5! 

21.0! 

8.0! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

GLENN  « 

1 528756 

5 

1jci3*35i 

75.5! 

?6.0! 

9.5 ! 

1133! 

-  j 

26  .O'.NONE 

!*T  LOUISVILLE 

!  1970 

i 

■ 

!  5 

80.0! 

26.0! 

9.5! 

-  j 

1 

; 

! 

SHARON  f 

1 569339 

i 

110  53*33  5 

’5.0! 

23.3! 

9.0! 

1130! 

-  j 

32.0j.N0Nf 

iicy  LOUISVILLE 

!  1976 

! 

j 

)  5 

75.5! 

23.0! 

S.O! 

1 

-  ! 

1 

I 

1 

SUSAN  C.  NC BRIDE 

•241557 

i 

275  5  3A5f ! 

1*5.3! 

31.1! 

7.2! 

3400! 

30.0! NONE 

*!KY  LOUISVILLE 

i  ♦  1971 

i 

i 

;  j 

143.6! 

32.5! 

6.0! 

* 

-  J 

1 

t 

j 

TRANSPORTER 

'S569721 

* 

18453A35! 

90. 0! 

32.  C! 

9.0! 

2400! 

-  « 

34.05NONE 

!*KY  LOUISVILLE 

!  1975 

■ 

{ 

5  5 

90.5! 

72-0! 

a.o! 

1 

-  j 

1 

2 

WILLI *N  CLARK 

1254920 

{ 

19353A36! 

90.1 ! 

26.3! 

7.0! 

nooi 

-  • 

33. 5! NONE 

Iky  louisville 

!  1948 

! 

j 

i  i 

1M.0! 

23.0! 

7.0! 

{ 

1 

! 

j 

C  294 

1521704 

i 

623*54*40  5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE 

!  1969 

! 

i 

;  i 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

! 

j 

j 

2 

C  29' 

! 521705 

5 

62354A40! 

H5.0! 

35.0! 

9.C! 

.  1 

1500! 

1 3 . oi NONE 

!KY  LOUISVILLE 

j  1969 

j 

i 

i 

i  i 

i  i 

195.0! 

1 

33. C! 

; 

1.5! 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

(07)  -C  CANNON/-  J.  K.  g  INC. 

! 

! 

i 

! 

5  5 

!  ! 

1 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

2 

! 

1 

! 

NANTICOKE 

•244069 

i 

9353434! 

31. 4i 

24.1 ! 

10.0! 

800! 

-  ! 

40.0 {NONE 

! D£  WILMINGTON 

!  1943 

! 

I 

i 

i 

t  i 

j  i 

31.6! 

1 

*4.1! 

! 

7.6! 

1 

1 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

(05)  -C  CORNACK  AGGREGATES 

! 

! 

! 

5 

j  i 

i  5 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

*C  10 

1294906 

» 

54554446! 

no. oi 

33. 3i 

12.0! 

I 

1100! 

16.0JN0NE 

!NJ  SOUTH 

!  1964 

J 

j 

!  5 

110.0! 

4C.0! 

2.0! 

! 

•  J 

! 

!  A*30Y 

HC  11 

j 294907 

i 

54554444! 

no.C! 

35.7! 

12.0! 

I 

1100! 

13.0JN0NE 

!NJ  SOUTH 

!  1904 

! 

5 

i  j 

no.o! 

40.0! 

2.0! 

! 

1 

•  A"BOT 

NC  12 

1214905 

! 

545  j  4A46! 

no.  os 

35.5! 

12.0! 

-  ! 

1100! 

13.0!  NONE 

!NJ  SOUTH 

!  1964 

i 

5 

5  ! 

130.0! 

43. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  AH30Y 

HC  15 

5552172 

5 

45154446! 

130.0! 

*5.7! 

12.0! 

-  ! 

1100! 

13.0IN0NE 

! NJ  SOUTH 

!  1971 

! 

» 

!  ! 

no.  0! 

40.0! 

2.0! 

< 

-  J 

! 

!  A*90Y 

AC  14 

1532175 

! 

45154446! 

1 30.0! 

*6.0! 

12.0! 

*  ! 

950! 

17.0SN0NE 

!NJ  SOUTH 

!  1971 

j 

5 

5  5 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  j 

• 

!  AHOOT 

HC  15 

*5  294  905 

i 

545  5  4A44  J 

1 76.08 

75.7! 

11.5! 

950! 

17.05NONE 

!NJ  SOUTH 

!  1964 

! 

! 

5  5 

1 30.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

!  AH80Y 

NC  3 6 

!  269923 

• 

443  5  4A4 J  5 

119.1! 

'5.0! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

19.0JN0NE 

!NJ  SOUTH 

!  1955 

! 

i 

1  1 

119.1! 

n.C! 

2.0! 

i 

! 

!  AM90Y 

HC  59 

12*3193 

i 

4*2 14*43 J 

125.0! 

31.2! 

10.0! 

! 

1200! 

1 9. 3! N3NE 

INJ  SOUTH 

!  I960 

! 

i 

5  5 

175.0! 

78.2! 

2.0! 

1 

' 

!  AM90T 

HC  43 

•236631 

49054443! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

«  t 

1360! 

19. C  NONE 

!NJ  SOUTH 

)  1961 

! 

i 

I  l 

1*0.0! 

43.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  AM33T 

NC  47 

1292357 

5 

47* 14*45! 

120.0! 

40.0! 

11.0! 

-  i 

1400! 

19.0! NONE 

!NJ  SOUTH 

!  1963 

j 

i 

1  j 

120.0! 

40.3! 

2.0! 

1 

1 

!  AH90Y 

MC  $0 

!*  272199 

j 

437 i 4*4' f 

170. C! 

3o.O! 

11.0! 

! 

900! 

19.0JNONS 

INJ  SOUTH 

!  1956 

! 

i 

1  1 

I'O.O! 

*6,0! 

2.0! 

1 

-  ! 

) 

!  AM30Y 

HC  33 

!  271 736 

i 

43?! 4*432 

1*0.0! 

3o.C! 

11.0! 

-  i 

900! 

1 9.0{ NONE 

•NJ  SOUTH 

!  1956 

I 

» 

5  5 

no.o! 

36.  C! 

2.0! 

1 

( 

!  AM&OY 

NC  54 

IS11309 

i 

51954*44! 

110.0! 

40.0! 

11.0! 

•  1 

1350! 

1 3 .0! NONE 

!MJ  SOUTH 

!  1968 

| 

j 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

* 

! 

!  AM80T 

HC  55 

5294173 

j 

45454*46! 

120.0! 

n.0! 

10.  J! 

-  1 

1200! 

15.0! NONE 

!NJ  SOUTH 

!  1964 

5 

j 

!  ! 

no.3' 

3r.2! 

2.0! 

2 

! 

!  AH30Y 

HC  36 

52*1972 

i 

46114444! 

no.  J! 

38.2! 

10.3! 

-  i 

1200! 

1 1 .0! NONE 

!NJ  SOUTH 

!  I960 

! 

i 

!  5 

120.3* 

M.2! 

2.C! 

; 

! 

!  AM30Y 

HC  57 

!293*34 

» 

46154444! 

120.0! 

33.0! 

11.3! 

-  i 

1200! 

U.OINONE 

!NJ  SOUTH 

J  1962 

i 

5 

!  5 

no.C! 

M.C! 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

!  AM30Y 

HC  56 

i 2*760* 

5 

46154A40! 

1*0.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1200! 

1 8.0 ! NONE 

|NJ  SOUTH 

!  1962 

I 

j 

1  j 

no.o! 

31.01 

2.0! 

; 

-  * 

! 

!  A**30Y 

HC  60 

5315260 

i 

47*J  4443 1 

130.3! 

40.0! 

10.0! 

-  2 

1300! 

17.0! NONE 

INJ  SOUTH 

!  1968 

5 

■ 

5  ! 

no.)! 

40.  C! 

3.0! 

2 

-  | 

1 

!  AMdOY 

HC  97 

52*2472 

• 

494544445 

170.0! 

*8.0! 

10.7! 

-  1 

1000! 

17.o|nONE 

INJ  SOUTH 

J  -- 

i 

i 

!  5 

1  *0.0! 

36.1! 

2.0! 

1 

! 

!  AM30Y 

HC  94 

*!  732*21 

• 

49454*44! 

3*0.0! 

3C. 0! 

10.7! 

-  i 

1003! 

17. 0! NONE 

!NJ  SOUTH 

J  -- 

! 

5 

!  5 

12C.0! 

n.  n 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  AH30Y 

HC  97 

5233232 

5 

49454*46! 

120.0! 

'3.0! 

10.7! 

•>  1 

1000! 

1 7.0IN0NE 

INJ  SOUTH 

!  "* 

5 

i 

5  • 

nc.o! 

3  '•  1 J 

2.0! 

1 

-  • 

! 

!  AH30T 

HC  155 

5292799 

i 

52154443! 

no. 2! 

33. C! 

11.?! 

-  J 

1200! 

1 6.0! NONE 

INJ  SOUTH 

!  1943 

5 

i 

5  5 

130.2! 

3*. 3! 

2.5! 

! 

I 

!  AM80Y 

HC  139 

5292800 

i 

521  5  4*43  5 

1 30.2! 

39.0! 

11.2! 

-  ! 

1200! 

1 6. 0 ! NONE 

•NJ  SOUTH 

!  1»63 

i 

i 

1  1 

no.?! 

3».0! 

2.5! 

! 

1 

I  AH50Y 

HC  535 

5216193 

i 

545  2  4*47 i 

no.o! 

40.0! 

11.0! 

! 

1 1CO! 

22. Oj'  NONE 

!NY  NEW  YORK 

!  1964 

5 

5 

5  t 

1*3.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  » 

1 

1 

* 

KCCORNAtK 

30 

5  293963 

5 

453! 4A44! 

140.0! 

40.0! 

10.  C! 

•  t 

900! 

n.oi  none 

INJ  SOUTH 

!  1964 

i 

5 

!  5 

no.o* 

40.0! 

2.0! 

! 

•  * 

2 

!  AH30Y 

HCCORHACK 

51 

5273311 

! 

4371 4*43* 

120.0! 

J3.0! 

9.5! 

•  ! 

900! 

19.0! NONE 

INJ  SOUTH 

j  *• 

! 

i 

1  | 

no.o* 

33.0! 

2.0! 

1 

2 

!  AN0OY 

HCCQRMCK 

52 

5272633 

i 

43754443! 

123. C! 

36.0! 

9.5! 

-  i 

9001 

19 .oi NONE 

INJ  SOUTH 

!  1956 

5 

i 

5  5 

121.3! 

36.0! 

2.C! 

1 

! 

!  AM80T 

HCCORHACK 

61 

5513627 

i 

47S54A415 

130.0! 

43.3! 

10.0! 

i 

13001 

17.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

I  1968 

5 

i 

!  ! 

no.o* 

40.0! 

J.O! 

« 

i 

! 

!  !!!!!!!!!  !  ! 
!  !!!!!!!  !  !  !  ! 
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VTCCi  DIMENSION  *0®AfT!  ! CAPACITY !  HIGH-  i  'VESSEL! 
CODE! LENGTH! ;»0Th|  !  !  !  EST  !  CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
**** !  Rr *.  !  P*«5.!L9AO-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPMENT  »TC!  BASE  ! 

SsE! //////! /////!  £0  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PAGC !  OVc°-!OVtp-!/////l  HORSE!  PASS-  ! (L ICHT HZ/////////////// !T0 «////////// ! 


YEAR  J 

POJLT  ! 
OR  ! 


XV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER*  ENGERS  !  (fCET) !  LINE-2  ! EE! 


LINE-2 


!*RE8UIIT! 


(03)  MC  CORMACK  AGGREGATES 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

j 

1 

! 

1 

| 

(CONTINUED] 

•  ! 

1 

t 

1 

i 

j 

MCCORMACK  62 

6C2’4A43! 

1  SC. 0! 

40.0! 

10.6! 

-  • 

U32! 

13.2! NONE 

!NY 

NPW  YORK 

1968 

» 

i  i 

is:. o' 

4”'.:! 

1.7! 

1 

- 

1 

1 

1 

MCCORMACK  63 

1627139 

56314A43! 

1 “ 0.0! 

40.0! 

10.0! 

-  • 

1300! 

1 5 .C ! NONE 

!NJ 

SOUTH 

* 

1975 

i  i 

150.0! 

40.0! 

3.0! 

1 

- 

1 

1 

1 

AMBOY 

NO.  97 

1233222 

49414AA4! 

1*5.0! 

tm.C! 

10. 0! 

-  ; 

900! 

19 .0! NONE 

1 

1961 

• 

i  i 

i  ! 

130.0! 

3  3.0! 

1 

3.0! 

1 

» 

» 

- 

1 

1 

j 

» 

(07)  MCALLISTER  BROS.* 
ERIC  MCALLISTER 

INC. 

•2-3511 

i  i 

i  i 

i?iiiA36i 

98.4! 

1 

1 

25.2! 

1 

1 

12.3! 

1 

t 

3000! 

l 

1 

33 .0 ! HONE 

1 

1 

ip* 

PMILAOEL- 

* 

1982 

1  1 

’3.4* 

>6.2! 

12.1! 

1 

- 

1 

1 

PHIA 

FRANCES  K.  MCALLISTER 

1236531 

13313A3©! 

93.1  1 

25.0! 

U.6! 

2COO! 

- 

32.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1942 

;  i 

93. 1! 

2S.0! 

11.5! 

1 

- 

1 

1 

PHIA 

JAHES  MCALLISTER 

! 273634 

1 71 J  3A  36 1 

98.4! 

?  5. 2! 

13.3! 

3000! 

- 

47 .0! NONE 

!PA 

PHILAOSL- 

1931 

1  1 

92.4* 

2o.2! 

13.3! 

1 

- 

1 

« 

PHIA 

PATRICK  MCALLISTER 

1265942 

U6!  3A  *6 1 

94.8! 

77.0! 

12.5! 

1200! 

- 

35.0! NONE 

SPA 

PHILADEL- 

1953 

i  i 

94.61 

>7.0! 

11.6! 

1 

- 

1 

1 

PHIA 

J 

RESOLUTE 

1259410 

13513A36* 

95.11 

2  5.;! 

10.7* 

1100! 

- 

41 .0*  NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1950 

i  i 

10  5.01 

2*.C! 

10.7! 

1 

- 

1 

1 

PHIA 

TERES*  MCALLISTER 

12*5087 

15113A36! 

95.5! 

?7.3! 

13.0! 

1200! 

- 

50.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

* 

1951 

i  i 

100.0! 

77.0! 

1  3.C! 

1 

j 

1 

“ 

1 

1 

1 

1 

PHU 

J 

(11)  MCALLISTER  %»0$w 

R A R3 A RA  A.  -CALLISTER 

INC. 

i 538©04 

<  i 

i  i 

12>i3A36i 

1 1 3. D! 

1 

1 

*2.0! 

1 

1 

13.6* 

1 

1 

5150! 

1 

1 

30.0!N0NE 

1 

1 

If  L 

PLATKA 

1966 

i  i 

11*. U! 

*2.0! 

13.6! 

■ 

- 

1 

l 

BRENT  <  MCALLISTER 

1663280 

1°5l3A36! 

97.2! 

?  3.0! 

18.5* 

3900! 

- 

27 .0! NONE 

!  VA 

NEWPORT 

1984 

i  i 

1 C  0 . 0 1 

*3.1! 

14.3! 

1 

- 

1 

1 

NEWS 

CAPTAIN  BILL 

1511822 

1?6!3*36! 

117.*! 

*1.5! 

1  S.O ! 

5800! 

- 

66.5! NONE 

•VA 

NORFOLK 

1967 

i  i 

12,.  5! 

*1.3! 

14.5! 

t 

- 

1 

• 

DAVID  MCALLISTER 

1273952 

1 46 »  * 4  *5  * 

*6.3! 

>>.:! 

13.1 ! 

ieoo! 

- 

31 .0! NONE 

!  VA 

NEWPORT 

1957 

t  j 

9P.3! 

29.0! 

9.4» 

• 

- 

1 

J 

NEWS 

esth:®  r. 

•  244165 

1*6!  3*3-! 

91.7! 

24.1! 

13.5! 

1400! 

- 

42 .0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1943 

i  j 

9  0 . 0 ! 

2-.1! 

13.5! 

1 

- 

j 

1 

ISABEL  A  MCALLISTER 

1 294920 

13313A36! 

1  05.0! 

?,).ni 

U.3! 

2400! 

- 

JT.J'NO*? 

!VA 

NEWPORT 

1964 

i  i 

I'??.  3! 

30.0! 

11.6! 

1 

- 

1 

l 

NEWS 

NANCT  MCALLIST  £R 

!6*9£J4 

1*013436! 

’7.2! 

33.3! 

16.5! 

3900! 

- 

27.0! NONE 

!VA 

N'WPOPT 

1984 

1  1 

105.0! 

*3.1! 

14. ;• 

1 

- 

1 

1 

SEWS 

PAT&ICE  MCALLISTER 

1507302 

12913A34! 

117.4! 

*2.5! 

H. 0! 

5500! 

- 

30.0! NONE 

•VA 

NORFOLK 

1967 

i  i 

114.9* 

*?.:• 

10.7! 

1 

- 

1 

1 

SOUTHPORT 

•251319 

1 2? 13A  Jo  1 

>1.0! 

:5.:! 

11.4! 

1400! 

- 

27. 0! NONE 

!VA 

NEWPORT 

1946 

1  ! 

>3.M 

?o.C! 

11.4! 

1 

- 

1 

1 

NEWS 

TIMOTHY  MCALLISTER 

1274c45 

1  46 !3 A  5© ! 

90.31 

29.0! 

13.3! 

1820! 

- 

29. 0! NONE 

!V> 

NEWPORT 

1957 

<  i 

i  i 

>©.  3! 

2  >.  OI 

1 

9.6! 

1 

! 

1 

- 

! 

1 

« 

1 

« 

NEWS 

(C?)  MCALLISTER  3*05., 

INC. 

i 

i  < 

i  I  i 

| 

1 

j 

1 

5 

j 

j 

t 

5 

i 

1 

P.  R.  BRANCH 

i  i  i 

1 

1 

! 

! 

5 

j 

A.  J.  MCALLISTER 

1236601 

1  1 *313*36! 

105.5! 

25. C! 

12.0! 

1*00! 

« 

14.0! NONE 

•PR 

SAN  JUAN 

* 

I960 

1 

1  1  1 

103.*! 

25.0! 

1 2 .  y ! 

1 

1 

1 

• 

f  R  I YZ I  K.  MCALLISTER 

! 50796C 

!  13013*36! 

113.0! 

11. C! 

14.0* 

4300! 

1 

52.0'NONF 

•PR 

SAN  JUAN 

1963 

1 

1  1  ! 

m.oi 

*1.v! 

14.0! 

1 

! 

1 

! 

JOAN  MCALLISTER 

1251637 

1  1341JA3*! 

94.  31 

2  *.  ?! 

12.0* 

1100! 

! 

13.0! NONE 

•PR 

SAN  JUAN 

1942 

i 

!  !  1 

94.3! 

75.2! 

10.6! 

! 

! 

! 

J 

JUSTINE  MCALLISTER 

1262277 

•  971  3*  36! 

94.3! 

25.2! 

10.0! 

1800! 

1 

42.0! NONE 

jpR 

SAN  JUAN 

* 

1971 

i 

1  !  1 

9p.3‘ 

25.2! 

10.6! 

! 

! 

1 

! 

MARIANNE  -CALLISTER 

•50255* 

1  1*1*3*35! 

111.5! 

*  1  •  /! 

12.3* 

3300! 

! 

52.0! NOME 

•PR 

SAN  JUAN 

1986 

i 

1  1  ! 

111.5! 

31.0! 

13.5! 

i 

1 

1 

! 

NEIL  MCALLISTER 

1274950 

1  11«.!3A5>! 

•9.0! 

?5.>! 

12.  j! 

1  *00! 

i 

18 .0 ! NONE 

JPR 

SAN  JUAN 

1957 

1 

1  1  1 

•9.u! 

?5.u! 

12.0! 

j 

* 

! 

! 

R05SM*PY  MCALLISTER 

1  49*3*36! 

ICO. 3! 

27.1! 

12.0! 

1200! 

i 

iS.O!NO>iE 

!°R 

SAN  JUAN 

1965 

1 

i 

j  i  » 

i  i  i 

io:.3i 

27.1! 

5 

1C. 6! 

j 

1 

1 

i 

! 

1 

! 

1 

(C3)  MCALLISTER  EROTHERS/  IN 

i 

!. 

1  !  1 

i  i  i 

! 

• 

< 

1 

1 

j 

1 

■ 

i 

1 

! 

! 

AMERICAN  CAGLE 

1577215 

1  13113*34! 

1  X.3! 

*2.  C! 

1 5.0! 

4*00! 

- 

• 

45. 0! NONE 

!CA 

SAN 

1970 

5 

1  1  1 

115./! 

*2.0! 

14.5! 

i 

- 

■ 

1 

! 

f RANG ISCO 

p®  IAN  A  MCALLISTER 

!  2-*5?95 

!  1321  3*  36! 

>3.5! 

?7.A! 

14.0! 

1  *00 ! 

- 

i 

25 .0! NONE 

1 

1961 

i 

•  i  i 

1  *1.0! 

2R.3! 

12.2! 

- 

1 

1 

j 

iRUCE  A  MCALLISTE* 

ii»17&0 

•  1*313*36! 

i:e.«! 

*0.0! 

14.7! 

430oi 

- 

i 

37 .0*  NONE 

1 

1974 

« 

1  1  1 

m.o! 

Iw.O! 

12.7! 

t 

- 

1 

1 

i 

OONAL  5.  MCALLISTER 

1623141 

!  » J! 3*3*1 

15.2! 

25,1! 

12.6! 

1300! 

- 

i 

14.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1946 

1 

1  1  ! 

1  *5.5! 

24.3! 

10.6! 

; 

- 

! 

j 

1 

SILC6N  -CALLISTER 

! 5  *0227 

1  11*>!3*J6! 

1*2.5! 

3  J  .  *  1 

15. 0! 

4300! 

- 

! 

SS.OINONf 

!NT 

NEW  YORK 

1977 

i 

!  1  1 

123.0! 

3  o.O! 

12.0! 

! 

- 

1 

! 

l 

GRACE  «CALUST?0 

•  SI >673 

1  3313*35! 

1  16.2! 

15.8! 

3140! 

- 

1 

34.3! NONE 

iNY 

NEW  YORK 

196! 

! 

1  1  1 

1*  3.1! 

30.0! 

1  >.  a! 

1 

- 

1 

! 

1 

JANP  mc«lLISTE» 

•51,463 

!  83 1 3*3*1 

1-4.2! 

*0.0! 

16.8! 

3140! 

- 

1 

34.0! NONE 

iNT 

NEW  YORK 

196! 

1 

1  1  1 

110.1! 

*?.:» 

12.5! 

! 

- 

! 

! 

1 

MARGARET  *1  MCALLISTER 

1227410 

1  19313A3M 

1C2.J! 

2  A.1 ! 

1*.  J! 

1*00! 

- 

! 

27.0'NONE 

!NJ 

CAMDEN 

* 

1957 

1 

1  1  1 

I'M.?! 

2>.0! 

13.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

MARJO»lC  3.  MCALLISTER 

•550097 

I  12913*361 

111.5! 

3v.  1 ! 

17.01 

39»)0! 

- 

J7.0!NON£ 

!  NY 

NEW  YORK 

1974 

i 

1  1  1 

111.5! 

30.1! 

13.5! 

1 

- 

1 

! 

MARK  MCALLISTER 

1509  -*13 

1  12113*361 

121.1! 

*2.1! 

10.9* 

4  so: ! 

- 

30.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1967 

j 

!  1  1 

—  1 

..  j 

1C.  >5 

1 

- 

! 

t 

-C  ALLISTCR  SISTERS 

1 5*705* 

1  1*3134*5! 

103.4! 

33.1! 

1 6. 0 ! 

43c:i 

- 

i 

-  ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1977 

; 

1  !  1 

1*4.9! 

*5.1! 

13.5! 

! 

- 

! 

1 

l 

.MCALLISTER  PROS. 

1 277931 

1  15713*341 

93.6! 

?5.0! 

13.7! 

1*00! 

- 

» 

25.4! NONE 

iNT 

NEW  YORK 

1958 

i 

1  1  1 

102.0! 

>4.6! 

11.8! 

! 

- 

i 

1 

! 

MICHAfL  J  HCALLISTfR 

1274443 

!  1341JASM 

96.3! 

25.7! 

13.0! 

2000! 

- 

! 

25.0! NONE 

!  VA 

HAMPTON 

1957 

J 

1  !  1 

>5.1! 

>4.7! 

11.2! 

» 

- 

! 

1 

! 

ROADS 

PETfR  MCALLISTE* 

• >R9970 

l  66! *f  36! 

75. 9« 

2*.  5! 

7.2! 

1  *00! 

- 

1 

to.OUCKt 

If  L 

JACKSON- 

1940 

i 

I  1  1 

*3.9* 

23.5! 

9.0! 

1 

- 

j 

! 

1 

VILLE 

3 T  EV c N  MCALLISTER 

•  25727* 

!  1*213*3*1 

94.6! 

25.1! 

11.3! 

1000! 

- 

i 

25.0! NONE 

iwj 

CAMDEN 

1949 

i 

1  t  1 

Mo! 

25.3! 

1 0.0! 

! 

- 

! 

I 

1 

VICTORt *  MCALLISTER 

•25®947 

1  13413*16! 

94.3! 

75. 0! 

13.6! 

1200! 

- 

! 

25.0! NONE 

IVA 

HAMPTON 

* 

1975 

i 

1  l  1 

1:1. •*! 

2*.0» 

11.0! 

! 

- 

» 

! 

l 

ROADS 

WM.  M.  -CALLISTER 

•254785 

•  15113A35! 

1>4.’« 

24.1! 

12.*! 

1  SCO! 

- 

1 

32 .0! NONE 

ISC 

CHARLESTON 

* 

1952 

i 

!  1  1 

1*0.5! 

?».1! 

10.8! 

! 

- 

! 

1 

! 

ATLANTIC  TRADER 

1571526 

1  3397  14*5*! 

*>3.0! 

72.0! 

17.4! 

! 

7500! 

15.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1976 

1 

1  1  1 

3  j3. j! 

72. C! 

3.0! 

1 

- 

! 

! 

I 

CNESAMEAKE  trader 

•551327 

1  4243! 4  F43 ! 

303.0! 

90.0! 

U.6! 

.  1 

- 

! 

20. OiNONE 

INT 

NEW  YORK 

1«32 

; 

1  1  ! 

3/0.0! 

9C.0! 

3.C! 

i 

- 

< 

! 

I 

CHEST'S  TRADE* 

•'>39059 

1  341414*541 

300.0! 

72. C! 

13.5! 

-  ! 

7500! 

15.0! NONE 

!ny 

N* V  YORK 

1981 

! 

!  !  1 

3J2.0! 

72.2! 

3.0! 

1 

- 

! 

I 

! 

CONTAINER  Tt\NS*OPT 

•295374 

!  475  *;a50| 

3^5 .7 • 

R0.2! 

14.0! 

-  • 

2000! 

43. 0! NONE 

!NT 

NEW  YORK 

1945 

j 

j  j  ; 

3*3.0! 

!  ?.2! 

3.C! 

1 

- 

j 

! 

! 

CONTAINER  TRANSPORT 

12*3316 

i  4  7  5  !  4  A  >0  j 

303. 7» 

50.CS 

14.0! 

-  • 

2000! 

4t.0!N0NE 

!  NT 

NEW  YORK 

1945 

1 

1 

i 

!  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

333.0* 

1 

55. v! 

; 

3.0! 

1 

1 

! 

I 

j 

! 

* 

! 

1 

J 

t 

! 

1 

i 
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ENGR' 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

! VTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  ! CODE! LESS THIS® DTH* 
!PEGI$“!»***!  «=G.  !  R ;G. ! 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

•  TON-  ! PAGE !  0/Efi-«9V=R-! 

!  NA GE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

)R  AFT! 

J 

-OAD-! 
£6  • 
/////! 
.IGhT* 

! 

j 

; 

HOPS*! 

POWER! 

CAPACITY! 

CA»GO  ! 
////////! 

PASS-  ! 
EK3ERS  ! 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$ 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC! 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

(LIGHT)* ////////////////‘TO! 
(FEET)!  LINE-2  SEE! 

E  S  S  £  L 
OPERATING 
3ASE 
LINE-1 

mm  tm 

LINE-2 

• 

» 

YEAR  ! 
BUILT  • 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(05)  MCALLISTER  BROTHERS* 

1 

i 

INC!. 

1  i 

2  i 

i  ; 

; 

i 

i 

2 

i 

j 

; 

j 

j 

« 

« 

(CONTINUED) ! 

;  i 

; 

j 

; 

i 

CONTAINER  TRANSPORT 

•233647 

475 !4A  50 ! 

303.7! 

53.0! 

14.0! 

-  ; 

2000! 

43,0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1945 

i  i 

333.  )! 

50.0* 

8.0! 

-  t 

I 

2 

GL  227 

•272774 

239614A40! 

271.7! 

52.1  • 

15.3! 

-  • 

5320! 

24. 0 ! NONE 

!VA 

HAMPTON 

1956 

t 

!  i 

2*1.3! 

52.2! 

4.  o! 

-  ! 

1 

i 

ROADS 

PICTOU  TRAOER 

•636315 

341 1.  •  4  A  S  J  ! 

3 

• 

•a. 5! 

-  • 

7500! 

15.0‘NONE 

2 

1981 

; 

i 

i  i 

i  i 

3-»0.0! 

; 

72.0! 

3.0! 

; 

■  ! 

2 

2 

i 

t 

<C3)  MCALLISTER  LIGHTERAGE 

i 

LI ! NE* 

;  i 

i  i 

i 

i 

2 

; 

; 

i 

* 

i 

INC. 

» 

i  i 

; 

; 

2 

i 

MCALLISTER  150 

•273793 

712S4A46! 

114.0! 

34.0! 

10.  hi 

-  » 

712! 

?0.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1964 

i 

i  i 

1 1  o.  C! 

T4.C! 

3.0! 

-  i 

2 

2 

MCALLISTER  152 

! 294051 

71 2 !  <*A4e! 

116.0! 

34.  C  * 

13.4! 

-  j 

712! 

20.05N0NE 

!  NY 

NEW  YOPK 

1964 

j 

i  i 

116.0! 

34. C! 

3.3! 

-  J 

2 

i 

MCALLISTER  154 

•274053 

71  ?!  4A46  1 

114.0! 

34.0! 

10.4! 

•  ; 

712! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YOPK 

1964 

i 

i  i 

116.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ; 

; 

2 

MCALLISTEP  155 

! 514464 

712*4446! 

116.0! 

54. C! 

10.4! 

-  » 

712! 

20.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

1958 

■ 

;  i 

116.0! 

34.0! 

3.5! 

-  i 

• 

j 

MCALLISTER  156 

!314465 

71 2 !  4A  46  2 

11  o.  0! 

34.0! 

13.4* 

-  * 

712! 

20.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

1968 

j 

i  i 

116.0! 

34.3! 

3.5! 

-  • 

2 

j 

MCALLISTER  ANGELS 

! 504562 

1’J43!4A40! 

303. 3! 

38.0! 

17.3! 

-  » 

4200! 

20 .0  *  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1953 

i 

i 

t  » 

1  1 

*33. 5! 

i 

73.0! 

3.3! 

; 

"  ! 

! 

i 

2 

; 

(13)  MCALLISTER  TOWING 

OF 

j 

FLO! RIO A 

I  J 

j  ; 

j 

i 

; 

2 

; 

2 

i 

CHARLESTON  OlVISION 

i 

i  i 

• 

; 

i 

• 

AMERICA 

•647299 

1 33 13436  ! 

>4.0! 

26.  j! 

10.5! 

1700! 

-  j 

40.0! NONE 

JSC 

GEORGETOWN 

198? 

; 

i  i 

1)5.0! 

23.0! 

2.0! 

-  » 

• 

j 

CAPTAIN  MASH 

!  277583 

91 ! 3A  56 ! 

75.0! 

74.0} 

8.C! 

1300! 

-  i 

50. 0 ! NONE 

•SC 

CHARLESTON 

1967 

; 

i  t 

7  3.0! 

24.  C! 

7.5! 

-  t 

2 

i 

CHARLES  D.  MCALLISTER 

!  255  246 

5923A36! 

>5.3! 

?4. 1 ! 

11.5! 

1600! 

-  ; 

35.05NONR 

!  SC 

CHARLESTON 

1943 

i 

i  i 

102.0! 

?s.s« 

1C. 5! 

-  ; 

j 

2 

GEOPGETOUN 

! 107522 

103! 3*  36* 

95. 7! 

21. o! 

13.0! 

700! 

-  ; 

30.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON 

» 

1955 

; 

i  i 

103.0! 

?1 .0! 

11.5! 

-  » 

2 

; 

HINTON 

1552613 

39! 3A  34 ! 

73.3! 

24.3! 

rt.  ! 

1800! 

-  ; 

55. 0! NONE 

!NY 

NEW  YO«K 

1977 

i 

i  i 

J  j.G! 

24.3! 

3.1! 

•  j 

; 

; 

IONA  »CALISTER 

•638559 

134*3434! 

109.1! 

33.0! 

1c. 0! 

4400! 

-  2 

35.0! NONE 

•SC 

CHARLESTON 

1981 

i 

i  i 

i  ::.oj 

*3.0! 

13.0! 

-  j 

2 

j 

i 

LEWIS  G  SEA9R00K 

•259079 

77!  3*36! 

>3.1! 

?9.2  * 

11.1 ! 

3600! 

-  j 

3S .0 ! NONE 

JSC 

CHARLESTON 

1949 

j 

!  • 

110.0! 

26.2! 

10.5! 

! 

-  • 

; 

; 

SAMUEL  A  GUILDS 

•031493 

74S3F35! 

90.0! 

?1.0* 

11.2! 

1 300! 

-  ; 

40.0! NONE 

!  SC 

GEORGETOWN 

* 

1962 

i 

! 

i  ; 

>0.0! 

21.0! 

10.0! 

-  ; 

t 

i 

SOUTH  CAROLINA 

•647300 

133! 3A  34! 

>4.0* 

2?.0! 

1C. 5! 

1200! 

-  ! 

40.0! NONE 

JSC 

GEORGETOWN 

1982 

i 

•  • 

103.0! 

24.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

2 

j 

SUZANNE  MCALLISTER 

•523417 

121!  3*36! 

>  i.  C! 

25.0! 

12.0! 

1600! 

-  • 

-  ‘NONE 

JSC 

charleston 

1942 

! 

• 

!  ! 

94. C! 

25.1! 

9.0! 

2 

-  2 

; 

; 

! 

NARTOCO  10 

•  257271 

7«d!5A7l! 

1  7  3.0’ 

JS.C! 

12.0! 

-  2 

1739J 

25  .0!  DIESEL 

eUHPS 

JSC 

CHARLESTON 

1949 

! 

{ 

!  ! 

1  73.0! 

33.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

; 

> 

! 

NARTCCO  11 

1514503 

277*5471! 

110.0! 

*2.3} 

7.6! 

-  ! 

750! 

7. O'DIESEL 

PUMPS 

JSC 

charleston 

* 

1972 

! 

i 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

MA9T0C0  1? 

•256733 

1  569*  SA71  J 

290.?! 

*0.1 ! 

10.5! 

! 

31C8! 

17.0! DIESEL 

PUMPS 

JSC 

charleston 

* 

1973 

! 

! 

!  ! 

290.2! 

50.1! 

2.0! 

< 

•  2 

2 

» 

! 

MARTGCO  13 

•256739 

1  569*  5*71  ! 

2>3.2! 

50.1! 

10.8! 

! 

3108! 

1 7.0 ! DI ESEL 

PUMPS 

SPA 

PMIUCEt.- 

* 

1*72 

i 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  • 

290.2! 

; 

5  0.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

; 

i 

! 

! 

PHIA 

i 

! 

(15)  "CALLISTE*  TOWING 

OF 

! 

JACKSON- 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

VILLE 

! 

!  !  ! 

; 

! 

! 

i 

! 

2 

• 

! 

ALEXANDRA  MCALLISTER 

1256333 

!  101 ! 3A  34 ! 

93.2! 

24.0! 

12.0! 

1600! 

-  ! 

32.0! NONE 

JFL 

JACKSON- 

1948 

! 

! 

•  !  ! 

102.0! 

!‘.1! 

9.4! 

! 

.  j 

! 

; 

VILLE 

) 

3ROOKS  K.  MCALLISTER 

! 69  S  61 1 

1  1  31 !  3*  34  ! 

104.2! 

*>..0! 

13.5! 

4300! 

-  ! 

36. 3! NONE 

JFL 

JACKSON- 

1936 

! 

i 

!  !  ! 

104.2! 

34.0! 

13,5! 

1 

-  { 

! 

! 

VILLE 

! 

DOROTHY  H 

j  252671 

!  975  3*  36  ! 

97.0! 

25.2! 

11.0! 

1000! 

.  | 

33.0! NONE 

JFL 

PAL4TKA 

1951 

! 

i 

•  !  ! 

103. o! 

75.2! 

11. j! 

! 

-  i 

! 

! 

j 

DOROTHY  MCALLISTEP 

! 26C20S 

!  95*3*34! 

*3.7! 

23.0! 

11.1! 

1600! 

-  j 

32 .0! NONE 

JFL 

JACKSON- 

• 

1976 

i 

« 

!  !  ! 

95.0! 

75.0! 

9.6! 

2 

-  i 

! 

2 

VILLE 

! 

GREGG  MC ALLIST £• 

! 238651 

•  1 1 7!  3*  34! 

110.0! 

27.0! 

13.6! 

1 800! 

-  i 

34.3!  NONE 

JFL 

PALATKA 

1«49 

! 

j 

!  !  ! 

110.0! 

27.3! 

13.6*. 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

THOMAS  H 

•244065 

•  9913*36! 

M.1! 

?4.C! 

11.0! 

700! 

-  i 

35 .3! NONE 

IFL 

JACKSON- 

1943 

! 

i 

!  !  ! 

i  i  i 

>1.1! 

i 

?4.0! 

2 

9.c! 

I 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

; 

J 

! 

VILLE 

| 

i 

<ti)  MCAU.ISTE*  I OWING 

OF 

i 

WILMINGTON 

!  !  • 

!  !  ! 

i 

j 

i 

i 

2 

; 

2 

i 

i 

! 

< 

! 

! 

CHARLESTON 

*210749 

!  1 1  0!  3*  36! 

•*ii,  &! 

21.6! 

12.0! 

1800! 

40.0 j  NONE 

i  NC 

WILMINGTON 

* 

1966 

! 

i 

!  !  ! 

>3.0! 

21.6! 

11.-! 

! 

-  i 

2 

2 

{ 

REID  MCALLISTER 

•265739 

!  1 4ft • 3A36 i 

94. S! 

25.6! 

1 3.5! 

3000! 

1435! 

35 . 0! NONE 

MC 

WILMINGTON 

1973 

2 

2 

j  2  ! 

95.5! 

>5.3! 

11.6! 

! 

.  2 

; 

! 

j 

TITAN 

•206765 

!  1 60! 3  4  34 i 

-  i 

-  • 

13.7* 

2030! 

•  i 

SNONE 

INC 

WILMINGTON 

19Q9 

! 

1 

!  !  ! 

110.0! 

23.3! 

13.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

VAL-ROW 

12*0535 

!  6613*36! 

.  i 

-  ! 

7.5! 

1000! 

-  ; 

!  NONE 

INC 

WILMINGTON 

I960 

i 

! 

j  ;  > 

•o.oi 

?1.  N» 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

WILMINGTON 

1241105 

!  49! 34  J6! 

i 

-  ! 

11.4! 

4000  i 

“  ! 

•  ; 

JMD 

BALTIMORE 

1941 

! 

2 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  >0.2! 

2 

25.1! 

11.4! 

i 

; 

i 

•  ; 

; 

! 

j 

! 

! 

t 

i 

(32)  «CC*LL  CREWS*  INC. 

; 

; 

!  !  • 

!  !  ! 

2 

; 

! 

! 

i 

*! 

i 

; 

1 

2 

! 

! 

ELIZABETH  MCCALL 

isioiio 

!  U!1C0>! 

46.0! 

1  A. 9! 

4.0! 

703! 

2! 

IS. )i NONE 

1 L  A 

CAMERON 

1  >71 

i 

i 

i 

!  !  ! 

i  ;  j 

46.0! 

; 

1-.6! 

3.0! 

; 

i 

13! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  MCCALL  ENTERPRISES 

! 

*  INC.! 

!  !  ! 

!  !  ! 

» 

i 

• 

1 

! 

j 

! 

i 

i 

i 

; 

t 

j 

i 

! 

! 

AARON  MCCALL 

1955295 

!  595101  ! 

139.0! 

0.3! 

3.7* 

4050! 

183! 

33.6! NONE 

JLA 

MORGAN 

1938 

! 

i 

!  ;  ; 

152.0* 

*0.0! 

6.5! 

; 

94! 

! 

! 

CITY 

! 

ADAM  MCCALL 

•>08201 

*!  96 i  t Ot ! 

1’0.»! 

30.0! 

8.7! 

3T75! 

168! 

36. 6! NONE 

!  L 

LECVRLS 

1986 

! 

j 

!  1  1 

1 4 )• 3! 

33.0! 

6.5! 

j 

94! 

; 

! 

! 

ALAN  "CC ALL 

1 S>  5444 

•  67  J 1 C 31  ! 

135.0! 

?>.0! 

7.1! 

2000! 

43! 

34 . 6 ! NON  E 

JLA 

GRAND 

1978 

! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

25.)! 

3.0! 

i 

58! 

! 

2 

CHENIER 

! 

ALBERT  MCCALL 

1627600 

!  6  0!  KOI ! 

K5.  )• 

?5.C! 

7.0! 

2000! 

45! 

34.6! NONE 

!TX 

FREEPORT 

1930 

! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

52! 

! 

; 

1 

ANNA3CTH  MCCALL 

! >502  36 

!  6611  401  ! 

US. 5! 

3  3.0! 

8.5! 

4020! 

190! 

36.6! NONE 

JLA 

INTRACOAS- 

1989 

t 

; 

!  1  • 

1*0.3! 

33.0! 

7.0! 

( 

83! 

! 

! 

TAL  CITY 

i 

BETH  MCCALL 

1635791 

!  60! 1C  01 ! 

113.0! 

?4.0! 

5.7! 

2720! 

114! 

34.4! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1985 

! 

i 

•  i  i 

120.0! 

?o.2! 

6.5! 

j 

55! 

; 

! 

t 

3LAIR  MCCALL 

M225J6 

!  59*  1C01  j 

1 7  9. ij 

30.3 ! 

8.7! 

3375! 

165! 

38. SHONE 

JLA 

MORGAN 

1987 

j 

! 

!  !  ! 

152.0! 

*3.0! 

6.5! 

! 

94! 

! 

1 

CITY 

! 

faOd  MCCALL 

! 537733 

J  55!  1*01 1 

91.  01 

2  5.0! 

2.0! 

6401 

29! 

34.0! NONE 

JLA 

INTRACOAS- 

1981 

! 

« 

!  !  1 

9*.  0! 

25.3! 

6.7! 

; 

32! 

! 

! 

TAL  CITY 

1 

CALEB  MCCALL 

5693018 

!  7  0»  KOI ! 

1*3.9J 

28.0! 

8.7! 

38  75! 

163! 

36.6! NONE 

!  L 

CAMfRON 

1985 

! 

! 

!  !  ! 

145.0! 

23.0! 

6.5! 

! 

75! 

! 

! 

! 

! 


TArile  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

0 1  ST  J  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  1  CODE  1 
9 =ox$- 1 *  *** » 
TER  1  SEE! 
TON-  *PAGE! 
SAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  1  DRAFT  * 
.EMGTHnsDTH!  ! 

RM.  !  9JG.1L0AD-! 
7/////1 /////!  ED  1 
OV-0-jOVtP-l /////! 
ALL  1  ALL  1  LIGHT* 

‘CAPACITY! 

1  1 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
»OVcR!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  i  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// JTD! //////////! 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !* 

2 

i 

YEAR  ! 
9UILT  ! 
OR  * 

RESU1LT* 

(32)  MCCALL  ENTERPRISES*  INC. 

i  i 

i  t 

i  i 

; 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

• 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

j 

! 

! 

(CONTINUED) 

;  i 

• 

• 

1 

« 

CAPT.  M.  A.  MCCALL 

1543973 

51 11*071 

94.0! 

>5.0! 

7.6  * 

9*0! 

52! 

35 .0 ! NONE 

•LA 

INTAACOAS-! 

197?  ! 

1  ! 

110.0! 

25.0! 

5.„* 

* 

25! 

1 

1 

TAL  CITY  ! 

1 

CARROLL  MCCALL 

!  ->1 C777 

6711A03! 

1*5.0! 

25.1! 

7.2! 

10>V: 

39! 

34.6 ! NONE 

SLA 

INTRACOAS- ! 

1979  ! 

i  i 

110.0! 

25.1! 

6.0! 

l 

55! 

1 

1 

TAL  CITY  ! 

1 

CLAUDE  V  -CCALL 

•630223 

66 '.KOI  • 

94.5! 

25.2! 

7.1! 

2100! 

39! 

34.9 ! NONE 

SLA 

LEEVILLE  ! 

1980  ! 

j  1 

IOu.01 

25.2! 

4.0! 

1 

58! 

{ 

1 

t 

1 

DOREEN  MCCALL 

•539301 

6411C01  1 

104.3! 

24.9* 

7.3! 

2100! 

41! 

34. 6! NONE 

•LA 

CAMERON  • 

1977  • 

1  1 

110.0! 

24.9* 

4.C! 

1 

55! 

1 

1 

; 

! 

FRANCIS  MCCALL 

*649435 

65!  KOI  1 

Ho.5! 

2e.C! 

7.0! 

2600! 

1C1 ! 

34.4!N0NE 

•LA 

fftESHVATER! 

1982  ! 

1  • 

123.0! 

2  6  •  C ! 

4.0! 

1 

54* 

1 

j 

CITY  ! 

! 

GLADYS  MCCALL 

!S54$9* 

6711*01 1 

104.6! 

26.0! 

6.5! 

1100! 

39* 

34.0! NONE 

SLA 

CAMERON  ! 

1974  ! 

•  • 

110.0! 

26.0! 

4.0! 

1 

30! 

1 

1 

! 

! 

HEN»Y  MCCALL 

! ol 4<91 

6  7 1 1  C  0 1  1 

103. C! 

25.1! 

7.2! 

2100! 

39! 

34.6! NONE 

SLA 

LEEVILLE  ! 

1979  » 

1  1 

110.0! 

25.1! 

4.0! 

1 

55! 

j 

1 

• 

1 

INEZ  MCCALL 

1643653 

67*101  • 

94.5! 

2  >  •  0 ! 

7.0! 

2060! 

39! 

34.9! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

i93i  i 

1  1 

1)0.0! 

25.0! 

4.0! 

1 

53! 

1 

1 

CITY  ! 

! 

JOSEPH  AL*N  MCCALL 

! 5i?2*7 

5411C31 1 

7  3.  i! 

13.2! 

>*.4! 

1020! 

!7! 

28.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1972  • 

1  1 

77.0' 

1 3.2! 

4.0! 

1 

24! 

1 

2 

TAL  CITY  ! 

2 

JCSC?H  MCCALL 

I597U2 

67 ! 1C  01 ! 

ns.:* 

25.0! 

7.1  • 

2000! 

39! 

34.6! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1978  ! 

1  ; 

IIO.'J! 

25.0! 

4.0! 

1 

57! 

1 

1 

O’CONNO®  ! 

! 

JOYCE  MCCALL 

1 5  37<07 

67 ! 1C  01 1 

113.0! 

26. w! 

7.1! 

1400! 

*9! 

45 .0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1977  ! 

1  ; 

175.0! 

26.0! 

4.3! 

{ 

43! 

1 

1 

CITY  ! 

1 

JOYCE  MCCALL  II 

! 6407*5 

7011C01 1 

125.0! 

23.0! 

7.5! 

3250! 

168! 

33.2! NONE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

i98i  i 

1  ; 

1  !5 . 0! 

2j. C! 

4.6! 

1 

75! 

1 

t 

! 

1 

KATHcPINt  MCCALL 

i 624455 

671  KOI ! 

134.0! 

25.1! 

7.2! 

2100! 

41 ! 

34.6 ‘NONE 

SLA 

INTRACOAS-! 

I960  ! 

1  1 

110. 0! 

25.1! 

4.0! 

1 

56! 

j 

1 

TAL  CITY  ! 

! 

KELLY  MCCALL 

1639203 

65!  KOI  1 

105.0! 

25.0! 

7.3! 

2400! 

78! 

34. 6 • NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1981  ! 

1  t 

11 0.0! 

25.)! 

4.0! 

1 

55! 

< 

j 

TAL  CITY  ! 

! 

NORMAN  MCCALL 

1 94  JJ96 

*611703! 

145.5! 

n.o! 

•*.5! 

4020! 

190! 

38.6! NONE 

•LA 

CAMERON  ! 

19&9  ! 

1  ; 

UO.O! 

3  0.0! 

7.0! 

1 

83! 

1 

; 

! 

! 

PAULA  MCCALL 

1677276 

7011C01  1 

1*0.9! 

2  5.1! 

2.7! 

3575 ! 

168! 

36.6!N0NE 

SLA 

INTRACOAS-! 

1984  ! 

;  ; 

U5.0! 

2  S .  1 ! 

6.5! 

1 

75! 

1 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

PETE  MCCALL 

1 ol 5250 

67!  1C01  • 

105.3! 

75.1 ! 

7.<! 

2100! 

39! 

34, 6 ! NONE 

•LA 

MORGAN  * 

1979  ! 

;  1 

110. 0! 

25.1! 

4.C! 

1 

55! 

1 

; 

CITY  -  ! 

J 

PWILI0  *LAN  MCCALL 

I57C5 15 

671K01 1 

103.9! 

2S.C! 

6.7! 

1700! 

39! 

35 .  j! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1976  ! 

1  1 

110.0! 

25. C! 

<>•0! 

1 

28! 

1 

1 

CITY  ! 

2 

PHYLLIS 

1 517760 

?  7  *  1 C  01 ! 

42.4! 

16.2! 

3.0! 

1000! 

23! 

28.0! NONE 

■LA 

CAMERON  ! 

1968  ! 

1 

1  1 

65.0! 

1  o.  2! 

3.3! 

1 

28* 

1 

2 

2 

! 

PHYLLIS  MCCALL 

•577551 

60HCOI  1 

1)4.3! 

?4  «  9 ! 

7.:! 

203o! 

39* 

34.6! NONE 

!LA 

CAMERON  j 

1976  ! 

1 

!  ; 

110.0! 

24.9* 

3.C! 

; 

53! 

l 

; 

1 

! 

POLLY  MCCALL 

1615466 

1511*01! 

>0.0! 

?>.:! 

-.0! 

730! 

24! 

16.0! NONE 

!  L  A 

CAMERON  ! 

1930  • 

! 

1  ! 

*  3.  0! 

2t.C! 

5.7! 

1 

16! 

; 

1 

! 

! 

SY.11L  MCCALL 

1642*56 

6511*31! 

1)4.0! 

25.C! 

7.0! 

2340! 

39* 

3*»  •  6 !  NONE 

J  L  A 

CAMERON  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

m.O! 

2  5-5! 

S.C! 

1 

55! 

1 

! 

! 

! 

TOM  MCCALL 

1192739 

6611*03! 

9  7.2! 

2-5.0! 

6.7! 

12001 

29* 

34  .0! NONE 

!LA 

CAMERON  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

11C. J! 

26.0! 

5.C! 

J 

16* 

1 

! 

! 

! 

TOMAS  ALAN  MCCALL 

1566620 

70!  1C01 ! 

116.5! 

>6.0! 

7.0! 

2520! 

101! 

34.41. NONE 

!  L  A 

GRAND  ISLE! 

1984  1 

1 

1  1 

125.0! 

25.5! 

4,o! 

! 

55! 

1 

! 

! 

! 

WILLIAM  ft  MCCALL 

IsJJOIC 

65! 1C  Jl 1 

1)5.0! 

73.3! 

7.0! 

21001 

45! 

34.6  j  NONE 

!  LA 

VENICE  1 

1980  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

ii:.oi 

; 

25.0! 

! 

4.u! 

1 

! 

1 

5M 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

<Ti>  NCCAU./  0 AV 10#  INC. 

1 

i 

1  ! 

!  1 

» 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MARY  MCCALL 

j  544141 

65!  1C  1>! 

>3.1! 

21. C! 

*.R! 

1755  ! 

•  j 

-  INONE 

1LA 

CAMERON  1 

1972  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

9  )•  0! 

! 

23.0! 

! 

3. « ! 

! 

! 

! 

42! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

<?2)  MCCALL/  DIANA,  INC. 

l 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

DIANA  MCCALL 

13*5452 

6711A02J 

1)5.0! 

>5.j! 

a.O! 

1230! 

73! 

20. 0! NONE 

!  L  A 

CAMERON  ! 

1977  l 

1 

! 

1  1 

1  1 

103.0! 

! 

2d.C! 

| 

5.0! 

t 

! 

! 

■  ; 

i 

; 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

<5J>  NCCAU#  »MILl!> 

! 

ALLEN,  IlNC. 

1  1 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

• 

1 

! 

1 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

3 ILLY  MCCALL 

1959215 

461102! 

i 

-  ! 

3.5! 

*o*oi 

190* 

-  i 

I  LA 

CAHEAON  ! 

1989  ! 

! 

1 

1  j 

i  i 

145.6! 

1 

30.3! 

! 

7.0! 

1 

! 

* 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(IS)  MCCRORY,  THOMAS 

! 

I 

i  i 

i  1 

i 

l 

! 

1 

• 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

MARCO 

1 260*56 

2013*36! 

JO.O! 

1  <*.0! 

3.7! 

>70! 

-  ! 

1  3 • i ! NON ! 

!FL 

MIAMI  ! 

1950  ! 

1 

I 

1  1 

«  j 

10.0! 

1 

n.O! 

5.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 32)  MCDERMOTT,  INCORPORATED 

I 

! 

1  1 

1  1 

i 

! 

2 

i 

1 

i 

1 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

INT'AMAC  627 

15*6379 

969614*41! 

5»0. )!  160.0! 

26.5! 

! 

27000! 

40. 0! L *UNCHI NG 

DEVICEILA 

NOAGAN  ! 

1977  ! 

! 

!  1 

5*0.0*140.0! 

6.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

INTEAMAC  650 

Itt?6227 

2663514*43! 

6*3.21170.2! 

23. a! 

-  ! 

44800! 

45.31UUNCMNG 

OEVICEILA 

.•ORGAN  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

650.2! 

73.2! 

7.0! 

! 

-  j 

1 

2 

CITY  ! 

! 

oceanic  0? 

! 370744 

112tol4A43! 

4K.0!  1  IO.-j! 

>2.0! 

1 

15C00* 

34. )i LAUNCHING 

DEVICEILA 

MORGAN  ! 

1976  ! 

1 

l 

1  ! 

1  1 

4*0.0! 

! 

53.0! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

-  1 

I 

1 

i 

! 

t 

CITY  ! 

! 

! 

! 

(01)  MCDSVITT/  EDVARD 

l 

1 

1  j 

i  i 

1 

i 

! 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

» 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

ALOHA  STATE 

12*0230 

1313*36! 

42.5! 

12.1! 

5.2! 

225! 

-  ! 

1 5. 5! NON* 

iMA 

BOSTON  1 

1959  t 

! 

1  1 

*2.5! 

12.5! 

3.2! 

; 

.  1 

! 

I 

! 

! 

SUCCESS 

1245046 

513136! 

34.3! 

10.4! 

4.5! 

175! 

-  ! 

1  6. 2 ! NONE 

!MA 

BOSTON  ! 

1944  ! 

i 

i 

1  1 

i  i 

36.3! 

1  2.4! 

4.5! 

! 

! 

1 

-  ! 
j 

j 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(32)  MCD0NCU3N  marine 

! 

SERVICe! 

i  i 

1 

j 

1 

1 

i 

1 

i 

» 

i 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

(OIV.  OF  MARMAC 

CORPORA ! ION) 

«  1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

! 

» 

1 

A»IfJ  THE  ft*M 

127)723 

?9js* JSS 

4«.0! 

1  >.0! 

5.3! 

44  0! 

•  5 

25 .0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1959  i 

l 

!  1 

4  J.O! 

1  6.C! 

5.3! 

1 

-  ! 

» 

2 

! 

! 

E-MA  coffcy 

1 2  7  J502 

>13*35! 

31.5! 

12.2! 

2*6! 

33  5i 

.  | 

17.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1950  ( 

1 

1  1 

’1.5! 

12.:! 

2.0! 

1 

-  i 

J 

1 

t 

I 

tv:s  • 

!  sum 

1 ?4!  3*36 1 

’6.  )• 

32.0! 

3.3! 

1020! 

-  ! 

T8.0! NONE 

5  TX 

HOUSTON  ! 

1971  ! 

! 

I  1 

*0.0! 

’2.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

MARK  K 

1 63341 1 

9313*  36! 

M.O! 

24.1! 

9.6! 

1200! 

-  1 

37 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  i 

1«81  ! 

! 

1  1 

M.O! 

24.1! 

9.o! 

* 

-  i 

1 

1 

! 

! 

MISTER  MAC 

1534136 

9713*36! 

»).)! 

24.3* 

3.0! 

1200! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

19J1  ! 

i 

1  1 

*5.0! 

?6.1! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

TJ  EAPRESS 

16043*7 

>013*35! 

?o.  0! 

1  S.v! 

6,u! 

-  ! 

-  ! 

25.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1979  ! 

! 

1  1 

’6.0! 

is. :• 

6.0! 

1 

•  1 

1 

! 

1 

2 

A  1 

i  ...... 

1*314*43! 

KO.u! 

30. C! 

5.0! 

-  * 

320! 

0  .0 ! NONE 

•LA 

MACXBfRRY  ! 

1957  j 

i 

1  1 

1)5.0! 

M.O! 

1,0! 

! 

-  ! 

5 

2 

1 

1 

*9  200 

1534613 

105314*. 3! 

1*0.0* 

*4.0! 

11.5! 

•  1 

2003! 

1  2.5 ! NONE 

•LA 

htJ  ! 

19?9  • 

1 

!  ! 

1*0.0! 

<4.0! 

1.5! 

! 

•  1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

1 

as  »oo 

1 605724 

105314*43! 

1*0.0! 

<4.0! 

11.5! 

! 

2003 ! 

1 2.5! NONE 

•LA 

6CRVKK  ! 

1973  ! 

i 

i 

! 

t  ! 

»  ; 

1  t 

1 ?0.0! 

1 

1 

54.0! 

l 

t 

1,5! 

1 

• 

1 

! 

-  1 

i 

1 

I 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

! 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


545 


(32)  MCDONOUGH 
(OIV.  OF 


MARINE  SERVICE! 

KARKAC  CORPOPA ! ION) 
(CONTINUED)! 

! 630043 


GULF  COAST  PRO 


! VTCC !  DIMENSIONS  !D»AfT! 

NET  !  CODE! LENGTH!  <jPDTH!  ! 

PEGXS-!****!  R:G.  !  ppg.'LOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPASE!  OVEe-!OV£P-!/////!  HOPSE 
NA3E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  ‘VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  !  YEAR 
POINT  *  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

(LIGHT)! ////////////////!TD* //////////!  OR 
(FEET)!  LINE-2  !££!  LINE-2  ! ^REBUILT 


t  1 

1  1 

1  1 

i  i 

i  i 

1 053 ! 4A43 ! 

i 

j 

i 

130.0! 

i 

; 

i 

; 

i 

54.0! 

1 

1 

j 

1 

1 

11.58 

• 

1 

1 

2 
< 

20035 

1 

j 

1 

1 

j 

12.5! NONE 

1 

1 

1 

1 

!  LA 

1 

2 

1 

1 

1 

HARVEY  ! 

1980 

i  ! 

1*3.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

• 

1 05 J! 4A43 ! 

160.0! 

54.0! 

11.5! 

-  • 

2003! 

12.5! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1980 

i  ! 

130.0! 

54.0' 

1.5! 

-  » 

1 

1 

» 

1  067 ! 4 A*3 ! 

100.0! 

54.0! 

11.5! 

-  ; 

2003! 

12.5 ! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1979 

i  j 

160.0! 

54.3! 

1.5! 

-  ! 

1 

2 

1 

2448 ! 4 A41 ! 

253.0! 

72.0! 

15.0! 

-  j 

42*6! 

1 7.0! NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1982 

i  < 

250.0! 

72.3! 

1.0! 

-  » 

t 

; 

J 

711!4A9>! 

135.0! 

55*0! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

1 2 • 0 ! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1980 

i  i 

nS.C! 

7  5.C! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

1 

676 !4  *99 ! 

193.0! 

T  5.0! 

11.3! 

-  ! 

1700! 

12. 0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1979 

■  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

1 

676 ! 4  A  9P ! 

195.0! 

55.0! 

11.0! 

-  * 

1700! 

12.0JNONE 

!L* 

HARVEY  ! 

1979 

i  i 

195.3! 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

* 

1 

4?2!4A43! 

1 80.0! 

21.3! 

7.5! 

-  * 

1050! 

3.5! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1960 

t  i 

1 *0-0! 

33.0! 

1.5! 

-  « 

j 

1 

ORLEANS  ! 

331 S4A43! 

140.0' 

39.0! 

6.0! 

-  J 

725  ! 

7.0! NONE 

!IA 

HARVEY  ! 

197? 

;  i 

140.3! 

19.0! 

1.5! 

-  • 

; 

; 

1 

331 S4A4J! 

140.0! 

59, C! 

6.0! 

-  ! 

725! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1980 

i  ! 

140.0! 

39,3! 

1.5! 

-  J 

1 

1 

; 

319! 4A4S! 

120.0! 

40.0! 

0. 0! 

-  J 

640! 

7.5IN0NE 

1 

1 

1978 

i  i 

120.3! 

43.0! 

1.5! 

“  ! 

1 

1 

1 

31 9 ! 4A43 ! 

123.0! 

4  j.C! 

6.0! 

-  » 

700! 

6,0! NONE 

1 

; 

1980 

■  i 

1 >0-0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

; 

1 

442UA43! 

1  7  0. 3! 

54.0! 

6.0! 

-  J 

93o! 

a . 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1979 

i  i 

1  7  3.  3! 

54.3! 

1.0! 

-  ; 

1 

1 

ORLEANS  ! 

i51!4A43! 

111.3! 

53. C! 

9.3! 

-  > 

1325! 

10.3! NONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1963 

1  i 

111.3! 

53.3! 

1.3! 

-  J 

2 

t 

VIEW  ! 

551 !  4**3 ! 

111.0! 

50.0! 

9.3! 

-  ! 

1335! 

10.3 !N0N£ 

!  TX 

CHANNEL-  ! 

1962 

i  i 

111.0! 

5  3.0! 

1.3! 

-  ; 

1 

2 

VIEW  ! 

509  ■ 4**3 ! 

111.0! 

50.0! 

9.3! 

-  2 

133  5! 

10.3 !NONE 

•TX 

CHANNEL-  ! 

1962 

i  i 

111.0! 

53.0! 

1.5! 

-  • 

1 

j 

VIEW  ! 

5  3?4 ! 4 A43 ! 

120.0! 

46.0! 

9.0! 

-  • 

1310! 

11.0! NONE 

1 

i 

1955 

i  i 

120.0! 

50.  C! 

1.0! 

-  ; 

1 

1 

j 

60o ! 4 A43 ! 

ro.o* 

50.C! 

9.5! 

-  5 

1440! 

11.0! NONE 

•LA 

HARVEY  ! 

1952 

i  j 

120.0! 

53.0! 

1.5! 

-  > 

1 

1 

; 

*32 ! 4  *40 ! 

97,5! 

3  5.C! 

10.5! 

-  ! 

3845! 

12. 5!  NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1973 

!  ! 

97.5' 

53. 0! 

1.5! 

-  ! 

; 

| 

1 

432  S4A40! 

9  %  5! 

5  5.0! 

12.0' 

-  • 

9**! 

14. »! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1972 

!  ! 

97.5! 

7  5.  3! 

1.0! 

-  ; 

1 

1 

1 

4  3  2 !  4  A  40 ! 

97.5! 

10.5! 

-  ! 

3845! 

12.5! NONE 

!LA 

NFV  ! 

1073 

;  ; 

97.5! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

1 

ORLEANS  ! 

432S4A40! 

97.5! 

35. C! 

10.5* 

! 

3645  ! 

12.5! NONE 

!LA 

hapvey  ! 

1973 

i  ; 

97.5! 

55.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

432*4A40! 

97.5! 

i '  .  0  j 

12.0! 

•  j 

934! 

14.8! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1973 

i  i 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

1'4!4»41! 

110.0! 

25.3! 

5.5! 

•  • 

450! 

4.5!  HONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1957 

!  ! 

110.0! 

7:.3! 

1.3' 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

198J4A4J! 

110.0! 

TO.C! 

4.  w! 

-  ! 

425  ! 

7.0! NONE 

!  TX 

CHANNEL-  ! 

1976 

!  ! 

110.0! 

30.3! 

1.5! 

! 

-  ; 

j 

! 

VIEW  J 

426! 4A  43! 

140. 3! 

39.0! 

6.ji 

-  ! 

385! 

9.0JN0NE 

•LA 

NEW  ! 

1968 

!  ! 

140.0! 

3  9,0! 

1.6! 

; 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

198J4A43! 

110.0! 

JO.C! 

7.0! 

-  i 

425! 

7. J! NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

1979 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

193!4A9?l 

110.5! 

n.u 

6.0! 

.  ; 

193! 

6 .0 ! NONE 

!L  A 

HARVEY  J 

1973 

!  ! 

113.1! 

n.i! 

2.02 

i 

-  ; 

! 

! 

! 

1 275  !  4A  48 ! 

1*55.0! 

i5.3! 

9.0! 

-  2 

72  5  ! 

22.61CONVEYOR  SCREWS 

ITX 

HOUSTON  1 

1961 

!  ! 

135.3! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

S»NO  PUMPS 

! 

! 

233!4*43! 

110.3! 

25.1! 

6.0! 

-  ! 

4C0! 

7,0! NONE 

!KY 

WICXLIFFC  l 

1975 

i  i 

110.3! 

7  5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

40 ! 4A43 ! 

40.3! 

23.0! 

3.0! 

-  ; 

100! 

4.0! NONE 

!  EL 

HARTFORD  J 

1963 

«  i 

?:.0! 

20.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

S 

2  2  7  !  4 » 4  3  j 

130. 3! 

45.0! 

5.5! 

-  ! 

415! 

6. 5 !  NONE 

!UV 

PARXIRS-  ! 

196! 

!  I 

100.3! 

45.3! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

5 

9UPG  ! 

227S4A4J! 

133.0! 

45.0! 

5.5! 

-  ! 

415! 

6. 5 !  NONE 

i  L  A 

HARVEY  ! 

1«68 

i  i 

10  0.0! 

45, Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

J 

! 

I 

2?7!4A43! 

100.3! 

45.31 

5.5! 

-  I 

415! 

6.5! NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

!  ! 

no. 3! 

45.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1?2!4A43! 

110.0! 

70.0! 

5.5! 

1 

425  ! 

4.5! NONE 

ILA 

CROWN  ! 

1955 

!  2 

110.0! 

n.O! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

i 

POINT  1 

1 32 ! 4A43 ! 

110.0! 

70.0! 

5.  >' 

•  ; 

450! 

6,4! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  l 

1957 

!  I 

11  3.0! 

’0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1*2l4*4iJ 

110.0! 

30.01 

5.5! 

1 

450! 

6.4 !  NONE 

!LA 

INTAACOAS-! 

1957 

!  ! 

110.0! 

73.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

1 43  j ! 4A  43 ! 

21  3.0! 

n.C! 

12.5! 

-  ! 

2957! 

13.5! NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

1982 

I  ! 

210.3! 

60.0! 

1.5! 

j 

-  1 

! 

l 

! 

270! 4A  43! 

173.0! 

72. C! 

7.0! 

i 

o50! 

S .01  NONE 

!UV 

PARKERS-  J 

1960 

!  ! 

120.0! 

32.01 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

BURG  1 

27014*451 

m.O! 

72.  Cl 

7.0! 

-  2 

650! 

3.**)!  NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

I960 

i  ; 

1*0.0! 

12.0! 

1.4! 

i 

-  • 

1 

! 

! 

25224*43! 

m.O! 

i2,0! 

7.0! 

_  2 

650! 

3 .0  5  NONE 

!  WV 

PARKERS-  J 

1945 

!  I 

170. G! 

72,0! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

j 

eu»C  ! 

27Q ! 4  *43 ! 

17J.0I 

72.0! 

7.0! 

1 

650! 

3.0! NONE 

!  WV 

PARKERS-  • 

1966 

«  i 

120.0! 

12.3! 

1.4! 

j 

-  ! 

1 

! 

6um  ! 

21024A4M 

11  ).3! 

50. C! 

6.5! 

! 

425! 

7.5!  NONE 

!LA 

WAPVcY  J 

1957 

1  1 

110.0' 

10.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

4?3!4A43! 

1*0.1! 

i?.1! 

8.3! 

-  ! 

ini 

9.0! NONE 

!LA 

HARVEY  S 

1968 

i  ; 

UO. 1! 

i9.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

4C3!4*4M 

1*3.1! 

39.0! 

8.5! 

-  ! 

731! 

9. 0 ! NONE 

!LA 

HARVEY  • 

1968 

!  ! 

140.1! 

39.1! 

1.6! 

! 

•  ; 

! 

1 

! 

233J4A43! 

in.  3! 

75.0! 

6.C! 

1 

400! 

7.0IN0NE 

SKY 

WICKLIFFC  ! 

1976 

■  ; 

in.  3! 

li.?! 

1.5! 

-  1 

1 

j 

! 

76314*43! 

UO.O! 

19.0! 

5.0! 

•  1 

385! 

9.0! NONE 

•KY 

WICKLIFFE  ! 

1968 

i  j 

!.y. )! 

i9.-! 

1.6! 

i 

-  1 

; 

! 

! 

41714443! 

140.0! 

19.0! 

a.O! 

1 

**5! 

9. 0!  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1969 

i  ; 

Hj.  1! 

7  9. 

1,5! 

-  1 

2 

; 

ORLEANS  ■ 

4 1 7 ! 4 A  43 ! 

143.0! 

S7.C! 

3.0! 

- 

8*5! 

9.0! NONE 

!la 

HARVEY  • 

1969 

i  ; 

1-0.0! 

n.c! 

1.5! 

-  ; 

1 

! 

! 

417J4A43! 

14-.0! 

3v.O! 

2.0! 

! 

3*5! 

9,0! NONE 

!LA 

HARVEY  ( 

1969 

!  ! 

m.C! 

7>.9! 

1.5! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

417UA4M 

Uv.O! 

19.6! 

3.0! 

-  ! 

335! 

9.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

m. )! 

79.3! 

1.5! 

2 

-  ! 

; 

! 

j 

404  j  4  A  41 ! 

1*0.3! 

19.0! 

3.0! 

- 

835! 

9.0! NONE 

•LA 

NEW  j 

1969 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

1 

.  5 

! 

! 

ORLEANS  | 

40424*43! 

140.1! 

79. C! 

3.0! 

.  1 

3*5! 

9.0! NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

1969 

!  ! 

14C.1! 

19.JJ 

I.o! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

41 7! 4*43! 

UC.O! 

39. 0! 

4.0! 

•  1 

6?  5  * 

9.0'NONE 

SLA 

NEW  ! 

1969 

!  i 

1 40.0! 

79.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

; 

ORLEANS  ! 

! 


! 


tmic  2  -  description  or  vessels 


546 


cNG*! 

OIST! 

VESSEL  S*M£ 

OPERATOR 

!  C04ST 

AND  NUPJER  !  50A®6 

i  NUN9ER 

•VTCC 
NfT  f  COD'" 
P=C  IS-!  •*** 
TE»  !  $E? 
TON-  !PAr,c 
NAG*  !  IV 

0 IHPhS 

ISNSTm* 
Rs S.  ! 
//////* 
OVER-! 
ALL  • 

:cn$  ! 

’FD  T* ! 

/✓///! 
3V;.®-! 
ALL  ! 

DR  ATT! 

LOAD-! 

cD  ! 
/////! 
LIGHT* 

M0»5E! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  *  !  V  €  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !0P£RATIN6 
CARGO  !  MXED  !  EQUIPMENT  !TC!  *!ASE 

//////// !  POINT  *  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ICLIGHT) !////////////////»TD!////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !6E!  LINE-2 

! 

1 

YEAR  » 
9UILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(72)  HCOONQUGH 

MARINE 

i 

SERVICE! 

1 

1 

1 

; 

2 

1 

1 

; 

t 

j 

1 

1 

t 

t 

2 

i 

1 

coiv.  or 

CORPORA! 10^) 

1 

! 

1 

t 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

1 

» 

1 

* 

1 

1 

JO 

54? 

i  ~ _ _ — 

417*4*,’ 

UC.  V. 

79.  C! 

3.3! 

-  • 

ASS! 

9.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1969 

i 

1 

140.)! 

79.0! 

1.5! 

-  • 

! 

2 

JO 

543 

i  ------ 

417*4443 

140.0! 

59. C! 

9.0! 

-  • 

8S5! 

9.0! NONE 

!LA 

NEW 

1969 

i 

1 

140.0! 

’9.3* 

1.5! 

-  J 

1 

1 

ORLEANS 

JO 

544 

!SH?24 

40454A43 

140. j! 

1 9 .0  * 

c.  3! 

-  • 

e>5! 

9. 3! NONE 

•LA 

HARVEY 

1969 

i 

2 

140.1! 

*9.1! 

2.0* 

-  j 

1 

1 

JO 

545 

! $1 £225 

40454A43 

140.05 

’9.1* 

8.5! 

-  * 

m\ 

9.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1969 

i 

1 

1*0.0! 

59.1! 

2.0! 

-  • 

1 

1 

JO 

546 

i  ------ 

417544-1 

U).0! 

39. 0! 

2.3! 

-  * 

?A5! 

9-0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1969 

< 

• 

1  -■?  -  0 ! 

’  9.0! 

1.5! 

-  • 

; 

2 

VIEW 

JO 

547 

t  ------ 

417*4443 

U).  01 

?9.)« 

3.0! 

-  ! 

8*5! 

?.1!H0KE 

!la 

NEW 

1969 

j 

5 

UC. 0! 

’9.0! 

1.5! 

-  • 

t 

2 

ORLEANS 

JO 

54? 

;  ------ 

41 7*4443 

UO.O! 

’  9.C! 

3.0* 

-  • 

8*5! 

9.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1969 

i 

! 

140.0! 

39.3* 

1.5! 

-  • 

1 

1 

JO 

549 

i  ------ 

4 1  7  5  44  -3 

1*  J.3! 

39.3! 

S.O! 

-  * 

8?5! 

9.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1969 

i 

• 

1 '.).?• 

)! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

JO 

551 

i  ------ 

41754*43 

UO.O! 

’9.)! 

7.5! 

-  • 

*45! 

9.GJN0NE 

!LA 

HARVEY 

1969 

i 

1 

UO.O! 

’9.3! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

JO 

$5? 

!  51 $a3? 

76 j • 4 » 43 

Hv.-! 

’9.0* 

2.0 ! 

-  *. 

5* 

■>.0!N0NS 

•LA 

NEW 

1969 

i 

1 

1*5.)! 

’9.3* 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

JO 

55* 

41 7! 444  3 

UO.J* 

’9.3* 

7.5! 

-  ! 

825  ! 

9 . 0! NONE 

SLA 

NEW 

1969 

i 

1 

UO.O! 

'6.0! 

1.5* 

-  » 

1 

» 

ORLEANS 

JO 

554 

i  ------ 

41754443 

UC.?! 

’  J.C! 

7.5* 

-  | 

585! 

9-3  *  NONE 

!LA 

HARVEY 

1969 

i 

5 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

JC 

571 

!  556506 

401544-3 

150.0* 

4^.3 ! 

9.0! 

-  ; 

986! 

10.0! NONE 

!L  A 

HARVEY 

1930 

{ 

1 

UO.O! 

49.0* 

2.3! 

-  | 

1 

1 

JO 

572 

!  5*6507 

4  01  '.4  441 

1 30.  3! 

40.3! 

9.0! 

-  ! 

966! 

10.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1980 

j 

1 

UO.O! 

43. C! 

2.0! 

-  * 

1 

• 

JC 

573 

! 5so503 

461*4*43 

UO.O! 

40.3! 

9.0* 

-  * 

968! 

10.5! HONE 

!LA 

HARVEY 

U81 

i 

1 

IK. 9! 

40.0! 

2.0! 

-  * 

1 

2 

JO 

574 

!5*6509 

491 541-J 

15 ;.0! 

4  V.C* 

9.0! 

-  j 

96  6 ! 

10.0! NONE 

*LA 

ARVEY 

1981 

■ 

1 

150. 0! 

2.)! 

-  » 

1 

2 

JC 

601 

•544336 

912* i*4’ 

US.?! 

*4.C! 

11.0! 

-  • 

U-7  5! 

12.3! NONE 

!LA 

HARVEY. 

1974 

i 

1 

1-5.11 

1  * 

1.5! 

-  • 

1 

1 

JC 

'0? 

•U4*37 

9U54A43 

1 65. 0! 

54. C! 

11.0! 

-  ! 

127S* 

12.35NONE 

!  TX 

CHANNEL" 

1974 

5 

165.1* 

’4.1! 

1.5* 

-  ! 

1 

; 

VIEW 

JO 

603 

!  >44332 

912*4*41 

1*3.9! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

1875! 

12.3! NONE 

‘LA 

HARVEY 

1974 

] 

5 

US. I* 

54.1 ! 

1.3! 

-  j 

* 

j 

JO 

604 

•444139 

91254*43 

16  5.0! 

U.C ! 

11.0! 

-  • 

1875! 

12.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

1974 

1 

t 

1*5.1! 

34.1! 

1.5! 

-  J 

j 

! 

JO 

8U 

•  3*4140 

912*4*-’ 

U5.3* 

74.3! 

11.3! 

-  • 

1875! 

12.3! NONE 

!  TX 

CHANNEL- 

1974 

; 

1 

1-5.1! 

54.1! 

1.5! 

-  « 

1 

« 

VIEW 

JO 

b  )6 

•544341 

912*4*4' 

163.5! 

54.0* 

11.3! 

-  ! 

1875! 

ie.osnone 

!  VA 

NORFOLK 

1974 

1 

5 

US.  1 5 

34.1! 

1.3* 

-  ] 

« 

! 

<s 

3 

1  ------ 

1 )ft*4*-1 

110.)! 

*0.3! 

6.0! 

-  • 

425* 

7.3SN0NE 

!LA 

HARVEY 

1958 

1 

1 

110.0! 

3  0.0* 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

X$ 

'  1 

1  ------ 

26054441 

u:.o! 

70.3! 

7.0* 

-  * 

588! 

8.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1959 

! 

1 

12  2.9! 

*  )• ) ! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

K  , 

101 

5311654 

7?<* !  44  9> 

2.*..0! 

:j.  3! 

11.3! 

-  • 

1913* 

12.35NCNE 

!L4 

NEW 

1967 

! 

! 

2  00.05 

U.v! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

C»LEANS 

KS 

102 

•511655 

776H149 

2“ O.C ! 

*3.0! 

11.3! 

-  ! 

1913* 

12.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

1967 

! 

5 

?'')•)! 

*5.  >! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

K$ 

110 

!  . 

1 03*4*41 

IK. 3! 

*3.0* 

6.3! 

-  ! 

425! 

6*3! NONE 

!LA 

HARVEY 

1980 

1 

1 

110.0! 

Tv.  3! 

1.0! 

-  ! 

; 

1 

KS 

uc 

1  ------ 

5  3*1 ! 4145! 

UO.O! 

39. 1* 

6.0! 

! 

7?5* 

7,0! NONE 

!  TX 

CHANNEL- 

1980 

1 

!  5  5 

10.0! 

*9.3! 

1.5! 

! 

-  1 

; 

2 

VIEW 

K$ 

145 

i  . 

5  2*25  4*47  J 

UO.O! 

43.3! 

4.5! 

-  t 

15  3! 

8.3JNONE 

!  TX 

CHANNEL- 

198? 

1 

*  !  ! 

110. 0! 

45.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

<s 

15? 

1  ------ 

!  46154*43* 

132.0! 

43.3! 

7.3! 

-  j 

3*0! 

5. 5! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  !  5 

1>2.0! 

43.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

<s 

?0? 

5  . 

1  174*4443! 

MC. 0! 

*0.0! 

6.0! 

.  < 

420! 

7,6! NONE 

!  TX 

CHANNEL- 

1959 

5 

5  !  5 

110.0* 

33.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

KS 

?Q4 

1  ------ 

!  2C05444T* 

110.0! 

x;.-j 

6.0! 

-  i 

420! 

7.6! NONE 

!LA 

HARVIT 

196? 

i 

5  !  5 

113.0! 

*),)! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

*S 

274 

1  - - 

5  27314*4’! 

1 >c- r ! 

•2.0! 

7.3! 

-  i 

850! 

s.oInone 

•TX 

CHANNEL- 

1958 

j 

5  !  ! 

1*0. v! 

*2.\»! 

J  •  4 ! 

• 

-  ! 

1 

! 

VIEW 

KS 

275 

1  ------ 

5  27C!4*4’» 

123.0! 

*2.7! 

7.3! 

-  1 

650! 

8.0JN0NC 

SLA 

HA*VEY 

1958 

5 

1  !  ! 

120. C! 

32.0! 

1.4! 

2 

-  ! 

1 

! 

<s 

J31 

!  - 

!  21 4! 4* 4’* 

1*0.2! 

*3.C* 

6.C! 

-  1 

440! 

7 ,oi none 

!IA 

HOUMA 

1978 

1 

5  5  ! 

170.3! 

*>.0! 

1.51 

* 

-  • 

1 

! 

<s 

33? 

i  . 

5  21454*43! 

UO.O! 

3:.:* 

6.)! 

-  1 

440! 

7 .oi NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1978 

1 

1  !  5 

1 *0.0! 

*3.'*! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

<s 

533 

1  ------ 

!  2UJ4A41* 

173.0! 

73. v! 

6.0! 

l 

440! 

7.0IN0NE 

!  L  A 

VENICE 

197? 

i 

1  5  l 

1*0.)* 

*0.0! 

1,5! 

! 

-  ! 

2 

! 

KS 

334 

1  _ . — -- 

5  21454*43! 

123.0! 

*?.L! 

9.3! 

-  1 

4401 

7.oj  NONE 

ILA 

VENICE 

1978 

i 

5  !  ! 

K).C! 

*C .  ! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

<s 

335 

1  ------ 

•  20)54*43* 

1*0.0* 

*3.3! 

6.0! 

.  1 

440! 

7 . 0! NONE 

ILA 

HACK9ERRY 

1970 

! 

1  5  ! 

UO.O! 

33.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

ks 

336 

j  ------ 

!  200544435 

1*0.0! 

*0.0! 

6.C! 

! 

400! 

7.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS- 

1979 

! 

1  !  5 

i?:.o! 

*0.3! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY 

<s 

337 

5  514256 

202*4*41* 

I??.*! 

!*.o! 

7.3! 

-  i 

510! 

7,0! NONE 

(LA 

HARVEY 

1979 

j 

t  !  5 

Uw.O! 

*3.3! 

1.3! 

1 

-  » 

1 

l 

<$ 

15? 

!8*818? 

?0?!4A4*| 

1*3.3! 

*).3! 

6.0! 

i 

16151 

8, 3! NONE 

iio 

ST.  LOUIS 

1981 

5 

5  !  5 

1?v. j! 

30.0! 

1.C! 

1 

-  1 

! 

! 

KS 

3J9 

•022*94 

5  2*914**3! 

120. C! 

*  ?  .  C ! 

6.  j! 

i 

440! 

1.0IN0NE 

ILA 

HARVEY 

198? 

j 

5  5  ! 

1'i.O! 

*:.’•! 

I.v! 

! 

-  1 

! 

! 

<S 

34C 

*64275' 

i  2:oi4*jo» 

120.3! 

*v>.v! 

6.0! 

-  ; 

440! 

8.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

198? 

J 

!  !  5 

UO.O! 

1.0! 

! 

-  ( 

1 

! 

! 

<S 

341 

!o45C9* 

2o;  •-*>>! 

U>.*! 

*o.:! 

6.0! 

! 

2110! 

1 0 . j i NONE 

!LA 

HARVEY 

198? 

* 

5  !  5 

123.)! 

*J.vi 

I.w! 

! 

-  1 

1 

1 

<S 

n? 

•445346 

2C)N  496* 

1*3.0! 

*).?! 

6.'  ! 

-  j 

2110! 

10.3! NONE 

ILA 

HCUHA 

198? 

1 

!  !  ! 

1  > ).  0! 

5?.^* 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

<$ 

34’ 

1  ------ 

•  214*44-3* 

123. )! 

*3.3! 

4.5! 

-  • 

57  )* 

7.3! NONE 

SLA 

HARVEY 

1981 

1 

5  5  } 

1*0.0! 

*'.C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

<s 

150 

1  ------ 

!  209!  4*4’ *. 

I’J.v! 

K.i! 

6.7* 

-  ! 

440! 

7.5  *  NONE 

SLA 

NEW 

1966 

| 

!  5 

IK.  3! 

3  *.3! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

KS 

353 

1  ------ 

•  221  54443  * 

1>U! 

*3.v! 

6.J! 

-  • 

443* 

7.3 ! NONE 

!IA 

HOUMA 

1957 

• 

1  1  1 

120.0! 

*k:* 

1.5! 

-  • 

1 

1 

KS 

790 

1  ------ 

!  ?’5!4*4’* 

1  "»C.O! 

*9.3! 

6.3! 

•  ! 

500! 

7.3'NONt 

i  T  X 

CHANNEL- 

1975 

1 

t  ; 

133.0! 

79.;* 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

VIEW 

K$ 

391 

i  ------ 

!  235! 4*4’* 

1  ■*>.)! 

*9.0! 

6.0! 

•  ! 

500! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1975 

1 

1  1 

13  3.0! 

79.3! 

1.5* 

-  • 

1 

! 

<s 

39? 

1  ------ 

!  23514*41* 

103.3! 

*9.0! 

6  •  Cl 

-  ! 

500! 

7.0!N0NE 

!TX 

CHANNEL- 

1976 

j 

!  ! 

133.2! 

*v.3! 

1.4! 

-  ! 

» 

! 

VIEW  ! 

j 

KS 

397 

1  ------ 

*  235  *4441* 

1  U.O! 

:  >.v! 

6.0! 

-  • 

503! 

7.0! NONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1978 

1 

1  1 

1 

79. C» 

1.5! 

-  • 

! 

! 

VIEW 

KS 

194 

>  ------ 

235! 44-3* 

133. J! 

7>.0! 

6.0! 

-  ! 

530! 

7 -0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1976 

1 

1 

t 

!  ! 

1  1  1 

1  1  ! 

103.0! 

1 

j 

’9.J! 

< 

I 

1.5! 

2 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

VIEW 

VESSEL  MANE  AND  NUH8ER 


TAf,L'  *  "  OeSCRIPT^ON  Of  VESSELS 

!  !VTCC!  Dt-ff. SIGHS  !M<IT!  ! CAPAC ITY!  .  T'3%'c%'r”7'1 

-  !  i  f  !  551  1  «««•  "AWIIW  i,V,0%  PAT  fNG 

WiS  ssT-ss IS . S3 . IrIh 


!  YEAR 
!  BUILT  ! 
!  OP 
•  •PEBUUT 


(321  PC  OONOUGH  "APIB6  SERVICE ! 

cciv.  of  pappac  corpora ! ion ) 

CCONTlPUEtl)  ! 


2J5.»4A43! 

1*3C.  3! 

?>.C! 

i  i 

100.0! 

235'4A4S! 

n.O! 

i  i 

100.0! 

39.3! 

235  J4A41 J 

100.0! 

J?.)! 

i  i 

1  50.0! 

'*.C! 

23554A43! 

1  Opj.CI 

!  !  13J.0!  34.0! 

277UA-J!  110. C!  40.0! 

110.0! 

40.0! 

277J4A4-*! 

11*3.0! 

43.0! 

i  i 

110.0! 

40.0! 

277J4A45! 

11 5. Cl 

43.0! 

i  i 

110.3! 

40.0! 

277J4A4’! 

110.  3! 

43.C! 

i  i 

110.0' 

40.0! 

2  7  7  •  4  A  c  3  • 

1 1 0  •  0 1 

40.0! 

;  i 

H3.0! 

40.0' 

277J4A4 J • 

1 1  J.  C « 

i  i 

110.0! 

40.  3! 

277  j '4A4JJ 

If 0.0! 

40.0! 

i  i 

110.3! 

40.3! 

277*444  J! 

110.0* 

4J.0! 

110.0! 

40.0! 

277! 4*43 ! 

110.0! 

43.0! 

j  i 

1 1 0.0! 

40.0! 

277I4A43! 

110.0' 

43.0! 

!  • 

110.3! 

40.3! 

277 !4A4?  j 

110.0' 

40.3! 

!  J 

1)0.0! 

4*3.3! 

277 J4A4J  ! 

1 1 0. 0! 

40.v! 

i  i 

110.0! 

4*3. 3! 

277J4A4*} 

110.0! 

40.3! 

;  t 

110.0! 

40.0! 

277J4A43! 

113.0! 

40.3! 

i  « 

1 10.0! 

4  0.0! 

277 ! 4i 43  » 

110.0! 

40. 3! 

i  i 

110.3! 

40.0! 

202J4A43! 

110.3! 

40.0! 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

292»4A4J! 

110.3* 

4C.u! 

!  !  115.5!  43.5! 

29214A4J!  115.5!  43.0! 

!  !  110.3!  40.0! 

292J4A  47 !  113.0!  40.5! 

!  !  IIO.v!  43.5! 

J92S4A43!  H0.0!  40.5! 

!  !  HO.)!  40.5! 

24214443!  110.0!  40.0! 

!  !  11J.0!  45.0! 

21214A43!  113.0!  43. 0! 

!  !  110.0!  43.0! 

212J4A43!  110.3!  40.13! 

!  !  113.0!  40.0! 

334)4145!  110.0!  40. C 
!  !  113.0!  40.3! 

47 1 J4 441  J  140.3!  45.0! 

!  !  140.0!  45.0! 

4 if ! 4443 !  1.1.0!  43. C! 

!  !  140.0!  45.3! 

24o!4  44 1  *  103.3'  4J..3! 

!  !  100.0!  43.3! 

293 J 4A43 1  133.0!  44.0! 

1  I  lcO.3!  44.0! 

46S!4441!  no.U!  5C.0! 

I  !  130.3!  «J..! 

407! 4A 4j |  110.0!  '2.01 

!  !  110.0!  52. C! 

30114443!  110.3!  <2,J! 


!  1 

HO.31 

52. C! 

1.51 

J0*!4A43! 

110.0! 

5  0.01 

5.0! 

!  1 

110.3! 

52.01 

1.5! 

J39I4US! 

110.0! 

50.0! 

6.C! 

!  1 

113.3! 

52. G! 

1.5! 

000!4A4S! 

11C. 3! 

50.0! 

5.0! 

1  ! 

110.3! 

53. C! 

1.5! 

35514A4J! 

11*0.0! 

52.0! 

6.5! 

!  ! 

110.0! 

5  2.0! 

1.5! 

35214*41! 

1 10.0! 

54.3! 

6.0! 

1  ! 

no.o* 

?4.G! 

1.3! 

35214*43! 

1)0.3! 

54.3! 

6.0! 

!  1 

1*10.0! 

*4.0! 

1.5! 

35214*41! 

1.VJ.C! 

54.0! 

a.O! 

1  ! 

1  30. 0! 

*4.0! 

1.5! 

352J4A41! 

1)0.0! 

5,. 3! 

6.0! 

!  ! 

no. :• 

54.3! 

1.5! 

SS2!.A*J! 

100.0! 

5**.0! 

6.0! 

i  t 

no.)! 

5*. C! 

1.5! 

352!4A*j| 

1)0.0! 

54.0! 

6.0! 

•  i 

1  10.3! 

54.1! 

1.5! 

4JM4A46! 

>■1.3! 

5*.. 3! 

6.0! 

J  i 

vj.)  • 

*5.0! 

1.3! 

41  6 ! 4A  43 i 

120.3! 

55.0! 

5.5! 

i  ; 

*<.)! 

1.5! 

4U.'4A4J! 

103.0! 

55.3! 

5.5! 

•  i 

1*0.0! 

5>.v! 

1.5! 

4l»*4A,'* 

1 0  0.  v ! 

55.3! 

5.3! 

!  ! 

103.0! 

*5.C! 

1.5! 

4  IS J4A4 J? 

in.  3! 

?>.3» 

5.5! 

!  ! 

10  3.3! 

<5.0! 

1.5! 

ilsKU’! 

100.0! 

55#*)* 

5.5! 

!  ! 

100. j! 

*5.0! 

1.5! 

4t  o! 4 A43 ! 

103.0! 

55.0! 

5.5! 

!  ! 

100.0! 

55.01 

1.5! 

no.  3! 

5S.v! 

5.5! 

j  i 

100.0! 

55. C! 

1.5! 

416!4A4J! 

1*5.0! 

55.0! 

5.5! 

i  j 

120.0! 

5S.O! 

1.5! 

It'll.:  2  -  O'SCPIPTION  OF  VESSELS 


MB 


£NG»! 

0 1  ST ! 

VESSEL  SAM* 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NU«6€P  !  SUARD 

!  NUN*?® 

SVTCC! 
ViT  !CC5;! 

»-:us-!«***« 

TER  !  Sc‘‘! 
TOK-  *3A,:J 
SASf  !  IV  1 

DX**:MSXCMS  ! 5® 4f T* 

LE 4  aTH * j*97H*  * 

•UC*.  i  »EC-.‘L3A0-* 
//////!/////»  £0  ! 
OVc «-!ova*-!/////* 

ALL  \  ALL  !l:3**T* 

HOPSE*. 

POWER! 

CAPACITY! 

t 

CARQO  1 
////////! 
PASS-  ! 
€fa6CRS  ! 

HIGH-  *  !  V  £  S  S  e  L  !  ! 

tST  !  CARGO  HAKOUNS  !S  !OP£RATIHG  •  ! 

FIX£0  !  EQUIPMENT  !Tf!  «JASE  !  TEAR  ! 

POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  9UILT  ! 

(LIGrtT)*////////////////JT0!///7//////!  OR  * 

(FEET)'  LINE-2  *E£!  LlNE-2  !*9E3UILT! 

<?2>  MCDO^OUSH 

i 

i 

•Apwe  service! 

1  < 

1  1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

j 

• 

! 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 
i 

(DIV.  Of 

"APflAC  COR&OPA* IIS) 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

j 

1 

1 

2 

1 

KS  55? 

i  ------ 

41  e>!  4A.T ! 

1 >0.0* 

<5.0! 

5.5! 

- 

* 

720! 

7.0! HONE 

•LA 

HARVEY 

1989 

i 

1  1 

1  ?  0 . 0 ! 

5  5.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

K*>  5-iC 

i 

410*444?! 

i?:.0! 

r  5.3! 

5.5! 

- 

7?0* 

7.0IMJHE 

•IS 

TELL  CITY 

1989 

!  • 

1 ?0. 3! 

55.3* 

1.5! 

-  1 

1 

1 

<s  *c: 

i  ------ 

i:7«4i4*» 

120.3! 

<3.0! 

5.5! 

- 

1409* 

10.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1944 

; 

1  1 

1 

0  0.3! 

1.5! 

-  1 

J 

l 

KS  60? 

t  ------ 

490! 4A  .  ? ! 

12  3.0! 

63.3! 

0.5* 

- 

1030! 

6.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1966 

j 

1  1 

1> 3.0! 

60. v* 

1.5! 

*  * 

1 

j 

L*»  ICO 

i  - - 

475*44-3! 

173.3! 

?  5.  C! 

».o* 

- 

1  SOD! 

9.5! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1943 

» 

1  1 

1  *  3-0! 

*>.$• 

1.>* 

-  * 

2 

; 

VIEW 

N  32 

7>!444’! 

33.3! 

T2.C! 

5.3! 

- 

725* 

£•0! NONE 

•TX 

CHANNEL- 

1«S3 

i 

1  1 

5  3.3! 

32.-0! 

1.0! 

-  1 

1 

1 

VIEW 

H  6? 

i  ------ 

$t!4*4?* 

0.0' 

?  6 . 3 ! 

4.3! 

- 

1  7  6  • 

5.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

1960 

• 

1  1 

*0.3! 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

*•  6? 

i  ------ 

56*44-’! 

*0.  C! 

?6.C* 

4.3! 

- 

1 2  0 ! 

5.0 'NONE 

SLA 

HARVEY 

1960 

t 

1  1 

*0.0! 

'6.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

n  g5 

i  ------ 

56*444? ! 

i  0.3! 

2&.0! 

4.0! 

- 

126! 

5.0SN0NE 

!LA 

HARVEY 

1968 

1  1 

6:.o! 

2&.v! 

1.5! 

-  » 

2 

1 

k  *9 

i  ------ 

60*444?* 

*0.0! 

24.0! 

4.3! 

- 

115! 

5. 0! NONE 

■LA 

HARVEY 

1970 

i 

1  1 

0.3! 

2-.,! 

1.5! 

* 

-  1 

2 

1 

«  82 

i  ------ 

100*444?! 

>2.3' 

?4,  J* 

5.0! 

- 

230! 

6.0! NONf 

•LA 

NEW 

1953 

; 

1  1 

.2.0! 

?4 . 0* 

1.5! 

-  ■ 

1 

1 

ORLEANS 

h  9? 

!03*4a-?! 

n.C! 

?-.  3 ! 

-.0! 

- 

200* 

o. 5 !  NONE 

1 

1953 

i 

1  1 

*C.  3! 

64.  *  i 

1.3' 

-  j 

! 

■ 

-  103 

i  ------ 

23'.!, -43* 

113. 3! 

03.  j* 

3.. 3* 

- 

4  25! 

3 . 0 ! NONE 

!LA 

HARVEY 

1966 

i 

1  1 

113.3* 

?  0. 0 ! 

l.o! 

-  1 

1 

2 

M  111 

i  ------ 

2C0*4A4** 

113.0! 

50.0! 

o.C* 

- 

425* 

7.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1965 

i 

1  < 

11  J.J* 

3  o.  .■! 

1.5! 

! 

-  1 

2 

1 

*  117 

i  ------ 

1  ?4*  444* ! 

11  0.0* 

T  j.C ! 

6.3 ! 

- 

425! 

7 . 0 ! NONE 

•LA 

NEW 

1965 

j 

1  1 

11 3.0* 

t:.3! 

1.>! 

! 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

M  114 

i  ----- - 

1T4J414? ! 

11  :.j* 

?3.o! 

&.3! 

- 

425* 

7.0! NONE 

•LA 

HARVcY 

1965 

1  1 

11 ;.  3! 

?  3.v! 

1.5! 

-  1 

t 

1 

m  m 

>  ------ 

1 ».*  4443* 

lie. 3* 

?  3.  3! 

6.3* 

- 

425* 

7. C!  NONE 

!tt 

INSLE5I0E 

1965 

i 

•  • 

110.0! 

?  '  •  J ! 

1.5* 

-  j 

1 

1 

*  1>1 

j  ------ 

204*4443! 

11 3.4* 

6.3! 

- 

425* 

7.3! NONE 

■LA 

HARVEY 

1966 

i 

!  J 

Uv.“! 

M.3* 

1.,! 

-  * 

1 

1 

M  123 

i  ------ 

2:4*4441* 

110.3* 

6.3! 

- 

425* 

7.35NONE 

SLA 

HARVEY 

1946 

; 

>  ■ 

1 1  :.v* 

?0.0! 

1.4! 

«  1 

1 

1 

h  255 

i  ------ 

1 1  6  !  44a? ■ 

1 

?vw! 

5.0! 

- 

342* 

5. 5 '.NONE 

* 

1965 

; 

!  ! 

11 ..  \ 

tj.** 

1.5! 

-  1 

* 

1 

N  514 

i  ------ 

fV$*44.1 • 

2’v.O! 

.1 

9.0* 

- 

2:40* 

1 0.0 ! NONE 

•LA 

HARVEY 

1953 

; 

1  1 

?“.C! 

1.5! 

I 

.  * 

; 

1 

h  515 

! >?Q447 

1277*4443! 

20.1* 

53.0! 

7.0! 

- 

2245* 

1C.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

I960 

J 

1  j 

46-. 1* 

'^.3! 

1.5! 

-  1 

; 

! 

VIEW 

m  515 

!260*60 

1 27V  *  4443  ! 

?n4  .  J* 

53.4* 

V.O! 

- 

! 

2350* 

10.5! NONE 

•TX 

CHANNEL- 

1951 

! 

!  ! 

i  -.4.  '! 

M.?* 

1.5! 

j 

-  i 

1 

! 

VIEW 

M  552 

!  . 

Vi?!4A4?* 

1 4  5..*! 

>  2 .  * ! 

1*3.5! 

- 

! 

2554* 

11.3! NONE 

•  TX 

CHANNEL- 

I960 

! 

1  * 

1>?.3* 

>>.  »! 

1.5! 

-  ! 

1 

2 

VIEW 

K  55  3 

!  . 

9?2*.A.?! 

1*0.0* 

13.  )! 

- 

2000! 

11.0! SONS 

!TX 

CHANNEL- 

1959 

*  < 

195.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

t 

1 

VIEW 

H  354 

v?4*4a-:* 

1  *$.«<• 

*  2.  v* 

10.0! 

- 

1300* 

11.0IN0NE 

i  TX 

CHANNEL- 

1964 

! 

!  ! 

17  5.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

VIEW 

x  $55 

!  . 

Aw?*4*.*! 

P5.J! 

*2.3! 

13.0! 

- 

! 

942! 

11.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1961 

i 

!  ! 

lo.M 

*2.3! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

M  556 

!  . 

>a* ! 4A-? • 

1>'.W*. 

52.0! 

10.0! 

- 

! 

1000* 

1 1 • 0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1963 

!  ! 

l*o.O! 

*4,3! 

1.5! 

! 

-  I 

l 

! 

view 

H  557 

113CJ4A43! 

1-5.5* 

r2. 0! 

10.0! 

- 

! 

16740*. 

1 1 ■ 0 ) NONE 

!  La 

HARVEY 

19o0 

! 

1  1 

in.;* 

*2.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

*<  55  5 

!  . 

7^?i 414?! 

1  >5.0* 

«2.  '■'! 

13.0! 

- 

1 

16740* 

11.0! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1961 

! 

!  ! 

l?>.  )• 

*2.01 

1  .*' 

i 

-  » 

! 

! 

VIEW 

h  55V 

i  ...... 

ii::s4a;3! 

145.0* 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

2200! 

11.5IN0NE 

!TX 

CHANNEL- 

1960 

; 

1  1 

1*5.0! 

?  2 . 0 ! 

1.5! 

1 

.  > 

! 

! 

VIEW 

M  $71 

•5:1734 

i:n!4»4?i 

2-2.  :*. 

*:.o! 

9.  )> 

- 

i 

2300! 

1  0 . 5 ! NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1969 

! 

!  ! 

?,2.v! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

VIEW 

M  572 

•  122676 

1216*44, »• 

2’i.  )! 

*>..'! 

9.0! 

- 

! 

2303! 

10.51NONE 

!TX 

channel* 

1969 

! 

!  ! 

.•’0.7* 

*  j  •  :* ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

4  5*0 

!  . 

967I44.J! 

1  7  N  .  J* 

52.:! 

9.0! 

- 

1 

22901 

10.5IN0NE 

!  T  X 

CHANNEL- 

1980 

! 

1  1 

i9>.;* 

5'..! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

N  5«1 

1  . 

'W*,».J* 

U?. 3* 

?.*.:! 

9.5! 

- 

1 

2290* 

10.5! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1960 

J 

1  ! 

1 05.  )! 

!  2. 3! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

« 

VIEW 

M  5«: 

*  ...... 

9*7*44.5! 

1  O.'! 

*  2.  v! 

9.0! 

- 

! 

2290! 

10.5IN0NE 

!TX 

CHANNEL- 

I960 

1 

1  1 

1  *?.*• 

*2.-‘v! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VIEW 

-  5«3 

1  ------ 

J67»4A.3i 

n : . :  • 

*  4  • : ! 

v.3! 

- 

! 

7290! 

10.5! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1960 

• 

1  1 

1  >*.  :• 

*-'.•» 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

*  *2> 

**1*44-1* 

05. v! 

•  5.3! 

: .  ?! 

- 

1300! 

9. 7! NONr 

!TX 

CHANNEL- 

1941 

1 

I  < 

1  >5.  ?! 

*5.  3! 

1.5! 

; 

-  • 

5 

! 

VIEW 

*  4*4 

j  - 

5,  **4.4M 

1  45. v! 

**•  .! 

,,  /j 

- 

1 

1330! 

10.3!NONE 

!LA 

NEW 

1942 

j 

J  i 

1  0.7* 

*5.0! 

1.1* 

i 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

“  &9$ 

5  . 

5*1*4441! 

1*5.3' 

*  J  .  .! 

e  .  6 

- 

! 

1JO0! 

■>.5!l.0NE 

!LA 

NEW 

1941 

1 

1  1 

1  *3.0* 

**t*j 

1.5! 

1 

-  * 

2 

! 

ORLEANS 

M  6V<* 

>9**. 441! 

1*0^'. 

35.0* 

s«.i! 

- 

; 

1300! 

9. 4! NONE 

!L  A 

NEW 

1946 

1 

1  1 

1  O.  .* 

25.3! 

1.5! 

• 

-  • 

! 

j 

ORLEANS 

-  7C2 

SOOTlv 

>4 i!444l* 

1 3>.0* 

?5.  3! 

•*.7*. 

- 

i 

1300* 

lO.OillONE 

!LA 

N?W 

1963 

1 

1  1 

176.0* 

??.3l 

1.6! 

! 

-  J 

* 

! 

ORLEANS 

M  7?7 

1  ...... 

,9>!4A4*j 

1  *'.7* 

’i.v! 

e.7* 

- 

! 

lifO* 

9.5  'NONE 

!TX 

CHANNEL- 

1946 

1  1 

1-j.l! 

*  1 ! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

! 

VIEW 

M  7U 

1  ...... 

0?\«4*.*! 

1  >*. :• 

J>.  3* 

v.  >! 

- 

1 

114C0! 

10.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1956 

!  i 

*  ! 

1*4.1! 

’*.1! 

1.** 

i 

-  J 

1 

! 

M  >10 

1  ------  1 

•  ’ISoAUt 

1*«.3* 

•1.5! 

?.>» 

- 

2 

1300! 

9.5! NONE 

!LA 

NEW 

1967 

•  1 

lii.v* 

3  >.0! 

1.5! 

2 

-  * 

1 

! 

ORLEANS 

*•  •ili 

»  ...... 

-7,*-»-1! 

1  ly.O* 

15. v* 

3.6} 

- 

i 

1333! 

9.5! NONE 

SLA 

NEW 

1964 

1  1 

•  ! 

l'o.3* 

*).3! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

H  5?o 

1  ...... 

015*44.’* 

135.^1 

*>.0! 

9.3! 

•• 

! 

130o! 

10.0! NONE 

SLA 

NEW 

1970 

1  « 

1  1 

w*.  0* 

*  5.C! 

1.5! 

1 

-  » 

* 

! 

ORLEANS 

«  $31 

J  ...... 

716*444?! 

1  >5.*:* 

*>.?! 

v.5! 

- 

; 

14*5* 

1 0.6 ! NONE 

!LA 

new 

1979 

1  1 

1  *5.0! 

**.v! 

1.6* 

j 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

M  5?i 

1  ...... 

716*6»4?i 

1  »5.j! 

?  >  •«! 

v.5* 

- 

; 

UPS! 

10.0!N0NE 

!LA 

HARVEY 

1979 

j  1 

!  1 

1  >4.  )» 

*».0! 

1.6* 

j 

-  • 

1 

! 

V  653 

1  ......  » 

?1o»444?! 

1  »5.  :* 

3  >•  ?! 

9.5* 

- 

« 

1455! 

10  •  6i NONE 

!LA 

NEW 

1979 

J  1 

!  ! 

135.0! 

’5.?! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

*  635 

5  .  ! 

71614443! 

195.0* 

?>.0! 

9.6! 

- 

! 

14S5* 

10. a! NONE 

•LA 

NEW 

1979 

1  1 

1  j 

1  »5.,* 

*  1  •  '«• ! 

1.6! 

j 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

M 

i  .  ! 

71 4  *  4  A  4  *  ! 

ro.'* 

*>.  3! 

9.3* 

- 

; 

1455! 

10.6i NONE 

!LA 

NEW 

1980 

J  1 

1  1 

1s»5.  0* 

35. 0! 

1.6* 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

M  6*7 

1  ......  1 

710*4443* 

1>>.3! 

TS."! 

9.5* 

- 

1 

1455! 

10.6! NONE 

!*?0 

ST.  LOUIS 

I960 

2  1 

*  2 

iv;.o* 

•5.3! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

X  m 

1  ......  1 

716*444*! 

1o.3* 

*9.-! 

V.*! 

- 

i 

U*5! 

10. 6! NONE 

!LA 

NEW 

1940 

1  1 

i  i 

•  1 

1  1 

i  ! 

!  ! 

1  o>.3! 

t 

2 

M.)| 

! 

1 

1.0* 

* 

1 

! 

1 

i 

-  ! 
j 

1 

; 

! 

1 

j 

i 

ORLEANS 

i 

T*8Lt  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


549 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NU*OER 


COAST 

GUARD 

HUNGER 


!VTCC!  DIMENSIONS  *  DRAFT! 
NET  ! CO Or ! LENGTH !  6>9OTrt|  j 

REGIS- !***•!  RCG.  !  »EC.»LOAO-! 
TER  !  SEE!//////!/////'  ED  ! 


! CAPACITY !  HIGH-  !  'VESSEL 

*  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE 
--  -  !////////!  ®OlNT  !  LINE-1  !AO*  LINE-1 

IVt-r  /JSM  »V£.-;°V£ K3SSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////// //////////!Toi  ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI»HT!  POWER*  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  *E6»  LINE-2 


! 

i 

YEAR  ! 
GUILT  | 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(52)  KCOOHOUGH 

NARINE 

i 

; 

SERVICE! 

!  »  i  ii 

*  *  j  j 

!  !  i 

1 

i 

i 

i 

» 

i 

(DIV.  OF 

MARMAC 

CORPORA! lOrt) 

!  !  * 

i 

M  339 

(CONTINUED) ! 

ii  j  ] 

716!‘“3i  135.0!  T 5.3! 

i 

9. si  - 

i 

i 

1455! 

10. o! NONE 

i 

H  840 

!  !  1 >5.01  35.0! 

716J4A43!  193. c*  !$.0! 

1.6! 

-  i 

9.5!  - 

1485! 

1O.6SN0NE 

i 

M  841 

!  !  195.0!  35.0! 

71o!4A<*3!  195.)!  35.0! 

1  •  o ! 

-  • 

9.5!  - 

1435! 

10.6! NONE 
! 

M  842 

!  !  195.0!  35. C! 

71 6 ! 4A4T  *  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

9.5!  - 

14*5! 

10.4! NONE 

M  343 

!  !  195.3!  35. C! 

716! 4A43!  195.0*  35.0! 

1.6! 

-  i 

9.5!  - 

1485! 

10.6! NOFE 

i 

N  344 

!  !  195.0!  J5.0! 

716J4A43!  1-95.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

9.5!  - 

1485! 

10.6! NONE 

i 

.1  345 

!  !  19>.0!  35.0! 

716S4A43!  195.0!  *5.C! 

1.6! 

-  ! 

9.5!  - 

1485! 

IO.oJNONE 

1 

M  846 

!  !  195.0!  35.0! 

71654*43!  195.3!  3S.0! 

1.6! 

9.5!  - 

-  i 

1435  i 

10.6 1  NONE 
! 

H  347 

I  !  195.0!  T 5.0! 

71o!4A43!  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

9.5!  - 

1485! 

10.6! NONE 

i 

N  649 

!  I  195.0!  35.0! 

716!4A43!  195.0!  35.3! 

1.6! 

-  1 

9.5!  - 

1485! 

1 0 • o ! NONE 

i 

M  850 

I  !  195.0!  !5 .0! 

1.6! 

-  t 

9.5!  - 

1485! 

10.6!  NONE 
} 

H  852 

!  !  1«5.0!  25.0! 

71614*43!  195.0!  35.0! 

1.6!  * 

-  i 

9.5!  - 

1435! 

10.6! NONE 

K  357 

!  !  115.3!  75.0! 

1.6!  ! 

i 

!  . 

?1t!(US!  1 55.0!  55.0! 

9.5!  -  ! 

143si 

10.6 1  NONE 

i 

N  858 

I  !  195.0!  35.0! 

71654A43I  195.0!  35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

9.5!  -  ! 

14*5! 

10. 6! NONE 

i 

M  359 

!  !  195.0!  35. Ct 

71 c!4 A43 !  195.0!  35.0! 

I.o!  ! 

-  i 

9.5*  -  | 

1 4!  5! 

10.  6 .'NONE 

i 

M  860 

!  !  195.0!  35.0! 

71 6! 4A*3!  1^5. 0!  34.0! 

1.61  ! 

-  j 

9.5!  -  ! 

1625! 

10.6! NONE 
! 

M  861 

!  !  193.0!  75.0! 

71 0! 4 A 43!  195.0!  75.0! 

1.6!  ! 

-  i 

9.5!  -  ! 

14M! 

10.5! NONE 

i 

M  902 

!  !  195.0!  *5,3! 

105554*41!  243.0!  50.0! 

1.5!  1 

"  ! 

9.0!  -  ! 

2410! 

10.0! NONE 

K  903 

!  !  243.0!  5C.0! 

1055! 4*43!  243.0*  <0.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

9.0!  -  ! 

2410! 

10.0 ! NONF 
! 

K  904 

!  !  240.0!  50.0! 

105S!4“3I  240.0!  50.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

9.C!  -  ! 

2410! 

10.0! NONE 
! 

M  904 

!  !  240.0!  50.0! 

1 05514*43!  240.0!  50.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

®.0!  -  ! 

2410! 

10.0 ! NONE 

H  941 

I  !  240.0!  50.0! 

305 ! 4A4J !  COO.*!  43.C! 

1.6!  1 

.  | 

9.5!  -  ! 

nosi 

10.31HON! 

M  942 

1  !  200.0!  40.0! 

805I4AVJ!  200.0!  40.01 

1.5!  t 

-  ! 

9.0!  -  ! 

19C5! 

10. S {NONE 
! 

N  945 

!  !  230.0!  43.0! 

30514443!  210.0!  43..'! 

1.5!  ! 

-  ! 

9.5!  -  ! 

1905! 

10.5! NONE 
! 

M  944 

!  I  2)0.0!  40.3! 

30514*41!  >00.0!  40. C! 

1.5!  ! 

-  ! 

4.5!  -  ! 

1905! 

10. 5 {NONE 
! 

M  945 

!  1  200.0!  43.0! 

10514443!  230.31  43.3! 

1.5!  ! 

-  ! 

9.5!  -  I 

1905! 

10. SJNONE 
! 

H  946 

! 

!  !  200.  3!  43.3! 

JC5S444J!  233.3!  40. J. 

1.5!  1 

-  ! 

9.0!  -  ! 

1905! 

1 0. 5 ! NONE 

MARNAC  1 

!  !  233.3!  40.0! 

1.5!  ! 

.  | 

I58469S 

2347144431  240.0!  72.0! 

15.0!  -  ! 

52401 

1 6. 0! NONE 

KARNAC  2 

I 

!  1  240. C!  72.0! 

2.0!  ! 

-  | 

5532856 

234714443!  240.0!  72.01 

15.3!  -  1 

5240! 

16.0! NONE 

MARNAC  3 

1  !  240.0!  72.01 

2.0!  I 

-  I 

1537361 

2347144431  240.0!  72.0! 

15.0!  -  ! 

5240! 

16,0! NONE 

MARNAC  5 

!  1  240.3!  72.31 

2.0!  1 

1643112 

231014443!  253.0!  72.0! 

14.01  -  ! 

5240! 

15.0! NONE 

MARNAC  6 

!  1  230.0!  72.0! 

2.0!  ! 

! 647106 

233214*41!  2<0.0!  72.0! 

U.O!  -  l 

5250! 

1 6. 0! NONE 

NARNAC  8 

t  !  250.0!  72.0! 

1.0!  ! 

-  | 

1551754 

233«!444M  250.  31  72.0! 

14,5!  "  ! 

5400! 

16.0! NONE 

N8C  103 

!  I  253.3!  72.01 

1.5!  | 

1243655 

J00S4A41!  1 >3.3!  75.01 

6.0!  -  I 

710! 

7.0! NONE 

M8C  107 

1  !  153.0!  35.31 

1.5!  ! 

-  | 

I  . 

250! 4*43!  15J.0!  >0.0! 

6,0!  -  I 

620! 

7.0! NONE 

1 

KCD  201 

1 

I  I  160.01  JO.OI 

200 1 4A  45 1  110.01  10.C! 

t.S!  1 

-  ! 

6.0!  -  ! 

424! 

7 . 0 | NONE 

KCD  202 

!  !  110.01  30.CI 

1.5!  I 

1  . 

20014*45!  110.0!  70,01 

6.0!  -  ! 

42‘! 

7.0! NONE 

MCD  203 

!  !  110.0!  30.01 

1.5!  ! 

-  | 

i  - 

200I4A47J  llu.O!  70.01 

6.01  -  ! 

424| 

7.0! NONE 

NCD  204 

!  i  110.0!  n.O! 

1.5!  I 

i  - 

20014443!  113.0!  30.0! 

6.0!  -  ! 

424! 

7.0 ! NONE 

MCD  205 

! 

!  !  110.0!  30. 0! 

1.5!  ! 

I  - 

20014*43!  11C.0!  30.0! 

6.0!  -  ! 

424! 

7.0IN0NE 

MCD  206 

!  !  110.0!  30.3! 

1.5!  ! 

I  - 

200144411  113.0!  30.0! 

6.0!  -  j 

424* 

7,0! NONE 

MCD  207 

!  !  110.0!  30. Cl 

1.5!  ! 

1  - 

XC0K443!  110.3!  SC.v! 

6.0!  -  ! 

42‘i 

7.0! NONE 
! 

MCD  208 

I  I  11C. 3!  50.01 

2COI4A4T!  in.O*  *•). 0! 

1.5!  | 

-  ! 

6.0!  "  ! 

424! 

7. 0 J  NONE 
! 

NCD  209 

!  !  113.0!  30.01 

209144411  HO. 3!  Jg,)! 

1.5!  ! 

“  ! 

6.C!  -  ! 

424! 

7.0! NONE 

NCD  210 

!  !  110.0!  *C.3! 

1.5!  ! 

200(4443!  110.0!  '0.01 

o. 01  -  ! 

‘241 

7.0! NONE 

MCO  211 

1  I  110.3!  *0.31 

1.5!  ! 

-  1 

1  - 

20014441!  110.0!  30.0! 

6.0!  -  | 

42  4  i 

7.0! NONE 

MCD  212 

!  !  1 1 0.0*  *.0.3! 

1.5!  ! 

I  - 

200! 4*  43 •  110.0!  10.0! 

6.0!  -  ! 

424! 

7.0! NONE 
! 

MCD  213 

1 

I  !  110.0!  *0.0! 

20014*43!  113.3!  10.0! 

1.51  1 

"  I 

6.0!  -  ! 

424* 

7 .0! NONE 

NCD  214 

!  !  110.3!  1C.0! 

1.5!  ! 

-  ! 

I  •***-* 

20C! 4*41!  113. 01  13.0! 

o.O!  -  ! 

‘241 

7,0! NONE 

MCO  215 

!  !  110.3!  so.cj 

1.5!  ! 

-  I 

200144431  110.0!  39.31 

6.0!  -  | 

424! 

7 .0  J  NONE 
! 

MCD  216 

!  1  110.0!  30. C! 

20u!4»4>!  110.0!  30.0! 

1.51  ! 

-  ! 

6.01  -  ! 

424! 

7.01NCNE 

MCD  243 

!  !  110.0!  !0.3! 

1 .  S !  I 

.  t 

17414*41!  110.0!  10.0! 

6.5!  -  ! 

425 

7.3! NONE 

MCD  244 

I 

!  !  IU.3!  39. C! 

1.4!  | 

20314443!  110.3!  33.0! 

6.5!  -  ! 

425! 

7.3 {NONE 
! 

MCD  269 

I 

!  !  110.0!  50.0! 

1351444'!  110.3!  30.0! 

1.4!  ! 

-  ! 

6.0!  -  r 

425! 

7.C ! NONE 
! 

! 

1 

I 

!  !  110.0!  33.0! 

!  !  !  ! 

1.5!  ] 

|  i 

-  ! 

! 

! 

!TX  INGCLSIDC 
! 

!LA  ZNTRACOAS 
!  TAL  CITY 
!LA  HARVEY 
! 

!LA  VENICE 
I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HACK3CRRY 
I 

ILA  HARVEY 
I 

!LA  HOUMA 
I 

ILA  VENICE 
I 

ILA  HARVEY 
I 

I TX  CHANNEL" 

I  VIEW 
ILA  HARVEY 
I 

ITX  CHANNEL" 

I  VIEW 
I 


SLA  NEW 

i 

1980 

!  ORLEANS 
SLA  NFW 

i 

i 

1980 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

j 

j 

1980 

!  ORLEANS 

•LA  NEW 

• 

t 

1980 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

i 

i 

1980 

!  ORLEANS 

JTX  CHANNEL- 

• 

2 

1980 

!  VIEW 

SLA  NEW 

I 

i 

logo 

!  ORLEANS 
!LA  HARVEY 

i 

■ 

i 

1980 

SLA  NEW 

! 

i 

1930 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

i 

j 

1930 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

1 

2 

1980 

!  ORLEANS 

SLA  NEW 

i 

! 

1980 

!  ORLEANS 

!LA  HARVEY 

i 

! 

! 

1980 

!LA  NEW 

2 

1980 

!  ORLEANS 
! TX  CHANNEL" 

{ 

1930 

!  VIEW 

JTX  CHANNEL- 

! 

; 

1980 

!  VIEW 

!LA  NEW 

; 

i 

1930 

!  ORLEANS 
JTX  CHANNEL" 

! 

{ 

1972 

!  VIEW 

!TX  CHANNEL- 

; 

i 

1972 

!  VIEW 

ILA  NEW 

! 

! 

197? 

!  ORLEANS 

!TX  CHANNEL- 

! 

! 

1972 

!  VIEW  ! 

!KY  WICKLIFfS  1 

i  ■ 

1977 

ILA  NEW 

! 

1973 

!  ORLEANS 
!L*  NEW 

! 

! 

1978 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

! 

! 

1978 

!  ORLEANS 

1  LA  NEW 

! 

! 

1978 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 

1 

! 

1978 

!  ORLEANS 
! LA  MORGAN 

I 

! 

1977 

!  CITY 

!LA  HOUMA 
« 

! 

! 

1977 

X 

ILA  HOUMA 
| 

! 

! 

i 

1977 

ILA  MORGAN 

I 

1 

1982 

I  CITY 

ILA  HOUMA 
| 

1 

! 

i 

1982 

ILA  HARVEY 
| 

• 

i 

1982 

ILA  NEW 

! 

1 

1954 

!  ORLEANS 
ILA  HARVEY 
| 

! 

! 

1961 

ITX  PORT 

! 

! 

1978 

!  LAVACA 

INO  ST.  LOUIS 
| 

I 

! 

■ 

1978 

ILA  HARVEY 
| 

i 

! 

1978 

ITX  CHANNEL" 

! 

! 

1978  i 

!  VIEW 

! L A  NEW 

i 

i 

1978 

!  ORLEANS 

ILA  HARVEY 

! 

! 

1978  ! 

1978  l 
I 

197®  1 
I 

1978  • 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1978  | 
I 

1978  ! 
! 

1978  1 
l 

1978  ! 
1 

1978  l 
l 

1967  I 
1 

1967  I 
I 

1958  I 
1 
I 
I 


T  AoLE 


•description  of  vessels 


VeSSEL  NAME  AND  NUMBER 


02>  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE 
(OIV.  Of  MARMAC  CORPORA 

(continued) 

KCO  JOt 


VTCC!  DIS5NSICNS  !05ACT» 
COtESLcVaTrt* V>9Tn!  ! 

*****  a. »  PsG.Jload-! 

Ssl »//////•/////!  to  ! 

TON-  !  P  A  ',= !  OVJ  R-JoViR-! /////!  M0*»6: 
NAS?  J  TV  !  ALL  !  ALL  .'LIS*!'  POWER 


CAPACITY*  HIGH-  !  |  V  E  S  S  £  L 

*  ESI  !  CARGO  HANDLING  !$  ‘OPERATING 
CARGO  !  FIXED  «  EQUIPMENT  ITC!  RASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1 

“ASs-  !  (LIGHT)  MtlUlinUUIII !TO! ////////// 
ENGEPS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


21 0!  **a  AT! 

120.  )! 

?  3.  0! 

5.0! 

i 

440! 

7.0! NONE 

!la 

HOUHA 

I960 

» 

i  j 

1?-.-! 

7  0.0! 

1.5* 

1 

-  ! 

1 

1 

20G!*A.M 

1 <C. )! 

*C.3* 

6.0! 

-  J 

440! 

7 .0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

■  i 

i>;.0! 

JO.0! 

1 .  *! 

1 

-  » 

1 

1 

20CJ4A4'* 

1 j! 

30.3! 

6.3! 

“  ! 

440! 

7.3*  NONE 

!  LA 

HOUMA 

1981 

i  i 

1*0*0! 

15. 5! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

• 

200! AA4T! 

123.0! 

75.1' ! 

5.0! 

-  * 

440! 

7.0*  NONE 

!H0 

$T .  LOUIS 

1981 

i  i 

1 ; 3.0! 

'  J.O! 

1.5! 

1 

-  J 

1 

1 

200 ! 4  a  a? ! 

1>0.O! 

33.3! 

6.0  • 

-  * 

44  0* 

7 . 3*  N0Ne 

!  LA 

HARVEY 

1981 

i  i 

123.0! 

*3.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

r 

t 

203!  4A-.3 ! 

1 ?0.l! 

To.  2! 

6.3! 

-  ; 

440! 

7.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

1981 

i  i 

1  >j.O! 

T0.3! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

2C3,4**?! 

125. 1! 

*3.0! 

6.0! 

-  ! 

440* 

7.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

1981 

i  i 

1  '3. 0! 

15.3! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

1 

20014*43 ! 

120.0! 

*  J.C! 

4.0! 

! 

440! 

7. 0! NONE 

!LA 

VENICE 

1981 

i  i 

1 »3.0* 

13.0! 

1.5! 

> 

1 

1 

• 

200'AAiJ ! 

1 > 0.  v! 

*u.3* 

6.5! 

-  ! 

440! 

7. 0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1931 

i  i 

1-3.  0! 

*C.3‘ 

1.5! 

■ 

-  ! 

2 

< 

20C!4A'*M 

1 0! 

50.0! 

6.0! 

-  » 

440! 

7.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

1981 

i  i 

1?J.  >! 

1  ).l! 

1.S! 

; 

-  • 

1 

2 

2:0!4A45« 

1 >3. a! 

*5.3! 

&.*>! 

-  • 

440! 

7.0! NONE 

!L  A 

NEW 

1931 

i  i 

KO.  0! 

T  0 . 2  • 

1.5! 

1 

-  • 

• 

1 

ORLEANS 

fcOC !  4*  <•! ! 

1*0.0! 

»;.Oj 

s.C! 

> 

440! 

7.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS- 

1931 

i  i 

1*  2.0! 

T3.o! 

1.5! 

1 

-  j 

2 

1 

TAl.  CITY 

2C0S4A43! 

1 ’ J.v! 

35.:* 

6.3! 

-  j 

440! 

7 .0 !  NONE 

•LA 

INTRACOAS- 

1981 

i  i 

1 

7  *.3! 

1.5! 

1 

-  • 

2 

1 

TAL  CITY 

200! 4A  at  J 

ICO.C! 

**.  2! 

6.  C! 

i 

440! 

7.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1931 

i  i 

1*’;. )! 

*5.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

; 

2 

20C1 4A4I! 

k  ,.;• 

*^.2! 

o.C  * 

-  ! 

440! 

7.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1931 

i  l 

1  >3.  >! 

*).*• 

1.5! 

1 

-  ! 

* 

J 

.>00!  4*  4'! 

12  3.  3' 

*0.0! 

6.3! 

-  ! 

440! 

7.3! NONE 

TX 

CHANNEL- 

1981 

i  i 

P0.-0! 

*  3  •  v! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

< 

VIEW 

2C)!4a;ti 

i*;.:' 

*0.3! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7.0*  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1981 

i  ; 

12  3.0! 

t » _  • 

1.5* 

1 

-  • 

; 

1 

2  C  C !  4  a  i  M 

1*3.0! 

1j.  )! 

o.O! 

440! 

7.3! NONE 

!  TX 

CHANNEL- 

1931 

•  i 

12  3.  3! 

**.3! 

1.5! 

t 

-  » 

» 

1 

VIEW 

2C3! 4*  «6! 

1*0.0! 

*0.0! 

6.0! 

-  j 

-40* 

7.3! NONE 

•LA 

HARVEY 

1981 

i  i 

173.0* 

yj.V. 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

200*4*46! 

1  *3.>»* 

50.0* 

6.3* 

-  ! 

443* 

7.0! NONE 

•LA 

HAPVEY 

1981 

;  i 

17  0.0! 

55.3! 

1.5* 

1 

-  ! 

2 

* 

! 

2C)!4i4T« 

12  3.3! 

*0.“* 

6.w! 

-  ! 

440! 

7.0!N0NE 

•LA 

HARVEY 

1981 

!  ! 

K5-  0! 

*•..*! 

1.5! 

1 

-  ! 

t 

* 

! 

2)0!4*4T! 

12  0.  >! 

*0.0* 

)! 

-  j 

440* 

7.3‘NONF 

•LA 

VENICE  1 

1931 

j  ! 

1*3.3! 

*J.V* 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

21**i*4*! 

1*0.3! 

*  J.3! 

6.5! 

-  ! 

440* 

7.0! NONE 

•LA 

HACKoERRY  I 

1932 

■  i 

173.3! 

*v.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

21*!tA45! 

1?;.J! 

!o,5* 

4.3* 

-  j 

440* 

7.0!  NONE 

!LA 

HARVEY 

198? 

!  ! 

123.0! 

5  3.0! 

1.5! 

1 

•  t 

! 

! 

! 

21*!**.3! 

1*3.5! 

17.3! 

o.C! 

-  ■ 

440! 

7.0 ! NONE 

•LA 

HARVEY  ! 

1982 

i  i 

170.3* 

*3.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

21-UA4M 

1*0.0! 

53.0! 

6.3! 

-  ! 

440! 

7.3»N0NF 

!LA 

HOUMA 

1982 

!  ! 

12  3.3! 

!f  .v! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

214U4*** 

1*3.0! 

'v.O! 

o.C! 

-  ! 

4  4  0! 

7.0! NONE 

!LA 

GUEYOAN 

1982 

!  ! 

125.5! 

n.M 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

2U!*A.*! 

1*3.0! 

*2.5! 

6.3! 

-  ! 

443! 

7 . 3! NONE 

•TX 

CHANNEL-  : 

1982 

!  ! 

13  5.3! 

1.5* 

! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

ZUU  A41! 

12C.3! 

*3.5* 

6.0* 

.  ; 

440! 

7.3! NONE 

!  AL 

M03ILC  1 

1932 

>  ; 

1K..C! 

*  0.3! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

1 

! 

21 4 !  4 A •! ! 

r  3.0! 

6.3! 

-  ! 

440! 

7.0SN3NE 

!  L  * 

HOUMA 

1932 

»  ! 

1*3.0* 

1  - .  0 ! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

: 

21*1  *A*M 

1  >0.3! 

*3.^! 

6.3! 

-  • 

440! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1982 

\  ! 

1*5.5! 

1C.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

2  1  4  !  4  A  .  *  * 

125.0! 

*'.0! 

6.3! 

■  ! 

4*0! 

7.0! NONE 

!LA 

HAAVEY 

1982 

1  1 

1*5.0! 

■*0-0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

2U!*A«3! 

12C. 3! 

J^.O! 

6.0! 

! 

4*0! 

7,0! NONE 

!  LA 

VENICE 

1980 

!  1 

1 3  3. A! 

15.3! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

M4144-M 

1  *3.3! 

*5.3! 

6.C! 

•  t 

4*0! 

7.0! NONE 

SLA 

INTRACOAS- 

1931 

i  j 

1?3.3! 

*0.5* 

1.5* 

1 

-  • 

! 

l 

TAL  CITY 

1  )$|*A4*! 

1*0.  3! 

6.0! 

-  1 

4*0! 

? .0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1982 

!  ! 

1  »j. J! 

*0.1! 

1 .01 

! 

-  ! 

! 

1 

1  ! 4 * 4* ! 

17  J.*1! 

*0.0! 

6.v! 

-  • 

440! 

6.0! NONE 

1  LA 

HARVEY 

1932 

i  t 

1*2.3! 

v! 

1.3! 

5 

-  ! 

1 

! 

&V  )•  4A'»C  ! 

1*5.3! 

*6.*! 

7.7! 

-  1 

15001 

1 4 • 9 ! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

i  » 

in.3! 

*3.2! 

2.3! 

j 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

274 !4A*1 ! 

11  ;.;• 

4>.0! 

6.3! 

-  1 

55  5  ! 

7.0!NOSf 

!  L  A 

NEW 

1958 

i  i 

P5.  ! 

4v.3! 

1.5! 

1 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

274i4*4*! 

113.3! 

40.5! 

6.3! 

-  i 

>55! 

7 .0 ! NONE 

SIX 

CHANNEL- 

19S8 

i  j 

11*.*! 

4  0.3! 

1.5! 

\ 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

274 !  4  A  4*  J 

11 ,. 3! 

„j,*i 

5.0! 

-  1 

555! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1958 

!  ) 

11  '.3! 

43.3! 

1.5! 

i 

-  • 

5 

! 

ORLEANS 

2711***3! 

Ilv.v! 

4).  C! 

6.4* 

t 

755! 

7 , h ! NONE 

•LA 

NEW 

196* 

i  i 

11  v.5! 

45. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

; 

l 

ORLEANS 

4*>4*4A4li 

14  i.O! 

5  * .  0 ! 

*  .6 ! 

-  ! 

V*2! 

9 . 5 ! NONE 

!  L  A 

HARVEY 

1968 

!  ! 

Uy.  )'. 

*4.3* 

1.6! 

1 

1 

! 

I^.iM 

*4.5! 

-.5* 

.  ; 

®*2! 

9 .5 ! NONE 

•LA 

HARVEY 

1969 

i  ; 

14  J.  3! 

»*.*! 

1.6! 

1 

-  ! 

5 

! 

J';i!**»M 

1  *3.v! 

*‘6.*S 

4.5* 

•  1 

ell! 

7.5 ‘NONE 

•LA 

HARVEY 

1957 

!  ! 

1*6.  A 

31.3! 

1  •>! 

1 

-  ! 

1 

! 

331!4**S! 

1*6.3! 

3i.*! 

6.5! 

•  ■ 

ell! 

7 • 5 ! NONE 

!KY 

UICXLIffE 

1957 

»  * 

1  **,.0! 

1.1! 

t 

-  • 

; 

! 

SI  ? !  *»A  » S ! 

u;.5* 

*1.0! 

6.  2! 

.  1 

72  3! 

7 .0! NONE 

!KY 

WlCNLIf f € 

1959 

!  ! 

1  ^v. 3! 

*0.3! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

20-14*4*! 

113.3! 

*y.,  * 

6.4! 

-  1 

.75! 

7. 4 ! NONE 

iiA 

HARVEY 

1959 

i  t 

115.5! 

*3.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

HO!4A,3! 

1  W. 

?6.1» 

5.5! 

.  1 

515! 

6.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1936 

i  i 

12. .j! 

26.0! 

1.3* 

• 

-  ! 

; 

1 

ORLEANS 

4?>!4A41! 

1*1.3! 

?6.*y! 

10.3! 

-  ! 

R*5! 

11 . 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1951 

i  i 

176. C! 

26.2! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

4?S!4*41 • 

171.0! 

>3.;* 

10. j! 

-  ! 

945! 

11.0! NONE 

!LA 

NEW 

1951 

!  ! 

175. „! 

?«.  5! 

1.5! 

! 

-  » 

1 

! 

ORLEANS 

4  ? i ! 4 A  40  1 

1*5.3! 

?6.C* 

13.3! 

9*3! 

1 1 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1951 

i  i 

175.5! 

?  6. 0! 

1.5! 

-  ! 

1 

l 

ORLEANS 

42  J!  4A4)! 

17  >.3! 

76.5! 

10.3! 

945! 

11.0‘NONE 

:la 

NEW 

1955 

;  i 

17  5.5! 

2j.0» 

1.5! 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

*2*i**A*i 

1*5. f! 

7  )•  C! 

1  D.C! 

-  ! 

9*5 ! 

11.0! NONE 

!LA 

NEW 

1955 

«  i 

1*1.3! 

>6.2! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

4?S! 4 A  - 1 j 

175.3! 

*6.5! 

1C. 3! 

-  ! 

9*5! 

11.0! NONE 

!LA 

NEW 

1955 

i  i 

1  ,€. 2! 

*•'•5! 

1.5* 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

! 


TA8LC  2  “  OE'CRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  WANE  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH  NARINE  SERVICE ! 
(DIV.  OF  narhac  corpora! 

(CONTINUED) ! 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  SoRAFT!  ‘CAPACITY 

!  NET  !C0DS!L€Ni;rs!3RDTH!  !  ! 

-1REGIS-I****!  REG.  !  RtG.JtOAD-!  !  CARGO 

!  TER  !  SEE!//#///!/////!  ED  !  !//////// 

!  TON-  'PAGE!  OVE°-*!OVEP-! /  ////!  HORSE!  PASS- 
!  NA5E  !  IV  !  ALL  !  ALL  UI3«T!  POWER!  ENGERS 


42SUA49! 

175. 

9! 

2o.O! 

10.0! 

i  i 

175. 

0! 

25.0! 

1.5! 

425S4A40! 

175. 

0! 

26. C! 

10.3! 

i  i 

175. 

0! 

2o.  J! 

1.S! 

425! 4A4oi 

175. 

0! 

2*.:! 

13.0! 

i  i 

175. 

0! 

2o.3! 

1.5! 

425S4A41! 

175. 

0! 

24.0! 

10.0! 

i  i 

175. 

0! 

24.3! 

1.5! 

4?5!4A40i 

175. 

0! 

26.  C! 

10.0! 

i  j 

175. 

0! 

26.3! 

1.5! 

4  25 ! 4A  41 ! 

175. 

0! 

24.0! 

10.0! 

i  i 

175. 

0! 

2d.  0! 

1.5! 

4 ?5! 4 441 • 

175. 

0! 

26.0! 

10.9! 

•  J 

175. 

0! 

:>.o! 

1.5! 

425! 4441  i 

175. 

0! 

?o.C! 

10.0! 

5  • 

175. 

C! 

74.0! 

1.5! 

474 ! 4A41  ! 

1®5. 

0! 

26.3! 

10.3! 

I  ; 

105. 

0! 

24.0! 

1.0! 

474 • 4  A41  ! 

105. 

0! 

26.3! 

19.0! 

i  i 

105. 

0! 

24.3! 

1.3! 

210I4A43! 

120. 

0! 

30.3! 

o.3! 

i  i 

1>0. 

0! 

’0.0! 

1.5! 

A  50 ! 4 A  40 ! 

175. 

0! 

26.0! 

10.3! 

i  i 

175. 

0! 

2o.O! 

1.5! 

45  J'.  4A40! 

175. 

0 ! 

?o.0! 

10.0! 

■  < 

V*5. 

0! 

26.3! 

1.5! 

450! 4*40 • 

1*5. 

0! 

24.0! 

10.0! 

i  i 

175. 

0! 

26. 3! 

1.5! 

450l 4A40i 

175. 

0! 

26.3! 

10.0! 

i  < 

175. 

0! 

26.3! 

1.5! 

450! 4A  40! 

175. 

0! 

76.0! 

10.3! 

•  • 

175. 

0! 

2  6.3! 

1.5! 

45CI4U0! 

175. 

0 ! 

2o.O! 

10.3! 

•  • 

175. 

Oi 

26.0! 

1.5! 

45CUA43! 

175. 

0! 

24. C! 

13.3! 

i  t 

175. 

01 

?4.C! 

1.5! 

450!4A40i 

175. 

0! 

26. C! 

10.3! 

■  ! 

175. 

?! 

2o.v! 

1.5! 

65014*40! 

175. 

0! 

2  >•?! 

10.)! 

t  i 

1’5. 

C! 

26.0! 

1.5! 

4  50i 4*4o! 

175 

0! 

26.3! 

10.0! 

i  » 

175. 

0! 

2o. C! 

1.5* 

450.*4A40! 

175. 

0! 

26.0! 

10.0! 

!  ! 

175. 

0! 

26.0! 

1.5' 

45054A41! 

175. 

0! 

26.3! 

10.9! 

i  i 

175, 

0! 

26.  C! 

1.5! 

450I4A40! 

175. 

0! 

24.3! 

10.3! 

i  j 

u:. 

J! 

<6.0! 

1.5! 

450! 4 A  40 ! 

175. 

0! 

26.0! 

10.3! 

!  ! 

175 

0! 

26.3! 

1.5! 

450S4A40! 

175 

0! 

26.0! 

13.0! 

j  i 

173. 

0! 

26.0! 

1.5! 

4  50i 4 A  40 ! 

175 

0! 

26.3! 

10.9! 

!  ! 

175. 

0! 

26.3! 

1.5! 

450! 4*43! 

1’5. 

0! 

24. C! 

10.0! 

!  ! 

175 

0! 

26.0! 

1.5! 

4S0! 4»  40! 

175 

C! 

?o.C! 

13,0! 

!  ! 

175 

3! 

26.3! 

1.5' 

450S4A40! 

175 

3! 

?6.0! 

10.3! 

«  i 

175 

0! 

26.0! 

1.5! 

450! 4*  4G ! 

175. 

0! 

24.0! 

13.0! 

!  ! 

173 

0! 

76.3! 

1.5! 

450 ! 4A4?! 

173 

?! 

2».3! 

10.  C! 

*  j 

175 

?! 

2o.3! 

1.5! 

450S4A4C ! 

175 

w! 

29. C! 

10,0! 

!  ! 

175 

?i 

26.3! 

1.5! 

726*4*40! 

105 

0! 

55. C! 

10.0! 

*  i 

ns 

ci 

t?.C! 

1.5! 

1 31 0  i  4A4o! 

2^3 

0! 

^o.O! 

ic.O! 

i  i 

?ou 

0! 

53. l! 

1.5! 

427*4*40! 

175 

.?! 

29.0! 

10.0! 

i  i 

175 

9! 

29.3! 

1.6! 

42714*40! 

175 

0! 

29.0! 

19.0! 

(  ! 

175 

0! 

1.6! 

427S4A40! 

175 

.0! 

24. C 

10.0! 

!  ! 

175 

.0! 

26.?! 

1.6! 

42714*40! 

175 

.0! 

?6.0! 

10.0! 

j  « 

1?5 

3! 

26.0! 

1.4! 

427!4A40! 

175 

»?! 

2o.3! 

10.3! 

i  i 

175 

0! 

24.0! 

1.6! 

4?7!4A4Q! 

175 

0! 

26.3! 

10.3! 

!  ! 

175 

0! 

?6.0! 

I.o! 

42714443! 

175 

0! 

26.0! 

10.0! 

!  ! 

175 

3! 

24.3! 

1.5! 

4?7 ! 4*40! 

175 

)! 

26.0! 

10.0! 

i  i 

I’S 

.0! 

26.0! 

1.6! 

427 !  4A4?j 

175 

9! 

24. C! 

10.0! 

i  i 

175 

»3! 

26.3! 

1.6! 

42714*40! 

175 

.<)• 

2&. 0! 

10.0! 

■  i 

175 

.3! 

26.0! 

1.6! 

427J4A40! 

173 

.0! 

2».0! 

10.0! 

!  ! 

175 

.0! 

24. C! 

1.4! 

4?7!4A40! 

175 

.3! 

24.0! 

10. u! 

!  ! 

175 

3! 

2o.3! 

1.6! 

427 ! 4A40! 

17J 

.oi 

26. C! 

10.3! 

!  1 

175 

.0! 

25.3! 

1.6! 

42714440! 

175 

.0! 

26.0! 

10.0! 

!  ! 

175 

.0! 

26.0! 

1.6! 

4?7!4A40J 

175 

•  3! 

2'v.C! 

10.0! 

!  ; 

1’S 

.0! 

26.)! 

I.o! 

427S4A40! 

17$ 

.0! 

7.6.3! 

10.0! 

i  2 

1-5 

.0! 

26.0! 

1.0! 

427! 4449! 

175 

.3! 

?4.0! 

10.3! 

!  ! 

175 

.0! 

26.0! 

1.0! 

42714440! 

175 

.0! 

26.3! 

10.0! 

!  ! 

175 

.3! 

26. C! 

1.0! 

427UA40! 

175.0! 

26.0! 

10.3! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

175 

.C! 

! 

; 

26.31 

» 

i 

1.0! 

HIGH-  *  ‘VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  »TC!  BASE  ! 

pOINT  »  LINE-1  'AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) •///// J//////////JTD! //////////! 
(FEET)*  LINE-2  !££!  LINE-2  !* 


•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  ! 

•  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!  LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

SLA  CROWN  ! 

!  POINT  ! 

SPA  PITTSBURGH! 

•PA  PITTSBURGH! 

i  i 

! PA  PITTSBURGH! 

I  i 

JPA  PITTSBURGH! 

j  j 

SPA  PITTSBURGH! 

i  j 

!PA  PITTSBURGH! 

i  < 

SPA  PITTSBURGH! 
!»A  PITTSBURGH! 

i  i 

•PA  PITTSBURGH! 

•  ! 
•PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
SPA  PITTSBURGH! 

i  ; 

i pa  Pittsburgh! 
!  ! 
.'PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
•PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  i 

•PA  PITTSBURGH! 
J  ! 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

s  i 

!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
JTX  CHANNEL-  ! 

!  VIEW  t 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

I PA  OUNLEVY  ! 

!  ! 
!PA  OUNLEVY  ! 

I  ! 

!PA  OUNLEVY  ! 


1 1 .0! NONE 

! 

11.0! NONE 


11.0! NONE 

! 

11.0'NONE 


1 1 .0! NONE 

! 

1.1! NONE 

t 

It .0! NONE 


11.0'NONE 

! 

1 1 .0! NONE 


1 1 .0! NONE 

! 

11*0! NONE 


11.0IK0NE 

! 

1 t .0! NONE 

! 

1 1.0! NONE 
! 

11*0!  NONE 


! PA  OUNLEVY 
! 

!PA  OUNLEVY 


!PA  DUNLEVY 


SPA  OUNLEVY 

! 

!PA  OUNLEVY 

! 

!PA  OUNLEVY 

i 

JPA  OUNLEVY 

! 

1PA  OUNLEVY 
! 

!PA  OUNLEVY 

! 

!PA  OUNLEVY 

J 


55Z 


TA?L“  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


£N5R! 

OliT! 

VESSEL  NAME 

!  ! VTCC ! 

OPERATOR  !  !IET  !CCO«! 

!  COAST  !  TE»  «  5  £  •  ! 

AND  NU*3ER  !  GUARD  !  TON-  »P4<,S! 

!  NUMBER  !  NAGE  •  IV  ! 

OZNrrmCNS  ! DRAFT! 

LENGTH* *»OTH!  ! 

9  =  G.  !  RE6.IL0AD-! 
//////!/////!  ED  ! 
0V*9-'yV=R-!/////! 
*U  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY ! 
1  1 

•  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  °ASS-  ! 
DOVE*!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL! 

EST  *  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE  ! 

°0INT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !//////////////// *TD «//////////! 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  ! 

I 

; 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OP  ! 

•REBUILT! 

(32)  MCOONOUGH 

NADINE 

i 

SERVICE! 

i  ■ 

i  i 

•  i 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

• 

• 

1 

1 

j 

2 

1 

(DiV.  OF 

MARMAC 

CORPORA! ION) 

i  ; 

1 

t 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

i  i 

1 

« 

1 

• 

1 

NO  1 C20 

i  .... 

— 

4  27*  4A  40* 

175.0! 

<6.5! 

10.0! 

- 

10-0! 

11.0!N0NE 

SPA 

OUNLEVY  ! 

1934 

i 

i  i 

175.0! 

26. O' 

1.0! 

-  • 

1 

1 

NO  1021 

i  - 

— 

427*  4A43 ! 

173.0! 

26.0! 

1C.  3! 

- 

10-0! 

11 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1985 

• 

i  i 

173. C! 

?6.3! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

NO  1022 

!  - 

— 

427*440! 

175.0! 

2*.3! 

13.3! 

- 

1C30! 

1 1 .0 'NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1985 

i 

•  t 

175.0! 

76.3! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

NO  1023 

i  .... 

— 

42  7  •  4  AO! 

175.0! 

?s.C! 

10.3! 

- 

1030! 

11.0'NONE 

!«>A 

PITTSBURGH! 

1955 

i 

i  i 

175.C! 

26.3! 

1.5! 

-  ; 

| 

2 

NC  1024 

i  .... 

— 

427*440! 

1 7  5.0! 

?6.0! 

1 0.  j! 

- 

1033! 

1 1 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH' 

1995 

i 

!  ! 

1 7  5.0! 

26.3! 

1.5! 

-  j 

1 

1 

NC  1025 

i  — — 

— 

42754A4C! 

175.0! 

?*.C! 

10.3! 

- 

1030! 

1 1 .0! NONE 

»pa 

Pittsburgh! 

1985 

i 

!  ! 

173.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

NO  1026 

*  ---- 

-- 

4?7*4A4C! 

17*. j* 

?  3.0 ! 

1C. 3! 

- 

10-0! 

1 1 . G! NONE 

*  P  A 

PITTS9URGH* 

1985 

i 

i  i 

175.0* 

?o.  2! 

1.5! 

-  ; 

1 

1 

NC  1027 

!  ---- 

— 

4?7'.4A40! 

175.0* 

26.3! 

13.0! 

- 

1030! 

11.0'NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1985 

i  i 

175.3! 

26.0! 

1.5! 

-  ; 

1 

1 

NO  1C25 

i  - • 

— 

427!4»40! 

K3.0! 

26.  C! 

10.3! 

- 

10-0! 

11.0'NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1985 

j 

■  i 

1'3. 0! 

26. C! 

1.5! 

-  j 

1 

1 

NC  1029 

i  .... 

— 

4275  4AO! 

175.3! 

?6.C! 

10. 3! 

- 

1C30! 

11.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1985 

i 

i  i 

175.0! 

?6.0! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

NO  1030 

;  .... 

— 

427J4A40! 

175.0! 

26.0! 

13.3! 

- 

1030! 

11.0! NONE 

!*>A 

PITTSBURGH! 

1985 

i 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

NO  1031 

j  — . 

— 

427! 4 A 40! 

175.0! 

>6.3! 

10.0! 

- 

1030! 

II.C'NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1985 

i  i 

1  7  5 . 3 ! 

£6.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

NO  1032 

;  — - 

— 

4?7!%A4C! 

175.3! 

?©.C! 

10.0! 

- 

1030! 

11.01N0NS 

•PA 

PITTSBURGH! 

1985 

■ 

i  i 

175.0! 

?o.O! 

1.5! 

-  • 

1 

1 

NO  1033 

i  .... 

— 

427 ■ 4A4C! 

175.0! 

26. C! 

10.3! 

- 

1030! 

1 1 . 0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1935 

• 

i  i 

1 73.0! 

-6.0! 

1.5! 

•  * 

1 

2 

NO  1034 

i  .... 

— 

427*440} 

1 r5. v! 

26.0! 

10.0! 

- 

10-0! 

11.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1985 

i 

t  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

; 

NO  1035 

i  .... 

— 

427 ! 4440 ! 

rs.c! 

?6.C! 

13. C! 

- 

10-0! 

1 1 . 0  ! NONE 

!P4 

PITTSBURGH! 

1985 

» 

j  i 

173.0! 

?6.0! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

NO  1150 

— 

433S4AO* 

173.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1030! 

11 .0! NONE 

!VV 

PAPERS-  ! 

1956 

2 

i  j 

1*5.3! 

26. C! 

1.5! 

-  • 

1 

2 

eURS'  ! 

NC  1156 

;  .... 

— 

433 ! 4  »40! 

17$. 0! 

?6.  C! 

1C. 3! 

! 

1000! 

1 1 . 0! NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1956 

i 

i  j 

1  7  5 . 0 ! 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

8URG  ! 

NO  use 

i  .... 

■- 

43354A40! 

175.0*! 

26.  C! 

10.0! 

-  « 

100C! 

11.0'NONE 

!  WV 

PARKERS-  ! 

1956 

i 

i  j 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

SURG  ! 

NO  1160 

2  .... 

— 

433!4A4'»! 

1-5.0! 

26.0! 

10.0! 

-  ! 

1 QCO! 

1 1 • 0 ! NONE 

!WV 

PARKERS-  » 

1956 

j  i 

1-5.0! 

26.0! 

1.5! 

-  » 

1 

2 

BURG  ! 

NO  1161 

— 

433J4440! 

1 7  5.0! 

2o. C! 

10.9* 

-  1 

1000! 

1 1 . 0 ! NON  E 

iuv 

PARKERS-  I 

1956 

« 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

2 

BURG  ! 

NO  1162 

i  .... 

-  i 

450!  4»4<>! 

1-5.0! 

2o. C! 

10.0! 

-  • 

1000! 

11.0! NONE 

!UV 

PARKERS-  ! 

1956 

j 

! 

i  * 

17J.0! 

76. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

BURS  ! 

NO  1164 

i  .... 

—  ! 

433 5 4A 40! 

175.0! 

2*.C! 

10.3! 

-  j 

1000! 

11.0‘NONE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1956 

i 

! 

i  ! 

175.3* 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

6URG  i 

NO  1166 

j  .... 

•-  • 

413!4»40! 

175.3! 

26.3! 

10.0! 

-  1 

1000! 

11.0! NONE 

!VV 

PARKERS-  ! 

1956 

! 

! 

5  ! 

17  5.0! 

-8.0! 

1.5! 

! 

•  1 

1 

j 

NO  1167 

;  .... 

-  ! 

433!4A40! 

175.0! 

?o.C! 

10.0! 

-  ! 

1000! 

1 1 . 0  ! NONE 

iwv 

PARKERS-  ! 

1956 

i 

! 

i  • 

1*5,0! 

?6.3! 

1.5! 

1 

-  » 

1 

! 

BURS  1 

NO  1 166 

i  .... 

..  i 

4$0! 4»  43! 

1'5.C! 

26.0! 

10.0! 

•  1 

1000! 

11.0UONE 

!NV 

PARKERS-  I 

1956 

! 

! 

•  ! 

1-5.0! 

<8.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

BURG  ! 

NO  1169 

;  - 

..  i 

433! 4440! 

175.0! 

2o.O! 

10.0! 

-  ! 

1000! 

11.0'NONE 

!VV 

PARKERS-  ! 

1956 

i 

! 

!  ! 

175.3! 

?6.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

BURG  ! 

NO  1170 

i  — — 

..  j 

450!4»4?» 

171.0! 

74,0! 

13.3! 

-  1 

1000! 

ll.oiNONE 

!wv 

PARKERS-  ! 

1956 

» 

! 

•  j 

175.0! 

25.0! 

1.5! 

i 

-  * 

1 

! 

BURG  ! 

NO  1177 

.  .... 

..  . 

43  0 ! 4 A40! 

175.3! 

25. C! 

10.3! 

-  ! 

1030! 

11  .O'.NONE 

!VV 

PARKERS-  1 

1956 

! 

! 

!  • 

1-5.0! 

-5.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

BURG  ! 

NO  1173 

j  — — 

..  i 

4SO!4*.0! 

17S.3J 

?6.Cl 

10.0! 

.  « 

10C0* 

ll.oiNONE 

•wv 

PARKERS-  ! 

1956 

! 

! 

i  j 

175.0! 

?8.'-' 

1.5! 

i 

-  ! 

• 

1 

BURT*  ! 

NO  1179 

!  — — 

..  i 

450!  4  A  (.C! 

17  3.3! 

76.0! 

10.0! 

! 

10C3! 

11.3IN0NE 

!WV 

PARKERS-  ! 

1957 

I 

! 

!  ! 

17«.0! 

25.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

BURG  ! 

NO  2462 

!  — — 

■-  ! 

423J4A40! 

175.0! 

?6. 3! 

10.3! 

! 

945t 

11.0! NONE 

!LA 

NEW  J 

1955 

i 

i  j 

173.3! 

26.:! 

1.5! 

1 

.  » 

1 

1 

ORLEANS  ! 

NO  2467 

!  . 

-  ! 

«.2S*4»4 :* 

1-5,0! 

7  6.0 ! 

10.C! 

-  i 

045! 

lUOlNONE 

!LA 

NEW  I 

1955 

j 

!  ! 

175.3! 

76.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

NO  2469 

j  .... 

-  i 

4  2  5  !  *.  A  O ! 

1-5.0! 

?6.:i 

10.0! 

! 

945! 

11.0INONE 

!LA 

NEW  ! 

1957 

i 

!  ! 

1 75.01 

3A.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

• 

ORLEANS  ! 

NO  5219 

j  .... 

-  ! 

74214440! 

191.0! 

23.3! 

1C. 3! 

! 

1500! 

ll.oiNONS 

I  IN 

TELL  CITY  ! 

1976 

j 

t  i 

ns.O! 

-5.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

NO  5220 

i  — 

—  ! 

7  A  2 i 4A41J 

195.0! 

:>.o* 

1C. 3! 

-  j 

1500! 

11 .oisoNE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

1976 

i 

i  i 

195.3! 

-5.0! 

1.6! 

-  1 

1 

j 

NO  S221 

.  .... 

—  ! 

6  9) ! 44  O ! 

135.0! 

-5.:! 

11.0! 

i 

1500! 

1 2. 1 i NONE 

i  in 

TELL  CITY  l 

1978 

• 

i  i 

135.0! 

75.5! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

NO  6102 

SC-175? 

622!4*4Ri 

131.0! 

-5.3! 

10.5! 

•  * 

6a00! 

12.0! NONE 

!  L  A 

HARVEY  ! 

1979 

! 

i  i 

1  #5.0! 

55.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

NO  6103 

•021*65 

*22 ! 44  >3* 

1 R  5  •  0! 

55.:! 

10.5! 

-  } 

6800! 

U.oiNONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1979 

j 

i  i 

131.  )! 

-I.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

NO  6104 

i 512767 

i 

69‘)i  4 A  96* 

195.0* 

-5. :« 

1C. 5! 

1 

•  t 

12.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1977 

; 

! 

1  t 

1>5.0! 

5*. 3! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

j 

NO  6105 

!5*6«01 

1 

69JJ4A-0! 

1*5.3! 

55.0! 

9.0* 

I 

1500! 

U.oiNONE 

it  a 

HARVEY  ! 

1977 

t 

i  i 

1*5.)! 

55.7! 

1.6! 

t 

-  ! 

1 

! 

NO  6107 

! 54*397 

690544.0! 

135.0! 

-7.2! 

3.C! 

i 

1500! 

1  *»  .9 !  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1977 

! 

•  ! 

195.0! 

-5.2! 

1.4* 

1 

-  1 

1 

! 

ORLEANS  » 

NO  61J« 

! *2932  A 

67654440! 

135.0! 

-5.0! 

12.0! 

-  j 

1 501  i 

16.2!  NONE 

!L  A 

NEW  ! 

1960 

j 

j  j 

135.0! 

-5.3! 

1,6! 

! 

.  1 

l 

! 

ORLEANS  ! 

NO  4206 

! 44C924 

695!4AV>! 

1  >5. 3« 

-5.)! 

13.  S! 

-  * 

6c00! 

12.0 ! NONE 

ILA 

HARVEY  | 

1981 

i 

*  ! 

195.3! 

3  5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

NO  6210 

•64092  3 

695J4A99! 

135.0! 

35.3! 

10.5! 

-  * 

68C0* 

1 2.3! NONE 

itA 

NEV  ! 

1981 

; 

i  i 

136.  0! 

-  5.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

J 

ORLEANS  ! 

NO  6523 

! Cl  1439 

! 

936*54439  ! 

1 #5 .0* 

35.0! 

10.5! 

-  ! 

6500! 

12. 0! NONE 

ILA 

NEW  i 

1973 

i 

i  i 

13  5.5! 

-5.3! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  ! 

NC  652S 

i  ..... 

-  ! 

?3o!4AO* 

1  #5.0! 

-5.0! 

10.5! 

-  • 

6800! 

1 2.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1973 

i 

i  i 

13  5.3! 

-  5.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

NO  6  527 

i  . 

-  ! 

9’*!4A4«! 

194,3* 

35. C! 

10.5! 

-  ; 

6800! 

12,0! NONE 

itA 

HARVEY  I 

197- 

i 

i  j 

l^i.O! 

-5.C! 

1.5! 

-  * 

1 

! 

NO  6524 

'.  543508 

93654A4J! 

H5. 0» 

-5.0! 

10.5! 

-  j 

6800! 

12.0SNONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1973 

i 

1  J 

1<5.0» 

-5.0! 

1.5! 

! 

-  » 

1 

! 

NO  6511 

5017461 

936! 4A9>! 

135.0! 

-5.3! 

13.5! 

-  * 

•  ! 

12.0! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1973 

i 

!  ! 

193.0! 

-5.0! 

1.5! 

-  * 

1 

1 

ORLEANS  ! 

NO  6532 

! C157Q2 

1*5.3! 

35. C! 

10. ii 

-  • 

66C0* 

12.0SN0NE 

!la 

NEW  ! 

1973 

i 

i  i 

195.0! 

->.0‘ 

1.5! 

-  » 

1 

2 

ORLEANS  ! 

NO  6534 

1543514 

33*! 44aO! 

195.  0! 

35.0! 

10.5! 

-  * 

6?00! 

12.0SX0NE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

! 

1  1 

195.3! 

5  5.3! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

! 

ORLEANS  ! 

NO  4041 

! 620331 

84* ! 44  39 ! 

195.3! 

-5.C! 

11.0! 

-  • 

1500! 

13.0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1980 

« 

1  ; 

1 3  J. 0! 

35,0! 

1.0! 

< 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  ! 

NO  5042 

! *20732 

•4M4A33! 

195.91 

-5.C! 

11.0! 

-  ; 

1503! 

19.2 ! NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

I960 

i 

t 

{ 

1  1 

i  i 

1  J 

13 5.0! 

1 

1 

35.0! 

1 

1.0! 

1 

1 

1 

; 

t 

■ 

1 

| 

i 

1 

t 

1 

1 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME 


!  NET  1COOE! 
•*!  RESTS-!**** ! 
!  TER  !  SEE ! 
!  TON-  {PAGE! 
!  NAGP  !  TV  ! 


SVTCC !  DIMENSIONS  !  Oft A  FT 


(32)  MCDONOUGH 
(0IV.  OF 


MARINE  SERVICE! 

MARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED) ! 

I62C335 


LENGTH' dROTH! 

REG.  !  RcG.JLOAO-: 
//////!/////!  ED 
OVER-JQV2R-! 7//// 
*LL  !  ALL  SLIGHT 


! CAPACITY J  HIGH-  ! 
!  !  EST  I 

!  CARGO  !  FIXED  ! 
!////////!  POINT  ! 


!  V  E  S  S  E  L  ! 

CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING  1 

EQUIPMENT  !TCt  9ASE  ! 

LINE-1  • AO!  LINE-1  ! 


°OWER!  ENGERS  !  (FEET) ! 


!  (LIGHT )•////////////////! TO!//// ////// ! 


LINE-2  !*RE9UILT! 


843»4A99 

195.0! 

35.3! 

11.0! 

i 

195.0! 

35.0! 

1-fi! 

845!4A99 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

843!4A?<? 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

J 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

203J4A43 

no.o! 

30.0! 

6.0! 

j 

120.0! 

30.0* 

1.5! 

20314*43 

120.0! 

30.3! 

o,0! 

j 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

20414*43 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

■ 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

203UA43 

1 90.0! 

30.  0! 

6.0! 

j 

120.0! 

■•0.0! 

1.5! 

20354A43 

MO.  01 

30.0! 

6.0! 

i 

1 20. 0! 

30.3! 

1.3! 

20524*43 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

i 

120.0! 

MO. 3! 

1.5! 

20$ 14*43 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

120.0! 

30.0! 

1.5' 

20d ! 4*43 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

20524*43 

12C.C! 

90.3! 

4.0! 

i 

120,0! 

30.3! 

1.5! 

2  0  o !  4  *  4  3 

1 2C.0! 

30.0! 

6.0! 

] 

120.0! 

19. 0! 

1.5! 

214*4*4? 

120.3! 

3C.0! 

6.0! 

J 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

2 1 4  !  4  *  4  3 

120.0! 

33.0! 

6.0! 

i 

120.0! 

30.0! 

1.3! 

214S4A43 

120.0! 

TC.O! 

0. 0! 

| 

120.0! 

30.3! 

1.5! 

21 414*43 

120.0! 

33.0! 

5.0! 

! 

170.0! 

30.0! 

1.5! 

21 4 ! 4*43 

173.0! 

30. C! 

4.0! 

» 

no.3! 

”  ).0! 

1.5! 

21454*4? 

120.3! 

33.  )! 

4.3! 

! 

120.3! 

3C*.C! 

1.5! 

214*4*43 

120.0! 

>9.  9! 

4.0! 

! 

123.0! 

33.0! 

1.5! 

21424**3 

120.0! 

T3«  3! 

4.0! 

! 

mo.O! 

30.3! 

1.5! 

245}4*4> 

110.0! 

*9.0! 

4.1! 

; 

113.3! 

?9.3! 

1.5! 

23514**3 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

! 

r*  0. 3! 

45.0! 

1.0! 

25214**3 

120,0! 

32. C! 

7.0! 

! 

123.0! 

32.3! 

1.4! 

252J4*** 

1  >0.0! 

32.0! 

7.0! 

« 

MO.Ot 

>>,C! 

1.5! 

342S4A4* 

140.3! 

34.3* 

7.4! 

i 

140.0! 

34,3! 

1.5! 

342!4#i3 

140.3! 

34.0! 

>.i! 

! 

UO. 3! 

)*.)! 

1.5! 

4J2J4A.3 

UO.Ol 

>9,0* 

7.5! 

« 

140.3! 

39.0! 

1.5! 

442U**J 

130.3! 

*4,0! 

4,0! 

1 

M3. 3! 

54.0! 

ft.)' 

4421**43 

M3.J! 

54.0! 

4.0! 

» 

130.3! 

54.01 

1.01 

■A 4 2 i  4A4J 

13J.0! 

34.01 

o.O! 

I 

MO.  3 1 

34.  Cl 

1.0! 

255UA43 

no.o* 

45.0! 

S.5! 

I 

1 70. 0! 

45.0! 

1.5! 

2*354*43 

MO.  3! 

45.0! 

6.31 

! 

1)3.01 

45.01 

1.0! 

53214*43 

139.3! 

40.0! 

$.3! 

! 

M3.  J! 

43.01 

1.3! 

9114*99 

1 0.0! 

24.0! 

3.0! 

! 

0.0! 

24.)! 

2.01 

43214*5* 

M.5! 

35,0! 

12.3! 

1 

97.5! 

m*.  ?! 

1.0! 

4W.4A52 

97.51 

3}.)! 

12.3! 

! 

>7.5! 

•5.3! 

1.0! 

4  32!  M9> 

>2.5! 

>5.0! 

12.0! 

1 

17.5! 

35, C! 

1.<M 

452J4AS2 

*7.5! 

>5.0! 

12.3! 

1 

97.51 

35.3! 

1.3! 

43214*99 

97,5! 

3  5.31 

12.0! 

! 

97.51 

>5.0! 

1.)! 

43214*99 

97.J! 

>5*0! 

12.9! 

I 

9*.  5! 

>5.9! 

1.0! 

43214499 

97.5! 

35.3! 

12.3! 

I 

>7.5! 

35.0! 

1.3! 

432! 4*52 

>7.?| 

*3.0! 

12.3! 

1 

97.5! 

>5.0! 

1.0! 

432UAV9 

17.5! 

55. C! 

12. "! 

! 

>7. SI 

>5.)! 

1.31 

432(4*99 

>7.5! 

35.31 

12.0! 

I 

97.5! 

35.0! 

1.9! 

43214*99 

*7,31 

35*01 

12. a! 

! 

>7.5! 

>5.)! 

1.3! 

43214*99 

97.5! 

>5.0! 

12.3! 

I 

>7.5! 

>5.0! 

1.3! 

43214*5? 

>7.5! 

35.C! 

12.3! 

1 

17.5! 

>$.C! 

1.3! 

42214*99 

17.5! 

35.3! 

12.3! 

{ 

>7.5! 

•5*0! 

1.0! 

4?2!4A99 

>7.5! 

>5.0! 

12.0! 

1 

17.5! 

>5.3! 

1.3! 

4*5 { 4*99 

*  >5.  >! 

J5.0! 

11. J* 

1 

1 >5. 0! 

>5.0! 

1.51 

417*4*43 

U3. 0! 

37.0! 

2.0! 

i 

1 W.  3! 

39.C! 

1.5! 

40314*43 

140.1 ! 

>9.1! 

6.7! 

• 

10.1! 

39.1! 

1.6! 

193U7M 

MJ.O! 

30.3! 

6.0! 

i 

!  100.3! 

33.3! 

1.5! 

7.0! NONE 
! 

7 • 0 ! NONE 


7.0! NONE 
! 

7 .0 ! NONE 

i 

7  *ol NONE 
! 

7*0! NONE 
! 

7.0! NONE 
! 

i  .0 ! NONE 
! 

5.01NON6 

I 

1.0‘NONf 

! 

9.0! NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

5.0! NONE 
l 

3. 0! NONE 
! 

3.0 ! NONE 

» 

7,oi NONC 
! 

3.01N0NE 

! 

10.0 ! NONE 
I 

15.0! NONE 
! 

U.dJNONf 

! 

14.il  NONE 
I 

U.SINONt 

I 

14.3! NONE 
I 

1 4. S ! NONE 

l 

1 4  •  &  I*  N  0  N  C 
J 

14,4! NONE 
! 

U.i!NONE 

I 

14.5! NONE 


14.5! NONE 
I 

14.3! NONE 
! 

14.5! NONE 
! 

14.3! NONE 
I 

14.$ ! NONE 

12.01N0NE 

! 

9.0! NONE 


!*. A  NEW  ! 
I  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  ! 
!  ORLEANS  * 
! L A  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
JLA  HOUMA  ! 
!  ! 
•IN  TELL  CITY  ! 
!  ! 
!LA  VENICE  ! 


! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 
! TX  CHANNEL-  ! 
I  view  j 
! AL  M03ILE  ! 
!  ! 
SLA  INTRACOAS-! 
!  TAL  C ITT  , 
!LA  HOUMA  ! 


! L A  MACK3ERRY  ! 
!  I 
! LA  INTRACOAS-! 
!  TAL  CITY  I 
JLA  HARVEY  l 
!  ! 
!LA  HARVEY  ! 
!  ! 
!VV  PARKERS-  ! 
!  GURG  2 
!VV  PARKERS-  J 
J  BURG  ! 
I W V  PARKERS-  ! 
!  eURG  I 
! L A  HARVEY  ! 
!  ! 
IPA  *!TT$*URGH| 

!  I 
!H0  ST.  LOUIS  ! 
t  t 
IKY  WICKCLZFF  I 
!  I 
IPA  PITTSBURGH! 

I  I 
IWV  PARKERS-  I 
I  OURS  I 
I L A  HARVEY  I 


ILA  HOUMA 
I 
I 
I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 


ILA  HARVEY 

I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 


ILA  HARVEY 
l 

SLA  HARVEY 
I 

IVA  NORFOLK 
I 

JLA  HARVEY 
I 

JTX  CHANNEL- 

I  VIEW 

t 

I 


T»UE  2  -  OESCSJOIIDM  OF  VESSFLS 
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VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 


!  !  VTCC !  DIMENSIONS  !DRAFT! 

!  NET  !  coor  !L£VSTH*y?i)TH!  ! 

- {RtGIS-!****!  4"(i.  •  R6G.SL0A0-! 

COAST  !  TEB  •  Set!//////!/////!  EO  ! 

GUA»0  !  TON*  !PAm*!  0V59-J0VLP-! /////!  HORSE 
NUMBER  !  NAG?  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POVE® 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL  !  * 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

CARGO  {  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  {  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  { 

»AS3-  !  (LIGHT)  !////////// //////{TD{//////////!  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  "CDONOUGH  RAPINE  SERVICE! 

(OIV.  OF  HARM AC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED)! 


TJ  T  5 £ 

! SOI  532 

i 

!  19014*43! 

j  i  i 

100.0! 

100.0! 

30.3! 

30-0! 

6.C! 

1.5! 

~ 

445! 

-  * 

7.5! NONE 

!LA  HARVEY 

1 

1965 

TJ  160 

!529°04 

i 

!  190! 4 A  43! 

i  i  i 

110.0! 

11C.0! 

33.0! 

3v.3« 

6.0! 

1.6* 

" 

373* 

-  1 

7.0! NONE 

1 

!LA  HARVEY 

1 

197C 

TJ  161 

1529905 

!  19054A4S! 

113.0! 

30. C* 

6.0! 

- 

373! 

7.0IN0NE 

!LA  HOUM* 

1V71 

j 

i  t  ■ 

110.0! 

n.:* 

1.6! 

-  j 

1 

1 

TJ  162 

! 529506 

i 

!  19054443! 

!  •  J 

11C.)1 
11C. O' 

3’3.0e 

’0.0! 

6.0! 

1.6! 

” 

425! 

-  1 

7 .0 !N9NE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

TJ  163 

*529907 

•  19014*43! 

11C.0! 

30.)' 

6.0! 

- 

37$  • 

7 . 0 ■ NONE 

•LA  MORGAN 

1971 

i 

•  j  i 

110.3! 

80.3! 

1.6! 

-  j 

1 

!  CITY 

TJ  164 

1S29903 

i 

!  19014*43! 

•  j  i 

110.0! 

UC.O! 

7  3.  3! 
3C.3! 

o.  O’ 
1.6! 

378* 

7 . 0 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

TJ  US 

*529509 

j 

!  190! 4*99! 

!  !  ! 

110.0! 

110.3! 

73.3! 

30.3! 

6.C! 

1.6! 

” 

376! 

7.0! NONE 

1 

!l*  HARVEY 

1 

1971 

TJ  166 

*532436 

•  19054A99' 

110.0! 

!  3 . 3 ! 

0. 0! 

- 

373! 

7. 0! NONE 

!LA  HARVEY 

1971 

i 

!  1  1 

110.0* 

’2-C ! 

1.6* 

-  1 

1 

1 

TJ  167 

! 532437 

1  190I4A43! 

11C. 3! 

!0.  3! 

6.0* 

- 

373! 

7 . 0 ! NONE 

!LA  HARVEY 

1976 

t 

1  1  ! 

1i  3.0' 

’0.3! 

1.5! 

-  1 

* 

* 

TJ  165 

5532433 

i 

!  190‘4a;3! 

i  i  i 

110.01 

110.0! 

"0.0! 

33.0! 

6.0! 

1.5! 

“ 

425! 

-  « 

7.0! NONE 

t 

!L A  HARVEY 

1976 

TJ  -5R 

•432439 

i 

!  1 90! 4*45  J 

i  i  i 

11. .v‘ 
113.3! 

70.0! 

5  5.0! 

7.0! 

1.5! 

■ 

425! 

-  j 

7.01NONE 

1 

SLA  VENICE 
* 

1977 

TJ  170 

*532440 

!  1 9Q • 4 *94  * 

!  1  ! 

UC.O! 

110.0! 

8  3.0! 
73.3! 

4.0! 

1.5! 

“ 

37  A* 

7.0! NONE 

1 

SLA  HARVEY 

1 

1977 

TJ  1 M 

•532441 

1  1 °01 4*43! 

110.3! 

n.o* 

6.0! 

- 

373* 

7.0 ! NONE 

•LA  HARVEY 

1977 

1  1  1 

110.0! 

’0-0* 

1.5! 

-  1 

1 

« 

TJ  17E 

55017U 

i 

!  19&14A4'! 

!  1  ! 

1*2.2! 
no. o' 

73.0' 

»  6  .  U ! 

6.0! 

1.5! 

“ 

445! 

7.6! NONE 

1 

»LA  HARVEY 

1 

1965 

TJ  Ui 

! 501331 

1  19014*43! 

no.os 

’0.0! 

o.O! 

- 

445! 

7 • 6! NONE 

SLA  HARVEY 

1«65 

1  !  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

TJ  19? 

! 502165 

i 

!  190*41.31 

!  !  ! 

ro.o* 
no.  c 

7clri 

6.C! 

1.<! 

“ 

445! 

7.6 ! NONE 

1 

!LA  HARVEY 
! 

1965 

T J  300 

! 260547 

i 

!  31 6! 4443 ! 

1  »  1 

1 35.?! 

1*3.0! 

40. V* 

4  O.C! 

6.  v  ! 

1.5! 

- 

340! 

-  1 

0.7! NONE 

1 

•LA  HARVEY 

1 

1950 

TJ  331 

1263436 

1  >0714*43! 

120.0! 

33.0! 

6.5! 

- 

600! 

7. 3 '.NONE 

SLA  SLIDELL 

1954 

i 

1  1  1 

1JC.3! 

*0.0! 

1.3! 

-  • 

1 

! 

TJ  343 

!  - 

i 

•  214*4  *%J 1 
!  1  1 

1  '0.0! 
170.0! 

33.0! 

O.,! 

4.0! 

•*.5! 

- 

5  00! 

-  1 

7 ■ 9! NONE 

1 

!LA  HARVEY 

1 

1950 

TJ  365 

52*9553 

i 

!  405 14*4*1 

J  I  1 

i’j.ji 

1*3.0! 

40.0! 
*c.  3! 

3.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  » 

3. 5 ! NONE 

1 

j  LA  HARVEY 
« 

1955 

TJ  420E 

•502230 

i 

!  23114*4*! 

!  !  1 

1  ?2«c! 

m.o! 

’0.3! 

7^.0* 

7.0! 

1.6! 

“ 

535! 

-  1 

3. 0! NONE 

■ 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1966 

TJ  421C 

!  502405 
! 

!  231S4A43! 

!  !  ! 

1 >0.0! 
n:.c! 

30.0! 

n.G! 

7.0! 

1.0! 

- 

585! 

-  1 

3.0SN0NE 

1 

!W  PARXERS- 
!  PURG 

1966 

TJ  422E 

! 502407 
l 

•  ?  1 1 1 4  *  4 1 1 

!  •  ! 

i>:.5! 

120.3! 

**.  2! 
73.0! 

7.C! 

I.o! 

i 

5’5! 

-  ! 

6.0! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1966 

TJ  423E 

•502549 

! 

!  23114*43! 

1  1  1 

1  >0.0! 
120. 0! 

’P.O! 

7.0! 

I.o! 

-  ! 

! 

5*5! 

-  ! 

3.0!N0NE 

1 

!LA  HARVEY 
! 

1966 

Tl  424C 

!!03’23 

! 

!  23114*43! 

!  !  ! 

170.0! 

n:.o* 

•3.2! 

30.0! 

7.0! 

1.6! 

-  j 

1 

535! 

3.0! NONE 
! 

! L A  HARVEY 
l 

1966 

TJ  425E 

1503493 

! 

!  731J4A43! 

!  !  ! 

i>;.  j! 
120. O' 

’O.C! 

7C.C! 

7.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

535! 

3.05NON5 

1 

!LA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  426E 

•503659 

! 

!  23114*43! 

!  !  ! 

1 *C.O! 
1>‘.31 

30.0! 

’).»*! 

7.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

535! 

3.0! NONE 
! 

!UV  PARKERS- 
!  PURG 

1966 

TJ  427E 

i  — — 

i 

!  23114*43! 

!  !  ! 

173.0! 

no.  j! 

73. c! 
*0.0! 

7.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

585! 

-  ! 

£.9!N0NC 

* 

|WV  PARICERS- 
!  auRG 

1966 

TJ  *23C 

!  . 

1 

!  245«4»43! 

!  !  ! 

12  0.  )! 

1 <0.0! 

n.:! 

30.3! 

7n! 

1.5! 

-  ! 

! 

5*5! 

-  « 

• .0! NONE 
• 

!LA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  4cRE 

!  . 

; 

!  24S!4*4S! 

t  1  1 

170.0! 

no.C! 

33.21 

!).Q! 

7.0! 

1.51 

-  ! 

! 

5*5  J 
-  » 

8.0! NONE 
! 

!LA  KOU**A 
! 

1966 

TJ  410? 

i  ...... 

i 

!  24514*43! 

!  !  ! 

133.0! 
13  0.0! 

30.0! 
30.  C! 

7.0! 

1.5! 

-  * 
i 

585! 

3.0 ! NONE 

j 

•LA  HFRVEY 

1 

1966 

TJ  4311 

j  ...... 

!  245*4*43! 

!  1  ! 

120.  j! 
1*0.7! 

27.0! 

’O.C! 

7.C  t 
1.5! 

-  « 

* 

5’5! 

“  ! 

8. 0! NONE 

1 

!LA  HARVEY 
l 

1066 

TJ  434E 

i  ...... 

j 

!  245*4*43! 

j  1  * 

1*2.)! 

120.3! 

33.0! 

’9.3! 

7.0! 

1.5! 

! 

! 

5*5! 

-  1 

3.0 i NONE 
! 

IlA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  4SC! 

i  ...... 

i 

•  294J4A4’* 

!  1  1 

170.3! 

123.0! 

36,3! 

’6.0! 

7.0! 

1.M 

-  1 

i 

700! 

-  * 

3. 0! NONE 
! 

ILA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  4551 

i  . 

! 

•  294*4*43* 

!  •  ! 

1?U.')1 

1  i . . 0! 

*6.2! 

’5.)! 

7.0! 

!*»! 

! 

700! 

-  ! 

3 .0! NONE 
! 

ILA  HARVEY 
i 

1966 

TJ  51  ?f 

i  ...... 

j 

1  417*4*4’! 

1  1  | 

14g.0i 

140.0! 

’4."* 

3>.;i 

<?.0! 

1.5! 

-  i 

i 

8AS! 

-  ! 

9.0! NONE 

1 

SLA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  514k 

i  . 

! 

!  40314*43  j 

{  1  ; 

14.."! 

KJ.3! 

’9.3! 

89.0* 

8.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

A*5l 
-  ! 

9. oi NONE 
! 

SLA  HARVEY 
! 

1966 

TJ  1 51UF 

! 51 396* 

1 

!  197!4»43J 

!  !  ! 

110. 0! 
11C.0* 

’3.C! 

n.:t 

5.5! 

1.3! 

l 

* 

390! 

-  ! 

6.5! NONE 

1 

ILA  HOUMA 
! 

1  9  J7 

TJ  ?/1U* 

! 264749 
! 

•  14014A4M 

!  !  ! 

OC.v! 

1  M.O! 

?6.0* 
?6. :i 

4.0! 

1.2! 

! 

! 

375! 

-  ! 

6.9  *  NONE 
! 

!L>  HOU“A 
! 

1953 

TJ  275UF 

126491* 

j 

!  140*4*4.'! 

!  !  ! 

no.es 

100.3! 

26.CS 

?6.0! 

6.0! 

1.7! 

-  1 

i 

375! 

“  ! 

6.9! NONE 

1 

!"0  ST.  LOUIS 
! 

1953 

U  140 

•S942®4 

l 

!  4  0 1  •  4  f  <*  3 ! 

!  !  ! 

U3.0! 

140.0* 

40.0! 
40. C! 

7.4! 

1.5! 

-  ! 

{ 

8*0! 

“  ! 

9.0!KONE 

* 

SLA  HARVEY 
! 

1978 

U  HI 

!  43  >591 

1  41114*43! 

!  !  1 

10.0! 

143.7! 

89.M 

•9. Cl 

7.>! 

1.2! 

-  1 

1 

980! 

10.5! NONE 

1 

ILA  HARVEY 
! 

1931 

U  142 

{654014 

! 

1  40414*43! 

!  !  ! 

10.0! 
U7.  C! 

*9.*'! 

8V.;! 

V.O! 

1.5! 

-  ! 

! 

390! 

!NONC 

1 

SLA  HARVEY 
! 

193* 

U  144 

I6C7C21 

1 

!  433*4*43! 

!  !  1 

1 

143.3! 

—  ! 
8>.0! 

7*3! 

1.6! 

-  ! 

! 

1100! 

9.0! NONE 
{ 

ILA  HARVEY 
! 

1972 

U  14  J 

{61297* 

1 

!  43314*45! 

!  •  ! 

—  1 
140.0! 

..  ; 

39. L! 

7.0! 

1.6! 

-  \ 

1 

11C0! 

9. 0  j  NONE 
! 

SLA  HARVEY 
{ 

1979 

U  14® 

14359^7 

i 

!  43314*43! 

!  !  ! 

143.0! 

143.3* 

’9.0! 

79.0! 

7.5! 

1.5! 

-  i 

5 

9621 
-  ! 

>.OiNONE 

1 

ILA  HOUMA 
! 

1931 

U  147 

•637177 

i 

!  4331**43 ! 

t  !  5 

—  1 
140.0! 

—  1 
’9.ci 

7.3! 

1.6! 

-  ! 

1 

t  ICO! 

-  ! 

9.0JN0N? 

1 

•LA  HARVEY 

1 

1981 

U  143 

! 6*5501 
! 

!  43314443! 

!  !  ! 

! 

140.0! 

—  • 

:>.o! 

7.0! 

1.6! 

-  i 
! 

mo! 

-  1 

9 . oInONE 

1 

!LA  HARVEY 
! 

1982 

U  113 

!  . 

5 

!  93314443! 

!  !  ! 

1»*.f» 

1-0.3! 

8 2.  8| 
52.0! 

9.5! 

1.5! 

-  j 

27*00! 

•  ! 

11. 3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1932 

U  457 

1619M5 

i 

!  32214*43! 

!  1  ! 

113..! 
1IC. 3! 

4*.)! 

*6.5! 

7.0! 

1.5! 

! 

330! 

3.0JNONE 

1 

ILA  HARVEY 
! 

1980 

U  501 

•6*1931 

! 

!  1*110*8! 

!  1  1 

110.3! 

110.0! 

*0.2! 

3.2! 

6.0! 

1.5! 

•  1 

1 

425! 

7.0! NONE 

1 

ILA  HARVEY 
! 

1980 

U  502 

!62C09'j 

i 

•  191K44M 

1  1  1 

in.  as 

m.3* 

'3.0! 

M.O! 

9.0! 

1.5! 

• 

4?5» 

7 .OINONE 

1 

!LA  HARVEY 
! 

1930 

U  503 

1623938 

i 

*!  191*4*43! 

1  11 

no.  o* 

112.3* 

70.3' 

8*0.0! 

6.0* 

1.5! 

-  1 

1 

4  25* 

*  ! 

7 ,9! NONE 

1 

ILA  ’ARVEY 
! 

1980 

U  504 

•621961 

! 

j  191*4*4’! 

1  1  1 

113.3! 

in.  3! 

23.)! 

3  *.  2! 

6..! 

1.5! 

.  1 

! 

425! 

.  » 

/•OINONE 

< 

!VA  NORFOLK 
! 

I960 

!  !!!!!!{  {  {  J 

1  !!!!!!{  !  !  { 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


£NGR* 

OIST!  OPERATOR 


VESSFL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH 
(DIV.  Of 


NARINE  SERVICE! 

MARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED)! 

1635331 

! 

ISU976 

! 


JVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL  •  i 

i  i  !  £ST  •  CARGO  HANDLING  is  {OPERATING  l  ! 

REwIS  .**•*.  R  =  o.  !  PcG.'LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  'TC1  3a<f  I  veto  i 

TER  SEE!//////*,////.  ED  !  !//////,/!  POINT  !  LINE-1  AO'  LiSe-1 

TON-  PAGE  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////  TO! ///,/////,  o\  I 
NAGE  !  IV  !  ALL  i  ALL  !  LIGHT!  POWER !  tNGERS  !  (FEET) !  LIH  -  E  ILT 


213I4A43*  12C.3!  30. oi  6.C! 

!  !  170.0!  70.0!  1.S! 

365 ! 4*43!  110.0!  J7.0!  6.1! 

!  !  110.0!  39.3*  1.5! 

380! 4A4J*  1 20.0!  45. C!  7.0! 

!  !  120.0!  A 5.0!  1.5! 

763UA43!  160.3!  <3.0!  10.5! 

!  !  160.0!  50. 0!  1.5! 

2S2! 4A47!  120.0!  3?.C!  7.0! 

!  !  123.0!  32.0!  1.4* 

2US4A45!  173.0!  32.0!  7.0! 

!  !  120.0!  32.0!  1.5! 

1043UA.J!  1  *Q,0!  54.0!  11.0! 

!  !  1 °C.O!  54.0!  1.3! 

1 043! 4A45J  1  '’O.O!  54.0!  11.CS 
!  !  150.0!  54. C!  1.3! 

1048J4A43*  1*0.0!  54.0!  11.0! 

!  !  1*0.0!  1.5! 

10WJ4A43!  1E3.0!  54. o'  11. 0! 

!  !  1*0.0!  54.0!  1.3! 

101 9!4A43!  1*0.0!  54.0!  11.0! 

!  !  130.0!  54.0!  1.3! 

101 9 ! 4 A43!  1 *0.0!  4a. y  i t .0! 

!  !  130.0!  54.0!  1.3! 


*0.0!  10.5! 
5C.0!  1.5! 


32.0!  1.5! 

54.0!  11.0! 
54.0!  1.3! 

54.0!  11.C! 
54. C!  1.3! 
54.0!  11.0! 
*£»0!  1.5! 

54. iT  11.0! 
54.0!  1.3! 


! 

j  i 

150.0! 

54.0! 

5607003 

i  1019J4A43 

1*0.0 

54.0! 

! 

!  • 

130.0! 

54.0! 

! 629937 

!  1019J4A43 

1*0.0! 

54.0! 

i 629933 

!  ! 

no.o! 

54. C! 

!  1019! 4A47. 

130.0! 

54.0! 

!6299i** 

1*0.0! 

54.3* 

!  1019J4A4*! 

1 iO.O! 

54.0! 

1 629940 

!  !  1 

1 3  3.0! 

54.0! 

!  1019J4A47! 

1-0.0* 

54.0* 

1634316 

!  ! 

1*0.0* 

54.0! 

!  453*4447! 

140.0! 

40.0! 

i 

!  •  ! 

143.0! 

43.0! 

!634*03 

!  453! 44  43! 

140.0! 

40.0! 

! 634804 

!  1  ! 

14  3.0* 

40.0! 

•  453J4A4J! 

UO. 0! 

40. C! 

j 535543 

1  !  ! 

143.0' 

40.0* 

!  453UA4*! 

140. 0! 

40.0* 

•635544 

!  I  ! 

UO.O! 

40.0! 

!  45354A47* 

HO.  0* 

40.0! 

j  63S54S 

1  !  • 

140.0! 

40.0* 

!  45J54A43! 

1 40.0* 

40.0! 

1 645673 

i  i  i 

UO.O' 

40.0* 

1  1095  J4A43! 

1*0.0* 

54.3* 

! 

1645679 

{  ;  > 

1  *  J.O! 

54. u! 

!  1095!4A43! 

1*0.0* 

54. C! 

i  645630 

!  !  ! 

1*0.0! 

54.0* 

!  109554447! 

1*0.0! 

54,0! 

i 

1645631 

1  !  ! 

120.0! 

54.C* 

!  1095*4443! 

1*0.0! 

54.0* 

! 

1632290 

1  •  ! 

130.0! 

54.0! 

!  936! 4A4YJ 

UO.O* 

54.0* 

! 

! 632690 

1  •  ! 

UO.O! 

54.)' 

!  936J4A47J 

143.0* 

54.0! 

! 

! 632681 

!  !  ! 

UO.O! 

54.0! 

!  93o!4A43! 

UO.O! 

54.0! 

>632632 

!  !  ! 

14C.0! 

54.0! 

!  936I4A4TJ 

UO.O! 

54.0! 

! 

!  55  3634 

!  i  ; 

160.0! 

54.0! 

t  9  J  3 ! 4 A  A3 i 

140.0! 

<4.0! 

!  513043 

!  !  ! 

140.0! 

54.0* 

!  93314A43! 

U‘J.;! 

34.0! 

I 

S  j  i 

UO.O* 

54.0! 

1636053 

!  979J4A43! 

1 10.0! 

54.3* 

! 

J641427 

1  1  ! 

1*0.0! 

54.0! 

!  105254A43! 

1*3.0! 

54.0! 

! 

1642253 

1  I  ! 

130.3* 

54.0! 

1  1052I4A43! 

1*3.0! 

54.0! 

! 

1643379 

*  j  « 

UO.O! 

54.01 

105214a. 3 ! 

1*0.0! 

54.0! 

! 

!  ! 

150.0! 

54. C! 

5612107 

20214A41! 

120.01 

30.0! 

! 

•612491 

!  1 

120.0! 

30.0! 

202!4A43! 

120.0! 

'0.3! 

• 

i  ! 

123.0! 

Ij.O* 

[619221 

202J4AA3! 

120.0! 

3J.0! 

1613606 

!  ! 

120.0! 

10.0! 

202I4AA3! 

170.0! 

30.0! 

! 

[613607 

t  ! 

12C.0! 

30*0! 

202J4A4J! 

120.0! 

30.0! 

[61)609 

!  1 

1*0.0* 

T  v.C! 

20214A43! 

120.3! 

30. 0! 

1619642 

!  • 

120.0! 

10.0! 

20214443! 

123.  J! 

30.0! 

! 

I619J22 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

21414443! 

12Q.0! 

30.0! 

1 

1619643 

! 

123.0! 

70.0! 

20214443! 

12C.0! 

70.0! 

!  f  120.0!  10.0! 

203! 4A43!  110.0!  30.0! 

!  !  110.0!  30.0! 

200'4A47!  110.0!  10.0! 

!  !  110.3!  30.0! 

69514443!  195.0!  35.0! 

i  !  19S.3!  35.0! 

695 !4 A99 !  165. 0!  35.0! 

!  !  U5.C!  35.0! 

695UA4Q!  165.0*  35.0! 

!  !  m.OI  35.0! 

o9S!4A9>!  165,0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

695I4A40!  1 >5.0!  35.0! 

!  !  195.)!  35. C! 

695»4A40|  165.0!  35.0! 
!  !  195.0!  15.0! 


35.0!  11*0! 
35.0!  1.5! 

35.0!  11.0! 
35.0!  1.3! 

35.0!  11.0! 
35.0!  1.3! 

35.01  11.0! 
35.0*  1.5! 

35.0!  11.0! 
35. C!  1.3! 
35.0!  11.0! 
35.0!  1.3! 

!  ! 

!  ! 


- 

i 

440  i 

t 

7.0! NONE 

i 

i 

[LA  HARVEY 

i 

t 

1991 

“ 

S  60  i 

7.0! NONE 
« 

•LA  HARVEY 

1 

1965 

" 

305! 

3 .5 ! NONE 

i 

!TX  CMANNEL- 
!  VIEW 

1965 

1977! 

12.0! NONE 

i 

[LA  HARVEY 

1969 

- 

650! 

3.0! NONE 

i 

!LA  HARVEY 

1965 

- 

6Soi 

3 .0  j  NONE 

i 

!LA  HARVEY 

1965 

- 

2360! 

12.0! NONE 

j 

[LA  HARVEY 

1974 

“ 

2360  j 

1 2. 0! NONE 

i 

!lA  HOUMA 

1976 

“ 

2360! 

12.0! NONE 

J 

i LA  NcU 
!  ORLEANS 

1976 

2360* 

12. 0! NONE 

i 

!L A  HARVEY 

1979 

- 

2360! 

12.0!N9NE 

t 

!LA  HARVEY 

1979 

- 

2360! 

12.0! NONE 

i 

[LA  HARVEY 

1979 

- 

2360* 

12.0IN0NE 

t 

*.VA  NORFOLK 

1979 

- 

2340! 

12.0! NONE 

i 

!  LA  HOUMA 

1  $80 

“ 

2360 1 

12.0'NONE 

i 

!VA  NORFOLK 

1981 

- 

2360! 

1 2 .O'  NONE 
> 

!TX  CMANNEL- 
!  VIEW 

1981 

2560! 

12.0! NONE 

i 

!L A  HOUMA 

1981 

“ 

46  2! 

9.3! NONE 

j 

! LA  HARVEY 

1981 

1 

362 ! 

9.0 'NONE 

i 

!LA  HARVEY 

1981 

■ 

662! 

9.0 ' NONE 

! L A  NEW 

19£1 

*  ■ 

i 

!  OPLfANS 

*62! 

9.0! NONE 

!LA  NEW 

1951 

! 

! 

i 

!  OPLEANS 

j 

84  21 

9.0! NONE 
» 

!LA  HARVEY 

■ 

1931 

-  ! 

662! 

9.0* NONE 
« 

• 

!LA  HARVEY 

1981 

-  I 

2360* 

12.0l.N0NE 

i 

! 

! LA  HARVEY 

i 

1932 

■  i 

i 

2360! 

•  • 

12.C! NONE 

i 

f 

iVA  NOAFQIK 

1982 

•  i 

2360! 

-  i 

12.0 ! NONE 

i 

! 

!LA  HARVEY 

1982 

■  j 

i 

2360! 

•  i 

12.0*  NONE 

i 

! VA  NORFOLK 

1982 

■ 

2104 ! 

-  j 

12.0!N0NE 

i 

! 

! VA  NORFOLK 

1981 

i 

| 

2104! 

-  { 

12. 0( NONE 

1 

! 

[LA  HARVEY 

1991 

-  2 
* 

2104* 

-  j 

12.0INONE 

i 

!LA  HARVEY 

i 

1951 

i 

i 

2104! 

-  i 

12.0! NONE 

2 

< 

! LA  HRRVCY 

1«81 

-  i 

j 

2172* 

12.5JNONE 

1 

! 

I  LA  HARVEY 

1977 

•  i 

21 72 1 
-  | 

12.5! NONE 

j 

! 

!LA  HARVEY 

1977 

i 

2203! 

-  1 

1 2. 0! NONE 
| 

! 

i L A  HARVEY 

1981 

-  ! 

J 

2235! 

-  ] 

12.0! NONE 
| 

! LA  HARVEY 

1981 

•  2 
i 

22*5! 

-  j 

12.0! NONE 

j 

! 

SLA  HARVEY 

1931 

! 

i 

2265! 

-  j 

12.0 {NONE 

2 

! 

SLA  HARVEY 

■ 

f 

1982  I 

i 

) 

440! 

-  ) 

7,0! NONE 

i 

I 

!IA  HOUMA 

! 

1930  ! 

-  2 

440! 

7. ) ! NONE 

! 

•*  4  MORGAN 

! 

1980  ! 

! 

"  ! 

! 

!  CITY 

j 

-  ! 
j 

440! 

•  J 

7.0! NONE 
| 

!L  i  HACK9ERRY 

1930  | 

■  i 

j 

440! 

•  i 

7.') !  NONE 

2 

! 

1  LA  HOUMA 

1 

1980  ! 

-  i 

i 

440! 

-  f 

7 .0! NONE 
« 

! 

SLA  GUCYDAN 

! 

1980  ! 

-  2 
j 

*«! 

•  ! 

7.0! nONE 

1 

! 

!LA  HOUMA 

! 

1950  ! 

-  i 

2 

440! 

-  2 

7.0! NONE 

i 

! 

IKY  WICrLXFFC 

! 

1980  ! 

.  2 
j 

440! 

-  i 

3 .0! NONE 

I 

! L A  VENICE 

i 

! 

1930  ! 

•  2 

440! 

7. 0 !  NONE 

! 

ILA  INTRACOAS- 

! 

1980  ! 

* 

—  ! 

! 

!  T*L  CITY 

! 

! 

425! 

.  i 

7.0  5  NONE 

2 

!M0  ST.  LOUIS 

i 

1966  ! 

•  i 

! 

425! 

•  i 

7.0! NONE 

j 

s 

[MO  ST.  LOUIS 

1969  i 

.  t 

1966! 

.  j 

1 2. 3! NONE 

2 

!LA  HARVEY 

! 

1969  1 

! 

« 

1946i 

•  J 

12.0‘NONE 

; 

! 

!LA  HARVEY 
■ 

! 

1969  J 

-  ! 

1966! 

12.0! NONE 

! 

SLA  NEW 

! 

1969  | 

*  ! 

i 

!  ORLEANS 

» 

•  ! 

1946! 

12. 0! NONE 

ILA  HCtf 

1969  { 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

*  ! 

1966! 

1  2.0  l‘  NONE 

SLA  NEK 

1969  I 

—  ! 

! 

!  ORLEANS 

J 

•  ! 

1966! 

1 2 . OJNONE 

!LA  NEW 

1969  1 

2 

! 

2 

■ 

i 

! 

j 

!  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH  "APINt  SERVICE 
(DIV.  OF  MARKAC  CORPORA 
(CONTINUED) 


VTCC!  DIMEN 
CODPSLE'ISTH 
♦  */*•  RES. 
Si5J////// 

PAGE!  OVER-; 
IV  !  ALL 


IONS  'DRAFT! 
BP0T4!  • 

°EG. ! LOAD” ! 
/////!  eo  ! 
OVER-!/////* 
ALL  '.LIGHT! 


CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  •  i 

!  EST  !  CAR60  HANOL1NG  !$  ! OPERATING  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  STC !  3ASE  !  YEAR  1 

////////•  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  8UILT 

PASS-  ! (LIGHT) • //////////////// !TD !////////// !  OR 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*R£8UILT 


WGH  BA 

i  ...... 

69S14A40! 

195.0! 

15.0! 

11.0! 

-  * 

1466! 

12.0! NONE 

*LA 

HARVEY 

•  1969 

» 

i  i 

195.0! 

25.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

2 

9  11 

i  - - 

640! 5*70! 

■•95. 01 

35.0! 

3.5! 

-  * 

1000! 

9.5! 1  DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

i  1961 

i 

;  t 

195.0! 

15.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

• 

ORLEANS 

BC  227 

1544024 

65915A71 ! 

1 9>«0‘ 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

11 oOO! 

1O.5!0E£P  HELL  PUMP/ 

!L* 

HARVEY 

*  1956 

i 

!  ! 

195.0! 

75.0! 

1.5* 

1 

-  • 

•COILS 

1 

C  1 

•002303 

50915A71 • 

172.0! 

37.0! 

8.0! 

-  ‘ 

9000* 

9.0! DIESEL 

ENGINE/ 

!LA 

CROWN 

•  1973 

i 

i  i 

172.0! 

37.0! 

1.5! 

j 

-  * 

!  PUMP 

1 

POINT 

G0L  2 

•CO-5242 

635 15*70! 

1  *0.0! 

35. C 

9.5* 

-  ! 

10490! 

10. 5 ! OltSEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

!  1965 

i 

i  i 

1 30.0! 

’5.0! 

1.3! 

5 

-  • 

{ 

1 

ORLEANS 

GMR  70 

!  270564 

13215A71* 

113.0! 

33. 0‘ 

6.5! 

-  • 

3000! 

6.4! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1956 

i 

i  i 

110.0! 

70.0! 

1.5! 

4 

-  • 

1 

1 

GOC  1 

i  ...... 

131115A70! 

240.0! 

*0.0! 

9.0! 

-  5 

30C0! 

18. 3 ! DIESEL 

PUMP 

2 

!  1967 

i 

i  ; 

24C.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

; 

M  519 

•260309 

1 1 4  5 !  5  A  70  ! 

27a. 0! 

50.0! 

9.5! 

-  • 

23000! 

1 0. 5 ! NONE 

•LA 

NEW 

•  1947 

i 

i  i 

27  J.  O' 

SG.C 

1.5* 

1 

-  • 

• 

• 

ORLEANS 

M  oC3 

! 01 o725 

40C1SA71! 

1-0.0! 

40.0! 

7.0' 

-  J 

480C! 

3.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

!  I960 

i 

i  i 

140.0' 

40.0! 

1.5! 

1 

-  | 

• 

j 

SB  11 

•017135 

19515*71  • 

1 T  2.0 ! 

*0.0 ! 

6.0! 

-  ! 

1200! 

7. 0! NONE 

•LA 

HARVEY 

!  I960 

j 

i  i 

110. J! 

20.0* 

1.5! 

1 

-  • 

1 

1 

0  715 

•500370 

34215*71! 

120.0! 

32.0* 

7.0! 

-  ! 

1400! 

3.0! PUMP/ 

:ngine 

•LA 

NEW 

•  1065 

i 

j  i 

120.0' 

32.0! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

1 

ORLEANS 

U  714 

! 500803 

3421 5*71! 

1?0.0! 

32.0! 

7.0! 

-  j 

1400! 

6 • 0 ! NONE 

!L* 

HARVEY 

i  1965 

> 

■ 

;  i 

i  ; 

120. 0! 

i 

32.C 

1 

1.5! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

i 

(14)  MC6EE/  A.  «>./  CONSTRUCTI ! ON  CO. 

i  i 

;  i 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

BENGAL  LAD 

1265244 

4813*34! 

51.3! 

18.2! 

C.6! 

30*! 

-  ! 

27.0! NONE 

lL* 

MORGAN 

i  1957 

i 

i 

j  i 

i  i 

11.3' 

i 

13.2! 

4.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CITY 

(33)  HCGINNES  INDUSTRIAL 

• 

MAIN! TEN ANCE 

;  j 

i  i 

» 

; 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

CORPORATION 

i 

i  i 

< 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

<INGF ISH 

‘531736 

1  6313*36! 

60.1 ! 

22.2! 

7.5! 

ssoi 

-  • 

34.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

!  1970 

t 

1  1 

40.1! 

22.2! 

7.5* 

; 

-  » 

| 

2 

MINC  V 

'645*38 

34214*40! 

195.0! 

t*.C! 

9.0! 

-  • 

1849! 

13.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

!  1982 

; 

•  i  i 

195.0! 

7  5.0! 

1.0! 

1 

1 

! 

MIMC  VI 

1445339 

1  34  i  i  4F  40 ! 

19  5.0! 

38.0! 

9.0! 

! 

1849' 

13.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

!  1982 

; 

j 

■  l  i 

i  i  i 

195.0! 

i 

75.0! 

1 

1.0! 

1 

1 

j 

> 

! 

! 

2 

2 

(20)  “CGINNIS/  INC. 

! 

! 

1  1  1 

i  «  i 

» 

1 

1 

» 

» 

1 

4 

i 

« 

* 

! 

! 

! 

3ARMA«A 

1270370 

!  14513*35! 

*  ).0! 

74. C! 

7.ei 

1350! 

-  i 

31.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

!  1956 

! 

!  !  ! 

02. C! 

24. C! 

6.5! 

! 

-  1 

! 

2 

GRANT 

1414581 

3313AJ5! 

47.1! 

2C.1 ! 

6.-! 

600! 

-  ! 

24. 0! NONE 

!0H 

SOUTH 

•  1979 

! 

1  1  1 

47.1! 

10-1  • 

1.1! 

• 

-  ! 

! 

! 

POINT 

JRUCE  0 

154392? 

1  3713*33! 

56.0! 

1  1.6} 

5.0! 

700! 

-  ! 

23.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

!  1972 

! 

1  1  1 

*6.0! 

1>.6! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

CANADIAN 

1429362 

!  3*13*35! 

47.1! 

<C*.  1 ! 

6.4! 

600! 

-  • 

24.0! NONE 

(OH 

SOUTH 

>  1980 

! 

1  1  1 

47.1! 

<2.2! 

1.0! 

! 

-  1 

1 

! 

POINT 

CHRIS  A»D'N 

! 3*6450 

1  7113*35! 

*  7! 

13.4' 

5.0! 

100! 

-  ! 

2$. Oi NONE 

IOM 

SOUTH 

!  1975 

! 

•  i  j 

*5.7! 

K.o! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

POINT 

CITY  OF  SOUTH  POINT 

•249941 

!  471  3*35! 

70. ;i 

2  ).C! 

5.o! 

500* 

-  ! 

23. oi NONE 

IKT 

CATLETTS- 

!  *  1986 

> 

•  !  1 

■’0.0! 

20.0! 

1.5! 

! 

-  ■ 

! 

! 

BURS 

JO  ANN  MCCINNIS 

i563<74 

!  5  A! 3*  3*  1 

51.3! 

1‘.7! 

8.0! 

700! 

-  ! 

27.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

!  1975 

! 

!  !  1 

*  '.0! 

If. 7! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

JOHN  J . 0. 

1607315 

1  5113*35! 

'J.J! 

22. C! 

7.0! 

1001 

-  I 

23.  S! NONE 

10M 

WHEELERS- 

!  1979 

! 

1  !  1 

12.2! 

?2.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

KE.N  J 

•331765 

!  3613*34! 

8  5.0! 

1  6 . 6  ! 

—  ! 

*00! 

-  ! 

25 .6 {NONE 

!0H 

SOUTH 

!  1979 

1 

1  !  1 

So.O! 

1?«4! 

5. Cl 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT 

KIM  S 

I  5U59A 

1  1413*33! 

;*».oi 

14. C! 

5.0! 

250» 

-  ! 

14.0! NONE 

!0H 

SOUTH 

!  1977 

1 

I  1  1 

44.0! 

1 6 . 0 ! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

\ 

POINT 

LITTLE  JOC 

1252C62 

1  3413*3*! 

3  5.31 

1 4.0! 

5.4* 

600! 

-  * 

21.0! NONE 

I  OH 

SOUTH 

!  1944 

! 

1  1  1 

•5.5! 

1  :.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

l 

POINT 

MAC  MCGINNIS 

1234444 

!  7613*34! 

41.7! 

33.5! 

6.3! 

760! 

-  1 

28.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

!  1961 

1 

•  «  « 

46.0! 

2  3.5! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

SUSAN  e 

1440957 

•  J6l  3*34*1 

59.0! 

15.4! 

..  1 

>03! 

-  ! 

25.6 ! NONE 

!  OH 

SOUTH 

l  1981 

1 

1  1  1 

56.0! 

13. i! 

5 ,  C! 

! 

-  ! 

1 

1 

POINT 

THE  STREAKER 

1553171 

1  2113*35! 

’  7.C1 

10.0* 

2.9! 

73! 

-  ! 

12.0! NONE 

!0H 

SOUTH 

1  1972 

1 

!  !  1 

17. G! 

10.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

I 

POINT 

VIVIAN  MC  ’NNIS 

1577*34 

1  351  5*34! 

*  0.0! 

14.5! 

5.C! 

500! 

-  ! 

2d.O! NONE 

!0H 

HAVERHILL 

!  1976 

1 

1  1  1 

50.0! 

H.  3! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

WILLIAM 

154121* 

1  3713*3*1 

*4.0! 

U.o! 

*.C! 

>03! 

-  • 

23.0! NONE 

!0H 

SOUTH 

!  1974 

i 

i  ;  j 

56.0! 

1 3.6! 

1.6* 

! 

-  i 

! 

I 

POINT 

ASM  5 

1  724(4*40! 

195.0! 

*5.5! 

IC.u! 

! 

1700! 

15.4!  NONE 

!0H 

SOUTH 

)  1941 

i 

!  1  1 

195,0! 

JJ.3! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

POINT 

A3M  7 

»  ...... 

!  724'iAo! 

19>.0! 

35.0! 

1C.')! 

-  1 

1700! 

15.4! NONE 

!0H 

SOUTH 

•  1961 

j 

j  i  ; 

1>S.  )1 

7  3. 2! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

i 

POINT 

bC  404 

i  51 343  2 

1  81614*41! 

195.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 7 . 0! NONE 

10H 

SOUTH 

l  1961 

1 

1  1  1 

195.0! 

7>.  0* 

1.6! 

i 

-  * 

1 

! 

POINT 

6 C  440 

1294214 

l  85614**11 

1  J5.0! 

’5.0! 

9.0! 

-  1 

1467* 

17. J! NONE 

IOH 

SOUTH 

!  1964 

j 

!  1  ! 

19}.  0! 

15.  V. 

1.6! 

; 

-  • 

! 

) 

POINT 

BC  <ui 

1294215 

1  65614*411 

195.5! 

9 1.0! 

9.0! 

i 

149  7 ! 

17.){ NONE 

IOH 

SOUTH 

!  1964 

t 

i  1  1 

1  >5.3! 

78.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT 

oC  44’ 

*2*4217 

1  836l4A.11 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

! 

1497! 

17.0 ! NONE 

JON 

SOUTH 

!  1961 

; 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

POINT 

CUREMONT 

! 25775V 

1  27*4/4*1 

i  1.1! 

1  >.1 ! 

2.0! 

-  1 

25! 

13.0! DIES  EL /ELECTRIC 

IOH 

SOUTH 

!  1949 

1 

1  ! 

63.1! 

19.1! 

1.0! 

! 

-  • 

!  CONVEYOR 

1 

POINT 

NO  430 

i  ...... 

1  14614*43! 

130.01 

’o.O! 

9.2! 

-  j 

-00! 

9,1 JNONE 

!0H 

SOUTH 

!  1937 

• 

1  •  1 

i/*:.oi 

?t.G! 

1.1! 

» 

-  • 

! 

! 

POINT 

NO  434 

j  ...... 

•  1 4614*4*  • 

IOC. J! 

?4.0! 

6.2! 

-  • 

*C0! 

9.1  (NONE 

IOH 

SOUTH 

!  1937 

i 

1  1  1 

no.;! 

26. C! 

1.1! 

! 

-  ! 

5 

1 

POINT 

OR  >54 

12**611 

!  64014*40! 

1  >5.0! 

'S.C! 

10.0! 

-  1 

17C0! 

12.9! NONE 

!  OH 

SOUTH 

!  1962 

i 

1  !  1 

195.0! 

?>.:« 

1.5! 

i 

-  • 

1 

! 

POINT 

OR  77* 

•>59450 

•  64014**0! 

19S.3* 

33.0! 

10.0! 

•  ! 

1700! 

12.9! NONE 

!9H 

SOUTH 

!  1962 

! 

1  1  ! 

193, G! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT 

ALLIED  CHEMICAL  NO  35 

1253R12 

1  435! 5*71 1 

170.1! 

26.1 ! 

8.0! 

-  1 

900! 

15.0! NONE 

!  OH 

SOUTH 

l  1949 

1 

1  1  ! 

V*5*1! 

25.1! 

2.5! 

i 

-  ! 

t 

! 

POINT 

ALLIED  CHEMICAL  NO  34 

12479U 

1  33615*71! 

t’S.tl 

?5.1! 

8.0! 

! 

735! 

15.0! NONE 

!0H 

SOUTH 

!  1954 

1 

1  1  i 

1T5.1! 

26.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT 

6FTH 

|  - 

!  54115*70! 

•  >5.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1350! 

U.5IDICSEL 

PUMP 

!0H 

SOUTH 

!  1939 

■ 

1  !  1 

1  >5.0! 

35.2! 

1.6! 

1 

-  * 

! 

! 

POINT 

101  >46 

1018655 

1  396!5*70i 

1  io.ni 

*0.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

14.0! PUMP 

IOH 

SOUTH 

!  1959 

i 

i 

> 

1  !  1 

!  !  ! 

!  1  ! 

10.0! 

1 

! 

50.0! 

i 

2.0! 

l 

l 

! 

! 

! 

1 

1 

j 

! 

1 

! 

1 

! 

POINT 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG’! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC! 

1  NET  1  CODE  1 

1  REGIS- !*♦**  1 
l  TER  1  SEE! 

!  TON-  'PAGE! 

1  NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH 1SPDTH* 
RFG.  !  PEG.! 
////// i  7////1 
OVgP-’OVE®-! 
*LL  1  ALL  1 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY* 

! 

CARGO  ! 

unun* 

PASS-  • 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING  !S  !  OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  * 

(LIGHT) «//////////////// ITD I ////////// ! 
(FEET)!  LINE-2  !  EE!  LINE-2  • 

l 

l 

YEAP  • 
BUILT  • 
OR  » 

•REBUILT! 

(28)  MCKENZIE  ENGINEERING  COM 

!  PANY 

l  |  i 

1  1  ! 

i 

t 

i 

t 

t 

! 

i 

i 

j 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

» 

i 

ANN 

‘258236 

!  1713A35! 

42.0! 

13.6! 

3.5! 

50  0! 

-  j 

21.01N0NE 

!  IA 

BURLINGTON! 

1949  ! 

i  i  i 

42.0! 

13.6! 

2.5! 

-  j 

! 

i 

! 

FRED  ft.  MCKENZIE 

! 082346 

!  4613*36! 

46.2! 

20.0! 

3.9! 

650! 

-  ! 

26. 0! NONE 

iiA 

BURLINGTON* 

1980  * 

!  t  ; 

46.2! 

20.0! 

3.7! 

-  j 

■ 

1 

• 

KANGAROO 

•225347 

1  4413A35! 

55.1! 

20.3! 

3.8! 

750! 

-  j 

24.01N0NE 

!I* 

BURLINGTON! 

1969  ! 

■  i  i 

55.1! 

20.3! 

3.3! 

-  ! 

i 

! 

! 

MCKENZIE  781 

!  10014A43! 

104.0! 

?9.0! 

7.5! 

-  J 

500! 

40.0! NONE 

!  Z  A 

BURLINGTON! 

1943  ! 

i  i  i 

104.0! 

2'».0! 

1.0! 

-  < 

i 

! 

! 

NO  1 

1  6414443! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

175! 

40.0! NONE 

!IA 

BURLINGTON! 

1932  ! 

1  !  1 

10C.O! 

24.0! 

1.5! 

.  i 

; 

i 

j 

PC  812 

•  15014F4?! 

<0.0! 

45.0! 

3.5! 

-  » 

500! 

6.0! NONE 

!  I A 

BURLINGTON! 

1962  ! 

50.  G! 

4S.0! 

1.5! 

-  i 

t 

! 

i 

! 

PONTOON  BARGE 

1  10014444! 

64.0! 

30. C! 

4.0! 

-  ! 

100! 

3.5SNONE 

!  IA 

BURLINGTON! 

1970  * 

i  j  i 

64.0! 

1 

30.0! 

1.0! 

1 

-  i 

i 

j 

« 

i 

j 

I 

J 

! 

! 

(35)  MCKINLEY#  BRADLEY# 

SR. 

i  ;  j 

1 

1 

i 

i 

i 

t 

{ 

j 

! 

j 

i 

i 

i 

t 

i 

MASCOT 

!  237760 

•  1113A35! 

39.9! 

12.8! 

4.o* 

134! 

-  j 

10.0SN0NE 

!  TX 

NEDERLAND  ! 

1938  ! 

42.0! 

i2.  e* 

4.6! 

-  i 

; 

i 

! 

MCK  26 

1  50014A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  J 

350! 

!  NONE 

!TX 

BFAUMONT  ! 

1964  ! 

1  1  ! 

i  i  I 

12C.0! 

t 

30.0! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

! 

I 

! 

! 

; 

i 

(32)  MCKINNEY  HARBOR  T0VIN6 

1  1  1 

; 

i 

j 

i 

! 

; 

i 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

GLENN  W 

! 253278 

1  1  551  34  36! 

69.0! 

10. 0! 

9.4! 

1800! 

-  i 

3' .0 {NONE 

!L  A 

BATON  J 

1947  ! 

!  1  ! 

A9.0! 

30.0! 

0.4! 

-  ! 

t 

! 

ROUGE  ! 

! 

SHANNON  HOLSTON 

1554239 

!  7313A35! 

50.0! 

24.0! 

8.2! 

?00! 

« 

'9.0! NONE 

!L* 

BATON  ! 

1974  J 

1  1  1 

57.0! 

24.0! 

7.6! 

-  ; 

! 

ROUGE  ! 

! 

TANYA  MCKINNEY 

! 626240 

1  9113435! 

66.0! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

-  ; 

40. 0 ! NONE 

!LA 

BATON  { 

1930  ! 

!  i  i 

77.0! 

2  4.0! 

$.0! 

t 

-  j 

i 

E 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

! 

(32)  MCKINNEY  TOWING 

!  i  i 

i 

j 

i 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A.  A.  MCKINNEY 

1292775 

!  16313436! 

>7.2! 

30.01 

10.3! 

1100! 

-  i 

47 .0 !  NONE 

!LA 

BATON  I 

1963  ! 

1  1  1 

98.0! 

30.0! 

8.0! 

-  i 

l 

! 

ROUGE  ! 

! 

ANITA  DOMINO 

1540391 

1  6913435! 

55.2! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

-  i 

36.01N0HE 

(LA 

BATON  ! 

1972  ! 

S  1  1 

60.0! 

22.0! 

o.O! 

.  j 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

CAJUN  HUSTLER 

1527969 

!  6513435! 

56.6! 

20.01 

7.0! 

iooo  i 

*  i 

36.0JN0NE 

!L  A 

BATON  ! 

1970  ! 

1  1  ! 

40.0! 

20.:* 

5.0! 

-  ! 

* 

! 

ROUGE  ! 

» 

DERRELL  MCKINNEY 

1641632 

1  5513435! 

56.0! 

24.1! 

3.o! 

1000! 

-  i 

40.0! NONE 

5  LA 

BATON  I 

1981  ] 

!  1  1 

60.0! 

24.1* 

7.0! 

-  j 

! 

l 

ROUGE  l 

» 

DORIS  MCKINNEY 

1545297 

1  7713A34! 

41.4! 

24.0! 

8.01 

1500! 

-  i 

40. 0 1  NONE 

t  L  A 

BATON  ! 

1980  ! 

1  1  1 

45.0! 

24.0! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

SANDRA  NODURFT 

1237108 

1  -  13434! 

35.31 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  i 

!LA 

BATON  1 

1961  1 

!  1  1 

43.0! 

22.01 

7.0! 

-  ! 

! 

ROUGE  ! 

! 

STEVE  A 

1563295 

•  15113435! 

>0.8! 

30.0! 

10.11 

18001 

-  ! 

'8.01  NONE 

!LA 

BATON  ! 

1«7S  1 

1  !  1 

85.01 

33.0! 

8.5! 

-  ' 

! 

! 

ROUGE  ! 

1 

SUE  ELLEN 

1615166 

1  8913435! 

f  1.0! 

24.1! 

9.6! 

1200! 

-  1 

40.0JN0NE 

(LA 

BATON  ! 

1979  I 

1  !  ! 

45.0! 

24.1! 

8.0! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE  ! 

| 

SUE  HOLSTON 

5  569175 

1  10713A35! 

'0.01 

24.0! 

10.8! 

1350! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

ILA 

BATON  ! 

1975  ! 

!  !  1 

70.0! 

24.0! 

8.0! 

-  1 

! 

! 

ROUGE  i 

! 

UNCLE  TAL 

1502685 

!  7413436! 

40.0! 

?*.n 

9.C! 

690! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

ILA 

3AT0N  { 

1974  ! 

1  !  1 

1  1  1 

45.3! 

! 

24.1! 

! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

ROUGE  ! 

! 

! 

(09)  MCLEAN  CONTRACTING 

CO. 

1  !  ! 

1  1  t 

• 

t 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

J 

I 

1 

MB  25 

1  40 1 1  AO? ! 

—  1 

—  1 

4.0! 

190! 

-  ! 

9. 01  NOME 

I  no 

BALTIMORE  1 

—  I 

1  1  1 

'*).')! 

13.3! 

4.0! 

-  1 

» 

1 

1 

MB  27 

1  6 1 1 *02 l 

--  I 

—  ! 

--  j 

220! 

—  ! 

6.0IN0NF 

JND 

BALTIMORE  1 

1983  ! 

!  I  1 

'1.0! 

10.21 

3.0! 

—  j 

! 

| 

! 

COMET 

1274542 

1  1213*36! 

! 

—  1 

6.3! 

360! 

-  ! 

3.6 ! NONE 

!*D 

BALTIMORE  t 

1957  | 

I  1  1 

4). 4) 

11.3! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FORT  MACON 

1574395 

1  3113434! 

—  1 

—  1 

5.01 

540! 

-  i 

2.9! NONE 

(MO 

BALTIMORE  1 

1974  1 

!  1  1 

40.0! 

16.31 

4.91 

-  i 

! 

1 

! 

SMITH  POINT 

1230930 

1  5413*34! 

—  ! 

--  ; 

7.1! 

10031 

-  ! 

4.01N0NE 

!MD 

BALTIMORE  | 

1931  1 

!  1  1 

59.2! 

?2. :i 

7.1! 

-  ! 

! 

1 

! 

MB  21 

1541167 

1  2113*36! 

—  1 

—  l 

5.6! 

360! 

-  1 

15.0! NONE 

!  HD 

BALTIMORE  l 

1972  J 

1  1  1 

48.2! 

14.01 

5.6! 

-  1 

\ 

1 

! 

MB  22 

1546847 

1  2113*341 

! 

—  1 

6.0! 

363! 

-  ! 

15 .0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1973  | 

1  1  I 

45.2! 

14. C! 

6.01 

-  ! 

! 

! 

1 

MB  29 

1950296 

1  913*02! 

1 

—  t 

4.0! 

360! 

-  ! 

21.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  1 

1959  l 

1  1  1 

'2.0! 

1  4.01 

4.01 

-  i 

I 

1 

1 

YORKTOWN 

1239637 

1  6513*34! 

1 

—  I 

9.01 

5651 

-  i 

4 .0 ! NONE 

!  MO 

BALTIMORE  ! 

1940  ! 

1  1  1 

35.51 

18. C! 

9.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

SCOM  *2 

I  35214446! 

1 

—  ! 

4.0! 

-  I 

526! 

3.0! NONE 

!**D 

BALTIMORE  1 

—  ! 

1  1  1 

134.01 

54.CJ 

2.0! 

-  i 

! 

I 

! 

SCOV  51 

!  38224446! 

--  i 

—  1 

4.0! 

-  1 

511* 

9.0! NONE 

!  MD 

BALTIMORE  | 

1933  ! 

1  !  1 

121.0! 

!2.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

SCOW  32 

1  134*44461 

--  i 

—  1 

4.0* 

-  s 

311! 

9.0INONE 

1  MD 

CURTIS  BAT! 

1973  l 

1  1  1 

121.01 

’2.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

SCOW  62 

1  5014446! 

--  j 

—  I 

4.5! 

-  | 

379! 

9. 0! NONE 

!HD 

CURTIS  BAY! 

—  1 

1  1  1 

90.0! 

'0.2! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SCOM  63 

1  5014446! 

--  J 

—  ! 

4.5! 

'  I 

379! 

9.0IN0NE 

!MD 

CURTIS  BAY ! 

—  ! 

1  1  1 

>0.0! 

3  3.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

SCOM  64 

1  8014446! 

--  i 

mm  | 

4.5! 

“  ! 

379! 

3.0! NONE 

|MD 

CURTIS  BAY! 

1  1  ! 

93.0! 

33.3! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

) 

SCOM  65 

•  5014446! 

—  j 

-  -  i 

4.5! 

-  | 

379! 

9. 0! NONE 

INC 

CURTIS  BAY! 

I  1  1 

9C.0! 

’0.01 

1.51 

-  I 

! 

! 

! 

SCOM  72 

!  352144441 

"•  1 

..  i 

6.0! 

-  i 

308  i 

8.0! NONF 

!**D 

CURTIS  BAY! 

—  1 

!  1  1 

i?:.o! 

:«.ci 

2.0! 

-  ! 

! 

J 

t 

SCOW  73 

1  .192 !  44  46! 

"•  ! 

—  i 

6.0! 

-  J 

303! 

a.OINONE 

IMD 

CURTIS  BAY! 

—  ! 

!  !  1 

1  '•0.0! 

'6.0! 

2.0! 

•  ! 

1 

! 

! 

SCOM  76 

1  38214*42! 

—  1 

—  j 

10.0! 

-  ! 

955! 

9.0! NONE 

!hd 

BALTIMORE  ! 

—  1 

!  1  1 

210.0! 

35. Oi 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

SCOW  77 

1  382 ! 4A43J 

--  j 

—  ! 

8.3! 

-  | 

955! 

a.OINONE 

(md 

BALTIMORE  ! 

1980  ! 

1  1  ! 

240.01 

'4.C! 

2  0! 

-  ! 

! 

l 

! 

SCOM  78 

1  352144431 

-  -  i 

—  1 

8.3! 

-  ! 

955! 

3*0! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1980  1 

1  1  1 

240.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

SCOM  AO 

•  35214444! 

..  i 

..  j 

4.0! 

-  I 

955  ! 

8.0INONE 

1  **D 

BALTIMORE  ! 

—  I 

1  1  1 

>0.0! 

30.3! 

1.0! 

-  j 

i 

! 

! 

SCOM  83 

!  38214A46! 

..  i 

—  j 

4.5! 

-  ! 

657i 

A.oi NONE 

IMD 

CURTIS  BAY! 

1981  ! 

1  !  1 

130.3! 

36.3! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

j 

SCOW  85 

!  352144461 

«.  i 

..  i 

4.0! 

-  * 

955! 

9.0! NONE 

•MD 

BALTIMORE  I 

i?ai  i 

!  1  ! 

110.0! 

'4.0! 

1.0! 

-  ; 

! 

! 

! 

SCOM  66 

i  ----- - 

!  382S4A4M 

--  i 

—  | 

4.0! 

-  j 

955! 

S.O! NONE 

!  MD 

BALTIMORE  ! 

1946  | 

!  !  ! 

130.0! 

34.2* 

1.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

SCOM  87 

!  35214*46 1 

—  i 

--  i 

4.0! 

-  • 

9S5 ! 

8. 0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1949  J 

1  !  1 

130.3! 

34.0! 

1.0! 

-  i 

j 

! 

! 

SCOW  86 

1  38214A44] 

--  j 

—  • 

4.0! 

-  i 

955! 

3.3!N0NE 

!md 

BALTIMORE  l 

1951  { 

!  1  ! 

1*0.0! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

S  ! VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  !CODE!L£NGTrf!?R0TN!  * 

-!QcGI$-!<****!  RSG.  !  REG.ILOAD-* 

!  TCP  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !PAGc!  OVta-iOVcP"! /////! 

!  NASF  !  IV  !  *LL  !  ALL  '.LIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  •  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ETC!  BASE  !  YEAR  ! 

! /////// /!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////! TO! ////////// J  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E€!  LINE-2  !*REBUILT! 

i 

i 

(09)  “CLEAN  CONTRACTING  CO.  ! 

(CONTINUED) J 

i  •«  i 

i  it  ! 

!  j  !  ! 

•  {  j  « 

i 

■ 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i  j 

j  j 

i  t 

t  i 

j 

■ 

i 

! 

! 

1 

i 

j 

j 

j 

SCOW  89 

!  ...... 

■ 

1  362S4A4&!  —  • 

!  !  !  13C.0! 

34. ci 

4.0! 

1.0! 

!  955! 

!  -  ! 

3.0‘NDNE 

i 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1 

1951  ! 

! 

SCOW  90 

i  ______ 

t 

!  3R2I4A44!  —  ! 

!  !  !  120.0! 

34.  C! 

10.0* 

2.0! 

-  !  955* 

8.0! NONE 

i 

!M0 

BALTIMORE  ! 

j 

1957  ! 

! 

SCOW  91 

i 

j 

!  332J4A46!  — 

!  !  !  110.0* 

T4.C! 

4.0! 

2.0! 

-  !  552! 

i  _  i 

a.oiNONf 

i 

!md 

CURTIS  BAY! 

! 

1937  ! 

! 

SCOW  92 

i  ______ 

t 

!  332! 4*48!  —  • 

!  !  !  130.0! 

*4.oi 

4.0! 

1.0! 

!  955' 

!  -  ! 

3.0! NONE 

!M0 

BALTIMORE  * 

i 

1937  ! 

i 

SCOW  93 

t 

!  3*2!4A4>!  —  » 

!  !  !  130.0! 

34.)! 

4.3! 

1.0! 

!  955! 

!  -  ! 

3.0! NONE 

i 

!MD 

BALTIMORE  i 
! 

1946  i 
! 

SCOW  94 

i  _ 

i 

!  3«2!4A45»  —  » 

!  !  !  131.0! 

3*.0! 

4.0! 

2.0! 

»  552! 

!  -  ! 

3.0! NONE 
! 

!M0 

CURTIS  BAY! 

! 

1985  ! 

i 

SCOW  95 

i 

!  332UA44!  —  ! 

!  !  !  130.0! 

__  i 

74.-1 

4.0! 

2.0! 

•  552* 

i  -  t 

6 .0 ! NONE 
; 

'{MD 

CURTIS  BAY! 

! 

1982  ! 

! 

SCOW  97 

i  ______ 

« 

!  1 02! 4A 45!  --  « 

!  !  !  45.0! 

id. oi 

1.5! 

1.0! 

•  22! 
i  -  ; 

3.0! NONE 

i 

!M0 

CURTIS  BAY! 

i 

i 

scow  9e 

i  ______ 

j 

!  3S2S4A45*  —  ! 

!  !  !  100.0! 

..  ; 
40.0! 

4.0* 

1.0! 

*  «55» 

i  _  i 

5.05N0NE 

i 

!  MD 

BALTIMORE  ! 

! 

—  ! 

! 

SCOW  99 

i  ______ 

i 

•  3*2 '4A46 !  —  ! 

!  !  !  9Q.0! 

__  i 

30.  oi 

4.5! 

1.5! 

!  379J 

!  -  • 

8.0! NONE 

i 

!  ND 

CURTIS  BAY! 

i 

1983  ! 

! 

SCOW  100 

i  ______ 

! 

!  38254442!  —  • 

!  !  !  ?i 3.0! 

15.  oi 

10.0! 

2.0* 

•  955! 

!  -  i 

3.0 ! NONE 

i 

•KO 

BALTIMORE  \ 

! 

—  ! 

i 

SCOW  101 

i  ______ 

> 

!  3P2J4A46!  —  • 

!  •  !  IIg.O! 

39. ci 

3.5! 

2.0* 

-  !  491* 

i  _  i 

8.0! NONE 

i 

JMO 

CURTIS  BAY! 

! 

—  i 

* 

SCOW  102 

• 

!  3*2!4A44!  —  ! 

!  !  !  105.0! 

39. C* 

3.5! 

2.0! 

!  447* 

!  -  i 

3.0! NONE 

i 

IMD 

CURTIS  BAY! 

—  i 
! 

SCOW  105 

i 

!  332*4*43*  —  ! 

!  !  !  121.0! 

__  1 
*6.  )i 

9.5! 

2.0! 

!  1000* 
j  -  i 

17  .  S!  NO?.E 

i 

i  MD 

BALTIMORE  ! 

i 

1962  ! 

! 

SCOW  106 

< 

i  3d2 !4*43 •  —  • 

!  !  !  120.0! 

lo.ci 

9.5! 

2.0! 

-  !  1000! 

17.5 ! NONE 
■ 

!MD 

BALTIMORE  ! 

i 

1962  ! 

i 

SCOW  107 

i 

!  3*2 54*4 J*  —  « 

!  !  !  1*0.0! 

3d. ci 

9.5! 

2.0! 

-  !  1000! 

17.5JN0NE 

i 

!  MO 

BALTIMORE  ! 

! 

1964  ! 

! 

SCOW  103 

i  ______ 

i 

i 

!  382J4A4M  —  J 

!  !  !  1>3.3! 

!  !  !  ! 

36. ci 

1 

9.5! 

2.0! 

*  10C0* 

!  -  ; 
t  i 

17.5 ! NONE 

t 

i 

!md 

BALTIMORE  ! 

! 

! 

1962  ! 

! 

J 

1 

(16)  “CHILEAN#  JOHN  N.  SAWHIL*!L  CO. 

!  !  !  ! 

■  j  »  i 

1 

1 

i 

• 

!  ! 

t 

i 

! 

! 

! 

tammy 

1507724 

i 

!  1 1 !  3*  56!  27.5! 

!  !  *  >7.5! 

12.:.* 
12. C! 

3.9! 

3.9' 

330!  -  » 

!  -  $ 

23.0 '.NONE 
! 

!AL 

STOCKTON  ! 

! 

1967  f 
! 

TUPELO 

•504065 

t 

•  &J3A34!  32.0! 

!  !  !  32.0! 

).  *! 
9.9! 

3.0! 

J.G! 

16C!  -  • 

j  -  i 

16.0 ! NONE 

i 

!AL 

STOCKTON  ! 

! 

1947  ! 

! 

3L  6 

i 

!  180J4A4*'  175.0! 

!  •  !  1 $5.0! 

25.0* 
25. C! 

6.0! 

1.5! 

-  !  2*0! 
i  -  i 

S.OJNONE 

! 

SAL 

STOCKTON  ! 

! 

1948  ! 

! 

NO  137 

i  ______ 

t 

•  350I4A46!  I’S.O! 

!  !  •  113.0! 

*2.0* 
32. C! 

3.0! 

1.3! 

-  i  700! 

!  “  ! 

l9.;»‘N0Nt 

!AL 

STOCKTON  ! 

! 

1937  ! 

{ 

NO  lO 

!  . 

! 

• 

!  3S0S4A44!  173.)! 

!  !  !  128.0! 

!  !  !  ! 

32.0! 

32.0! 

j 

5.0! 

1.3! 

! 

-  •  755! 

!  “  ! 

!  ! 

1°.0*  NONE 
! 

! 

1AL 

STOCKTON  ! 

1 

! 

1947  ! 

1 

! 

(37)  “CNAIR-BOICE# 

! 

INC.  ! 

i  !  t  ! 

!  !  !  1 

i 

i 

! 

» 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

0/3/A  ROGUE 

RIVER  JET  9 l ATS 

!  !  !  ! 

! 

! 

!  • 

i 

1 

! 

CENT5NIAL 

*610439 

! 

!  SMC  11 !  W.J! 

!  !  !  M.O! 

11.?! 

11.0! 

1.0! 

.9! 

1000!  -  ! 
t  42* 

6.5!  NONE 
! 

I  OR 

GOLD  BEACH! 

! 

1978  1 

I 

MANKIE  LOWERY 

S  >49731 
! 

!  5*1*11!  4>.0! 

!  !  !  42. C! 

U.3! 

14.0! 

1.0! 

10CO!  -  ! 

!  70! 

6.5! NONE 
! 

!  OR 

GOLD  BEACH! 

! 

1989  ! 

! 

6.  WOOLORIOGE  II 

H3479S 

! 

!  5 !  1C  11 !  *>,3* 

!  !  !  12. 0! 

11.5! 

11.0! 

1.0! 

.)• 

1000!  -  ! 

!  42! 

6.5! NONE 
! 

JOR 

GOLD  BEACH! 

! 

1°8 8  ! 

! 

JCMN  ADAHS 

!«3%?70 

! 

!  511111!  37.5! 

!  *  J  37.5! 

12.2! 

12.2! 

2.5! 

2.0! 

500!  -  ! 

!  49* 

6.5 ! NONE 
! 

!  OR 

GOLD  BEACH] 

1 

1975  ! 

LARRY  LUCAS 

I314263 

• 

!  Jinil!  42.5! 

!  !  !  42.5! 

it.:! 

»i.:i 

1.0! 

.6! 

720!  -  ! 

!  63! 

6.5! NONE 

j 

!0R 

GOLD  BEACH) 

! 

1978  ! 

! 

PARADISE  3AR 

I618U* 

j 

!  3  SIC  11 !  *2.1! 

I  !  !  *2.0! 

11.5! 

11.3! 

1.0! 

.9! 

3001  -  ! 

1  *3! 

6.5 ! NONE 
! 

IOR 

GOLD  REACH! 

! 

1978  I 
! 

SAOIl  ADAMS 

i 6  37398 
! 

!  J!P11!  43.3! 

!  t  !  43.1! 

1  3.0! 
13.0* 

1.0! 

.6! 

1000!  -  ! 

!  63! 

6.5  INONE 
! 

!  OR 

GOLD  BEACH! 

! 

1985  ! 

! 

TRUDY  0 

I9J42D9 

1 

! 

!  511(11 !  2 i.O! 

!  !  !  **.0! 

!  !  !  ! 

11.'! 

11.5! 

i 

1.0! 

.9! 

! 

5C01  -  • 

!  41! 

!  ! 

6.5 ! NONE 
! 

! 

IOR 

GOLD  REACH! 

I 

I 

1975  l 

i 

i 

(33)  “CADOR#  EA*L 

• 

i 

!  11  1 

I  i  i  • 

i 

j 

! 

! 

«  i 

j  i 

! 

! 

! 

S 

! 

! 

GLADYS  D 

S2«2306 

! 

2 

1  1 2 ! 1 A 11 !  37.9! 

!  !  ’>.)• 

!  !  I  ! 

13.3! 

13.0! 

! 

5.7! 

3.7! 

; 

430!  -  ! 

!  -  ! 

i  i 

20.0 ! NONE 
! 

! 

! 

1 

! 

1963  ! 
i 
! 

(31)  Mf  *80V$#  0.  1 

i 

MEADOWS#  »!•#  INC. 

5  !  !  ! 

!  !  !  • 

i 

i 

i 

j 

;  j 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

NO  2 

I 

1  180U14TI  -  1 

!  !  i  i::.'* 

!  !  !  ! 

-  ! 
12.)* 

! 

7  «  > ' 

1.5! 

! 

-  J  4*01 

!  -  1 
i  i 

A, 01 
! 

■ 

i 

i 

! 

1937  ! 

» 

! 

1 

<’d>  PCIONE  SERVICES#  INC.  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

j 

i 

i 

j  i 

i  i 

i 

t 

I 

! 

J 

! 

SCNO  1301 

!21S«4a 

* 

!  52215A71!  1)5.3! 

!  1  !  1 *>.0! 

’’.ci 

*5.oi 

9.0! 

1.3! 

i  1400! 

!  -  ! 

17.8! PUMPS 
! 

SIC. 

JOLtET  ! 

! 

1964  { 

! 

SCNO  1 30i 

!29a253 

« 

1  *22 !  5*71 !  19*. 0! 

!  !  !  113.0! 

!  !  !  1 

35.:* 

35.0! 

! 

7.ji 

1.3* 

j 

!  1400! 

!  -  • 

!  ! 

17 .A! PUMPS 

♦ 

!IL 

JOLIET  ! 

! 

I 

1«64  1 
! 

! 

(30)  MEMPHIS  BARGE 

i 

LINE#  INC.! 

!  !  !  ! 

!  !  !  • 

■ 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

i 

i 

S53SIN5 

I53429R 

!  2  32  ! 3*39!  *5.0! 

!  !  I  *5.0! 

'0.6! 

7.5! 

3.0! 

1800!  -  ! 

!  -  ! 

40.0! NONE 
! 

!  TN 

MEMPHIS  ] 

! 

1971  J 
! 

TS  85 

!*R71S7 

! 

!  17Co!SWA|  255.0! 

!  !  !  2>5.0! 

52. S! 

5  2.!! 

15.01 

2.0! 

1  4000! 

!  -  • 

20.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITN 

MEMPHIS  J 

I 

1961  ! 

i 

TS  37 

!  2  M  7 1 5  p 
! 

!  1  ?4J! S* 70!  215.3! 

!  !  !  2)5.5! 

52.5! 

52.5* 

13.0! 

2.0! 

-  !  4U00J 

!  -  ! 

20.0! DIESEL 
! 

PUMP 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

! 

1961  j 
! 

V  783 

I003041' 

!  9UJ5A7C!  147.5! 

52.5! 

13.0! 

!  2300! 

21.0!»USa 

PUMP# 

ITN 

MEMPHIS  I 

1«*0  ! 

i 

!  !  !  147.5! 

!  !  !  ! 

*<.3! 

i 

2.0! 

!  ! 

!D8L  SIDES80TT0M 
! 

J 

! 

! 

; 

CTO)  MEMPHIS  MARINE  SERVICE#  E INC • 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

i 

■ 

! 

;  j 

i  i 

i 

! 

! 

i 

i 

SINCUl**ST.  LOUIS 

1234014 

! 

!  207*3436!  114.8* 

!  !  !  IK.** 

'0.1! 

*0.1! 

11.6! 

11.6! 

38001  -  ! 

!  -  ! 

41 .0! NONE 

i 

ITN 

MEMPHIS  1 
! 

1948  ! 

! 

GL£NN  0  St 

S245C97 

i 

!  13014*46!  113.3! 

!  !  !  100.0! 

26.0! 

?6.0! 

6.>* 

1.0! 

-  !  400! 

!  *  ! 

9.0IN0NE 

! 

ITN 

NEMPHIS  J 

! 

1953  ! 

! 

LS  2005 

! 5S7764 
! 

!  1 3J4  !S*71  !  24-).:! 

!  1  !  2.0.0! 

50.6! 

5  J  •  0 ! 

11.3* 

1.6* 

-  •  3«e9| 

!  -  ! 

15 .OlNONF 

1 

!TN 

N£M»HIS  ! 

1 

19*5  I 

1 

LS  200» 

!  2625)7 

I 

1  109315*7!!  :*3.0! 

!  !  I  Mu.'j! 

50.0! 

50.0! 

12.0! 

1.6! 

-  »  3246! 

!  -  ! 

15 .JJNONE 
! 

!TN 

MFMPHIS  ! 

I 

mi  i 

SINCLAIR  7 

1282591 

! 

i 

i 

!  112C!5*71!  240.0! 

!  !  !  243.3! 

I  !  !  * 

!  !  ! 

50.1* 

50.1! 

! 

» 

12.0* 

1.6! 

i 

i 

-  !  3533! 

!  -  ! 

!  ! 

j  i 

is.omoNc 

i 

i 

! 

ITN 

MEMPHIS  1 

» 

! 

1 

i95i  i 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTIPrf  OF  VESSELS 
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ENGR1 

!  1VTCC ! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPnCITY ! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

D  1ST]  OPERATOR 

!  NET  JCODE1LENCTH10RDTH! 

! 

! 

j 

EST  I  CARGO 

HANDLIN6 

! S  ! OPERATING  ! 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUNSER 

!  CUARD 

1  TON-  1PAGE1 

0VER-10VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LICHT )!//////////////// !TD! //////////! 

OR 

1  NUMBER 

!  NACE  !  IV  • 

ALL  ! 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2  {^REBUILT 

! 

(30)  MEMPHIS  NARINE  SERVICE#  ! INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

* 

2 

! 

i 

SINCLAIR  16 

!  537765 

•  1111J5A71! 

221.0! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

3278! 

15.0! NONE 

!TN 

NENPHIS  ! 

1945 

! 

•  •  ! 

221.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  2 

2 

! 

2 

SS  2023 

! 262756 

!  1279! 5A71 ! 

264.0! 

50.2! 

10.6! 

-  ! 

2700! 

1 8.0! NONE 

!TN 

NENPHIS  *! 

1951 

j 

!  !  ! 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

! 

-  t 

2 

! 

2 

SS  2024 

•262758 

•  1 279! 5A71 ! 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  ! 

2700! 

18.0! NONE 

!TN 

NENPHIS  ! 

1951 

» 

!  !  1 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

i 

i 

SS  23250 

1262757 

!  1279!  5A71 ! 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  t 

2700! 

18.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1951 

j 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

264.0! 

i 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

-  2 
i 

; 

j 

2 

j 

i 

i 

(30)  NENPHIS  QUEEN 

COMPANY 

! 

• 

!  !  2 

2  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

2 

2 

2 

i 

1 

2 

BELLE  CAROL 

1510498 

!  25J1A16! 

60.0! 

12.0! 

2.1! 

60! 

-  j 

25.O1H0ME 

!TN 

NENPHIS  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

74.0! 

14.0! 

1.8! 

i 

65! 

i 

! 

i 

C APT ■  JAKE 

1531797 

!  20! 1  All ! 

39.7! 

12.0! 

3.9! 

175 ! 

-  J 

1 9.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  1 

1971 

i 

!  !  ! 

42.0! 

12.0! 

3.4! 

! 

17! 

! 

i 

! 

ISLAND  PRINCESS 

•512663 

!  1 2 !  1 A 1 1 ! 

35.7! 

10.0! 

3.6! 

125! 

-  i 

12.0! NONE 

‘TN 

NENPHIS  ! 

1968 

! 

!  !  • 

35.7! 

10.0! 

2.9! 

! 

40! 

! 

! 

2 

ISLAND  QUEEN 

! 656646 

!  99! 1  All  5 

85.0! 

26.0! 

5.6! 

800! 

—  i 

36.0! NONE 

!TN 

NENPHIS  ! 

1983 

! 

i  i  i 

100.0! 

36.0! 

5.1! 

i 

400*! 

j 

! 

2 

LORAC 

•S62419 

2  3  7 ! 1  All  1 

63.9! 

16.0! 

9.2! 

350i 

-  1 

19.0! NONE 

•TN 

MEMPHIS  ! 

1975 

< 

!  !  ! 

63.9! 

16.0! 

9.2! 

i 

49! 

; 

j 

! 

NENPHIS  QUEEN  II 

! 269760 

!  43! 1  All ! 

64.8! 

26.0! 

4.9! 

36  ol 

-  2 

38. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1955 

! 

!  •  ! 

75.0! 

36.0! 

4.4! 

! 

308! 

! 

! 

j 

NENPHIS  QUEEN  III 

5605060 

!  59J1F16! 

104.0! 

26.0! 

5.9! 

1000! 

-  i 

3S.01N0NE 

!TN 

MEMPHIS  • 

1979 

! 

!  !  ! 

119.0! 

38.0! 

5.4! 

! 

400! 

! 

! 

! 

NENPHIS  SHOWBOAT 

1297336 

•  142 !4A11 ! 

104.0! 

41.0! 

2.3! 

-  i 

-  i 

33.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1964 

; 

i 

!  !  ! 

!  !  • 

104.0! 

i 

SI  •  01 

2.0! 

! 

j 

i 

599i 

2 

i 

! 

< 

i 

< 

i 

(32)  NENARD  FUEL  t 

SUPPLY 

! 

CO.! 

!  !  • 

|  j  | 

j 

i 

• 

i 

! 

! 

j 

« 

i 

j 

! 

! 

2 

! 

2 

2 

916  N 

! 651 537 

!  49! 3 A  36! 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

250! 

-  2 

36.0! NONE 

!LA 

A88EVILLE  ! 

1983 

! 

!  !  ! 

51.4! 

20.1! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

2 

NENARD  1 

j  ----- - 

!  20415A70! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

212! 

6.0! DIESEL 

PUNP 

!L  A 

ABBEVILLE  ! 

1973 

! 

!  •  ! 

120.0! 

30.0! 

3.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

j 

NORGAN  6 

j  - 

!  8015A70! 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

179! 

6.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

AB8EVILLC  ! 

1965 

i 

■ 

!  !  1 

l  !  ! 

70.0! 

! 

24.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

J 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

1 

2 

l 

(29)  NERANEC  NARINE  SHIPYARD#!  INC. 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

2 

i 

j 

i 

ROY  H 

1277707 

!  291 3  A  36 ! 

46.71 

16.0! 

5.7! 

330! 

**  ! 

20.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  I 

46.7! 

! 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(29)  NERCANTILE  BANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF 

l  !  ! 

!  I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

KATHRYN  ECKSTEIN  FOR 

JOIN  PAUL 

J  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

ECKSTEIN 

! 

!  1  1 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

• 

CC  3018 

1594402 

!  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

CC  3028 

1594403 

!  1 020! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

CC  3038 

1594404 

!  1020! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

I 

! 

CC  3048 

1594405 

!  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0) 

9.0! 

-  J 

1500! 

14.9! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

'<978 

J 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

SG  301 

1625355 

!  648 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 A • 91  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

! 

!  1  ! 

!  1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

I 

”  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

<J9)  HMCAHTILt  8«NKr 

! 

TRUSTEE!  Of  RAT 

!  !  ! 

I  !  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A.  ECKSTEIN 

FOR 

RAYMOND! A. 

!  !  ! 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

! 

ECKSTEIN#  JR. 

! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CC  3228 

1594423 

!  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

14.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

CC  3238 

1594424 

!  1020I4A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

1 4 .9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

I 

!  !  1 

!  !  ! 

200.0! 

! 

35.01 

I 

1.6! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

(29)  NERCANTILE  SANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAT 

I  1  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ECKSTEIN  FOR 

CYNTHIA 

tC 1  STEIN 

]  i  i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

CC  3139 

1594414 

!  1020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.9J  NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

CC  3140 

1594415 

!  1 020  !4 A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.91N0NC 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

CC  3158 

5594416 

1  1020UA46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

CC  3168 

1594417 

I  1020 !4A48 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  I  1 

!  1  I 

200.0! 

! 

35.0! 

1 

1.61 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

(29)  NERCANTILE  BANK/ 

! 

TRUSTEE!  Of  RAY 

1  !  1 

(  !  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

■ 

1 

! 

! 

! 

ECKSTEIN  FOR 

JOANNE 

ESPIR 

1  t  ! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

CC  3258 

1594426 

!  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1500! 

14.9! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

CC  326B 

1594427 

!  1 020! 4A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  f 

1 

! 

! 

CC  3278 

1594428 

!  1 0201 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

l 

<  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CC  3338 

1594434 

!  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  l 

1978 

1 

!  !  ! 

200.01 

35.0! 

1./! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

SC  309 

1625363 

!  848UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

!  !  ! 

i  1  I 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1,6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

C2«>  MERCANTILE  SANE# 

I 

TRUSTEE!  OF  RAY 

1  1  1 

!  !  ! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

ECKSTEIN  FOR 

JOSEPH 

ECKJTEIN 

1  i  1 

! 

I 

I 

I 

( 

! 

1 

CC  3058 

1594406 

!  1020MA4S! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.9IN0NC 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

!  1  ! 

200.0) 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  3068 

1594407 

!  102014A48) 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

CC  3070 

1594408 

1  102G14A46! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  t 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CC  308) 

1594409 

!  1 02014 Ai8! 

200.0) 

33.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 4 .91  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

! 

1 

I  !  1 

I  !  1 

1  !  ! 

200.0! 

! 

1 

33.0! 

! 

! 

1.61 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

i  1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L  I 

I 

DISTJ 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH) BRDTN! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

! 

HE*.  II 

A3 1  I 

a  £  I 

!  COAST 

!  TER  !  SEE1//////1/////! 

ED  ! 

I ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1  PAGE ! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE) 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////// //|TD !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

|EE! 

LINE-2  i*REBUILTt 

(29)  MERCANTILE 

BANK/ 

i 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

ECKSTEIN 

■OR  MARY  KAY 

E1KSTEZN 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MONAHAN 

! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CC  3289 

1594429 

1  1 02014A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.9IN0NE 

)M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

CC  3298 

! 594430 

1  1 020I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  1 

1978  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  3308 

! 594431 

!  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  331B 

1594432 

!  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.91N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SG  310 

j  625364 

1  848J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(29)  MERCANTILE 

BANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

!  1  I 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ECKSTEIN 

fOR  RAYMOND 

A.! 

{  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ECKSTEIN 

! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CC  3218 

1594422 

t  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  • 

! 

1  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  i 

! 

! 

! 

CC  3248 

! 594425 

!  102014A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  • 

1978  ! 

! 

j 

!  !  ! 

1  !  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(29)  MERCANTILE 

BANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

ECKSTEIN 

[RREVOCABLE 

TR! ST  OF 

•  1  1 

1 

! 

i 

i 

• 

! 

! 

! 

1976  FOR 

TERESA  ECKSTE! 

!  1  1 

I 

! 

i 

i 

■ 

! 

! 

! 

CC  309B 

! 59441 0 

1  102014A481 

200. oi 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.91N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CC  3108 

1594411 

1  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

14.9! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ( 

1978  ! 

! 

1  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

CC  31  IB 

1594412 

1  1 020! 4A48 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

1  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

CC  3128 

1594413 

1  102014A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

i 

i 

i  1  1 

1  !  ! 

200.01 

! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  MERCANTILE 

BANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

!  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I  ECKSTEIN 

TRUST 

OF  f /0/Q! SUSAN 

!  1  ! 

! 

1 

! 

! 

■ 

1 

! 

i 

ECKSTEIN 

l 

!  1  ! 

! 

1 

1 

! 

i 

1 

! 

! 

CC  3178 

1594418 

!  1020I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9!N0XE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  f 

! 

! 

! 

CC  3188 

•594419 

1  1 020! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CC  3198 

1594420 

!  1020!  4A4S ! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ! 

1500! 

14.9!N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1  !  I 

200.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

CC  3203 

1594421 

!  10201 4A4BI 

200.01 

35.0! 

o.Ol 

-  1 

1500! 

14.9! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

S6  307 

1625361 

!  84814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1 

!  1  1 

!  !  ! 

195.0! 

1 

35.01 

1 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  MERCHANT  GRAIN  1 

1 

1 

!  I  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

TRANSPORTATION/ 

INC. 

1 

1  1  1 

! 

i 

! 

f 

! 

i 

! 

! 

J.  E.  POTTER 

1277374 

1  2513A36! 

49.0! 

*4.01 

4.8! 

400! 

-  ! 

23.0INONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

i  i  l 

49.0! 

16.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JOHN  HENRY 

izeosso 

!  11013A36! 

70.8! 

24.0! 

10.0! 

1000! 

-  ! 

34.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1959  ! 

1 

1  1  1 

70.4! 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PATTI  JO  RAINES 

1559046 

1  21713A361 

85.5! 

30.0! 

9.51 

24001 

-  ! 

34.OIN0NE 

]H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974  ! 

1 

!  !  1 

85.5! 

30.0! 

9.01 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

ROBIN 

1259278 

!  241J3A36! 

103.6! 

29.9! 

0.6! 

3200! 

-  ! 

36.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1950  ! 

1 

1  1  1 

114.0! 

30.0! 

7.61 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ST,  MARY'S 

1283841 

1  591JA36! 

59.01 

21.0! 

6.0! 

850! 

-  ! 

28.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1960  ! 

1 

1  !  1 

59.01 

21.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

STANTON  K.  SMITH 

1264651 

!  37513436! 

135.3! 

34.0! 

8.0! 

3200! 

-  ! 

43. 0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1952  l 

1 

1  1  ! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

ABC  716 

1621882 

!  67614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

-  ) 

1498! 

18.01N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

!  I  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ABC  720 

1621886 

t  67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1498! 

18,0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6) 

! 

-  1 

! 

! 

! 

ABC  721 

•621887 

1  67614A481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1498! 

18. 0! NONE 

JMO 

ST. 

LOUIS  l 

1980  ! 

1 

!  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  811 

1598435 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1672! 

21 .0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  1 

! 

1  1  ! 

200.01 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  812 

1598436 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

21.01N0NE 

JMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978  ! 

j 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

I 

! 

ABC  6026 

1593865 

1  9171 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

-  j 

1645! 

17 .0! NONE 

! 

1978  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ■ 

! 

! 

! 

At  801 

1636626 

!  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1522! 

18.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  ! 

1981  1 

1 

1  1  ) 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

l 

l 

AR  802 

1636627 

1  700I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1522! 

18.0! NONE 

1  NY 

NEW 

YORK  1 

•981  J 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

AR  803 

1636628 

1  7C014A4B! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1522! 

1 8.0JN0NE 

JNT 

NEW 

YORK  l 

1981  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

AR  804 

1636629 

1  70014A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1522! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

1 

1  t  ! 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AR  805 

1636630 

!  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

1 8.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

| 

t  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

AR  806 

1636631 

1  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  J 

1981  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AR  807 

1636632 

1  700I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1522! 

18. Ot  NONE 

1  NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

AR  808 

1636633 

]  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1522! 

18. ol NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

1 

1  !  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

AR  809 

1636634 

1  700UA4S! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1522! 

*3.0! NONE 

I  NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

I 

!  1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

AR  810 

1636635 

!  700I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.0!NONE 

!NY 

NEW 

YORK  1 

1981  ! 

! 

!  !  t 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

AR  811 

1636636 

!  700J4A48 i 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1522! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  1 

1981  i 

l 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

AR  812 

1636637 

1  700I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

-  ! 

1522! 

18.0INONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AR  813 

1636638 

1  70014A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1522! 

1 8.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

1 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

AR  814 

1636639 

1  7001 4A481 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.0! NONE 

I  NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AR  813 

! 636640 

!  7001 4A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

tS.O! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  I 

1981  ! 

l 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

I 

! 

AR  816 

1636641 

!  700! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.0! NONE 

1NY 

NEW 

YORK  ! 

1981  ! 

1 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

! 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


561 

ENGR 1  !  IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  t 

DZST!  OPERATOR  !  NET  ! CODE 2 LENGTH! BROTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  ! 

- { REGIS"!****!  RES.  !  REC.JLOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER  !  6UARD  !  TON-  {PAGE!  OVER-!OVER-| /////!  HORSE!  PASS-  ! CLIENT} !////////✓/ //////!TD!////////// !  OR  ! 


!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LISHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

I  EE ! 

LINE-2 

{•REBUILT! 

(29)  MERCHANT 

GRAIN  t 

! 

I 

i 

!  !  5 

5  !  1 

5  !  5 

i 

! 

! 

a 

i 

! 

{ 

a 

i 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

a 

! 

! 

j  2 

i  ! 

I  ! 

TRANSPORTATION*  INC. 

♦ 

!  ! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

•  ! 

(CONTINUED) 1 

I  !  ! 

! 

! 

a 

i 

! 

a 

! 

AR  817 

1636642 

5  70054A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1522! 

18.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

! 

!  5  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  818 

! 636643 

*  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

1 8.0 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

a 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AR  819 

! 636644 

5  70054A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1522! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

* 

1  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

i  a 

AR  820 

*1636645 

5  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1S22! 

IS.O'NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

! 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

•  ! 

AR  821 

1636646 

J  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

16.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

! 

!  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

AR  822 

•636647 

!  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

a 

1522! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

! 

!  1  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  a 

! 

! 

!  ! 

AR  823 

1636648 

5  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

i 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

; 

• 

!  ! 

AR  824 

!636o49 

5  70054A485 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

18. oi NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

j 

!  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

i 

!  ! 

AR  823 

1636650 

!  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0!N0N£ 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  826 

5636671 

•  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1522! 

18.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  a 

! 

! 

!  ! 

AR  827 

•636672 

!  70054A485 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18.0IN0NE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

i 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

a 

! 

a  2 

AR  828 

5636673 

1  70054A485 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

18. oi NONE 

JNY 

NEW 

YORK 

i  i98i  i 

J 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  a 

a 

! 

2  ; 

AR  829 

5636674 

1  700!  4  A  48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1522! 

1 8 .oi NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

t 

!  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  a 

! 

l 

!  ! 

AR  830 

5636675 

1  7005 4A485 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1522! 

18.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

•  1981  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

i 

-  a 

! 

a 

!  ! 

AR  831 

•636676 

5  70054A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 5  2  2  i 

18.0! NONE 

iny 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

J 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  832 

•636677 

i  70054A485 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1522! 

18.0! SOME 

!  NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

5 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  834 

5636679 

1  70054A40I 

! 

-  ! 

9.0* 

- 

l 

1600! 

-  INONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  838 

5636683 

1  70054A40J 

5 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1600! 

-  INONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

1  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

AR  839 

5636684 

5  700I4A40! 

-  | 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

!  ! 

AR  840 

5636685 

1  70054A405 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

iNO 

ST. 

LOUIS 

1  1981  ! 

I 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  841 

5641753 

5  70054A40! 

! 

•  i 

9.0! 

• 

! 

1600! 

INONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

5  5  ( 

195.0! 

35.  oi 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  842 

5641754 

!  70014A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

!R0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

!  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

AR  843 

5641755 

I  70054A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

1600! 

INONE 

1H0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

!  !  t 

195.05 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

( 

!  ! 

AR  845 

5641757 

l  70014A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

I 

1600! 

-  INONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  l 

! 

!  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

AR  847 

1642879 

1  70054A405 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

-  !NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

! 

t  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  848 

5642880 

5  70054A405 

f 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

J  1981  ! 

! 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AR  849 

1642881 

5  70014A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

1  1961  ! 

I 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  850 

1636688 

J  700J4A40! 

I 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  851 

5636689 

!  70014A40! 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

-  INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

1 

5  (  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

! 

!  ! 

AR  852 

5636690 

5  70014A40! 

! 

-  I 

9.0! 

- 

! 

1600! 

INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

! 

5  5  5 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  853 

5636691 

l  70054A40! 

! 

-  1 

9.0! 

- 

! 

1600! 

-  INONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

1 

5  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I  ! 

AR  854 

1636692 

1  700I4A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

-  INONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

!  f  1 

195.05 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  855 

5636693 

5  700J4A40! 

-  J 

-  1 

9.0! 

- 

! 

1600! 

{NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

5 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  856 

1636694 

5  700I4A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

-  INONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

!  1981  ! 

! 

!  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  1018 

1633256 

J  74354A48J 

200.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1691! 

1 8- 05  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

!  1981  t 

! 

5  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  1028 

5633257 

J  74354A485 

200.01 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1691! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ) 

5 

5  t  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  1 0TA 

5633258 

5  74354A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1691! 

18.0! MOKE 

IJJY 

XCV 

TOSS 

!  1981  ! 

5 

i  5  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

| 

! 

!  ! 

A*  1048 

5633259 

5  74314A485 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1691! 

18.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1981  ! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AR  1058 

5633260 

J  743I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1691! 

18.0IN0NE 

MY 

NEW 

YORK 

!  1981  • 

5 

5  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

AT  20 

5  - 

!  691J4A465 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

13.0! NOME 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1954  ! 

5 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

ATC  201 

5608226 

!  729I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15281 

1 J.61N0NE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  I 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  202 

5608227 

5  72914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

13.6! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  ! 

5 

5  5  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

ATC  203 

5608228 

5  729J4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1528! 

13.6  5N0NE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  204 

5608229 

J  72954A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1528! 

13.6! HONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

1  1979  ! 

! 

i  i  i 

195.01 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  205 

1608230 

5  72954A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

13.6! NOME 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  206 

•608231 

!  729I4A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1523! 

13.6 INONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

I  1979  ! 

! 

5  1  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  207 

5608232 

5  72914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

13. 6! NONE 

MO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  ! 

1 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

ATC  208 

•608233 

!  72914A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

13.6! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1979  ! 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  302 

J  — - 

!  69154A46! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

14001 

15.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1954  ! 

! 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  701 

5516613 

!  725J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16. 0! HONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1967  ! 

! 

!  1  i 

200.0! 

55.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

ATC  702 

5516941 

!  725I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

MO 

ST. 

LOUIS 

!  1967  ! 

! 

5  !  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  703 

5516614 

!  72554A41! 

200.0] 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16. 0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1967  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ATC  704 

!  51661 5 

!  72554A41! 

2OC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1967  ! 

! 

5  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

ATC  705 

5516942 

!  72554A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS 

!  1967  ! 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.8! 

! 

! 

a 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  lDRAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  $  =  £  L  ! 

!  NET  ICODElLENGTH! BRDTH!  !  •  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

‘REGIS-!****!  REG*  !  PEG. JLOAD-!  I  Cf.RSC  *  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC !  BASE  ! 

COAST  !  TER  !  SE£!//////|/////j  ed  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  !AO!  LINE-1  ! 

;  6UARD  !  TON-  !PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! ////////// ! 

•  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LISHT!  POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  f EE!  LINE-2  !* 


!  ! 

!  ! 

!  2 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

1 

2 

2 

! 

! 

! 

« 

i 

! 

i  i 

! 

1 

j 

1 

! 

565 1 4A4sj 

200.02 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1553! 

!  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

565! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

j 

1553! 

2  ! 

200.02 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

56514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1553! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

56524A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1553! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

56514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

! 

1553! 

ATC  805 
ATC  806 
ATC  807 
ATC  808 
ATC  901 
ATC  902 
ATC  903 
ATC  904 
ATC  906 
ATC  907 
ATC  908 
ATC  909 
ATC  910 
ATC  1201 
ATC  1202 
ATC  1203 
ATC  1204 
ATC  1205 
ATC  1206 
ATC  1207 
ATC  1208 
ATC  1209 
ATC  1210 
ATC  1211 
ATC  1212 
ATC  1213 
ATC  1214 
ATC  1215 

ce  so 

CF  3 
CF  4 
CGB  205B 
Cl  7138 
Cl  7148 
Cl  7168 
CNW  90 
CWT  80 
DS  S 
D$  7 
DS  10 
DS  110 
DS  130 
DS  158 
DY  * 

DY  38 
H  201 
K  202 
H  203 
H  205 


2 

2  2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j  - 

!  56524A482 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1553! 

! 

2  2  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

!  - 

2  56514A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1553! 

! 

!  !  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

!  - 

2  565  2  4A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1553! 

2  2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  { 

i  - 

2  565 ! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1553! 

2 

2  !  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  i 

2  873I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

! 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  I 

!  - 

2  87314A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

! 

2  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i  ...... 

2  873! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500!* 

! 

2  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  2 

2  873! 4A41 ! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

2 

2  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

•631017 

!  71124A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

2  ! 

!  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  i 

2631018 

!  71124A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500* 

2 

!  1  2 

195.0! 

35.02 

1.5! 

! 

-  2 

2631019 

2  71124A412 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

2  ! 

!  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ( 

2631020  1 

1  71124A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

!  !  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

—  i 

2631021 

1  711I4A41J 

195.C! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

!  ! 

1  2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2  -  ! 

t  104724A41 2 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

2  1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2  -  ! 

!  1 04724A41 2 

200.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

! 

1539! 

2 

1  2  2 

200.0! 

35,0! 

2.01 

j 

-  ! 

j  - 

!  10471 4A41 2 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1539! 

! 

2  2 

200.0! 

35.0! 

2.02 

! 

-  ! 

j  - 

1  1047! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

! 

!  !  2 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1  - 

1  1 047! 4A41 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

! 

!  2  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  - 

!  1047I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1339! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2  - 

104724A412 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

! 

!  !  2 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  - 

1047I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

13391 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

!  - 

1 047 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

!  - 

10472  4A412 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1539! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

1  - 

104714A41 1 

200.02 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

2 

2  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  - 

104714A41 ! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

I 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

2  - 

1047I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

1 

!  2 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

!  - 

104714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

! 

2  2 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  t 

!  - 

104714A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1539! 

I 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  J 

! 568827 

849I4A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1522! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

!  - 

69214A46! 

250.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

2000! 

! 

I  1 

250.01 

35.01 

2.9! 

1 

-  ! 

!  - 

69214A46! 

230.01 

35.0! 

6.01 

- 

1 

2000! 

! 

2  ! 

250.0! 

35.0! 

2.9! 

! 

-  ! 

1558961 

94514A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

2  I 

200.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

2560515 

933I4A41I 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

! 

1650! 

! 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

1560516 

93324A41! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1630! 

t 

2  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1360518 

93324A411 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

! 

1650! 

2 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

2626157 

98914A41! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

t 

1650! 

! 

2  2 

200.01 

35.01 

1.61 

2 

-  ! 

1609538 

917I4A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1865! 

1 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1551855 

693I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

! 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

1551857 

69314A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1528! 

! 

2  2 

195.02 

35.0! 

1.61 

{ 

-  ! 

1551860 

69324A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1528! 

! 

2  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

2 

-  J 

1560173 

724 ! 4 A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1560175 

72414A48J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1578313 

734J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1664! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

1292455 

94324*46 J 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1500! 

! 

2  2 

200.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

1553287 

93314A46! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1500! 

! 

2  2 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1576385 

70024A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1576386 

70024A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1576387 

70024A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

! 

2  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

1576389 

700I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

! 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

16*0! NONE 
! 

16.0! NONE 
♦ 

1 6.oj  NONE 
! 

16.0! NONE 

! 

16.0! NONE 

! 

16.0  2  NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

1 6.02  NONE 

i 

15.0*2  NONE 

l 

1 5. 0! NONE 
! 

1S.0! NONE 
! 

15.02  NONE 
! 

15.0! NONE 

j 

1 5 .0  j  NONE 
! 

15*0! NONE 
! 

15*0! NONE 
! 

15.0! NONE 
! 

22 .8 { NONE 
! 

22.8  2  NONE 
J 

22*8! NONE 
! 

22*62  NONE 
! 

22*  6! NONE 
J 

22.82NONE 

! 

22*8! NONE 
! 

22.82N0NE 

! 

22.8! NONE 
! 

22.8JN0NE 

! 

22.8! NONE 
) 

22.82  NONE 
1 

22.8! NONE 
» 

22.8 IMOME 

I 

22.8J  NONE 

18.02  NONE 

! 

29.0! HONE 

1 

29.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
) 

17.6! NONE 

2 

17.62NONE 

! 

17.6! NONE 
I 

17.32NONE 

I 

1 7 .01  NONE 
) 

18.02NONE 

! 

18.01  NONE 
! 

18.0! NONE 

20.0 ! NONE 
! 

20.0IN0NE 

! 

20.01  NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

1 8 • 01  NONE 

! 

18.0! NONE 
! 

18. 0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

18.01  NONE 
! 

1 

! 


2  !  « 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  !  ! 

I  ! 


!M0  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

!  ! 

! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

j  2 

1974  ! 

2M0  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

1974  ! 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

!  J 

! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

2  2 

2M0  ST.  LOUIS  i 

2  j 

1974  ! 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ( 

!  1 

J 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1974  ! 

IRC  ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

!  J 

! 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1980  ! 

2  MO  ST.  LOUIS  ( 

j  2 

1980  ! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

! 

19AQ  : 

!  : 

! 

titT  NEW  YORK  ! 

2  i 

1980  ! 

1  NY  NEW  YORK  ! 

2  1 

1980  ! 

!NY  NEW  YORK  ! 

1?iC  i 

!  1 

! 

iht  NEW  YORK  ! 

2  j 

1980  ! 

2  NY  NEW  YORK  ! 

2  2 

1980  ! 

1M0  ST.  LOUIS  ! 
j  j 

1971  ! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1971  ! 

!"C  57.  LOUIS  ! 

j  2 

1971  ! 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

1971  ! 

2 MO  ST.  LOUIS  1 

1971  ! 

1  ! 

1 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

1971  ! 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1971  ! 

!B0  ST.  LOUIS  ! 

j  j 

1971  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1971  ! 

2  MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1971  ! 

2 

2 MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1971  | 

(MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1971  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1971  ! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1971  ) 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

|  I 

1971  ! 

IMS  GREENVILLE! 

j  1 

1975  ! 

2 MO  ST.  LOUIS  !  * 
2  2 

1971  | 

!M0  ST  LOUIS  1  * 

j  j 

1971  ! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I  i 

1975  I 

!  ! 

■  i 

1974  I 

•  i 

!  1 

«  i 

1974  J 

*  i 

!  ! 

1  i 

1974  ! 

1  ! 

■  i 

1980  1 

*  * 

!  ! 

2  j 

1979  ! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1973  ! 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1973  ( 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1  i 

! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1974  ! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1974  1 

!  ! 

} 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1976  ! 

2 MO  ST.  LOUIS  ! 
j  j 

1963  ! 

iHO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1973  ! 

!NY  NEW  YORK  ! 

2  2 

1977  ! 

!HY  NEW  YORK  ! 

1977  ! 

J  J 

1 

INY  NEW  YORK  ! 

1977  ! 

JNY  NEW  YORK  ! 

1977  ! 

2  !  ! 

!  !  1 

!  I  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

2 

2VTCC2  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

2  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  £  L  ! 

DIST2 

OPERATOR 

; 

NET 

! CODE {LENGTH! 8RDTH!  ! 

t  i 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  !OPERATING  ! 

—» 

REGIS' 

-!*•**!  REG.  2  REG.2LOAD-! 

2  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  2 

YEAR 

•  COAST 

! 

TER 

*  SEE!//////!/////!  ED  2 

!////////! 

POINT  2 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  WANE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

2 

TON- 

•PAGE!  OVER-! OVER-! ///// 2 

HORSE!  PASS-  2  (LIGHT) 2////////////////1TD !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

! 

NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT 2 

POWER*  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!££!  LINE-2  2 

•REBUILT 

!  !!!!!!!  I  !  !  *  » 

!  !!!!!!!!!  !  !  » 


(29)  MERCHANT 

GRAIN  4 

i 

i 

! 

5 

j 

i 

f 

! 

i 

i 

TRANSPORTATION/  INC. 

! 

j 

! 

• 

• 

2 

! 

j 

j 

(CONTINUED)! 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

t 

i 

H  206 

2576390 

i 

70024A48* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 8.0 ! NONE 

2  NY 

NEW 

YORK 

1977 

i 

i 

2 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

i 

H  102B 

1 576367 

2 

70oi 4A48i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

18.0! NONE 

Iny 

NEW 

YORK 

1978 

» 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

i 

1 

H  103B 

2576368 

! 

74324A48. 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

18.0  2  NONE 

2  NY 

NEW 

YORK  • 

1977 

! 

i 

«  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

i 

i 

H  1048 

! 576369 

2 

743i4A48! 

200.0! 

35.02 

9.0! 

- 

2 

1645! 

18.0 ! NONE 

2NY 

NEW 

YORK  ! 

1977 

2 

2 

2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

2 

H  1OS0 

2576370 

! 

7432 4A482 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

\ 

1645! 

1 8.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1977 

! 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

•  • 

; 

i 

H  106B 

•576371 

! 

74324A48* 

200.02 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

1 8. 0 1  NONE 

2*  NY 

NEW 

YORK 

1977 

« 

2 

2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

1 

2 

H  1079 

*•576372 

i 

74324A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1645*! 

1 8. 0  2  NONE 

•NY 

NEW. YORK  2 

1977 

i 

i 

2 

200.0! 

35.02 

1.6! 

* 

.  j 

i 

i 

H  1200 

i 585476 

i 

74324A482 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 645  i 

1 8. 0 1  NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  2 

1977 

• 

• 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

l 

H  1218 

2585477 

2 

743i4M8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

18.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK  *2 

1977 

i 

i 

i  { 

200.02 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

j 

H  1228 

•585478 

; 

743! 4A48 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1645! 

18.0! NONE 

2NY 

NEW 

YORK  *2 

1977 

i' 

i 

• 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  j 

1 

j 

H  1238 

•585479 

i 

74324A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

• 

1 645  i 

18.0! NONE 

1NY 

NEW 

YORK  2 

1977 

j 

! 

200.0! 

35.02 

1.6! 

i 

-  i 

2 

2 

H  1258 

•585567 

j 

7432  4A48J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16451 

18.0  2  NONE 

JNY 

NEW 

YORK  2 

1977 

; 

! 

200.02 

35.0! 

1.6! 

i 

.  j 

2 

2 

; 

H  1268 

•585568 

i 

74324A482 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1645! 

16.0! NONE 

2  NT 

NEW 

YORK  ! 

1977 

2 

i 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

2 

H  1270 

2585569 

2 

743J4A48 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 645 1 

18.0! NONE 

Iny 

NEW 

YORK  2 

1977 

i 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

.  2 

2 

2 

K  1260 

•585570 

! 

74324A48 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1645  j 

18.0! NONE 

Iny 

NEW 

YORK  i 

1977 

1 

2 

i  ; 

200.0! 

35.02 

1.6! 

j 

-  2 

i 

j 

H  1308 

i 585572 

2 

74324A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1645*2 

18.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK  2 

1977 

2 

2 

•  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  2 

; 

i 

H  1319 

1585573 

2 

74324A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1645*2 

18.0 !  NONE 

•NY 

NEW 

YORK  ! 

1977 

; 

j 

i  j 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

» 

-  2 

j 

; 

H  1340 

2585576 

i 

743! 4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*1 

1645*2 

16.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK  • 

197,* 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

j 

JT  16 

2611790 

2 

96324A41I 

—  i 

—  2 

12.0! 

- 

i 

2118! 

18.52  NONE 

2 

1«79 

2 

i 

! 

195. oi 

35.1! 

1.8! 

i 

•  j 

; 

; 

JT  17 

2611791 

i 

96324As1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1486*2 

18.5! NONE 

i 

1979 

2 

i 

2  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

2 

! 

JT  19 

•611793 

i 

963 1 4A4 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

I486! 

18.5 ! NONE 

2 

1979 

! 

! 

2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  2 

i 

2 

JT  20 

•611794 

2 

74324^41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1486! 

18.5 ! NONE 

2 

1979 

2 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

2 

j 

JT  26 

!  61 1800 

2 

96324A412 

195.02 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1486! 

18.5! NONE 

2 

1979 

! 

2 

! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  2 

2 

j 

JT  27 

2611801 

2 

96314A41 2 

195.02 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1486! 

18.5  2  NONE 

2 

1979 

2 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  1 

2 

2 

JT  30 

2611804 

! 

963 1 4 A41 ] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1486! 

18. 5  2  NONE 

2 

1980 

! 

{ 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  ! 

1 

2 

JT  32 

2611806 

i 

96324A412 

195.02 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

14861 

18.52N0NE 

i 

1979 

2 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  1 

! 

2 

JT  34 

2611808 

! 

96324A41 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1486! 

18.52N0NE 

2 

1979 

2 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  2 

! 

2 

JT  36 

2611810 

1 

96324A412 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

I486! 

18.52NONE 

2 

1979 

! 

1 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  i 

1 

j 

JT  36 

2611812 

J 

963J4A41 

195.0! 

35.1! 

12.0! 

- 

1 

2iui 

18.5 ! NONE 

i 

1979 

2 

J 

2  2 

195.0! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  2 

2 

2 

JT  40 

2611614 

2 

963J4A41J 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

I486! 

18.5! NONE 

2 

1979 

2 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  1 

2 

1 

K  402 

2588383 

J 

70024A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

18.0! NONE 

JNY 

NEW 

YORK  2 

1978 

! 

J 

2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  2 

* 

2 

K  403 

2588384 

2 

700I4A482 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

15002 

18.0  2  NONE 

JNY 

NEW 

YORK  ! 

1978 

2 

1 

I  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  2 

i 

! 

K  405 

2598695 

! 

70024A48 

195,0! 

35.01 

9.0! 

- 

2 

1500! 

is.oInone 

JNY 

NEW 

YORK  ! 

1978 

1 

2 

2  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

2 

-  2 

j 

2 

K  406 

2588696 

1 

70024A48I 

195.0! 

35.02 

9.0! 

- 

2 

1500! 

18.oi NONE 

2NY 

NEW 

YORK  2 

1978 

i 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  2 

! 

! 

IC  407 

1 588697 

2 

70024A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

18.02N0NE 

!  NY 

NEW 

YORK  i 

1978 

2 

2 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

2 

K  409 

2588699 

2 

70024A4S! 

19S.0! 

35.0! 

9.02 

- 

2 

1500! 

18.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1978 

I 

t 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  2 

! 

2 

K  410 

2588700 

2 

70024A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.02 

- 

1 

1500! 

18.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK  i 

1978 

< 

2 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

*  2 

; 

K  411 

1539707 

2 

70024A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

15002 

18.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  i 

1978 

i 

I 

2  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  2 

2 

; 

K  412 

1 589815 

2 

70024A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18.0  2  NONE 

jNY 

NEW 

YORK  { 

1978 

i 

2 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

j 

K  413 

2590051 

2 

70024A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

1C. 0  2  NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1978 

2 

2 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

2 

1 

K  414 

2590461 

i 

700I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 8.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1978 

i 

g 

2  2 

195.01 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

« 

2 

K  3019 

*1586366 

i 

91724A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1645*1 

18. oj  NONE 

INY 

NEW 

YORK  2 

1977 

I 

2 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  2 

! 

; 

K  3028 

2588367 

2 

91714A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1645! 

18.0! NONE 

2NY 

NEW 

YORK  2 

1977 

i 

2 

!  2 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  2 

! 

2 

K  304B 

*2  588369 

! 

91724A482 

200.0! 

35.01 

12.0! 

- 

i 

1645! 

18.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1977 

{ 

2 

1  2 

200.01 

35.0! 

1.9! 

j 

-  2 

2 

1 

K  3058 

2588370 

I 

917! 4 A  48  X 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

16451 

18. ol NONE 

JNY 

NEW 

YORK  2 

1977 

2 

2 

2  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  2 

i 

K  3100 

2586375 

I 

91724A48J 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

j 

1645! 

1 8. 02  NONE 

IN  Y 

NEW 

YORK  2 

1977 

2 

2 

2  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

1 

« 

K  3120 

•588377 

2 

91724A48! 

200.02 

35.01 

12.0! 

- 

2 

1645! 

18.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK  | 

1977 

t 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

.  ; 

! 

1 

K  3138 

j  588378 

2 

91714A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1645  i 

18.0! NONE 

2NY 

NEW 

YORK  ! 

1977 

i 

2 

!  2 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

I 

» 

IC  3140 

i 568379 

2 

91724A48! 

200.02 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1645! 

18.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1977 

i 

2 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

K  3158 

!  586380 

i 

917J4A462 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1645! 

18 .0 2  NONE 

JNY 

NEW 

YORK  2 

1977 

2 

! 

2  » 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

j 

K  3166 

2568381 

( 

91724A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2 

1645! 

18 .0 2  NONE 

Iny 

NEW 

YORK  2 

1977 

! 

2 

I  2 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

2 

l 

MAC  601 

2626564 

! 

70024A4M 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

i 

1487! 

18 .0 ! NONE 

INY 

HEW 

YORK  i 

1980 

! 

1 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  2 

; 

1 

MAC  602 

2626565 

2 

700J4A48J 

195. OJ 

35.02 

11.0! 

- 

2 

1487! 

18.01  NOME 

INY 

NEW 

YORK  2 

1980 

! 

2 

>  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

.  ; 

! 

2 

MAC  603 

2626566 

! 

70024A48! 

195.0! 

35.01 

11.0! 

- 

! 

1487S 

18.0! NONE 

Iny 

NEW 

YORK  ! 

1980 

! 

! 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

!  !  !  { 


2 


! 


! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  MERCHANT  GRAIN  t  ! 

TRANSPORTATION,  INC.  • 
(CONTINUED)! 


!VTCC!  DIMEN 
NET  ! C00EJLEN6TH 
REGIS- ! **** !  REG. 
TER  !  SEE!////// 
TON-  f PAGE !  OVER- 
NA6E  !  IV  !  ALL 


LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CAR60  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGEAS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL 
$  ’OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD!////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 
BUILT  ! 
OR 

♦REBUILT 


MAC 

604 

1626567 

« 

!  70014A48! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

« 

» 

1487! 

-  i 

18.0! NONE 

2 

!NY 

2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

605 

1626568 

; 

•  700! 4A4S! 

>  *  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

t 

i 

1487*. 

-  2 

18.01N0NE 

2 

•NY 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

606 

1626569 

; 

*  700! 4A4sl 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  U 

11.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1487! 

-  j 

18.0! NONE 

2 

•NY 

i 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

607 

‘•626570 

; 

•  70014A48! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

«1.0. 

1.8! 

i 

i 

1487! 

-  i 

18.0 ! NONE 

i 

•NY 

■ 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

608 

•626571 

i 

1  700! 4A481 

1  1  1 

19S.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

14871 
-  i 

18.0! NONE 
! 

!NY 

i 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

609 

•626572 

•  70014A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

1487! 

-  ; 

18. 0! NONE 
; 

•NY 

2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

610 

•626573 

i 

!  70014A48! 

!  •  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

i 

1 

1487* 

-  2 

18. ol NONE 
; 

INY 

i 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

611 

1626574 

i 

!  700I4A48! 

j  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

i 

i 

14S7! 

-  j 

18.0! NONE 

i 

S  NT 
2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

612 

2626575 

! 

1  70014A48! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

- 

1 

2 

1487! 

18. 0! NONE 

2 

Iny 

j 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

613 

•626576 

i 

!  70014A48! 

!  •  1 

195.0! 

19S.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

• 

2 

i 

14871 

1 8 .0 1  NONE 

i 

!NY 

2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

614 

‘•626577 

! 

1  70014A48! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

- 

! 

2 

14871 

-  i 

1 8.0 • NONE 

i 

Iny 

j 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

615 

•626578 

i 

!  70014A48! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

i 

i 

14871 

-  t 

18.0! NONE 
» 

!NY 

t 

NEW 

YORK 

1*80 

MAC 

616 

•626579 

2 

!  70014A48! 

2  !  ; 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 
35. C! 

11.0! 

1.8! 

- 

2 

; 

14871 

-  i 

18.0! NONE 

2 

Iny 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

617 

! 626580 

2 

1  70014A48! 

2  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

- 

; 

2 

1487j 

-  i 

18.0! NONE 

2 

!NY 

j 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

618 

! 626581 
! 

i  70014A48! 

i  <  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

“ 

2 

t 

1487*. 

-  2 

18 .0! NONE 

i 

•NY 

i 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

619 

•626562 

! 

1  70014A48! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

• 

j 

j 

148?! 

-  2 

18.0! NONE 

2 

Iny 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

620 

! 626583 

i 

!  70014A48! 

1  1  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.8! 

* 

< 

i 

1487! 

-  i 

1 8. 0! NONE 

2 

•NY 

2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

621 

1626564 

! 

!  70014A48! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 

2 

14871 
•  2 

is.oInone 

1 

Iny 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

622 

! 626585 
! 

!  7G014A481 

!  •  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1487! 

-  i 

18.0! NONE 
; 

!NY 

i 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

623 

•626586 

i 

1  70014A481 

!  1  1 

195.0! 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

* 

2 

i 

1487*! 

-  ! 

18.01N0NE 

! 

Iny 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

624 

1626587 

1 

1  70014A48! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

; 

1 

1487! 

-  i 

18.0! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

625 

! 626548 
! 

1  700I4A48! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

14871 
“  ! 

is.oInone 

! 

•NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

626 

1636656 

! 

!  70014A4S! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

~ 

! 

! 

1487! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

627 

1636657 

! 

1  70014A48! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

• 

! 

! 

1487! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

JNY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

628 

! 636656 
! 

o 

o 

> 

*- 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1487! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

629 

1636659 

! 

•  70014A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.71 

- 

! 

! 

1487! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

630 

! 636660 
! 

700! 4A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

! 

1 

1487! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

631 

! 636661 
! 

70014A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

” 

! 

! 

1487! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

JNY 

! 

NEW 

YORK 

.  1981 

MAC 

632 

•636662 

! 

70014A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

! 

! 

1487! 

-  « 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

633 

1636663 

! 

70014A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1487*! 

-  i 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

634 

1636664 

j 

70014A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

" 

! 

! 

1487! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

JNY 

1 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

635 

1636665 

i 

70014A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1487! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

636 

•636666 

1 

70014A481 
!  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1487! 

-  j 

IS.OINONE 

! 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

637 

1636667 

! 

70014A481 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

* 

! 

! 

14871 
-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

638 

1636668 

1 

70014*48} 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

! 

! 

1487! 

-  2 

IS.OINONE 

! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

639 

1636669 

! 

700I4A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

“ 

! 

i 

1487!* 

-  j 

IS.OINONE 

! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

640 

1636670 

! 

700I4A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.01 

1.7! 

“ 

i 

! 

14871 
-  ! 

IS.OINONE 

« 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

641 

1636686 

j 

700! 4A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

” 

! 

! 

1487! 

-  i 

18.0IN0KE 

! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

642 

1636667 

i 

70014A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1487! 

-  « 

IS.OINONE 

! 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

201 B 

1623760 

2 

74314448! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

J5.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

Iny 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2028 

1623761 

1 

74314A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1651! 

**  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2038 

1623762 

1 

743 1 4A48 1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1651! 

-  ! 

18.0 ! NOME 
! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2048 

1623763 

1 

74314A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

i 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2053 

1623764 

j 

743 1 4A48 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

*■ 

i 

! 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

Iny 

2 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2060 

*1623765 

1 

74314A481 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

■ 

! 

! 

1651! 

-  i 

IS.OINONE 

! 

iNY 

1 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2073 

1623766 

! 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

j 

INY 

{ 

NEW 

YORK 

I960 

MAC 

2088 

•623767 

1 

74314A48! 
f  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1651! 

-  ! 

is.oInone 

« 

Iny 

l 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2099 

1623768 

! 

743! 4A48 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

! 

1651! 

-  ! 

is.oInone 

! 

INY 

1 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2108 

1623769 

! 

74314A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2118 

1623770 

1 

74314A481 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6* 

“ 

l 

! 

1651! 

-  ! 

1 8.0 J  NONE 
! 

INY 

1 

NEW 

YORK 

I960 

MAC 

2128 

1623771 

1 

74314A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

! 

1651! 

.  2 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2130 

1623772 

1 

743! 4A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

! 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2148 

1623773 

S 

74314A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1651! 

—  i 

IS.OINONE 

i 

!  NY 

I 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2158 

1623774 

! 

74314A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

I 

NEW 

YORK 

I 

1980 

! 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


565 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  MERCHANT  BRAIN  l  ! 

TRANSPORTATION/  INC.  I 
(CONTINUED)! 

MAC  2160  J  623775 

! 

MAC  2178  1623776 

! 

MAC  2180  1623777 

1 

MAC  2198  1623778 

! 

MAC  2200  1623779 

1 

MAC  221 B  1623780 

1 

MAC  2220  J623781 

1 

MAC  2238  1623782 

1 

MAC  2246  1623733 

1 


1  1VTCC1  DIMENSIONS  1 DRAF7!  ! 

1  NET  1  CODE! LENGTH! 0 ROTH  1  1  ! 

-!RE6I$-!****1  REG.  !  REG.1L0AD-! 

1  TER  !  SEE !//////!/////!  EO  ! 

1  TON-  I  PAGE  1  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
1  NA6E  1  XV  1  ALL  !  ALL  1LIGHT!  POWER 


7A314A481 
!  1 

74314A48I 
!  1 

74314A481 
1  ! 

74314A46! 

!  i 

743I4A48! 
!  1 

74314A48! 

i  i 

7431*4448! 

i  ! 

74314A48! 
!  1 

74314A4S! 
1  ! 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FZXEO 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


1651!  18.0 

-  ! 

1651!  18.0 

-  ! 

1651!  13.0 

-  ! 

1651!  18.0 

-  i 

1651  i  18.0 

-  | 

1651!  18.0 

-  ! 

1651!  18.0 

-  ! 

1651!  18.0 

-  ! 

1651!  18.0 

-  ! 


{VESSEL 
CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING 
EQUIPMENT  IT  C I  9ASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

///////////// ///!TD !////////// 
LINE-2  ! EE!  LINE-2 


TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


MAC 

2258 

1623784 

1 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

j 

1651! 

-  ! 

18.0 !  NONE 

i 

!NY 

j 

NEV 

YORK 

I960 

MAC 

226B 

1623785 

! 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1651! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

i 

iNY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

227B 

1623786 

1 

743!4A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

j 

j 

1651! 

•  i 

18 .0! NONE 
» 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2280 

1623787 

1 

74354A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

{ 

i 

1651 ! 

-  ! 

18.0! NONE 
* 

(NY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2299 

1623788 

I 

743!4A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

< 

j 

1651! 

-  i 

is.oInone 

1 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

230B 

1623789 

1 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1651  *! 

-  ! 

18-0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1983 

MAC 

2310 

1626073 

j 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1633! 

-  i 

18.0JN0NE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2326 

1626074 

2 

74314A481 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

! 

! 

1 633  i 
-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2330 

1626075 

! 

743! 4A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1633! 

-  ! 

18.0IN0NE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2348 

1626076 

1 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35*0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

i 

1633! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

23SB 

1626077 

! 

743! 4A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

3S.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1633! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2360 

1626078 

! 

74314A48! 
i  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

i 

i 

1633! 

-  ! 

18.0JN0NE 

! 

!  NY 
! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2376 

1626079 

! 

74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

l 

! 

1633! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2389 

1626080 

! 

743J4A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.68 

- 

! 

! 

1633! 

-  ! 

IS.OINONE 

i 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2390 

1626081 

! 

743! 4A46I 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

O  1 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1980 

MAC 

2400 

(626082 

! 

!  74314A48! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1633! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEV 

YORK 

1980 

MAC 

241B 

1633221 

I 

)  74314A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

242B 

1626084 

1 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

243B 

1626085 

1 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2440 

1626086 

1 

!  74J!4A48 J 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

i 

!NV 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2458 

1626087 

! 

!  743I4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

le.oiNONc 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

246B 

1626088 

! 

!  743! 4A48! 

!  !  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2470 

1626089 

! 

!  74314A48! 

!  !  ) 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

1 

! 

1651! 

.  i 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2488 

1626090 

1 

!  743UA48! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

j 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2498 

1626091 

! 

!  743S4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1651! 

-  1 

18*0! NONE 

i 

iNY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2508 

1633230 

« 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

j 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 

J 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2520 

1626094 

1 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

i 

j 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2538 

1626095 

! 

!  743J4A45! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.0! 

“ 

! 

! 

1651! 

-  i 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2548 

1626096 

! 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

! 

1651  i 
-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

; 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

25SB 

1626097 

! 

!  743!4A46! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

j 

1651! 

-  i 

IS.OINONE 

! 

!NY 

i 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

256B 

1626096 

! 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

i 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

iNY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2570 

1626099 

! 

!  743J4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2588 

1626100 

! 

!  743! 4A46 ! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

» 

! 

1651! 

•>  j 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2590 

1626101 

I 

!  743I4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651  i 
-  ! 

IS.OINONE 

! 

!NY 

! 

NEW 

YORK 

1961 

MAC 

260B 

1626102 

! 

!  743! 4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

! 

1651! 

-  1 

IS.OINONE 

! 

INY 

i 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2610 

1626103 

1 

!  74314A46! 

(  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

1  NY 
! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

262B 

1626104 

! 

!  74JI4A45! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2638 

•626105 

! 

!  743I4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

J 

1651! 

—  ! 

16.0! NONE 

INY 

! 

NEV 

YORK 

1981 

MAC 

2640 

1626106 

! 

!  743I4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

i 

i 

1651 ! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

i 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2656 

1626107 

! 

!  74314A48! 

!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2668 

1626108 

! 

!  743MA48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

NAC 

267B 

1633247 

! 

!  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

! 

1651! 

•  i 

IS.OINONE 

! 

INY 

! 

NEV 

YORK 

1981 

MAC 

2683 

1633248 

! 

!  743!4A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

' 

i 

1651  *1 
-  ! 

la- 0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW 

YORK 

1981 

MAC 

2690 

1633249 

! 

»  74314A48! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

1651! 

-  ! 

IS.OINONE 

! 

INY 

1 

NEV 

YORK 

1981 

MAC 

2700 

1633250 

! 

! 

!  743S4A48! 

!  !  1 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1651! 

-  ! 
i 

IS.OINONE 

! 

! 

INY 

! 

! 

NEW 

YORK 

1981 

!  I  !!!!!!!  !  1  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


566 


EN6R! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  !VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 

-IRESIS-S****!  REG.  !  REG.ILOAD-! 

!  TER  !  SEE !////// !/////<  ED  ! 

!  TON-  !PAGE!  0VER-10VER-1 /////! 

!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 

rut/ttn 

PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HX6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANOLZNG  !S  {OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9AS6  !  YEAR  ! 

POINT  !  llNE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !/7//////////////!TD!//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 

i 

l 

(29)  MERCHANT  GRAIN  t  ! 

TRANSPORTATION/  INC.  • 

(CONTINUED)! 

11  !  ! 

■  1  2  2 

11  1  i 

2  i  •  1 

1  1  !  ! 

a 

! 

i 

a 

a 

1 

t 

2 
i 

2 

a 

i 

a 

i 

i 

i 

a 

a 

2 

t 

i 

! 

a 

! 

2 

» 

a 

MAC  2718 

1633251 

■ 

74314A48!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  33.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1651! 
-  a 

18.0! NONE 

a 

SNY  NEW  YORK 
a 

a 

« 

1981  { 

MAC  2728 

! 6261 14 

74314A48!  200.0!  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1651! 
-  ! 

18.0! NONE 
a 

•NY  NEW  YORK 
a 

2 

■ 

1981  ! 

MAC  2730 

•626115 

i 

74314A48!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

• 

1651! 
-  a 

18.0! NONE 
a 

!NY  NEW  YORK 
! 

a 

a 

1981  ! 

MAC  2748 

•626116 

i 

74314A48!  200.0!  35.0! 

1  •  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

1 651  i 
-  ! 

18.0! NONE 
a 

•NY  NEW  YORK 
a 

! 

1981  ! 

MAC  275B 

•626117 

i 

743! 4A4? !  200.0!  35.0! 

•  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

1651! 
-  a 

1 8. 0! NONE 
! 

!HY  NEW  YORK 
a 

! 

i 

1981  ! 

MEL  7806B 

•609254 

917S4A48 !  200.0!  3S.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1646! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

2 

a 

1979  ! 

1 

MIC  17B 

•626155 

i 

92914A46!  —  !  35.1! 

!  •  200.2!  35.1! 

9.0! 

1.0! 

1600! 
-  a 

18.0! NONE 
a 

a 

a 

! 

a 

1980  ! 

MIC  18B 

1626156 

| 

929I4A46!  —  !  35.1! 

!  1  200.2!  35.1! 

9.0! 

1.0! 

- 

1600! 
-  a 

17.0! NONE 

i 

a 

a 

! 

i 

1980  ! 
a 

ML  601 

1597864 

i 

87114A41!  195.0!  3S.0! 

•  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

1450! 

•  2 

16.0! NONE 

a 

•NY  NEW  YORK 
a 

a 

a 

1979  • 
a 

ML  602 

1597865 

i 

87114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1450! 
-  ! 

16.0! NONE 

i 

! NT  NEW  YORK 
a 

2 

a 

1979  » 

ML  603 

•597866 

a 

871 !4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

” 

1450! 
-  a 

16.0! NONE 

i 

•NY  NEW  YORK 

J 

! 

a 

1979  • 
a 

ML  604 

1597867 

; 

871 14A41 5  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1  7! 

" 

1450! 
-  ! 

16.0! NONE 
« 

!NY  NEW  YORK 
a 

! 

a 

1979  • 

ML  605 

1597268 

» 

87114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1450! 

16. 0! NONE 
a 

•NY  NEW  YORK 
a 

a 

a 

1979  ! 

ML  606 

•597869 

; 

87114A41!  195.0!  35.0! 

*  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7* 

“ 

1450*! 
.  • 

16.0! NONE 

i 

•NY  NEW  YORK 
a 

a 

1979  • 
a 

ML  607 

1597870 

l 

87114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1* 

8.7! 

1.7! 

- 

1450! 
-  ! 

16.0! NONE 
> 

SNY  NEW  YORK 
a 

a 

a 

1979  ! 
a 

ML  608 

1597871 

a 

871I4A41!  195.0!  35.0! 

!  •  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1450! 

1 6. 0! NONE 

i 

•NY  NEW  YORK 

1 

2 

a 

1979  ! 

a 

ML  609 

1597872 

i 

87114441!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1450! 

16.0! NONE 

i 

•NY  NEW  YORK 
a 

! 

1979  ! 

» 

ML  610 

1597873 

i 

87114A41!  195.0!  35.0! 
i  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

• 

1450! 

16.0! NONE 

i 

!NY  NEW  YORK 
a 

a 

1979  ! 

ML  612 

1S97875 

i 

87114A41I  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

” 

! 

i 

© 

16.01N0NE 

a 

•NY  NEW  YORK 
a 

i 

i 

1979  ! 
a 

ML  613 

1597876 

1 

871I4A41!  195.0!  35.0! 

•  •  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

! 

a 

1450! 
-  ! 

16.O1N0NE 

! 

*!NY  NEW  YORK 
! 

! 

! 

1979  i 
f 

ML  614 

•597877 

i 

87114A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7* 

“ 

a 

j 

1450! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

•NY  NEW  YORK 

1 

2 

J 

1979  l 
| 

ML  616 

1597879 

* 

87114A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

*■ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
! 

a 

j 

1979  ! 

! 

ML  801 

1597899 

i 

1009J4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

• 

; 

i 

1441! 
-  ! 

17.0! NONE 
a 

SNY  NEW  YORK 
a 

! 

• 

1978  • 

J 

ML  802 

1*597900 

2 

100914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

” 

2 

t 

1441! 
-  ! 

17 .OlNONE 

i 

SNY  NEW  YORK 
a 

! 

• 

1978  ! 

ML  S03 

*1597901 

! 

1 009 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

2 

!* 

1441! 
-  ! 

17. OlNONE 
! 

•NY  NEW  YORK 
l 

a 

j 

1978  ! 

J 

ML  804 

1597902 

1 

1 009! AAAI !  1D5.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

• 

! 

! 

! 

• 

1441! 

-  ! 

1 7.0! NONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

! 

1978  \ 

ML  805 

1597903 

1 

100914A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1441! 

-  ( 

17. OlNONE 
! 

SNY  NEW  YORK 
! 

! 

• 

1978  ! 

* 

ML  806 

!  59790A 
! 

1 00914A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

" 

! 

! 

1441! 

-  ! 

1 7. 0! NONE 
a 

•NY  NEW  YORK 
! 

! 

• 

1978  ! 
i 

ML  5018 

1597831 

! 

91714A41J  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

2 

; 

1587! 
-  ! 

16.1 j  NONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

a 

i 

107?  ! 

• 

ML  502B 

1597832 

2 

91 7! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

** 

i 

i 

1597! 

-  ! 

16.1 'NONE 
* 

•NY  NEW  YORK 

J 

! 

1978  1 
! 

ML  5030 

1597833 

1 

91 7! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

i 

1587! 

-  1 

16.1 {NONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

i 

1978  I 

J 

ML  5040 

1597834 

91714A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

j 

1587! 

-  2 

16.1! NONE 
a 

iMY  NEW  YORK 
! 

1978  ! 
a 

ML  5070 

1597837 

1 

917!4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

a 

{ 

1645! 

-  2 

18. OlNONE 
a 

! NY  NEW  YORK 
! 

1978  * 

! 

ML  5088 

1597838 

1 

91714A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.M 

“ 

j 

i 

1557i 

-  i 

16.1 ! NONE 
a 

SNY  NEW  YORK 
a 

1978  ! 

i 

ML  5090 

1597839 

I 

917I4A41!  200.0!  35.0! 

»  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

* 

! 

! 

1587i 
-  ! 

16.1! NONE 
! 

•NY  NEW  YORK 
» 

! 

1978  ! 

! 

ML  5100 

1597840 

1 

917J4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

i 

1645! 

-  ! 

18. OlNONE 

2 

!NT  NEW  YORK 
! 

i 

1976  ! 

! 

ML  5110 

1597841 

! 

917! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

2 

i 

1587! 

-  ! 

16.1  I  NONE 
a 

!  NY  NEW  YORK 
! 

! 

J 

1978  ! 

! 

ML  5120 

1597842 

a 

917UA41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1587! 

-  ! 

16.1 INONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

! 

a 

1978  ! 

! 

ML  5130 

i 597843 

1 

917I4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

a 

1645! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
a 

!  NY  NEW  YORK 
! 

! 

1976  ! 

1 

ML  5149 

1597844 

1 

91714A4S!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

! 

1645! 

.  i 

18. o! NONE 
! 

! NT  NEW  YORK 
( 

! 

1976  ! 

! 

ML  5158 

1597845 

1 

917I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

! 

1587*! 

-  ! 

16* 1 ! NONE 
a 

•NT  HEW  YORK 

) 

j 

1978  ! 

1 

ML  5160 

1597846 

! 

91714A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1587! 

-  ! 

16.1 InONE 
a 

!NY  NEW  YORK 
! 

1978  ! 

1 

ML  5170 

1597847 

! 

91 7! 4A48 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

a 

a 

1645! 

-  ! 

18. oj NONE 
! 

SNY  NEW  YORK 

I 

1976  I 

J 

ML  5180 

1597848 

! 

917! 4A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

■ 

j 

! 

1587! 

-  ! 

16.15NONE 

a 

!NY  NEW  YORK 
a 

1978  ! 

• 

ML  5209 

1597850 

i 

917J4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

1645! 

-  ! 

18. OlNONE 
a 

! NT  NEW  YORK 
! 

1976  *! 

| 

ML  5210 

1597851 

2 

917I4A48!  200.0!  35. 0! 

!  !  200.0!  3S.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1 

2 

1645! 

-  ! 

18. OlNONE 
! 

!NY  NEW  YORK 
a 

1976  ! 

! 

ML  5220 

i 597852 
! 

917J4A41!  200.0!  35.0! 

!  1  200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

t 

1587! 

-  ! 

16.1 ! NONE 
a 

I  NT  KEV  YORK 

! 

1978  ! 

} 

ML  5230 

1507853 

1 

91714A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

• 

1645! 

-  ! 

18. OlNONE 
! 

SNY  NEW  YORK 

i 

1976  ! 

i 

ML  5249 

1597854 

! 

917UA48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 

-  ! 

18.0! NONE 

2 

I  NY  NEW  YORK 
! 

1976  ! 

• 

ML  526B 

1597856 

2 

917 ! 4448 !  200.0!  35. 0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

1645! 

18 .OlNONE 
a 

SNY  NEW  YORK 
! 

10 70  • 

ML  5270 

*1507857 

2 

91714A48!  200.0!  35.0! 

•  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

t 

1645! 

-  ! 

18. OlNONE 
a 

!NY  NEW  YORK 
! 

1976  i 

ML  522B 

1507858 

l 

917J4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 

-  ! 

18.0! NONE 
a 

SNY  NEW  YORK 
! 

1976  ! 
a 

ML  5298 

1507350 

! 

917I4A41!  200.0!  35.0! 

!  J  200.1!  35.1! 

8.7! 

I.Sf 

“ 

! 

! 

1587! 

-  ! 

id.iInonc 

! 

!NY  NEW  YORK 
! 

1078  i 

ML  530B 

1507860 

! 

917*4440!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

i 

1645! 

-  ! 

1 8. OSNONC 
! 

SNY  NEW  YORK 
a 

1976  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

OIST*  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

•  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE! LENGTH! 6RDTK!  ! 

- *  REGIS"! *****  RES.  !  RES. ‘LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  6UARD  !  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER"! /////• 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

j 

! 

i 

i 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  j 
////////! 
PASS-  ! 
EN6ERS  • 

HI6H-  !  'VESSEL!  ! 

EST  !  CAR60  HANDLING  !S  'OPERATING  •  ! 

FIXED  *  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  •  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) J ////////////////! TO !////////// !  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

j 

! 

(29)  MERCHANT  GRAIN  t  ! 

TRANSPORTATION/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

2  i  i 

j  ;  i 

2  1  2 

!  i  1 

!  1  1 

2  i 

j  • 

2  ; 

i  i 

;  2 

• 

j 

i 

i 

j 

J 

i 

a 

a 

a 

« 

j 

2 

2 

i 

j 

a 

a 

a 

a 

a 

2 

a 

I 

ML  531B 

5597861 

i 

!  917! *A*8 ! 

i  i  j 

200. oi  35.0! 
200.0!  3S.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16*5! 

18.0! NONE 

2 

!NY 

a 

NEW 

YORK 

1976  ! 
a 

ML  5328 

•597862 

i 

i  917!*A*8i 

i  j  t 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0* 

1.6! 

” 

16*5! 

-  a 

18.0! NONE 
; 

Iny 

a 

NEW 

YORK 

1976  • 

2 

ML  5338 

•S97863 

i 

1  91 7! AA41 1 

1  !  1 

200.0!  55.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.55 

* 

15871 

-  i 

16.1! NONE 

2 

!NY 

j 

NEW 

YORK 

1978  ! 

ML  7018 

•597881 

; 

!  1 051 !*A*1 ! 

1  !  ! 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

| 

1586! 

-  a 

17.1! NONE 

i 

!NY 

2 

NEW 

YORK 

1978  *• 

2 

ML  7028 

•597882 

i 

•  1 051 !*A*1 ! 

!  1  ! 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

• 

j 

1586! 
-  2 

17.1 InONE 
a 

•NY 

i 

NEW 

YORK 

1978  ! 
a 

ML  7038 

i 597883 

i 

1  1051 1*A41 ! 

!  !  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

1586! 
-  ! 

17.1! NONE 
a 

•NY 

a 

NEW 

YORK 

1978  ! 

ML  70(8 

159788* 

i 

1  1051  !*A*1 1 

1  !  ! 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

j 

1586! 

•  i 

17.1 InONE 

!NY 

j 

NEW 

YORK 

1978  » 

a 

ML  7050 

1597885 

• 

1  1051 !*A*1 ! 

t  2  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

J 

1586! 

-  i 

17.11N0NE 

a 

•NY 

a 

NEW 

YORK 

1978  *• 

a 

ML  7068 

i  597886 

i  1 051 1 *A41 1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1586! 

.  t 

17.1 ! NONE 

i 

!NY 

; 

NEW 

YORK 

1«7?  i 

2 

ML  7093 

•597889 

2 

1  1051 !  4A41 1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

1386! 

-  i 

17.1! NONE 
; 

•NY 

; 

NEW 

YORK 

1978  ! 

; 

ML  7108 

*597890 

2 

1  10511***1! 

2  j  j 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.71 

1.5! 

1586! 
-  2 

17.1 ! NONE 

2 

i«Y 

i 

NEW 

YORK 

1978  i 
a 

ML  7128 

! 597892 

i 

1  1051 !*A*1 1 

j  ;  ; 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

15861 

-  i 

17.1! NONE 
a 

!  NY 

j 

NEW 

YORK 

1978  1 

ML  7138 

•597893 

1  10511***1! 

;  2  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

” 

1586! 

-  j 

17 .1 * NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1978  ! 

2 

ML  7140 

159789* 

2 

1  1051 !*A*1 ! 

i  i  j 

2C0.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1586! 
-  ! 

17.1 !NONE 
* 

!NY 

NEW 

YORK 

1978  1 

a 

ML  7158 

•597895 

; 

1  1051  i*A41  i 

i  j  ; 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1586! 
-  ; 

17.1! NONE 

•NY 

! 

NEW 

YORK 

1978  ! 

2 

ML  7169 

*597896 

j 

1  10511**41! 

2  2  ! 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

” 

J 

1586! 
-  ! 

17.1 'NONE 

a 

!  NY 

2 

NEW 

YORK 

1978  ! 

2 

ML  7178 

•597897 

j 

!  10511**41*1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

1586! 
-  ; 

17.1! NONE 

j 

Iny 

a 

NEW 

YORK 

1978  j 
! 

ML  7183 

•597898 

!  1051 !*A*1 1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1586! 
-  2 

17.1 j  NONE 

!NY 

a 

NEW 

YORK 

i 

1978  ! 

2 

NO  14US6B 

•956906 

! 

!  -  !4A*0! 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

i.*i 

“ 

1899! 

!NONE 

2 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

1989  j 

2 

OKG  11 

! 602511 
! 

1  654!**411 

2  ;  « 

195.0!  35.0! 
195.0!  3S.0! 

9.0! 

2.0! 

151 0! 

-  i 

21.0! NONE 

2 

•MO 

! 

ST. 

LOUIS 

1979  ! 
a 

OJCG  13 

1602513 

! 

i  65*14**11 

1  !  ! 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

1510! 
-  ! 

21 .oi NONE 
! 

•MO 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

! 

1979  j 
! 

0K6  15 

1602515 

i 

!  65*! 4*41 1 

i  2  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1510! 
-  ! 

21.0! NONE 

2 

•MO 

2 

ST. 

LOUIS 

a 

t 

1979  • 

j 

OKG  16 

j  602516 
! 

!  65*l*A*li 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1510! 
-  ! 

21 .0! NONE 
a 

!M0 

j 

ST. 

LOUIS 

i 

! 

1979  ! 

j 

OKS  17 

!  602517 
! 

1  65*1**41! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1510! 
-  ! 

21.01N0NE 

a 

Imo 

2 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1979  j 
j 

OKG  18 

1602518 

! 

1  o5* 1***1 1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1510! 
-  ; 

21 .0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1979  ! 

! 

OKG  19 

1602519 

j 

1  65*1**41 ! 

1  !  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

1510! 
-  ; 

21.0IN0NE 

! 

!H0 

t 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1979  ! 

! 

PC  106 

160*687 

! 

1  100914A48! 

1  !  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1530! 
-  ! 

18.0!N0NE 

2 

•KY 

! 

LOUISVILLE! 

! 

1979  ! 

! 

PC  108 

160*689 

1 

1  100914**8! 

1  1  1 

195. 0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1530! 
-  ! 

1 8.0! NONE 

2 

!KY 

j 

LOUISVILLE! 

! 

1*79  ! 
a 

«F  3(68 

1578223 

1 

1  91714A48! 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  3S.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1639! 
-  j 

16.0! NONE 

2 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

a 

1976  • 

j 

RW  811B 

1595017 

1 

!  9371***8 1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1639! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

•MO 

! 

ST. 

LOUIS 

2 

! 

1978  i 

2 

RW  8258 

1577711 

1 

1  9171***8! 

1  1  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1639! 
-  1 

18.0SN0NE 

2 

IMO 

a 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1976  i 
! 

USG  14 

1956906 

1 

1  5971***8! 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1670! 
-  1 

1 S.ol NONE 
! 

!M0 

ST. 

LOUIS 

j 

j 

1989  ! 

2 

WTT  1008 

163C386 

1 

1  9171***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1526! 
-  1 

16.0SN0NE 

2 

!mo 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

1980  i 

a 

WTT  8201 

1651889 

1 

1  7001***6! 

I  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 
-  ! 

16. ol NONE 
a 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8202 

1651890 

I 

1  7001***8! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.61 

• 

1506! 
-  1 

18.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

; 

1982  ! 

! 

WTT  8203 

1651891 

! 

1  7001***8! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1506! 
-  1 

16.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

i 

! 

1982  ! 

1 

WTT  820* 

1651892 

1  7001***8! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

’ 

15061 
-  1 

16.0! NONE 
; 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

1 

WTT  8205 

1651893 

1 

1  7001***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 
-  1 

18.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8206 

163189* 

l 

1  7001***81 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15061 
-  ! 

1 8 .0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8207 

1651895 

1 

1  7001***8! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1SC61 
-  1 

1 6.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

1 

WTT  8208 

1651896 

1 

1  7001***81 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

” 

1506! 
-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

!H0 

a 

ST. 

LOUIS 

a 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8209 

1651897 

!  7001***81 

(  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

15061 
-  1 

16.01N0NE 

! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8210 

1651898 

1  7001***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1506! 

-  i 

1 6.0 ! NONE 
! 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

a 

1982  ! 

! 

WTT  8211 

1651899 

1 

1  7001***61 

!  !  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1 506! 
-  ! 

1 3. 01  NONE 
! 

!  HO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8212 

1651900 

I 

1  7001***5! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

1506! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IMO 

a 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  1 
! 

WTT  8213 

1651901 

1  7001***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 
-  ! 

18. 0! NONE 
! 

*!M0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

a 

1982  ! 

! 

WTT  821* 

1651902 

I 

!  7001***8! 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1506! 
-  ! 

16.0! NONE 
a 

!H0 

! 

ST. 

LOUIS 

i 

! 

1982  ! 

! 

WTT  8215 

1651903 

1 

1  7001***81 

!  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

15061 
-  1 

18 .oi NONE 
! 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

I 

1982  ! 

! 

WTT  8216 

165190* 

1 

1  7001***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1506! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS 

a 

1982  ! 

! 

WTT  8217 

1651905 

1 

!  7001***81 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1506! 
-  1 

1 8.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

1982  ! 

WTT  83018 

1611960 

1 

1  6961***8! 

1  1 

200.0!  3S.0! 
200.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

164*1 
-  1 

18.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS 

i 

i 

1979  1 
! 

WTT  83028 

•611961 

1 

1  696!*A*8! 

!  !  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  3S.O! 

9.0! 

1.6! 

" 

16**1 
-  ! 

18.0! NONE 

I 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

1 

1979  ! 

! 

WTT  $3038 

1611962 

t 

1  696!*A*8! 

!  !  1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16*4! 
-  1 

18.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

I 

1979  ! 

! 

WTT  830*8 

1611V63 

1 

1 

1 

1  696! *A*8! 

!  I  1 

1  1  1 

1  1  1 

200.0!  35.01 
200.0!  35.0! 

!  1 

!  1 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

16**1 
-  ! 

1 

1 

18.01N0NE 

2 

i 

IMO 

! 

! 

! 

ST. 

LOUIS 

! 

! 

J 

! 

1979  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  6UARD 
!  NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT!  ICAPACITY!  HUH-  ! 

NET  ! CODE ! LENGTH ! 8RDTH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING  ! 

REGIS-!****!  RES.  !  RES* {LOAD-!  !  CARSO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LISHT )!//////////////// 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LISHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


(29)  MERCHANT  GRAIN  t  ! 

TRANSPORTATION/  INC-  ! 

(CONTINUED)! 

WTT  83058  1611964 


(26)  MERCURY  SIGHTSEEING  80AT ! S/  INC. 
SKYLINE  PRINCESS  1271101 


SKYLINE  QUEEN 


(33)  MERICHEM  CO. 
MER  1 


(36)  MERIDIAN  CONSTRUCTION  CO!./  INC. 


(29)  HERS/  INC. 
MISS  SUSAN 


(39)  MES/  JIM 
SEA  VIKING 


(32)  METRO  TOWING/  INC.  ! 

DR.  LYN  ! 549748 

! 

! 

! 

(18)  METROPOLIS  READY-MIX  CON! CRETE 
CO.  ! 

KOTTER  I  ! 279666 

l 
! 

(03)  METROPOLITAN  YACHT  CHART! ERS/ 
INC.  ! 

MYSTIQUE  ! 298653 


(41)  METSON  MARINE 

CLEAN  OAY  1  !6514S4 

! 

CLEAN  WATERS  I  J29J858 

! 

MR.  CLEAN  II  1645950 

! 

MR.  CLEAN  III  1697051 

! 

1 

! 

(18)  MICHEL  MARINE/  INC.  ! 

8  A  CHICO  ! 537665 

! 

PAMELA  KATHERYN  1610854 

! 

! 

! 

(03)  MICHIGAN  ATLANTIC  CORP.  ! 

ATLANTIC  1262007 


CLEAN  WATERS  I 
MR.  CLEAN  II 


MR.  CLEAN  III 


(18)  MICHEL  MARINE/  INC. 
8  A  CHICO 


PAMELA  KATHERYN 


VESSEL!  I 

S  {OPERATING  !  i 

TC!  BASE  !  TEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
TO !//////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  {^REBUILT! 


696! 4A48! 
!  ! 

696! 4A48 J 

!  ! 

696! 4A48! 
!  ! 

696!4A48! 

i  i 

696*!4A48*i 

!  ! 

696J4A48! 


696! 4A48 ! 
!  ! 

696! 4A48! 
!  ! 

!  ! 


3811A16! 
!  ! 

31  f  1 A 1 6 ! 
!  ! 


798J5A70! 

!  ! 

79SJ5A70! 

i  { 

798! 5A70! 

i  { 

879! 5A70! 

i  i 

87955A70! 

!  ! 

822J5A71! 

i  2 

d2  2 ! 5A71 j 

i  2 

i  i 

j  j 

1  ! 

64!4046! 

!  ! 

t  j 

!  ! 

2  { 

79! 3A36! 

2  2 

49 ! 3A  36! 

j  ; 


!  ! 
124!3A36) 
!  ! 
j  I 

2  j 
!  ! 
1 8  3 !  3  A  36 ! 
!  ! 


798J4A40! 
!  ! 


62MA16! 
!  2 

2  j 

i  ! 

!  ! 

S6!2A24! 

i  2 

125! 2A24! 

!  ! 

66! 2A24! 
!  ! 

19912A24! 
(  ! 

1  ! 

i  | 

!  ! 

47I3A36! 

!  ! 

63! 3 A  36 ! 

!  ! 

i  I 

!  ! 

!  ! 

1010I5A70! 

!  ! 

1 26955A70 ! 

!  ! 

1 123! 5A70! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

—  ! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1&44! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  • 

1644! 

200.0! 

; 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  2 

i 

! 

59.0! 

17.0! 

j 

4.3! 

i 

530! 

! 

65.0! 

17.0! 

4.3! 

; 

'.10! 

62.0! 

17.6! 

4.9! 

610! 

-  • 

66.0! 

i 

17.8! 

4.7! 

i 

i 

i 

127! 

! 

! 

« 

t 

{ 

! 

i 

i 

t 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

-  * 

1791! 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

-  j 

1791 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

i 

- 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

-  ‘ 

1791 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

-  J 

1791 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

1791 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

i 

- 

195.1! 

35.0! 

10.7! 

-  • 

1791 

195.1! 

35.0! 

2.0! 

! 

- 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400 

195.0! 

35-0! 

1.3! 

! 

• 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400 

195.0! 

! 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

# 

! 

70.9! 

24.0! 

» 

3.oi 

! 

150 

70.9! 

! 

24.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

62.2! 

24.0! 

! 

8.7! 

! 

800! 

. 

62.2! 

24.0! 

8.7! 

! 

- 

52.8! 

22.0! 

7.2! 

1000! 

- 

52.8! 

! 

22.0! 

7.2! 

! 

! 

! 

! 

92.9! 

24.7! 

! 

14.0! 

! 

1500! 

_ 

102.0! 

! 

25.0! 

10.0! 

! 

! 

! 

! 

88.0! 

30.1! 

! 

9.5! 

i 

2400! 

_ 

88.0! 

! 

! 

30.1! 

9.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

! 

\ 

9.0! 

! 

! 

1500 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1.3! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

113.6! 

27.5! 

1 

! 

7.5! 

! 

1 

450! 

115.0! 

I 

28.5! 

5.5! 

! 

! 

! 

444 

i 

122. li 

34.0! 

! 

12.01 

! 

1400! 

33 

140.0! 

34.0! 

10.0! 

i 

- 

135.0! 

35.0! 

10.0! 

1340! 

20C 

145.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

- 

111.6! 

30.0! 

12.0! 

1200! 

300 

130.0! 

30.0! 

9.1! 

! 

- 

147.5! 

38.0! 

14.0! 

3000! 

50C 

180.0! 

! 

38.0! 

11.0! 

! 

! 

! 

i 

45. S! 

20.3! 

! 

6.5! 

! 

600! 

45.5! 

20.3! 

5.6! 

! 

- 

60.0! 

25.0! 

7.51 

910! 

- 

60.0! 

! 

25.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

215.0! 

42.0! 

! 

11.3! 

! 

2246 

215.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

- 

237.0! 

43.3! 

12.5! 

-  | 

2609 

237.7! 

43.7! 

2.5! 

! 

- 

237.0! 

43.9! 

12.0! 

-  | 

2875 

237.0! 

43.9! 

2.8! 

i 

" 

! 

! 

18 .0 ! NONE 
! 

1 8.0! NONE 


19.0! DIESEL 
!COIL$/ 
1 9.0! DIESEL 
‘COILS/ 
19.0! DIESEL 
!COILS/ 
19.0! DIESEL 
! COILS/ 
19.0! DIESEL 
! COILS/ 
19.0!0I£SEL 
! COILS/ 
17.8! DIESEL 
!COIL$/ 
17,8! DIESEL 
! CO ILS/ 
! 


7. 0! NONE 

! 

! 

! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

20.0 ! NONE 

! 


PUMP/ 

DBL.  SKIN 
PUMP/ 

DBL.  SKIN 
PUMP/ 

D8L.  SKIN 
PUMP/ 

DBL.  SKIN 
PUMP/ 

DBL.  SKIN 
PUMP/ 

DBL.  SKIN 
PUMPS/ 

DBL  SKIN 
PUMPS/ 

DBL  SKIN 


1 3.6JN0NE 
! 

! 

! 


53.0! NONE 

! 

33.05NONE 

2 

39. o! NONE 
1 

39.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

26.OIN0NE 

! 

29.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

15.0! DIESEL  PUMP/ 
! COILS 

18.0! DIESEL  PUMP/ 
! COILS 

16.2! DIESEL  PUMP/ 
!COILS 
! 

! 


IL  WOOD  RIVER 
KY  WICKLIFFE 


CA  SAN 

FRANCISCO 


NY  NEW  YORK 


CA  SAN 

FRANCISCO 
CA  LOS 

ANGELES 
CA  PORT  SAN 
LUIS 
CA  POINT 

CONCEPTION 


NY  NEW  YORK 
NY  NEW  YORK 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


569 


ENGR! 

!  5VTCC! 

DIMENSIONS  !DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH”  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

2 

OXST! 

OPERATOR 

5  NET  5CODEJLEN6TH58RDTH! 

i 

i 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  ! 

OPERATING  ! 

REG*  ! 

REG. ! LOAD”! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  • 

!  COAST 

5  TER  5  SEE'//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  i 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

•  TON-  iPASE! 

OVER-!OVER-! /////! 

HORSe  * 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

•  NA6E  !  IV  ! 

ALL  • 

ALL  'LIGHT! 

POVErf!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT* 

(03)  MICHIGAN 

ATLANTIC  CORP. 

t  ii 

i  ii 

i  i  i 

i 

i 

; 

2 

2 

i 

1 

2 

2 

2 

■ 

2 

2 

i 

2 

• 

t 

1 

2 

2 

j 

2 

t 

« 

i 

(CONTINUED) 

!  i  i 

i 

i 

2 

2 

j 

i 

2 

2 

SUPERIOR 

! 287733 

•  1 330! 5A70! 

237.6! 

43.0! 

13.0! 

-  ! 

2500! 

23.5 !  DIESEL 

ELEC. 

!NT 

NEW  YORK  ! 

1962  ! 

i  i  i 

i  i  i 

237.6! 

i 

43.0! 

2 

3-0! 

i 

i 

i 

i 

!PUHP* 

i 

COILS 

1 

2 

I 

« 

i 

(23)  MICHIGAN- 

WISCONSIN  TRANS 

!.  CO. 

i  ii 

!  5  ! 

j 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

1 

2 

2 

2 

BADGER 

'265156 

5  203351A145 

393.75 

59.7! 

18.5! 

7000! * 

26! 

85-6! NONE 

•MI 

LUDINGTON  ! 

1953  ! 

5  5  5 

410.6! 

60.4! 

14.0! 

i 

235! 

i 

i 

2 

i 

CITY  OF  MIDLAND  41 

•240326 

!  33351A145 

389.2! 

53.2! 

18.5! 

6000!+ 

26! 

76.0! HONE 

•MI 

LUDINGTON  ! 

1941  • 

!  !  ! 

407.0! 

58.6! 

14.0* 

i 

200! 

1 

t 

2 

! 

SPARTAN 

•264500 

!  2033  5 1  A14  5 

393.7! 

59.7* 

18.5! 

7000!* 

26! 

84.0! NONE 

!MI 

LUDINGTON  ! 

1952  ! 

!  5  5 

5  !  ! 

410.6! 

i 

60.4! 

i 

14.0! 

2 

i 

j 

235! 

i 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

(33)  MID 

COAST 

9ARGE  CORP. 

i  i  i 

i  i  i 

t 

i 

1 

2 

; 

j 

1 

2 

1 

2 

i 

i 

) 

i 

i 

i 

i 

A  A  MORA 

•617324 

!  6953A36! 

55.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  | 

40.0 ! NONE 

•TX 

PORT  ! 

1979  ! 

5  !  5 

55.0! 

22.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

2 

i 

ARANSAS  ! 

! 

ALFRED  MORA 

1614147 

5  6353A36! 

52.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  ; 

40.0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1979  • 

i  i  i 

52.0! 

22.0! 

7.0! 

i 

-  * 

l 

2 

ARANSAS  ! 

! 

MC  100 

•528625 

5  575  5  5A70  5 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

1 4.6! PUMP 

•TX 

PORT  ! 

1941  ! 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  * 

j 

2 

ARANSAS  ! 

2 

HC  20C 

1523624 

i  57555A70! 

195.0! 

3S.0! 

3.6! 

-  J 

1350! 

14.6! PUMP 

•TX 

PORT  * 

1941  ! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  * 

! 

i 

ARANSAS  ! 

! 

MC  300 

! 176295 

!  S1255A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1000! 

16.0JPUMP 

!TX 

PORT  • 

1945  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  t 

2 

i 

ARANSAS  ! 

i 

BC  400 

1270064 

5  1113! 5A70 ! 

221.0! 

50.0! 

10.0! 

-  • 

2000! 

18.0! PUMP 

•TX 

PORT  ! 

1955  ! 

i  i  i 

221.0! 

50.0! 

3.0! 

i 

-  i 

i 

t 

ARANSAS  ! 

! 

MC  500 

5263140 

5  27O55A70! 

139.0! 

32.0! 

7.5! 

-  • 

500! 

14.0! PUMP 

•  TX 

PORT  ! 

1952  • 

!  5  ! 

139.0! 

32.0! 

7.5! 

i 

-  ! 

t 

i 

ARANSAS  ! 

i 

MC  600 

5258758 

*  142755A70! 

280.0! 

50.0! 

10.0! 

-  • 

2500! 

1 8.0! PUMP 

!  TX 

PORT  ! 

1955  ! 

5  !  5 

j  it 

280.0! 

50.0! 

2 

2-5! 

i 

2 

j 

i 

i 

i 

2 

ARANSAS  ! 

• 

i 

i 

(42)  MID 

PACIFIC  OF  HAWAII* 

5  NC. 

t  i  i 

i  i  i 

i 

i 

• 

; 

2 

2 

2 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

t 

HULA  KAI 

5539877 

•  4951016! 

61.8! 

26.4! 

8.4! 

256! 

-  ! 

80.0! NONE 

•HI 

KANEOHE  ! 

1970  ! 

5  5  5 

64.9! 

26.4! 

7.0! 

t 

145! 

i 

i 

i 

t 

ONO  NANA 

•633925 

!  82510165 

62.0! 

31.0! 

6.0! 

256! 

-  | 

90.0! NONE 

!HI 

KANEOHE  ! 

1980  ! 

i  i  i 

i  j  i 

62.0! 

31.0! 

4.6! 

• 

1 

2 

126! 

i 

t 

i 

2 

i 

i 

• 

i 

j 

(29)  MID- 

AMERICA  TRANSP0RTAT1 

5  ON 

i  j  i 

i  i  i 

i 

! 

j 

j 

i 

• 

j 

i 

2 

i 

! 

2 

i 

i 

! 

i 

2 

■ 

COMPANY 

5  !  5 

i 

i 

« 

! 

i 

i 

! 

; 

JUNKO  HARTMAN 

5295510 

5  514! 3 A  35  5 

165.0! 

35.0! 

8.0! 

3200! 

-  ! 

46.5 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

5  !  ! 

165.0! 

35.0! 

6.5! 

# 

-  * 

; 

l 

! 

! 

MAT  2 

5274889 

5  58254A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1538! 

13.5! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1951  • 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

i 

i 

i 

MAT  18 

5275720 

5  699J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

18.6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

5  !  5 

1Q5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

i 

i 

; 

MAT  19 

5275721 

5  69954A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

5 

5  5  * 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

! 

• 

; 

MAT  20 

5275722 

5  69954A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.6 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1958  • 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

* 

! 

MAT  21 

5275770 

!  699! 4A47  5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1550! 

18.6!N3NE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

i 

; 

! 

MAT  22 

5275771 

5  699J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  I 

1550! 

18.6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  • 

1958  ! 

; 

J  •  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  i 

i 

! 

; 

i 

MAT  23 

5275822 

5  69954A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18. 6! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  •  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

MAT  25 

5275823 

!  699I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.61N0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  i 

1958  ! 

; 

J  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

i 

» 

j 

HAT  27 

! 275911 

!  69954A475 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1550! 

18.6! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

i  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

2 

2 

MAT  28 

•275978 

j  69954A455 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1550! 

1 8. 6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  • 

i 

!  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

i 

( 

2 

MAT  29 

5275934 

!  699J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18- 6 ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

! 

;  i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

1 

! 

! 

! 

MAT  31 

5276125 

!  69954A485 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1550! 

18.61N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

{ 

! 

MAT  33 

5276127 

5  699J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1550! 

18.6! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

1 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

! 

MAT  34 

!27o167 

5  699S4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

18.6! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

j 

!  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

i 

2 

! 

MAT  35 

•276210 

!  699J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

18.6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  * 

i 

j 

• 

j 

HAT  36 

i 2762 1 1 

!  699J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1550! 

18.6!  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

!  •  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

i 

i 

j 

MAT  38 

5276322 

!  699 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

18.6 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

; 

5  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

i 

i 

j 

HAT  39 

5276400 

!  699J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

1 8. 6! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

» 

i 

i 

MAT  70 

•277815 

!  60054A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1524! 

13. 6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

! 

5  !  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  * 

i 

! 

l 

! 

MAT  71 

5277816 

•  60054A48 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

13.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  * 

1958  ! 

i 

5  5  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

MAT  72 

•277368 

!  60054A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1524! 

1 3 . 6  !  NON  E 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  5  l 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

2 

i 

! 

! 

HAT  74 

5277916 

5  60054A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

13.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

i 

5  !  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

» 

MAT  75 

1277939 

5  60054A47J 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1524! 

1  3.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1958  • 

! 

5  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

i 

l 

i 

MAT  76 

5292370 

!  62554A48J 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

1 9.oj  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  J 

1963  ! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

! 

MAT  77 

5293465 

!  74254A485 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1520i 

19.01N0ME 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

5 

5  !  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MAT  71 

•293466 

5  74254A48J 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

.  j 

1520! 

19.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  3 

1964 

5 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

j 

! 

MAT  79 

5293467 

!  742! 4A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1520! 

19.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1964  ! 

! 

!  !  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MAT  80 

5293468 

5  74254A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1520! 

19.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

5 

!  !  1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

! 

“  ! 

» 

! 

! 

1 

HAT  81 

5293469 

•  742! 4A48I 

195.1! 

35.11 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19 .0 {NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

5 

5  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

• 

! 

! 

MAT  82 

5293685 

5  742J4A48J 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19.0 !  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ) 

1964  ! 

; 

5  !  5 

195.1! 

35. 1! 

1.5! 

! 

-  J 

1 

! 

! 

2 

MAT  83 

5293686 

!  74254A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1520! 

1 9. 0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1964  i 

! 

!  5  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  | 

j 

! 

! 

1 

HAT  84 

5293687 

!  74214A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1520! 

19.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1964  ! 

5 

5  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

.  i 

! 

! 

2 

! 

K.4.»  as 

1293688 

5  74254A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1520! 

19. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1964  ! 

i 

!  !  5 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

j 

! ♦  RAILRO! AO  CARS! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSRI 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  HAKE  AND  HUN3ER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  1  CODE! LENGTH !BRDTH!  ! 

- 1  REG  IS-! *»**!  RES.  ■  RES. ‘LOAD-! 

COAST  •  TER  !  SEE!//////!/////!  £0  ! 

GUARD  !  TON-  iPASE!  OVER-! OVER-! ///// ! 


! CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  iOPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-t  !  BUILT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// !  OR  ! 


!  NUMBER 

{  NAGE  1  IV  1 

*LL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POVER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

!*REBUILT! 

(29)  HIO-AHERICA 

TRANSPORTATION 

!  ii 

1  !  j 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

• 

• 

! 

i 

< 

i 

t 

t 

2 

i 

• 

2 

i 

i 

!  ! 

j  « 

{  « 

COMPANY 

(CONTINUED) ! 

1  *  • 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

{ 

i 

i 

i 

• 

% 

i 

i 

i 

i 

i  i 

» 

HAT  36 

•296075 

•  74214A48! 

.95-11 

35-1! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 9. 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1964  ! 

1^5.1! 

35.1! 

1.5! 

■ 

-  • 

i 

2 

i  t 

HAT  87 

•296076 

1  74214A  481 

195-1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1520! 

19.0!NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1964  ! 

1  i  i 

195*1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  • 

» 

i 

i  i 

HAT  38 

•  296077 

1  74214A43! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

* 

1520! 

19.0 ! NONE 

! HO  $T.  LOUIS 

!  1964  • 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  i 

2 

i 

i  i 

HAT  89 

1296139 

1  742HA48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1964  ! 

• 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

t 

i 

«  i 

HAT  90 

1296160 

1  742!4,'481 

195-1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1964  ! 

1  •  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

-  i 

i 

i 

i  i 

MAT  91 

1296161 

1  74214A6A! 

195.1! 

3S.1 ! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

19.01N0HE 

•MO  ST.  LOUIS 

!  1964  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

j 

-  j 

1 

i 

!  • 

MAT  92 

1503969 

1  62514A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1532! 

12.7 'NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1966  ! 

i  i 

j _ i _ i 

195.1! 

3S-1! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

i 

HAT  93 

•503970 

1  62514A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1532! 

12.7! NONE 

i  NO  ST.  LOUIS 

!  1966  • 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  J 

2 

1 

i  i 

MAT  96 

1503971 

•  62514A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1532! 

12.7 'NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

«  1966  ! 

i  i 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ; 

i 

i 

HAT  95 

1556696 

67514A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

« 

1532! 

18-7 ‘NONE 

•MO  ST.  LOUIS 

!  1974  • 

!  ! 

j  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

1 

i 

HAT  96 

1576695 

1  68914A47! 

195.11 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1690! 

16.0SN0NE 

! MO  ST.  LOUIS 

!  1976  ! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  j 

1 

i 

MAT  101 

1568673 

1  62514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1486! 

17.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

!  1977  ! 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

i 

-  J 

* 

i 

i  i 

HAT  102 

•588676 

1  62514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

I486! 

17. 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1977  * 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  * 

i 

i 

t  i 

MAT  103 

1596851 

1  67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 6. 2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1979  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

» 

i 

i  i 

HAT  104 

1596852 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.2! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

•  1979  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

i 

i 

i  « 

HAT  105 

159&853 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.2 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

•  1979  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

i 

t  i 

MAT  106 

1601733 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1S00! 

16.0! NONE 

•HO  ST.  LOUIS 

!  1979  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

j 

i 

i  » 

MAT  107 

1601734 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 6 .0 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

i  1979  • 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

« 

• 

!  ! 

MAT  106 

1601735 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0! NONE 

•HO  ST.  LOUIS 

!  1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  * 

! 

i 

MAT  109 

1601736 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0!K0NE 

•HO  ST.  LOUIS 

•  1979  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  j 

! 

i 

i  i 

MAT  110 

1614486 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1501! 

16.2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  19«0  • 

i  i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

! 

MAT  111 

1614485 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

16.2! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

i 

2  1980  ! 

•  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

1 

MAT  112 

1614486 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1501! 

16.2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

!  • 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

* 

i 

MAT  113 

1618012 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1501! 

16.2! NONE 

ino  ST.  LOUIS 

!  1980  • 

•  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

1 

MAT  116 

•618013 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1501! 

16. 2! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

!  ! 

HAT  115 

1 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

1619504 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1501! 

16.9! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

!  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

1 

! 

MAT  116 

•619513 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1491! 

19.3! NONE 

! HO  ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

!  • 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

HAT  117 

1620322 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1491! 

19. 3 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

!  ! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

i 

MAT  118 

1627579 

67614A48! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

16. 9! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1981  ! 

!  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

1 

• 

HAT  701 

•511071 

77414A471 

200.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

i 

1942! 

12.8! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

!  1967  ! 

!  ! 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

2 

.  i 

1 

! 

MAT  702 

1511072 

77414A471 

200.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

i 

1942! 

1 2 . 8  !  NONE 

!M0  ST-  LOUIS 

!  1967  ! 

!  ! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  ! 

J 

! 

MAT  703 

1511073 

7741 <A47 1 

200.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

■ 

1942! 

12.81N0NE 

!M0  ST.  LOUIS 

I  1967  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  j 

1 

; 

;  i 

MAT  706 

•511074 

774 1 4A471 

200.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

i 

1942! 

1 2. 8! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1967  ! 

1  • 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  J 

i 

! 

!  ! 

HAT  705 

1511075 

77414A47! 

200.1  * 

35.1! 

11.0! 

- 

j 

1942! 

12.3! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

!  1967  • 

1 

•  j 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

j 

!  ! 

MAT  706 

1511076 

77414A47! 

200.1! 

35.1! 

11.0! 

- 

! 

1942! 

12.81N0NE 

!H0  ST.  LOUTS 

!  1967  1 

!  ! 

| 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

■ 

-  i 

i 

! 

HAT  3019 

i 507061 

67014A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

18.7SN0NE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1967  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

!  ! 

HAT  302B 

1507062 

67014A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

18.7! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

!  1967  ! 

« 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

2 

!  ! 

MAT  3038 

1507063 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

1 8.7! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1967  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

• 

MAT  3069 

1507064 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

16781 

18.75NONE 

*!H0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

1 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

; 

! 

MAT  3058 

1507065 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

13.7'NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1967  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

i 

i 

MAT  3068 

1507066 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1678! 

18.7! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

MAT  3078 

1507067 

67014A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

18.7IN0NE 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1967  ! 

! 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

MAT  3069 

1507068 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

18.7! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1967  ! 

1 

•  » 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  I 

; 

! 

! 

MAT  3098 

1507069 

670! 4A4si 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

18.7 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MAT  3109 

1507070 

67014A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1678! 

1 $.7! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

• 

l 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  1 

{ 

! 

MAT  3119 

1507071 

67014A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

18.7IN0NE 

!H0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

MAT  3120 

1507072 

67014A481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

18.71N0NE 

!N0  ST.  LOUIS 

1967  ! 

! 

! 

1  J 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

MAT  3138 

1598322 

69614A48! 

200.0! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

18.7 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1978  • 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.1! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

MAT  316 B 

1614483 

69614A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

16.2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1980  ! 

{ 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

PTC  501 

1300612 

64014*48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1M3! 

19.OIN0NE 

*!M0  ST.  LOUIS 

1966  ! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

PTC  502 

1500613 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1513! 

1 9.0 ! NONE 

! No  ST.  LOUIS 

1966  ! 

1  ! 

1  • 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  503 

1500614 

64054*48 1 

195.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1513! 

19.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1966  ! 

• 

1  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

PTC  506 

1500615 

64014*48 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1513! 

19.OIN0NE 

! NO  ST.  LOUIS 

1966  ! 

! 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  « 

! 

i 

i 

PTC  505 

1500616 

640! 4 A  4  5 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1513! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1966  • 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  !!!!!!!  !  I  !  !  ! 

!  !!!!!!!!!  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

OIST! 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  RUBBER 


COAST 

GUARD 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 0RDTH!  ! 

”! REGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAD-! 
!  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  • 


2CAPACITY*  HI6H- 
!  !  EST 

!  CAR60  !  FIXED 
!////////!  POINT 


!  TON-  !PAGE!  OVER-!OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 


!  V  £  S  S  £  L  ! 
CARGO  HANDLING  !$  SOPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 
!  LINE-1  ! AO!  LINE-1 
///// 7/ //////// 7! TD! ////////// J 


!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)!  LINE-2 

!EE 

LINE-2 

<291 

MID-AMERICA 

; 

i 

TRANSPORTATION 

t  « 

2  j 

2  i 

; 

i 

i 

t 

! 

2 

1 

; 

2 

i 

» 

i 

i 

i 

* 

j 

2 

COMPANY 

i 

•  i 

2 

t 

i 

t 

i 

i 

(CONTINUED)! 

;  i 

i 

t 

2 

t 

2 

i 

PTC 

506 

! S0C617 

64014A48* 

195.1! 

35.il 

9.ol 

-  i 

15131 

19.o!nONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

! 

;  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  « 

2 

a 

PTC 

507 

! 500618 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  » 

1513! 

19.0*2  NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

! 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.58 

-  * 

l 

2 

PTC 

508 

! 500619 

640!4A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  2 

1513! 

19.o!nONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

t 

2  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

l 

■ 

PTC 

509 

•500620 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

19.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

t 

•  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

t 

2 

PTC 

510 

•500621 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

19.o!nONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

f 

«  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

2 

» 

PTC 

511 

•500622 

640*!4A4?1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  } 

1513! 

19. ol NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.S! 

-  ! 

j 

i 

PTC 

512 

•500623 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

19. ol NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

« 

2  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

i 

a 

PTC 

513 

•500624 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

19. ol NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

i 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  2 

« 

2 

PTC 

514 

I 50062S 

64014A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

1 9.0 1  NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

2 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  2 

i 

j 

PTC 

SIS 

i 500626 

64o! 4A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1513! 

19.0 ! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

j 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  « 

j 

■ 

PTC 

516 

‘•500627 

640l 4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

13.0!  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

; 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

i 

a 

PTC 

517 

•500628 

64014A47* 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

13.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

t 

PTC 

518 

•500629 

64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

1 3.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

; 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.52 

» 

« 

2 

PTC 

519 

j 500630 

640! 4A4?1 

19S.1! 

35.1! 

9  1! 

-  J 

1513! 

1 3.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

j 

i  a 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

a 

PTC 

520 

1500631 

64024A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  2 

1513! 

13. ol NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

; 

•  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  2 

2 

j 

PTC 

S21 

•500632 

64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

13.OJN0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

i 

•  ! 

195.1! 

35.1! 

1-5! 

-  * 

2 

a 

PTC 

522 

1500633 

64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13-0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

i 

j  j 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  * 

i 

a 

PTC 

523 

1500634 

640! 4A47 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ; 

1513! 

13. ol NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS 

i 

<  ! 

195.1! 

35.1! 

1.S! 

-  2 

2 

l 

PTC 

524 

1500635 

640! 4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ; 

1513! 

13.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

! 

i  I 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

a 

PTC 

S25 

•500636 

64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

! 

1  • 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

! 

a 

PTC 

526 

!500637 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  2 

1513! 

13.0! NONE 

Iho 

ST. 

LOUIS 

t 

1  t  » 

195.1! 

35-1! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

PTC 

527 

1 500638 

1  640UA471 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

1 3.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

! 

i  •  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ; 

! 

a 

PTC 

528 

1500639 

2  64014A47 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

15131 

13.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  { 

! 

a 

PTC 

529 

1500640 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

15131 

13.02N0NE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

“  ! 

! 

a 

PTC 

530 

! 500641 

•  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1513! 

13.0 1  NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

531 

1500642 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513* 

13.01N0NE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  j 

2 

! 

PTC 

532 

1500643 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

15131 

1 3.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

t 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  • 

! 

! 

PTC 

533 

1500644 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.0! NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  >  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

.  « 

! 

J 

PTC 

534 

1500645 

!  6*0UA47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513*! 

13.01NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

535 

1 500646 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1513! 

13.0! NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

• 

a 

PTC 

536 

! 500647 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  » 

1513! 

13. ol NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

2 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

PTC 

537 

•500648 

1  640! 4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.01  NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

2 

i  2  j 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  » 

i 

i 

PTC 

538 

1500649 

!  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1513! 

1 3.0 1  NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

j 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

J 

PTC 

539 

1 300650 

1  640! 4A47 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

13.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

i 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

j 

j 

PTC 

540 

1 500651 

!  640! 4A47J 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

! 

«  j  ; 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

« 

a 

PTC 

541 

1 500652 

1  640UA47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

13.05  NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

; 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

a 

PTC 

542 

•500653 

!  640! 4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1513! 

13.0! NONE 

2  MO 

ST. 

LOUIS 

I 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  2 

2 

l 

PTC 

543 

1500654 

1  640UA47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1513! 

13. oInone 

ino 

ST. 

LOUIS 

i 

j  ;  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

» 

a 

PTC 

544 

1500655 

1  64014A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1513! 

13.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

i 

a 

PTC 

545 

•500656 

!  640S4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1513! 

13.0JN0NE 

1  MO 

ST. 

LOUIS 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

546 

1633114 

1  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1501! 

21. 0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  j 

i 

J 

PTC 

547 

1633115 

!  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

i 

1501! 

21 .ol NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

2 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

« 

-  • 

i 

a 

PTC 

548 

*1633116 

•  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1501! 

2i.oInone 

•HO 

ST. 

LOUIS 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  » 

2 

2 

PTC 

549 

1633117 

!  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1501  i 

21 .oInONE 

!  M  0 

ST. 

LOUIS 

! 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  t 

2 

! 

PTC 

550 

1633118 

1  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1501! 

21.0! HONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1 

;  i  2 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

• 

PTC 

551 

1633119 

!  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1501! 

21. OINONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

i 

i  i  2 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

PTC 

552 

1633120 

1  67614A481 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

21 .0! NONE 

JHO 

ST. 

LOUIS 

i 

i  i  ; 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

553 

1633121 

•  676! 4A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1501! 

21 .0! NONE 

2  MO 

ST. 

LOUIS 

i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

a 

PTC 

554 

1633122 

2  67614A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1501! 

21. OINONE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

I 

1  1  1 

200,1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

PTC 

555 

•633123 

1  67614A48* 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1501! 

21. OINONE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

300B 

1633099 

1  69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1643! 

21. OINONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

a 

PTC 

3010 

1633100 

!  69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1643! 

21. OINONE 

*!N0 

ST. 

LOUIS 

2 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

* 

PTC 

3028 

*1633101 

1  69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1643! 

21 .oInOHE 

Imo 

ST. 

LOUIS 

i 

j  i  t 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

• 

PTC 

303B 

1633102 

1  69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

i 

16«»3! 

21. OINONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

j 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

« 

-  ! 

! 

J 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
‘REBUILT! 


1966  ! 

i 

1966  1 

i 

1966  1 
» 

1966  ! 

i 

1966  ! 

; 

1966  ! 

i 

1966  ! 

i 

1966  1 

i 

1966  I 

i 

1966  ! 

i 

1966  1 

i 

1966  j 

i 

1966  ! 

i 

1966  1 

i 

1966  ! 

i 

1966  S 

; 

1966  I 

i 

1966  1 

i 

1966  I 

i 

1966  1 
! 

1966  ! 

t 

1966  ! 

i 

1966  1 
! 

1966  ! 

I 

1966  1 
I 

1966  ! 
« 

1966  ! 
» 

1966  ! 
a 

1966  i 
! 

1966  ! 

j 

1966  ! 

i 

1966  1 
1966  I 

j 

1966  ! 
1 

1966  ! 

l 

1966  ! 

; 

1966  i 
! 

1966  i 

j 

1966  i 

t 

1966  i 

! 

1981  ! 

1981  ! 

1981  1 

1981  i 

1981  ! 

1981  ! 
! 

1981  1 

i 

1981  I 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 

j 

1951  "l 

t 

1981  *! 

1981  *J 
! 
! 


! 

I 


572 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG«! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAKE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  'CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

NET  !CODE! LENGTH! BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  R£6.!L0A0-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  EO  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO*  LINE-1 

TON-  ‘PAGE!  OVER-iOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TD! ////////// J 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE*  LINE-2 


! 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


1 

1 

(29)  MID-AMERICA  TRANSPORT ATI! ON 

i 

i 

i 

i  i 

*  2 

;  i 

1 

2 

2 

; 

i 

i 

« 

1 

2 

t 

1 

2 

* 

» 

2 

1 

1 

1 

1 

; 

« 

t 

2 

« 

COMPANY 

i 

« 

i  ! 

i 

i 

* 

; 

< 

t 

f 

! 

(CONTINUED)! 

j 

t  2 

i 

2 

t 

2 

1 

1 

1 

t 

PTC  3048 

•633103 

i 

69614A48! 

200.1! 

35.1 ! 

9.0* 

-  ! 

1643! 

21 *0!N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

• 

5  • 

200-1! 

35.1! 

1-5! 

• 

-  * 

* 

; 

2 

PTC  3058 

'.633104 

■ 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0* 

-  i 

1643! 

21 .0!NOME 

•MO 

ST-  LOUIS  • 

1981 

i 

■ 

2  i 

200.1! 

35-1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

; 

1 

PTC  3068 

•633105 

• 

*96!4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

—  i 

1643! 

21 .oInone 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

i  i 

200.1! 

35-1! 

1-5! 

i 

-  * 

1 

2 

1 

PTC  3078 

1633106 

i 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1643! 

21. OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

• 

2  2 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

; 

-  j 

2 

1 

1 

PTC  308B 

!  633107 

< 

69614A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  2 

1643! 

21.0!N0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

« 

■ 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

l 

1 

PTC  3C98 

'.633108 

■ 

696!4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1643! 

21.0'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

; 

• 

2  » 

200.1! 

35-1! 

1.5! 

t 

-  2 

1 

2 

1 

PTC  3103 

‘633109 

• 

69614A48* 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

—  i 

1643! 

21. OINONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

•  * 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

* 

2 

2 

PTC  3119 

!633110 

i 

69614A48! 

200-1! 

35.1! 

9.0! 

•  i 

1643! 

21. OINONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  • 

1981 

i 

t 

;  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

; 

-  • 

2 

1 

2 

PTC  3128 

*633111 

■ 

696! 4A48! 

200.1* 

35.1! 

9.0! 

.  2 

1643! 

21  .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

i  i 

200-1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

2 

2 

2 

PTC  3133 

•633112 

t 

696 ! 4A4B* 

200-1! 

35-1! 

9.0! 

—  i 

1643! 

21 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

< 

• 

;  2 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

; 

-  • 

1 

2 

1 

PTC  3140 

! 633113 

• 

696! 4A48! 

200.1! 

35.1! 

9-0! 

-  ! 

1643! 

21. OINONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

■ 

■ 

;  ; 

!  ! 

200.1! 

; 

35.1! 

t 

1.5! 

2 

• 

• 

2 

1 

2 

2 

(32)  MID-CONTINENT 

i 

STONE  • 

j 

i 

2  ; 

j  i 

j 

2 

; 

; 

i 

i 

2 

2 

t 

1 

t 

1 

< 

2 

{ 

1 

LIMESTONE  LEADER 

!  563142 

i 

10813A35! 

66.4* 

24.0! 

10.2! 

1350! 

-  * 

38. OINONE 

!LA 

LAKE  » 

1975 

i 

i 

;  i 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

2 

-  « 

; 

2 

CHARLES  ! 

SANDSTONE  EXPRESS 

'.563581 

i 

108! 3A35! 

66.4! 

24.0! 

10.2! 

1350! 

-  • 

45. OINONE 

•LA 

LAKE  ! 

1975 

i 

• 

i  ; 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

i 

-  ! 

• 

1 

CHARLES  * 

STONE  KIN6 

! 569124 

i 

116!3A35! 

66.5! 

24.0! 

10.5! 

1350! 

-  • 

46.0 • NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1975 

i 

2 

2  i 

70.0! 

26.0! 

3.6! 

2 

-  • 

t 

2 

CHARLES  ! 

STONE  MOVER 

! 270763 

i 

6513A36! 

60-0! 

20-0! 

8.0! 

1200! 

-  2 

33. OINONE 

SLA 

LAKE  ! 

*  1976 

i 

i 

t  i 

60.0! 

20.0! 

8.0! 

• 

-  ! 

• 

1 

CHARLES  ! 

AD  8 

|  ..... 

-  • 

632! 4A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

-  • 

1384! 

13. OINONE 

•LA 

LAKE  ! 

1965 

i 

« 

■  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ‘ 

1 

1 

CHARLES  ! 

DBS  6124 

! 531883 

i 

844 • 4A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1400! 

14. OINONE 

!  LA 

LAKE  ! 

1961 

! 

i 

« 

!  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

1 

CHARLES  ! 

2 

DBS  6127 

! 531 886 

! 

844! 4A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

14. OINONE 

•LA 

LAKE  • 

1961 

2 

! 

! 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

l 

1 

CHARLES  ! 

! 

DBS  6200 

•239433 

j 

337  *4A41 ■ 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

14. OINONE 

•LA 

LAKE  ! 

1962 

< 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j' 

-  ! 

i 

j 

CHARLES  ! 

DBS  6205 

5239633 

i 

891 • 4 A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  < 

1400! 

1 4.0! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1962 

■ 

; 

•  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

» 

! 

CHARLES  ! 

! 

06S  6209 

!  229637 

; 

891 ! 4A41 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ; 

1400! 

14.0! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1962 

1 

i 

• 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

CHARLES  ! 

! 

DBS  6221 

! 289531 

; 

691 !4A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

14. 0! NONE 

•LA 

LAKE  * 

1962 

! 

i 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

1 

CHARLES  ! 

! 

08 S  6225 

'.290058 

! 

891  !  4  A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

U.OJNONE 

•LA 

LAKE  ! 

1962 

! 

i 

; 

!  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  * 

1 

! 

CHARLES  ! 

1 

Grs  6129 

!  - 

-  ! 

844*  4A47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

14.0! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1961 

1 

• 

! 

j  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  ; 

• 

1 

CHARLES  ! 

! 

GNS  6220 

! 289830 

i 

89114A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

U.OJNONE 

!LA 

LAKE  ! 

1962 

! 

• 

; 

t  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  ! 

! 

NC  8911 

•502814 

i 

94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

13.0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1966 

1 

i 

; 

■  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  ! 

! 

MC  8912 

•502815 

■ 

945! 4A40* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1600! 

13. OINONE 

!LA 

LAKE  ! 

1966 

! 

! 

! 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

CHARLES  ! 

! 

MC  8913 

•502816 

j 

94554A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

U.OJNONE 

!LA 

LAKE  ! 

1966 

! 

i 

! 

i  ; 

200.0! 

35-0! 

1.5! 

j 

-  • 

1 

2 

CHARLES  ! 

2 

MC  8914 

! 505545 

! 

93114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1600! 

13. OINONE 

SLA 

LAKE  ! 

1966 

! 

i 

; 

i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

2 

CHARLES  ! 

MC  8915 

•505546 

« 

931 54A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1600! 

13. OINONE 

SLA 

LAKE  ! 

1966 

i 

i 

!  ; 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

» 

j 

CHARLES  ! 

MC  8916 

! 505548 

i 

931 ! 4A40  5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

13.0*  NONE 

!  LA 

LAKE  ! 

1966 

i 

< 

2 

2  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  • 

» 

1 

CHARLES  ! 

! 

MC S  313 

i  ..... 

-  ! 

635 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1530! 

14.6‘NONE 

!LA 

LAKE  • 

1959 

! 

j 

i 

;  2 

195.0J 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

2 

CHARLES  ! 

HMS  774 

! 274357 

i 

681 14A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1400! 

11. OINONE 

!LA 

LAKE  ! 

1957 

i 

! 

t  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  } 

1 

! 

CHARLES  ! 

MV  135 

•287965 

2 

62714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1498! 

12.6! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1962 

i 

! 

! 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  • 

1 

{ 

CHARLES  ! 

! 

6NR  60 

•269023 

i 

417 ! 5  A  71  ! 

140.0! 

40.0! 

8.9! 

! 

1050! 

9.0! PUMP 

SLA 

LAKE  ! 

1955 

j 

i 

i 

2 

t 

2  i 

i  i 

140.0! 

! 

40.0! 

! 

1.0! 

i 

j 

j 

j 

1 

1 

! 

1 

CHARLES  ! 

! 

» 

! 

i 

(15)  MID-SOUTH  TOVXNG  CO.  ! 

i 

; 

t  i 

!  ! 

j 

j 

! 

; 

! 

! 

2 

j 

; 

2 

j 

2 

1 

i 

i 

1 

! 

1 

ANITA  M 

1663777 

; 

61953A36! 

170.0! 

45.0! 

7.8! 

6400! 

-  ! 

45 .0 ! NONE 

)FL 

f.WA  ! 

1983 

i 

i 

j 

t  ; 

170.0! 

45.0! 

7.8! 

! 

-  ! 

; 

1 

1 

! 

ANN  a 

•556145 

* 

21?!3A35! 

91.5! 

32.0! 

8.0! 

1800! 

-  • 

32.0 ! NONE 

2 

j 

1974 

! 

j 

t 

i  i 

91.5! 

32.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

» 

j 

i 

2 

ANNE  8 

•569145 

i 

46853A36! 

140.0! 

38.0! 

3.6! 

4200! 

-  * 

38. 2! NONE 

!FL 

TAMPA  * 

1975 

i 

■ 

5 

!  ! 

140.0! 

38.0! 

5.6! 

; 

-  ! 

1 

2 

! 

j 

AUDREY  FOUTS 

•274839 

j 

425 ! JA35 ! 

149.1! 

35.1! 

8.0! 

3200! 

-  2 

41 . 2! NONE 

2 

2 

1957 

i 

I 

5 

;  i 

149.1! 

35.1! 

6.5! 

1 

-  ! 

2 

i 

2 

2 

AUDREY  PEARSON 

•506803 

j 

6053A36! 

60.7! 

24.5! 

8.6! 

600! 

-  • 

34.0! NONE 

!FL 

TAMPA  • 

1966 

; 

i 

i 

2  t 

60-7! 

25.0! 

8.6! 

2 

-  ! 

1 

! 

! 

i 

BLAIR  WILSON 

•179843 

i 

35!3A36! 

58.0! 

19.0! 

7.6! 

600! 

-  • 

28. O'NOME 

!FL 

TAMPA  ! 

1959 

l 

! 

!  5 

58.0! 

19.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

2 

1 

! 

CHARLENE  B. 

'.685578 

i 

34953A36! 

130.0! 

33.7! 

8.6! 

2800! 

-  J 

43.0! NONE 

SFL 

TAMPA  ! 

1985 

i 

i 

i  i 

130.0! 

33.7! 

7.6! 

j 

-  ! 

1 

! 

; 

ELEANOR  GORDON 

! 538801 

! 

301UA365 

195.0! 

54.0! 

8.5! 

7500! 

-  • 

45.5 1  NONE 

!FL 

TAMPA 

1971 

i 

i 

! 

i  2 

195.0! 

55.0! 

8.5! 

2 

-  ! 

• 

« 

! 

1 

ELECTRA 

1513942 

i 

6853A365 

60.5! 

24.1! 

8.0! 

1000! 

-  | 

34.0! HONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1968 

2 

; 

! 

i  ! 

64.0! 

24.8! 

8.0! 

! 

-  ! 

• 

• 

! 

! 

FORWARD 

5566961 

; 

1 34 !  3A35 ! 

84.0! 

26.0! 

7.6! 

1130! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

• 

! 

1975 

! 

t 

i 

!  ! 

84.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  2 

; 

! 

! 

1 

GINNY  HOWELL 

!  551949 

2 

6813A36! 

60.5! 

24.1! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

34. 0! NONE 

SFL 

TAMPA  1 

1973 

! 

« 

i 

i  i 

64.0! 

24.8! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GIRLIE  KNIGHT 

•521420 

• 

597! 3A36! 

162.7! 

50.1! 

8.5! 

7500! 

-  ! 

45.5 ! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1969 

! 

t 

! 

!  ! 

180.1! 

50.5! 

8.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

JENNY  S 

i  ..... 

-  J 

34913F36! 

! 

-  ! 

-  2 

-  ! 

“  ! 

!  NONE 

! 

! 

" 

! 

JULIA  WOODS 

529819? 

2 

597! 3A36! 

180.1! 

50.5! 

8.6! 

6400! 

-  ! 

45  .5 ! NONE 

SFL 

1 

TAMPA  J 

1965 

! 

! 

i 

!  * 

180.1! 

50.5! 

8.6! 

; 

-  * 

! 

! 

! 

! 

MARTK  LYNN 

150467? 

! 

597J3A36! 

180.1! 

50.5! 

8.6! 

7500! 

-  » 

45.5 ! NONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1966 

! 

i 

; 

5  ! 

180.1! 

50.5! 

8.6! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

! 

MS  T 

•264941 

5 

7553A35! 

82.0! 

22.1! 

7.0! 

800! 

-  ! 

37. OINONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1953 

! 

i 

i 

i 

2 

1 

2 

!  1 

2  i 

j  * 

82.0! 

2 

! 

22.1! 

! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

2 

i 

1 

; 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

J 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME 


i  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


CIS)  NID-SOUTH 


TOWING  CO.  ! 
(CONTINUED)! 

! 278998 


IVTCC!  DIMENS 
NET  ! CODE* LENGTH! 
REGIS-!****!  REG.  ! 
TER  !  SEE!//////! 
TON-  !PACE!  OVER-! 
NA6E  !  IV  !  ALL  ! 


341J4A40! 
!  ! 
841 !4A40! 


841 ! 4A40! 
!  ! 

841J4A40! 
!  ! 

34114A40! 


8 83J4A40! 
!  ! 

883!4A40! 
!  ! 

88354A40! 
!  ! 

883!4A40! 


798S4A40! 
!  ! 

798 !4A40! 
!  ! 

798S4A40! 
!  ! 

625 !4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640UA40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640J4A40! 
!  ! 

640!4A40! 


640!4A40! 
!  ! 

640J4A40! 

j  i 

64oi 4A4oi 
!  ! 

640! 4A40! 


640J4A40! 
!  ! 

640J4A40! 
!  ! 

640J4A40! 
!  ! 

640I4A40! 
!  ! 

64014A40! 
!  ! 

640! 4A40J 
!  ! 

640I4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640! 4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640J4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

64014A40! 

!  ! 

640J4A40! 

!  ! 

640!4A40! 
!  ! 

64014A40! 
!  t 

!  ! 

!  ! 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  iOPERATINC  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////ITD! ////////// J 


EN6ERS  !  (FEET)! 


!£E!  LINE-2  !*RE3UZLT! 


! 

-- 

1 

! 

! 

! 

! 

r 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

t 

i 

i 

-4. 

t 

i 

! 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

2 

1969  ! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.6! NONE 

*FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

2 

j 

i 

J 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.6!N0NE 

!FL  TAMPA 

i 

1959  • 

35.0! 

1.6! 

i 

-  < 

2 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

13. 6i NONE 

IfL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1959  « 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

« 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

I 

« 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  i 

! 

t 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

! FL  TAMPA 

j 

19S9  ! 

35.0! 

1.4! 

« 

-  ! 

• 

2 

j 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6!  NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1959  ! 

35.0! 

1.4! 

« 

.  i 

i 

! 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

15001 

13.6! NONE 

2FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

j 

2 

1 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1 

1959  « 

35.0! 

1.4! 

i 

_  i 

! 

2 

; 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

2 

1959  ! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

j 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6 !  NONE 

!  FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1.4! 

2 

—  j 

; 

2 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

2 

1959  j 

35.0! 

1.7! 

i 

—  i 

; 

2 

t 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1959  ! 

35.0! 

1.7! 

< 

.  i 

2 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6 ! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1959  « 

35.0! 

1.7! 

t 

.  i 

j 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15001 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

; 

1959  ! 

35.0! 

1.7! 

i 

—  2 

i 

i 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

13.6‘NONE 

!FL  TAMPA 

2 

1959  j 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

; 

2 

; 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

i 

1959  ! 

35.0! 

1-3! 

! 

-  ! 

t 

2 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

2 

1959  • 

35.0! 

1.3! 

[ 

_  i 

2 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

13.6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

i 

1959  » 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

; 

t 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6 {NONE 

!FL  TAMPA 

j 

1959  ! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

• 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

13.6 !  NONE 

IFL  TAMPA 

t 

1959  ! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

j 

j 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1959  ! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

2 

2 

i 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

i 

1963  ! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  j 

i 

2 

! 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

! 

1966  J 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3- 6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

! 

1966  i 

3S.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

2 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

; 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

13. 6 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

! 

1966  • 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

2 

2 

; 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

; 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

1 3. 6  !  NONE 

!FL  TAMPA 

i 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

; 

! 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.61 KOKE 

!  FL  TAMPA 

2 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

; 

.  » 

2 

j 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

; 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

2 

j 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

j 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

; 

2 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6 !  NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

i 

! 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAMPA 

j 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

• 

i 

i 

j 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

j 

1966  i 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

! 

1966  | 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

i 

1^66  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

1 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13*6 ! NONE 

JFL  TAMPA 

2 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

i 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

; 

j 

2 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

2 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

i FL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6 ! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAMPA 

j 

1966  1 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

i 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! HONE 

JFL  TAMPA 

! 

1966  1 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6  J  NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6 ! HONE 

JFL  TAMPA 

! 

1966 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1  3. 6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

» 

1966  1 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAMPA 

i 

1966 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 SOO! 

13*6! NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1966 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 ■ 6 ! NONE 

UL  TAMPA 

! 

1966  ! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

! 

1966 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


574 


ENCR! 

- - 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL 

•  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 8BDTH! 

i 

i 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

!S  fOPERATING 

!  ! 

j 

j 

j 

- — - - 

! REGIS-J AES.  •  REG.1L0AD-! 

j 

CARGO  ! 

rIX£D  !  E8UIPHENT 

•TC!  BASE 

!  YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

iimmii 

POINT  !  LINE-1 

!A01  LINE-1 

•  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AMD  NUMBER 

!  CUAAO 

!  TON-  1PA6E!  OVER-!OVER“!/////‘  HORSE 

1 

PASS-  I (LIGHT; ! //////// ////////! TO  !  ////////// 

•  OR  ! 

!  HUHBER 

!  H*G£  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6HT!  POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE:  LINE-2 

!*REBUILT! 

(15)  BID-SOUTH 

TOWZNS  CO. 

!  !  !  !  ! 

"•  !  •  !  1 

!  1  !  !  ! 

« 

i 

* 

I 

* 

i 

i 

j 

j 

i 

» 

; 

2  i 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED] 

!  i  i  ii 

J 

* 

HST  231 

! 500584 

!  64014A40!  195.0!  35.3! 

9.0! 

- 

i 

1S00! 

13.6 ! NONE 

!fl  tahpa 

!  1966  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

HST  232 

1500585 

•  64014A40!  195.01  35-0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

•FI  TAHPA 

t  1966  ! 

!  •  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  ! 

HST  233 

*500586 

!  64014A.40!  195.0!  35-G! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6‘NONE 

•FL  VHP  A 

!  1966  • 

!  1  •  195.0!  35.0! 

1.65 

-  ! 

HST  234 

•500587 

!  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1966  ! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

—  s 

HST  235 

1500583 

!  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

!  Ft-  TAHPA 

!  1966  ! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6} 

i 

-  J 

! 

HST  236 

•500589 

•  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAH°A 

!  1966  ! 

•  1  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  * 

!  l 

HST  237 

1500590 

•  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

*FL  TAHPA 

!  1966  ! 

•  !  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

!  ! 

HST  238 

1500591 

S  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! NONE 

■FL  TAHPA 

!  1966  !  j 

1  1  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

!  ! 

HST  239 

1500592 

*  64014A40!  19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.6JH0NE 

•FL  TAHPA 

•  1966  t 

!  !  »  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

—  • 

2 

! 

i  ! 

HST  240 

1500593 

J  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.o!N0KE 

! FL  TAHPA 

!  1966  !  j 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1 .0! 

! 

—  ! 

! 

HST  241 

1500594 

!  640! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1966  ! 

•  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

\ 

-  ! 

!  !  ! 

HST  242 

1500595 

!  640! 4A40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3- 6?  NONE 

•FL  TAHPA 

•  1966  * 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  | 

i 

HST  243 

1500596 

!  64014A40!  195-0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

Ifl  TAHPA 

l  1966  ! 

!  !  ‘  195.0!  35.0! 

1.6* 

• 

-  ! 

!  ! 

HST  244 

•500597 

•  640! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.61N0HE 

•FL  TAHPA 

•  1966  •  : 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

HST  245 

1500598 

•  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1966  ! 

•  •  !  195.0!  35.01 

1.6! 

« 

-  ! 

!  ! 

HST  246 

1500599 

!  640I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

•  1966  ! 

!  •  *  195.0!  35.01 

1.6! 

i 

-  • 

! 

!  ! 

HST  247 

1500600 

!  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

< 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1966  l  j 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

!  ! 

HST  248 

1500601 

!  64014A401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.61N0HE 

!FL  TAHPA 

!  1966  ! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

I.o! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  249 

1500602 

I  640J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!f L  TAHPA 

•  1966  ! 

•  !  !  195-0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

!  ! 

HST  250 

1500603 

•  640! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500* 

1 3- 6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  » 

i 

!  !  •  195.0!  35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

HST  251 

1500604 

!  640! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1966  ( 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  252 

•500605 

!  640J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13. 6! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1966  ! 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  253 

1500606 

!  640I4A40!  195-0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.61H0NE 

!?L  TAHPA 

•  1966  ! 

! 

!  !  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  254 

1500607 

!  640! 4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

•  1966  ! 

i 

!  •  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

i  ! 

HST  255 

•500608 

J  640! 4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

13.61N0N6 

! f L  TAHPA 

!  1966  • 

1 

•  !  !  195.0!  35.01 

1.6! 

< 

-  ! 

■ 

!  ! 

HST  256 

1500609 

!  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1966  ! 

• 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

!  ! 

HST  257 

•500610 

•  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.61N0NE 

•FL  TAHPA 

!  1966  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

!  ! 

HST  258 

1500611 

!  64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1966  • 

i 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

! 

! 

!  ! 

HST  259 

! 506473 

•  640J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAHPA 

1  1967  * 

■ 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

HST  260 

1508474 

•  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

!  1967  ! 

• 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  261 

1508475 

•  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

•  1967  ! 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  ! 

HST  262 

1508476 

!  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.6 ! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1967  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  ! 

HST  263 

1508477 

1  62014A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

!  ! 

HST  264 

1508478 

•  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

} 

isooi 

13.6! NONE 

Ifl  tahpa 

!  1967  ! 

| 

!  •  !  19S.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HST  265 

•508479 

1  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61NCNE 

Ifl  tahpa 

!  1>67  ! 

• 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HST  266 

i 508480 

1  620J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.61N0NC 

!fl  tahpa 

!  1967  ! 

! 

S  !  !  195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

HST  267 

1508481 

!  620! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

i  i  . 

HST  268 

1508482 

1  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  I 

i 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

! 

! 

!  ! 

HST  269 

1508463 

•  620'4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! HONE 

IFL  TAHPA 

!  1967  ! 

i 

1  1  !  195*0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  270 

j  503484 

!  620J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3 .6  !  NONE 

!FL  TAHPA 

1  1967  I 

t 

1  !  !  195.01  35.0! 

1.6! 

i 

! 

!  ! 

HST  271 

i  508485 

1  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6! NOME 

!FL  TAHPA 

!  1967  !  « 

; 

!  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

5 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

HST  272 

1508486 

!  62054A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.61  NONE 

•FL  TAHPA 

!  1967  ! 

! 

•  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

i 

!  ! 

HST  273 

1508487 

!  62014A40!  195.0!  35,01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1  3.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

!  1967  ! 

! 

l  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

!  ! 

HST  274 

1508468 

1  62014*40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6 1N0NE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HST  275 

1508489 

1  62014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

I 

t 

!  ! 

HST  276 

1508490 

!  620! 4*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1  3. 6! NONE 

!FL  T AH#  A 

1  1967  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

! 

!  ! 

HST  277 

1508491 

1  62014A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

j 

isooi 

1 3.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

! 

!  1  l  195.0!  35.0! 

1.6! 

* 

-  I 

I 

!  ! 

HST  278 

1508492 

!  620 ! 4*40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.61  NONE 

!f L  TAHPA 

1  1967  ! 

I 

!  1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

!  1 

HST  279 

1508493 

5  62C14A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.6‘NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  1 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

!  ! 

HST  280 

i 508494 

!  62014*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  • 

1 

)  !  !  195.01  35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

HST  281 

1508495 

!  62014*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

JFL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  282 

1508496 

{  620! 4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1967  1 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HST  233 

1508497 

!  62014*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

13 ■ 6 ! NONE 

•FL  TAHPA 

1  1967  \ 

1 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l  ! 

HST  284 

1508498 

!  62014A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

t 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1967  ! 

1 

1 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

•  !  !  !  ! 

!  I  !  !  ! 

1.6! 

! 

! 

J 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


575 


EHGRf 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

*  6UARD 

1  NUHBER 

•  fVTCC!  DIMENSIONS  • DRAFT! 

J  NET  (CODE (LENGTH! BROTH!  1 

-1RE6IS-!****!  REG.  !  REC.1L0AD-1 

•  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

•  TON-  !PAGE!  OVER-! OVER-! /// //! 

!  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  ‘LIGHT! 

icapacity! 

1  J 

l  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER*  ENGERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  *TC*  BASE 

POINT  !  LINE-1  *A0!  LINE-1 

LI6KT) I////////////////* TO* ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

•  YEAR  • 

!  BUILT  * 

!  OR  ! 

••REBUILT! 

(15)  HIO-SCUTH 

TOWING  CO. 

!  !  ! 

i  i  i 

i  i  i 

! 

« 

! 

* 

; 

j 

i 

s 

i 

i 

1 

2 
! 

i 

; 

i 

1 

2 

2 

(continued: 

«  it 

i 

i 

| 

i 

; 

i 

HST  285 

! 508499 

•  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6IN0NE 

!  f L  TAHPA 

1967 

2 

»  i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

_  i 

i 

I 

i 

HST  286 

! 508500 

!  620J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.61H0NE 

!FL  TAHPA 

1967 

2 

•  »  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  t 

2 

i 

i 

HST  287 

*508501 

•  620! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

t 

1500! 

1 3.6! NONE 

*FL  TAHPA 

1967 

i 

1  1  ! 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  t 

i 

i 

2 

NST  288 

1508502 

!  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6JN0NE 

!FL  TAHPA 

1967 

> 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

; 

i 

i 

H$T  289 

•508503 

!  62014A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

1967 

;  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

_  i 

« 

; 

J1ST  290 

1508504 

*  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.6JH0NE 

•FL  TAHPA 

1967 

• 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

i 

2 

; 

MST  291 

1529920 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

1971 

t 

j  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

i 

; 

HST  292 

1529921 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.65H0NE 

!FL  TAHPA 

1971 

j 

i  i  » 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

j 

-  ; 

! 

i 

i 

HST  293 

1529922 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! HONE 

•FL  TAHPA 

1971 

; 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  » 

! 

i 

i 

HST  294 

1529923 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.61N0NE 

!FL  TAHPA 

1971 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  I 

2 

i 

i 

HST  295 

1529924 

I  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAHPA 

1971 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

« 

; 

! 

HST  296 

1529925 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

1971 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

.  i 

; 

; 

! 

HST  297 

1529926 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

1971 

2 

1  1  ! 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

; 

; 

i 

!  HST  298 

1529927 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.65NONE 

•FL  TAHPA 

1971 

j 

i  i  ; 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

j 

i 

i 

HST  299 

1529928 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6‘NONE 

! FL  TAHPA 

1971 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

_  i 

! 

2 

i 

1  HST  300 

! 529929 

!  634!4A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1971 

■  1 

j  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

; 

j 

HST  301 

1529930 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

1971 

2 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

2 

.  i 

! 

i 

; 

HST  302 

1529931 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3. 6!N0NE 

•FL  TAHPA 

1971 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  ! 

! 

2 

i 

HST  303 

1529932 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6!N0NE 

•FL  TAHPA 

• 

1971 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

; 

; 

HST  304 

1529933 

1  63414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

• 

1971 

i 

i  •  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

2 

; 

i 

• 

HST  305 

1529934 

1  634UA40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. 6!N0NE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

1  HST  306 

•529935 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! HONE 

! FL  TAHPA 

! 

197'. 

! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

% 

! 

HST  307 

1529936 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

j 

1971 

! 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

! 

HST  308 

! 529937 

!  634! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1971 

! 

I 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

HST  309 

1529938 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

‘FL  TAMPA 

! 

1971 

! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

1 

! 

! 

; 

HST  310 

1529939 

!  63414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

S 

1971 

• 

! 

•  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

• 

• 

|  HST  311 

1529940 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

•  FL  TAHPA 

l 

1971 

! 

< 

1  1  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HST  313 

•529942 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1971 

i 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

• 

! 

<  HST  314 

1529943 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

15001 

1 3.6! NONE 

(FL  TAHPA 

! 

»?71 

! 

i 

1  •  ! 

US.O! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  315 

1529944 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1971 

! 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

» 

3  "SI  316 

j  529945 

1  63414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

«• 

i 

1500! 

1 3. 6! NONE 

! FL  TAHPA 

1971 

i 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

• 

! 

! 

HST  317 

1529946 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6!N0NE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

; 

t 

!  !  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

« 

-  1 

! 

i 

■ 

i 

HST  318 

1529947 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

150C! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

j 

1971 

i 

j 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

j 

HST  319 

1529948 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

It  TAHPA 

2 

1971 

i 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

i 

j 

i 

HST  320 

•529949 

•  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1971 

2 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

HST  321 

1525950 

1  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

! 

1971 

2 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

—  i 

j 

i 

2 

»’ 

HST  322 

1529951 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! KONE 

"l FL  TAHPA 

2 

1971 

j 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

1 

i 

• 

HST  323 

•529952 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

ift  TAHPA 

! 

1971 

! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

HST  324 

1529953 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1971 

j 

j 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

—  i 

! 

! 

2 

i 

HST  325 

! 529954 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

1971 

j 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

HST  326 

•529955 

!  63414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13,6 ! NONE 

1  f L  TAHPA 

! 

1971 

i 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  j 

! 

1 

i 

HST  327 

1529956 

!  620! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

1  FL  TAMPA 

i 

1971 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

HST  328 

•529957 

1  62014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1971 

i 

; 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

! 

! 

! 

t 

I  HST  329 

•529958 

I  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

; 

j 

J 

! 

HST  330 

1529959 

1  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6IN0NE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5* 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

! 

HST  332 

1529961 

1  62014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13,6! NONE 

!  FL.  TAHPA 

! 

1971 

! 

t 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

1  HST  333 

1 529962 

•  620! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6IN0NE 

!  FL  TAHPA 

i 

1971 

I 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

HST  334 

1529963 

!  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1 500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

HST  335 

1529964 

1  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

! FL  TAHPA 

i 

1971 

! 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HST  336 

1529965 

1  62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

I  FL  TAHPA 

| 

1971 

! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

HST  337 

1529966 

1  62014A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

!  FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  i 

! 

l 

1 

! 

H  HST  338 

1529967 

1  62014A401 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NOME 

!FL  T«Hf>A 

i 

1971 

! 

■ 

l 

1  t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

• 

! 

D  HST  339 

1529963 

1  6Z014A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

1FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

H 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

H  HST  340 

1529969 

1  62014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6  SHONE 

! FL  TAHPA 

! 

1971 

! 

I 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

!  1  J 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

< 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

DIST! 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(15)  MID-SOUTH 

t 

■ 

TOWING  CO.  ! 

(CONTINUED)* 

AST  341 

'.529970 

NST  342 

•529971 

NST  343 

! 529972 

NST  344 

•529973 

NST  345 

1529974 

NST  346 

*5  529975 

NST  347 

j  529976 

NST  348 

•529977 

NST  349 

•529978 

NST  350 

‘529979 

HST  353 

•S29982 

NST  354 

•529983 

NST  355 

*•529984 

NST  356 

1 529985 

NST  357 

! 529986 

NST  358 

i 529967 

NST  359 

1529988 

NST  360 

j  529989 

H5T  361 

! 529990 

NST  362 

1565180 

NST  363 

S  5651 81 

NST  364 

i 565182 

NST  365 

1565183 

NST  366 

1565184 

NST  367 

! 565185 

NST  368 

1565186 

NST  369 

1565187 

NST  370 

i 5651 88 

NST  371 

! 586888 

NST  372 

1586889 

NST  373 

1586891 

NST  374 

1586892 

NST  375 

1586893 

NST  376 

1586894 

NST  377 

1586895 

NST  378 

1586896 

NST  379 

1586899 

NST  380 

1586903 

NST  381 

1586902 

NST  382 

1602536 

NST  383 

1602537 

NST  384 

1602538 

HST  385 

1602539 

NST  386 

!  - 

NST  387 

j  - 

NST  388 

NST  389 

i  - 

HST  390 

*  ...... 

NST  391 

i  - 

NST  392 

•640531 

NST  393 

1640532 

NST  394 

1640533 

NST  401 

1634973 

NST  402 

1634974 

! 

i 

i 


i  !VTCC 

!  NET  ! CODE 
! REGIS”!**** 
!  TER  !  SEE 
!  TON-  '.PAGE 


DIMENSIONS  JDRAFT 


LENGTH 

REG. 

////// 

OVER- 


BRDTH! 

REG.! 

/////! 

OVER-! 


LOAD¬ 

ED 

///// 


1CAPACITY: 

i 

I  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LI6HT) 


IGE  !  XV  ! 

ALL  • 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EE!  LINE-2 

1 ^REBUILT! 

t  { 

i  t 

i  j 

i  i 

620!4A40i 

195. oj 

i 

i 

t 

i 

35.0! 

! 

; 

i 

t 

9.0! 

2 

i 

i 

j 

j 

» 

• 

t 

i 

1500! 

j 

2 

i 

! 

1 3.6 ! NONE 

i 

i 

j 

i 

Ifl  TAMPA 

! 

* 

j 

j 

i  1971 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

< 

! 

i 

620! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13-6! NONE 

!FL  TAMPA 

•  1971 

! 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

i 

! 

j 

J 

620!4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

j 

1500! 

13. 6! NONE 

!FL  TAMPA 

j  1971 

« 

«  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

2 

! 

i 

620!4A40*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500'. 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

i  1971 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  2 

! 

! 

« 

62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAMPA 

1  1971 

• 

i  { 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

2 

i 

! 

• 

620J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAMPA 

■  1971 

J 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  2 

2 

• 

j 

• 

620!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

•FL  TAMPA 

*!  1971 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

2 

; 

; 

• 

620 !4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

1971 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  ; 

i 

2 

i 

620S4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500*! 

1 3. 6 ! NONE 

•FL  TAMPA 

!  1971 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

.  2 

j 

2 

! 

62014A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

isooi 

1 3. 6j  NONE 

! FL  TAMPA 

!  1971 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

« 

-  2 

i 

2 

j 

62oi 4A40 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3.6! NONE 

•FL  TAHPA 

!  1971 

«  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

! 

t 

2 

620!*4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

isooi 

13.6 ! NONE 

•FL  TAHPA 

1  1971 

;  ] 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

i 

i 

2 

620‘t4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

j 

isooi 

13.61  NONE 

•FL  TAHPA 

!  1971 

• 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

_  i 

! 

| 

i 

620J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6 ! NONE 

j  FL.  TAHPA 

j  1971 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

! 

! 

6  2  0 1 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1971 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

> 

-  j 

2 

; 

; 

62054A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13. 6i NONE 

! FL  TAHPA 

!  1971 

i  i 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

j 

! 

j 

620! 4 A  40 ! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

S  FL  TAHPA 

!  1971 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

.  i 

! 

! 

! 

6  2  0  j 4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3 .6  J  NONE 

!FL  TAHPA 

!  1971 

1  ! 

195.0' 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

; 

! 

! 

620! 4  A  40 1 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6  SHONE 

! FL  TAHPA 

!  1971 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

I 

< 

61  6 1 4 A  41  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1500! 

1 6. 9! NONE 

!FL  TAHPA 

1  1975 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

616I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1500! 

1 6.9! NONE 

!FL  TAHPA 

!  1975 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

616J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 6. 9 ! NONE 

!FL  T/HPA 

!  1975 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

616J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 6.9SN0NE 

!FL  TAHPA 

!  1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

616S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9! NONE 

!FL  TAMPA 

!  1975 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

616J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9 JNONE 

1  FL  TAMPA 

!  1975 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

61614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9! NONE 

f  FL  TAMPA 

!  1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

61 614A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 6.9  J  NONE 

!FL  TAMPA 

!  1975 

!  1 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

616! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.9! NONE 

1  FL  TAMPA 

!  1975 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

690!  4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

8 FL  TAMPA 

!  1977 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

690I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

!FL  TAMPA 

!  1977 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

69014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9' NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1977 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

69014A411 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1977 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

690J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9! NONE 

! FL  TAMPA 

!  1977 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

69054A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

2 FL  TAHPA 

!  1977 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

14.9 (NONE 

I FL  TAHPA 

!  1977 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

69014A41 1 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

U.9IN0NE 

!  FL  TAHPA 

1  1977 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

690! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 4.9] NONE 

1  FL  TAHPA 

!  1977 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

69014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14. 9! NONE 

!  FL  TANPA 

!  1977 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

69014A41I 

195.01 

35.0) 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

1  FL  TANPA 

!  1977 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

90114A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.01  NONE 

1FL  TAMPA 

!  1979 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

] 

90114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16 .0! NONE 

!  FL  TAHPA 

!  1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

90U4A41I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

2 FL  TAHPA 

!  1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  t 

! 

! 

! 

901 !  4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

isooi 

16.0) NONE 

2  FL  TAMPA 

!  1979 

!  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

2 

! 

71114A411 

1<?5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

20.0 ! NONE 

i  FL  TAMPA 

!  1980 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

711J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

20.0 ! NONE 

S  FL  TANPA 

!*  1981 

1  ) 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

711 J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

20. 0! NONE 

2 FL  TANPA 

!  1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

711 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

20.0! NONE 

! F L  TANPA 

!  1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

69514A40! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

20. 0! NONE 

2 FL  TANPA 

1  1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

69S14A40! 

~  ! 

—  j 

9.0! 

- 

j 

1500! 

20.0!N0NE 

! FL  TANPA 

!  1981 

|  J 

200.01 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

69S14A40! 

—  J 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

20.0! NONE 

2  FL  TANPA 

!  1981 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

i 

! 

695! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0! NONE 

2  FL  TAHPA 

!  1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

69514A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0! NONE 

!  FL  TANPA 

!  1981 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

1 

74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6iH0NE 

!FL  TAMPA 

!  1981 

!  1 

195.0! 

3f  .0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

J 

74714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! HONE 

!FL  TANPA 

!  1 9S1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

S 

-  ! 

! 

! 

! 

.'VESSEL! 

CAR60  HANDLING  !S>  10PERATING  1 

EQUIPMENT  !TCt  BASE  !  YEAR 

LINE-1  !AO!  LlS£-1  !  8UILT 

////////////////•TO!//////////!  OR 
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ENSR! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!CAPACITY! 

HI6H-  ! 

•VESSEL 

i 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1C00EILEN6TH! BROTH! 

; 

l 

• 

EST  *  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING 

i 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1 

BUILT  • 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1//////F ///////// *TD! //////// til 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  WAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LIHE-2 

JftftESUILT! 

(15)  HID-SOUTH 

T0WIH6  CO. 

l  it 

!  1  ! 

i _ j _ i 

1 

2 

i 

i 

« 

! 

t 

■ 

• 

t 

i 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

! 

i 

; 

i 

1 

2 

i 

(continued: 

I 

i  t  i 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

i 

AST  403 

1634975 

1  747! 4A401 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

13.6IN3NE 

! FL  TAHPA 

i 

1981  ! 

* 

i  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

i 

2 

i 

i 

HST  404 

1634976 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

13*6! NONE 

!  FL  TAHPA 

l 

1981  • 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

i 

! 

« 

i 

MST  405 

1634977 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1J.61H0NE 

! FL  TAHPA 

• 

1981  ! 

i  t  > 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  2 

• 

j 

t 

• 

HST  406 

1634978 

1  74714A40! 

195-0! 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6!N0NE 

! f  L  TAHPA 

i 

1981  * 

1  i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  » 

i 

i 

« 

i 

HST  407 

1634979 

1  74714A40! 

195.0! 

35-0! 

9-0! 

- 

1500! 

13-61N0NE 

•FL  TAHPA 

i 

1981  ! 

1 

;  it 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

i 

i 

i 

i 

HST  405 

1634980 

!  74714A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6JN0NE 

! FL  TAHPA 

1 

1981  ! 

;  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

—  i 

! 

* 

i 

2 

HST  410 

1634982 

1  747UA401 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

i 

1981  ! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

; 

i 

; 

HST  411 

1634983 

!  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6SN0NE 

! FL  TAHPA 

i 

1981  ! 

t  ;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

i 

i 

t 

i 

HST  413 

1634985 

!  74714A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

t 

1981  ! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  • 

* 

i 

i 

! 

HST  414 

•634986 

1  7 4714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

!FL  TAHPA 

i 

1981  • 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

t 

i 

! 

MST  415 

1634987 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1981  ! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

« 

t 

i 

! 

HST  416 

1646556 

1  7  47  J  4 A  40  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

i 

1?£2  • 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

j 

* 

i 

i 

HST  417 

1646557 

1  74714A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1500! 

13*6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

* 

1  !  1 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

• 

-  ! 

• 

4 

i 

j 

HST  415 

1646558 

1  74714A40! 

19S.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

2 

1982  » 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

-  ! 

< 

< 

2 

i 

HST  419 

1646559 

1  747J4A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

! FL  TAHPA 

! 

1982  ! 

1  1  1 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

J 

2 

i 

MST  420 

1646560 

1  74714A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3-6! NONE 

•FL  TAHPA 

2 

1982  ! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

-  • 

• 

i 

2 

» 

HST  421 

1646561 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

j 

» 

i 

HST  422 

1646562 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

! f L  TAHPA 

i 

1982  ! 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  [ 

2 

! 

i 

• 

HST  423 

1646563 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1500! 

1 3.61N0NE 

! FL  TAMPA 

■ 

1982  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

{ 

i 

HST  424 

1646564 

1  74714A40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

i 

! 

! 

HST  425 

1646565 

1  74714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

i 

1982  ! 

1 

*  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

j 

HST  426 

1646566 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

2 

1982  * 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

i 

I 

HST  427 

1646567 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

S 

1982  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

HST  428 

1646568 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6!H0hE 

! FL  TAHPA 

! 

1982  ! 

; 

1  1  1 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

* 

-  ! 

; 

! 

! 

; 

HST  429 

1646569 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1982  • 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

i 

; 

! 

• 

HST  430 

1646570 

1  747  !  4 A 40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

1 

1982  ! 

i 

f  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

; 

! 

1 

! 

HST  431 

1649068 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

• 

1982  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

• 

! 

HST  432 

1649069 

!  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1982  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

HST  433 

1649070 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1782  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HST  434 

1649071 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6JN0NE 

•FL  TAHPA 

! 

1982  ! 

1 

!  1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

• 

! 

HST  435 

1649072 

•  74714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

* 

1982  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

HST  436 

1649073 

I  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

13.6 ! NONE 

!  FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HST  437 

1649074 

1  74714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1500! 

13.6! HONE 

! FL  TAHPA 

i 

1982  » 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

2 

! 

HST  438 

1649075 

1  747 ! 4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

!  FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

; 

! 

j 

! 

HST  439 

1649076 

!  7471 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1982  1 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  2 

i 

! 

! 

} 

HST  440 

1649077 

!  74754*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1 3.6 !Nf  IE 

!  FL  TAHPA 

i 

1982  *! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

HST  441 

1649078 

!  747*4X401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61NONE 

•FL  TAMPA 

! 

1982  • 

; 

•  j  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

; 

i 

2 

HST  442 

1649079 

•  747 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

1982  ! 

j 

1  1  ! 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  • 

« 

! 

2 

2 

HST  443 

1649080 

1  74714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

i 

1982  ! 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

i 

! 

i 

HST  444 

1649081 

1  747! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

• 

1982  ! 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

j 

2 

! 

j 

HST  445 

1649082 

1  747 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

I 

1982  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

i 

! 

! 

1 

HST  446 

1642597 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

\ 

1500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1983  • 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

j 

! 

! 

| 

HST  447 

1642598 

!  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1 500! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

! 

1983  1 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

j 

i 

HST  448 

1642599 

1  716I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 3. 6! NONE 

JFL  TAHPA 

2 

1983  • 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  ! 

! 

! 

i 

! 

HST  449 

1642600 

I  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1500! 

1 3.6!N0Ns 

! FL  TAHPA 

! 

1983  ! 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

j 

2 

HST  450 

i 642601 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 . 6 1  NONE 

!FL  TAHPA 

j 

1983  ! 

f 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

i 

; 

HST  451 

1642602 

I  716I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.6inONE 

!FL  TAHPA 

2 

1983  ! 

; 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

i 

i 

i 

HST  452 

! 642603 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

S  FL  TAHPA 

! 

1983  1 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

2 

HST  453 

1642604 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

1983  ! 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

HST  454 

! 642605 

!  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

! 

1963  ■ 

! 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

; 

! 

! 

HST  455 

1642606 

!  716I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

1 FL  TAHPA 

! 

1983  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

• 

HST  456 

1642607 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.61  NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1983  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HST  457 

1642608 

!  716J4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

! 

1983  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

; 

| 

! 

! 

HST  458 

1642609 

1  71614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! HONE 

ifL  TAHPA 

! 

1983  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

! 

! 


! 


» 


1  1 


! 

! 
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£NGR! 

OPERATOR 

!  JVTCC!  DIMENSIONS  J 

DRAFT! 

' 

— 7 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

i 

!  NET  J COOES LENGTH! BROTH! 

• 

LOAD-! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

2 

i 

!  COAST 

"JREGIS**!****!  REG.  !  REG.! 

FIXED  * 

:QUIPHENT 

!TC!  BASE 

i 

YEAR  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

« 

!  GUARD 

•  TON-  !PA6E!  OVER-!OVER“! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) !//////////////// JTO !//////////! 

OR  J 

!  NUMBER 

!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

•RE3UIL'! 

(15)  HIO-SOUTH 

TOWING  CO- 

i  It  i< 

i  i  i  ii 

;  ;  ;  ;  ; 

i 

i 

t 

j 

« 

• 

• 

i 

1 

2 

(CONTINUED) 

!  i  !  !  ! 

i 

• 

i 

HST  459 

642610 

!  716UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

JFL  TAMPA 
• 

1983  ! 

i 

HST  460 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

—  t 

• 

642611 

!  716J4A40!  195-0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

t 

1983  ! 

• 

HST  501 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1-6! 

—  i 

i 

679817 

!  630«4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1984  J 

i 

HST  502 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

•  • 

i 

i 

679818 

!  650J4A40!  195-0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1984  J 

i 

HST  503 

i  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

679819 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! HONE 

!FL  TAHPA 

1984  ! 

HST  504 

!  !  !  195-0!  35.0! 

2.0! 

—  » 

• 

i 

679820 

!  630J4A40*  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6*  NONE 

!FL  TAHPA 

1984  ! 

i 

HST  505 

i  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

« 

i 

679821 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1984  i 

i 

HST  506 

!  !  !  195.0!  35- C! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

679822 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

1 3.6! NONE 

JFL  TAHPA 

i 

1984  • 

HST  50? 

!  !  !  195-0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679823 

!  630! 4 A40 !  195.0!  35. C! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

JfL  TAHPA 

i 

1934  J 

HST  508 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679824 

!  630J4A40!  195-0!  35.0! 

6.0! 

- 

1450! 

1 3.6IN0NE 

!FL  TAHPA 

i 

1985  ! 

HST  509 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679825 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

1985  ! 

HST  510 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

679826 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6 ! NONE 

!FL  TAHPA 
« 

1985  ! 

HST  511 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679827 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13*6! NONE 

!FL  TAHPA 

1985  ! 

HST  512 

!  !  !  195-0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

i 

679828 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

1 3- 6 ! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1985  ! 

« 

HST  513 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679829 

!  630I4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13-6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1985  ! 

HST  514 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

i 

679830 

!  63C54A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

i 

1985  i 

i 

HST  515 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  * 

i 

679831 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

1450! 

13.6! NONE 

SFL  TAHPA 

i 

1985  ! 

HST  516 

!  !  !  195-0!  35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

679832 

!  630J4A40I  195.0!  35.0! 

6.0! 

- 

1450! 

13-6! NONE 

JFL  TAHPA 

1985  ! 

HST  517 

!  !  !  195.0!  35-0! 

2.0! 

—  i 

i 

i 

679833 

•  630J4A40!  195-0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13-6! NONE 

•FL  TAHPA 

1985  ! 

HST  518 

!  •  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

—  » 

i 

t 

679834 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

1 3-6! NONE 

JFL  TAHPA 

i 

1985  i 

HST  519 

!  !  •  195.0!  35.0! 

2.0! 

•  i 

i 

679835 

!  630J4A40!  195-0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13-6! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

! 

1985  J 

t 

HST  520 

!  !  !  195-0!  35-0! 

2.0! 

-  i 

i 

i 

679836 

!  630J4A40!  195.0!  35-0! 

8.0! 

- 

1450! 

13. 6!, NONE 

!  FL  TAHPA 

i 

1985  { 

HST  521 

!  !  !  19S.0!  35.0! 

2.0! 

—  i 

! 

679837 

!  630 14A40 !  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

usoi 

13-6JN0NE 

JFL  TAHPA 

i 

i 

1985  ! 

2 

HST  522 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

i 

679838 

!  630!4A40!  195-0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

! 

1985  ! 

HST  523 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

679839 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

1450! 

13.6JN0NE 

•FL  TAHPA 

i 

1985  j 

HST  524 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

• 

679840 

!  630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3.6! NONE 

•FL  TAHPA 
• 

J 

1985  ! 

HST  525 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

679841 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3-6 ! NONE 

f FL  TAHPA 

i 

* 

1985  *! 

HST  526 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2-0! 

! 

-  i 

! 

679842 

!  630S4A43!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

j 

1450! 

1 3.6 ! HOKE 

JFL  TAHPA 
• 

! 

1985  *! 

HST  527 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

1 

i 

679843 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 
! 

! 

1985  ! 

i 

HST  528 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

i 

679844 

!  630! 4A40 !  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

SFL  TAHPA 
< 

! 

1985  i 

HST  529 

!  •  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

679845 

!  630! 4A40!  195-0!  35.0! 

8.0! 

- 

■ 

1450! 

13.6 ! NONE 

SFL  TAHPA 

J 

1985  ! 

HST  530 

1  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

1 

679846 

!  630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

J 

| 

1985  i 

i 

HST  531 

!  !  J  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

—  « 

! 

63054A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAHPA 
i 

1985  ! 

HST  532 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

630UA40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3.6! NONE 

1 FL  TAHPA 

! 

1985  ! 

i 

HST  533 

!  !  195.0!  35-0! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

J 

1985  i 
{ 

HST  534 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 
! 

1985  ! 

i 

HST  535 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3*6! NONE 

!FL  TAHPA 

i 

1985  J 

i 

HST  536 

!  !  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

« 

{ 

i 

630S4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

1 3.6JN0NE 

•FL  TAHPA 

J 

( 

1985  i 

i 

HST  537 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

630!4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

SFL  TAHPA 
i 

J 

1985  i 

i 

HST  538 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

“  ! 

t 

6J0S4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

{FL  TAHPA 
{ 

J 

1985  i 

i 

HST  539 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

— - 

630I4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6!  NONE 

1 FL  TAHPA 

J 

{ 

1985  *! 

HST  540 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

« 

“  * - 

630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

1 3.6! NONE 

•FL  TAHPA 

i 

1985  » 

HST  541 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

—  i 

! 

! 

63054A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6!N0NE 

! FL  TAHPA 
! 

1985  ! 

HST  542 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

i 

63054A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

! FL  TAHPA 

1985  ! 

HST  543 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

j 

—  i 

i 

! 

! 

630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

{FL  TAHPA 
i 

1985  !* 

i 

HST  544 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

; 

-  i 

! 

! 

630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

1  3. 6 ! NONE 

SFL  TAHPA 

1985  i 

HST  545 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

—  i 

i 

i 

— - 

630! 4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

2 

1450! 

1  3.6! NONE 

{FL  TAHPA 

1985  i 

HST  546 

! 

!  !  195.0!  35-0! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

| 

630S4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

1985  ! 

• 

HST  547 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

; 

—  2 

! 

| 

! 

- - - 

630S4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450*! 

13.6!N0tK 

{ FL  TAHPA 
] 

1985  ! 

i 

HST  548 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  2 

i 

630J4A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

1975  1 

HST  549 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

630I4A4C!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

• 

1450! 

13.6! NONE 

•FL  TAHPA 

1985  1 

i 

HST  550 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

] 

-  ! 

! 

! 

63054A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

13.6! NONE 

JFL  TAHPA 

1985  i 

HST  600 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

j 

-  i 

> 

I 

664J4A40!  195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

i 

1600! 

16.5 {NONE 

JfL  TAHPA 
| 

1988  ! 

HST  601 

! 

!  ‘  195.0!  35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

864! 4A40!  195.0!  35.0! 

11.0! 

- 

! 

1600! 

1 6.5! NONE 

{ FL  TAHPA 
i 

1988  ! 
i 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSR! 


DIST! 

OPERATOR 

V’SSEL  NANE 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  6UARD 

_ 

!  NUMBER 

(15)  KID-SOUTH 

TOWING  CO. 

! 

i 

; 

(CONTINUED)! 

NST  602 

i  ...... 

HST  603 

j  - 

NST  604 

J  - - 

HST  605 

t  ...... 

HST  606 

i  ...... 

HST  607 

!  - 

HST  606 

i  ...... 

HST  609 

;  ...... 

HST  610 

!  . 

HST  611 

!  - 

HST  612 

j  - 

HST  613 

i  ...... 

HST  614 

i  ...... 

HST  615 

!  - 

HST  616 

j  ...... 

HST  617 

j  - 

HST  618 

;  ...... 

HST  619 

i  ...... 

HST  620 

i  - 

HST  621 

!  - 

HST  622 

! 

! 532800 

HST  622 

j  - 

HST  623 

!  - 

HST  624 

!  - 

HST  625 

!  - 

HST  626 

1  - 

HST  627 

i  - 

NST  626 

1  - 

HST  629 

.  - 

HST  630 

i  ...... 

HST  631 

1  - 

NST  632 

I  - 

HST  633 

j  - 

HST  634 

!  - 

HST  635 

HST  636 

j  - 

HST  637 

j  - 

NST  638 

j  - 

HST  639 

HST  7006 

1892164 

HST  V01 9 

1892165 

HST  7028 

1892166 

HSf  7039 

*892167 

HST  7048 

1892168 

HST  7058 

1892169 

HST  7069 

1892170 

HST  7078 

1692171 

HST  706B 

1892172 

HST  7098 

1892173 

HST  102 

1502508 

! 


579 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH! 8RDTH!  ! 

-! REGIS-*****!  RE6.  !  REG. ! LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////»  ED  • 

!  TON-  'PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  J  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER, 


CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  !(LI6HT>*/////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
I  ! OPERATING 
C!  BASE 
0!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

‘RE8UILT 


! 

! 


! 

! 

! 

! 


!  !  !  !  ! 

!  •  !  !  ! 

•  J  !  !  ! 

!  !  !  |  • 

864! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

36414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864J4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86454A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  I.w 

864! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  1  195.0!  35.0!  1.0! 

664! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

66414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86414A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864! 4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864J4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664I4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864S4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864J4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664J4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864UA40J  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

43214A52!  97.5!  35.0!  12.0!  - 

!  !  97.5!  35.0!  1.0! 

S64UA46!  -  !  -  J  11.1!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864UF46!  -  !  -  !  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864J4F46!  -  !  -  J  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

86414A46!  -  !  -  {  11.0!  - 

!  J  195.0!  35.0!  1.0! 

864UA46!  -  !  -  J  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864I4A46 !  -  I  -  !  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864!4A40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864UA40!  195.0!  35.0!  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664>4A46!  -  !  -  !  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664I4A46!  -  !  -  !  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664 14A46 !  -  !  -  !  11.0!  - 

!  I  195.0!  35.0!  1.0! 

864UA46!  -  I  -  !  11,0!  - 

l  I  195.0!  35.0!  1.0! 

864I4A46!  -  !  -  J  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664I4A46!  -  !  -  J  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864I4A46!  -  !  -  !  11,0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

664I4A46!  -  !  -  !  11.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.0! 

864MA46!  -  *  -  !  11.0!  - 

!  i  195.0!  35.0!  1.0! 

864I4A46!  -  !  -  !  11.0!  - 

!  I  195.0!  35.0!  1.0! 

317J4A46I  -  !  -  |  10.0!  - 

!  J  200.0!  35.0!  1.6* 

317I4A46!  -  I  -  |  10.0!  - 

I  !  200.0!  35.0!  1.6! 

317UA46!  -  »  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

317J4A46!  -  !  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

31714A46!  -  !  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

317J4A46!  -  !  -  J  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

58I4A46!  -  !  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.01  1.6! 

31 7! 4A46 !  -  !  -  r  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

317I4A46!  -  I  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

31 714A46!  -  !  -  !  10.0!  - 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

1 S79I5A71 !  263.0!  54.0!  9.0!  - 

!  !  264.0!  34.0!  1.5! 

655! 5 A 70 f  195. C!  35.01  10.0!  - 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 


i 

j 

i 

i 

1600! 

-  j 

» 

j 

» 

16.5IN0NE 

i 

l 

i 

i 

i 

!FL  TAMPA 

♦ 

i 

t 

1988  ! 

1600! 

.  { 

2 

16.5JN0NE 

i 

! FL  TAMPA 

1988  i 

1600! 

.  ; 

16.5! NONE 

1 

JFL  TAMPA 

1988  ! 

16001 

-  i 

16.5 ! NONE 

i 

1 FL  TAMPA 

1988  • 

1600! 

.  i 

16.5 ! NONE 

i 

!FL  TAMPA 

! 

1988  ! 

uooi 

.  1 

U.sjNONE 

i 

!FL  TAHPA 

! 

1988  ! 

uooi 

.  i 

16.5! NONE 

j 

JFL  TAHPA 

1988  ! 

1600! 

-  j 

16.5 ! NONE 
• 

! FL  TAHPA 

1988  ! 

1600! 

.  i 

16.5! NONE 

i 

1 FL  TAHPA 

1988  i 

1600! 

.  j 

U.SiNONE 

i 

3 FL  TAHPA 

1988  i 

uooi 

-  i 

16.5! NONE 
{ 

5 FL  TAHPA 

1988  i 

uooi 

.  i 

16.5!N0NE 

i 

! FL  TAHPA 

1988  1 

uooi 
.  ; 

16.5 ! NONE 
| 

! FL  TAHPA 

1988  ! 

uooi 

.  i 

U.SJNONE 

i 

! 

! FL  TAMPA 

1988  i 

UOO! 

-  j 

16.5  j  NONE 

5  FL  TAM»A 

i 

1988  ! 

UOO! 

.  i 

16.5JN0NE 

| 

•FL  TAriPA 

1 

1988  ! 

uooi 
-  ! 

16.5! NONE 

i 

j  FL  U?.°A 

1 

1988  ! 

uooi 
.  { 

16. 5!N0NE 
j 

JFL  TAMPA 
■ 

! 

1988  ! 

1600! 

-  ! 

1 6. 5! NONE 

j 

X 

! FL  TAHPA 

! 

1988  ! 

uooi 
.  1 

16.5! NONE 

! 

!  FL  TAHPA 

1988  ! 

934! 

-  | 

14.81N0NE 

! 

! 

1972  i 

16009! 

.  j 

-  i 
* 

! 

! 

! 

1988  ! 

1600! 

.  { 

X 

-  ! 
i 

! 

! 

t 

! 

1988  ! 

UOO! 

.  | 

! 

-  ! 

■ 

X 

! 

1 

1988  ! 

1600! 

.  i 

i 

-  ! 
i 

! 

! 

I 

1988  ! 

UOO! 

.  i 

i 

! 

i 

X 

! 

1988  ! 

1600! 

-  j 

i 

-  ! 

[ 

X 

! 

i 

1988  ! 

1600! 

.  j 

16.5 ! NONE 

j 

i fl  TAHPA 

1988  ! 

UOO! 

.  | 

16.5! NONE 

i 

! FL  TAHPA 

1988  ! 

UOO! 

.  ) 

X 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

1988  l 

UOO! 

.  | 

16.51 

i 

! 

1988  ! 

UOO! 

.  | 

16.5! 

i 

! 

! 

1 

1988  ! 

1600! 

.  | 

X 

-  ! 

■ 

1 

! 

1 

1988  ! 

1800! 

.  | 

i 

-  1 

! 

I 

1988  ! 

1800! 

.  | 

-  ! 

■ 

! 

! 

J 

1988  ! 

1800! 

.  | 

x 

-  ! 
j 

i 

■ 

1 

1988  ! 

UOO! 

.  | 

16.5! 

1 

i 

i 

! 

1988  ! 

UOOI 
.  1 

16.5! 

1 

! 

! 

1 

1988  ! 

1600! 

-  | 

16.5! 

t 

! 

! 

■ 

! 

1988  ! 

1871! 

.  | 

i 

-  ! 
i 

! 

I 

! 

1989  J 

1871! 

-  ! 

i 

-  I 

j 

! 

! 

• 

! 

1989  { 

1871 1 

-  t 

-  ! 

{ 

i 

t 

• 

! 

1989  1 

1871! 

.  | 

! 

t 

X 

1 

1989  | 

1871! 

•  { 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

1989  ! 

1871! 

.  { 

-  * 

i 

X 

! 

! 

1989  | 

1871! 

.  ) 

i 

-  ! 
i 

! 

! 

• 

I 

1989  \ 

1871! 

.  | 

-  i 
• 

! 

« 

i 

1989  ! 

18711 
•  | 

X 

*  ! 

! 

i 

1989  ! 

1871! 

.  | 

X 

-  1 
| 

! 

! 

! 

1989  ! 

3100! 

.  | 

14.0! DIESEL 

PUMP 

t XL  METROPOLIS 

1966  ! 

1750! 

32 .0! DIESEL 

PUMP 

! XL  METROPOLIS 

1969  J 

HST  FUELER  1 


517168 


L  METROPOLIS 


1969 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


581 


ENCR! 

!  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

i CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

BIST!  OPERATOR 

!  NET  i CODE) LENGTH! BROTH! 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  iOPERATIHG  ! 

— — — — 

-------- 

! REGI $-! *“*! 

PEG.  1 

REG. 1  LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  i  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  i 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

(UMBER 

1  GUARD 

TON-  SPACE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// /!TDt //////////! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LI6HT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(29)  MIDWEST  NARINE 

! 

! 

MAHA6EHEN 1 T 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

« 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

< 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

CN  307 

1620562 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1931! 

20.4! HONE 

i 

i 

1980 

i 

! 

!  t 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

« 

i 

! 

i 

ITEL  104 

1603552 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  J 

1498! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

i 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

ITEL  117 

i 605793 

67614A47! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.0SNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1979 

i 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NDL  100 

1643088 

703I4A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1517! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

;®.i 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

HK  395 

i 294080 

83614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1505! 

1 6.0SN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

i 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

HK  394 

1294202 

83614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1505! 

16.0IN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

• 

-  ! 

i 

j 

1 

» 

NK  404B 

1507106 

93114A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1641! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

j 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

NF  389 

1298042 

83614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1505! 

16.0!NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

i 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

.  i 

; 

! 

{ 

i 

NF  4100 

1507115 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1641! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  i 

1967 

; 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

i 

! 

! 

! 

2 

NF  4110 

1527289 

101314A47! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1635! 

16.01NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  *! 

1970 

! 

{ 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

t 

j 

! 

i 

PJ  1200 

J 606270 

105114A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1666! 

16. oi NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

j 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

l 

j 

PN  125 

1613533 

100914A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

**  ! 

1520! 

16.0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

2 

RBL  219 

1296939 

885! 4 A  47  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1492! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  t 

! 

I 

! 

R0L  223 

1540056 

87414A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

< 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

J 

! 

RBL  5040 

1503485 

94514A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16351 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

t  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

R0L  5050 

1503607 

94514A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1966 

J 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  5160 

1505395 

96014A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.01N0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  5178 

1505396 

960I4A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  5268 

1505482 

960 ! 4 A  47 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0IN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  5278 

1505483 

96014A47 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1635! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

1 

! 

! 

RBL  5280 

1505484 

96014A471 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0INONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  5290 

1505485 

9601 4A47I 

200.0! 

35*01 

9.0! 

-  ! 

1635! 

16.0! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  7018 

1  544181 

931 16*67! 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  1 

1655! 

16.01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

| 

! 

1 

RBL  7020 

1544182 

93t!6*67l 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1655! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1 

!  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RBL  7338 

1566213 

931166671 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

16.0 1  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

I 

-  I 

! 

! 

! 

RBL  734B 

1544214 

931 1 4.471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1655! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

» 

-  ! 

! 

1 

! 

RBL  735B 

1544215 

931 I4A47J 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1655! 

16.0) NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

» 

RR  2138 

1  599821 

941 f  4 A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16391 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

i 

! 

! 

STL  5 

j  - 

70014*471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1521! 

16.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

J 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

STL  10 

1  - 

70014A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1521! 

16.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

STL  209B 

1  - 

1065I4A47J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1659! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

J 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

! 

| 

TCf  501 

1  - 

88814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1478! 

16.0] NONE 

1 

! 

1979 

! 

I 

!  1 

I  i 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.8! 

! 

! 

1 

-  1 
! 

l 

! 

! 

! 

! 

(29)  MIKE’S#  INC. 

1 

1 

i  i 

i  i 

» 

1 

1 

! 

! 

1 

J 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

CASEY  JOE 

1  567019 

7013A36 1 

61.5! 

22.01 

6.0! 

1095! 

-  ! 

36.0! NONE 

!IL 

CAIRO  ! 

1973 

1 

! 

1  1 

I  1 

61.5! 

! 

22.01 

I 

5.5! 

! 

1 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

(23)  MILLER  BOAT  LINE#  INC. 

I 

J 

1  f 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

ISLANDER 

1656811 

6211*11 1 

—  ! 

—  1 

8.3! 

440! 

-  ! 

27.0! NONE 

!  OH 

PUT-IN-BAY! 

1983 

1 

i  i 

90.31 

38.01 

6.0! 

I 

448! 

1 

1 

! 

PUT-IN-BAY 

1279083 

62 11 A12 1 

60.31 

31.0! 

8.0! 

44011 

9! 

27.0! NONE 

!0H 

PUT-IN-BAY  1 

1959 

! 

1  1 

64.9! 

33.5! 

6.5! 

! 

150! 

! 

! 

! 

SOUTH  BASS 

1949048 

6411*12! 

91.7! 

-  ! 

7.0! 

1 240! # 

20! 

32.0! NONE 

1  OH 

put-;l-««ay! 

1989 

1 

1  1 

96.01 

38.01 

7.0! 

l 

5001 

I 

1 

i 

VEST  SHORE 

1252256 

6411*12! 

60.21 

30.0! 

8.0! 

230! 

71 

22.0! NONE 

I  OH 

PUT-IN-BAY! 

1947 

1 

1  1 

64.9! 

30.51 

6.5! 

I 

244! 

! 

( 

1 

villian  h.  miller 

1267685 

65!  1*12 ! 

60.2! 

31.0! 

8.5! 

380!# 

9! 

31.0! NONE 

!  OH 

PUT-IN-8AY! 

1954 

1 

1 

1  ! 

I  t 

64.9! 

I 

32.9! 

! 

7.0! 

! 

! 

230! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(33)  MILLER  MARINE 

SERVICE 

1 

I 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

HI  DEE  IV 

1277945 

1 4 1 1 A  02 ! 

40.01 

12.01 

3.5! 

230! 

-  ! 

12.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC  ! 

*  1981 

I 

1  1 

40.0! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  1 

! 

I 

I 

HOT  SHOT 

1265263 

713*36! 

45.2! 

14.6! 

6.0! 

420! 

-  ! 

15.0! NONE 

ITX 

ANAHUAC  ! 

‘  1981 

! 

1 

1  1 

t  1 

45.2! 

! 

14.6! 

! 

6.0! 

i 

! 

-  ! 
f 

! 

! 

! 

! 

i 

(29)  MILLER#  ROBERT 

! 

8  ASSOCIA  |  TES 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

ABC  405B 

1594143 

917 14A481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

11 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  t 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ABC  606B 

1594144 

917I4A48! 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

11.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

] 

! 

! 

ABC  8018 

1598143 

69614*46 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1672! 

19.1 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  8039 

1598145 

69614A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1672! 

19.1 ! NONE 

3  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

l 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

ABC  8218 

1630015 

94614A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.0SNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

1 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

! 

! 

ANN  1 01 0 

1614545 

90814A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1864! 

—  ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

t  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

ATM  2003 

1614910 

700! 4*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19.8 j  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1930 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ATM  2004 

1614911 

70014*48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19.8! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

i 

!  ! 

VEHICLtES  ! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


CGB  233B 
CG0  2349 


CM  132 
CH  133 
DBC  3020 


CM  dOSB 
GMT  6078 
GMT  8038 
GMT  8268 
GMT  8273 
GMT  3288 
GMT  8300 
GMT  3349 
II  2 

ITEL  130 


1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

•CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

! 

NET  ICODEILENGTHIBRDTH! 

i 

• 

i 

EST  *  CARGO  HANDLING 

•S  ! OPERATING  ! 

DEC  1 

OCfl  1  1 

lAD— ! 

i 

risen  • 

rIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

•  6UARD 

TON-  1PAGE! 

0VER-10V6R-1/////1  HORSE! 

PASS-  KLIGHTJ  !//////////////// 

•TO!//////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  i 

ALL  SLIGHT!  POWER! 

ENGERS  ! 

CFCET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2  !*RE8UILT 

*!TE$ 

i  « 

i  i 

<  i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

« 

) 

i 

i 

t 

i 

■ 

i 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 
« 

i 

i 

i 

•614912 

700! 4A43! 

195.0*1 

35.0! 

9.0! 

j 

151 1 1 

19.8! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

j 

2 

! 

1980 

1614913 

70014A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511 1 

1 9. 8! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

i  { 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  » 

i 

! 

! 

1980 

1614914 

70014A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1511! 

19.8! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

j  | 

195-0! 

35.0! 

2.0! 

•  i 

2 

! 

2 

1980 

•614915 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19.8'.  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

2 

i 

i 

1980 

! 61 491 6 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1511! 

19.8 ! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

t 

i  » 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

* 

2 

! 

•614917 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1511 ! 

19.8! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

; 

2 

1080 

1 61 491 8 

700l4A48l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  * 

1511! 

19.8! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

{ 

i  * 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

2 

J 

i 

1980 

1614919 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1511  i 

19.8! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  1 

« 

j 

! 

1614920 

700*1 4A43*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19. 8! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  i 

■ 

! 

2 

1980 

•614921 

70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

1 9. 8! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

! 

2 

1980 

1614922 

7001 4 A  48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1511*. 

19.82  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  j 

2 

j 

! 

•614923 

70014A48*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1511! 

19.8 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

« 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  i 

2 

i 

j 

1979 

‘606995 

71914A46*! 

235.0! 

35.0! 

7.6! 

-  • 

2728! 

—  1  HONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  • 

; 

i  i 

235.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

2 

» 

1979 

•614722 

7198  4  A  4  6 1 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  » 

18641 

—  !NON£ 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

t 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

» 

2 

! 

1971 

•534461 

96514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.02 

-  • 

1600! 

20 .5 ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

« 

i  i 

200.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  i 

2 

i 

! 

1971 

1 534463 

96514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1600! 

20. sl NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

i 

«  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  i 

i 

2 

! 

1553636 

675 1 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1506! 

20.4! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

! 

2 

! 609240 

89514A41*! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1499*! 

13. 6’ NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

i 

j  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  { 

i 

! 

2 

1974 

•554653 

83814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  » 

2 

! 

j 

1979 

1611027 

89514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1499! 

1 8.6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

« 

! 

2 

1976 

•571686 

1  97714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1637! 

18.6! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

• 

1  «  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

2 

2 

1976 

1577923 

1  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1664! 

19.1! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  *! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

2 

! 

1976 

1577981 

1  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

16641 

19.1 ! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

• 

•  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

• 

! 

1976 

•577982 

1  73614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1664! 

19.1! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  * 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1978 

1595767 

1  93714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1637! 

17.3 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

.  j 

! 

! 

2 

1978 

1595768 

1  93714A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  *! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

1568376 

1  67814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1469! 

19.1 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

1568377 

1  67814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1469! 

19.1 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

5 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1978 

1598144 

1  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1672! 

19.1! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

2 

! 

I 

1630331 

!  84814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1773! 

—  ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

1979 

1613406 

1  91814A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

2318! 

--  Inone 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1981 

1642708 

1  730 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1773! 

19.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  2 

j 

j 

! 

1569129 

•  67814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1469! 

1 9.1 1  NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

*  i 

2 

! 

! 

1975 

1570021 

!  67814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14691 

19. 1 1  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

1979 

1623715 

1  83314A461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

2495! 

—  iNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

.  j 

! 

! 

! 

1978 

1594756 

1  91714A46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

272d! 

—  !  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

1979 

*611928 

1  74314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 6 , 6  j NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979 

1 614546 

1  90814A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

2119! 

—  INONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

] 

-  ! 

2 

! 

! 

1979 

1611699 

•  91714A41I 

200.1! 

35.1! 

12.0! 

1864! 

—  iNONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

-.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1541581 

1  971 ! 4A461 

200.0! 

35.0! 

! 

1600! 

19.01N0NE 

IDE 

WILKIN6T0N! 

1972 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

♦  j 

1 

-  ! 

t 

! 

! 

1975 

1565192 

1  73314A411 

200.0! 

35.0! 

io.ai 

1500! 

17 .ol NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

1 

! 

1972 

•541584 

•  97114A41S 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1600! 

19.0! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972 

1541585 

1  97114A461 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1600! 

19.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

-  j 

! 

! 

! 

1541587 

1  97314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1621*! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

— 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

•  t 

! 

■ 

! 

1541588 

1  97314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1621 1 

16.0! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

— 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

2 

j 

! 

1975 

1565189 

1  73314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

1 8.4! NONE 

i  HO 

ST.  LOUIS  1 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

!56S1 90 

1  73314A411 

200.0! 

35.0/ 

9.0! 

- 

1667! 

18.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

1565191 

1  73314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

18. 4! NONE 

•no 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

*1565193 

1  73314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1667! 

1 8.4! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

1975 

1565197 

1  73314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1667! 

18.4! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980 

1 642950 

1  84914A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

17071 

19. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979 

1605753 

1  67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1  !  f 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

2 

1979 

j 607085 

1  6761 4A471 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14981 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1 

1  1  1 

195.01 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

3 

1979 

1607955 

I  676! 4A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


583 


584  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUN3ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUNBER 

1VTCC1 
NET  •  CODE! 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  'PAGE! 
NAGE  1  IV  • 

DIBENSIONS  * 
LENGTH! BROTH! 

REG.  !  REG.! 
//////!/////! 
0VER-10VER-! 
ALL  !  ALL  1 

DRAFT* 

; 

LOAD-! 

ED  ! 
/////• 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  i 

utu/m 

PASS-  ! 
EN6ERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARSO  HANDLINS 
FIXED  •  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(LIGHT )!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

{VESSEL!  ! 

IS  IOPERATIWC  !  ! 

!TC!  BASE  •  YEAR  ! 

!A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
STD!//////////!  OR  ! 

! EE!  LINE-2  i*REBUILT! 

(29)  MILLERs 

ROBERT 

S  ASSOCZA 

'.TES 

i  i 

t  l 

i  » 

i 

l 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

1 

i  i 

i 

; 

« 

RH  38B 

! 584675 

93314A41! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1100! 

—  ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

i 

RH  39B 

•596434 

93314A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

—  ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

RH  40B 

! 594466 

84314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

■*■  | 

1754! 

•NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

197C 

| 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

i 

RH  410 

! 598100 

69614A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

2000! 

—  ! NONE 

!  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

* 

! 

! 

RH  428 

•598510 

69614A41! 

195-0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1673! 

—  ‘NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

* 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

J 

! 

J 

RH  4Se 

!  61 2043 

91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.6! 

*  ! 

1891! 

—  ‘NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i  ; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

| 

RM  506 

! 630265 

95714A46! 

200.01 

35.0! 

10.0! 

**  ! 

1895! 

1 2.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

* 

! 

j  j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

i 

i 

RH  518 

1630266 

107314A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1670! 

16.0*!N0NE 

!  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

i 

J 

RH  53B 

•634538 

107314A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1633! 

—  '.NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  • 

i 

; 

RR  2113 

1600362 

94114A41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.31N0NE 

!  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

t 

i 

SEI  101 

1641602 

3831 4 A  46  S 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1707! 

12.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

SL  1 0B 

1608070 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1644* 

18.0‘NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1979 

J 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

I 

i 

* 

SS  101 

1540610 

951 1 4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1500! 

16.5! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

; 

! 

• 

SS  102 

1540617 

95114F46! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ; 

1500! 

17.01N0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

• 

j  ; 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

! 

; 

STL  2259 

1641091 

730!4A4li 

200.0! 

35-0! 

12.0! 

-  » 

1773! 

19.0! NONE 

!  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

J 

i  > 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

TH  IB 

1613127 

91314A46! 

200.01 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1864! 

1 2.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

< 

t 

TH  23 

1641385 

80314A46 1 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1707! 

12.0* NONE 

!  BO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

• 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

WE  101 

•644067 

676! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1597! 

19.0 • NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i  { 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  ! 

! 

1 

i 

i 

(22)  BILLER- 

ANOERSON  CO. 

j  | 
i  i 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

KAY 

1257783 

611A02! 

36.0! 

9.0! 

4.0! 

104! 

6! 

8.0 ! NONE 

•OH 

ASHTABULA  ! 

*  1949 

1  ! 

i  I 

36.0! 

9.0! 

3.0! 

! 

**•  1 

! 

! 

i 

(32)  NILPARK 

DRILLING  FLUIDS 

!  ! 

!  ! 

■ 

i 

! 

! 

! 

! 

OBI  IV 

162S408 

19811A03! 

165.7! 

38.0! 

8.0! 

2100! 

610! 

65.CIN0NE 

1 L  A 

HOUMA  ! 

I960 

1  1 

180.0! 

38.0! 

7.0! 

-  J 

! 

! 

HDF  1 

1641507 

7313A36! 

51.4! 

24.0! 

6.3! 

800! 

-  ! 

41 .0! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

t  f 

55.0! 

24.1! 

6.5! 

-  • 

! 

ORLEANS  ! 

WOOLFORO 

! 541432 

6613A361 

575.5! 

22.0! 

8.0! 

800! 

-  ! 

38. 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1972 

1  ! 

600.0! 

22.0! 

6.0! 

-  | 

! 

ORLEANS  • 

LAHCO  I 

10014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  } 

250! 

5.6IN0NE 

•LA 

HOUMA  ! 

1976 

1  1 

110.05 

30.0! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

LAHCO  II 

10014A431 

110.0! 

20.0! 

5.0! 

-  { 

250! 

5.61N0NE 

SLA 

HOUMA  ! 

1977 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

LAHCO  III 

10014A48! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  » 

250! 

5.6! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1978 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

LAHCO  IV 

1Q014A48! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

300! 

5.6! NONE 

!LA 

NEW  1 

1977 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  J 

1 

ORLEANS  ! 

HNS  101 

20414A431 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  I 

120! 

16.0! DIESEL  AIR 

lLA 

NEW  ! 

1957 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

ICOBPRESSOR 

ORLEANS  ! 

HNS  102 

20414A431 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  i 

120J 

16.0! DIESEL  AIR 

SLA 

NEW  J 

1957 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  j 

ICOBPRESSOR 

ORLEANS  ! 

BBS  103 

52914A431 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

350! 

1 8.0! DIESEL  AIR 

SLA 

NEW  * 

1955 

l  1 

110.01 

30.0! 

1.5! 

-  | 

{COMPRESSOR 

ORLEANS  1 

MBS  104 

20414A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  1 

210! 

20.010IESEL  AIR 

!  L  A 

MEW  ! 

1955 

!  1 

110.01 

30.0! 

1.5! 

-  J 

ICOBPRESSOR 

ORLEANS  1 

BBS  105 

(  ...... 

10014A431 

110.0! 

3$.0! 

5.5! 

-  1 

350J 

18.01  DIESEL  AIR 

!  LA 

NEW  ! 

1955 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

ICOBPRESSOR 

ORLEANS  1 

MBS  106 

35014A431 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  J 

210! 

1 8.0! DIESEL  AIR 

!IA 

NEW  ! 

1956 

|  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  J 

ICOBPRESSOR 

ORLEANS  ! 

MBS  108 

33014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

2101 

20.0! AIR  COMPRESSORS 

!  LA 

NEW  ! 

1961 

]  J 

110.01 

30.0! 

1.5! 

-  t 

1 

ORLEANS  ! 

BBS  109 

35014A431 

120.0! 

34.0! 

6.5! 

-  j 

350! 

20.0! TANKS 

1LA 

NEW  ! 

1967 

i  | 

120.0! 

34.0! 

1.5! 

-  | 

! 

ORLEANS  ! 

BBS  110 

1 46! 4A43 1 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

120! 

16.0! AIR  COMPRESSOR 

!LA 

NEW  ! 

1957 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  } 

! 

ORLEANS  ! 

BBS  111 

146! 4A43I 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

120! 

16 .0! AIR  COMPRESSOR 

SLA 

NEW  ! 

1957 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ORLEANS  i 

BBS  301 

56014A43! 

135.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

440! 

20.0 1TANKS 

!LA 

NEW  ! 

*  1957 

1  1 

135.0! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

NO  19-6 

10014A43! 

110.0! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

20.0ITANKS 

SLA 

NEW  ! 

1960 

1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

-  t 

! 

ORLEANS  ! 

R6  141 

14A43! 

140.0! 

34.01 

7.0! 

-  ! 

400! 

20.0! TANKS 

SLA 

NEW  I 

- 

!  ! 

140.01 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ORLEANS  1 

LB9  2 

1  ------ 

12515A7H 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  J 

100! 

18.0! DIESEL  PUMP 

SLA 

NEW  ! 

1957 

i  j 

•  j 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(26)  MILWAUKEE 

BULK 

TERNINAL 

j  j 

i  { 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

A6S  339 

•510440 

77ol 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.5 ! NONE 

!WI 

MILWAUKEE  1 

1967 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

AGS  351 

1509204 

77014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.5! NONE 

!VI 

MILWAUKEE  ! 

1967 

{  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  { 

! 

! 

ASS  391 

1298044 

770! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

14.5! NONE 

iwi 

MILWAUKEE  ! 

1965 

i  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

NO  1499 

1502010 

-  i 4F46! 

1  1 

! 

-  ! 

-  I 

! 

i 

i 

(15)  BISENER 

MARINE 

CONSTRUCT 

i ION  CO. 

j  i 

i  i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

BAYOU  BOBCAT 

1905255 

5 ! 1  Cl 1 S 

26.0! 

s.oi 

2.5! 

210! 

-  • 

7.SIN0NE 

!FL 

TAMPA  ! 

1974 

1  1 

26.0! 

8.0! 

2.2! 

6! 

j 

! 

BAYOU  BRAT 

1602002 

1911C031 

45.0! 

15.0! 

4.0! 

650! 

5! 

17.0! NONE 

IFL 

TAMPA  S 

1980 

1  1 

47.0! 

15.8! 

3.0! 

31* 

i 

1 

BAYOU  8AND1T 

1553389 

91 ! 3 A  36 ! 

68.1! 

24.0! 

11.0! 

1350! 

-  • 

40*0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

*  1981 

i  i 

75.0! 

24.0! 

9.0! 

-  i 

! 

! 

8AYQU  BEAST 

1511363 

14!3A35i 

40.0! 

16.0! 

4.5! 

350! 

-  j 

22.0! NONE 

IFL 

TAHPA  ! 

1967 

i 

1  { 

2  i 

i  i 

40.01 

t 

16.0! 

3.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

3 

!VTCC!  DIMENSIONS  !DRAFT! 


DIST! 

OPERATOR 

!  NET  1C0DE1LENGTH! BROTH! 

2 

2 

! 

HORSE! 

POWER! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  TER  {  SEE!//////!/////'  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER- {OVER- {/////! 

!  NAGE  !  IV  {  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

i 

(15)  MISENER  MARINE  CONSTRUCT ! ION  CO. 

i  i  l 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

t 

i 

2 

2 

j 

2 

2 

2 

1 

• 

1 

(CONTINUED) 

i  i  i 

i 

i 

! 

1 

BAYOU  BEAVER 

j 

*  7 1 3 A  35 ! 

28.7! 

1 1.9! 

4.2! 

175! 

!  1  1 

30.2! 

12.0! 

3.5! 

2 

BAYOU  BRAVE 

•547831 

!  8513A36! 

59.3! 

22.0! 

8.2! 

900! 

i  t  i 

60.0! 

22.0! 

6.5! 

i 

BAYOU  BRONCO 

5542986 

!  913A35! 

30.0! 

11.6! 

5.4! 

175! 

1  !  ! 

34.0! 

12.0! 

4.6! 

2 

BAYOU  BRUTE 

•290887 

«  1413A36! 

43.5! 

15.5! 

6.0! 

330! 

j  i  ! 

43.5! 

15.5! 

5.5! 

i 

BAYOU  3UTTHEAD 

•519989 

•  713A35! 

28.7! 

11.9! 

4.2! 

175! 

i  i  i 

30.2! 

12.0! 

3.5! 

2 

SEA  DOZER  I 

•614984 

1  2313A36! 

47.0! 

18.0! 

5.0! 

460! 

!  i  ! 

47.0! 

18.0! 

4.4! 

i 

SEA  DOZER  II 

1617232 

•  2313A36! 

47.0! 

18.0! 

5.0! 

460! 

i  i  i 

47.0! 

18.0! 

4.4! 

i 

JIM  BROUN 

1572034 

•  252714A43! 

250.0! 

72.0! 

10.9! 

-  » 

;  i  t 

250.1! 

72.1! 

2.3! 

2 

MISENER  1501 

1606345 

!  56414A43! 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

-  t 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

1.5! 

2 

MISENER  1701 

*617810 

!  69714A43! 

170.0! 

—  ! 

7.9! 

-  i 

!  !  ! 

170.0! 

50.0! 

2.0! 

■ 

MISENER  1702 

1618323 

!  69714A46! 

170.0! 

—  ! 

7.9! 

-  j 

1  !  ! 

170.0! 

50.0! 

2.0! 

2 

MISENER  1801 

•600863 

!  113914A43! 

180.0! 

60.0! 

8.0! 

-  ! 

1  !  1 

180.0! 

60.0! 

2.0! 

i 

MM  366 

!  529723 

1  53014A46! 

150.0! 

45.0! 

7.6! 

-  ; 

1  1  1 

150.0! 

45.0! 

1.6! 

i 

MM  377 

1536541 

*  41314A43! 

140.0! 

40.0! 

6.5! 

-  * 

!  !  1 

140.1! 

40.0! 

1.5! 

i 

MM  399 

1544905 

1  23214A43! 

120.1! 

32.0! 

4.9! 

-  ; 

j  t  i 

120.1! 

32.0! 

1.5! 

i 

MM  411 

1554932 

!  53014A46! 

150.0! 

45.0! 

6.3! 

! 

i  j  i 

150.0! 

45.0! 

1.5! 

• 

MM  414 

•577686 

*  42114A43! 

130.0! 

45.0! 

5.1! 

-  j 

i  i  i 

130.0! 

45.0! 

1-3! 

» 

MM  415 

1579280 

!  31 7 1 4 A43  1 

130.0! 

45.0! 

3.7! 

-  j 

1  1  1 

130.6! 

45.1! 

1.3! 

MM  417 

1582997 

1  113914A43! 

180.0! 

60.0! 

8.0! 

-  • 

i  i  i 

150.0! 

60.0! 

1.8! 

MM  421 

1575572 

!  54414A43! 

150.0! 

45.0! 

6.3! 

-  • 

i  i  j 

150.2! 

45.1! 

1.5! 

« 

MM  1502 

1611111 

!  56454A43! 

150.0! 

45.0! 

7.2! 

-  ! 

1 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

MM  1503 

1614985 

!  55214A43! 

150.0! 

45.0! 

7.2! 

-  ! 

» 

■  i  i 

150.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

MM  1504 

1624488 

!  56414A43! 

150.0! 

45.0! 

7.2! 

-  i 

i 

•  1  ! 

150.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

MM  1505 

1626769 

1  564!4A43! 

150.0! 

45.0! 

7.2! 

“  ! 

! 

1  1  1 

150.0! 

45.0! 

1-3! 

! 

NO  2101 

1607884 

1  147914A43! 

210.0! 

—  ! 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

210.0! 

« 

60.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

(16)  MISS  ALA 

REALTY 

• 

1 

!  !  ! 

•  !  ! 

; 

i 

• 

j 

! 

! 

! 

! 

MR.  P.  J. 

1615384 

!  6211A02! 

—  ! 

24.9! 

10.0! 

1306! 

t 

! 

i  •  i 

i  i  i 

106.7! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

(32)  MISS  R083IE,  INC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

t 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

MISS  ROBBIE 

1541398 

•  5911C02! 

79.8! 

1  «.8! 

5.5! 

1875! 

!  !  ! 

1  !  ! 

85.0! 

! 

18.8! 

; 

4.5! 

i 

; 

■ 

(32)  MISSISSIPPI  FLEET  t  T0U1 

j  NG 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

» 

i 

j 

; 

» 

i 

! 

GRAY  HAWK 

1622231 

1  5713A36! 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

900! 

!  !  1 

55.0! 

22.0! 

6.5! 

i 

RIVER  PRINCE 

1626510 

1  8713A36! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

900! 

! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

5.0! 

i 

HIGH-  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
FIXED  {  EQUIPMENT  STCS  BASE 
POINT  {  LINE-1  {AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////!TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE{  LINE-2 


8.5! NONE 
! 

32-0! NONE 


(31)  MISSISSIPPI  LIMESTONE 
CORPORATION 


9.6! NONE 
! 

9.9 ! NONE 


3.0! NONE 
! 

! 


34.01  NONE 
! 

! 

! 

! 

17.0! NONE 


52.01  NONE 
! 

! 

{ 

! 

! 


!FL  TAMPA 
! 

!FL  TAMPA 

i 

! FL  TAMPA 
! 

!FL  TAMPA 


TEAR  i 
BUILT  ! 
OR  { 
►REBUILT! 


!FL  TAMPA 
{ 

!FL  TAMPA 


!FL  ST. 

!  PETERSBURG 
•FL  TAMPA 


!FL  TAMPA 
! 

!FL  TAMPA 
! 

!FL  TAMPA 
! 

!FL  TAMPA 
! 

!  FL  TAMPA 
! 

{FL  TAMPA 
! 

! 

! 

! 

!TX  SABINE 
! 

! 


!LA  VENICE 
! 


!LA  CUT  OFF 
j 

Ila  cut  off 
{ 

I 

! 

! 

! 


CAROLYN  DAVIS 

! 632368 

! 

83 ! 3 A36 ! 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

800! 

22.0! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

! 

-  J 

! 

!  POINT 

! 

CLINT  DAVIS 

! 521923 

! 

97 ! 3A35 ! 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

1050! 

26.0! NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1969 

j 

I 

•  ! 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

! 

-  | 

! 

!  POINT 

! 

CLINTON  PERRY 

5261386 

i 

1513A35! 

43.0! 

12.0! 

5.0! 

185! 

-  | 

1 8. 5 !NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1951 

! 

2 

!  ! 

43.0! 

12.0! 

5.0! 

i 

-  j 

! 

!  POINT 

i 

JOE  CLAY  DAVIS 

•534783 

i 

9753A35! 

64.0! 

24.0! 

8.0! 

1050! 

-  • 

26.0! NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1971 

! 

! 

!  1 

64.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

!  POINT 

! 

SYDNEY  DAVIS 

1236378 

! 

84J3A35! 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

1000! 

-  j 

25.0! NONE 

IMS  FRIARS 

j 

1937 

! 

! 

!  ! 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  • 

! 

!  POINT 

i 

WHITEWATER 

! 274289 

i 

1  3  !  3  A  36  ! 

42.0! 

15.0! 

3.5! 

165! 

-  | 

15.0! NONE 

IMS  FRIARS 

j 

1957 

i 

i 

!  ! 

42.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

!  POINT 

i 

WILLIE  FRANKLIN 

1236101 

! 

23J3A36! 

60.0! 

16.0! 

3.5! 

300! 

-  | 

15.0! NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1937 

! 

i 

!  ! 

60.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

i 

!  POINT 

! 

AS  27 

!  - 

i 

125J4A46! 

130.01 

30.0! 

7.5! 

! 

450! 

10.9! NONE 

!H$  FRIARS 

! 

1951 

« 

! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

!  POINT 

! 

AS  306 

!  - 

5 

123! 4A46! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

-  ! 

450! 

10.9! NONE 

IMS  FRIARS 

j 

1949 

i 

! 

i  2 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

!  POINT 

i 

BENTLEY 

i  ...... 

! 

225I4A46*! 

195.0! 

35.0! 

7.7! 

! 

1300! 

10.9 ! NONE 

! MS  FRIARS 

i 

1955 

2 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

j 

!  POINT 

! 

C  1603 

5519127 

i 

912I4A43! 

200.0! 

50.0! 

9.6! 

-  ! 

1500! 

1 1 .0 ! NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1969 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

50.0! 

3.5! 

j 

-  • 

! 

!  POINT 

• 

DXE  13 

•264854 

j 

1 1 40! 4A43 ] 

260.1! 

50.1! 

8.6! 

-  ! 

2000! 

10.4 ! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1952 

! 

2 

!  ! 

260.1! 

50.1! 

2.4! 

i 

-  » 

! 

!  POINT 

i 

HEIDI 

2  ...... 

i 

217! 4A431 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1000! 

9.0!  NON'. 

IMS  FRIARS 

! 

1955 

j 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

!  POINT 

• 

JAMES  265 

i  - 

! 

275I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1100! 

10.0JN0NE 

SMS  FRIARS 

i 

1947 

t 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  POINT 

! 

M  316 

i  ...... 

2 

130J4A46! 

110.0! 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

400! 

1 1 . 0 ! NONE 

! MS  FRIARS 

» 

1953 

! 

! 

i  ; 

110.0! 

28.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

i 

!  POINT 

! 

NITA 

2  ...... 

! 

217J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1000! 

9.0! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1955 

! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

!  POINT 

! 

ROGERS 

!  - 

i 

217J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1000! 

9 .0 ! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1955 

! 

! 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

!  POINT 

! 

RUSTY 

!  - 

! 

21 7! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

t 

1000! 

9. 0 ! NONE 

IMS  FRIARS 

! 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

!  POINT 

i 

SCNO  1010 

! 271 520 

! 

602 ! 4A41 ! 

200.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1100! 

14.8! NONE 

IMS  FRIARS 

i 

1956 

1 

« 

!  ! 

200.0! 

28.0! 

1.8! 

! 

-  J 

! 

!  POINT 

! 

! 

! 


! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AMD  HUME* 


*  ‘VTCC 

i  MET  ! CODE 

- l«£CIS-‘***» 

COAST  !  TER  !  SEE 
GUARD  !  TON-  ‘PAGE 
NUMBER  !  NA6E  !  IV 


DIMENSIONS  !DRAFT! 
LENGTH! 3RDTH*  ! 

REG.  !  REG. ‘LOAD-! 
//////!/////•  ED  ! 
OVER“!OVER“! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CA*GO  HANDLING  *S  !OPE»ATING  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EDUIRNENT  »TC!  BASE  !  TEAR 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT 

PASS-  !UIGHT>  !////////////////!TO!//////////J  OR 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-*  'EE*  LINE-?  !*RE3UILT 


(31)  MISSISSIPPI 

• 

2 

LIMESTONE  » 

i  i  2 

i  2  ! 

i  i  i 

• 

i 

i 

i 

■ 

i 

1 

2 

2 

2 

2 

i 

i 

* 

■ 

2 

1 

a 

2 

CORPORATION 

2 

i  j  ! 

• 

i 

2 

• 

a 

i 

i 

(CONI 

INUED)! 

■  i  ; 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

T  109 

i  - 

!  1 25 14A43  j 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

- 

4?5! 

7.5!N0HE 

!■  » 

FRIARS  » 

1953 

1 

j  2  1 

120-0* 

30.0! 

1.0! 

-  • 

2 

i 

POINT  » 

T  243 

t  ...... 

i  1 25S4A43I 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

- 

425! 

7.5 ! NONE 

!MS 

FRIIRS  ! 

1953 

i 

*  •• 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  * 

a 

i 

ROIMT  • 

T  325 

i  ...... 

•  125!4A43! 

120.0! 

30.0* 

6.5! 

- 

425! 

7. 5! NONE 

•MS 

FRURS  » 

1933 

i 

« 

t  t  ! 

2  j  < 

120.0! 

• 

30.0* 

2 

1-0! 

i 

2 

1 

2 

• 

2 

POINT  • 

1 

C31>  MISSISSIPPI 

MARINE 

• 

C0R°0! RATION 

i  i  i 

!  i  i 

t 

• 

» 

» 

i 

t 

1 

2 

■ 

2 

; 

a 

l 

l 

CC  110 

1006106 

1  293  !5A70 1 

195. oi 

35.0! 

7.0! 

- 

70oi 

16.7! NONE 

*!ms 

6REEMVILLE! 

1957 

t 

«  i  * 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

2 

2 

MM  103 

*539714 

!  1211*1 5  A71 S 

264.0* 

50.0* 

9.0! 

- 

3100! 

14. 0! DIESEL  POWERED 

*.NS 

GREENVILLE ! 

1957 

2 

t  t  i 

264.0! 

50.0! 

1-5! 

-  » 

!  PUMP 

a 

i 

NPS  1303 

*295430 

*!  307  !5  A7oi 

139.1! 

50.0! 

9.0! 

- 

1602! 

16.0!N0HE 

•MS 

6REEMVZLLE! 

1964 

i 

i  i« 

140.0! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

t 

i 

i 

NMS  1406 

! 517004 

1  795!5A20! 

195.0! 

35.1! 

9.0! 

- 

1400! 

17.8! DIESEL  POWEREO 

■MS 

GREENVILLE! 

196> 

1 

2 

i  2  2 

!  5* 

195.1! 

2 

35.0! 

i 

1.5! 

i 

j 

!  PUMP 

2 

l 

l 

i 

i 

(31)  MISSISSIPPI 
CO. 

MARINE 

2 

TRANS ! PORT 

i 

i  ii 

i  <  2 

t  ii 

2 

• 

i 

1 

2 

t 

i 

2 

i 

i 

« 

l 

J 

i 

■ 

DENNIS  SOSS 

!  544705 

!  256! 3A36! 

103.9! 

32.0! 

8.6! 

2250! 

-  { 

42.0SN0ME 

!*KS 

VICKSBURG  ! 

1972 

i 

2  2  ! 

103.9! 

32.0! 

7.9! 

i 

-  * 

! 

i 

i 

GENE  NEAL 

•563529 

I  433! 3A36! 

126-5! 

40.0! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

35.0! NONE 

*!MS 

VICKSBURG  1 

1975 

« 

1  !  ! 

126.5! 

40.0* 

8.5! 

i 

-  • 

i 

i 

i 

LESLIE  0 

*514533 

!  255! 3A  *4! 

110.0* 

34.0* 

8.0! 

22S0* 

-  ; 

38. oi NOME 

!MS 

VICKS3URG  ! 

1«6? 

i 

2  ;  t 

110.0! 

34.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

i 

• 

i 

MARK  SHURDEN 

1536066 

!  220! 3 A  36 ! 

126.5! 

38.5! 

8.6! 

3200! 

-  « 

34.0! NONE 

!  MS 

VICKSBURG  ! 

1972 

i 

i  2  ! 

138.0* 

38.5* 

6.0! 

2 

-  ! 

« 

1 

i 

NARY  ANN 

i 544353 

1  12&I 3A36 ! 

93.2! 

30.0! 

8.6* 

2250! 

-  • 

40.0*  NONE 

■MS 

VICKSBURG  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

NISS  KATHY 

1555383 

j  466 ! 3A36 ! 

130.2! 

38.0! 

11.0! 

4200! 

-  • 

42.0! NONE 

•MS 

VICKSBURG  ! 

1974 

2 

!  !  ! 

130.2! 

38.0* 

10.5! 

i 

-  » 

i 

j 

i 

MM  11 

! 544702 

!  1 S782SA71 ! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

- 

* 

3100! 

13.4! NONE 

ins 

GREENVILLE! 

1972 

i 

.*  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

» 

-  * 

; 

2 

i 

MM  12 

*544703 

!  137815A71! 

295.0! 

54.0! 

13.0! 

- 

i 

3100! 

13.4! NONE 

IK’S 

GREENVILLE! 

1972 

• 

!  *  ! 

295-0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  * 

■ 

j 

« 

HP  13 

*544933 

!  1 81 3! 5A71 ! 

275.0! 

54.0* 

13.0! 

- 

2 

3100! 

14- 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

i 

!  !  ! 

275.0! 

54.0* 

1.5* 

• 

-  ! 

* 

i 

j 

MM  15 

1551689 

!  19181SA71! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

! 

2600! 

21.51N0NE 

!MS 

Greenville! 

1973 

i 

!  •  ! 

295.0! 

54. O' 

1.5! 

• 

-  » 

i 

2 

t 

MM  17 

i 552277 

•  1918!5A71! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

! 

2600* 

21.5! NONE 

*!MS 

GREENVILLE! 

1973 

j 

!  !  ! 

295.0! 

54.0* 

1.5* 

2 

-  * 

i 

! 

! 

MM  18 

*1552901 

!  1 918! 5A71 ! 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

2600! 

21.5! NONE 

SMS 

GREENVILLE! 

1973 

; 

!  !  ! 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  » 

! 

i 

a 

M"  19 

i 552902 

!  1895! 5A71 ! 

275.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

2400! 

14.0! NONE 

*KS 

GREENVILLE! 

1973 

i 

!  •  1 

275.0* 

54.0! 

1.5! 

! 

-  J 

i 

! 

! 

MM  30 

*549820 

!  1 991 ! 5A71 ! 

297.6! 

54.0* 

13.0! 

- 

i 

5174! 

17.6iN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

i 

• 

!  !  ! 

297.6! 

54.0* 

1.6! 

i 

-  * 

i 

! 

! 

! 

MM  31 

! 549821 

!  1 991 !  5A71 1 

297.6* 

54.0* 

13.0* 

- 

2 

5174! 

17.6'!  NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1973 

2 

!  !  • 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

• 

-  • 

! 

! 

2 

MM  32 

1552533 

!  1991! $A71 ! 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

- 

2 

5174! 

17. 6! NONE 

•MS 

GREENVILLEi 

1973 

• 

!  •  ! 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

! 

j 

MM  33 

i 560950 

!  2195J5A71! 

297.6! 

54.0! 

12.0! 

- 

2 

4000! 

16.oieOlLER/  PUMP 

•MS 

GREENVILLE! 

1974 

!  •  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

i 

-  • 

1 

; 

! 

MM  34 

•561736 

!  2157S5A71* 

282.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

! 

4000! 

16.0! BOILER/  PUMP 

ins 

GREENVILLE! 

1974 

! 

i 

!  !  ! 

282.0! 

54.0* 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

| 

j 

! 

KM  35 

!  539802 

*  1527J5A71! 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

- 

! 

5174! 

16.6!PUMP 

•ns 

GREENVILLE! 

1972 

i 

!  !  ! 

297.6! 

54.0! 

1.6! 

!* 

-  ! 

i 

i 

( 

MM  36 

*541067 

!  1 527! 5A71 ! 

297.6* 

54.0! 

13.0* 

- 

! 

5174! 

16.6!PUMP 

ins 

GREENVILLE*! 

1972 

*  *  ! 

297.6! 

54.0! 

1-6! 

-  « 

i 

; 

i 

MM  108 

*550823 

1  1693S5A71! 

290.0! 

52.5! 

11.0! 

- 

3200! 

17.5 i OI ESEL  PUMP 

ins 

VICKSBURG  i 

1973 

i 

!  !  ! 

290.0! 

52.3! 

1.5! 

-  ! 

i 

■ 

J 

MM  109 

‘550824 

•  169815A71! 

290.0! 

52.5! 

11.0! 

- 

3000* 

17.5! DIESEL  PUM° 

ins 

VICKSBURG  *! 

1973 

i 

i 

!  !  1 

!  i  ! 

290.0! 

i 

52.5! 

2 

1.5! 

i 

i 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

(32)  MISSISSIPPI 

RIVER 

i 

GRAIN/!  INC. 

j  i  i 

!  i  i 

i 

< 

i 

2 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

1 

2 

MR.  ALDO 

! 566984 

1  533! 3  A  36 ! 

145. Oi 

48. o! 

9.6! 

5600! 

-  ! 

45 .0! NONE 

•LA 

NEW  { 

1975 

i 

j 

■  j  i 

145.0! 

48.0! 

7.0! 

2 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

i 

MP.  JOEY 

•552330 

!  583!  3A3M 

145.0* 

48.0! 

9.6! 

5600! 

-  • 

45.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

j 

2 

i  i  j 

145.0! 

48.0* 

7.6* 

i 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS  J 

i 

MR.  LAWRENCE 

1556838 

!*  533!  3  A  36 1 

145.0* 

48.0! 

9.6! 

5600! 

-  « 

45.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

i  i  i 

145.0! 

48.0! 

7.6! 

2 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

MR.  PAUL 

1562078 

i  5831 3 A  36 1 

145.0! 

48.0! 

9.6! 

5600! 

-  ! 

45 ■ 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

1 

i  i  i 

145.0! 

48.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

i 

CM)  NX  SSI  SSI  PPI- ALABAMA  BOAT  \  LEAS- 

inc.  » 


ACS  348 

1509823 

! 

770S4A41! 

195.0* 

35.0* 

9.0! 

! 

1500! 

14.5! NONE 

!  MS 

VICKSBURG 

! 

1967 

i 

} 

j 

2 

i 

•  ! 

1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

1.5! 

t 

i 

“ 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

j 

» 

(29)  MISSOURI  BARGE  LINE 

i 

COMP* ANY 

» 

! 

!  ! 

•  ! 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

{ 

i 

j 

• 

i 

i 

i 

i 

ARTHUR  E.  SNIDER 

•272142 

i 

329! JA  35! 

144.1! 

34.0! 

8.0! 

3200 

- 

43.0 ! NONE 

!  MO 

CAPE 

! 

1956 

j 

« 

2 

j  2 

153.0! 

34.0! 

7.0! 

- 

2 

! 

GIRARDEAU 

! 

» 

C.  W.  RUSHING 

1501595 

*! 

248*3A35! 

99.5! 

33.5! 

8.0! 

1 200! 

- 

45.0! NONE 

!M0 

CAPE 

! 

1966 

• 

i 

1 

•  ! 

106.0* 

34.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

l 

GIRARDEAU 

! 

» 

ELIZABETH  ANN 

*1278271 

■ 

329!3A35 ! 

144.1! 

34.0! 

7.0! 

2700! 

- 

44. 0! NONE 

i  MO 

CAPE 

! 

1959 

i 

1 

i 

i  i 

153.0! 

34.0! 

7.0! 

i 

- 

i 

J 

GIRARDEAU 

! 

! 

JIM  8UTTRY 

1640536 

! 

58&3A35! 

55.0! 

22.1! 

5.5! 

730! 

- 

28.0! NONE 

KO 

CAPE 

t 

1981 

• 

1 

! 

!  ! 

60.0! 

22.1! 

4.5! 

- 

! 

! 

GIRARDEAU 

i 

! 

JOANNE 

1297548 

! 

19953A35! 

96.0! 

34.0! 

7.5* 

5800! 

- 

! 

lo.O! NONE 

•MO 

CAPE 

1 

*  1970 

» 

i 

! 

i  i 

102.0! 

34.0! 

7.0! 

i 

- 

i 

! 

l 

GIRARDEAU 

i 

i 

MILTON  V  ROTH 

1270266 

2 

488?3A35! 

155.5! 

44.0! 

7.0! 

3600*! 

- 

! 

38.0! NONE 

!H0 

CAPE 

i 

•  1982 

i 

i 

a 

i  i 

164.0! 

44.0! 

6.0! 

» 

- 

! 

! 

i 

GIRARDEAU 

i 

i 

M  296 

*521706 

j 

623!4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1500! 

13.0! NONE 

ino 

CAPE 

i 

1969 

i 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

- 

i 

; 

! 

GIRARDEAU 

i 

; 

M  297 

1521707 

! 

623*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!  MO 

CAPE 

! 

1969 

i 

l 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

- 

i 

i 

i 

GIRARDEAU 

i 

! 

H  298 

*521708 

; 

623! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500* 

13.0! NONE 

•no 

CAPE 

i 

1969 

2 

i 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

- 

i 

; 

j 

GIRARDEAU 

! 

i 

M  299 

•521709 

! 

62  3 1 4 A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 3.0! NONE 

ino 

CAPE 

i 

1969 

*! 

i 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

- 

! 

! 

! 

GIRAROEAU 

a 

! 

M  300 

1521710 

! 

623*!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

•no 

CAPE 

i 

1969 

i 

| 

i 

i 

i 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

2 

i 

35.0! 

i 

i 

1.5! 

i 

i 

t 

2 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

• 

2 

i 

! 

GIRARDEAU 

! 

! 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DISH 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

-! 

!VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  !CODE!LENCTH! BROTH]  ! 

REGIS-!**** !  REG.  !  RE6. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  !PA6E!  OVER-JOVER-'/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT! 

! CAPACITY! 

2  2 
!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HI6H-  » 

EST  !  CAR60  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(LI6HT) !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

•VESSEL! 
!$  ! OPERATING  * 
!TC!  BASE  ! 

!A0!  LINE-1  ! 
•TO!//////////! 
!EE!  LINE-2  ! 

i 

; 

YEAR  • 
BUILT  * 
OR  ! 

♦REBUILT* 

(29)  HISSOUPI 

BARGE  1 

i 

i 

*E  COMP!  ANY 

i  2 

i  i 

i  i 

t 

t 

i 

* 

j 

• 

2 

2 

i 

2 

(C. 

INUED)! 

i  i 

• 

2 

2 

i 

M  301 

‘521711 

623! 4A4C) 

195.0! 

35.0! 

9-0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

•MO 

CAPE  ! 

1969 

i 

« 

;  i 

i  < 

195.0! 

35.0! 

i 

1.5! 

2 

”  ! 

1 

2 

GIRARDEAU  ! 

i 

(33)  MISSOURI 

i 

CITY  MARINE  SER1VICE* 

i 

i  i 

;  i 

i 

i 

• 

2 

2 

i 

i 

i 

INC. 

i 

;  j 

i 

i 

! 

; 

2 

COLVILLE 

•544314 

38J3A36! 

49.6! 

19.8! 

8.5! 

800! 

-  ! 

26 .0! NONE 

!TX 

MISSOURI  ! 

1972 

i 

;  ; 

55.0! 

19.8! 

6.5! 

-  • 

i 

CITY  • 

6UNNIS0N 

•573605 

67J3A36! 

54.3! 

20.0! 

8.3! 

800! 

-  2 

28.0! NONE 

!TX 

MISSOURI  ! 

1976 

i 

; 

;  j 

<  t 

60.0! 

20.0! 

• 

6.5! 

2 

-  ! 

1 

1 

CITY  * 

> 

i 

(29)  MISSOURI 

i 

PORTLANO  CEMENT!  CO. 

i  < 

t  i 

« 

i 

2 

t 

i 

i 

2 

j 

MPC  256 

843! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1400! 

14.5! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1981 

i  i 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

i 

1.6! 

2 

"  ! 

i 

i 

i 

2* 

(35)  MISSOURI 

I 

RIVER  SAND  CO.  ! 

i  i 

i  ! 

i 

i 

; 

i 

; 

• 

2 

NANCY  £  II 

•291001 

10! 3A36! 

40.9! 

12.0! 

3.6! 

220! 

-  • 

15.6! NONE 

•MO 

BOONVILLE  ! 

*  1983 

i 

i  j 

40.9! 

12.0! 

3.6! 

-  ! 

i 

i 

BQ  1 

5290959 

1  40! 4A47 ! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

-  • 

300! 

10.0! NONE 

•MO 

ROCHEPORT  2 

1963 

i 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

i 

60  2 

! 290960 

1  40! 4A47 ! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

i 

300! 

10.0! NONE 

•MO 

ROCHEPORT  ! 

1963 

i 

;  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

2 

NO  3 

i  - 

91 ! 4A43! 

100.0! 

22.0! 

4.8! 

-  « 

250! 

5.5SNONE 

!  MO 

BOONVILLE  2 

1947 

; 

i  2 

100.0! 

22.0! 

1.3! 

-  * 

« 

i 

NO  A 

i  ...... 

9114A43! 

100.0! 

22.0! 

4.S! 

i 

250! 

5.5! NONE 

•MO 

BOONVILLE  2 

1947 

> 

2  ; 

100.0! 

22.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

2 

NO  5 

i  ----- - 

2754*45! 

60.0! 

20.0! 

3.0! 

-  » 

75! 

3.6! NONE 

•MO 

BOONVILLE  ! 

1959 

i 

i 

!  i 

60.0! 

20.0! 

1.0! 

i 

-  • 

» 

i 

NO  6 

i  ...... 

109J4A43! 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  * 

300! 

7.5! NONE 

!  MO 

BOONVILLE  2 

1965 

■ 

i  ; 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

2 

NO  6 

i  ...... 

109!4A46! 

100.0! 

26.0! 

5.5! 

-  • 

300! 

7  *5 ! NONE 

•MO 

ROCHEPORT  ! 

1973 

i 

! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

i 

1.5! 

2 

i 

"  ! 

* 

• 

2 

2 

(01)  MISTY  CHARTERS* 

2 

INC.  i 

;  i 

i 

1 

1 

2 

; 

I 

i 

i 

j 

i 

JAZZ 

! 583669 

7! 1D11! 

26.0! 

9.5! 

3.0! 

200! 

1! 

10.0 ! NONE 

SNA 

BRANT  ROCK! 

1977 

j 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

26.0! 

9.5! 

2.9! 

! 

i 

i 

6! 

i 

! 

! 

! 

! 

(32)  MIT*  JOSEPH*  INC 

• 

• 

• 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

* 

i 

! 

• 

i 

< 

i 

! 

j 

i 

MARK  I 

;  ------ 

2 

2O51C01 ! 

52.0! 

20.0! 

4.0! 

460! 

-  • 

30.0! NONE 

!LA 

8URAS  ! 

1971 

i 

2 

{ 

! 

• 

i  ; 

t  ! 

52.0! 

20.0! 

* 

4.0! 

j 

! 

i 

52! 

1 

2 

l 

i 

! 

2 

! 

2 

(33)  MITCHELL 

ENERGY 

! 

CORP.  ! 

; 

• 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

2 

2 

! 

I 

! 

i 

j 

2 

2 

j 

! 

! 

i 

MISS  ALLISON 

i  ...... 

! 

5 ! 1C02 ! 

24.0* 

8.0! 

3.0! 

200! 

-  ! 

8.0! NONE 

!  TX 

BRIDGEPORT! 

1981 

i 

i 

i 

! 

; 

!  ! 

i  • 

24.0! 

8.0! 

! 

3.0! 

! 

i 

i 

6! 

i 

2 

! 

i 

i 

! 

! 

2 

! 

(32)  MITCHELL 

MARINE 

! 

RENTALS*!  INC. 

• 

«  i 

;  2 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

j 

i 

CECILIA 

!  - 

• 

5 ! 1C  02 ! 

26.0! 

10.0! 

3.0! 

200! 

-  ! 

8.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1983 

! 

2 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

26.0! 

10.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

6! 

! 

j 

« 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

(33)  NMKK*  INC 

i 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

t 

i 

! 

! 

I 

! 

2 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

O/B/A  WALTON  BARGE  TERMINAL 

! 

!  ! 

i 

! 

! 

i 

• 

; 

i 

! 

2 

SNOOPY 

1554128 

! 

! 

! 

10J3A36! 

!  i 

30.7i 

-  i 

16.0! 
-  i 

2.7! 

.  2 

165! 

i 

-  ! 
-  | 

JNONE 

l 

•TX 

! 

HOUSTON  • 

1 

1974 

2 

» 

(32)  MOBIL  OIL 

i 

! 

! 

; 

i  i 
!  ! 

j 

i 

i 

2 

2 

i 

! 

i 

! 

i 

« 

{ 

2 

2 

{ 

j 

2 

BAYOU  BLEU  1 

i  ...... 

i 

5 1 C02 ! 

14.4! 

4.0! 

.9! 

-  i 

-  i 

!  NONE 

!LA 

HOUMA  j 

1962 

2 

! 

• 

!  i 

14.0! 

4.0! 

.4! 

! 

-  ! 

i 

! 

2 

j 

BAYOU  BLEU  2 

i  ...... 

i 

! 1 C  02  5 

14.0! 

4.8! 

.9! 

! 

-  j 

iNONE 

•LA 

HOUMA  * 

1979 

i 

i 

! 

i  ■ 

14.0! 

4.8! 

.4! 

! 

-  ; 

! 

i 

! 

i 

PEGASUS  1 

!  - 

! 

!  1C02 ! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  j 

-  i 

6.0! 

!LA 

LAKE  2 

1986 

2 

! 

! 

!  ! 

20.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

-  i 

! 

j 

ARTHUR  ! 

■ 

PEGASUS  2 

i  ...... 

! 

!  1 C02 ! 

20.0! 

7.0! 

! 

i 

-  ! 

-  j 

i  L  A 

LAKE  ! 

1986 

i 

2 

! 

!  ! 

20.0! 

7.0! 

•  j 

2 

-  i 

i 

i 

ARTHUR  2 

« 

PEGASUS  3 

i  ...... 

2 

•1C02! 

20.0! 

7.0! 

i 

! 

-  i 

6.0! 

!LA 

LAKE  2 

1875 

j 

i 

! 

2  ; 

20.0! 

7.0! 

-  i 

2 

-  ! 

i 

! 

ARTHUR  ! 

i 

PEGASUS  4 

!  ----- - 

! 

! 1 C  02 i 

20.0! 

7.0! 

1.0! 

110! 

-  i 

6.0  j  NONE 

!LA 

HOUMA  • 

1987 

2 

» 

! 

!  ! 

20.0! 

7.0! 

.1! 

! 

3! 

i 

t 

2 

! 

PEGASUS  5 

j  - 

; 

MC02! 

20.0! 

7.0! 

1.0! 

-  1 

-  ! 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1987 

2 

! 

! 

2  j 

20.0! 

7.0! 

.1! 

1 

3! 

; 

! 

! 

• 

PE6ASUS  6 

j  - 

! 

! 1 C  02  ! 

20.0! 

6.0! 

! 

! 

-  t 

6.oi 

!LA 

LAKE  2 

1989 

i 

i 

! 

!  ! 

20.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

-  i 

! 

i 

ARTHUR  2 

i 

PEGASUS  7 

i  - 

! 

! 1 A02 ! 

20.0! 

6.0! 

1.0! 

140! 

-  i 

8. 0! NONE 

!IA 

HOUMA  ! 

1989 

2 

! 

■ 

!  ! 

20.0! 

6.0! 

.1! 

! 

5! 

; 

! 

2 

! 

PEGASUS  32 

j  - 

j 

51*02  5 

25.1! 

10.2! 

3.5! 

115! 

-  ! 

JNONE 

!LA 

LAKE  ! 

1954 

! 

! 

! 

!  ! 

25.1! 

10.2! 

3.5! 

! 

•  ■ 

i 

! 

ARTHUR  2 

! 

PEGASUS  57 

2  - 

• 

S 1*02! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

392! 

-  i 

JNONE 

2LA 

LAKE  2 

1965 

! 

1 

! 

!  ! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

! 

6! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

1 

PEGASUS  60 

;  ...... 

! 

! 1 *02 ! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

388! 

-  ! 

JNONE 

ILA 

LAKE  2 

1966 

2 

j 

! 

1  2 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

! 

6! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

PEGASUS  61 

!  — — 

; 

MA02! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

394! 

-  ! 

!  NONE 

ILA 

LAKE  • 

1966 

2 

! 

! 

!  ! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

! 

6! 

! 

i 

ARTHUR  ! 

! 

PE6ASUS  63 

j  - 

i 

-  !  1*02 ! 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

394! 

.  I 

-  !  NONE 

i  L  A 

LAKE  ! 

1967 

2 

i 

i 

!  i 

32.0! 

11.0! 

3.5! 

! 

6i 

j 

! 

ARTHUR  ! 

j 

PEGASUS  64 

!  - 

! 

-  !  1C02 J 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

256! 

.  j 

-  1  NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1967 

! 

l 

! 

!  ! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

! 

6! 

i 

! 

ARTHUR  ! 

1 

PEGASUS  65 

j  - 

! 

!1C02! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

256! 

-  ! 

-  ! NONE 

!LA 

LAKE  1 

1967 

! 

! 

! 

!  ! 

30.0! 

10.0! 

3.0! 

I 

6! 

! 

! 

ARTHUR  2 

! 

PEGASUS  66 

2  ...... 

! 

-  ! 1 C  02  2 

23.6! 

7.2! 

3.0! 

I 

.  2 

-  'NONE 

!LA 

LAKE  J 

*968 

i 

! 

2 

!  ! 

23.6! 

7.2! 

2.8! 

! 

6! 

! 

! 

ARTHUR  2 

! 

PE6ASUS  67 

j  . 

• 

I1C02S 

27.0! 

9.1! 

2.9! 

224! 

—  i 

8.0! NONE 

ILA 

HOUMA  ] 

1969 

! 

j 

2 

!  ! 

27.0! 

9.1! 

2.6! 

! 

6! 

» 

! 

! 

! 

PEGASUS  68 

s  - 

j 

-  ! 1C02 ) 

27.0! 

9.1! 

2.9! 

224! 

-  i 

8.0 ! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1969 

« 

• 

! 

I  ! 

27.0! 

9.1! 

2.6! 

« 

6! 

! 

i 

2 

2 

PEGASUS  69 

2  - 

• 

! 1C  02 ! 

27.0! 

9.1! 

2.9! 

224! 

•  ! 

8.0! NONE 

f  L  A 

HOUMA  ! 

1970 

2 

! 

2 

!  ! 

27.0! 

9.1! 

2.6! 

! 

6! 

! 

i 

2 

i 

PEGASUS  70 

! 567402 

\ 

1311C02! 

38.0! 

14.1! 

3.5! 

330! 

13! 

6.0! NONE 

!  L  A 

LAKE  ! 

1975 

i 

! 

1 

!  i 

33.0! 

14.1* 

3.5! 

i 

12! 

2 

! 

ARTHUR  2 

1 

PEGASUS  71 

j  - 

» 

-  I1C02S 

38.0! 

14.1! 

3.5! 

3301 

-  t 

12.0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1975 

i 

! 

! 

!  1 

38.0! 

14.1! 

3.5! 

i 

12! 

! 

2 

ARTHUR  i 

2 

PEGASUS  72 

!  - 

! 

-  !1C02! 

23.2! 

7.2! 

2.2! 

112! 

-  i 

6. 0! NONE 

ILA 

HOUMA  2 

1975 

J 

i 

J 

!  ! 

23.2! 

7.2! 

2.0! 

! 

3! 

! 

2 

! 

2 

1  !  1  I  I  1  !  !  1  !  1  !  ! 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR! 

DIST! 


i  NET 


! VTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT; 
•CODE‘LEWGTH!ORDTH! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARp 


-*RE6IS-!***»!  REG. 
TER  !  SEE!////// 

!  TON-  !PA6E!  OVER-! 


REG.'LOAD- 
/////!  ED 
OVER-!///// 


!  HU«e£R 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!€E! 

LINE-2 

••REBUILT! 

(32)  HOBIL 

OIL 

; 

i 

i 

t  i 

|  i 

t  i 

i 

j 

t 

2 

i 

« 

t 

2 

i 

l 

; 

i 

i 

i 

• 

2 

j 

t 

! 

2 

i 

; 

t 

i 

1 

« 

2 

(CONTINUED)! 

I  i 

2 

j 

t 

2 

2 

i 

< 

i 

PEGASUS  73 

»  - - 

- 

!U02! 

23.2* 

7.2! 

2.2! 

112! 

-  • 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1975 

i 

; 

•  i 

23.2! 

7.2! 

2.0! 

i 

3! 

2 

! 

2 

j 

PEGASUS  74 

i  - 

- 

!  1 C  02  * 

24.0! 

8.0! 

3.5! 

225! 

-  » 

!  NONE 

•LA 

LAME 

!  1976 

i 

i 

i  i 

24.0! 

3.0! 

3.5! 

i 

-  » 

; 

i 

ARTHUR 

! 

i 

PEGASUS  76 

i  - 

- 

SI C02« 

34.0! 

11.3! 

3.6! 

173! 

-  * 

1 0-0 ! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1977 

i 

i 

»  i 

34.0! 

11.3! 

3.0! 

; 

10! 

2 

i 

i 

i 

PEGASUS  77 

i  - 

- 

!  tC02 ! 

34.0! 

11.3! 

3.6! 

394! 

-  2 

!  NONE 

•LA 

LAKE 

!  1978 

* 

i 

i  i 

34.0! 

11.3! 

3.0! 

i 

6! 

; 

; 

ARTHUR 

i 

* 

PEGASUS  79 

i  — — 

- 

•  1  C02  S 

26.3! 

9.8! 

3.3! 

173! 

-  j 

6.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1979 

» 

i 

; 

26.3! 

9.8! 

3.0! 

i 

4! 

2 

< 

t 

i 

PEGASUS  80 

i  - - - 

- 

•1C02! 

26.3! 

9.8! 

3.3! 

173! 

-  » 

6.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1979 

i 

i 

;  t 

26.8! 

9.8! 

3.0! 

2 

4! 

j 

i 

2 

i 

PEGASUS  83 

t  ...... 

- 

! 1 C  02 ! 

28.4! 

10.5! 

3.5! 

256! 

-  ‘ 

!  HONE 

!LA 

LAKE 

•  1979 

* 

i 

t  t 

28.4! 

10.5! 

3.5! 

i 

8! 

t 

i 

ARfiTUR 

i 

i 

PEGASUS  34 

t  ...... 

- 

! 1C02! 

26.7! 

9.7! 

3.3! 

173! 

-  ! 

6.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1979 

i 

i 

;  i 

26.7* 

9.7! 

3.0! 

2 

4! 

2 

i 

i 

! 

PEGASUS  85 

i  ...... 

- 

!  1C02! 

26.0! 

9.0! 

3.3! 

173! 

-  J 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1978 

2 

• 

;  t 

26.0! 

9.0! 

3.0! 

» 

4! 

; 

i 

i 

i 

SUPCO  IX 

*258254 

1 5  !  3  A  35 ! 

34.1! 

15.0! 

4.5! 

221! 

15! 

15.0! NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1949 

« 

j 

!  ! 

34.1! 

15.0! 

4.S! 

i 

-  • 

! 

i 

2 

t 

SUPCO  XIV 

1283225 

12I3A35! 

33.7! 

15.1! 

4.0! 

170! 

-  ! 

12.0!K0H6 

•LA 

LAKE 

!  1960 

i 

{ 

i  i 

33.7! 

15.1* 

4.0! 

! 

-  » 

« 

i 

ARTHUR 

* 

2 

SUPCO  XVI 

•500465 

19J3A35! 

39.8! 

18.0! 

4.0! 

165! 

•  » 

12.0 !  NONE 

•LA 

HOUMA 

!  1965 

! 

; 

;  j 

39.8! 

18.0! 

3.6! 

i 

-  2 

i 

2 

! 

J 

BLUE  GOOSE 

!  1 76443 

!  10654A43! 

90.1! 

22.1! 

6.6! 

-  < 

300! 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

!  1945 

! 

| 

2  2 

90.1! 

22.1! 

2.0! 

; 

-  » 

j 

2 

2 

2 

3PUCE 

i  ...... 

27J4A43! 

55-0! 

24.0! 

4.0! 

-  • 

82! 

12.0! 6AS  COMPRESSORS 

!LA 

HOUMA 

!  1982 

j 

i 

i  i 

55.0! 

24.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

• 

2 

t 

CHEMICAL  RAFT  1 

i  ...... 

- 

! 4A44 ! 

40.0! 

18.0! 

1.0! 

-  • 

-  J 

2.0! 

!LA 

LAKE 

!  1956 

j 

• 

2  i 

40.0! 

18.0! 

1.0! 

i 

-  » 

; 

i 

ARTHUR 

2 

i 

LAC8LAHC  RAFT 

i  ...... 

- 

J4A44! 

32.0! 

12.5! 

_  j 

-  j 

-  j 

2.0‘HOHE 

•LA 

LAKE 

!  1944 

2 

f 

2  ; 

32.0! 

12.5! 

-  ; 

i 

-  ; 

i 

i 

ARTHUR 

2 

« 

LAKE  ARTHUR 

RAFT 

i  ...... 

- 

! 4  A  44  S 

40.0! 

12.5! 

-  ; 

-  « 

-  » 

2.0! NONE 

•LA 

LAKE 

!  1967 

i 

!  2 

40.0! 

12.5! 

_  i 

! 

-  • 

i 

i 

ARTHUR 

j 

i 

MARINE  WIRE 

LINE 

8 

i  - 

- 

! 4 A44  * 

36.0! 

16.0! 

1.6! 

-  « 

•  ♦ 

10.0! 55  GALLON  OIL 

•LA 

HOUMA 

!  1955 

j 

j 

;  2 

36.0! 

16.0! 

1.0! 

; 

-  j 

'DRUMS 

■ 

i 

2 

N09IL  2 

i  - 

- 

! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

-  t 

-  ! 

-  • 

12.0'GAS  COMPRESSORS 

!LA 

HOUMA 

!  1981 

i 

i 

i  2 

120.0! 

30.0! 

-  ; 

i 

-  » 

! 

i 

i 

2 

NATHAN 

•  - 

27 ! 4A43 ! 

55.0! 

24.0! 

4.0! 

-  ! 

82! 

12.0SGAS  COMPRESSORS 

•LA 

HOUMA 

!  1983 

2 

! 

<  j 

55.0! 

24.0! 

2.0! 

j 

2! 

! 

i 

; 

* 

NO.  23 

i  ...... 

60I4A43! 

65.0! 

24.0! 

3.0! 

-  • 

110! 

3.0! NONE 

!LA 

LAKE 

•  1960 

! 

; 

t  * 

65.0! 

24.0! 

1.0! 

2 

-  ! 

2 

j 

ARTHUR 

! 

2 

'CAPACITY!  HIGH-  *  'VESSEL! 

!  !  EST  »  CARGO  HANDLING  !S  !OPERATING  * 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  ! TC!  8ASE  !  YEAR 

'////////!  POINT  «  LIHE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TO! ////////// !  OR 


(03)  N08IL  OIL 

CORPORATION 

« 

•  !  ! 

i 

j 

* 

! 

» 

! 

! 

! 

M03IL 

ARCTIC 

•542026 

!  48666J2A20! 

894.65132.2! 

53.6? 

30000! 

134400! 

152. 3(3  STEAM 

,  2 

!CA 

LOS 

! 

1972 

! 

!  !  ! 

930.05132.3! 

21.7! 

! 

-  • 

! ELECTRIC  PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

MOBIL 

CHICAGO 

! 265762 

!  1 358! 2 A  20  S 

292.3! 

43.1! 

15.7! 

2160! 

3674! 

1S.5!PUHPSs 

BOOM 

•NY 

NEW 

YORK  ! 

1953 

! 

!  •  ! 

300.0! 

43.2! 

8.5! 

! 

! 

2 

! 

MOBIL 

MERIDIAN 

•286479 

•  19251 ! 2A20! 

708.2*102.0! 

39.7! 

15000! 

55214! 

124.514  STEAM 

PUMPS 

!ca 

LOS 

I 

1961 

! 

!  !  ! 

743.0! 102.4! 

9.3! 

! 

-  i 

» 

! 

ANGELES  ! 

M03IL 

SERVICE 

•277928 

!  4612A20! 

92.5! 

21.0! 

7.5! 

560! 

145! 

30.0  j  PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1959 

i 

!  !  ! 

92.5! 

21.0! 

4.5! 

• 

I 

! 

! 

SYOSSET 

1277623 

j  11995! 2A  20! 

618.1! 

84.2! 

33.5! 

1 485  0 i 

35633! 

120.0!4  STEAM 

TURBO  t 

!CA 

LOS 

! 

1956 

! 

!  !  ! 

641.0! 

84.4! 

8.8! 

! 

!4  STRIPPER  PUMPS! 

ANGELES  ! 

MOBIL 

1 

! 533403 

!  1 84! 3A36! 

96.6! 

28.0! 

14.9! 

3000! 

34.01N0NE 

!NY 

NEW 

YORK  i 

1971 

; 

!  !  ! 

105.6! 

28.1! 

12.4! 

! 

i 

l 

l 

MObIL 

2 

5551908 

!  13013A36! 

101.0! 

30.0! 

15.0! 

3000! 

-  • 

34 .oi NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1973 

! 

!  !  1 

108.0! 

30.0! 

13.0! 

i 

1 

! 

! 

MOBIL 

3 

! 638836 

!  13353A36! 

106.1! 

32.01 

16.6! 

3900  !* 

67 .4 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

110.0! 

32.0! 

14.6! 

i 

! 

! 

1 

MOBIL 

5 

! 588646 

!  18213A36! 

110.0! 

32.0! 

16.6! 

3900  j 

-  ! 

67.4 ! NONE 

tNY 

NEW 

YORK  { 

1978 

! 

!  !  ! 

116.0! 

32.0! 

14.6! 

i 

-  i 

! 

! 

1 

MOBIL 

7 

1642503 

!  140I3A36! 

79.0! 

26.0! 

10.0! 

1800! 

-  J 

50.0! NONE 

!NT 

NEW 

YORK  i 

1981 

2 

(  !  ! 

85.0! 

26.0! 

8.0! 

« 

-  | 

! 

! 

! 

MOBIL 

8 

•281119 

!  115I3A36! 

80.3! 

25.4! 

10.5! 

160oi 

-  j 

25 .0! NONE 

!NY 

NEW 

YOPK  ! 

1960 

i 

!  !  • 

80.91 

25.5! 

9.5! 

j 

-  j 

! 

i 

! 

MOBIL 

9 

•268843 

!  71I3A36! 

85.4! 

25.3! 

9.8! 

17001 

-  i 

15. 81  NONE 

*|NY 

NEW 

YORK  I 

1054 

! 

!  !  ! 

89.8! 

25.31 

8.5! 

l 

-  i 

! 

! 

! 

MOBIL 

20 

1528143 

!  1272  ! 5  A  70 ! 

227.0! 

43.4! 

12. 5! 

-  j 

2771! 

19.05PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

227.0! 

43.4! 

3.0! 

i 

-  | 

! 

! 

t 

MOBIL 

35 

J  517633 

!  207015A70! 

260.01 

57.0! 

13.6! 

-  ! 

4144! 

29.0IPUMPS 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

I960 

! 

!  !  ! 

260.0! 

57.0! 

2.5! 

I 

! 

! 

! 

MOBIL 

91 

! 625082 

!  5455I5A70! 

333.0! 

64,0! 

28.9! 

! 

12996! 

35.0! PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK  2 

1980 

i 

!  !  • 

383.0! 

64.0! 

6.0! 

! 

*  i 

! 

I 

! 

MOBIL 

120 

i 529271 

!  729755A70! 

405.0! 

72.0! 

28.8! 

! 

13792* 

52.0! 20/000 

8PH 

!NY 

NEW 

YORK  | 

1970 

! 

!  !  ! 

405.0! 

72.0! 

4.1! 

! 

{DIESEL 

PUMPS 

! 

! 

MOBIL 

SUPPLY 

!  528628 

!  1272I5A70! 

227.0! 

43.3! 

12.5! 

.  t 

2771  i 

19.0IPUHPS/ 

COILS 

•NY 

NEW 

YORK  l 

1971 

i 

i 

!  !  • 

!  !  ! 

227.0! 

! 

43.3! 

! 

3.0! 

i 

» 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

(03)  MOBIL  OIL 

CORPORATION 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MOBIL 

JOLIET 

1670500 

!  405 (3A36! 

140.0! 

44.0! 

8.5! 

3600! 

-  | 

40 . 0 ! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1984 

! 

!  !  ! 

140.0! 

44.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL 

LEADER 

1511857 

!  199!3A3S! 

150.2! 

44.2! 

8.5! 

5000! 

17.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

i 

!  !  ! 

150.2! 

44.2! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL 

320 

! 292292 

!  1212!  5 A 70 1 

220.0! 

52.5! 

8.5! 

! 

2160! 

17.01PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1963 

! 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  | 

« 

! 

! 

MOBIL 

321 

1292445 

!  129255A70! 

220.0! 

52. 5! 

8.5! 

•  2 

2568! 

17.0! PUMP 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1963 

! 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

MOBIL 

322 

! 292398 

!  132015A70! 

220.0! 

52.5! 

8.5! 

.  « 

2440! 

17.o1pUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1963 

> 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

« 

! 

1 

MOBIL 

330 

! 502126 

!  1 537! 5 A  70 ! 

220*0! 

52.5! 

8.5! 

! 

2177! 

i7.o!puhp 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

I 

MOBIL 

331 

! 502149 

!  1436! 5A70! 

220.0! 

52.5! 

6.5! 

-  J 

2568! 

17,0! PUMP 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

MOBIL 

332 

5502127 

!  139715A70! 

220.01 

52.5! 

6.5! 

-  ! 

2447! 

17.0! PUMP 

1  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

! 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

MOBIL 

333 

1502128 

!  1337I5A7U! 

220.0! 

52.5! 

6.5! 

-  ! 

2177* 

17 .0 1PUMP 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL 

334 

1502150 

!  1 436 ! 5A7Q ! 

220.0! 

52.5! 

8.5! 

-  ! 

2568! 

17.0IPUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  I  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

MOBIL 

335 

1502129 

(  1 397! 5A70! 

220.0! 

52.5! 

8.5! 

-  | 

2447! 

17.01PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

!  I  ! 

220.0! 

52.51 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

MOBIL 

336 

1511658 

!  143615A70! 

220.0! 

52.5! 

6.5! 

! 

2568! 

17.0IPUHP 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  !  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

MOBIL 

337 

1511659 

!  1436ISA70! 

220.0! 

52.5! 

8.  S! 

-  ! 

2566! 

17.0IPUKP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  !  i 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


589 


ENGR! 

DISH  OPERATOR 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC1 

•  NET  'CODE! 

1  REGIS-*!  “**! 
!  TER  1  SEE! 

1  TON-  {PAGE! 

1  NA6E  !  IV  • 

DIMENSIONS  iDRAFT! 
LENGTH! 8RDTH!  ! 

REG.  •  REG. 'LOAD-* 

utmumn  ed  • 

OVER”! OVER-! /////! 
ALL  !  ALL  {LIGHT* 

! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
ituum 
PASS-  ! 
ENGERS  * 

HIGH-  •  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  »S  ‘OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  !  YEAR  • 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  •  BUILT  * 

(LIGHT)J////////////////JTD!//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  {‘REBUILT! 

(03)  M03IL  OIL  CORPORATION 

i  t  ■ 

i  i  i 

1  1  J 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

t 

i 

!  ! 

!  • 

;  i 

(CONTINUED! 

!  i  ! 

i 

i 

t 

j  i 

MOBIL  3*0 

•573492 

1  165815A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3381! 

16*4! NONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

1976 

!  1  • 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

!  • 

MOBIL  341 

! 573493 

1  1731 *5*70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3300! 

16.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

J  • 

MOBIL  342 

•573494 

!  60515A701 

146.5! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

1893! 

16*oi NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

!  !  1 

146.5! 

54.0! 

2.0! 

•  * 

! 

!  ! 

MOBIL  343 

•573495 

*  176015A701 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  • 

3617! 

15.8!H0HE 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

1976 

1  •  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  • 

! 

i  i 

MOBIL  350 

•280204 

•  84515A701 

195.0! 

40.0! 

9,0! 

-  ! 

1615! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

1FL  ST.  HARKS  1 

1959 

■  t  i 

195.0! 

40.0! 

1.6! 

-  * 

! 

!  ! 

MOBIL  351 

•275975 

1  151 315*70* 

295.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

3134! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!LA  NEW  ! 

1958 

!  1  • 

295.0! 

50.0! 

1.6! 

-  J 

! 

!  ORLEANS  ! 

MOBIL  352 

!01 1 31 2 

1  104615*70! 

220.0! 

SO.O! 

8.6! 

-  • 

2153! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

SLA  NEW  ! 

1956 

!  !  ! 

220.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

MOBIL  353 

•011361 

!  1 046! 5 A  70 1 

220.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2153! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

SLA  NEW  ! 

1957 

!  !  1 

220.0! 

50.0! 

1.5! 

-  * 

j 

!  ORLEANS  ! 

MOBIL  354 

! 276374 

•  98115A70! 

220.0! 

50.0! 

8.6! 

-  < 

2201! 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

!FL  ST.  MARKS  ! 

1957 

! 

1  1  1 

i  i  i 

220.0! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

(15)  MOBILE  BAY 

TOWING 

i  i  i 

i 

; 

; 

i 

j 

!  i 

!  ! 

MOBILE  POWER 

! 521907 

1  12913A36! 

107.1! 

32.0! 

14.4! 

3000! 

-  J 

52.0! NONE 

j  i 

1969 

!  1  1 

!  1  1 

107.1! 

32.0! 

! 

14.4! 

i 

'  ! 

j 

i 

1  i 

i  i 

(32)  MODERN  BOAT 

SERVICE/  INC 

i. 

1  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

j 

j 

i 

i 

i  i 

i  i 

CAPT.  LUKE  C. 

1648272 

!  7313A36! 

--  j 

"  ! 

9.0! 

oOO! 

20! 

--  ! NONE 

! LA  VENICE  ! 

1982 

!  !  1 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

-  J 

! 

!  ! 

DONNA  MARIE 

•526736 

1  1213A36! 

--  ! 

—  ! 

5.0! 

400! 

20! 

—  ! NONE 

SLA  VENICE  ! 

1970 

i 

1  1  ! 

1  !  1 

48.4! 

17.0! 

! 

4.0! 

f 

-  ! 

l 

j 

•  ! 

!  1 

(33)  MOERBE/  C. 

€. 

! 

!  i  • 

1  !  1 

i 

i 

! 

! 

I 

s 

!  i 

!  ! 

SDH  264 

1 027235 

1  119215A70! 

264.0! 

50-0! 

9.6! 

-  j 

2000! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

! A L  MOBILE  J 

1977 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

■  ! 

! 

» 

!  ! 

!  ! 

(36)  MOSUL  OCEAN 

TOWING/  LTD. 

i 

• 

!  1  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

CHATHAM  STRAIT 

{503426 

1  5713A361 

65.4! 

21. 2J 

11.0! 

765! 

-  j 

40.0! NONE 

!AK  WRANGELL  ! 

1966 

i 

!  !  1 

70.0! 

22.0! 

6.2! 

“  ! 

! 

!  ! 

MOGUL 

{299614 

1  11 13*36! 

117.7! 

31.1! 

16.5! 

2150! 

-  j 

50.01NONE 

!WA  SEAT7LE  ! 

1965 

1 

!  1  1 

118.0! 

31.1! 

16.5! 

-  ! 

! 

i  i 

PERIL  STRAIT 

J  501167 

!  5713A36! 

65.4) 

21.4! 

11.0! 

850! 

-  1 

40.0SH0NE 

!AK  WRANGELL  ! 

1965 

l 

!  !  1 

I  1  1 

70.0! 

22.0! 

! 

8.2! 

! 

“  ! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

(32)  MOLDS  BOAT 

CO. 

{ 

{ 

1  1  ! 

•  •  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

HARDHEAD 

1298867 

1  3413*36! 

47.0! 

18.5! 

6.0! 

300! 

-  i 

27.0! NONE 

!LA  HARVEY  l 

1966 

1 

! 

1  t  1 

!  1  ! 

55.0! 

18.5! 

! 

4.0! 

! 

“  ! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

(25)  MOLINE  CONSUMERS  COMPANY! 

1  !  1 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i  t 

i  i 

JANES  P.  PEARSON 

1267293 

!  7313A361 

78.0! 

24.0! 

5.0! 

540! 

-  ! 

30.0! NONE 

!IL  MOLINE  ! 

1954 

! 

1  1  1 

78,0! 

24.01 

5.0! 

-  ! 

! 

i  i 

THE  VANCE 

1285133 

1  513*35! 

32.9! 

12.5! 

4.51 

150! 

-  | 

14*01  NONE 

1 IL  MOLINE  ] 

*  1948 

1 

1  1  1 

32.9! 

12.5! 

4.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

WANDA  ISABELLE 

1583300 

1  69 13*361 

81.0! 

23.0! 

6.5! 

1200! 

-  1 

J0.01N0NE 

!  IL  MOLINE  1 

1977 

i 

1  1  1 

61.0! 

23.0! 

6.0! 

-  ! 

t 

i  i 

CONSUMERS  5 

j  - 

I  9014A431 

100.0J 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.3JN0NE 

! IL  MOLINE  ! 

1954 

1 

!  1  i 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  ! 

CONSUMERS  6 

j  - 

1  9014A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

3.3! NONE 

!!L  MOLINE  t 

1954 

1 

1  l  1 

100.0! 

26.0! 

1.01 

-  ! 

! 

!  ! 

CONSUMERS  10 

1  - 

t  198UA43! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

-  ! 

500! 

8. 6! NONE 

! IL  MOLINE  ! 

1930 

j 

1  1  ! 

110.0! 

28.0! 

1.31 

-  ! 

» 

!  ! 

CONSUMERS  11 

i  - 

I  193UA43! 

110.0! 

28.0! 

7.3! 

-  I 

5001 

8.6! NONE 

1 IL  NOLINE  1 

1930 

! 

!  1  ! 

110.0! 

28.0! 

1.3! 

-  1 

! 

t  1 

CONSUMERS  12 

1  - 

J  25I4A43! 

70.0! 

16.0! 

2.8! 

-  i 

90! 

6.0! NONE 

!  XL  MOLINE  ! 

1928 

i 

1  (  1 

70.0! 

16.0! 

1.2! 

-  | 

I 

1  ! 

CONSUMERS  13 

i  - 

J  9514A43! 

108.0! 

24.0! 

5.0! 

-  i 

1751 

6.0! NONE 

!IL  MOLINE  ! 

1929 

! 

J  1  1 

108.0! 

24,0! 

1.2! 

-  J 

! 

!  ! 

CONSUMERS  14 

I  - 

1  9514A43! 

108.0! 

28.0! 

5.0! 

-  j 

100! 

6*01  NONE 

!  IL  MOLINE  I 

1928 

1 

1  1  1 

108.0! 

28.0! 

1.2! 

-  j 

! 

i  i 

CONSUMERS  16 

!  ------ 

1  17414A431 

150.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

650! 

9.5! NONE 

IIL  MOLINE  ! 

1984 

! 

1  1  1 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

■  | 

! 

1  ! 

CONSUMERS  t7 

1  - 

1  17414A43! 

150.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

650! 

9.5! NONE 

1  XL  MOLINE  ! 

1984 

i 

1  1  1 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

-  | 

1 

!  t 

CONSUMERS  18 

i  - 

1  174UA431 

150.0! 

30.0! 

6.5! 

-  } 

650! 

9, 5 1  NONE 

!  IL  MOLINE  ! 

1984 

i 

1  t  1 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

* 

1  ! 

CONSUMERS  19 

j  ... — 

1  17414A43! 

150.0! 

30.0! 

6.5! 

-  ! 

650! 

9.5! NONE 

IIL  MOLINE  ! 

1984 

! 

1  !  1 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

-  J 

» 

!  ! 

MOLINE  7 

j  — 

1  14SUA43! 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

0.5 ! NOME 

IIL  MOLINE  ! 

1946 

1 

1  !  1 

100.0! 

28.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

MOLINE  8 

i  ...... 

1  14514*43! 

100.01 

28.0! 

6.01 

-  J 

400! 

8*51  NONE 

IIL  MOLINE  ! 

1946 

i 

1  !  1 

100.0! 

26.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ! 

NO.  1 

j  - 

!  145! 4A431 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. 5! NONE 

IIL  MOLINE  ! 

1950 

! 

i  )  I 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

! 

t  ! 

NO.  2 

j  - 

i  H514A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. 5! NONE 

IIL  MOLINE  ! 

1950 

1 

!  •  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

NO.  3 

j  - 

1  14514A431 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  J 

400! 

8.5IN0NE 

t IL  MOLINE  ! 

1950 

! 

1  1  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  J 

! 

1  I 

MO.  15 

1  ------ 

I  9014A43 I 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  J 

300! 

8.3IN0NE 

IIL  MOLINE  ! 

1953 

1 

t 

1  1  1 

1  1  ! 

100.0! 

26.01 

! 

1.5! 

i 

—  ! 

! 

I 

1  i 

l  ! 

(28)  MOLO  SAND  t 

gravel 

! 

! 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

1  I 

MASIC 

1  - 

1  213*35$ 

26.0! 

9.01 

2.0! 

100! 

-  j 

A.S1N0NE 

1 I A  DUBUQUE  ! 

1952 

! 

1  1  1 

26.0! 

9.01 

2.0! 

-  j 

! 

i  i 

SAND  INSPECTOR 

i  - 

1  2214*46! 

—  ! 

””  ! 

3.3! 

-  J 

--  { 

9.0! NONE 

!  IA  DUBUQUE  ! 

1962 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

45.0! 

16.0! 

! 

3.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

I  ! 

!  ! 

(21)  MON  RIVER  T0U1NS#  INC. 

i 

i 

i  1  1 

1  !  i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

AUOUIPPA 

1264*34 

J  20213A36! 

103.7! 

27,0! 

6.5! 

1400! 

-  j 

27  *6! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1953 

! 

!  1  ! 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

-  | 

! 

!  ! 

BARBARA  ANN 

1261628 

i  20513*36! 

108.0! 

27.1! 

8.0! 

2230! 

*  ! 

?5*01 NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1950 

! 

!  !  ! 

108.0! 

27.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

ENVOY 

1500969 

!  11213*35! 

65.0! 

21.0! 

7.0! 

760! 

-  f 

30,0 !NONE 

IPA  SPEERS  1 

1965 

J 

! 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  I 

65.0! 

i 

21.0! 

! 

! 

6.5! 

i 

S 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(21)  AON  RIVER  TOWING#  INC. 

(CONTINUED) 

EXPLORER 


N.  F.  GUTTHAN 


JESSE  B.  GUTTHAN 
LEO  0.  GUTTHAN 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE! LEN6TH! BROTH!  ! 

i 

i 

CAPACITY! 

l 

COAST 

GUARD 

NUH8ER 

•  TER  •  SEE!//////! 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! 

!  NA6E  i  IV  !  ALL  ! 

/////•  ED  ! 
3VER-! /////! 
ALL  ! LIGHT! 

•////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

298207 

I  t  i 

!  ;  j 

i  i  * 

j  i  j 

*!  112!  3  A  35 ! 

i 

65.0! 

21.0! 

i 

i 

i 

i 

7.0! 

760S 

I 

!  !  ! 

65.0! 

21.0! 

6.5! 

J 

-  J 

298498 

!  112J3A35! 

65.0! 

21.0! 

7.0! 

760! 

-  * 

!  !  ! 

65.0! 

21.0! 

6.5! 

J 

-  • 

257623 

!  309!3A35! 

141.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  * 

!  !  ! 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

-  J 

526969 

!  198!3A36! 

84.0! 

26.0! 

7.5! 

1130! 

-  ! 

t  i  » 

34.0! 

26.0! 

7.0! 

j 

-  » 

506097 

!  201 ! 3 A  35 ! 

84.0! 

26.0* 

7.5! 

1020! 

-  « 

!  !  ! 

84.0! 

26.0! 

7.0! 

J 

-  • 

S46557 

•  198! 3A35i 

78.2! 

26.0! 

7.1! 

1130! 

-  ! 

t  »  i 

78.2! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

S07264 

1  256!3A35 ! 

90.0! 

30.0! 

7.9! 

1700! 

-  J 

i  ii 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

501747 

!  195!3A35! 

34.0* 

26.0! 

7.1! 

1020! 

-  • 

|  i  i 

84.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  » 

271024 

!  112!3A35! 

68.0! 

22.2! 

7.4! 

770! 

-  J 

!  !  ! 

68.0* 

22.2! 

6.S! 

J 

-  ! 

561757 

!  198*!3A36! 

78.2! 

26.0! 

7.1! 

1130* 

-  • 

!  i  i 

78.2! 

26.0! 

6.5! 

» 

-  • 

261553 

•  206!  3 A  36 ! 

101.1! 

26.5! 

6.5! 

1066! 

-  » 

j  ii 

108.8! 

27.0! 

6.5! 

-  * 

265429 

!  202! 3 A 36 ‘ 

103.7! 

27.0! 

6.5! 

1400! 

-  J 

;  ii 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

-  i 

265184 

•  202 ! 3 A  36 ! 

103.7! 

27.0! 

6.5! 

uooi 

-  • 

i  ;  i 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

i 

-  ! 

938835 

!  425*!4A40i 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  * 

930* 

j  i  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

9J8886 

1  425J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  1 

930! 

i  i  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  • 

938887 

!  42si4A40* 

1/5.1! 

26.1! 

9.0! 

-  » 

930! 

•  ii 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

J 

-  ! 

938888 

i  42si4A4oi 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  • 

930! 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

938889 

2  425I4A40! 

175.1! 

26.1* 

9.0! 

-  • 

930! 

!  •  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  ! 

938890 

!  425!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  •  ! 

175.1! 

26.1* 

1-5! 

i 

-  ; 

938891 

!  42554A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

930! 

!  !  • 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  * 

938892 

!  425! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

“  ! 

930! 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

938893 

!  425! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

i  j  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  J 

1938894 

!  425I4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  * 

930! 

!  !  * 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

*  t 

‘938000 

!  42554A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  * 

1938001 

!  425 !4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

•938002 

!  4J5! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

•938003 

•  42524A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

9301 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 938004 

!  425UA40! 

175.0* 

26.0! 

9.0! 

•  j 

930! 

! 

!  !  I 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1938005 

•  4^5!4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1938006 

!  425J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

“  ! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1938007 

!  425! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

930! 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1933008 

!  425J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

930l 

I 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

1938009 

!  425I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

930! 

j 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

5938010 

!  425 ! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

\ 

930! 

i  j  i 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

93801 1 

!  425!4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.01 

! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1938012 

I  4  25  ! 4A40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

930! 

!  !  ! 

171.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  j 

1938013 

!  425 ! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

| 

i  i  ; 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I9380U 

!  425J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  I 

1938015 

!  425! 4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

! 

930! 

I  I  I 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

*938016 

!  425! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

930! 

!  !  175.0 

43014A40!  175.0 
!  !  175.0 

328I4A40!  175.0! 

I  •  175.0 

S27I4A40!  175.1! 

{  i  175.1! 

309I4A40!  175.0 
!  !  175.0 

309UA40!  175.0 
!  !  175.0! 

309! 4A40!  175.0 
!  !  175.0 

309!4A40!  175.0! 

»  I  175.0! 

309J4A40!  175.0 
!  !  175.0! 

309I4A40!  175.0, 
!  !  175.0! 

309MA40!  17S.01 
I  *  175.0 

309I4A40!  175.0! 

!  !  175.01 

30914A40!  175.0! 

!  !  175.0! 

30914A40!  175.0 
I  !  175.0! 

424I4A40!  175.1! 
!  !  175.1! 

!  ! 

!  !  I 


HIGH-  !  ‘VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !/////////////// /!TD! ////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


10.7! NONE 
! 

10.7! NONE 

i 

10.7|n0NE 

! 

10.7 ! NONE 
! 

11.0! NONE 
! 

11 .0! NONE 
! 

11.01  NONE 
! 

11 .0! NONE 
! 

1 1 . 01  NONE 
I 

1 1 .0! NONE 

j 

11.0! NONE 
! 

11.01N0NE 

! 

11 .0! NONE 
! 

1 1 .0! NONE 
| 

11.0! NONE 
! 

1 1 .0! NONE 
! 

11 .0! NONE 
( 

1 1 .0! NONE 
! 

11.0! NONE 
! 

1 1 .0! NONE 
! 

11 .0! NONE 
! 

11.0! NONE 
! 

11.01NONE 

I 

13.0! NONE 
! 

11.31N0NE 

I 

11.3! NONE 
! 

11.31N0NE 

! 

11.3U0NE 

! 

1 1 .3! NONE 
! 

1 1 .3 ! NONE 

i 

11 .3 !NONE 
! 

11.3! NONE 

11. 3!N0N£ 
! 

11.3! NONE 
! 

1 1. 3 ! NONE 


!KY  ASHLAND 
2 

!PA  BELLE 
!  VERNON 
!PA  SPEERS 


!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
•PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
•PA  PITTSBURGH! 

i  i 

•PA  PITTSBURGH*! 

i  i 

i  PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
•PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  • 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
•PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
•PA  BELLE  ! 

•  VERNON  ( 
•PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 

•  VERNON  ! 
•PA  8ELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  I 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
!PA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
1  PA  BELLE  1 
!  VERNON  ! 
iPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
JPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ( 
JPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
IPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
IPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
IPA  BELLE  ! 
!  VERNON  ! 
IPA  BELLE  I 
!  VERNON  I 
IPA  BELLE  I 
!  VERNON  I 
IPA  BELLE  I 
I  VERNON  ! 
IPA  BELLE  I 
I  VERNON  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  t 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
!  1 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
1  J 
IPA  PITTSBURGH! 
I  I 
IPA  PITTSBURGH! 
I  ) 
IPA  PITTSBURGH! 
I  ! 
IPA  PITTSBURGH! 
!  1 
I  I 
I  I 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  ! VT  CC 

!  NET  JCOOE 
-! REGIS-! **** 
!  TER  !  SEE 
•  TON-  ! PA6E 


DIMENSIONS  {DRAFT!  !CAPACITT! 

LENGTH! BROTH!  !  !  ! 

!  RES-  !  RE6.JLOAD-!  »  CARGO  ! 

!/// ///!///// I  ED  !  !////////! 

OVER-SOVER -!/////!  HORSE!  PASS-  ! 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 
(LIGHT) ! //////////////// 


VESSEL! 
S  {OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD !//////////! 
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ENCR! 

i 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

DIST! 

OPERATOR 

i 

NET  ! CODE ! LENGTH! BROTH! 

t 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ‘OPERATING 

i 

... 

- - 

-‘REGIS-*****! 

REG.  ! 

REG.ILOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

i 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO] 

LINE-1 

BUILT  • 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

• 

TON-  !PASE! 

OVER**!OVER"!  /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////!TD!////////// 

OR  ! 

*  NUMBER 

2 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)*  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

‘REBUILT! 

(21)  HON  RIVER 

TOWING,  INC. 

i 

* 

i 

2  i 

;  2 

> 

i 

i 

j 

i 

; 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

t 

• 

; 

i 

(continued: 

! 

2 

2  i 

2 

* 

» 

• 

■ 

i 

NO 

37 

‘293327 

; 

692 !4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

1 2.0! NONE 

!PA 

BELLE 

1963  ! 

* 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

i 

! 

VERNON 

HO 

35 

! 293328 

j 

692‘4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  ‘ 

1500! 

12-0! NONE 

!PA 

BELLE 

1963  ! 

« 

2  ! 

195.1 ! 

35.1! 

1-5! 

! 

-  j 

; 

1 

VERNON 

! 

NO 

40 

! 296295 

2 

692S4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

12. OINONE 

!  PA 

BELLE 

1965  ! 

2 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

j 

t 

VERNON 

2 

NO 

42 

!2962?7 

; 

692!4A47! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  * 

1500! 

12&0! NONE 

!PA 

BELLE 

1965  ! 

2 

i  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

i 

VERNON 

t 

NO 

(3 

*296298 

i 

692! 4A47  * 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  ‘ 

1500! 

12*0! NONE 

•PA 

BELLE 

1965  ! 

i 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  * 

i 

; 

VERNON 

; 

NO 

44 

1296299 

i 

69214A47! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

12.0! NONE 

!PA 

BELLE 

1965  ! 

• 

i 

t  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

2 

1 

VERNON 

i 

NO 

46 

1296421 

2 

69214A47! 

195.1! 

35.1* 

9.5! 

-  • 

1500! 

12.0! NONE 

!PA 

BELLE 

1965  • 

2 

t  t 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ; 

i 

2 

VERNON 

i 

NO 

47 

1296422 

2 

692!4A47! 

19S.1 ! 

35.1! 

9.5! 

-  • 

1500! 

1 2.0! NONE 

SPA 

8ELLE 

1965  ! 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  J 

i 

■ 

VERNON 

! 

NO 

1272 

1280737 

2 

420!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

900! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1961  ! 

i 

i  2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

• 

NO 

1280 

1 236363 

{ 

416 ! 4A40j 

175.1! 

26.1! 

9.0* 

-  * 

900! 

10-7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1961  ! 

2 

i  ; 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  • 

; 

! 

i 

NO 

1295 

1287370 

2 

422 ! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930* 

10.7 !NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1962  ! 

i 

2  t 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

< 

NO 

1306 

1289527 

i 

422J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7  *  NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1962  ! 

i 

;  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  • 

i 

j 

i 

NO 

1320 

1292059 

> 

428! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10-7*N0NE 

*!pa 

PITTSBURGH 

1963  ! 

i 

i  ; 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

2 

i 

NO 

1323 

•292062 

2 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.71N0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1963  ! 

i 

!  t 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

; 

2 

i 

NO 

1326 

1292512 

i 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  * 

930! 

10.71N0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1963  ! 

• 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  • 

; 

! 

! 

NO 

1373 

1509047 

• 

428J4A40 ! 

175.1! 

26.1! 

9-0! 

—  ! 

930* 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1967  ! 

i 

t  2 

175.1! 

26.1! 

1-5! 

-  • 

i 

t 

; 

NO 

1375 

1509049 

i 

42814A40! 

175.  ,! 

26.1* 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7! NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1967  ! 

2 

;  i 

175.1! 

20.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

t 

NO 

1400 

1511934 

2 

428! 4A40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  J 

930* 

10.71H0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1968  ! 

i 

i  ■ 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ; 

; 

i 

• 

NO 

1401 

1511935 

1 

428! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  • 

930! 

10.7! NONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1968  ! 

2 

2  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

» 

i 

• 

NO 

1439 

1519401 

i 

428 ! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10-7 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1969  ! 

; 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

“  ! 

! 

! 

i 

NO 

1447 

1522847 

j 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1969  ! 

I 

2 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

i 

-  ; 

t 

! 

t 

NO 

1450 

1591330 

; 

430! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  i 

1 

■ 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

i 

i 

2 

NO 

1451 

1591331 

j 

430S4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13.0! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

i 

;  i 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO 

1452 

1591332 

• 

430  !4A40 1 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13-01N0NE 

SPA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

; 

! 

NO 

1453 

1591333 

! 

430 !4A40 ! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

*  t 

1150! 

13.01N0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

» 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

NO 

1454 

1591334 

1 

430! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

1 3.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

< 

; 

j  2 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

NO 

1455 

1591335 

i 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

1 3 -OINONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO 

1456 

1591336 

; 

430  !4 A40 ! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

1 

1  1 

195.01 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

NO 

1457 

1591337 

t 

430 !4A40 ! 

195.01 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13. OINONE 

I  PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

» 

1 

!  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO 

1458 

1591338 

• 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

1150! 

13-0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  1 

! 

! 

!  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

» 

! 

NO 

1459 

1591339 

! 

430! 4A40 1 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

j 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  • 

2 

! 

» 

NO 

1460 

1591340 

i 

430  5  4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  * 

1150! 

13.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

« 

1  1 

195.01 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

I 

! 

NO 

1461 

1591341 

j 

430J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13. OINONE 

!  pa 

PITTSSUR6H 

1978  ! 

; 

1 

<  i 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

NO 

1462 

1591342 

430! 4A4oi 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

i 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

< 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  ; 

t 

! 

! 

NO 

1463 

1591343 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

1150! 

15-0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  l 

f 

1  1 

195.01 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

! 

< 

NO 

1464 

1591344 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1150! 

13.0!NONE 

!  PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

» 

i  i 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

! 

NO 

1465 

1591345 

43014A40! 

195.0! 

26.0* 

9.5! 

- 

1150! 

13 .0*  NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

j 

!  ; 

195.0! 

26.0! 

2-0! 

-  ! 

i 

2 

! 

NO 

1467 

1591347 

430! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1150! 

13.0! NONE 

!pa 

PITTSBURGH 

1978  ! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  • 

i 

! 

! 

NO 

1468 

1591348 

i 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1150* 

1 3.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

j 

NO 

1469 

1591349 

! 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  ! 

1150! 

13. OINONE 

!  PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

1 

! 

;  t 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

; 

-  i 

! 

2 

! 

NO 

1470 

1591350 

t 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

1150! 

13-0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

2 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

i 

-  t 

! 

j 

2 

NO 

1471 

1591351 

i 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

• 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2-0! 

2 

-  ! 

j 

! 

! 

NO 

1472 

1591352 

! 

43014A401 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

i 

1150! 

1 3.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  j 

j 

! 

! 

NO 

1473 

1591353 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

! 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

i 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

1 

-  J 

i 

j 

< 

NO 

1474 

i 591 354 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

-  1 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH!  1978  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

NO 

1475 

1591355 

43014A40! 

195.0! 

26.0! 

9.5! 

! 

1150! 

13. OINONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1978  ! 

I 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

*  j 

i 

2 

NO 

1477 

1528057 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

•  i 

930! 

10-7! NONE 

SPA 

PITTSBURGH 

1970  * 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  2 

2 

! 

! 

NO 

1478 

1528058 

! 

42614A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1970  ! 

i 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

i 

] 

NO 

1479 

1528059 

1 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

! 

930! 

10.7! NONE 

Ipa 

PITTSBURGH 

1970  ! 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NO 

1480 

1528060 

42614A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

930! 

10.7  J  NONE 

!PA 

PITTSBURGH!  1970  ! 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

< 

I 

! 

NO 

1481 

1528061 

42814A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

. 

930! 

10.7!N0NE 

!  PA 

PITTSBURGH 

1970  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO 

1482 

1528062 

1 

42814A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

! 

930! 

10.7!NONE 

!PA 

PITTSBURGH!  1970  ! 

1 

1 

•  ! 

175.1! 

26.1! 

1-5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO 

148$ 

1529345 

j 

428! 4A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

10.7JN0NE 

!  PA 

PITTSBURGH!  1970  ! 

1 

i 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

2 

! 

NO 

1486 

1529346 

! 

428 ! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  1 

930! 

10. 7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH!  1970  ! 

1 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

{ 

l 

1 

593 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR ! 

DISTi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

- 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

NET 

REGIS¬ 

TER 

TON¬ 

NAGE 

!VTCC! 

1C0DE! 

«***} 

!  SEE! 

!  PAGE! 
IV  ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH! BRDTH!  ! 

REG.  <  REG. ! LOAD-! 
//////!/////!  EO  ! 
OVER-! OVER”! 7//// ! 
ALL  !  ALL  5LI6HT! 

! CAPACITY!  HI6H-  ! 

2  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

2  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT 

!//////// 2  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  !  ! 
IS  ! OPERATING  !  ! 
!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!T0 !//////////!  OR  ! 
SEE •  LINE-2  '•REBUILT! 

(21)  HON  RIVER 

TOWING#  INC. 

i  t 

i  i 

i _ i 

j 

i 

j 

i 

j 

j 

< 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

1 

2 

2 

<CONT I NUEO) 

! 

• 

i 

t 

• 

t 

! 

2 

NO 

1 498 

529348 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1971 

j _ j 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

2 

! 

NO 

1500 

529350 

428 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1971 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

-  ; 

2 

• 

NO 

1563 

542952 

428 

!  4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1O.?'iK0K£ 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

i _ 1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

-  2 

2 

! 

NO 

1564 

542953 

428 

•4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

930! 

10.7*  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

i _ i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

NO 

1566 

542955 

428 

*  4A40! 

17S.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

» 

930! 

10.7! NONE 

!*PA 

PITTSBURGH! 

1972 

« 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  j 

2 

2 

NO 

1567 

542956 

428 

!  4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

1 _ | 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  t 

2 

2 

NO 

1568 

542957 

428 

!4A40j 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

j 

i 

NO 

1569 

542958 

428 

!  4  A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

930! 

10.7! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1972 

j _ j 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

2 

! 

NO 

1571 

542960 

428 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

-  i 

2 

2 

NO 

1572 

542961 

428 

•4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

93C! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

» _ t 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

» 

-  ! 

2 

i 

NO 

1579 

544863 

428 

J4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1973 

t _ J 

175.1! 

26.1! 

1.5'. 

! 

-  ! 

i 

j 

NO 

1580 

544864 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

» 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1973 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  ! 

i 

j 

NO 

1581 

544865 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1973 

i _ i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

.  ; 

t 

i 

NO 

1582 

544866 

428 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

J 

930! 

10.7! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1973 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

; 

i 

NO 

1583 

554702 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

930! 

10.7J  NONE 

!PA 

PITTSBURGH l 

1974 

i _ i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1584 

554703 

428 

•4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

i _ i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

2 

i 

NO 

1585 

55  ’04 

428 

! 4  A  40  j 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

i _ i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1586 

554/05 

428 

S4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

.  i 

! 

! 

NO 

1587 

554106 

428 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

J  PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  2 

! 

i 

NO 

1588 

554707 

428 

J4A40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

9  3  0  5 

1 0. 7 ! NONE 

!P* 

Pittsburgh! 

1974 

i _ » 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1589 

554708 

428 

! 4*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1974 

J  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1590 

554709 

428 

•4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10. 7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1591 

554710 

428 

14A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

NO 

1592 

554711 

428 

14A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

NO 

1593 

55471  2 

428 

14A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1594 

554713 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1595 

554714 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

• 

930! 

10.7 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1596 

554715 

428 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

NO 

1597 

554716 

428 

14A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1 0  *7 !  HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1974 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

NO 

1617 

429 

14*47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10 . 7! NONE 

IPA 

BELLE  ! 

19B7 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

VERNON  1 

NO 

1671 

570086 

428 

! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1672 

570087 

428 

1 4  A  40 1 

175.1! 

26.1! 

9.0J 

- 

930! 

10.7IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  I 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1673 

570088 

428 

1 4  A  40 ] 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7INONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

NO 

1674 

570089 

428 

! 4  A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1 0.7! NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  I 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

NO 

1676 

570091 

42! 

5  4 A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

NO 

1677 

570092 

428 

J4A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

I 

I 

NO 

1678 

570093 

428 

! 4  A  40 1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7IN0NE 

|PA 

PI7TS8URGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

NO 

1679 

570094 

428 

J  4A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1 0.7 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

NO 

1680 

570095 

428 

! 4*401 

175. \! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

1O.7IN0ME 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

NO 

1681 

570096 

428 

! 4*401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.71  HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

NO 

1682 

570097 

428 

! 4*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.71  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1683 

570098 

*28 

14*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

I  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

NO 

1684 

570099 

428 

14*40! 

175.1! 

26.11 

9.0! 

- 

s 

930! 

1 0. 7  J  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1976 

t  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

! 

1 

NO 

1686 

579883 

429 

!4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7IN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

NO 

1487 

579884 

429 

14A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.71NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

!  I 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

NO 

1668 

579885 

429 

I4A40! 

175-1! 

26.1! 

9.0) 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!rA 

PITTSBURGH! 

1977 

I  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

NO 

1689 

579886 

429 

! 4 A  40 1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10-7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

NO 

1690 

579887 

429 

! 4A40 ! 

175. t! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1O.7JN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

( 

! 

NO 

1691 

579888 

429 

14*401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

I  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1692 

579889 

429 

*4*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 INONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO 

1693 

579890 

429 

I4A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

AO 

1694 

579891 

429 

! 4A40I 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

1 0  •  7 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

) 

! 

NO 

1695 

579892 

429 

!  4*40! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. /INONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977 

)  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

NO 

1696 

579893 

429 

!  4*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ) NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

!  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 


594  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


£N4R! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC 
NET  1C0DE 
!R£GIS-!**»* 
TER  !  SEE 
TON-  'PAGE 
NA6E  !  IV 

!  DIMENSIONS  '.DRAFT! 

1  LENGTH! 8RDTH!  1 

1  RES.  !  REG.1L0AD-! 

1 //////!/////!  ED  f 

1  0VER-10VER-! /////! 

1  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY!  HX6H-  ! 
!  !  EST  « 
!  CAR60  *  FIXED  ! 
•////////!  POINT  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
!  EN6ERS  !  (FEET)! 

CARSO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 

•VESSEL!  ! 

!S  {OPERATING  !  ! 

1 TC !  BASE  !  TEAR  1 

! AO!  LINE-1  !  8UILT  ! 
!TD! ////////// !  OR  ! 

!EE!  LINE-2  !*REBUlLT! 

(21)  NON  RIVER 

l 

l 

TOWING*  INC-  ! 

i  i 

i  ; 

i  i 

i 

j 

i 

i 

1 

2 

1 

! 

2 

i 

i 

i 

; 

* 

« 

t 

! 

! 

i 

(CONTINUED*! 

i 

1 

; 

! 

i 

• 

t 

2 

NO 

1697 

1579894 

1  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

(ONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1977 

i 

i 

l 

175.1! 

2o.1! 

1.5! 

! 

-  i 

• 

! 

| 

NO 

1699 

1579896 

1  42914A4C 

i 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

HOME 

!  PA 

PITTSBURGH* 

1977 

i 

i  i 

j 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

* 

-  i 

! 

NO 

1728 

1588138 

•  42914A40 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

* 

1020! 

10.7 

NONE 

iPA 

PITTSBURGH! 

1977 

i 

•  i 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

* 

•  i 

! 

| 

NO 

1729 

1588189 

1  42914A4C 

t 

175-1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

i 

i  > 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

.  i 

! 

NO 

1730 

1588190 

1  42914A4C 

i 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1977 

i 

i  i 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

« 

-  i 

t 

NO 

1731 

1588191 

•  42914A4C 

t 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1977 

i 

f  t 

t 

175.1! 

26.1! 

1.S! 

! 

-  ! 

j 

NO 

1732 

1588192 

!  42914A40 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

|PA 

PITTSBURGH! 

1977 

; 

!  ! 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

* 

-  i 

; 

NO 

1734 

1588194 

1  42914A4C 

* 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1977 

i 

t 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

| 

-  i 

! 

NO 

1736 

1588196 

42914A40 

J 

175.11 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH ! 

1977 

j 

■ 

j 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  t 

! 

NO 

1737 

1538197 

•  42914A4C 

i 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

i 

i 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  t 

j 

NO 

1738 

1583198 

1  42914A4C 

« 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

i 

; 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  i 

! 

NO 

1740 

1588200 

J  42914A4C 

2 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

■ 

t  j 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

J 

-  ! 

; 

NO 

1741 

1588201 

•  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

i 

i 

2 

175.1! 

26.1! 

1.S! 

J 

-  i 

2 

NO 

1742 

1588202 

J  42914A4C 

! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

* 

1020! 

10.7 

(ONE 

jpA 

PITTSBURGH! 

1978 

; 

i  i 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

• 

-  i 

; 

NO 

1743 

1538203 

1  42914A4C 

2 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

i 

i  i 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

i 

NO 

1744 

1538204 

>  42914A4Q 

! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

t 

;  i 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

J 

-  • 

2 

NO 

1745 

1538205 

!  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

• 

1 

i  i 

! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

J 

.  i 

J 

NO 

1746 

1538206 

1  42914A4C 

2 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

J 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

( 

i  i 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

J 

-  i 

i 

NO 

1747 

1588207 

i  42914A4C 

2 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1978 

i 

1  ! 

2 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

NO 

1800 

1617097 

!  42914A4C 

2 

175-1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

! 

l  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

NO 

1801 

•617098 

1  42914A4C 

! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

i 

1  ! 

i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

NO 

1802 

5617099 

1  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPFERS  ! 

1980 

i 

!  ! 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO 

1803 

•617100 

1  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

!PA 

SPEERS  ! 

1980 

! 

!  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

NO 

1804 

1617101 

1  42914A40 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

* 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

! 

•  ! 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  « 

1 

NO 

1805 

1617102 

!  42914A4C 

{ 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

1 

1  ! 

J 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

NO 

1806 

•617103 

!  42914A40 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

! 

1  ! 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

NO 

1807 

1617104 

!  429  J  4A40J 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

NO 

1808 

1617105 

!  42914A4C 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

t 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1980 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO 

1809 

1617106 

1  42914A4C 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

IPA 

SPEERS  ! 

1980 

1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

« 

.  i 

i 

NO 

1810 

•635793 

•  42914A4C 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1020! 

10.7 

(ONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1981 

1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO 

1811 

•635794 

•  42914A40 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1981 

1 

1  ! 

; 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

NO 

1812 

1635795 

!  42914440! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1981 

1 

1  1 

! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

NO 

1813 

1635796 

J  42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1 020 ! 

10.7 

NONE 

IPA 

SPEERS  I 

1981 

1 

1  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

NO 

1814 

1635797 

1  42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

(ONE 

!PA 

SPEERS  ! 

1981 

! 

1  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

NO 

1815 

1635798 

1  42914A4C 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

SPEERS  ! 

1981 

! 

1  ! 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

NO 

1816 

1635799 

1  42914A40J 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

SPEERS  1 

1981 

i 

1  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO 

1817 

i  635800 

1  42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

SPA 

SPEERS  ! 

1981 

1 

1  1 

! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

NO 

1818 

1635801 

J  429J4A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

SPEERS  J 

1981 

! 

1  i 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

NO 

1819 

1635802 

1  42914A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

SPEERS  ! 

1981 

1 

1  1 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

NO 

1«00 

1680306 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

! 

j  ; 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1901 

1630307 

J  429 i 4A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

• 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

1 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

t 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1902 

1680308 

1  429 J4A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

1 

J  J 

173.1! 

26.1! 

1.51 

i 

-  ! 

VERNON  1 

NO 

1903 

1680309 

J  429  5  4A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  « 

VERNuM  ! 

NO 

1904 

1660311 

1  42914A41 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1985 

l 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  i 

VERNON  ! 

NO 

1905 

1680312 

l  429J4A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

j 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

! 

|  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

j 

-  * 

VERNON  ! 

NO 

1906 

1680313 

!  429!  4 A 4) 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1020! 

10,7 

NONE 

!PA 

BELLE  S 

1985 

I 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  i 

VERNON  ! 

NO 

1907 

1680314 

•  42914A47 

2 

175.11 

26.1! 

9.0! 

- 

» 

102oi 

10.7 

(ONE 

!PA 

BELLE  l 

1985 

1 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1908 

•680315 

1  42914A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

•  2 

VERNON  ! 

NO 

1909 

1680316 

J  429J4A47J 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

i 

1020! 

10.7 

NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1985 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

i 

-  t 

VERNON  ! 

NO 

1910 

1680317 

1  42914A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  I 

1985 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1911 

1630318 

1  429J4A47 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

• 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1912 

1680319 

i  42914A45 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

l 

|  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1913 

1680320 

1  42914A471 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

IPA 

BELLE  ! 

1985 

t 

1  ! 

1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

VERNON  ! 

NO 

1914 

1680321 

1  42914A41 

1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

1020! 

10.7 

NONE 

•PA 

BELLE  ! 

1945 

! 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1 

i 

i 

175.1! 

! 

26.1! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

t 

i 

i 

•  2 
{ 

! 

VERNON  ! 

s 

s 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


595 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC1 

1  NET  ICODEl 

1  REGIS-!****! 

•  TER  1  SEE! 

•  TON-  ‘PA6E1 

1  NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  1 
LEN6TH18RDTH! 

REG.  !  REG.! 
//////!/////! 
OVER-! OVER"! 
ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 
ED  • 

turn 

LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY! 

{ 

CAR 60  I 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  •  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) I///////////////) 
(FEET)!  LINE-2 

•  V 

!S 

!TC 

•AO 

!TD 

!£E 

E  S  S  E  L  » 
OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINE-1  | 

umntn\ 

LINE-2  • 

; 

i 

YEAR  * 
BUILT  ! 
OR  • 

•RE8UILT! 

(2M  HON  RIVER 

TOUINC/  INC. 

1  1  1 

i  j  j 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

l 

j 

t 

j 

i 

(CONTINUED] 

i  i  i 

i 

i 

i 

! 

NO  1915 

•680322 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1985 

1  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

VERNON  ! 

HO  1916 

•680323 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1985 

j  j  ; 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ; 

l 

VERNON  ! 

NO  1918 

! 680325 

•  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA 

8FLLE  • 

1985 

I  1  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  t 

i 

VERNON  ! 

NO  1919 

•680326 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

SPA 

BELLE 

1985 

• 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

1 

VERNON  ! 

NO  1920 

1680327 

•  42914A47' 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

SPA 

BELLE  • 

1985 

J 

i  j  i 

175.1! 

26.1! 

1 .  S! 

-  t 

i 

VERNON  * 

NO  1921 

! 680328 

1  42914A47* 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 7! NONE 

•PA 

BELLE  • 

1985 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ; 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  1922 

•680329 

•  42914A47  J 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020* 

10-7! NONE 

•PA 

BELLE  ! 

1985 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

i 

VERNON  ! 

NO  1923 

•680330 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

•PA 

BELLE  • 

1985 

1  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

VERNON  • 

NO  1924 

! 680331 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10-7! NONE 

!PA 

BELLE  • 

1985 

i  i  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

{ 

VERNON  ! 

NO  1926 

'.929120 

1  429J4A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

i  ;  ■ 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

VERNON  • 

NO  1927 

•929121 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7*  NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

i  i  i 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

l 

VERNON  ! 

NO  1928 

•929122 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

1  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

i 

VERNON  ! 

NO  1929 

! 929123 

•  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

!  •  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

VERNON  ! 

NO  1930 

•929124 

1  42914A47* 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!  PA 

BELLE  ! 

1988 

1  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

.  t 

i 

VERNON  ! 

NO  1931 

'.929125 

•  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 'NONE 

!PA 

BELLE 

1988 

1  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

i 

VERNON  ! 

NO  1932 

1929126 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!P  A 

BELLE  ! 

1988 

1  1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  t 

J 

VERNON  ! 

NO  1933 

1929127 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

■  i  i 

175.1! 

26.1! 

1-5! 

-  j 

i 

VERNON  ! 

NO  1934 

•929128 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

•PA 

BELLE  ! 

1988 

!  !  ! 

175-1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

• 

VERNON  • 

! 

NO  1935 

•929129 

!  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10. 7! NONE 

•PA 

BELLE 

1988 

• 

1  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  1936 

1929130 

•  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7J  NONE 

!  PA 

BELLE  ! 

1988 

! 

• 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

t 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  1937 

•929131 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10-7JK0NE 

!PA 

BELLE  ! 

1988 

! 

• 

1  1  • 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

VERNON  • 

! 

NO  1938 

1929132 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

!PA 

BELLE  • 

1988 

• 

• 

•  !  1 

175.1! 

26.1! 

1-5! 

-  • 

! 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  1939 

1929133 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7! NONE 

•PA 

BELLE  ! 

1983 

! 

! 

!  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VERNON 

! 

NO  1940 

•929134 

1  42914A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

- 

1020! 

10.7 ! NONE 

!PA 

BELLE  1 

1988 

| 

1 

•  !  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

; 

NO  2001 

!  - 

•  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

1 3. 5 ! NONE 

!PA 

BELLE  1 

1989 

! 

! 

1  !  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  | 

! 

NO  2002 

1  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

! 

!  !  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NO  2003 

1  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

! 

1  <  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  • 

! 

! 

VERNON 

! 

NO  2004 

■  ------ 

•  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

VERNON 

i 

NO  2005 

,  - 

•  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5JN0NE 

ipA 

BELLE 

1989 

! 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

» 

VERNON 

! 

NO  2006 

1  49514A461 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE 

1989 

! 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

J 

VERNON  ! 

! 

NO  2007 

!  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13*5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

i 

•  !  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ; 

i 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  2008 

i  - 

1  495I4A461 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE 

1989 

! 

i 

1  •  1 

195.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

2 

VERNON 

i 

NO  2009 

i  --- — 

!  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

j 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  2010 

i  ------ 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1088! 

13-5! NONE 

i  pa 

BELLE  1 

1989 

i 

i 

!  •  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

j 

NO  2011 

i  ...... 

!  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

1 3*  5! NONE 

•PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

< 

1  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  2012 

!  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

1 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

VERNON  ! 

< 

MO  2013 

i  ...... 

•  49514A461 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

1 3-5 {NONE 

!PA 

belle 

1989 

j 

> 

1  1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  { 

t 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  2014 

i  — 

•  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

j 

» 

1  1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

VERNON 

i 

NO  2015 

!  - 

1  49514A461 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

i 

! 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

; 

VERNON 

! 

NO  2016 

!  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!pa 

BELLE  ! 

1989 

1 

1 

!  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

t 

NO  2017 

j  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE 

1989 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

; 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  2018 

i  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!pa 

BELLE 

1989 

i 

! 

1  !  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

J 

! 

VERNON  ! 

i 

NO  2019 

j  - 

1  49514A46! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13-5! NONE 

!PA 

BELLE 

1989 

1 

! 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

J 

VERNON  { 

2 

NO  2020 

s  - 

!  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

13.5! NONE 

i  pA 

BELLE  ! 

1969 

i 

J 

1  1  1 

195.0! 

26.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON 

! 

NO  2021 

t  ...... 

J  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

1 3. 5 ! NONE 

!  PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

i 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

j 

VERNON  1 

! 

NO  2022 

i  - 

1  49514A46! 

195.0! 

26.01 

9.0! 

1088! 

13.21N0NE 

ipA 

BELLE  ! 

1989 

i 

i 

•  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  t 

! 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  2023 

i  - 

t  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

108ai 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

! 

1  •  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

i 

NO  2024 

i  ...... 

1  49S14A46! 

195.0! 

26.01 

9.0! 

- 

1088! 

13. 5  Shone 

!PA 

BELLE  ! 

1969 

i 

« 

1  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NO  2025 

i  - — 

1  49514A46! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

“ 

1088! 

13*5! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1989 

! 

! 

1  !  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

VERNON  ! 

! 

GBL  9 

! 174913 

1  83515A711 

195.0! 

45.01 

9.5! 

- 

1924! 

14. ol DIESEL 

PUMP 

!  PA 

SPEERS 

1940 

« 

1 

1  1  1 

225.0! 

45.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

i 

SQL  10 

1174940 

1  83515A71! 

195.0! 

45.0! 

9.5! 

- 

1924! 

14.01  DIESEL 

PUMP 

SPA 

SPEERS  ! 

1940 

! 

1  1  1 

225.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

; 

HUT  15 

1541305 

1  78215A71! 

155.1! 

52.1! 

10.0! 

- 

1650! 

15*8! DIESEL 

PUNP 

!PA 

SPEERS 

1972 

1 

!  1  1 

155.1! 

52.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HRT  16 

1541306 

!  54415A71! 

100.11 

52.1! 

10.0! 

- 

1150! 

15.7! DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS  ! 

1972 

1 

1  1  1 

100.1! 

52-1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

HRT  17 

1541307 

1  54415A71! 

100.1! 

52.1! 

10.0! 

- 

1150! 

15 -3 ! DIESEL 

PUHP 

!PA 

SPEERS 

1972 

! 

1 

1  1  t 

100.1! 

52.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

! 

i 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR! 

•VTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

t  s  s  e  l  ! 

a 

DIST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1 LENGTH! BRDTH1 

i 

t 

a 

EST  •  CARGO 

HANDLING 

•S  ! OPERATING  2 

axAtu  ■  tw 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

; 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PACE! 

OVER-1  OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT)!//////////////// 

!TD !//////// // ! 

OR 

2 

1  NUN8ER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2  ! "REBUILT! 

(21)  NON  RIVER  TOWING, 

INC. 

{  i 

i  » 

i  i 

1 

2 
i 

1 

i 

l 

i 

i 

a 

j 

a 

1 

2 

j 

a 

2 

! 

a 

2 

j 

(CONTINUED) 

i  i 

i 

2 

j 

i 

a 

a 

j 

2 

HRT  18 

•541308 

78215A71! 

155.1! 

52.1! 

10.0! 

-  » 

1650! 

15.8! DIESEL 

PUMP 

!PA 

SPEERS  ! 

1972 

• 

i  « 

155.1! 

52.1! 

1.6! 

2 

-  • 

a 

! 

a 

HRT  58 

! 295997 

82215A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1422! 

17.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1964 

t  i 

195.0! 

35.0! 

2-0! 

a 

-  • 

2 

* 

J 

HRT  59 

•296051 

82215A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1422! 

17.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1964 

• 

i  i 

i  i 

195.0! 

t 

35.0! 

2.0! 

i 

2 

2 

—  ! 

; 

| 

2 

2 

(11)  HONAO  SYSTEMS,  INC 
MSS  JENNIFER 

• 

•531761 

i  j 

i  a 

6513A36*! 

; 

a 

59.25 

22.1! 

; 

i 

7-0! 

2 

2 

1200! 

a 

2 

32.0*  NONE 

!VA 

a 

j 

NORFOLK  ! 

1971 

a  < 

65.0! 

22.1! 

7.0! 

a 

-  » 

i 

HARBOR  ! 

LOCKWOOD  1 

! 527687 

40714A43! 

200.0! 

40.0! 

10.0! 

-  • 

2000! 

1 2.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  • 

1969 

i  ; 

<  i 

200.0! 

2 

40.0! 

1.5! 

i 

1 

2 

”  ! 

a 

■ 

HARBOR  ! 

2 

(32)  MONICA  LEE  TOWING 

CO., 

•NC. 

a  t 

i  • 

! 

i 

s 

; 

i 

2 

2 

; 

a 

j 

2 

BIG  EASY 

1584929 

8313A36! 

55.0! 

23.0! 

8.6! 

800! 

-  2 

40.0 ! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1977 

a  i 

»  i 

56.2! 

i 

24.1! 

6.8! 

; 

; 

2 

—  ! 

! 

2 

ORLEANS  ! 

2 

(31)  NONIE,  W.  H. 

RH  1379 

*1279682 

j  i 

;  j 

851 i 4A45i 

i 

« 

195.0*1 

35.0! 

i 

{ 

9.0*! 

2 

2 

1405! 

; 

■ 

18.2'NONE 

ins 

2 

GREENVILLE*! 

1959 

; 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

a 

j 

RM  1479 

1630557 

94614A45! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1677! 

17.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1980 

j  i 

{  j 

200.0! 

t 

35.0! 

1.5! 

t 

a 

2 

“  ! 

1 

2 

; 

2 

| 

(21)  NONONGAHELA  POWER 

COMPAN 

!Y 

i  i 

; 

< 

j 

i 

i 

2 

j 

j 

j 

2 

a 

PLEASANTS  K 

1615693 

4413A36! 

51.5! 

20.0! 

7.0! 

680! 

-  » 

23. 0! NONE 

iwv 

PLEASANTS  ! 

1979 

j  ; 

51.5! 

20.0! 

7.0! 

2 

-  • 

2 

POWER  STA  ! 

REDDY  K 

1925444 

4913A36! 

56.0! 

22.0! 

7.5! 

730! 

-  • 

29.6! NONE 

!  WV 

FORT  ! 

1988 

;  2 

;  2 

56.0! 

1 

22.0! 

7.5! 

; 

2 

2 

“  ! 

2 

a 

MARTIN  ! 

2 

| 

(33)  MONSANTO  CO. 

M  30 

1299826 

82215A70! 

i 

i 

195.0! 

35. oi 

( 

i 

9.0! 

a 

! 

uooi 

i 

a 

1 7 .0! PUMP, 

HEATING 

1 

!TX 

a 

CHOCOLATE  ! 

1965 

195.0! 

• 

35.0! 

2.0! 

a 

a 

2 

*  ! 

! COILS 

a 

BAYOU  ! 

! 

(29)  MONSANTO  COMPANY 
LONG  JOHN 

1 

1 

•505065 

i  i 

2413A35! 

j 

j 

39.4! 

15.1! 

i 

i 

4.0! 

; 

a 

330! 

-  i 

a 

a 

17. oi NONE 

! 

2 

!AL 

a 

i 

OECATUR  • 

1966 

i 

1 

!  1 

45.0! 

15.1! 

4.0! 

2 

-  • 

2 

! 

; 

M  28 

1275773 

117515A70! 

210.0! 

44.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

14.5! PUMP  4 

PRESSURE 

1FL 

PENSACOLA  ! 

1958 

! 

1  i 

1  1 

210.0! 

! 

44.0! 

4.0! 

! 

; 

j 

i 

!  SAFETY 
! 

EQUIPMENT! 

i 

a 

2 

! 

! 

(32)  MONTCO  OFFSHORE,  INC. 

! 

1 

1  1 

t 

i 

j 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

a 

2 

! 

! 

TILLMAN 

1644243 

9911A03! 

60.0! 

30.0! 

5.0! 

1200! 

40! 

35.0110  T  TELE.  S  15 

!LA 

HOUMA  ! 

1980 

a 

1 

1  1 

1  1 

62.0! 

! 

30.0! 

4.0! 

! 

j 

i 

i 

!TON  STIFF  t*ANE 
j 

! 

! 

2 

i 

i 

(32)  MONTCO,  INC. 

1 

1  1 

i  • 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

a 

a 

j 

! 

! 

j 

i 

i 

L/Q  LOREANA 

1602976 

7711A01  ! 

58.2! 

30.0! 

4.5! 

400! 

20! 

25.0! 5  S  10 

TON  STIFF1LA 

HOUMA  ! 

1979 

! 

! 

!  1 

60.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! CRANE 

! 

a 

! 

ROSELLA 

161C064 

7716A9 91 

58.2! 

30.0! 

4.5! 

350! 

20! 

25.0! 10  4  15  TON 

1  LA 

HOUMA  ! 

1979 

! 

1 

1 

!  • 

1  ! 

60.01 

; 

30.0! 

3.0! 

; 

! 

! 

-  2 
a 

1STIFF 

2 

CRANE 

! 

! 

! 

! 

a 

! 

(32)  MONTEIRO  TOWING  CO 

.,  INC 

| 

J. 

1  1 

i 

t 

i 

i 

I 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

i 

JACQUELINE  MONTEIRO 

1530218 

6413A3&! 

i 

•  j 

7.0! 

-  ! 

-  a 

-  1 

! 

! 

- 

! 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

-  i 

! 

-  a 

! 

! 

! 

{ 

JOHN  MONTEIRO  III 

1640414 

7913A361 

--  ; 

“  ! 

6.5  i 

—  • 

-  a 

—  2 

! 

! 

— 

! 

l 

l  i 

!  ! 

65.0! 

! 

24.0! 

—  ! 
i 

a 

a 

-  a 

2 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

2 

{ 

(22)  MON2,  VIC 

DRAVO  1136 

! 

1657836 

1  1 

1  ! 

16414A47! 

j 

2 

115. oi 

28.0! 

j 

i 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

450! 

! 

! 

1 1 .5! NONE 

i 

! 

!0H 

a 

! 

CLEVELAND  ! 

1939 

! 

{ 

i 

t 

1  1 

115.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

a 

2 

ORAVO  1581 

1657837 

16414A47! 

115.0! 

28.0! 

7.0! 

-  ! 

450! 

11 .5! NONE 

1  OH 

CLEVELAND  i 

1939 

j 

!  ! 

!  1 

115.0! 

; 

28.0! 

2.0! 

! 

i 

i 

-  ! 
1 

a 

i 

! 

! 

! 

! 

a 

1 

(IS)  MOODY  BROS.  OF  JACXSONV] 

1 

ILLE, 

!  ! 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

a 

i 

! 

! 

a 

i 

a 

i 

I 

! 

INC. 

!  1 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LYNN 

•507861 

1111A01! 

38.0! 

12.1! 

5.6! 

350! 

24! 

8 .7 1  NONE 

!  Ft 

GREEN  COVE! 

1967 

I 

1  • 

38.0! 

12.1! 

4.5! 

( 

9! 

! 

2 

SPRINGS  ! 

2 

AMERICAN 

1647390 

12413A36! 

61.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

-  ! 

43.0SN0NE 

irt 

GREEN  COVE! 

1982 

I 

1 

1  1 

61.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

ANNE  M.  GUIDRY 

1639213 

6413A36! 

61.0! 

24.0! 

7.9! 

1000! 

-  i 

28.0! NONE 

JFL 

GREEN  COVt! 

1961 

a 

1 

1  i 

65.0! 

24.6! 

6.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

SPRINGS  ! 

i 

CARRYALL  1 

1285969 

1613A36! 

52.1! 

14.1! 

4.2! 

450! 

-  ! 

15.01N0NE 

!FL 

4REENC0VE-! 

1945 

1 

53.0! 

14.1! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

CARRYALL  II 

1287102 

1913A36! 

51.9! 

14.0! 

4.6! 

330! 

-  a 

9.0SNONE 

1 FL 

TAMPA  ! 

1946 

a 

1 

1  1 

51.9! 

14.0! 

3.6! 

! 

-  a 

! 

! 

1 

i 

CHARLOTTE 

1270540 

713A36! 

54.0! 

15.0! 

8.0! 

400! 

-  2 

12.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1952 

! 

!  ! 

54.0! 

15.0! 

6.5! 

! 

-  ; 

» 

! 

SPRINGS  ! 

j 

COTTON  STATE 

1261427 

1613A361 

38.0! 

12.0! 

6.0! 

165! 

-  i 

9.01  NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

19S5 

a 

1  ! 

38.0! 

12.0! 

5.0! 

a 

-  ! 

j 

i 

SPRINGS  ! 

i 

OUMAR  POWER 

1632921 

7213A36! 

61.0! 

24.0! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

16.0! NONE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

1961 

! 

1 

1  ! 

61.0! 

24.0! 

6.S! 

! 

-  2 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

GREEN  COVE 

1597880 

4413A361 

60.3! 

22.0! 

7.0! 

1050! 

-  a 

23.01N0NE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

1977 

j 

l  1 

60.3! 

22.0! 

7.0! 

; 

-  a 

1 

1 

SPRINGS  ! 

J 

JACKSONVILLE 

1533253 

6413A36! 

59.3! 

22.1! 

7.0! 

1000! 

-  i 

29 .0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1971 

! 

; 

1  1 

59.3! 

22.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

KINGS  ROOK 

1502623 

6813A36! 

59.9! 

22.0! 

8.5! 

1000! 

-  2 

38 . 0 ! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1966 

i 

1 

!  ! 

59.9! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

SPRINGS  ! 

i 

LOU  ANN  GUIDRY 

1629888 

10953*36! 

57.8! 

24.0! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

16.01  NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1980 

! 

! 

1  1 

57.8! 

24.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

I 

I 

SPRINGS  ! 

! 

HALINDA  N 

1269014 

31 13*36! 

46.9! 

6.0! 

4.0! 

300! 

-  2 

9 .0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1954 

! 

1 

1  1 

46.9! 

6.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

« 

MANATEE 

1573037 

3553*36! 

63.7! 

23.9! 

10.6! 

t*oo  i 

-  2 

28.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1976 

i 

!  1 

63.7! 

23.9! 

7.6! 

a 

-  ; 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

MAR  10 

1630319 

9653*36! 

94.4! 

26.0! 

10.6! 

1400! 

-  1 

24 • 0 1  NONE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

1982 

1 

1 

1  1 

94.4! 

26.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

MARY  C 

1276615 

1713A35! 

46.0! 

15.5! 

4.5! 

335! 

-  f 

9 .0 ! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1958 

! 

1 

!  1 

46.0! 

15.5! 

4.S! 

! 

-  j 

a 

a 

SPRINGS  ! 

! 

MISS  JOAN 

1637713 

1 29  53*36  5 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

1000! 

-  ! 

24. 0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1981 

! 

1 

1 

1 

!  1 

!  1 

!  ! 

60.0! 

! 

j 

24.0! 

i 

6.61 

i 

! 

! 

a 

i 

i 

! 

! 

a 

i 

! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

! 

! 

a 

i 

TABLE  2  ^  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

1  IVTCC4 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

'CAPACITY! 

HIGH-  ! 

. 

!  V 

E  S  S  E  L  • 

• 

DIST! 

OPERATOR 

NET  1C0DE! 

LENGTH! 8RDTH! 

j 

j 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

f 

-- - 

REGIS-'****! 

REG.  !  SE6.1 

LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  |  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR 

j 

!  COAST 

TER  !  SEE l 

//////•/////I 

ED  ! 

////////! 

POINT  »  LIHE-1 

•AO 

LINE-1  1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  '.PAGE! 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!/////// 7/7 77////! TO !////////// ! 

OR 

t 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  1 

LIGHT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(15)  MOODY  BROS 

.  OF  JACKS0NV3 

! 

i 

!lle. 

1  1 

*  i 

i  i 

«  i 

;  i 

i  l 

J 

J 

; 

i 

i 

; 

I 

! 

j 

i 

INC. 

1 

t  j 

i  j 

* 

i 

i 

i 

(CONTINUED)! 

*  i 

i  i 

; 

i 

i 

NOdRO  II 

•521822 

1713A36! 

43.5!  15.0* 

6.0* 

410! 

-  » 

16.0'NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1979 

1  1 

43.6!  15.0! 

4.6! 

-  • 

i 

SPRINGS  ! 

MOODY’S  GOOSE 

1528293 

4013A36! 

50.3!  20.0! 

8.0! 

800! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1970 

i  | 

57.6!  20.5! 

6.0! 

-  ! 

! 

SPRIN6S  * 

NVU  81 

1557133 

3213A36! 

54.5!  14.0! 

4.8! 

3O0i 

9.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1948 

i  i 

54.5!  14.0! 

3.6! 

-  » 

j 

SPRINGS  • 

ORANGEOALE 

1617693 

2313A 36! 

40.0!  14.0! 

5.6! 

500! 

-  * 

18. 0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1979 

i  i 

40.0!  14.0* 

4.0! 

-  J 

i 

SPRINGS  ! 

RED  ANGUS 

1523102 

5013A361 

46.8!  18.0! 

5.5! 

300! 

-  • 

28.01N0NE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1969 

!  1 

50.0!  18.0! 

5.0! 

• 

i 

• 

SPRINGS  ! 

REO  POLL 

•292719 

3413A36! 

46.2!  18.0! 

5.0! 

300! 

28.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1963 

1  1 

50.0!  18.0! 

3.9! 

» 

-  ! 

i 

J 

SPRINGS  • 

RHONDA  N 

1630988 

8013A36! 

50.0!  20.0! 

7.6! 

500! 

-  { 

1 1 .0 1  NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1981 

i  i 

50.0!  20.0! 

6.0! 

• 

-  i 

i 

SPRINGS  ! 

RITA  C 

1631870 

8013A36! 

50.0!  16.0! 

7.6! 

500! 

-  ; 

11.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1981 

!  ! 

50.0!  16.0! 

6.0! 

-  * 

i 

SPRIN6S  ! 

V.  P.  SCOTT 

1649244 

3713A36! 

40.0!  20.0! 

5.5! 

600! 

-  • 

34.0! NONE 

!FL 

6REEN  COVE! 

1982 

1 

i  j 

40.0!  20.0! 

4.0! 

-  J 

t 

SPRINGS  ! 

Y80R  CITY 

1504524 

10013A36! 

65.0!  24.0! 

10.6! 

1200! 

-  • 

28 .0! NONE 

!FL 

6REEN  COVE! 

1966 

i  j 

65.0!  24.0! 

8.6! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

ALABAMA 

1173941 

91314A43! 

140.0!  65.0! 

9.0! 

-  ! 

1638! 

9.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1933 

• 

1  1 

140.0!  65.0! 

2.0! 

-  i 

i 

SPRINGS  ! 

B  6 

14A43! 

80.0!  30.0! 

7.0! 

-  ! 

370! 

7 .0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

- 

!  1 

80.0!  30.0! 

1.0! 

-  » 

j 

SPRINGS  ! 

9SN  1052DS 

1 504122 

67H4A461 

119.1!  50.1! 

8.5! 

-  ! 

1205! 

17.0! NONE 

!FL 

JACKSON-  • 

1966 

1  ! 

119.1!  50.1! 

1.0! 

-  ! 

i 

VILLE  • 

BAR  307 

1526120 

4T314A43! 

140.0!  39.0! 

9.0! 

-  • 

700! 

9.0! NONE 

•FL 

6REEN  COVE! 

1970 

«  i 

140.0!  39.0! 

2.0! 

-  » 

i 

SPRINGS  ! 

BB  11 

i  ...... 

300! 4A43! 

110.0!  30.0! 

6.S! 

-  » 

750! 

8. 5! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

t  i 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  J 

i 

SPRINGS  • 

BENGAL  13 

1649741 

17014A43! 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  * 

6.0JN0NE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1980 

1  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

-  • 

» 

SPRINGS  ! 

BGX  127 

-  14A43! 

80.0!  30.0! 

6.0! 

-  • 

308! 

6. 0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

- 

i  i 

80.0!  30.0! 

1.0! 

-  • 

! 

SPRINGS  ! 

0GX  128 

14A43! 

120.0!  44.0! 

7.0! 

-  ! 

746! 

7.0! NONE 

!  FL 

6REEN  COVE! 

- 

i  ; 

120.0!  44.0! 

1.6! 

-  • 

! 

SPRINGS  • 

BGX  *94 

14A43! 

110.0!  30.0! 

7.0! 

-  j 

466! 

7.0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

- 

i  ; 

110.0!  30.0! 

1.6! 

-  • 

! 

SPRINGS  1 

CBC  402 

1267571 

20514A43! 

110.0!  30.0! 

6.0! 

-  J 

491! 

1 2.0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1954 

i  i 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

j 

SPRIN6S  • 

EDMOND  KYLE 

1  - - 

! 4A43S 

40.0!  20.0! 

6.0! 

-  ! 

113! 

6.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

- 

i  i 

40.0!  20.0! 

.5! 

-  « 

! 

SPRINGS  ! 

GCH  4 

1601084 

196!4A43i 

120.0!  30.0! 

9.6! 

-  ! 

—  ! 

7.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1978 

1  1 

120.0!  30.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

G8S  53 

14A43! 

40.0!  20.0! 

7.0! 

-  » 

123! 

7 .0! NONE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

- 

1  1 

40.0!  20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

GL  113 

-  14A43! 

80.0!  40.0! 

6.0! 

-  ! 

411! 

6.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

- 

1  1 

80.0!  40.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

JASON  110 

i  600829 

18514A43! 

110.0!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

—  ! 

7.01N0NE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1978 

1  1 

110.0!  30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

JASON  122 

i 601 390 

213! 4 A  43 1 

120.1!  30.1! 

6.6! 

-  1 

—  ! 

7 .0 1 NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1978 

!  1 

120.1!  30.1! 

2.0! 

-  • 

! 

SPRINGS  ! 

JASON  124 

1617285 

20014A43! 

120.1!  30.1! 

6.6! 

-  ! 

—  ! 

7.0!N0NE 

!FL 

6REEN  COVE! 

1979 

1  1 

120.1!  30.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

JHC  741 

1509778 

14A43! 

120.0!  35.0! 

7.6! 

-  j 

540! 

7.61N0NE 

!FL 

GREEN  COVE! 

- 

!  1 

120.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

SPRINGS  ! 

KM  2 

1552370 

38614A46  1 

135.0!  40.0! 

7.6! 

-  j 

700! 

9.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1967 

1  1 

135.0!  40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRIN6S  ! 

KS  312 

20914A461 

120.0!  30.0! 

7.0! 

-  i 

650! 

7. 0! NONE 

IFL 

6RECN  COVE! 

1962 

1  1 

120.0!  30.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

LB  1 

14A41! 

200.0!  46.0! 

10.0! 

-  ! 

2010! 

S.O! 50  TON 

WHIRLEY 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  1 

200.0!  46.0! 

1.6! 

.  | 

! CRANE 

SPRINGS  ! 

LF  6 

-  14A46J 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  ! 

411! 

10.0! NONE 

I  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  J 

100.0!  24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  • 

Lf  7 

14A46! 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  | 

411! 

10.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  ! 

100.0!  24.01 

1.0! 

-  i 

! 

SPRINGS  ! 

LF  8 

1  - 

14A46! 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  ! 

41 1 1 

10.0! NONE 

1  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  ! 

100.0!  24.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

LF  9 

14A46! 

100.01  24.0! 

10.0! 

-  1 

411! 

10.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  1 

100.0!  24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

LF  11 

14A46! 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  | 

411! 

10.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  1 

100.01  24.0! 

1.0! 

-  ! 

» 

SPRINGS  I 

LF  12 

-  14A46J 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  | 

411! 

10.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  1 

100.01  24.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  ! 

LF  14 

J4A461 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  J 

411! 

lO.oinoNE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  ! 

100.0!  24.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

LF  13 

!  4  A  46 1 

100.0!  24.0! 

10.0! 

-  ! 

411! 

10.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1955 

1  1 

100.0!  24.0! 

1.0! 

-  » 

! 

SPRINGS  ! 

N  827 

62714A43! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

10.0{ NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1970 

1  ! 

195.0!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

SPRINGS  2 

MB  502 

1298638 

231 1 4 A  43 ! 

120.2!  30.0! 

6.6! 

-  ! 

592! 

1 6.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1965 

1  1 

120.2!  30.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MM  406 

319I4A43! 

120.0!  40.0! 

7.0! 

-  ! 

690! 

7. 0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1980 

1  I 

120.0!  40.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRIN6S  ! 

MM  417 

319J4A43! 

120.0!  40.0! 

7.0! 

-  ! 

690! 

7.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

I960 

1  1 

120.0!  40.0! 

1.6! 

-  1 

! 

SPRINGS  ! 

MM  432 

31914A43! 

120.0!  40.0! 

7.0! 

-  i 

690! 

7.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1982 

1  1 

120.0!  40.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MM  433 

31914A43! 

120.0!  40.0! 

7.0! 

-  | 

©90! 

7 .0! NONE 

IFL 

6REEN  COVE l 

1982 

1  I 

120.0!  40.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MM  VIZI 

1716881 

14A43! 

110.0!  30.0! 

7.0! 

-  j 

424! 

7. 0! NONE 

IFL 

MIAMI  ! 

- 

1  1 

110.0!  30.0! 

1.0! 

-  t 

! 

I 

MOBRO  40 

3014A461 

40.0!  20.0! 

2.0! 

-  | 

50! 

7.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

-- 

!  ! 

40.0!  20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

SPRINGS  1 

M08R0  41 

3014A46! 

40.0!  20.0! 

2.0! 

-  i 

50! 

7 .0 ! NONE 

IFL 

GREEN  COVE  1 

— 

1  1 

40.0!  20.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  I 

HOBRO  46 

1288133 

14614A461 

100.0!  24.5! 

6.4! 

-  1 

50! 

7,0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1923 

!  1 

100.0!  24.5! 

1.0! 

-  ! 

i 

SPRINGS  1 

MOBRO  99 

1591692 

32714A46! 

120.0!  45.0! 

6.5! 

-  • 

8001 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

1  1 

120.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRINGS  I 

MOBRO  101 

1595561 

32714A46! 

120.0!  45.0! 

6.5* 

-  | 

800! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

19?8 

!  1 

120.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MOBRO  103 

1600194 

32714A46! 

120.0!  45.0! 

6.5! 

-  ! 

800! 

9  .0 }  NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1978 

1  1 

120.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

SPRINGS  1 

MOBRO  104 

1601320 

32714A46! 

120.0!  45.0! 

6.5! 

-  ! 

800! 

9.0 i NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1978 

1  1 

120.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

SPRINGS  ! 

MOBRO  105 

1602282 

32714A46! 

120.0!  45.0! 

6.5! 

-  ! 

800! 

9.0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1979 

!  1 

1  1 

1  I 

120.0!  45.0! 

!  ! 

1  ! 

1.5! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SPRIN6S  1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 


(15)  MOODY  BROS. 

INC. 

HOBRO  106 
HCBPO  106 
HOBRO  109 
HOBRO  111 
HOBRO  114 
HOBRO  117 
HOBRO  118 
HOBRO  119 
HOBRO  120 
HOBRO  121 
HOBRO  122 
HOBRO  123 
HOBRO  124 
HOBRO  125 
HOBRO  126 
HOBRO  127 
HOBRO  128 
HOBRO  129 
HOBRO  200 
HOBRO  266 
HOBRO  287 
HOBRO  503 
HOBRO  510 
HOBRO  512 
HOBRO  513 
HOBRO  514 
HOBRO  515 
HOBRO  561 
HOBRO  562 
HOBRO  570 
HOBRO  805 
HOBRO  849 
HOBRO  907 
HOBRO  910 
HOBRO  913 
HO0RO  1207 
HOBRO  1501 
HOBRO  1502 
HOBRO  2300 
HOBRO  2301 
HOBRO  4000 
HOBRO  110A8S 
HOBRO  1000A9S 
HOBRO  1003A8S 
HOBRO  1004A9S 
HOBRO  1005 ABS 
HOBRO  1006A8S 
HOBRO  1007ABS 
HOBRO  1 200  ABS 
HOBRO  1204A6S 
HOBRO  1 205  ABS 
HOBRO  1206ABS 
HOBRO  1208  ABS 
HOBRO  2000ASS 


OPERATOR 


!  COAST 
NUH8ER  *  6UARD 
*  NUHBER 


OF  JACKSONVILLE* 

i 

(CONTINUED)' 

*605919 

» 

1616525 

1639671 

i 

1647081 

t 

1662338 

i 

1682455 

t 

1689399 

i 

1695433 

i 

1 695824 
1903463 

i 

1903464 
j  909287 

i 

1909576 

1913007 

1913007 

< 

•915961 

i 


I 

1658970 


1 

,  - 

1 

<646386 

1 

1592149 

1 

1688678 

! 

1635927 

1 

1635929 

1 

1631053 

1 

1584640 

1 

1585134 

1 


l 

j  - 

! 

1580257 

j 

! 599596 
1 

1527141 

! 

1  - 

! 

1642156 

; 

1654006 

1 

1260697 

! 

1667607 

1 

1690286 

1 

1532543 

I 

1644225 

1 

1566784 

1 

1603659 

1 

1648677 

1 

1670038 

1 

1688459 

I 

1694178 

1 

1572990 

1 

1604950 

1 

1618365 

1 

1626488 

1649699 

l 

1613897 

1 

I 

1 


!  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 8ft DTK! 

i 

i 

EST  *  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING  • 

-'RE6IS-!****! 

REG.  ! 

RE6.1L0AD-! 

CARGO  ! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

!TC1  BASE  ! 

YEAR 

!  TER  !  SEE'//////!/////! 

ED  i 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

! AO!  Lllc-i  ! 

BUILT 

1  TON-  1PA6E! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TP! ////////// ! 

OR 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2  !* 

REBUILT 

!  !  ! 

i  i  j 

i  i  • 

;  i  ; 

!  1  1 

!  32714A46! 

i 

« 

i 

i 

i 

120.05 

I 

i 

I 

j 

l 

45.01 

i 

t 

i 

• 

* 

6.5! 

i 

i 

i 

j 

i 

800! 

i 

i 

i 

i 

i 

9.0! NONE 

i  1 

i  i 

#  i 

i  i 

i  i 

! FL  GREEN  COVE! 

1979 

i  i  i 

120.0! 

45.0! 

1.58 

-  i 

i 

!  SPRINGS  ! 

!  32714A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9.0 ! NONE 

!FL  6REEN  COVE! 

1979 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.5! 

-  i 

t 

•  SPRINGS  ! 

1  34614A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9.01N0NE 

1  FL  TAMPA  « 

1981 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.51 

-  i 

i 

1  ! 

1  35114A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9.05N0NE 

!FL  GREEN  COVE! 

1982 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.58 

—  i 

t 

1  SPRINGS  1 

1  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

28.0! CRANE 

•FL  MIAMI  1 

1983 

1  1  1 

120.01 

45.0! 

1.0! 

-  j 

! 

!  1 

!  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7. 0! NONE 

•FL  HIAHI  • 

198'; 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

•  i 

i 

i  i 

1  33814A43 1 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7.0! NONE 

•FL  HIAHI  • 

1985 

1  !  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

**  ! 

! 

i  i 

1  33814A46! 

120.0! 

45.0! 

5.8! 

- 

800! 

9. O'CRANE 

•FL  6REEN  COVEi 

1986 

1  !  ! 

120.0! 

45.0! 

2.0! 

-  i 

{ 

!  SPRINGS  ! 

1  33814A43! 

120.0! 

45.0 ! 

7.0! 

- 

694! 

7.0! NONE 

! FL  HIAHI  1 

1986 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

i  i 

•  33914A43! 

120.0! 

45.0! 

6.6! 

- 

777! 

6.6! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1986 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.08 

-  ! 

i 

!  SPRINGS  • 

!  33914A43! 

120.0! 

45.0! 

6.6! 

- 

777! 

6. 6 ! NONE 

S FL  £REEN  COVE! 

1986 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  i 

» 

•  SPRINGS  ! 

1  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7.0! NONE 

! FL  HIAHI  • 

1986 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  t 

i 

1  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7.01N0NE 

•FL  MIAMI  • 

1987 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

i  i 

•  33314A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7.0! NONE 

•FL  HIAHI  • 

1987 

■  i  i 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  i 

i 

j  i 

1  33914A43! 

120.0! 

45.0! 

6.6! 

- 

777! 

6.6 ! NONE 

•FL  GREEN  COVE! 

1987 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

•  SPRINGS  ! 

!  18614A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

28. O'CRANE 

•FL  HIAHI  • 

1987 

!  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

!  ! 

1  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694* 

7.O1N0NE 

•FL  HIAHI  ! 

1988 

1  1  1 

120.0! 

45.0! 

1.0! 

-  i 

i 

i  i 

•  33814A43! 

120.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

694! 

7.0! NONE 

•FL  HIAHI  ! 

1988 

1  1  1 

120.0! 

45-0! 

1.0! 

-  i 

i 

i  i 

1  16814A43! 

50.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

200! 

6.0! NONE 

•FL  GREEN  COVE! 

1983 

1  1  1 

60.0! 

32.0! 

.5! 

-  ; 

i 

!  SPRINGS  • 

!  -  !4A«! 

60.0! 

28.0! 

6.0! 

- 

200! 

6.0! NONE 

•FL  GREEN  COVE! 

1986 

1  !  ! 

60.0! 

28.0! 

.5! 

-  ! 

i 

•  SPRINGS  1 

!  “  14A43! 

60.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

200! 

6.0! NONE 

•FL  GREEN  COVE! 

1987 

1  1  1 

60.0! 

32.0! 

.5! 

-  i 

i 

!  SPRINGS  1 

1  20214A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

• 

211! 

5.1 INONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1982 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  SPRINGS  ! 

1  21614A46! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

500! 

7.oi NONE 

! FL  TAHPA  ! 

1978 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  20014A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

462! 

7.0JN0NE 

! FL  HIAHI  ! 

1985 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ! 

!  20614A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

370! 

6.0! NONE 

! FL  HIAHI  ! 

1985 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  20614A43! 

120-0! 

30.0! 

6.0! 

- 

370! 

6.0! NONE 

! FL  HIAHI  ! 

1985 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  20214A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

462! 

7 .0! NONE 

! FL  HIAHI  ! 

1985 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  21614A46! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

500! 

7 .0 ! NONE 

!  FL  GREEN  COVE! 

1977 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  SPRIN6S  ! 

1  20614A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

!  370! 

6.0! NONE 

!  FL.  MIAMI  ! 

1977 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  -  14A43! 

120.0! 

40.01 

7.0! 

- 

1  617! 

7.0JN0NE 

! FL  HIAHI  ! 

- 

1  !  1 

120.0! 

40.0! 

1.0* 

!  "  ! 

! 

1  ! 

1  -  14A43! 

100.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

565! 

7.0! NONE 

1  FL  HIAHI  ! 

- 

1  1  1 

100.01 

40.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1977 

1  34014A43! 

120.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

617! 

7.0! NONE 

JFL  HIAHI  1 

1  1  1 

120.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

; 

!  1 

1978 

1  364 ! 4A43 1 

130.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

735! 

8.0! NONE 

JFL  GREEN  COVE! 

I  1  ! 

130.0! 

40.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  SPRINGS  1 

1  47614A46! 

135.0! 

44.0! 

8.6! 

- 

!  800! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1970 

!  1  1 

135.0! 

44.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

J  SPRINGS  ! 

1  42514A46! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

900! 

9.0! NONE 

! FL  6REEN  COVE! 

1970 

1  1  1 

150.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1  54314A46! 

150.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

!  1200! 

11.0! NONE 

1 FL  GREEN  COVEI 

1981 

1  !  1 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

!  SPRINGS  1 

{  56814A46! 

160.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

1 1 .0! NONE 

!  FL.  GREEN  COVE) 

1983 

1  !  1 

160.0! 

50.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

!  SPRIN6S  1 

1  608! 4A461 

165.0! 

56.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

11 .01  NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

1942 

!  1  1 

165.0! 

56.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

•  SPRINGS  1 

!  98814A46! 

190.0! 

52.0! 

9.7! 

- 

!  2300! 

15.0! NONE 

1 FL  6REEN  COVE! 

1984 

1  1  1 

190.0! 

52.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

1  39814A46! 

190.0! 

52.0! 

9.7! 

- 

1  2300! 

15.0! NONE 

1 FL  GREEN  COVEi 

1985 

1  1  ! 

190.0! 

52.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

!  1Q6814A46! 

240.01 

72.0! 

12.0! 

- 

!  4000! 

18.6! HONE 

1  FL  GREEN  COVE! 

1971 

!  1  ! 

240.0! 

72.0! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

1  SPRINGS  l 

1  37914A46! 

120.0! 

45.0! 

6.5! 

- 

1  600! 

27.61125  TON  CRANE 

1 FL  GREEN  COVEI 

1981 

1  1  I 

120.0! 

45.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

1  47214A461 

150.01 

45.0! 

7.4! 

- 

1  10001 

10 .0! NONE 

1 FL  6REEN  COVE! 

1975 

1  1  1 

150.1! 

45.0! 

2.1! 

1  -  ! 

! 

{  SPRINGS  1 

1  48114A461 

1 50. 0! 

45.0! 

7.5! 

- 

1  10001 

10.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1979 

1  !  ! 

150.01 

45.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1  SPRINGS  1 

1  47214A46! 

150.0! 

40.0! 

7.5! 

- 

i  10001 

10.01  NONE 

•FL  GREEN  COVE! 

1982 

!  !  ! 

150.01 

40.0! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

1  48514A461 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

1  1000! 

10.01N0N6 

1 FL  GREEN  COVE! 

1984 

1  1  ! 

150.0! 

45.0! 

1.0! 

!  "  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

!  48514A46! 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

1  1000! 

10.0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

1984 

1  1  1 

150.0! 

45.0! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

1  48514A461 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

- 

!  1000! 

10.0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

1984 

1  !  1 

150.01 

45.0! 

1.0! 

1  “  1 

I 

1  SPRINGS  ! 

1  S4414A46! 

150.0! 

45.0! 

8.8! 

- 

!  12001 

11*0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

1976 

1  1  1 

150.2! 

45.1! 

1.6! 

1  -  1 

! 

1  SPRINGS  1 

!  5641 4A46I 

150.0! 

45.0! 

8.9! 

- 

1  1200! 

11.0! NONE 

!FL  GREEN  COVEI 

1979 

1  1  ! 

150.0! 

45.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

1  55214A46! 

150.0! 

45.0! 

8.0! 

- 

!  1200! 

11.0!  .NONE 

l FL  GREEN  COVE! 

I960 

1  1  1 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

!  -  ! 

I 

1  SPRINGS  • 

l  5521 4A46! 

150.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

!  1200! 

11 .0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

1980 

!  1  1 

150.0! 

45.0! 

2.1! 

!  -  ! 

! 

]  SPRINGS  1 

1  55614A46! 

150.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

•  1200! 

11.0!  NONE 

1 FL  GREEN  COVEi 

1982 

1  1  < 

150.0! 

45.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

!  SPRINGS  1 

1  93314A461 

180.0! 

52.0! 

10.9! 

- 

!  2000! 

12.01N0NE 

! FL  GREEN  COVE! 

1979 

1  !  1 

1  1  1 

I  1  1 

180.01 

! 

52.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

!  -  1 
!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

!  SPRINGS  ! 

!  ! 

!  1 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCC 

!  NET  !CODE 
-! REGIS-! **** 
!  TER  !  SEE 
*  TON-  ‘PAGE 
!  NAGE  !  IV 


(15)  MOODY  3R0S.  OF  JACKSONVI !LL£s 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


DIMENSIONS 
LENGTHJBROTH 
REG.  !  REG. 
//////!///// 
OVER-JOVER- 
ALL  !  ALL 


MOBRO  2001 ABS 

•625266 

!  92354A46! 

180.0! 

52.0! 

10.0! 

-  J 

2000! 

1 2 .0! HONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1980 

; 

5  5  ! 

1S0.0! 

52.0! 

2.0! 

-  • 

i 

i 

SPRINGS  ! 

MO0RO  2003A9S 

5636829 

5  93354A46! 

180.0! 

52.0! 

10.0! 

-  * 

2000! 

12.0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1981 

i 

■  i  < 

180.0! 

52.0! 

2.0! 

-  J 

i 

i 

SPRIN6S  ! 

MOBRO  2005A9S 

•649243 

«  93954A46! 

180.0! 

52.0! 

9.0! 

-  • 

2000! 

1 2.0 ! HONE 

!fL 

GREEN  COVE! 

1982 

i 

!  !  5 

180.0! 

52.0! 

2.0! 

-  • 

i 

a 

SPRIN6S  * 

MOBRO  3001 A0S 

5653106 

5  129454A46! 

200.0! 

60.0! 

9.0! 

-  * 

3000! 

62.0*175  TON  CRANE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1982 

« 

5  5  ! 

200.0! 

60.0! 

2.0! 

-  • 

i 

j 

SPRINGS  ! 

NO  1913 

t  - 

5  -  54A43! 

125-0! 

30-0! 

7.0! 

-  « 

530! 

SHONE 

i 

I 

- 

a 

!  5  ! 

125.0! 

30.0! 

1.6! 

-  J 

i 

< 

a 

PIS  10 

1557876 

!  -  54A43! 

115.0! 

26.0! 

7.0! 

-  j 

414! 

7.0! NONE 

•FL 

MIAMI  • 

- 

a 

5  5  ! 

115.0! 

28.0! 

1.0! 

-  • 

i 

2 

t 

PIPELINER  7 

•514634 

5  11 3954A43! 

175.0! 

60.0! 

9.5! 

-  j 

1755! 

9.5SN0NE 

!FL 

MIAMI  ! 

1967 

i 

5  !  5 

175.0! 

60.0! 

2.0! 

-  « 

i 

i 

i 

RAHPCO  4 

t  - 

5  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

462! 

7.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1982 

a 

i  ;  2 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  * 

i 

2 

SPRINGS  ! 

RAMPCO  5 

i  - 

5  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

462! 

7 .0! NONE 

■FL 

GREEN  COVE! 

1982 

a 

5  5  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

i 

SPRINGS  ! 

REED  1 

i  - 

5  17554A43! 

100.0! 

30.0! 

6.5! 

-  j 

350! 

7.0 ! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1963 

a 

;  t  ; 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  » 

i 

2 

SPRINGS  ! 

RL9  1 

•645057 

5  199J4A43! 

120-0! 

30.0! 

7.0! 

-  » 

462! 

7.0‘NONE 

!FL 

6REEN  COVE! 

1982 

i 

i  i  i 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

j 

SPRIN6S  ! 

RLB  2 

5645502 

5  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  * 

462! 

7.0'NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1982 

i 

2  ;  2 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

• 

! 

SPRIN6S  ! 

RLB  4 

;  - 

•  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  » 

462! 

7.0JNONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1982 

a 

;  i  ; 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

i 

a 

SPRINGS  ! 

RLB  5 

;  ...... 

5  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  * 

462! 

7.05N0NE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1982 

j 

!  5  5 

120.0* 

30.0! 

1.0! 

-  • 

i 

i 

SPRIN6S  ! 

RLB  6 

i  ...... 

!  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

462! 

7 .0! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1982 

a 

i  ;  ; 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

i 

i 

SPRINGS  ! 

RLB  7 

i  ...... 

!  19954A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

462! 

7 . 0 ! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1982 

a 

«  !  ■ 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

i 

j 

SPRINGS  ! 

RM  708 

5619682 

•  75954A435 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  * 

1879! 

11.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1980 

i 

i  !  ■ 

200-1! 

40.1! 

1.5! 

-  • 

i 

2 

SPRINGS  • 

RM  709 

5  61  9683 

•  75954A43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  • 

1879! 

1 1 .0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1980 

; 

5  5  5 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

• 

i 

SPRINGS  ! 

RV  257 

5  506000 

•  72654A41! 

200.0! 

35-0! 

11.0! 

-  ! 

1S00! 

14.0! HONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1966 

i 

j  !  i 

200.0! 

35-0! 

2.0! 

-  • 

i 

i 

SPRINGS  • 

RV  279 

5513442 

!  72654A41! 

200.0! 

35.0! 

11.0! 

-  • 

1500! 

1 4 .0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1968 

! 

; 

t  ;  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

SPRINGS  ! 

! 

TRENT  120 

5600830 

!  20454A43! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

-  » 

—  ! 

7.0! HONE 

!  FL 

6REEN  COVE! 

1978 

• 

5 

2  !  ■ 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

-  * 

i 

i 

SPRINGS  • 

; 

TRENT  121 

5601391 

5  21354A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  ! 

—  ! 

7 .0 ! NONE 

•FL 

GREEN  COVE! 

1978 

• 

* 

5  5  5 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

! 

-  » 

a 

! 

SPRINGS  ! 

• 

TRENT  123 

•612582 

!  21354A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

•  i 

—  ! 

7 .0 ‘NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1979 

! 

5 

5  •  ! 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

■ 

-  J 

i 

j 

SPRINGS  • 

! 

TRENT  125 

•616916 

•  21354A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  ! 

—  • 

7.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1979 

! 

i 

!  •  ! 

120.1! 

30.1! 

2-0! 

! 

-  • 

j 

i 

SPRINGS  ! 

! 

W  408 

5590864 

5  24954A435 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

493! 

7 .0 !  NONE 

!FL 

MIAMI  ! 

1959 

i 

! 

•  5  ! 

120.0! 

32.0! 

1-01 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

08M  1051 

5504012 

•  67155A715 

119.0! 

50.0! 

7.0! 

-  • 

1000! 

12.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1966 

j 

a 

!  !  ! 

119.0! 

50.0! 

2.0! 

-  i 

j 

i 

SPRINGS  ! 

! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PASS”  ! (LIGHT) ! /////// //7//////1TD !//////////! 


ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2  !*RE8UILT 


(38)  MOODY#  FRANK  C.  t  R ICHAR ! D  L. 
KRYSTAL  DAWN  !648706 


(22)  MOORE/  JOHN 
RETRIEVER 


(01)  MORAN  TOWING  t  TRANSPORT ! AT I ON 
CO./  INC.  ! 


10MA05! 
!  ! 
!  ! 


28.052.5  TON  HYDRAU- 
! LIC  CRANE 


10.01N0NE 

; 

i 


•OH  PORT 
!  CLINTON 


!AK  ALEKNAGIK  { 


ALICE  MORAN 

1570205 

2 

18613A36! 

126.0! 

34.0! 

17.0! 

4700! 

- 

i 

35 .0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

j 

1975 

i 

j 

j  « 

126.0! 

34.0! 

16.0! 

i 

- 

■ 

a 

i 

i 

AMY  MORAN 

1546569 

2 

1 86 1 3F  36 1 

98.6! 

31.0! 

14.3! 

3300! 

- 

i 

63 • 0  j  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1973 

! 

2 

!  ! 

107.0! 

31.0! 

12.4! 

« 

- 

2 

2 

j 

! 

CLAIRE  MORAN 

2240098 

2 

16913A36! 

107.0! 

25.0! 

13.6! 

1750! 

- 

i 

46.0‘NONE 

•NY 

NEW  YORK 

i 

1940 

j 

a 

!  ! 

113.0! 

25.0! 

12.0! 

i 

- 

; 

2 

; 

2 

CYNTHIA  MORAN 

1273285 

2 

16213A36! 

100.3! 

27.0! 

14.0! 

1750! 

- 

2 

33.05N0NE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1957 

i 

i 

!  ! 

106.0! 

27.0! 

12.5! 

! 

- 

! 

a 

! 

j 

DIANA  L.  MORGAN 

1272347 

j 

16213A36! 

100.3! 

27.0! 

14.0! 

1750! 

- 

2 

33.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

i 

1956 

i 

i 

!  I 

106.0! 

27.0! 

12.51 

1 

- 

« 

! 

I 

2 

EUGENE  F.  MORAN 

i 262344 

! 

14913A36! 

99.6! 

27.1! 

13.9! 

1750! 

- 

2 

46. 3! HONE 

•NY 

NEW  YORK 

I 

1951 

j 

i 

!  ! 

106.0! 

27.1! 

12.3! 

a 

- 

i 

! 

! 

2 

HARRIET  MORAN 

•588553 

! 

171 !3A36! 

99.9! 

79.0! 

15.3! 

2150! 

- 

2 

45 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

i 

1978 

i 

i 

!  ! 

99.9* 

29.0! 

14.6! 

- 

i 

! 

2 

i 

KEIDE  MORAN 

1568743 

i 

188! 3A36! 

118.2! 

34.0! 

15.9! 

*300! 

- 

t 

49.0! NONE 

•TX 

PORT 

2 

1975 

! 

i 

!  ! 

126.0! 

34.0! 

13.0! 

i 

- 

i 

2 

i 

ARTHUR 

; 

JUDY  MORAN 

1545094 

i 

1 87! 3A36 ! 

98.6! 

31.0! 

14.3! 

3300*! 

- 

2 

48. oj  NONE 

*!NY 

NEW  YORK 

i 

1972 

i 

! 

!  ! 

107.0! 

31.0! 

12.4! 

! 

- 

! 

i 

t 

! 

KERRY  MORAN 

i 290772 

i 

196I3A36! 

100.0! 

29.0! 

14.0! 

3500! 

- 

i 

48 .0  j NONE 

•NY 

NEW  YORK 

! 

1963 

! 

! 

!  ! 

108.0! 

29.0! 

12.0! 

! 

- 

i 

2 

j 

i 

MARGARET  MORAN 

1612922 

j 

10113A36! 

99.1! 

32.0! 

14.0! 

5300! 

- 

! 

33. oj  NONE 

*!NY 

NEW  YORK 

i 

1979 

! 

i 

!  ! 

107.6! 

34.8! 

12.0! 

! 

- 

i 

t 

! 

! 

MAR60T  MORAN 

•276023 

! 

96I3A36! 

84.8! 

24.0! 

14.0! 

1280! 

- 

2 

1 5 .0! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

; 

1958 

! 

! 

!  ! 

90.4! 

24.7! 

9.5! 

! 

- 

t 

! 

j 

2 

MAUREEN  MORAN 

1501905 

! 

25I3A36! 

99.8! 

29.1! 

13.6! 

2150! 

- 

i 

60.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

i 

1965 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

29.1! 

12.0! 

! 

- 

! 

! 

; 

I 

MIRIAM  MORAN 

! 613894 

a 

10113*36! 

99.11 

32.0! 

14.0! 

3300! 

- 

j 

33.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1979 

! 

2 

i  i 

107.6! 

34.8! 

12.0! 

i 

- 

2 

2 

! 

! 

MOIRA  MORAN 

1501538 

i 

2513*36 ! 

99.8! 

29.0! 

13.6! 

2150 1 

- 

i 

60.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1965 

a 

i 

;  2 

99.8! 

29.0! 

12.0! 

a 

- 

2 

i 

! 

! 

PATRICIA 

1289380 

! 

196! 3*36! 

100.0! 

29.0! 

14.0! 

3500! 

- 

2 

48.0 ! NONE 

NY 

NEW  YORK 

! 

1963 

! 

! 

!  ! 

108.0! 

29.0! 

12.0! 

! 

- 

« 

! 

j 

SHEILA  MORAN 

•569710 

! 

200! 3*36! 

118.2! 

34.0! 

13.9! 

4300! 

- 

i 

49.0JN0NE 

NY 

NEW  YORK 

2 

1975 

! 

! 

! 

a 

!  ! 

!  ! 

126.0! 

t 

34.0! 

j 

13.0! 

a 

! 

! 

- 

1 

2 

j 

■ 

! 

! 

! 

; 

(IS)  MORAN  TOWING  OF 

a 

FLORIDA/*!  INC. 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

i 

! 

a 

! 

! 

2 

2 

■ 

i 

! 

! 

i 

; 

ANN  MORAN 

1586764 

! 

10113*361 

105.0! 

32.0! 

13.7! 

3300! 

- 

2 

27 .0! NONE 

!FL 

JACKSON¬ 

i 

1977 

! 

! 

!  ! 

107.6! 

34.0! 

12.3! 

! 

- 

! 

! 

! 

VILLE 

! 

CATHLEEN  E  MORAN 

1501564 

! 

201 13*36 ! 

101.5! 

28.4! 

15.0! 

3500! 

- 

! 

35 .0! NONE 

!  FL 

JACKSON¬ 

J 

1965 

! 

! 

!  ! 

108.9! 

28.4! 

13.0! 

a 

- 

! 

! 

! 

VILLE 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRl 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

•  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC 1  DIMENSIONS  ! 
!  NET  1  CODE! LENGTH  1 8RDTH' 
•REGIS*!****!  REG.  !  REG.! 
1  TER  !  SEE!//////!/////! 

•  TON-  JPAGE!  OVER-! OVER-! 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  •  ALL  1 

DRAFT! 

I 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY*  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  •  FIXED  •  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LI6HT) !////////////////! TO !////////// !  OR  ! 

ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! *REBUILT! 

(15)  MORAN  TOWING 

OF 

FLORIDA/ 

1 

1 

1  INC. 

•  •  ! 

i  ;  i 

!  1  ! 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

1 

2 
i 

i 

! 

i 

2 

i 

i 

! 

2 

! 

! 

i 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

i 

2 

; 

i 

i 

i 

HELEN  D  COPPEDGE 

1566998 

!  11013A36! 

95.0! 

30.0! 

15.6! 

2400! 

-  » 

15.0! HOKE 

•FL 

JACKSON-  • 

1975  ! 

;  i  ; 

95-0! 

30.0! 

15.6! 

-  » 

j 

! 

VILLE  ! 

i  ; 

JULIA  C  HORAN 

1258938 

1  16313A36! 

106.0! 

26.0! 

14.3! 

1750! 

-  • 

25.0! NONE 

!FL 

JACKSON-  J 

1949  i 

i  !  ! 

106.0! 

26.0! 

14.3! 

-  • 

! 

2 

VILLE  ! 

i 

MARY  M  COPPEDGE 

•566997 

•  10813A36! 

100.0! 

30.0! 

13.0! 

3200! 

-  » 

16.61  NONE 

!  FL 

JACKSON-  ! 

1975  ! 

i  i  ; 

100.0! 

30.0! 

13.0! 

-  • 

t 

! 

VILLE  ! 

! 

POWERFUL 

1205637 

!  12013A36! 

39.4! 

24.0! 

12.0! 

1800! 

-  2 

16.6! NONE 

•FL 

JACKSON-  • 

*  1974  ! 

1  !  ! 

89.4! 

24.0! 

10.1! 

-  • 

i 

i 

VILLE  • 

! 

HTC  118 

•  35014A43! 

90.0! 

32.0! 

8.0! 

-  • 

700! 

19.0! HONE 

i  FL 

JACKSON-  ! 

1937  ! 

2  2  ! 

128.0! 

32.0! 

1.3! 

-  • 

! 

i 

VILLE  ! 

t 

MTC  120 

1  ------ 

•  35014A43! 

90.0! 

32.0! 

8.0! 

-  i 

700! 

1 9.0! NONE 

•FL 

JACKSON-  2 

1937  ! 

i  ii 

;  i  i 

128.0! 

! 

32.0! 

i 

1.3! 

i 

—  ! 

1 

2 

i 

j 

VILLE  ! 

2 

j 

i 

(09)  MORAN  TOWING 

OF 

MARYLAND 

•/  INC. 

;  ;  i 

i  !  t 

i 

i 

! 

j 

; 

i 

i 

i 

i 

! 

| 

i 

CAPE  HENLOPEN 

•545501 

•  13713A36! 

98.6! 

31.0! 

15.6! 

3300! 

-  i 

50. ol NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1972  ! 

2  i  j 

107.2! 

31-0! 

12.6! 

-  * 

2 

! 

I 

i 

CAPE  RONAIN 

•611686 

!  10113A36! 

99.2! 

34.0! 

13.7! 

3300! 

-  i 

50.0! NONE 

•HD 

BALTIMORE  ! 

1979  ! 

j  ;  j 

107.6! 

34.8! 

12.3! 

-  2 

i 

2 

i 

i 

GE0R6IA  MORAN 

•257969 

!  15113A36! 

99.5! 

27.0! 

13.9! 

1750! 

-  ! 

«.0!NONE 

*!md 

BALTIMORE  ! 

1949  ! 

i _ i _ 2 

106.0! 

27.0! 

12.3! 

-  ; 

1 

i 

i 

l 

GRACE  MORAN 

1503659 

!  191  *  3  A  36  * 

93.0! 

28.0! 

15.0! 

3165! 

-  2 

47 .0 ! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1967  ! 

i  2  1 

107.0! 

28.0! 

15.0! 

-  J 

i 

! 

i 

i 

HAWKINS  POINT 

•263352 

•  1 61 ! 3  A  36 ! 

100.0! 

27.0! 

14.0! 

1750! 

-  ! 

44.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1952  ! 

«  •  i 

1  !  ! 

104.0! 

i 

27.4* 

i 

12.0! 

i 

-  ! 

i 

■ 

2 

i 

1 

i 

! 

! 

(01)  MORAN  TOWING 

OF 

NEW  HAMP 

j SHIRE/ 

2  2  1 

j  it 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

i 

i 

INC. 

i  j  i 

; 

t 

i 

i 

1 

j 

i 

E.  F.  MORAN  JR. 

1239237 

•  16813A36! 

95.0! 

26.0! 

13.0! 

1750! 

-  » 

30.0! NONE 

«HH 

PORTSMOUTH! 

*  1966  ! 

■  ;  i 

100.0! 

27.0! 

11.0! 

-  • 

i 

! 

! 

i 

EUGENIA  MORAN 

1506330 

1  19113A36! 

93.4! 

28.0! 

17.0! 

3160! 

-  J 

36.0! NONE 

!nh 

PORTSMOUTH! 

!  1 

;  2  i 

107.4! 

28.2! 

15.0! 

-  • 

i 

i 

i 

!  ! 

NANCY  MORAN 

1277531 

1  1 55! 3 A 36  t 

95.0! 

25.6! 

13.0! 

1600! 

-  j 

47.0! NONE 

•NH 

PORTSMOUTH! 

1958  ! 

1  1  1 

i  2  1 

100.4! 

t 

25.8! 

j 

12.0! 

t 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

(07)  MORAN  T0WIN6 

OF 

PENNSYLV! ANIA/ 

1  1  1 

i  i  j 

• 

1 

2 

2 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

; 

INC. 

1  1  1 

i 

2 

i 

i 

! 

i 

CAPE  MAY 

1546570 

1  18713A36! 

107.0! 

31.0! 

15.0! 

3300! 

-  2 

53.0! NONE 

*!PA 

PHILADEL-  ! 

1973  ! 

1  1  1 

107.0! 

31.0! 

13.0! 

-  ; 

! 

! 

PHIA  « 

! 

CAROLYN 

•235654 

1  13913A36! 

38.7! 

24.0! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

48.0! NONE 

SPA 

PHILADEL-  ! 

1936  ! 

1  1  • 

9  5.0! 

24.0! 

10.0! 

-  ! 

i 

! 

PHIA  ! 

i 

H.  C.  JEFFERSON 

1235788 

1  139J3A36! 

88.7! 

24-0! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

48 .oi NONE 

SPA 

PHILADEL-  ! 

1959  j 

i  2  1 

95.0! 

24-0! 

10.0! 

2 

-  2 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

REEDY  POINT 

1276333 

!  10913A36! 

86.8! 

26.0! 

14.0! 

2400! 

-  2 

46 .0 ! NONE 

SPA 

PHILADEL-  ! 

1958  ! 

1 

1  !  1 

97.8! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  • 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

SEWELLS  POINT 

1581156 

1  161 1 3 A  36 ! 

98.5! 

29.0! 

16.5! 

2360! 

-  I 

37.0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1977  2  1 

i 

i  ;  ; 

98.5! 

29.0! 

9.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

PHIA  ! 

! 

WAGNERS  POINT 

•240611 

•  1 67*  3 A 36* 

97.2! 

27-1! 

13.3! 

1750! 

-  ! 

44.0! NONE 

SPA 

PHILAOEL-  ! 

1965  ! 

(S3)  MORAN  TOWING  OF 
CAPE  ANN 


DORIS  MORAN 


MARION  MORAN 


TEXAS*  I!NC. 

1575588 

! 

1645458 


27,1!  11-6! 
!  ! 

!  ! 


FLORIDA 
NEW  YORK 


(33)  MORAN  TOWING  OF 
E-  H.  BLACK 


19913A36! 
!  ! 
193S3A36! 


13226! 4A06! 
!  ! 

784755A71! 

i  i 

U187!5A71! 
!  ! 

784755*71 ! 
!  ! 


TEXAS*  I !  NC. 


! 235630 

!  7123A36! 

88.3! 

22.0! 

10.4! 

1800! 

- 

i 

31.5! NONE 

i 

!  !  ! 

92.0! 

23.0! 

8.7! 

! 

- 

i 

l 

i 299319 

!  20113A36! 

101.1! 

28.6! 

15.0! 

3500! 

- 

j 

35.01N0NE 

! 

!  !  ! 

108.0! 

28.6! 

13.0! 

! 

- 

j 

! 

•586184 

!  10113436! 

99.1! 

32.0! 

15.9! 

3300! 

- 

i 

32.0! NONE 

2 

!  !  ! 

105.0! 

34.3! 

13.6! 

{ 

- 

i 

2 

j  251941 

!  6313A  36 ! 

88.3! 

22.0! 

10.4! 

1800! 

- 

; 

32.0! NONE 

■ 

2  !  j 

92.0! 

23.0! 

10.0! 

! 

- 

i 

! 

35  *0 ! NONE 
| 

35 .0 ! NONE 

i 

40-0! NONE 
! 

30.013  DIESEL  PUMPS 

i 

60.0*13  DIESEL  PUMPS 

i 

30.013  DIESEL  PUMPS 


•TX  PORT 
1  ARTHUR 
1 TX  PORT 
1  ARTHUR 
1TX  PORT 
1  ARTHUR 
1TX  PORT 
1  ARTHUR 
1TX  PORT 
1  ARTHUR 
1  TX  PORT 
1  ARTHUR 
1TX  PORT 
1  ARTHUR 
1  TX  PORT 
1  ARTHUR 
! 

1 

1 

STX  PORT 
1  ARTHUR 
1TX  PORT 
1  ARTHUR 
1  TX  PORT 
1  ARTHUR 
•TX  PORT 
1  ARTHUR 


(11)  MORAN  TOWING  OF  VIRGINIA!/  INC. 


CAPE  CHARLES 

1544311 

!  18723A36! 

98.6! 

31.0! 

15.5! 

3300! 

- 

i 

50.01  NONE 

1VA 

NORFOLK  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

107.2! 

31.0! 

12.5! 

« 

- 

i 

! 

! 

CAPE  COD 

•509126 

!  1223A36! 

110.0! 

28.5! 

16.0! 

4290! 

- 

! 

50.0! NONE 

1VA 

NORFOLK  I 

1967 

• 

!  !  ! 

110.0! 

28.5! 

13.5! 

! 

- 

j 

! 

! 

CAPE  HATTERAS 

! 507813 

!  198S3A36! 

102.0! 

28.6! 

16.5! 

4290! 

- 

i 

52.01NONE 

IV* 

NORFOLK  1 

1967 

i 

2  i  i 

110.0! 

28.6! 

13.6! 

i 

- 

i 

i 

! 

! 

CAPE  HENRY 

*1299319 

!  9 !  3  A  3  6  i 

110.0! 

28.6! 

16.0! 

4290! 

- 

i 

50.0! NONE 

!VA 

NORFOLX  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

110.0! 

26.6! 

13.5! 

8 

- 

i 

! 

! 

J 

CAVALIER 

8269416 

!  11913A36! 

97.2! 

27.0! 

U.5! 

2360! 

- 

j 

35. 0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ] 

1  1954 

i 

!  !  ! 

106.0! 

27.0! 

11.0! 

i 

- 

j 

! 

! 

t 

1 

CEDAR  POINT 

•253519 

!  15113A36! 

106.0! 

27.0! 

13.9! 

1750! 

- 

i 

3S.01NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1949 

2 

!  !  ! 

106.0! 

27.0! 

12.3! 

« 

- 

i 

t 

! 

1 

DOROTHY  MORAN 

•587370 

!  14923A36! 

105.0! 

32.0! 

15.8! 

3300! 

- 

i 

33.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  1 

1977 

! 

!  !  ! 

105.0! 

32.0! 

12.0! 

! 

- 

j 

i 

! 

j 

DRUM  POINT 

1513005 

•  17553*36! 

99.8! 

27.0! 

15.5! 

2360! 

- 

i 

35.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  i 

i  1968 

i 

i  j  j 

99.8! 

27,0! 

13.6! 

! 

- 

i 

i 

! 

! 

FELLS  POINT 

i 272889 

!  18013*36! 

105.0! 

27.0! 

13.6! 

2400! 

- 

■ 

35 .0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

[  1956 

i 

!  !  ! 

105.0! 

27.0! 

13.0! 

! 

- 

j 

! 

! 

! 

KINGS  POINT 

•272861 

!  18013*361 

105.0! 

27.0! 

13.6! 

2400! 

- 

i 

35.0! NONE 

8VA 

NORFOLK  ! 

1956 

i 

!  !  ! 

105.0! 

27.0! 

12.0! 

i 

- 

i 

! 

! 

! 

SWAN  POINT 

i 260467 

!  16113*36! 

100.0! 

27.4! 

13.5! 

1 75ol 

- 

i 

46 .6 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  I 

1950 

t 

!  !  ! 

106.0! 

27.4! 

12.0! 

1 

- 

i 

1 

! 

1 

TOWN  POINT 

j  51 1 61 9 

t  17513*36! 

99.0! 

27.3! 

16.0! 

2360! 

- 

i 

30.01  NONE 

!VA 

NORFOLK  < 

1967 

i 

!  !  8 

99.0! 

27.3! 

16.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


601 


ENGR! 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

guard 

NUMBER 


(11)  MORAN  TOWING  OF  VIRGINIA 
(CONTINUED) 

UATERBARGE  NO.  2 


1 

(03)  MORANIA  OIL  TANKER  CORP. j 

MORANIA 

1 

1556953 

MORANIA 

2 

•534966 

MORANIA 

3 

1550653 

MORANIA 

4 

1553289 

MORANIA 

8 

1273540 

MORANIA 

190 

•291292 

MORANIA 

210 

1535148 

MORANIA 

300 

1 516514 

MORANIA 

310 

•652241 

MORANIA 

400 

1 S37329 

MORANIA 

410 

1603306 

MORANIA 

440 

1625979 

MORANIA 

450 

2630040 

i 

(12)  MOREHEAD  CITY  TOWING 

j 

CO. 1*  INC. 

GEORGE  NCO.  LOCKWOOD 

1107200 

JAMES  MICHAEL 

•918275 

MARGARET 

1213038 

(18)  NOREHEAD  MARINE  SERVICE*!  INC. 
DISCOVERY  !  516358 


!  546652 


578219 


! 

(32)  MORGAN  CITY  TOWING*  INC.! 

GRAY  GOOSE  1530686 

! 

WILD  GOOSE  ! 286156 

! 

! 

i 

(13)  MORRISON*  R.  L.  8  SONS*  UNC. 
AMAZONAS  ! $07472 

i 

MICHAEL  i 608533 

t 

9C  193  !  - 

! 

P8S  900  !  - 

l 

RIM  18  !  - - 

! 

RLN  82  !  - 

i 

RLN  845D  i  - - 

! 

RLM  9-9S30  J  - 

! 

! 

(07)  MORRISON-KNUDSEH  j 

OC  180  1542829 

! 

OC  181  ! 542830 

i 

OC  183  1543161 


! 

(26)  MORTON  TH10K0L*  INC.  ! 

.-OR-THI  !  550452 

j 

MORTON  SALT  74  ! S546S9 

2 
j 
! 

(38)  MOSS  HARBOR  MARINE  ! 

LONG  HARBOR  {296697 

! 

UNCLE  SAM  ! 278988 

i 

! 

! 

(18)  MOUND  CITY  SAND  t  GRAVEL! 

RED  MARVEL  S270483 

! 


i 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  ! CODE ! LENGTH ! BRDTH 
-‘REGIS-!****!  REG.  !  REG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
!  TON-  ! PAGE!  OVEP-JOVER- 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  !CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLIN6  !S  {OPERATING  ! 

!LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  «  BUILT 

/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) * ////////////////!TP! ////////// •  OR 


LI6HT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


SEE!  LINE-2  ! ‘REBUILT 


19115A71* 

113.0! 

34.6! 

7.0! 

; 

!  i 

i  i 

119.0! 

t 

i 

36.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

i  i 

1 34J3A36! 

2 

118.71 

i 

34. ol 

i 

16. oi 

4300! 

;  « 

126.0! 

34.0! 

12.0! 

179! 3A36! 

112.2! 

31.0! 

13.5! 

3000! 

j  i 

120.0! 

31.0! 

13.5! 

134! 3A  36  5 

116.7! 

34.0! 

14.5! 

4300! 

i  i 

118.7! 

34.0! 

10.7! 

134! 3 A  36 1 

118.7! 

34.0! 

15.0! 

4300! 

i  i 

118.7! 

34.0! 

15.0! 

99 • 3A36! 

88.5! 

24.0! 

10.9* 

1000! 

i  i 

88.9! 

24.9! 

9.3! 

1 446! 5A71 ! 

240.0! 

43.3! 

16.0! 

-  ; 

1  i 

240.0! 

43.3! 

4.0! 

1 571 1 5A71 1 

240.0! 

43.6! 

17.9! 

-  » 

t  i 

240.0! 

43.6! 

S.O! 

3324! 5A71 1 

296.5! 

43.2! 

20.0! 

-  i 

i  t 

296.5! 

43.2! 

6.0! 

2246  J5A71 1 

249.9! 

52.0! 

17.6! 

-  j 

i  i 

255.0! 

52.0! 

6.0! 

5651 1 5A71 ! 

398.0! 

64.0! 

27.0! 

-  * 

«  i 

398.0! 

64.0! 

6.0! 

5293! 5A71 ! 

404.9! 

64.0! 

24.7! 

-  ; 

!  ! 

404.9! 

64.0! 

6.0! 

5044! 5F71! 

396.3! 

72.0! 

21.0! 

-  ! 

i  j 

396.3! 

72.0! 

4.0! 

5449! SA71 ! 

405.0! 

64.0! 

23.9! 

-  ; 

i  1 

i  i 

405.0* 

; 

t 

64.0! 

i 

i 

3.9! 

j 

!  1 
80  !  3  A 3  6 ! 

i 

95.0! 

1200! 

i  i 

822.9! 

190.0! 

95.0! 

129! 3A  36 1 

100.0! 

25.7! 

12.0! 

1200! 

t  j 

100.0! 

25.7! 

12.0! 

109! 3A36 ! 

91.5! 

24.1! 

11.0! 

1200! 

•  i 

i  i 

•  i 

96.5! 

! 

25.1! 

i 

11.0! 

« 

i 

1  1 
7!3F36! 

1 

29.2! 

i 

12.0! 

i 

3.7! 

j 

180! 

!  ! 

29.2! 

12.0! 

3.0! 

! 

2513F36! 

47.5! 

13.4* 

5.5! 

520! 

!  ! 

47.5! 

18.4! 

5.0! 

! 

8313F36! 

60.5! 

22.2! 

6.0! 

850! 

!  !  60.5!  22.2!  5.0!  ! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 


2  1  2  2  1  : 

!  !  !  !  !  ! 


32!3A36* 

! 

18.7! 

5.6! 

600! 

!  ! 

42.0! 

18.7! 

4.6! 

! 

2013A36! 

48.1! 

16.4! 

6.8! 

600! 

!  !  52.0!  16.4!  S.O!  i 

!  !  !  >  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 


19S3A36! 

41.9! 

14.1! 

6.3! 

400! 

!  ! 

41.9! 

14.1! 

6.3! 

12S3A36! 

42.2! 

12.4! 

6.0! 

230! 

!  J 

42.2! 

12.4! 

5.0! 

12014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

i  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

100144432 

80.0! 

42.0! 

3.0! 

-  | 

i  j 

80.0! 

42.0! 

1.4! 

120! 4A43! 

11Q.0! 

30.0! 

5.0! 

-  2 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

21S!4A43! 

120.0! 

35.5! 

6.0! 

•  i 

!  ! 

120.0! 

35.5! 

2.0! 

15014A43! 

62.0! 

40.0! 

3.0! 

-  j 

!  ! 

62.0! 

40.0! 

1.0! 

120SA43! 

98.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

!  ! 

(  ! 

■  t 

98.0! 

! 

30.0! 

i 

1.0! 

! 

1 

i  i 

!  ! 

9S7I4A46! 

i 

180.0! 

1 

54.0! 

X 

! 

10.0! 

.  | 

!  ! 

130.0! 

54.01 

2.0! 

i 

957I4A46! 

160.0! 

54.0! 

10.0! 

-  j 

!  ! 

180.0! 

54.0! 

2.0! 

9S714A46! 

180.0! 

54.0! 

10.0! 

-  ! 

!  ! 

!  1 

i  i 

180.0! 

i 

■ 

54.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

!  ! 
4113A36! 

X 

i 

4  8.6! 

2 

18. $1 

! 

12.0! 

500! 

!  ! 

50.6! 

13.5! 

12.0! 

740I4A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

t 

35.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

!  ! 
135! 1 403! 

! 

-  2 

i 

; 

9.6*! 

1700! 

!  ! 

167. ol 

36.0! 

6.0! 

42! 3A  36! 

60.9! 

17.0! 

6.5! 

700! 

!  ! 

!  1 

i  i 

65.0! 

! 

* 

18.5! 

! 

i 

6.5! 

! 

X  1 

!  ! 

143! 3 A  36 ! 

s 

! 

I 

i 

! 

X 

! 

8.6! 

1200! 

!  ! 

100.0! 

26.  oi 

7.0! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  ! 


3620! 
3337  j 
5070! 
6451! 
13000! 
13000! 
1291 5? 


-  ! 


-  1 
-  ! 
-  ! 
-  ! 


300! 

250! 

275! 

700! 

ISO! 

300! 

I 

I 

t 

2000! 

2C00! 

2000! 

! 

j 

! 

2101! 


650! 
-  ! 


23.0 ! NONE 

i 

63.0! NONE 

i 

55.0! NONE 

t 

69.0! NONE 

i 

65.0 !  NONE 
i 

15.0! NONE 

i 

1 6-0IN0NE 

1 

22.0! NONE 

2 

20. 0! NONE 
; 

30. o ! pumps 

• 

35.0! NONE 
2 

35.0! NONE 

1 

48.0! DIESEL  PUMPS 

t 

50.058000  8.P.H.  OEEP 
•WELL  PUMPS 

2 
; 
r 

20.05NONE 

« 

28.0! NONE 

; 

55.0! NONE 

i 


!  ! 

1 2 .0! NONE  !KY 

!  ! 

25. 0! NONE  !KY 

!  ! 

25.0JN0NE  !KY 

{  i 

;  < 

!  ! 

!  ! 

!  !LA 

!  ! 

25. 0! NONE  !LA 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

26. o! NONE  jsc 

!  1 

24.5! NONE  !$C 

!  ! 

9.0  J  NONE  ! SC 

;  ; 

7.0J60  TON  DIESEL  !SC 
! DERRICK  • 

9.0! NONE  JSC 

!  ! 

1 3.01  HONE  JSC 

!  ! 

5.0J60  TON  DIESEL  !SC 
IOERRICK  ! 

9.01N0NE  *  S  C 

!  ! 

!  I 

!  ( 

!  ! 

10«0! NONE  !NJ 

!  ! 

10.0! NONE  !NJ 

!  ! 

10.0! NONE  iNJ 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

23.312  5  TON  UINCHES  !LA 
«  2 

IS.OtNOME  !MI 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

31 .OlWINCH  2 AK 

!  ! 

30.0! WINCH  !  AK 

!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

34 • 0! NONE  !KY 

!  ! 

i  i 

!  i 


VA 

NY 

NY 

NY 

NY 

NY 

NY 

NY 

NY 

DE 

DE 

DE 

NY 

NY 

NC 

INC 

NC 


1945 


NEW 

YORK  * 

1979 

NEW 

YORK  • 

i 

1971 

NEW 

YORK  ! 

1973 

NEW 

YORK  ! 

1973 

NEW 

YORK  ! 

1957 

NEW 

YORK  1 

1963 

NEW 

YORK  ! 

1971 

NEW 

YORK  1 

*  1982 

WILMINGTON! 

1982 

WILMINGTON*! 

1977 

WILMINGTON! 

1979 

NEW 

YORK  1 

I960 

NEW  YORK 


MOREHEAD 

CITY 

MOREHEAD 

CITY 

MOREHEAD 

CITY 


HEBRON 

HEBRON 

HE8P0N 


MORGAN 

CITY 

MORGAN 

CITY 


HC  CLEL- 
LANVXLLC 
MC  CLEL- 
LANVILLE 
MC  CLEL- 
LANVILLE 
MC  CLEL- 
LANVILLE 
«C  CIEL- 
LANVILl E 
HC  CLEL- 
LANVILLE 
MCCLEL- 
LANVILLE 
MC  CLEL- 
LANVILLE 


8ARNEG AT 

LIGHT 

8ARNEGAT 

LIGHT 

0ARNEGAT 

LIGHT 


WEEKS 

ISLAND 

DETROIT 


HOMER 

HOMER 


PADUCAH 


!  1980 

i 


1  1883  ! 

i  i 

1  1944  1 

i  » 

j  *  1970  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i  2 

i  1966  i 

!  ! 

!  1973  ! 

!  ! 

!  1977  ! 

!  ! 

i  2 

!  ! 

I  ! 

!  1971  ! 

!  ! 

!  1953  ! 

!  ! 

;  i 

i  ! 

!  ! 

!  1967  ! 

!  ! 

!  1979  ! 

i  i 

!  1942  1 

!  ! 

!  —  ! 
!  ! 

!  1956  ! 

!  ! 

!  1948  ! 

!  ! 

!  1984  ! 

i  « 

i  1955  i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  1973  ! 

!  ! 

!  1973  ! 

!  ! 

!  1973  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

1  ! 

!  1973  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

!  2 

!  ! 

I  I 

!  ! 

I  1964  ! 

!  ! 

!  •  1980  ! 

!  ! 

!  ! 

i  j 

i  ! 

!  1955  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 
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ENGRi 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  MOVABLE  T0WIN6  CO.*  INC. 


HISS  MICHELLE  5522324 

a 

i 

i 

(32)  MR.  CHAD*  INC.  ! 

HR.  CHAD  5274270 

] 
t 
i 

(32)  HR.  CROSBY*  INC.  ! 

HR.  CROSBY  5613173 

{ 

{ 

{ 

(15)  HRL  BARGE  SERVICE*  INC.  *! 

W0L  105  5518626 

{ 
j 
| 

(27)  MULLER  BOAT  CO.*  INC.  ! 

TAYLORS  FALLS  PRINCESS  5683350 

a 

TAYLORS  FALLS  QUEEN  1637394 


(18)  HULZER  CRUSHED  STONE*  INtC. 


A.  V.  HULZER  5576869 

JANE  A  5259718 

< 

JOYCE  A  5563766 

i 

JUDIE  G  5657397 

5 

TARHEEL  5923438 

i 

WALLY  FULGHUH  5584124 

i 

BARGE  NO.  1  1  - 

| 

BARGE  NO.  2  !  - 

5 

BARGE  NO.  3  I  - 

i 

BARGE  NO.  4  1  — — 

! 

NO  60  !  - 

i 

NO  61  1  - 

! 

NO  62  5  — - 

! 

NO  63  5  — — 

; 

NO  64  1  -  — 

! 

NO  65  I  — - 

! 

NO  66  5  - 

I 


NO  67 


NO  68 
NO  200 
NO  201 


5 

5 


NO  202 
NO  203 
NO  204 
NO  205 
NO  206 
NO  207 
NO  208 
NO  209 
NO  210 
NO  211 
NO  212 
NO  213 
NO  214 
NO  215 
NO  216 
NO  217 
NO  220 
NO  221 
NO  222 
NO  228 


! 

! 


1 


! 

! 

! 

i 

I 


i 


5  5VTCCI  DIMENSIONS  5DRAFT ! 

a 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL! 

! 

5  NET  5CODE5LEN6TH5BRDTH!  5 

a 

! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

j 

•REGIS-!****!  REG.  5  REG. 5 LOAD-! 

a 

CARGO  ! 

FIXED  5 

EQUIPMENT 

JTC !  BASE  ! 

YEAR  i 

5  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  5 

• 

////////! 

POINT  J 

LINE-1 

* AO!  LINE-1  5 

BUILT  ! 

•  TON-  5 PAGE !  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  5 

(LIGHT)!//////////////// 

JTD! //////////! 

OR  5 

!  NAGE  5  IV  J  ALL  !  ALL  *LI6HT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

5  5  5  5  !!!  55  !  ! 

5  5  5  !!!!  !  !  !  ! 

•  i  j  5  a  «  a  ii  j  i 


47 5 3A 35 5 

-  » 

-  ! 

6.5! 

600! 

-  i 

24.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  I 

1969 

j 

a  a 

i  a 

51.8! 

i 

i 

20.0! 

i 

_  i 

a 

a 

a 

a 

i 

a 

i 

a 

j 

! 

a 

i 

i  a 

73 1 3  A35 ! 

a 

i 

i 

6.0! 

60oi 

a 

j 

39 .0 ! NONE 

a 

!LA 

! 

HARVEY  ! 

1957 

i  a 

j  a 

i  i 

65. ol 

i 

i 

20.0! 

a 

i 

6.0! 

a 

i 

a 

a 

i 

a 

i 

a 

i 

a 

; 

■ 

.  ! 

1  I 

53 1 3 A  35 ! 

a 

48.4! 

i 

20.0! 

a 

7.oi 

a 

600! 

a 

i 

28.0! NONE 

i 

!la 

! 

; 

HARVEY  ! 

1979 

;  a 

;  i 

50.0! 

! 

a 

20.1! 

a 

a 

6.0! 

a 

i 

a 

a 

! 

a 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

a 

a  i 

1 1 03! 4A48! 

a 

221.1! 

i 

35.1! 

a 

9.0! 

a 

-  i 

i 

1650! 

i 

Inone 

i 

ifL 

i 

JACKSON-  ! 

1969 

i  ■ 

i  i 

221.1! 

! 

i 

35.1! 

a 

i 

1.0! 

a 

i 

i 

t 

i 

1 

1 

1 

J 

VILLE  I 

i 

i  a 

28*51  C11 5 

a 

65.0! 

a 

22.  ol 

a 

1.5! 

a 

120! 

a 

1 

27.0INONE 

a 

Ihn 

i 

TAYLOR  i 

1985 

a  a 

78.2! 

22.0! 

1.2! 

a 

250! 

j 

a 

FALLS  ! 

30*1  All i 

65.0! 

19.6! 

1.8! 

260! 

-  ; 

25. 3! NONE 

Ihn 

TAYLORS  ! 

1981 

a  a 

i  1 

t  1 

78.0! 

i 

i 

19.6! 

i 

• 

1.5! 

j 

i 

i 

i 

i 

150! 

1 

1 

i 

» 

i 

• 

FALLS  • 

i 

i  i 

24053A36! 

i 

81.  si 

27.1  j 

a 

7.9!* 

a 

2100! 

1 

a 

32 .0! NONE 

i 

!in 

{ 

TELL  CITY  ! 

1976 

5  ! 

81.5! 

27.1! 

6.9! 

• 

-  i 

i 

i 

a 

20553A36J 

115.0! 

27.4! 

8.5! 

2100! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

iiN 

TELL  CITY  i 

1952 

;  i 

115.0! 

27.4! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

a 

a 

1  6! 3  A  36 ! 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

440! 

-  • 

1 6.0! NONE 

I  IN 

TELL  CITY  *! 

1973 

5  5 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

1653F36! 

40.0! 

14.0! 

5.0! 

440! 

-  • 

1 6 .0 i NONE 

iiN 

TELL  CITY  I* 

1985 

i  a 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

a 

a 

1 

I 

4653A36! 

51.4! 

22. 

7.5! 

700! 

-  j 

16.0! NONE 

•IN 

TELL  CITY  i 

1987 

5  5 

51.4! 

22. s. 

7.5! 

i 

• 

! 

a 

53J3F36! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

730i 

-  • 

25 • 0! NONE 

iiN 

TELL  CITY  • 

1977 

j  j 

50.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

i 

; 

i 

3054A46! 

—  ! 

— —  • 

4.0! 

-  i 

60! 

5.6! NONE 

XH 

TELL  CITY  ! 

1948 

5  ! 

80. oi 

20.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

3054A46! 

--  ! 

—  ! 

4.0! 

-  j 

60! 

5. 6! NONE 

SIM 

TELL  CITY  i 

1950 

5  5 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

3054A46! 

—  • 

—  • 

4.0! 

-  i 

60! 

5.6! NONE 

IIN 

TELL  CITY  ! 

1959 

!  ! 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

3054A46I 

..  a 

—  ! 

4.0! 

-  ! 

60! 

5.6 ! NONE 

Sin 

TELL  CITY  ! 

1974 

5  5 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

2S654A461 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. o! NONE 

iiN 

TELL  CITT  I 

1965 

5  2 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

25654A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8 • 6 1  NONE 

!  XH 

TELL  CITY  ! 

1965 

5  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

25654A461 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.6! NONE 

IIN 

TELL  CITY  I 

1965 

5  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

256I4A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

! 

400! 

8.6! NONE 

SIN 

TELL  CITY  ) 

1965 

!  5 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

I 

25654A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.6!  NONE 

IIN 

TELL  CITY  ! 

1965 

5  5 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

a 

! 

1 

25654A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.6! NONE 

UN 

TELL  CITY  I 

1965 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

25654A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8. 6! NONE 

IIN 

TELL  CITY  ! 

1965 

5  5 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

{ 

-  ! 

a 

l 

! 

25654A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  1 

400! 

8. 6! NONE 

iiN 

TELL  CITY  ! 

1965 

5  I 

120.0! 

32.CS 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

256I4A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

! 

400! 

6.61N0NE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

1965 

5  5 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

! 

-  I 

j 

I 

I 

50054A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  a 

1400! 

U.O!  NONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1973 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

I 

! 

50054A461 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1400! 

U.OiNONE 

!IN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

50054A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

U.OINONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1973 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

I 

1400! 

U.OINONE 

iiN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

» 

50054A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

v  i 

1400! 

U.OINONE 

!IN 

TELL  CITT  | 

1973 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

S0054A465 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1400! 

14 .0! NONE 

UN 

TELL  CITY  | 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

! 

I 

500! 4 A  46  ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400* 

U.oi  NONE 

IIN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

S0054A4&! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1400! 

U.OiNONE 

IIN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

I 

500J4 A46  5 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  a 

1400! 

U.OiNONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1973 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

j 

I 

S0054A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1400! 

1 4. oi NONE 

iiN 

TELL  CITY  | 

1973 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

B  J 

! 

1 

I 

500 ! 4 A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

uooi 

U.OINONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

i 

» 

500J4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1400! 

14.0*1  NONE 

IIN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

a 

I 

I 

50054A46! 

1*5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

1 4. oi NONE 

UN 

TELL  CITY  I 

1973 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  a 

! 

! 

1 

50054A46! 

1*5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

uooi 

U.OINONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

S0054A46! 

195.0! 

35. 0! 

9.6! 

•  a 

1400! 

U.OINONE 

IIN 

TELL  CITY  I 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  t 

1973 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

a 

I 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1*00! 

U.OINONE 

iiN 

TELL  CITY  1 

1973 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

U.OINONE 

IIN 

TELL  CITY  1 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

.  i 

1 

! 

I 

50054A46! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

uooi 

U.OINONE 

UN 

TELL  CITY  I 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  a 

! 

I 

I 

500UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

uooi 

U.OINONE 

IIN 

TELL  CITY  1 

1976 

!  5 

195.0! 

3  S  •  0 1 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

I 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

uoos 

U.OINONE 

UN 

TELL  CITY  I 

1974 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

I 

500!4A46t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  a 

1400! 

U.oi  NONE 

IIN 

TELL  CITY  ! 

1979 

5  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

a 

! 

1.5! 

a 

! 

» 

! 

1 

.  a 

i 

• 

! 

I 

! 

a 

i 

a 

! 

1 

1 
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ENSRI 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


1VTCC 
NET  !  CODE 
PEGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TOM-  JPAOE 
MAGE  !  IV 


LENGTH! 

REG 
//////! 
OVER 
ALL 


BRDTH 

REG 

///// 

OVER-! 

ALL 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED 

///// 

LIGHT 


HORSE 

POVER 


CAPACITY 

CAR60 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

mmumum 

LINE-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD!////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT 


(18)  NULZER 

CRUSHED  STONE,  IN! 

C.  ! 

!  ! 

2 

; 

; 

» 

; 

i 

2 

2 

i 

(CONTINUED) » 

* 

j  j 

! 

2 

i 

i 

i 

j 

! 

NO  229 

-  t 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1400! 

14.0! NONE 

‘IN 

TELL 

CITY  • 

1979 

! 

i 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

J 

-  ! 

; 

; 

* 

! 

NO  230 

— —  \ 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

1 4.0! NONE 

iiN 

TELL 

CITY  J 

1979 

• 

j 

t  ♦ 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NO  231 

— — —  J 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

uooi 

1 4 .0 ! HONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1979 

t 

j 

»  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

i 

j 

J 

j 

NO  232 

-  « 

500S4A46! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

!  IN 

tell 

CITY  J 

1979 

t 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

i 

j 

! 

i 

NO  233 

-  i 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1400* 

14.0} NONE 

iiN 

TELL 

CITY  ! 

1979 

i 

; 

j  » 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

t 

I 

! 

t 

NO  234 

-  t 

50024A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

14.0! HONE 

!IN 

TELL 

CITY  J 

1979 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

i 

! 

2 

i 

NO  235 

-  i 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

1  4. 0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  J 

1979 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

2 

j 

j 

i 

NO  236 

-  i 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1980 

i 

* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

-  ; 

2 

; 

i 

{ 

NO  23? 

......  j 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1980 

i 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

i 

! 

j 

j 

NO  238 

......  j 

S00!4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1400! 

14.0*!N0NE 

!  IN 

TELL 

CITY  ! 

1980 

{ 

; 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  • 

! 

2 

i 

2 

HO  239 

......  i 

500S4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

14.0! NONE 

!  IN 

TELL 

CITY  ! 

1980 

2 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  i 

! 

2 

; 

j 

NO  240 

......  i 

500UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  J 

1980 

« 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

; 

i 

2 

! 

NO  241 

......  | 

S00UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

14.0! NONE 

•IN 

TELL 

CITY  ! 

1980 

j 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

2 

1 

j 

i 

NO  242 

......  j 

500UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

14.0 ! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  J 

1979 

t 

2 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

_  i 

i 

J 

2 

; 

NO  243 

......  i 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  *! 

1986 

2 

j 

i  > 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

2 

i 

2 

NO  244 

......  » 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1400! 

14.0! NONE 

•IN 

TELL 

CITY  i 

1986 

2 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

.  * 

j 

! 

i 

i 

NO  245 

......  i 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1986 

2 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  j 

! 

! 

i 

i 

NO  246 

......  i 

500! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1400! 

14.0! NONE 

2  IN 

TELL 

CITY  i 

1986 

i 

i 

i  ; 

195.0! 

35-0! 

1-5! 

• 

-  ! 

! 

! 

2 

i 

NO  247 

......  i 

500! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1400! 

14.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  ! 

1986 

i 

\  j 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

2 

2 

2 

NO  248 

500! 4A46! 

195.0! 

35.0: 

9.0! 

-  J 

1400! 

1 4.0! NONE 

2  IN 

TELL 

CITY  • 

1986 

i 

! 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

! 

i 

NO  249 

......  » 

500! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.0! NONE 

SIN 

TELL 

CITY  ! 

1986 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

! 

i 

i 

j 

NO  251 

-  1 

500!4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1200! 

1 2. 0! NONE 

iiN 

TELL 

CITY  ! 

1987 

» 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

! 

i 

NO  252 

......  i 

500! 4 A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1200! 

12.0JN0NE 

i  in 

TELL 

CITY  l 

1987 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

NO  253 

-  ; 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

1 2.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  • 

1987 

i 

• 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  « 

! 

! 

J 

! 

NO  254 

......  ; 

500! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

120oi 

12.0! NONE 

SIN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NO  255 

-  j 

500S4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1200! 

12.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

! 

! 

NO  256 

-  ■ 

500! 4 A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1200! 

1 2.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  1 

1988 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

1 

! 

NO  257 

-  1 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

1 2 .0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

! 

! 

NO  258 

-  ; 

50014A44! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

12.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

J 

! 

NO  262 

-  j 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1200! 

12.0! NOME 

SIN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

» 

; 

r  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

• 

! 

NO  263 

......  i 

500S4A46! 

1^5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

12.0!  NONE 

■IN 

TELL 

CITY  i 

1988 

! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

( 

! 

! 

! 

NO  264 

-  ! 

500'4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

12.02  NONE 

IIN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

NO  265 

-  i 

500! 4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1200! 

1 2.0! NONE 

JIN 

TELL 

CITY  i 

1988 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NO  266 

-  ! 

500! 4A46 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1200$ 

1 2 . 0 ! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

1988 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

NO  267 

-  ! 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

12.0!NONE 

iiN 

TELL 

CITY  ! 

1908 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

! 

i 

NO  268 

-  j 

500 J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1200! 

1 2.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  1 

1988 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

l 

i 

NO  9269 

-  ! 

50014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1200! 

12.0! NONE 

!  IN 

TELL 

CITY  ! 

1909 

i 

! 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

J 

i 

NO  9270 

-  . 

500! 4*46 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1200! 

12.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  i 

1989 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

( 

! 

j 

! 

NO  9271 

......  i 

50054A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1200! 

12.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  i 

1989 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NO  9273 

......  i 

500S4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

12 .0! NONE 

IIN 

TELL 

CITT  I 

1989 

2 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

i 

NO  9274 

-  \ 

50014*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

1200! 

12.0! NONE 

MN 

TELL 

CITY  ) 

1989 

! 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

195.0! 

t 

33.0! 

! 

1.5! 

« 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(07)  MUNDT, 

RAY  9.  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ITEL  139 

6070::  ! 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1498! 

16.0! NONE 

1 T  N 

MEMPHIS  ! 

1979 

{ 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 
i 

! 

1 

J 

! 

! 

! 

! 

1 

(15)  MURPHY 

CONSTRUCTION  COMP ! 

1 

ANY,  I 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

2 

! 

! 

} 

i 

j 

i 

THE 

! 

!  1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

LEE 

264675  ! 

12 ! 3*36! 

48.8! 

15.0! 

4.0! 

400! 

-  ! 

14 .0! NONE 

!FL 

WEST 

PALM  ! 

1952 

! 

! 

I  ! 

51.0! 

15.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

OKEECHOBEE 

557963  ! 

UJJC36! 

35.0! 

14.0! 

3.0! 

400! 

-  ! 

1 2.0! NONE 

IFL 

WEST 

PALM  { 

1974 

! 

! 

!  ! 

35.0! 

14.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

BEACH  ! 

! 

ST.  LUCIE 

2(1566  l 

UJ3AJ6! 

*0. 5! 

13.5! 

6.0! 

3001 

-  ! 

12.0! NONE 

IFL 

WEST 

PALM  ! 

1942 

t 

! 

!  i 

40.5! 

13.5! 

5.5! 

-  i 

! 

! 

BEACH  i 

! 

NO.  9 

-  ! 

55J4A43! 

90.0! 

30.0! 

4.0! 

-  ! 

soi 

5.0! NONE 

IFL 

WEST 

PALM  ! 

1955 

! 

! 

!  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  I 

I 

NO.  10 

.  j 

5514*461 

90.  OJ 

30.0! 

4.0! 

-  J 

80! 

5 .0 l NONE 

IFL 

WEST 

PALM  ! 

1969 

! 

! 

J  ! 

100.0! 

45.0! 

2.0! 

-  j 

( 

! 

BEACH  ! 

! 

NO.  1612 

-  j 

300! 4*46! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

-  i 

200! 

7.0IN0NC 

IFL 

WEST 

PALM  | 

1966 

! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

110.0! 

! 

! 

40.0! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

BEACH  ! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR ! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  !CO0E!L£NGTH!BRDTH!  ! 

-! REGIS-! **** !  REG.  !  REG. ‘LOAD-! 

!  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 

!  TON”  ! PAGE  1  OVER”! OVER-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LICHT>!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

! S  {OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!TD !//////////•  OR  ! 

SEE!  LINE-2  !*RE8UXLT! 

(32)  MURPHY'S  LEASE 

AND  WELOX 

!  NG 

!  !  ! 

■  j  ! 

1  !  ! 

i 

i 

■ 

2 

t 

i 

t 

i 

* 

i 

l 

; 

; 

2 

; 

1 

2 

j 

i 

i 

SERVICES/  INC 

■  i  > 

i 

i 

i 

i 

; 

; 

! 

MISS  HAY 

1292617 

!  3413A36! 

46.2! 

18.0! 

5.0! 

600! 

_  j 

28.0 ! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

*  1982  ! 

j  •  1 

50.0! 

18.0! 

3.9! 

i 

-  ; 

i 

i 

MR.  EMILE 

! 555980 

1  4013A361 

46.9! 

18.0! 

6.0! 

400! 

.  2 

28.0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  i 

1961  ! 

1  !  ! 

46.9! 

18.0! 

4.6! 

; 

-  | 

2 

t 

HR.  ROBERTS 

! 281 496 

1  2413A36! 

48.0! 

16.0! 

7.0! 

400! 

-  j 

10.0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  • 

1959  ! 

1  1  1 

48.0! 

16.0! 

7.0! 

i 

.  i 

j 

2 

VANESSA  RAE 

•643861 

1  4213A36! 

—  » 

““  ! 

5.0! 

400! 

-  ; 

17.0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1982  ! 

!  !  ! 

i  i  i 

60.0! 

i 

21.0! 

» 

3.9! 

i 

i 

t 

-  ! 
i 

1 

2 

j 

i 

(17)  MUSCLES  SHOALS 

MARINE  SE 

1RVICE/ 

!  1  ! 

i  ;  i 

2 

i 

2 

2 

i 

t 

i 

1 

2 

2 

i 

INC. 

1  1  1 

j 

i 

j 

! 

i 

BUD  MAC 

•279101 

•  3413A35! 

47.0! 

20.1! 

5.0! 

360! 

-  i 

2  7.0!  NONE 

SAL 

FLORENCE  ! 

1959  ! 

i  i  j 

47.0! 

20.1! 

4.5! 

; 

-  ; 

; 

! 

CAPT.  JOHN  B 

•560016 

1  4813A35! 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

800! 

-  j 

39.0! NONE 

SAL 

FLORENCE  ! 

197*  ! 

i  i  i 

50.3! 

21.0! 

5.5! 

i 

-  2 

i 

i 

MICHAEL  R 

J566050 

1  6413A351 

60.0! 

22.0! 

7.5! 

600! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

SAL 

FLORENCE  ! 

1976  ! 

!  !  ! 

60.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

-  j 

t 

i 

NORMA  M 

1263167 

1  813A35! 

32.9! 

11.5! 

3.7! 

165! 

-  2 

22. 0! NONE 

!  AL 

FLORENCE  ! 

1960  ! 

*  2  ! 

1  !  1 

40.0! 

i 

11.5! 

; 

3.5! 

> 

2 

; 

-  ; 
i 

! 

! 

2 

; 

(33)  MUS6R0VE  TOWING  SER-/  IN 

!C. 

t  i  2 

!  !  ! 

1 

2 

i 

; 

2 

i 

j 

i 

! 

i 

! 

« 

t 

i 

BUDDY  HCDOV 

1252069 

•  2013A36! 

44.2! 

14.6! 

6.0! 

250! 

-  1 

30.0 ! NONE 

iTX 

HOUSTON  ! 

19*7  i 

1  !  1 

48.0! 

15.6! 

6.0! 

i 

.  ! 

! 

! 

DIANNA  M 

1247633 

!  4513A36! 

72.0! 

20.2! 

7.5! 

800! 

-  ! 

25.0INONE 

nx 

HOUSTON  ! 

1945  ! 

!  !  ! 

72.0! 

20.2! 

7.5! 

i 

-  j 

1 

! 

STUD 

1525929 

1  8413A36! 

60.0! 

24.0! 

8.5! 

700! 

-  2 

33.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970  ! 

•  t  « 

i  ;  • 

60.0! 

; 

24.0! 

6.5! 

i 

2 

2 

-  ! 

; 

1 

2 

i 

i 

(33)  MYERS/  JOSEPH 

RAYMOND 

j  i  j 

j  «  2 

i 

; 

i 

i 

2 

2 

■ 

i 

; 

2 

i 

i 

■ 

j 

BONNIE  T 

1529122 

•  1013A35! 

32.4! 

14.0! 

3.7! 

165! 

_  i 

18.0! NONE 

1970  ! 

<  j  ! 

;  ;  2 

32.4! 

i 

14.0! 

i 

3.7! 

i 

i 

i 

-  2 
i 

i 

i 

2 

» 

(29)  MYSTIC  MARINE 

EQUIPMENT 

i 

!  !  ! 

2  !  • 

< 

i 

; 

« 

i 

i 

; 

2 

2 

i 

i 

j 

PARTNERS  III 

! 

•  1  ! 

i 

; 

j 

t 

! 

j 

! 

KAREN  J 

1670547 

•  53413A36! 

176.0! 

45. C! 

7.8! 

6000! 

-  ! 

45.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  • 

1984  ! 

«  i  1 

176.0! 

45.0! 

7.8! 

i 

-  i 

! 

! 

KENTUCKY  MERCHANT 

•665560 

•  34913A36! 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

2800! 

-  2 

33.7 ! NONE 

»NY 

NEW  YORK  • 

1985  • 

!  !  1 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

• 

-  I 

» 

! 

MARY  LOU 

1655579 

1  34913A36! 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

2800! 

-  ! 

33. 7! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1985  ! 

1 

«  2  ; 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

• 

TENNESSEE  MERCHANT 

•665581 

1  34913A36! 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

2800! 

-  » 

33.7! NONE 

•NT 

NEW  YORK  • 

1985  ! 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

121.5! 

i 

33.7! 

10.5! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

(29)  MYSTIC  MARINE 

TOWING  PAP 

! 

1TNERS  I 

!  !  ! 

i  «  1 

! 

2 

! 

■ 

; 

; 

! 

« 

2 

; 

i 

! 

; 

i 

WENDY  L 

1652922 

1  476! 3*36 ! 

142.0! 

45.0! 

8.0! 

5600! 

-  ! 

47 .0 !  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1962  ! 

i 

i 

!  !  1 

!  !  • 

142.0! 

! 

*7.0! 

! 

7.0! 

i 

! 

; 

-  ! 

; 

! 

! 

2 

i 

(01)  MYSTIC  SEAPORT 

MUSEUM/ 

i 

•NC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

; 

! 

! 

j 

2 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

BRILLIANT 

1231472 

1  2656B16! 

53.0! 

14.7! 

9.1! 

97! 

•  ; 

78 . 0 ! NONE 

!CT 

MYSTIC  ! 

1932  ! 

1 

1  !  ! 

61.6! 

14.8! 

8.0! 

! 

12! 

! 

SA8IN0 

1205213 

!  25*6916! 

53.1! 

19.4! 

6.8! 

75! 

-  ! 

28.0!N0NE 

*!CT 

MYSTIC  ! 

•  1979  ! 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

57.0! 

! 

21.1! 

• 

6.5! 

j 

! 

! 

100! 

! 

! 

! 

! 

! 

(15)  N  K  G  MARINE  SERVICE 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

i 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CRYSTAL  KING 

1266269 

!  11413*35! 

83.0! 

26.0! 

7.7! 

1000! 

-  ! 

32 .0 ! NONE 

!KY 

CASEYVILLEl 

1953  ! 

! 

!  1  1 

90.0! 

26.0! 

7.7! 

! 

-  ! 

! 

j 

MARY  JIM 

1255657 

!  37! 3*35 ! 

59.1! 

20.0! 

6.0! 

550! 

-  2 

31.0! NONE 

!KY 

CASEYVILLE! 

•  1983  ! 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

59.1! 

j 

20.0! 

6.0! 

• 

2 

i 

-  2 
i 

! 

i 

j 

i 

?39)  NAPA  RIPE  CORPORATION 

! 

j 

!  !  1 

1  !  ! 

i 

! 

i 

i 

i 

j 

! 

j 

2 

i 

i 

; 

i 

KSC  300 

1  - 

1  715 14*42 1 

258.0! 

35.0! 

9.2! 

-  ; 

1700! 

1 5 .0! NONE 

!CA 

NAPA  ! 

1927  » 

1 

! 

•  !  ! 

2  j  j 

258.0! 

2 

36.0! 

; 

3.5! 

; 

i 

i 

-  i 

i 

; 

» 

; 

i 

(32)  NAQUIN  TOWING 

i 

SERVICE/  I ! NC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

i 

! 

i 

; 

j 

i 

i 

! 

! 

• 

1 

2 

2 

EVELYN  C 

1904702 

!  13013*35! 

85.0! 

35.0! 

8.5! 

2200! 

-  ! 

34. oj NONE 

!LA 

BREAUX  ! 

1983  i 

1 

;  ;  t 

85.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

BRIDGE  ! 

! 

MARION  D 

5297537 

1  .  47! 5 A 35 ! 

51.3! 

20.0) 

7.3! 

eoot 

-  2 

23.0! NONE 

!LA 

BREAUX  ! 

1964  ! 

l 

!  1  ! 

51.3! 

20.0! 

7.3! 

2 

-  i 

} 

BRIDGE  ! 

2 

NANCY  B 

1291920 

1  1 16 1 3*35 1 

72.9J 

26.0! 

8.5! 

1020! 

-  * 

2a.O!NONE 

!LA 

BREAUX  ! 

1963  f 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

72.9J 

J 

26.0! 

2 

8.5! 

! 

1 

2 

-  ! 
j 

! 

! 

BRIDGE  ! 

! 

! 

(01)  NARSIff/  JOHN 

V. 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

2 

• 

2 

; 

i 

• 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

MARY  C 

1513979 

!  1111912! 

40.0! 

11.8! 

5.0! 

220! 

12! 

12.0! NONE 

!ME 

BI0DCFORD  ! 

1942  ! 

! 

! 

!  !  1 

!  !  I 

40.0! 

» 

11.8! 

! 

4.4! 

i 

! 

» 

25! 

{ 

! 

! 

! 

2 

(31)  NATCHEZ  BOAT  STORE/  INC. 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

« 

i 

i 

i 

! 

t 

2 

! 

! 

! 

i 

i 

BIENVILLE  1 5 

1270233 

!  55MA02! 

75. oi 

22.0! 

3.5! 

500! 

5! 

22 . 0 1  NONE 

IMS 

NATCHEZ  ! 

1955  j 

! 

1 

!  1  ! 

!  !  1 

75.0! 

i 

22.0! 

; 

3.0! 

! 

i 

i 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

(01)  NATIONAL  AUDUBON  SOCIETY! 

!  !  ! 

!  !  ! 

» 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

; 

OSPREY  in 

!  - 

1  1011011* 

32.0! 

11.6! 

3.0! 

155i 

-  ! 

10.0 ! NONE 

!  ME 

BREMEN  ! 

1970  ! 

1 

!  I  ! 

32.0! 

11.6! 

2.5! 

! 

32! 

! 

! 

PUFFIN  lit 

j  ----- - 

!  10 11  Dll  1 

32.01 

11.6! 

3.0! 

155! 

-  ! 

10.0! NONE 

!N£ 

BREMEN  ! 

1970  ! 

! 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

32.0! 

! 

11.6! 

i 

2.5! 

! 

32! 

* 

! 

! 

; 

i 

(21)  NATIONAL  BARGE 

CO. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

j 

i 

! 

! 

; 

! 

I 

I 

! 

j 

! 

! 

N6C0  20 

1506398 

!  827J4A41J 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

! 

1658! 

1 5 . 6t  NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1966  l 

l 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

i 

XflCO  21 

1510600 

1  827J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

.  i 

1656! 

15.6  {NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1967  j 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

i 

-  ! 

! 

! 

NPCO  22 

1520626 

I  99514*41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

•  2 

1650! 

16.4 !  NONE 

JRA 

PITTSBURGH! 

1969  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

.  ; 

! 

! 

NBCO  23 

1520627 

!  99514A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

i65ri 

1 8.4 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1969  • 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

N0CO  24 

*536167 

1  99  5 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1650! 

18.4 ! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1972  ! 

i 

i 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

2 

35.0! 

! 

i 

1.8! 

2 

i 

t 

i 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

; 

i 

! 
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EN6R! 

5  ! VTCC ! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  * 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

1 

OIST! 

OPERATOR  ^ 

•  NET  ! COD EILEN6TH! BROTH t 

t 

< 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

•S  ! OPERATING  • 

; 

!  COAST 

!  TER  *  SEE !//////!/////! 

0£D  ! 

*////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  i 

BUILT  j 

VESSEL  NAME 

AND  NUH8ER 

!  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE! 

OVER-! OVER- !///// • 

HOPSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! ////////// ! 

OR  ! 

!  NUN8ER 

•  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  5LI6HT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  !  ^REBUILT! 

(21)  NATIONAL 

BARGE  CO. 

! 

! 

i 

i  ;  i 

i  i  i 

5  !  ! 

{ 

I 

i 

i 

; 

! 

i 

t 

\ 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

l 

1 

2 

1 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

i 

i 

j 

! 

! 

i 

NBCO  25 

•538168 

»  99S54A41* 

195.0! 

35.0* 

10.0! 

-  ! 

1650! 

18.4SN0NE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1972  ! 

• 

■  i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

j 

1 

2 

1 

NBCO  26 

•S38169 

•  99554A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  » 

1650! 

18. 4i NONE 

!PA 

PITTS8URCH! 

1972  ! 

t 

!  5  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

a 

! 

J 

! 

NBCO  27 

! 538170 

5  99554A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1650! 

18.4  j  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972  * 

i 

i  i  i 

195-0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

l 

1 

a 

1 

NBCO  28 

•573483 

1  68154A41* 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

-  « 

2027* 

16.01NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1977  • 

j 

j  i  i 

195.1! 

35.1! 

1-8! 

-  i 

• 

1 

1 

1 

NBCO  29 

•578484 

•  681 5  4 A  41 f 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

* 

2027! 

16.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

! 

i  j  i 

i  i  i 

195.1! 

35. 1! 

i 

1.8! 

i 

-  i 

i 

1 

1 

f 

1 

1 

; 

1 

(32)  NATIONAL 

NARINE  SERVICE/ 

i 

i  INC. 

i  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

; 

■ 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

DE  LASALLE 

1614608 

•  40253A36! 

140-8! 

43.3! 

11.0! 

S600 ! 

-  ! 

45*3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

i 

i  t  i 

140.8! 

43.3! 

8.0! 

-  i 

j 

1 

a 

! 

PHILLIS  LAY 

! 274333 

«  20953A36! 

149.0! 

34.0! 

9.0! 

3800! 

-  j 

AO.S'NONE 

j 

1 

1957  • 

i 

i  i  j 

160.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1 

« 

' 

1 

ON  1268 

! 627564 

•  8205SA71! 

195.0! 

35.0! 

3-6! 

-  » 

1320! 

19.4'DIESEL 

PUNP 

•NO 

ST.  LOUIS  • 

1981  ! 

• 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

-  i 

» 

1 

t 

; 

INTERCITY  1 

•270342 

•  136555A71! 

270.0! 

50.0! 

8.5! 

-  » 

2680! 

23*0 ! DIESEL 

PUNP 

*TX 

HOUSTON  ! 

1955  ! 

i  i  i 

270.0! 

50.0! 

1.4! 

-  i 

1 

j 

! 

1 

LTC  59 

j  264606 

•  1  5765  5A71! 

290.0! 

50.0* 

8.5! 

-  ! 

2920! 

1 8.0! DIESEL 

PUNP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

1952  ! 

| 

i  i  t 

290.0! 

50-0! 

1.5! 

-  t 

!  COILED 

1 

« 

1 

i 

5  !  5 

100.0! 

soZoi 

1-0! 

L2Q&. j 

! COILS 

1 

j 

NWS  1302 

•294211 

•  81 0!  5 A 71 5 

139.0! 

50.0! 

8.5! 

-  • 

1290* 

1 8.0! DIESEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1964  • 

i 

<  i  i 

139.0! 

50.0! 

1.8! 

-  i 

! 

2 

! 

1 

NHS  1309 

•511369 

»  738! 5 A  71 ! 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

1 6.0! PUNPS/ 

COILED 

!IL 

HARTFORD  ! 

1967  ! 

i 

«  <  i 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

-  i 

j 

< 

1 

! 

NHS  13U 

! 51 731 8 

•  73855A71! 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  J 

1300! 

16.05PUNPS/ 

C01LEP 

jlL 

HARTFORD  ! 

1967  ! 

j 

*  i  i 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ; 

1 

• 

f 

1 

NHS  1400 

5538116 

!  75055A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  » 

1350! 

17.0! DIESEL 

PUNP/ 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

t 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

•COILED 

« 

1 

; 

NNS  1401 

5538258 

•  750J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1360* 

16 .0 !DIESEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1972  ! 

! 

•  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

I 

i 

1 

« 

NHS  1402 

•545773 

!  750*  5 A 71 5 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1360! 

16.0JDICSEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1973  ! 

i 

5  •  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

NHS  1403 

5545774 

•  75055A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ; 

1364! 

16.05PUNP/  COILED 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

5 

5  •  5 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NNS  1406 

5517008 

5  79555A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1371! 

17.8! PUNP/  COILED 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

i 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

NNS  1407 

•517010 

5  79555A71! 

195.1! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1371! 

17.81PUNP/  COILED 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

! 

5  *  • 

195.1! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ; 

! 

1 

! 

! 

NNS  1408 

•591305 

!  875 ! 5  A  71 ! 

195.05 

35.0! 

8.6! 

! 

1585! 

16.0! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

• 

•  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

“  ! 

! 

2 

1 

* 

NHS  1409 

1591306 

•  875! 5A71 5 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1585! 

16.0! DIESEL 

PUNP 

‘NO 

ST.  LOUIS  • 

1978  ! 

! 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NNS  1424 

5627554 

•  820*  5A71 * 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1320! 

19.4 ! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NHS  1425 

5627555 

5  820! 5A71 5 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1320! 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

!  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

NHS  1426 

5827556 

5  820J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  5 

1320! 

19.4  {DIESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

5  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NNS  1427 

•627557 

5  820! 5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

“  ! 

1320! 

19.4'DIESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  .• 

1981  ! 

i 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

NNS  1428 

5627558 

1  820! 5 A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1320! 

19. 4! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

5 

5  5  * 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

NNS  1429 

5627559 

!  820S5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  | 

1320! 

19.4 ! DIESEL 

PUNP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

| 

5  •  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NHS  1430 

1627560 

!  82055A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1320! 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

! 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

{ 

! 

! 

NNS  1431 

5627651 

*  820! 5A71 J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1320! 

19.4JDIESEL 

PUNP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

I  !  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NNS  1432 

5627562 

!  8205  5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1320! 

19.4J0IESEL 

PUNP 

JNO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

5 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NNS  1433 

•627563 

J  82055A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

13201* 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  • 

5 

5  5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

» 

{ 

1 

NHS  1435 

5627565 

5  82055A71! 

195-0! 

35.01 

8.6! 

! 

1320! 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

5  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

NNS  1436 

5627566 

5  82055A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1320! 

19.4! DIESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

5 

! 

j 

! 

NNS  1437 

5627567 

5  820! 5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

i 

1320! 

19.410IESEL 

PUNP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

5 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

NNS  1438 

•627568 

5  820! 5471 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1320! 

19. 4 ! DIESEL 

PUNP 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

5 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NNS  1439 

1627569 

5  820!5A7li 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1320! 

19.4 !  DIESEL 

PUNP 

JNO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

5 

5  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

1 

NNS  1440 

5618898 

5  824! 5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6* 

- 

1320} 

19.0! DIESEL 

PUNP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

i 

NNS  1441 

*618899 

!  824 ! 5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1320! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  t 

1980  ! 

1 

!  •  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ; 

1 

! 

! 

NNS  1442 

•618900 

!  82455A71! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

! 

1320! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

j 

! 

NNS  1443 

5618901 

•  824 ! 5 A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

•  | 

1320! 

19. 0! DIESEL 

PUNP 

*!N0 

ST.  LOUIS  *! 

I960 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ; 

! 

i 

! 

NNS  1444 

1618904 

!  802J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1351! 

18.4 ! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1900  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NNS  1445 

5618905 

!  80215A71J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1351! 

18.4! DI ESCL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  *! 

1980  ! 

! 

i  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

NNS  1446 

1618906 

!  802S5A71J 

195.0! 

35.01 

8.6! 

i 

1351! 

18.4!0IESEL 

PUNP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

i 

!  !  f 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

MNS  1447 

5618907 

!  80255A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  i 

1351! 

18.4! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

NNS  1446 

5618896 

!  824!5A7t! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

1320! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  i 

1980  ! 

! 

i  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

NNS  1449 

5618897 

!  824! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

i 

1320! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1900 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NNS  1450 

5545965 

!  750! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1400! 

16.0! PUNP/ 

:oiled 

!  NO 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

HNS  1451 

5545966 

!  750! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1400! 

16.0IPUNP, 

COILED 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

; 

•  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

l 

! 

NNS  1452 

} 545967 

!  750! 5A71 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1400! 

16 .0 IPUHP/ 

COILED 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

5 

•  »  ! 

175.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

2 

j 

! 

NNS  1453 

5549515 

!  741 ! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1377! 

16.2 IPUHP# 

STEAN 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

!  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

.  i 

! COILS 

l 

! 

! 

NNS  1454 

5549516 

!  741I5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

. 

1377! 

16.2! PUNP/ 

STEAN 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

{COILS 

1 

J 

NNS  1455 

1577448 

!  847J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

. 

1350! 

17.0 ! PUNP 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

5 

5 

5 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.01 

! 

! 

1.6! 

I 

• 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR 

i 

1VTCC1 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

OIST 

1 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH18RDTH! 

t 

! 

j 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! 

OPERATING  * 

- - 

REGIS-1****! 

RES.  1 

RES.! LOAD-! 

2 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

•TC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE I//////!/////! 

ED  ! 

!////////» 

POINT  !  LINE-1 

•AO* 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUM3ER  !  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// /!TD! ////////// ! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  *  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EC! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

(32> 

NATIONAL 

i 

i 

MARINE  SERVICE,*  INC. 

i  i 

i  i 

t  i 

« 

i 

; 

J 

« 

; 

« 

1 

2 

• 

2 

2 

; 

2 

« 

1 

2 

2 

(CONTINUED) ! 

i  t 

; 

; 

i 

• 

; 

NMS 

U56 

•577449 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

17.01PUHP 

•MO 

ST-  LOUIS  ! 

1977 

i 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

i 

i 

NMS 

1457 

*  577450 

84715A71* 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  * 

1350! 

17.0JPUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

2  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

j 

2 

NNS 

1452 

*577451 

847r5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1350! 

17.0 '.PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

j 

2 

NMS 

1459 

1577452 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1347! 

17.01PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

_ * _ i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

2 

NMS 

1460 

1577453 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

17.0!PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1977 

i 

2  > 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

j 

j 

r.MS 

1461 

1577454 

84715A71* 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ; 

1350! 

17.0! PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

_ t _ * 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

2 

NMS 

1462 

•577455 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

17.0!PUHP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

; 

2  ; 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  • 

i 

2 

NMS 

1463 

1577456 

64715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1350! 

17.01PUHP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

*  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

; 

2 

NMS 

1464 

1577457 

84715A711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ‘ 

1350! 

17.0! PUHP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

i  i 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  j 

2 

2 

NMS 

1465 

1577458 

84715A7*  • 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

17.01PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1-6! 

-  ; 

2 

2 

NMS 

1466 

1S77459 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

i 

1350! 

1 7 .0! PUMP 

\no 

ST.  LOUIS  • 

1977 

; 

2  i 

195-0! 

35.0! 

1.6* 

! 

-  • 

2 

2 

2 

NMS 

1467 

*577460 

847 1 5 A71 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1330! 

16.0! DIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

■  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

• 

i 

i 

NMS 

1463 

•577461 

84715A71! 

195.0! 

35.0! 

8-6! 

-  • 

1350! 

17.0! PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

2 

i 

2 

NMS 

1469 

1577462 

84715A71! 

195.0! 

35.  C! 

8-6! 

-  ; 

1350! 

17.0!PUMP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

i 

t  ; 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

l 

2 

NMS 

1470 

1597232 

80915A71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1660! 

21.3S1  DEEP  WELL  PUMPlMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! AND  ENGINE 

« 

i 

NMS 

1471 

1597233 

80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1660! 

21.311  DEEP  WELL  PUHP'MO 

ST.  LOUIS  • 

1978 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

•AND  ENGINE 

i 

i 

NMS 

1472 

•597234 

80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1660! 

21. 3! 1  DEEP  WELL  PUMPlMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

t 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

•AND  ENGINE 

i 

2 

NMS 

1473 

1597235 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1660* 

21.311  DEEP  WELL  PUMPlMO 

ST.  LOUIS  • 

1978 

• 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

•AND  ENGINE 

2 

i 

NMS 

1474 

1597236 

!  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1660! 

21.321  DEEP  WELL  PUMPlMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

2  ;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! AND  ENGINE 

i 

2 

NMS 

1475 

1597237 

!  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1660! 

21.3! 1  DEEP  WELL  PUMPlMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! AND  ENGINE 

i 

! 

NMS 

1476 

1596543 

*  842 15A  71  1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1312! 

1 8.0! DX ESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  t 

1978 

i 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

J 

NMS 

1477 

1597208 

1  8421  5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1312! 

1 8.0! DIESEL  PUMP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

2 

2 

! 

NMS 

1476 

1599980 

1  91415A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1350! 

17.0!PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

; 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

! 

! 

! 

NMS 

1479 

1599981 

•  91415A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1350! 

17.0! PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

2 

■ 

i 

NMS 

1480 

1600252 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1760! 

21-311  CARGO  PUMP, 

!M0 

ST.  LOU''.  ; 

1979 

! 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! DIESEL 

! 

! 

! 

NMS 

1481 

1600253 

1  30915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1760! 

21 .3! 1  CARGO  PUMP- 

•HO 

ST.  LOU'S  ! 

1979 

I 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  • 

! DIESEl 

! 

; 

! 

NMS 

1482 

*600254 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1760! 

21  -  2! 1  CARGO  PUMP, 

!N0 

ST.  1  JUIS  ! 

1979 

■ 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  » 

1DIESEL 

! 

2 

• 

NMS 

1483 

1600255 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1760! 

21.311  CARGO  PUMP, 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

1DIESEL 

2 

« 

! 

NMS 

1484 

•602718 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1350! 

17.0! PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1 

2  *  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

•  t 

! 

! 

i 

NMS 

1485 

•602719 

•  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  i 

1350! 

17.0JPUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

NMS 

1486 

1602720 

1  914!  5 A 71  1 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

1350! 

17.0SPUMP 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

i 

i 

2 

NMS 

1487 

1602721 

1  914! 5A71 j 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

•  < 

1350! 

17.0! PUMP 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

; 

! 

NMS 

1483 

1618274 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ; 

1382! 

'3.0! DIESEL  PUMP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

2 

i 

j 

i 

NMS 

1489 

1618275 

1  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

s 

1382! 

<3.0! DIESEL  PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

» 

2  ;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

i 

2 

2 

NMS 

1490 

1618276 

!  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

—  i 

1382! 

!3.0!OIESEL  PUMP 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

i  ;  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  j 

i 

! 

i 

NMS 

1491 

•618277 

•  80915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  • 

1382! 

23-0! DIESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

t 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  * 

; 

i 

! 

NMS 

1492 

1618278 

1  309! 5  A  71 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1382! 

23. oi DIESEL  PUMP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  I 

2 

! 

! 

NMS 

1493 

1618279 

1  509! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1382! 

23. O'DIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

; 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

i 

! 

1 

NMS 

1494 

1618280 

•  30915A71* 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1382! 

23.0! DIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

j 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

j 

! 

NMS 

1495 

1618281 

1  30915A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1382! 

23.0! 01 ESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

t 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

NMS 

1496 

1618892 

1  82415A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

i 

1320! 

19.0! DIESEL  PUMP 

‘NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

• 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NMS 

1497 

•618893 

1  82415A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1320! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ; 

t 

! 

* 

! 

NMS 

1498 

•618894 

!  82415A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1320! 

19-oioiESEL  PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

• 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  2 

! 

! 

! 

! 

NMS 

1499 

1618895 

•  82415A711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

. 

1320! 

19.0I0IESEL  PUMP 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

; 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

! 

• 

! 

NMS 

1510 

•600256 

!  87915A71! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

. 

1520! 

17.0! PUMP 

!  NO 

ST.  LOUi;  ! 

1978 

! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

■ 

NMS 

1511 

1600257 

1  87915A71! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

i 

1520! 

17.0JPUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

t 

! 

! 

NMS 

1601 

1286066 

1  1 08915A71 ! 

182.0* 

50.0! 

3.5! 

-  i 

1720! 

16.012  PUMPS 

ia 

HARTFORD  ! 

1961 

! 

1 

!  !  ! 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NMS 

1605 

i  ...... 

!  80415A71! 

199.0! 

40.0! 

8.5! 

i 

1580! 

18.7! PUMP 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1957 

j 

i 

1  !  ! 

199.0! 

40.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

; 

l 

! 

i 

NMS 

1650 

! 558762 

!  74115A71! 

150.0! 

50.0! 

8.6! 

! 

1630! 

16.5!PUMP,  COILED 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

! 

1  •  * 

150.0! 

50.0! 

1.6! 

1 

.  j 

! 

! 

! 

! 

NMS 

1651 

1558763 

!  795I5A71! 

150.0! 

50.0! 

8.6! 

1 

1650! 

16.5! DIESEL  PUMP, 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

1  1  ! 

150.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  COILED 

! 

! 

NMS 

1652 

1558764 

1  79515A71! 

150.0! 

50.0! 

8.6! 

1650! 

16.5! DIESEL  PUMP, 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1  1 

150.1! 

50.0! 

1.6! 

i 

•  1 

!  COILED 

l 

• 

J 

NMS 

1702 

1545964 

i  75015A71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1400! 

1 6.0! PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

l 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NMS 

1802 

1567125 

1  1038! 5A  71 1 

155.0! 

54.0! 

8.6! 

! 

1759! 

16.6!PUMP 

!IL 

HARTFORD  ! 

1975 

! 

1 

1  !  1 

155.0! 

54.0! 

1.6! 

1 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

NMS 

1903 

1567126 

!  113615A71! 

200.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

1940! 

17.0! DIESEL  PUMP 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

1 

! 

1  !  ! 

1  !  1 

200.0* 

! 

50.0! 

! 

1.8! 

i 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  !  I  !  !  1  !  I  !  I  I  !  I 
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VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  JtPAFT!  {CAPACITY! 

!  NET  ! CODE 'LENGTH IBRDTH!  !  !  ! 

- « REGIS** ***** !  REG.  i  REG. !  LOAD-!  !  CARGO  I 

!  COAST  !  TER  !  SEE !//////! /////!  ED  !  ! /////✓//! 

!  6UARD  J  TON-  !PA6E!  OVER-'OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  1 

!  NUMBER  !  NAGE  2  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  EN6ERS  ! 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  {OPERATING  j 
TC!  BASE  I 
AO!  LINE-1  ! 
TD!//////////! 
EE!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


608 

ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

2 

COAST 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER  ! 

GUARD 

2 

NUMBER 

(32)  NATIONAL  MARINE/  INC.  ! 


<CONT?nUCD>! 

LOIS  ANN  *556629 

! 


LYNN  8 

2272165 

NORTHERN 

•512666 

ORLEANIAN 

2535692 

PERE  MARQUETTE 

1571622 

ROY  NECHLING 

1501192 

SARAH  ELIZABETH 

1518938 

SOUTHERN 

1266359 

SURVEYOR 

•505710 

THERESA  SELEY 

•275952 

TROJAN  WARRIOR 

2570738 

VECTUr  *  AN 

•680357 

CC  60 

1596507 

CC  61 

i 596508 

CC  62 

2596509 

CC  63 

2596510 

CC  66 

1596511 

CC  65 

1596512 

CC  66 

1596513 

CC  67 

1596516 

CC  68 

i 596515 

CC  69 

1596516 

CC  70 

1596517 

CC  71 

i'-H518 

CC  72 

1596519 

CC  73 

1596520 

CC  76 

1596521 

CC  75 

1596522 

CC  76 

1596523 

CC  77 

1596526 

CC  78 

1596525 

CC  79 

i 596526 

DK  101 

1587981 

DK  102 

1587982 

DX  103 

1587983 

DM  620 

1  - 

DM  621 

1  - 

DM  628 

DM  633 

1  - 

DM  636 

!  - 

DM  637 

!  — - 

DM  639 

!  - 

DM  662 

1  - 

DM  651 

1  - 

DM  652 

1  - 

DM  653 

I  - - 

DM  673 

2291225 

DM  676 

1291226 

OM  560 

DM  $66 

DM  709 

DM  710 

DM  720 

1  - 

DM  721 

!  - 

! 

I 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFTI 

!  NET  {CODE! LENGTH  I  BROTH! 
•REGIS- ! **** I  REG.  !  REG.! LOAD' 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
!  TON”  ! PAGE!  OVER-! OVER”! /////! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT 


2CAPACITY 

2 

!  CAR60 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FCET) 


!  V  E  S  S  £  L 
CARGO  HANDLING  IS  JOPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINi-1  2 AO!  LINE-1 

//////////////// !TD !////////// 
LINE-2  2  EC !  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


! 


! 


33623A352 

140.0! 

4S.02 

7.5 

2  ! 

140.0! 

45.0! 

6.5 

6622  3A3S2 

138.2! 

34.6! 

8.2 

j  i 

148.6! 

34.7! 

8.0 

462! 3A35! 

159.6! 

40.1! 

8.5 

!  2 

168.7! 

41.3! 

6.4 

32913A35 ! 

132.0! 

38.0! 

8.7 

5  i 

140.0! 

38.0! 

7.6 

20513A36! 

100.5! 

34.0! 

9.0 

i  i 

100.5! 

34.0! 

8.0 

64oj  3A35I 

151.0! 

40.0! 

9.0 

j  i 

164.0! 

40.0! 

8.0 

465 1 3 A3S i 

151.0! 

40.0! 

9.2 

!  2 

164.0! 

40.0! 

6.5 

60023A35! 

155.6! 

36.1! 

9.2 

2  2 

167.0! 

36.5! 

7.1 

4323A35! 

49.7! 

18.0! 

5.0 

!  ! 

53.0! 

18.0! 

5.0 

75023A35! 

184.4! 

45.1! 

6*6 

;  i 

200.0! 

45. 1! 

8.6 

205  1*3636! 

100.5! 

34.0! 

9.0 

!  ! 

100.5! 

34.0! 

8.0 

45 ! 3 A  36 ! 

77.7! 

30.0! 

8.0 

!  2 

77.7! 

30.0! 

c  ,0 

676 ! 4 A  41 ] 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67624A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  1 

195.0! 

35.0! 

1.7 

676 14*41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  2 

195.0! 

3S.0! 

1.7 

6762*A41! 

195.0! 

35.02 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.02 

35.0! 

1.7 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67624*41 2 

1)5.02 

35.0! 

9.0 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.7 

676! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*411 

195.01 

35.0! 

9.0 

I  2 

195.0! 

35.02 

1.7 

67614*41! 

195.0! 

35,0! 

9.0 

!  2 

195.0! 

35.02 

1.7 

676! 4A 41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67624A41 2 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.7 

676! 4*41 2 

195.0! 

35.01 

9.0 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*412 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7 

67614*41 2 

195.01 

35.0! 

9.0 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7 

676 14*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.7 

67614A41I 

195.0! 

35.01 

9.0 

2  1 

195.0! 

35.0! 

1.7 

676  14*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  1 

195.0! 

35.01 

1.7 

62514*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

2  1 

195.0! 

35.01 

1.6 

62514*481 

195.0! 

35.0! 

9.0 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

62524*48! 

195.0! 

35.01 

9.0 

I  2 

195.0! 

35.01 

1.6 

50014*41! 

175.0! 

26.0! 

8.7 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.7 

50014*41! 

173.01 

26.0! 

8.7 

!  I 

175.1! 

26.1! 

1.7 

50014*41! 

173.0! 

26.0! 

8.7 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7 

500! 4*41 | 

175.01 

26.0! 

8.7 

2  I 

175.1! 

26.1! 

1.7 

50014*41 1 

175.0! 

26.0! 

8.7 

2  1 

175.11 

26.1! 

1.7 

50014*41! 

175.0! 

26.0! 

8.7 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.7 

50014*411 

175.0! 

26.0! 

8.7 

1  ! 

175.11 

26.1! 

1.7 

50024*411 

175.0! 

26.0! 

8.7 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7 

50014*41  2 

175.0! 

26.0! 

8.7 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7 

50014*41! 

175.0! 

26.0! 

8.7 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.8 

S00I4A411 

175.0! 

26.0! 

8.7 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.6 

48014*41! 

175.0! 

26.0! 

8.7 

I  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7 

48014*41! 

173.0! 

26.0! 

8.7 

2  1 

175.1! 

26.1! 

1.7 

41214*401 

175.0! 

26.0! 

8.7 

2  I 

175.1! 

26.1! 

1.6 

412! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

8.7 

2  2 

175.1! 

26.1* 

1.5 

63814*402 

195.0! 

35.0! 

8.7 

2  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

6.7 

2  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

8.7 

2  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

8.7 

!  2 

195.11 

35.1! 

1.6 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 


5850 

-  i 

42.0* NONE 

•LA 

1 

2560! 

-  2 

_  | 

36 . 0!  '/ONE 

!LA 

50002 

-  2 

_  | 

51.61  NONE 

!LA 

i 

3800! 

-  i 

44.0! NONE 

•LA 

i 

2800! 

-  i 

43.01N0NE 

(LA 

i 

4800! 

-  2 

43.0! NONE 

•LA 

1 

.  i 

i 

i 

5600! 

-  i 
_  * 

43.0! NONE 

it* 

I 

4200! 

-  1 

.  i 

48.4! NONE 

!LA 

1 

670! 

Z 

-  ! 

22.8  2 NONE 

SLA 

i 

6000! 

-  i 

47.7! NONE 

•LA 

2800! 

^  1 

43.0jN0NE 

it* 

■ 

5600! 

-  2 

•NONE 

!LA 

t 

-  j 

14971 

16. 5!  NONE 

(LA 

-  2 

1-497! 

_  | 

16.5  j  NONE 

!LA 

i 

! 

i 

14)7! 

16.5 ! HONE 

ILA 

i 

s 

-  2 
i 

1497! 

16. SIMONE 

a 

2  LA 

a 

N 

O' 

1  -«■  1 

z 

16. 5 ! NONE 

1LA 

l 

! 

-  ! 

i 

1497! 

16.51N0NE 

SLA 

i 

i 

-  1 

1497! 

16.5! NONE 

!IA 

2 

-  i 

• 

1497! 

! 

16.5! NONE 

ILA 

a 

z 

-  i 
■ 

1497! 

_  j 

16.52NONE 

!LA 

a 

z 

-  1 
i 

1497! 

16.5 ! NONE 

!LA 

■ 

-  1 
a 

1497! 

16.51  NONE 

!LA 

l 

I 

-  1 

I 

1497i 
.  | 

16.5! NONE 

i 

ILA 

t 

1 

”  1 
l 

1497! 

16.5! NONE 

*LA 

I 

I 

-  2 

1497! 

16.5 (NONE 

ILA 

■ 

2 

-  1 
■ 

1497! 

.  j 

16. S ! NONE 

i 

!LA 

1 

i 

-  2 

1497! 

1 6. 5! NONE 

ILA 

■ 

-  2 

1497! 

•  I 

16.S!N9Nc 

ILA 

i 

-  ! 

• 

1497* 

.  | 

16.5! NONE 

ILA 

a 

! 

2 

1497* 

! 

1 6. 5 ( NONE 

ILA 

I 

-  ! 

1497* 

16.5! NONE 

ILA 

• 

-  I 

150C! 

14.9! NONE 

ILA 

i 

1 

-  ! 

* 

1500* 

14.9! NONE 

ILA 

! 

-  1 

1 

1500! 

—  1 

1 4 . 9  J  NONE 

i 

!ia 

1 

1 

-  ! 

984* 

,  j 

13.6! NONE 

ILA 

-  1 
i 

984! 

,  1 

15.6! HONE 

j 

ILA 

i 

! 

-  2 
i 

984* 

15.65  NONE 

ILA 

I 

i 

a 

984! 

—  | 

15.6! NONE 

ILA 

i 

I 

a 

964* 

.  j 

15.6! NONE 

ILA 

i 

1 

-  2 
• 

984! 

15.6IN0NE 

ILA 

■ 

z 

a 

984* 

_  1 

15.6! NONE 

ILA 

l 

l 

-  1 

984! 

1$.6!N0NE 

ILA 

-  2 

984! 

■  j 

15.6IM0NE 

■ 

ILA 

-  I 

968! 

15.51  NONE 

ILA 

i 

-  t 
• 

968! 

15.5 ! NONE 

ILA 

i 

i 

i 

961! 

15.6! NONE 

ILA 

i 

z 

-  2 

981! 

•  j 

15.6 {NONE 

ILA 

i 

z 

! 

■ 

986! 

11.5! NOME 

ILA 

l 

z 

-  2 

1001! 

11 .4! NONE 

ILA 

I 

-  1 

1433! 

_  j 

13.2! NOME 

i 

ILA 

i 

.  i 

1433! 

13.2 {NONE 

ILA 

i 

-  ! 

! 

1 

-  ! 
a 

1433! 

.  1 

13.2 (NONE 

i 

ILA 

i 

z 

-  1 

1433! 

13.2! NONE 

ILA 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

2 

t 

! 

ORLEANS 


ORLEANS 


1976  ! 
! 

1956  ! 

i 

1968  i 

t 

1971  j 

i 

1976  ! 

i 

1965  i 

j 

1969  ! 
! 

1972  I 
* 

1967  2 
! 

1958  ! 

i 

1976  I 
! 

1985  ! 

i 

1978  i 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
1978  ! 

j 

1978  j 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
I 

1978  ! 
I 

1978  ! 
! 

1978  ! 
I 

1978  ! 

! 

1978  ! 
I 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  I 
! 

1978  ! 

! 

1977  I 

! 

1977  ! 
I 

1977  I 
! 

1951  I 

! 

1953  ! 

! 

1953  ! 
! 

1956  I 
I 

1956  ! 

! 

1956  ! 
! 

1956  ! 

1956  I 
! 

1955  I 
1 


1957  ! 
I 

1955  ! 
I 

1955  ! 

* 

1955  ! 

1 

1957  ! 
! 

1958  ! 
! 

1958  ! 
! 

1959  l 

2 

1959  ! 
2 
1 
t 
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EHGR! 

5 VTCC 5  DIMENSIONS  t DRAFT! 

{CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  e  L 

1 

DIST! 

OPERATOR 

NET  {CODE! LEN6TH! 8R DTK! 

» 

t  j 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S 

0PERATIH6 

! 

! REGIS- !***• 5  REG.  !  REb. 5LOAD-! 

!  CAR60  • 

FIXED  :  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

I  TER  •  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

•////////! 

POINT  •  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT  i 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  5PAGE!  OV ER“ 5 OVER-J /////! 

horse 

!  PASS-  ! 

LIGHT)!//////////////// 

! TD | ////////// 

OR  ! 

!  NUM8ER 

!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

HARINEs  INC. 

5  5  !  5 

5  !  !  ! 

!  !  5  5 

1 

t 

1 

1  1 

1  j 

1  1 

! 

1 

« 

] 

1 

! 

i 

(CONTINUED) 

5  !  !  ! 

« 

1  1 

! 

DM  728 

5512781 

68654A40 5  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1472! 

1 3.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  • 

!  5  195.1!  35.1! 

1.4! 

!  -  ! 

t 

ORLEANS 

! 

DM  729 

•512782 

68854A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1472! 

1 3.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  ! 

5  »  195.1!  35.1! 

1.4! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

1 

DM  730 

5512783 

68854A40*  195.1!  35.15 

8.7! 

- 

•  1472! 

1 3.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  • 

5  5  195.1!  35.1! 

1.4! 

!  -  1 

1 

ORLEANS 

1 

DM  732 

5512785 

68854A40!  195.15  35.1! 

8.7! 

- 

!  1472! 

13.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  • 

•  •  195.1!  35.1! 

1.4! 

!  -  t 

1 

ORLEANS 

1 

DM  733 

5512786 

68854A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

i  1472! 

13.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  • 

*  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

1  -  1 

f 

J 

ORLEANS 

1 

DM  736 

5512789 

68854A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1472! 

13.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  ! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

1  -  1 

1 

ORLEANS 

1 

OM  740 

5512793 

688! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1469! 

13. 8! NONE 

•LA 

NEW 

1967  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  -  1 

; 

! 

ORLEANS 

1 

DM  741 

i 512794 

68854A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1469! 

13.8! NONE 

!LA 

NEW 

1967  ! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  -  ; 

1 

ORLEANS 

1 

DM  743 

5547001 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.81N0NE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

•  •  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

1 

DM  744 

5547002 

676S4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.8!  NON'J 

!LA 

NEW 

1973  ! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

j 

DM  745 

5547003 

676!4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

•  1483! 

1 4. 8! NONE 

•LA 

NEW 

1973  * 

•  •  195.1!  35.1! 

1.5! 

»  -  • 

t 

ORLEANS 

1 

OM  746 

5547004 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.8JN0NE 

!la 

NEW 

1973  • 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  -  « 

1 

ORLEANS 

; 

DM  747 

i 547005 

67654A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14. 8! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  < 

; 

ORLEANS 

l 

DM  748 

•547006 

67654A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

•  1483! 

1 4. 8 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1973  ! 

•  •  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  -  1 

1 

ORLEANS 

1 

DM  749 

5547007 

676J4A40*  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1433! 

14.8! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

j 

DM  750 

•547008 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.85N0NE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195. 11  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

1 

DM  751 

•547009 

67614A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14. 3! NONE 

!  LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

! 

DM  752 

5547010 

676J4A40 •  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.81N0NE 

•LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  _  t 

; 

ORLEANS 

1 

DM  753 

5547011 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

14.8! NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

1  -  1 

< 

ORLEANS 

j 

DM  754 

5547012 

67614A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

•  1483! 

14.8'NONE 

•LA 

NEW 

1973  *1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  • 

1 

ORLEANS 

1 

DM  755 

5547013 

676S4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

1 4.8 ! NONE 

•LA 

NEW 

1973  *! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

< 

ORLEANS 

! 

DM  756 

5547014 

67654A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

•  1483! 

14.8 [NONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

•  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  757 

5547015 

676J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

•  1*83! 

14.8 ! NONE 

SLA 

NEW 

1973  ! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

ORLEANS 

! 

DM  750 

919J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1446! 

15.5! NONE 

!LA 

NEW 

1959  ! 

!  (  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  • 

! 

ORLEANS 

! 

DM  759 

91954A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1446! 

15.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1959  ! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

J  -  • 

! 

ORLEANS 

! 

DM  760 

919J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

• 

!  1446! 

15.5! NONE 

!LA 

NEW 

1959  { 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  761 

919J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1446! 

16.1JN0NE 

!LA 

NEW 

1960  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  764 

842J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1483! 

17.6! NONE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

!  (  195.1!  35.1! 

1.41 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  769 

948J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1459! 

17.0JNONE 

!LA 

NEW 

1964  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  773 

91 3! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1462! 

16.4J  NONE 

!t  A 

NEW 

1954  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

• 

ORLEANS 

! 

DM  776 

5542533 

842I4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1456! 

16 • 3! NONE 

!LA 

NEW 

1972  1 

•  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  • 

! 

ORLEANS 

! 

DM  777 

5542531 

842! 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

J  1456! 

16.3! NONE 

SLA 

NEW 

1972  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  778 

1542530 

842J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1456! 

16.3! NONE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

!  (  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  779 

5542528 

842J4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1456! 

16.3! NONE 

!LA 

NEW 

1972  J 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

J 

ORLEANS 

1 

OM  780 

5542525 

842UA40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1456! 

16.3 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1972  l 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  l 

! 

ORLEANS 

I 

OM  1201 

5578121 

967 ) 4A40!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1477! 

16.6JN0NC 

SLA 

NEW 

1977  J 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

1 

DM  1202 

5299859 

96014A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1413! 

1 7.6IN0NE 

!LA 

NEW 

1965  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

I  -  ! 

! 

ORLEANS 

1 

DM  1203 

•299860 

960J4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1  1413! 

17.8!N0HE 

!LA 

NEW 

1965  ! 

!  !  195.11  35.11 

1.7! 

!  >  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1204 

1519212 

971I4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1438! 

17. 6 {NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1206 

5502361 

960!4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1413! 

17.81N0NE 

!LA 

NEW 

1966  ! 

!  !  195.1J  35.1! 

i.rj 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1207 

1299854 

960S4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1413! 

1 7 • 8! NONE 

!LA 

NEW 

1965  l 

!  !  195.1!  35. 1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1209 

1502363 

960UA41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1413! 

17. StNONC 

!LA 

NEW 

1966  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

l 

ORLEANS 

! 

OM  1212 

5295469 

1G44UA41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1402! 

19.7! NONE 

i  L  A 

NEW 

1964  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.8! 

\  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1213 

919UA41!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1406! 

16.2 {NONE 

ILA 

NEW 

1960  I 

!  !  195.11  35.1! 

1.8! 

I  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1214 

5506656 

Ill  6! 4A41 {  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1402! 

19.7! NONE 

1LA 

NEW 

1967  ! 

!  1  195.1!  35.11 

1.6) 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1216 

1296728 

885 ! 4A41 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1441 ! 

16.4JN0NE 

SLA 

NEW 

1964  ! 

!  !  195.1!  35. U 

1.6! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

» 

DM  1218 

5543129 

989! 4A41 !  195.1!  35.11 

3.7! 

- 

!  14*6! 

16.4) NOME 

1  LA 

NEW 

1972  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

i  -  ! 

) 

ORLEANS 

! 

DM  1219 

5543125 

989! 4A41 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1  14*6! 

18.4 ! NONE 

!LA 

NEW 

1972  J 

!  !  195.11  35.1! 

1.7! 

!  -  I 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1220 

5299857 

96014A41!  105. 1!  35.1! 

3.7! 

- 

1  1*13! 

17.81N0ME 

ILA 

NEW 

1965  ! 

•  2  195*1 !  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1221 

5299858 

96014A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

]  1*13! 

17.81N0NE 

!LA 

NEW 

1965  ! 

!  !  19'j.lJ  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

1 

OM  1222 

5502362 

960! 4A41 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1*13! 

17.8JN0NE 

!  LA 

NEW 

1966  { 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1226 

919S4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

!  1*06! 

16.21N0NE 

ILA 

NEW 

1960  J 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1228 

5532357 

1 040 ]4 A41 i  195.1)  35.1! 

8.7! 

- 

!  1**1! 

19.6IN0NE 

!LA 

NEW 

1971  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

ORLEANS 

! 

DM  1229 

5299861 

960I4A41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

!  1*13! 

17.8! NOME 

SLA 

NEW 

1965  ! 

!  I  195.1!  35.1! 

!  !  !  1 

!  !  !  ! 

1.7! 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

J 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


610 


EN6R! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUHBEft 

!  COAST 

!  GUARD 

S  NUHBER 

(32)  NATIONAL 

ON  1230 

j 

i 

NARINE#  INC.  1 

(CONTINUED)! 

551 9215 

OH  1231 

5  51 9220 

OH  1232 

i 519218 

OH  1233 

! 299862 

OH  1234 

1 502371 

OH  1236 

1299674 

OH  1237 

j  519217 

OH  1238 

1 S323S1 

OH  1239 

•502370 

DH  1240 

•506657 

OH  1241 

1519219 

OH  1242 

1 299852 

OH  1244 

! 532354 

OH  1245 

1532355 

OH  1246 

•543130 

OH  1247 

1 519214 

DH  1248 

1532359 

OH  1250 

1532358 

DH  1251 

1532364 

OH  1252 

1532365 

OH  1253 

S501428 

OH  1254 

1519223 

OH  1255 

1543127 

OH  1256 

! 519221 

OH  1257 

1299856 

OH  1258 

S 343128 

OH  1259 

1543126 

OH  1260 

S  502365 

OH  1261 

S 502360 

OH  1263 

!  543124 

OH  1264 

1532353 

OH  1265 

1501430 

OH  1266 

1502367 

OH  1267 

1502369 

PH  1268 

f 

l 506646 

OH  1270 

1 550753 

OH  1271 

1506655 

OH  1272 

i 532349 

OH  1301 

1531866 

OH  1302 

*531867 

OH  1303 

1531868 

OH  1304 

1531869 

OH  1305 

*1531870 

DH  1306 

1531871 

OH  1307 

DH  1308 

!  - 

OH  1309 

1  - 

OH  1310 

i  ...... 

OH  1311 

1  - 

OH  1312 

|  - 

OH  131 3 

1  - 

OH  1314 

1  - 

OH.  1315 

1  - 

OH  1316 

i  - 

i 

i 

i 

!  iVTCC!  DIMENSIONS  i  DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  ! 
-!R£5IS-!*»**>  REG.  !  REG.SLOAO-! 

!  TER  !  SEE UlllimillH  ED  • 

!  TON-  !PAGE!  OVER-! OVER”! /////<  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  ‘LIGHT!  ROVER 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
!  PASS-  !(LIEHT) I////////////////! TO! //////////! 


EHGERS  !  (FE.‘T>! 


£  EE  2  LINE-2 


!!!!!!  !  ! 

!!!!!!  !  ! 

!!!!!!  2  ! 

!!!!!!  !  • 


971S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

j 

1438! 

17.6! NONE 
! 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

97114A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1438! 

17.6! NONE 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1-8! 

• 

-  j 

971 ! 4A41 !  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

14381 

17.6! NONE 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  2 

96014A41!  195.1* 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

14131 

17.8! HONE 
; 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  j 

96054A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

j 

1413! 

17.8! NONE 
! 

!  *  195.1! 

35.1! 

1-7! 

2 

.  j 

948J4A40!  1<>5.1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1419! 

17.3 ! NONE 

2 

!  •  195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

.  ; 

971S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1438! 

17.6! NONE 

2 

*  195.1! 

35.1! 

1.8! 

2 

.  j 

94014A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

14481 

17.8iN0NE 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7* 

2* 

.  2 

96054A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

; 

1 41 3*! 

17. 8! NONE 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  i 

111654A  41 !  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

; 

1402! 

19.71N0NE 

2 

!  •  195.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

-  j 

971 !4A41 !  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1438! 

17.6! NONE 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.8! 

; 

-  2 

960S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1413! 

17.8! NONE 

2 

!  1  195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

.  i 

1040S4A41S  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1441! 

19.8! NONE 

!  !  195. 1 S 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

j 

1040S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

j 

1441! 

19.8! NONE 

2 

!  !  195.1 ! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  ; 

989S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

; 

1446! 

18.4! NONE 
! 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

; 

.  ; 

971S4A41!  195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1438! 

1 7. 6 ! NONE 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

-  j 

1040J4A41 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

« 

1441! 

19.8! NONE 
! 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  2 

1040! 4A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

« 

1441! 

19.8 ! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  i 

1 040 ! 4A41  • 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1441 1 

19.8SN0NE 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

1040I4A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1441! 

1 9. 8! NONE 

2 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

j 

-  ; 

94614A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

14261 

18.1 1  NONE 

2 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

i 

-  ! 

971 !  4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1438! 

17.6! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

2 

-  ! 

989J4A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7» 

- 

i 

1446! 

18.4'NONE 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

» 

-  ! 

971I4A41! 

195.1* 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1438! 

17.6! HOKE 
! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

960UA41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8JN0NE 

• 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  ! 

98914A41 ! 

195.1! 

35.11 

8.7! 

- 

! 

1446! 

18.41 MONE 
l 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

98914A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

{ 

1446! 

18.4‘NONE 

! 

!  • 

195.1! 

35.1! 

1.7* 

! 

-  ! 

96054A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8! NONE 

I 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

96014A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7* 

- 

! 

1413! 

17.8! NONE 
! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

989 ! 4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

18.4! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  i 

940I4A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1448! 

1 7.8 (NONE 
! 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

94814A40* 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1426! 

18.1 ! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

960! 4441 ] 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8 ! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

•  * 

960 ! 4441 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

uui 

17.5! NONE 

2 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 1 1 6! 4A41 • 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1402! 

19. 7! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

961 !4A40! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1414! 

17.7 ! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

11 1614A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1402! 

19.7! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

94014A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1448! 

17.8! NONE 
( 

!  • 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

940S4A41! 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

! 

1446! 

19.01  NONE 
! 

1  ! 

195.1! 

35.11 

t.7! 

i 

-  | 

94014A41 1 

195.1* 

35.1! 

8.7* 

- 

! 

1446! 

1 9.0JNONE 
! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  2 

940I4A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1444! 

19.0! NONE 
! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

] 

-  ! 

940! 4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

19,0 ! NONE 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

940I4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

19.01  NONE 
! 

i  2 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

( 

-  ! 

940 ! 4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

19.0! NONE 
! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

; 

-  ! 

676S4A412 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1450! 

18.2IN0NE 

I 

i  i 

19J.I! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

676S4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

2 

1450! 

18.2! NONE 
! 

!  • 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

6761 4A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1450! 

1 8. 2! NONE 
! 

(  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

{ 

-  » 

67614A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1450! 

18. 2! NONE 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

2 

-  ! 

67614A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1450! 

18.2SN0NE 

1  • 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

] 

-  | 

! 

67614A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

I 

1450! 

18.2! NONE 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  | 

67614A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

j 

U50! 

1 8. 2! NONE 

2 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

} 

-  ! 

67614A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1450! 

18. NONE 

!  • 

195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

67  6 1 4  A  41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1450! 

18.2IN0NE 

! 

1  * 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

| 

-  ! 

67614A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

• 

i 

1450* 

18.2! NONE 
! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

I  I 

I  j 
I  I 
•LA  NEW  ! 

*  ORLEANS  f 
!IA  NEW  { 
!  ORLEANS  1 
•LA  NEW  i 
!  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  { 
!  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  ! 
!  ORLEANS  S 
SLA  NEW  j 
!  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  ! 
!  ORLEANS  S 
•LA  NEW  j 
!  ORLEANS  S 
SLA  NEW  < 
S  ORLEANS  S 
SLA  NEW  ! 
S  ORLEANS  S 
•LA  NEW  ! 
S  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  ! 

•  ORLEANS  • 
SLA  NEW  ! 
S  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  • 
!  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  ■ 

!  ORLEANS  • 
SLA  NEW  1 
!  ORLEANS  t 
SLA  NEW  * 

S  ORLEANS  ! 
•LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 
•LA  HEW  J 
!  ORLEANS  • 
•LA  NEW  S 
!  ORLEANS  • 
SLA  NEW  ( 

!  ORLEANS  { 
SLA  NEW  f 
!  ORLEANS  • 
SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 
SLA  NEW  | 

I  ORLEANS  1 
SLA  NEW  ! 

S  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  | 
i  ORLEANS  1 
SLA  NEW  J 
S  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  ) 

S  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  S 
I  ORLEANS  1 
SLA  NEW  2 
!  ORLEANS  S 
SLA  NEW  | 

!  ORLEANS  I 
SLA  NEW  | 

S  ORLEANS  S 
SLA  NEW  I 
S  ORLEANS  t 
SLA  NEW  S 
S  ORLEANS  S 
SLA  NEW  ) 

S  ORLEANS  ! 
1LA  NEW  I 
S  ORLEANS  I 
SLA  NEW  I 

t  ORLEANS  S 
SLA  NEW  S 
I  ORLEANS  S 
SLA  NEW  | 

!  ORLEANS  I 
SLA  NEW  ! 

I  ORLEANS  ] 
SLA  NEW  ] 

!  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  J 
t  ORLEANS  t 
SLA  NEW  I 
!  ORLEANS  I 
SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  I 
SLA  NEW  1 
1  ORLEANS  ( 
SLA  NEW  | 

S  ORLEANS  | 
SLA  NEW  ] 

S  ORLEANS  • 
SLA  NEW  1 
!  ORLEANS  S 
SLA  NEW  S 
S  ORLEANS  I 
SLA  NEW  ! 

S  ORLEANS  } 
SLA  NEW  | 

1  ORLEANS  ! 
SLA  NEW  1 
!  ORLEANS  t 
SLA  NEW  J 
!  ORLEANS  i 
SLA  NEW  S 
(  ORLEANS  i 
I  ! 


i 

1969  • 

f 

1969  ! 
S 

1969  * 
S 

1965  ! 

i 

1966  i 
S 

1965  ! 

i 

1969  1 
S 

19?  1  • 
S 

1966  ! 

! 

1967  « 

S 

1969  ! 
1 

1965  ! 

i 

1971  i 

i 

1971  .• 

i 

1972  1 

s 

1969  J 
S 

1971  ! 

J 

1971  S 
l 

1971  i 

i 

1971  i 
I 

1965  I 
J 

1969  J 
1 

1972  I 
i 

1969  J 
l 

1965  J 

! 

1972  S 
S 

1972  J 
l 

1966  ! 

S 

1966  l 
I 

1972  J 
l 

1971  ! 

» 

1965  l 
J 

1966  ! 

1966  S 
! 

1967  S 

J 

1973  J 
S 

1967  I 
l 

1971  S 
S 

1971  J 
l 

1971  | 

I 

1971  1 
I 

1971  S 

l 

1971  J 
l 

1971  J 
I 

1981  S 
J 

1981  { 

J 

1981  } 

I 

1981  1 
1 

1981  • 

S 

1981  | 

S 

1981  ! 
i 

1981  i 
! 

1981  ! 

! 

1981  I 
S 
* 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


611 


ENG*! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ! COPE! LENGTH! BRDTH! 

; 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ‘OPERATING 

!  RE6IS-*  *•**! 

REG.  ! 

REG.1LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

•TC!  BASE 

TEAR 

!  COAST 

!  TER  •  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

2  AO 1  LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PA6E1 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) | /////////////// /! TO! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  * 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

ENGERS  » 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

MARINE#  INC. 

i  i 

j  j 

i  i 

» 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

» 

j 

j 

t 

j 

j 

! 

• 

1 

1 

(CONTINUED] 

1  1 

i 

t 

i 

« 

; 

1 

DH  1317 

67614A41! 

195.1! 

35.1 ! 

8.7! 

- 

1450! 

18.2 INONE 

•LA  NEW 

1981 

! 

•  j 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

! 

DH  1428 

! 502366 

96014A41 ! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1413! 

17.8! NONE 

!LA  NEW 

1966 

j  ; 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

-  « 

j 

•  ORLEANS 

• 

DH  1441 

i 506653 

1116S4U1! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1402! 

19.71N0NE 

!LA  NEW 

1967 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  j 

i 

!  ORLEANS 

DM  1446 

1522060 

938*4*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.31N0NE 

!  L A  NEW 

1969 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

DH  1447 

1522061 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3! NONE 

!LA  NEW 

1969 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.75 

-  i 

j 

•  ORLEANS 

DH  1448 

•522062 

93814A41  • 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3SN0NE 

!LA  NEW 

1969 

! 

f  « 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

; 

«  ORLEANS 

DH  1449 

! 522063 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3! NONE 

JLA  NEW 

1969 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

i 

•  ORLEANS 

DH  1450 

•522064 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17. 3 InONE 

SLA  NEW 

1969 

i  < 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  » 

! 

!  ORLEANS 

OH  1451 

1522065 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3! NONE 

! L A  NEW 

1969 

i  * 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

DH  1452 

1522066 

93814A41! 

195.1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3 !  NONE 

•LA  NEW 

1969 

t  l 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

•  ORLEANS 

DH  1453 

1522067 

93814A41  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.31H0NE 

!LA  NEW 

1969 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

DH  1454 

•522068 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

«* 

1419! 

17.31N0NE 

•LA  NEW 

1969 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

-  i 

! 

•  ORLEANS 

DH  1455 

•522069 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3 ! NONE 

!LA  NEW 

1969 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

< 

!  ORLEANS 

DH  1456 

•522070 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17 .3 {NONE 

!LA  NEW 

1969 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  < 

! 

•  ORLEANS 

OH  1457 

•522071 

93814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3 ! NONE 

!LA  NEW 

1969 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

! 

•  ORLEANS 

DH  1458 

1532342 

94014A41  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8! NONE 

•LA  NEW 

1971 

«  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ; 

i 

!  ORLEANS 

DH  1459 

•532343 

94014A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8! NONE 

*LA  NEW 

1971 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

•  ORLEANS 

DH  1460 

1532344 

94014A41 j 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.3'NONE 

•LA  NEW 

1971 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

DH  1461 

1532345 

94014A41  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17. 8! NONE 

!LA  NEW 

1971 

•  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ; 

i 

!  ORLEANS 

DH  1462 

1532346 

94014A41! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8 ! NONE 

!L*  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  « 

! 

•  ORLEANS 

OH  1464 

1532348 

94014A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

1  8 ! NONE 

!LA  NEW 

1971 

1  ! 

195.1! 

3S.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DR  1466 

1532350 

94014A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8! NONE 

!LA  NEW 

1971 

•  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

OH  1468 

1532352 

94014A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8! NONE 

! L A  NEW 

1971 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

DH  1472 

1532356 

104014A41  ! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8! NONE 

lLA  NEW 

1971 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1476 

1532360 

104014A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8! NONE 

!LA  NEW 

1971 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1477 

1532361 

104014A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8 ! NONE 

! LA  NEW 

1971 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

DH  1478 

j  532362 

104014A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

*• 

1441* 

19.8 ! NONE 

!LA  NEW 

1971 

•  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1479 

1532363 

1 040; 4A41 ! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8  J  NONE 

!LA  NEW 

1971 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

J  ORLEANS 

DH  1516 

i 

1 08614A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1551! 

19.0INQME 

! L A  NEW 

1964 

i  ■ 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1706 

94014A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1488! 

17.9! NONE 

! LA  NEW 

1971 

!  S 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

I  ORLEANS 

DH  1708 

84214A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

17.6! NONE 

!LA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.41 

-  ! 

l 

•  ORLEANS 

DM  1711 

842 14 A40 ] 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1453! 

16.0JN0NE 

!LA  NEW 

1972 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

DH  1721 

94814A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

!LA  NEW 

1965 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1735 

1  ------ 

94814*40! 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

1459! 

16.71N0NE 

!LA  NEW 

1965 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1736 

l  - - 

84214*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1453! 

16.0! NONE 

! LA  NEW 

1972 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

OH  1739 

84214*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

16.0! NONE 

! L A  NEW 

1972 

•  ; 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1752 

j  ------ 

91914A40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

14.3! NONE 

!LA  NEW 

1960 

•  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DM  1755 

94814*401 

195.01 

35.0! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

JLA  NEW 

1963 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1756 

|  ---— - 

94814*401 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

!la  new 

1964 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

i  ORLEANS 

DH  1757 

j  ...... 

94814*40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1459! 

16*7 ! NONE 

! LA  NEW 

1964 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.51 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

DM  1761 

84214*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1453! 

16.0 ! NONE 

JLA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.51 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

OH  1762 

J  — — 

84214*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1453! 

16-0! NONE 

! L A  NEW 

1972 

i  | 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

DH  1763 

94814*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

JLA  NEW 

1965 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

DH  1768 

91914*40! 

195.0! 

35.01 

8.7! 

- 

1446! 

1 4. 3 ! NONE 

SLA  NEW 

1959 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OH  1769 

|  ------ 

94814*401 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1459! 

1 6.7 INONE 

!LA  NEW 

1964 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

DH  1776 

94814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

1*59! 

16.7! NONE 

!LA  NEW 

!  1965 

1  ! 

195.1! 

35. 1! 

1.5) 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1777 

94814*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459} 

16.7!N0Nf 

!LA  NEW 

1965 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

OH  1789 

|  ------ 

94814*40! 

195.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1419! 

1?.3!N0NE 

•LA  NEW 

1  1965 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS 

DH  1794 

94814A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.01NCNE 

JLA  NEW 

!  1965 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

f 

!  ORLEANS 

DH  1798 

1519216 

97114A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1462! 

14.7! NONE 

JLA  NEW 

!  1969 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DH  1799 

1519213 

97114*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1438! 

17.6! NONE 

JLA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

.  i 

! 

i  ORLEANS 

DH  1827 

1543131 

989UA411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446*1 

18.4*  NONE 

JLA  NEW 

1972 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

—  i 

1 

!  ORLEANS 

DH  1828 

1543132 

98914*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446*! 

i0.4 {NOME 

JLA  NEW 

!  1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

DR  1829 

1563133 

98914A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446! 

18.4 ! NONE 

!LA  NEW 

!  1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  i  ! 


! 
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ENGft! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUHBEfi 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

(32)  NATIONAL 

OH  1842 

a 

{ 

HARINE,  INC.  i 

(CONTINUED)! 

J5S0752 

OH  1844 

1550754 

OH  1845 

i 550755 

DH  1846 

1550756 

OH  1847 

1 550757 

OH  1848 

1550758 

OH  1849 

1550759 

OH  1850 

1550760 

OH  1851 

1550761 

OH  1852 

1550762 

DH  1853 

1550763 

OH  1854 

1555073 

OH  1855 

i  555C ’4 

OH  1856 

i 55  S075 

OH  1857 

i 555076 

DH  1858 

1555077 

OH  1859 

1555078 

OH  I860 

1555079 

DH  1861 

1555080 

OH  1862 

1555081 

OH  1863 

1555082 

OH  1864 

1578114 

OH  1865 

1578115 

OH  1866 

1578116 

OH  1867 

1578117 

OH  1868 

1578118 

DH  1869 

1578119 

OH  1870 

i 5781 20 

OH  1872 

1*  573122 

OH  1873 

1578123 

OH  1874 

1578124 

OH  1875 

1578125 

OH  1876 

1578126 

OH  1877 

*1578127 

OH  1878 

1578128 

OH  1879 

1578129 

OH  1880 

1578130 

OH  1881 

1 578131 

OH  1882 

1578132 

OH  1883 

1578133 

OH  2001 

j  - 

OH  2005 

1 

1239719 

OH  2006 

1 

1291230 

OH  2010 

1  - 

OH  2J02 

1543113 

OH  2303 

1543114 

OH  2305 

iS43116 

OH  2306 

l 

1543117 

OH  2307 

1543118 

OH  2309 

i 543120 

OH  2310 

1543121 

OH  2312 

*1543123 

OH  2431 

1543134 

DH  2432 

1543135 

i 

! 

! 


!VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 
! CODE! LENGTH! BRDTH!  ! 
!*•••!  NEC*  !  RES.iLOAO-! 
!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
SPACE!  OVER-! OVER”! /////! 
!  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT! 


ICAPACITT!  HICK-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (UGH T) !/////////////// /!TD !///// /////!  OR  ! 
POVER!  ENGERS  !  CFEETI!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


i 

67914A41 1 

195.11 

35.1! 

8.71 

- 

1422! 

18.2! NONE 

!la  new 

1974 

t 

a  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

j 

!  ORLEANS 

a 

67914A41! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1422! 

1 8 .2 !NONE 

!LA  new 

1974 

j 

2  i 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

j 

679 14A41 j 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1422! 

18.2 ! NONE 

•LA  NEW 

1974 

a 

j  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

_  i 

j 

!  ORLEANS 

a 

679'.4A41  1 

195.11 

35.1! 

0.7! 

- 

1422*! 

1 8.21N0NE 

!LA  NEW 

1974 

< 

2  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

; 

!  ORLEANS 

1 

67914A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1422! 

18. 2! NONE 

!LA  new 

1974 

2 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

i 

96714A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437*1 

19. 2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

j 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

2 

96714A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

U37i 

19.21N0NE 

•LA  NEW 

1977 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

•  i 

l 

!  ORLEANS 

2 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2! NONE 

!LA  NEV 

1977 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

2 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

1 9. 2  j  NONE 

JLA  NEW 

1977 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

2 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.21N0NE 

8  LA  NEW 

1977 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A41! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2 1N0NE 

!LA  NEW 

1977 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.21N0NE 

SLA  NEW 

1977 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

i 

96714A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.21N0NE 

5 LA  NEW 

1977 

i 

1  1 

195.1! 

35-1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

9671 4A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2  1N0NE 

!IA  NEW 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

t 

!  ORLEANS 

! 

96714A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 4  37  i 

19. 2j  NONE 

SLA  NEW 

1977 

| 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

j 

96714A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

H37! 

19.21N0NE 

SLA  NEW 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

t 

!  ORLEANS 

1 

96714A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19. 2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

2 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

967 !  4A41 1 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

a 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

• 

1437! 

19.2! NONE 

SLA  NEW 

1977 

a 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2JN0NE 

SLA  NEW 

1977 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19. 2!  NON'. 

SLA  NEW 

1977 

2 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

96714A41! 

195,1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1437! 

19.2  SNCNE 

SLA  NEW 

1977 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

S  ORLEANS 

i 

6501 4A401 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1354! 

13.0! NONE 

SLA  NEW 

1949 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  1 

f 

!  ORLEANS 

i 

62014A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1443! 

12.6! NONE 

SLA  NEW 

1950 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

S  ORLEANS 

! 

75414A401 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1433! 

12.8SN0NE 

SLA  NEW 

1950 

a  a 

195.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

62  0 1 4A4o! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1353! 

1 2 .6 ! NONE 

SLA  NEW 

1953 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  | 

| 

S  ORLEANS 

1 

97114A41I 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

18.3  1N0NE 

SLA  NEW 

1973 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

97114A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

1 8.3IN0NE 

SLA  NEW 

1973 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

97114A41! 

200.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

1575! 

1 8. 3 (NONE 

SLA  NEW 

1973 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

.  a 

! 

!  ORLEANS 

97114A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

16. 3! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

97114A41! 

200.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

1575! 

16.3!N0NE 

SLA  NEW 

1973 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS  ! 

97114A41! 

200.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

1575! 

18. 3! NONE 

SLA  NEW 

1973 

2  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

1 

!  ORLEANS  ! 

971!  4  AU ! 

200.1! 

35.1! 

6.71 

• 

1575! 

16.3SN0NE 

SLA  NEW  ! 

1973 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

j 

1  ORLEANS  1 

971 1 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

18.3! NONE 

SLA  NEW 

1973 

a  a 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

S  ORLEANS  S 

1015 1 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7« 

• 

1571! 

1 8.4 1N0NE 

SLA  NEW  I 

1972 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

a 

!  ORLEANS  ! 

1015!  4A41  J 

200.1! 

3S.1! 

8.7! 

- 

1571! 

16.4! HONS 

SLA  NEW  * 

1972 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ORLEANS  • 

-  -  - - - - -  ”  -  —  -  "  •  •  >  vibcnno  :  I 

lit!!!!  !  !  !  1  < 

!!!!!!!  !  !  !  !  i 
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ENGR! 

DISTI 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUHBER 

!  IVTCCl  OIHENSIONS  JOXAFT! 

!  NET  I CODE 1LEN6TH! BROTH!  1 

-JREGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

!  NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  fOPERATING 

2  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  8ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! A 0 f  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT)i////////////////!TD!////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  NATIONAL 

J 

; 

MARINE,  INC.  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

< 

!  2 

!  ! 

j  • 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

1 

i 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

i 

i 

i 

j  « 

i 

i 

I 

DH  2433 

1543136 

i  101  si  4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1571! 

18.41N0NE 

*!LA 

NEW 

1972 

! 

i  it 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

i 

ORLEANS 

DH  2436 

! 543139 

!  1015S4A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

•• 

!  1571! 

18.41  NONE 

!  L  A 

NEW 

1973 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  "  ! 

i 

! 

ORLEANS 

DH  2437 

1543140 

!  1015S4A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1571! 

1 8.4SN0NE 

!LA 

NEW 

1972 

! 

i  i  j 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i  -  i 

i 

i 

ORLEANS 

OH  2438 

! 543141 

!  101 5  J4A41 j 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1571! 

18.4SN0NE 

1  LA 

NEW 

1972 

i 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1  -  ! 

i 

J 

ORLEANS 

OH  2439 

’1543142 

1  1 015 !4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1571! 

18.41N0NE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

j  -  j 

! 

j 

ORLEANS 

DH  2440 

1543143 

1  101514A41! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

i  1571! 

1 8.4SN0NE 

i  LA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i  -  ! 

; 

! 

ORLEANS 

DH  2441 

1542665 

1  69614A41J 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

1 9 • 5 i NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  1 

i 

! 

ORLEANS 

DH  2442 

1542666 

!  696I4A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

l  1592! 

19. 5 ihONE 

SLA 

NEW 

1972 

; 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

J 

ORLEANS 

DH  2443 

1542667 

•  696! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5! NONE 

•LA 

NEW 

1972 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  t 

! 

i 

ORLEANS 

OH  2444 

1542668 

1  696S4A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5  JNONE 

i  LA 

NEW 

1972 

i 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  "  ! 

i 

! 

ORLEANS 

DH  2445 

1542669 

!  69614A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

i 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

OH  2446 

1*542670 

!  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

l 

i 

ORLEANS 

OH  2447 

1542671 

!  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5! NONE 

1  LA 

NEW 

1972 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

• 

t 

ORLEANS 

DH  2448 

1542672 

1  69614A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5 {NONE 

SLA 

NEW 

1972 

; 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  *  ! 

! 

i 

ORLEANS 

DH  2449 

1542673 

!  69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2450 

1542674 

!  69614A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

1 9. 5  JNONE 

SLA 

NEW 

1972 

• 

!  !  1 

200.11 

35.1! 

I.St 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2451 

1542675 

!  69614A41! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.5 ! HONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

DH  2452 

1542676 

1  696UA41! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19. 5! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

1 

!  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2453 

1550740 

!  1 1 5814A41 ! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1557! 

19.7IN0NE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

J 

! 

ORLEANS 

DH  2454 

1550741 

!  1 1 5814A41 ! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1557! 

19.7! NONE 

i  LA 

NEW 

1973 

l 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

DH  2455 

1550742 

!  1 1 58! 4A41 ! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1557! 

19.7! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200*1! 

35.1! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2456 

1550743 

!  1 1 5814A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

!  1557! 

19.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

OH  2457 

1550744 

!  1 1 S8S4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

!  1557! 

19.7J  NONE 

I  LA 

NEW 

1973 

I 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  i 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2458 

1550745 

!  115814A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

!  1557! 

19.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

!  1  J 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ( 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2459 

1550746 

!  115814A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

!  1557! 

19.7! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2460 

1550747 

!  1158 I4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

!  15571 

19.7 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2461 

1550748 

1  115814A41 1 

200.1! 

35.11 

8.7! 

!  1557! 

19.7 JNONE 

UA 

NEW 

1973 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

I  -  ! 

1 

! 

ORLEANS 

DH  2462 

1550749 

!  115814A41! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1  1557! 

19.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2463 

1550750 

!  1 1 S814A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1  1557! 

1 9.7! NONE 

(LA 

NEW 

1973 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

J 

1 

ORLEANS 

DH  2464 

1550751 

!  1 1 5814A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

« 

!  1557! 

19.7IN0NE 

!  LA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

ORLEANS 

PH  2465 

1578134 

!  1 004 14A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19. 0! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

!  I  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2466 

1578135 

i  1 004 14A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1  1592! 

19.0IN0NE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

DH  2467 

1578136 

1  100414A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  1  > 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

l 

! 

ORLEANS 

ON  2468 

1578137 

1  1 004 !  4  A  41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

I  1592! 

1 9.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I  -  I 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2469 

1578138 

!  1 004I4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.11 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2470 

1578139 

1  1 004 1 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

I  1592! 

19.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2471 

1578140 

1  1 00424A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

1LA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  » 

! 

1 

ORLEANS 

OH  2472 

1578141 

!  1 004! 4441 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

(LA 

NEW 

1977 

( 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2473 

1578142 

!  1 004 ! 44  41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  15921 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2474 

1578143 

!  1004I4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

1 

1  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2475 

1578144 

!  1 004] 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2476 

1578145 

!  1 004 !  4  A  41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7J 

- 

»  1592! 

1 9.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  l 

! 

] 

ORLEANS 

OH  2477 

1578146 

!  100414A41 | 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592J 

19.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

I 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  “  1 

{ 

! 

ORLEANS 

DH  2478 

1578147 

!  1 004 14A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7} 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

1 

ORLEANS 

OH  2479 

1578148 

I  1004J4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.01N0NE 

!  LA 

NEW 

1977 

! 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2480 

1578149 

!  1 004) 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

I  -  ( 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2481 

1578150 

1  1 00414A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.01N0NE 

SLA 

NEW 

1977 

! 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORELANS 

OH  2482 

1578151 

!  1004 !  4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

1  LA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2483 

1578152 

!  1 0042  4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

(LA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

; 

! 

ORLEANS 

DH  2484 

1578153 

!  1 004 I4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  15921 

1 9 .0 i NONE 

!  L  A 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I  -  ! 

i 

» 

ORLEANS 

OH  2485 

1578154 

!  1004MA41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

l 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i 

ORLEANS 

DR  2486 

1578155 

!  1 00424A41 1 

200.1  ! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2487 

1578156 

1  1004 ! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0SN0NE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

!  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

OH  2488 

1578157 

]  1004  ! 4 A 41 ) 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

!  1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

1 

1 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

614 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGR ! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUHBER 

!  coast 

!  GUARD 

•  NUH8ER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  10RAPT! 

!  NET  1  CODE! LEN6TH! BROTH!  1 

-•REGIS-!**** 1  REG.  !  REG.! LOAD-! 

!  TER  •  SEE  I//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-!//// 7! 

!  NA6E  1  XV  !  ALL  1  ALL  1LI6HT! 

KAPACITT! 

i  t 

!  CARGO  i 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// *TD! //////////. 
(FEET)!  LINE-2  2  CC!  LINE-2 

YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

(32)  NATIONAL 

HARIHE*  INC. 

i 

i 

i 

•  2 

i  2 

j  i 

; 

t 

2 

i 

! 

i 

* 

j 

t 

• 

i 

i 

i 

i 

j 

t 

i 

i 

(continued; 

i 

!  1 

i 

; 

i 

i 

2 

2 

! 

DH  2489 

1578158 

i 

1 00414A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1592* 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1977 

i 

j  i 

200.1! 

35-1! 

1.5! 

i 

-  * 

! 

; 

ORLEANS 

5H  2490 

•578159 

i 

100414A41  ■ 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1592! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

ON  2491 

•578160 

i 

100414A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1592! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1977 

i 

;  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

| 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

ON  2492 

!  578161 

i 

100414A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

1«.0!NONE 

!LA 

NEW 

1977 

i 

i  i 

200.1! 

35.11 

1.5! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

OH  2493 

•578162 

1 

100414A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1592! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1977 

i 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

2 

i 

ORLEANS 

OH  2494 

‘578163 

i 

100414A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7* 

- 

1592! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1977 

j 

i  i 

200.1! 

35-1! 

1.5! 

-  ! 

2 

t 

ORLEANS 

OH  2495 

1543304 

j 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

1 7. 3 ! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

j 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

) 

i 

ORLEANS 

DH  2496 

1543305 

1 

93114A41 ! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

1 7. 3 ! NONE 

SLA 

NEW 

1972 

i 

t  * 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

DH  2497 

1543306 

< 

93114A41  ‘ 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

17. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

» 

j  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

OH  2498 

1543308 

j 

931  *4  A  41  • 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

17.5!N0NE 

SLA 

NEW 

1972 

j 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

i 

j 

ORLEANS 

OH  2501 

1547016 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

i 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

DH  250 2 

1547017 

t 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14. 7 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1973 

i 

i  ; 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  * 

2 

2 

ORLEANS 

DH  2503 

1547018 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

■ 

i  t 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

OH  2504 

1547019 

• 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7 ! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  • 

2 

i 

ORLEANS 

DH  2505 

1547020 

‘ 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

.14.7! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

t 

;  ; 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  • 

j 

« 

ORLEANS 

OH  2506 

1547021 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

•LA 

NEW 

1973 

1 

•  ; 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  • 

2 

j 

ORLEANS 

OH  2507 

1547022 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14 . 7 ! HONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

i  i 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

OH  2508 

1547023 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7  !NONE 

•LA 

NEW 

1973 

i 

i  j 

200.1! 

35-1! 

1.3! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

OH  2509 

1547024 

i 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14 .7 • NONE 

!LA 

NEW 

1973 

J 

;  2 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  j 

! 

t 

ORLEANS 

OH  2510 

1547025 

1 

69614A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

i 

i  j 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

-  • 

1 

! 

ORLEANS 

OH  2517 

j 

102014A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1614! 

16.9! NONE 

SLA 

NEW 

1966 

i 

!  ; 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

DH  2520 

1506409 

i 

102014A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17.3! NONE 

SLA 

NEW 

1966 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

OH  2521 

1516032 

i 

108314A41  » 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

18. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1968 

< 

1  • 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

“  ! 

! 

2 

ORLEANS 

OH  2522 

1506408 

i 

102014A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

« 

1574! 

17.3! NONE 

i  L  A 

NEW 

1966 

1 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2526 

1516025 

i 

108314A411 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

18.3! NONE 

'.LA 

NEW 

1968 

• 

2 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

2 

ORLEANS 

OH  2527 

1512941 

i 

102514A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1571! 

17.3! NONE 

SLA 

NEW 

1967 

; 

i 

i  ; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ; 

; 

! 

ORLEANS 

OH  2528 

1512946 

t 

1 025! 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1571! 

17.3 ‘NONE 

!LA 

NEW 

1967 

1 

! 

i  2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

; 

ORLEANS 

OH  2529 

1512943 

1 

102514A41  • 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1571! 

17.3! NONE 

SLA 

NEW 

1967 

1 

i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2531 

1512947 

i 

1  02514A41  • 

200.1! 

35.1! 

8.7* 

- 

! 

1571! 

17.3! NONE 

SLA 

NEW 

1967 

1 

2 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

• 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

OH  2532 

1516023 

; 

108314A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

18.3! NONE 

!  LA 

NEW 

1968 

j 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

I 

ORLEANS 

DH  2533 

1516024 

• 

108314A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

18.3! NONE 

SLA 

NEW 

1968 

1 

# 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2534 

1512948 

i 

102514A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1571! 

17.3!  NONE 

!LA 

NEW 

1967 

1 

i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2535 

1 516031 

1 

108314A41  ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

1 8. 3! NONE 

SLA 

NEW 

1968 

i 

j 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2536 

1513763 

• 

97714A41 1 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1583! 

15.6 !  NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

1 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

i 

ORLEANS 

DH  2537 

1506411 

* 

102014A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1574! 

17. 3 ! NONE 

iiA 

NEW 

1966 

i 

« 

•  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2539 

1513772 

i 

97714A41  1 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

j 

1583! 

18.6!N0NE 

SLA 

NEW 

1976 

i 

j 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

OH  2540 

1543138 

; 

10151 4A41  1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1571! 

18.4! NONE 

!  LA 

NEW 

1972 

i 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2541 

1512940 

i 

102514A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1571! 

17.3! NONE 

SLA 

NEW 

1967 

i 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS 

OH  2542 

1513770 

i 

97714A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1583! 

18.6! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

• 

i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

K5! 

2 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2543 

j  516028 

j 

108314A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1  561  i 

1 6 . 3  !  NONE 

SLA 

NEW 

1968 

i 

2 

!  ) 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

OH  2544 

1541586 

j 

97314441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1621! 

16.0! NONE 

SLA 

NEW 

— 

! 

j 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2545 

1516026 

j 

108314A41! 

200.1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

18.3! NONE 

SLA 

NEW 

1968 

» 

j 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

OF  2546 

•513767 

i 

97714A41 1 

200.0! 

35.0! 

8.71 

- 

! 

1583! 

18.6! NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

j 

i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

DH  2547 

1  506417 

j 

1020! 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17.3! NONE 

!LA 

NEW 

1966 

1 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  i 

1 

i 

ORLEANS 

OH  2548 

1516030 

i 

108314A41 1 

200.1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1561! 

18.3 !  NONE 

SLA 

NEW 

1968 

1 

j 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2$49 

1543112 

1 

97114A41 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

1 8. 31  NONE 

!LA 

NEW 

1973 

j 

5 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

DH  2550 

5543115 

1 

97114A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

1 « . 3 i HONE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DH  2551 

1543119 

i 

971S4A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18. 3! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

* 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2552 

1513766 

! 

97714A41  • 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1583i 

18.6IN0NE 

SLA 

NEW 

1976 

1 

; 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2553 

1513771 

i 

97714A41 J 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1583! 

15*6! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

i 

i 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

S 

ORLEANS 

DH  2554 

1  506410 

1 

102014*40! 

200.1! 

35.1 ! 

8.7! 

- 

1 

1574! 

17*  3! NONE 

SLA 

NEW 

1966 

1 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OH  2555 

1543137 

i 

1 01 5 14A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1571! 

16.4! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

DH  2556 

1513769 

j 

97714A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1563! 

18.61N0NE 

iiA 

NEW 

1976 

l 

j 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

2 

i 

ORLEANS 

OH  2557 

•516029 

i 

108314A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1561! 

18.3! NONE 

SLA 

NEW 

1968 

i 

1 

! 

i 

■ 

i 

!  ! 

1  1 

!  ! 

200.1! 

! 

i 

35.1! 

! 

! 

1.6! 

i 

i 

! 

2 

i 

-  ! 

2 

i 

! 

1 

! 

I 

f 

! 

ORLEANS 
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ENCR! 

VTCC 

! 

DIMENSIONS  'DRAFT* 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

, 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

CODE 

1  LENGTH! BROTH! 

; 

t 

t 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  i 

i 

RC b. I L 

!  COAST 

!  TER 

SEE 

1 //////!/////! 

EO  ! 

!////////! 

POINT  • 

LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  » 

VESSEL  NAHE 

AND  MUH3ER 

!  GUARD 

!  TON- 

PAGE 

OVER-! OVER-! /////! 

HORS) 

_» 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! //////////! 

OR  • 

!  NUMBER 

!  NAGE 

IV 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

•EE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

i 

i 

i 

• 

j 

i 

j 

i 

I 

f 

i 

i 

« 

l 

i 

i 

i 

« 

1 

2 

2 

i 

! 

» 

i 

! 

(CONTINUED) 

{ 

! 

i 

! 

i 

i 

2 

! 

i 

DH 

2558 

! 516027 

1  1083 

4A4C 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1561 ! 

18. 3! NONE 

!LA 

NEW 

1968  ! 

« 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  i 

2 

! 

ORLEANS 

j 

OH 

2559 

•543122 

•  971 

4A4C 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1575! 

18.3! NONE 

2LA 

NEW 

1973  ! 

? 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  j 

2 

i 

ORLEANS 

i 

OH 

2801 

! 633859 

•  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

« 

1556! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  2 

; 

! 

ORLEANS 

t 

OH 

2802 

•633860 

!  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

! 

1556! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

i 

200-0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  • 

2 

j 

ORLEANS 

i 

OH 

2803 

1633861 

!  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

■ 

1556! 

19. 0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  • 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

f 

-  2 

j 

! 

ORLEANS 

t 

OK 

2804 

! 633862 

!  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1981  • 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

•  ; 

; 

i 

ORLEANS 

i 

OH 

2805 

.'633863 

•  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8. 9  • 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  2 

i 

! 

ORLEANS 

t 

DH 

2806 

! 633864 

•  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

| 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

; 

i 

ORLEANS 

i 

OH 

2807 

•633865 

1  1223 

4A41 

200.0! 

3S.0! 

8.9! 

- 

« 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

< 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

t 

-  i 

; 

2 

ORLEANS 

j 

on 

2808 

•633866 

*  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

1 9.0 ! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  ; 

i 

j 

ORLEANS 

2 

DH 

2809 

•633867 

•  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

; 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

• 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

i 

DH 

2810 

1633868 

!  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

j 

1556! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

• 

•  ; 

1 

« 

ORLEANS 

2 

OH 

2811 

•633869 

!  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

t 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

« 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  2 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

2812 

i 633870 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

» 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

» 

-  i 

2 

i 

ORLEANS 

2 

DH 

2813 

1633871 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0!  NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

.  i 

i 

i 

ORLEANS 

• 

OH 

2614 

1633872 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

■ 

-  j 

i 

j 

ORLEANS 

i 

OH 

2815 

1633873 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

j 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  • 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  t 

2 

! 

ORLEANS 

2 

DH 

2816 

•633874 

!  1223 

4  A  41 

200.0! 

35,0! 

8.9! 

- 

! 

1556! 

19.0 !NONE 

!LA 

NEW 

1981  • 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

•  i 

j 

! 

ORLEANS 

j 

OH 

2817 

•633875 

!  1223 

4  A  41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

! 

1556! 

19-01NONE 

!  LA 

NEW 

1981  ! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

; 

-  i 

! 

2 

ORLEANS 

2 

DH 

2818 

1633876 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

i 

1556! 

19.0! NONE 

"f  LA 

NEW 

1981  ! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

2 

ORLEANS 

! 

OH 

2819 

1633877 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

• 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH  2620 

1633878 

1  1223 

4A41 

200.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

! 

1556! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

I 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

•  2 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3001 

1641538 

•  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1416! 

21.1!  NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3002 

1641539 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1  {NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

K* 

O 

O 

K> 

1641540 

i  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3004 

•641541 

!  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

6.7! 

- 

! 

1416! 

21.1  !NONE 

!  LA 

NEW 

1981  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3005 

i 641 542 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21  .1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1-7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3006 

1641543 

i  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 {NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3007 

1641544 

!  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

J 

1416! 

21.1! NONE 

!L  A 

NEW 

1981  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3008 

•641545 

!  1013 

4A41 

195.0! 

35.0J 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3009 

j  641 546 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3010 

1641547 

l  1013 

4  A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21 .1 {NONE 

ILA 

NEK 

1981  • 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

{ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DH 

3011 

1641548 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.01 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

tLA 

NEW 

1981  ! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3012 

1641549 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  I 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

l 

OH 

3013 

1641550 

1  1013 

4  A  41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

• 

! 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

» 

OH 

3014 

1641551 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

•* 

! 

1416! 

21.1! NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3015 

1641552 

!  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

141 6! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  • 

1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

) 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3016 

1641553 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

«• 

J 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

OH 

3017 

1641554 

1  1013 

4A4- 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1416! 

21.1 !NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

! 

OH 

3018 

1641555 

1  1013 

4  A  41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1  (NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3019 

1641556 

1  1013 

4  A  41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

I 

1416! 

21.1 {NONE 

!LA 

NEW 

1981  J 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3020 

1641557 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 {NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DH 

3021 

1641558 

1  1013 

4A4* 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 {NONE 

SLA 

NEW 

1981  | 

I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3022 

1641559 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  I 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DH 

3023 

1641560 

1  1013 

4  A  41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 !NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

DH 

3024 

1641561 

l  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3025 

1641562 

1  1013 

4  A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

DH 

3026 

1641563 

1  1013 

4A41 

195.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1981  1 

! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OH 

3027 

1641564 

!  1013 

4  A41 

195.0! 

35.01 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

ILA 

NEW 

1981  I 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

! 

DH 

3028 

1641565 

1  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

» 

ORLEANS 

! 

DH 

3029 

1641566 

!  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.11  NONE 

ILA 

NEW 

1981  1 

1 

195-0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

I 

DH  3030 

1641567 

!  1013 

4A41 

195.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1! NONE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  I 

! 

? 

ORLEANS 

I 

DH  3031 

1641568 

1  1013 

4A4' 

195.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1  {NONE 

ILA 

NEW 

1981  1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

i 

OH  3032 

1641569 

l  1013 

4A41 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1416! 

21.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1981  I 

1 

I 

! 

195.01 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

1 

I 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

t 

) 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


616 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  NATIONAL  KARINE#  INC.  ! 

(CONTINUED) ! 


JVTCC!  DIMENSIONS  lORAFT 
NET  {CODE! LENGTH!  BRDTH! 
RESTS-!****!  RE6.  !  REG.tLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  !PAG£!  OVER-! OVER"! ///// 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT 


! CAPACITY!  HIGH-  ! 
!  !  6ST  ! 

I  CARGO  !  FIXED  ! 
! ////////!  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!  V  E  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLXN6  !$  10PERAT2NG  ! 
EQUIPMENT  !TC!  8ASE  ( 


! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 


//////////////// !TD! //////////! 


LINE-2  !*RE0UILT! 


DM 

3033 

1641570 

!  101314A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  * 

1416! 

21 .1 1  NONE 

•LA 

NEW 

1981 

! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

{ 

DM 

3034 

! 641 571 

!  1 01 354A41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  i 

1416! 

21.1 'NOME 

•LA 

NEW 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

DM 

3035 

! 641 572 

1  1 01 314A41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

1416! 

21 .1 1  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

DM 

3036 

i 641 573 

!  101314A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

•  i 

1416! 

21 .1 1  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

i 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

DM 

3037 

'.641574 

!  101314*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

1416! 

21.1  '.NONE 

!LA 

NEW 

1981 

j 

!  •  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

! 

l 

! 

ORLEANS 

DM 

3038 

1641575 

1  1013J4A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

2 

1416! 

21 .1 1  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DM 

3039 

! 641 576 

•  101314A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

.  i 

14161 

21.1 1  NONE 

JLA 

NEW 

1981 

; 

*  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

i 

I 

ORLEANS 

DM 

o 

«* 

o 

'.641577 

!  101314A41 1 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  1 

1416! 

21.1! NONE 

1  LA 

NEW 

1981 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

i 

i 

ORLEANS 

« 

DM 

4501 

1534422 

1  120614A43! 

200.1! 

50.1! 

8.7! 

-  ! 

1840! 

12.4! NONE 

!LA 

NEW 

1971 

< 

!  !  ! 

200.1! 

50.1! 

2.7! 

j 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

DM 

4502 

•536617 

•  1206*14443! 

200.1! 

50.1! 

8.7! 

-  i 

1840! 

1 2.41N0NE 

!  L  A 

NEW 

1971 

! 

!  1  ! 

200.1! 

50.1! 

2.7! 

t 

» 

! 

ORLEANS 

DM 

4503 

i  ...... 

1  59514A43! 

195.0! 

3S.0! 

8.7! 

-  i 

1451! 

11 .5! NONE 

ILA 

NEW 

1946 

i 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

DM 

4504 

1514759 

1  1386S4A43! 

200.1! 

54.1! 

8.7! 

-  I 

1794! 

13.9! NONE 

ILA 

NEW 

1968 

1 

1  !  ! 

200.1! 

54.1! 

3.2! 

! 

-  J 

i 

! 

ORLEANS 

OH 

4505 

1547819 

!  66114A43! 

172.6! 

43.6! 

8.8! 

! 

1350! 

13.91  NONE 

JLA 

NEW 

1973 

! 

•  !  1 

172.6! 

43.6! 

2.6! 

j 

i 

! 

ORLEANS 

DM 

4506 

1535623 

!  82714A43! 

180.0! 

43.6! 

10.0! 

-  j 

1690! 

20.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1971 

! 

1  1  ! 

180.0! 

43.6! 

2.9* 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

DM 

4319 

5523504 

1  106814A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

12568 

23.1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1970 

| 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

! 

i 

! 

ORLEANS 

OH 

4820 

i 523505 

!  1 068! 4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

I 

1256! 

23.11  NONE 

ILA 

NEW 

1970 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

! 

-  t 

i 

! 

ORLEANS 

nL 

112 

1519222 

!  971 !  4*41  ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1438! 

17.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1969 

• 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

114 

i 569531 

1  367!  4*41 1 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  i 

1419! 

18 .5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

i 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

115 

J  569532 

1  86714A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

18.51  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

116 

! 569533 

1  367 1 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

14191 

1 8 . 5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

118 

1569535 

1  8671 4*41 J 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

18.51  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

119 

1569536 

1  36784*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  1 

1419! 

16.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

120 

1569537 

1  36784*41  f 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

18.51NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

-  { 

I 

! 

ORLEANS 

NL 

121 

15*9538 

1  86714A41 8 

195.0! 

35.01 

8.71 

-  ! 

14191 

18.5! NONE 

8  LA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1!  35.1 ! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

122 

1569539 

1  86714A41! 

195.0! 

35.01 

8.7! 

-  1 

1419! 

1 8. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

I 

1  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.71 

{ 

! 

! 

ORLEANS 

NL  123 

1569540 

1  367 1 4*41 ! 

195.0! 

35.01 

8.7! 

-  I 

1419! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

124 

1569541 

1  36784*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

1  8 . 5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

125 

1569542 

I  867! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  !  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

126 

1569543 

J  36714*41 ! 

195.01 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.11 

35.11 

1.7! 

] 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

127 

1569544 

1  86784*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  I 

1419! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

I 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

128 

1569545 

l  367 1 4*41 I 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419J 

18.5!  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS 

NL 

129 

1569546 

1  867  !  4*41 ! 

195.01 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

1 8  >  5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

130 

1569547 

1  36784*41 ! 

195.01 

35.0! 

8.7! 

I 

1419! 

18.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

131 

1569548 

1  867I4A41! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

14191 

18.51  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

! 

| 

ORLEANS 

NL 

132 

•569549 

1  367 ! 4*41 | 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1419! 

13.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

133 

1569550 

1  867 I4A41 I 

195.0! 

35.0! 

8.71 

! 

1419! 

18. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

{ 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

134 

1600745 

1  676! 4*41 8 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1446! 

16.8! NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

NL 

135 

1600746 

1  67614*40! 

195.0! 

33.0! 

8.7! 

-  I 

1446! 

16.8! NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

| 

! 

I 

ORLEANS 

NL 

136 

1600747 

1  6761 4*41  1 

195.0! 

35.01 

8.7! 

! 

1446! 

16.81  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

!  1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

I 

I 

» 

ORLEANS 

NL 

137 

1600748 

1  676! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

! 

1446! 

16.8! NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

1  1  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

138 

1600749 

1  676! 4*41 | 

195.0! 

35.01 

8.71 

-  ! 

1446! 

16.8! NONE 

ILA 

NEW 

1979 

! 

1  S  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

139 

1600750 

1  6761 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1446! 

16.8! NONE 

ILA 

NEW 

1979 

| 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

i 

! 

ORLEANS 

NL 

140 

1600751 

1  67614*40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

! 

1446! 

1 6.81  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

1  l  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

NL 

170 

1627358 

1  90114A41! 

195.11 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1493! 

16.9} NONE 

ILA 

NEW 

1980 

j 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

l 

1 

ORLEANS 

NL 

171 

1627359 

!  901 ! 4*41 8 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1493! 

16.91  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

172 

1627360 

1  90114A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  | 

1493! 

1 6.9! NONE 

SLA 

NEW 

1980 

I 

1  !  ! 

193.1! 

35.1! 

1.4! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

173 

1627361 

1  901 84*41 | 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  | 

1493! 

16.91  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

! 

l 

ORLEANS 

i 

NL 

174 

1627362 

1  901 14*41 8 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  1 

1493! 

16.91  NONE 

ILA 

NEW 

I960 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

NL 

175 

1627363 

1  901 14*41  8 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1493! 

1 6. 9 1  NONE 

(LA 

NEW 

1980 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

ML 

201 

1502423 

1  94584*40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1581! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

!  !  ( 

200.1! 

35.11 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

NL 

202 

1502424 

!  94514*401 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

-  | 

1581! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

t 

! 

! 

ORLEANS 

NL 

203 

1502425 

1  94584*41 8 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

-  { 

1581! 

18.0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

I 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

1 

ORLEANS 

NL 

204 

1502426 

1  945! 4*41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1581! 

1 8.0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1966 

! 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

i 

1 

ORLEANS 

NL 

205 

1502427 

1  94514A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

-  ! 

1581! 

1 8 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

! 

I 

!  !  ! 

!  1  1 

!  1  ! 

200.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.5! 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

ORLEANS 
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ENGR! 

. 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

! 

OIST! 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  5  (OPERATING 

! 

! 

REG.  1 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

\unntn 

POINT  !  LINE-1 

(AO!  LINE-1 

J 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON"  !PA6E! 

OVER-! OVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////7///////////!T0! //////7///! 

OR  1 

!  NUMBER 

NAGE  •  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHTS 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

(EE!  LINE-2 

(♦REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE#  INC. 

l 

1 

i 

I  ! 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

( 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

! 

! 

] 

! 

! 

! 

1 

NL  206 

1502428 

94514A40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

] 

1581! 

18. 0 1  NONE 

(LA  NEW 

! 

1966  ! 

j 

!  J 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

! 

NL  207 

i 502429 

945*4*40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1581! 

1 8.0 1  NONE 

(LA  NEW 

i 

1966  ! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

NL  206 

•502430 

945I4A401 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1581! 

10 .OJ HONE 

(LA  NEW 

1 

1966  1 

i 

1  j 

200.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

l 

!  ORLEANS 

! 

! 

NL  209 

•502431 

945I4A40! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1581! 

18.0! NONE 

1  LA  NEW 

1 

1966  I 

j 

•  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ( 

i 

1  ORLEANS 

i 

! 

NL  210 

•502432 

945 !4a40! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1581! 

18.0!NONE 

(LA  NEW 

i 

1966  ! 

i 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  j 

i 

!  ORLEANS 

! 

i 

NL  211 

1506511 

96014A40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18. 8! NONE 

!LA  NEW 

• 

1967  j 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

NL  212 

1506512 

96014A40S 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

j 

1575! 

18.8! NONE 

(LA  NEW 

I 

1967  ! 

j 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

t 

NL  213 

1506513 

96014A40! 

200.0! 

35.01 

8.7! 

- 

i 

1575! 

18.81N0NE 

SLA  NEW 

i 

1967  ! 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

.  ; 

! 

!  ORLEANS 

j’ 

; 

NL  2H 

1506514 

96014*40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18.81  NONE 

1  LA  NEW 

i 

1967  • 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

j 

2  ORLEANS 

i 

i 

NL  215 

1506515 

96014*40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18.8 j  NONE 

(LA  NEW 

i 

1967  i 

! 

!  ! 

200.1* 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

NL  216 

1506736 

960! 4A401 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

t 

1575! 

1 8.8! NONE 

1  LA  NEW 

! 

1967  ! 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

•  ! 

l 

!  ORLEANS 

! 

f 

NL  217 

1506737 

96014A40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18.81  NONE 

(LA  NEW 

i 

1967  ! 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

! 

NL  218 

1506738 

960 1 4A  40 ! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1575! 

18.81  NONE 

!la  new 

! 

1967  1 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

« 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

i 

NL  219 

‘506739 

96014A40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1575! 

18.81N0NE 

(LA  NEW 

! 

1967  J 

! 

i  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

J 

! 

NL  220 

1506740 

96014A40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1575! 

U.SIHOHE 

•LA  NEW 

! 

1967  ( 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j 

! 

NL  222 

1513764 

977I4A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

15831 

1 8 . 6  !  NONE 

(LA  NEW 

i 

1976  ! 

| 

i  j 

200.1 1 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

) 

J 

NL  223 

1513765 

977(4*41 j 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

" 

! 

1583! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

! 

1976  ( 

j 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

!  OPLEANS 

! 

l 

NL  226 

•513768 

977  54A41 f 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1583! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

! 

1976  ! 

t 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1..M 

i 

-  ! 

; 

1  ORLEANS 

! 

I 

NL  231 

•516317 

97714A40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1583! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

t 

1976  ! 

! 

•  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

t 

.  ; 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

NL  232 

1571672 

105514A41! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1  556! 

18.61  NONE 

(LA  NEW 

! 

1968  ! 

i 

t  i 

200.11 

35.1! 

1.6! 

• 

"  ! 

! 

{  ORLEANS 

I 

! 

NL  233 

1571673 

1 055! 4A41 j 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1556! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

I 

1968  ! 

• 

!  ! 

200.1 } 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

(  OBLEANS 

! 

I 

NL  234 

1571674 

1055!4A4 1! 

200.11 

35.1! 

8.7! 

“ 

! 

1556! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

I 

1968  I 

! 

1  1 

200.il 

33.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

! 

! 

NL  235 

1571675 

105514A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1556! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

! 

1968  ! 

i 

•  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

i 

! 

NL  236 

1571676 

105514A41I 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

1556! 

18.6! NONE 

(LA  NEW 

1 

1968  ! 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

1 

NL  250 

1553300 

96014A40! 

200.01 

35.01 

8.7! 

• 

! 

1573! 

19.51N0NE 

(LA  NEW 

! 

1974  l 

! 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

1 

NL  251 

1553303 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.5! NONE 

!LA  NEW 

I 

1974  I 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

NL  252 

1553304 

960I4A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

15731 

19.5 (NONE 

(LA  NEW 

I 

1974  | 

! 

!  1 

200.1! 

35.11 

1.5! 

! 

-  I 

) 

I  ORLEANS 

! 

! 

NL  254 

1553306 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1573! 

19.5 ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1974  ! 

l 

!  i 

200.1! 

35.11 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1 

NL  255 

1553307 

960I4A41! 

200.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.51N0NE 

(LA  NEW 

i 

1974  | 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

1 

! 

NL  236 

1553308 

96014A41I 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19. 5 ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1 

NL  257 

1  553309 

96014*40! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

1 

15731 

19. 5 1  NONE 

(LA  NEW 

I 

1974  1 

| 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.51 

l 

-  t 

! 

1  ORLEANS 

I 

1 

NL  258 

1  553310 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.5 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1974  t 

1 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

! 

NL  259 

155331  1 

9  60 1 4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

I 

1573! 

19. 5t  NONE 

(LA  NEW 

1 

1974  I 

! 

1  i 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

l 

-  J 

) 

1  ORLEANS 

! 

! 

NL  260 

1  550522 

96014A41 1 

200.0! 

33.0! 

8.7! 

! 

1573! 

19. 5! NONE 

ILA  NEW 

! 

1973  ! 

! 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1-5  J 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

i 

! 

NL  261 

1550523 

960J4A4U 

200.0! 

35.01 

8-7! 

- 

! 

1573! 

19.5! NONE 

(LA  NEW 

! 

1973  I 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1-5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1 

NL  262 

1550524 

960! 4A41 l 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.51N0NE 

(LA  New 

1 

1973  ! 

! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

I 

NL  263 

1550525 

960J4A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

15731 

19.5! NONE 

(LA  NEW 

1 

1973  ! 

1 

!  ! 

200.1! 

33.1! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

I 

I 

NL  264 

1  550526 

960J4A4U 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

15731 

19.5IN0NE 

(LA  NEW 

1 

1973  ! 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.51 

! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

I 

I 

NL  265 

j  550527 

96014A41! 

200.0! 

35.0! 

8.71 

- 

! 

1573! 

19.5 ! NON! 

(LA  NEW 

1 

1973  t 

1 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

! 

NL  266 

1  550528 

96014A41! 

200.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.51  NONE 

(LA  NEW 

» 

1973  1 

! 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

l 

NL  267 

•550529 

960 1 4 A  41 1 

200.01 

35.0! 

8.7| 

1 

1573! 

19.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1 

1973  I 

1 

I  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

I 

1 

NL  268 

1550530 

960! 4 *41 ! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

( 

1573! 

1 9. 5 1N0NC 

ILA  NEW 

I 

1973  ! 

1 

!  ( 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

1 

NL  269 

•550531 

96014*401 

200.01 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1573! 

19.5! NONE 

ILA  NEW 

I 

1973  ! 

1 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

I 

NL  301 

1537248 

89814*41 1 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

* 

! 

1378! 

1 5. 0 l NONE 

ILA  NEW 

! 

1972  I 

1 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

2.0) 

! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1 

I 

NL  302 

1537249 

89814*41  ! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

! 

1378! 

1 5.0! NONE 

!LA  NEW 

I 

1972  1 

| 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

2.0! 

| 

“  » 

! 

I  ORLEANS 

! 

1 

NL  303 

•543917 

102314*41! 

200.1! 

35,1! 

8.7! 

- 

! 

14191 

18.1 (NONE 

(LA  NEW 

! 

1972  I 

1 

!  ! 

200.1! 

>5.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

(  ORLEANS 

I 

t 

NL  304 

1543918 

102314*41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

14191 

1 8.1 (NONE 

(LA  NEW 

1 

1972  ! 

! 

1  ! 

200.1  ! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

) 

1 

NL  302 

1  269595 

88314*41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

] 

1323! 

17. 5! NONE 

(LA  NEW 

1 

1953  ! 

1 

|  ( 

19J.1! 

35.1! 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

! 

NL  503 

1269596 

883! 4*41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

1323! 

17.5 {NONE 

ILA  NEW 

I 

195S  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

( 

NL  509 

1269602 

88314*41! 

195-1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1323! 

17.5! NONE 

(LA  NEW 

1 

1953  I 

1 

!  1 

195.1! 

35.11 

2.2! 

! 

"  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

NM  101 

•  948957 

68714*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2061! 

16.01  NONE 

ILA  NEW 

! 

1989  ! 

1 

!  1 

19J.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ) 

1 

(  ORLEANS 

( 

1 

NM  102 

J948958 

68714*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

2061! 

16.0! NONE 

(LA  NEW 

I 

1989  ( 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

NN  103 

*1948959 

68714*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2061! 

16.01  NONE 

(LA  NEW 

! 

1989  ( 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

! 

NN  104 

1948960 

68714*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

2061! 

1 6 .0 | NONE 

(LA  NEW 

! 

1919  1 

! 

I 

1 

!  I 

1  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

! 

-  » 
i 

! 

! 

! 

! 

(  ORLEANS 

I 

I 

1 

! 

( 

( 

{ 

i 
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ENGR! 

1 

fVTCC! 

DIHENS  IONS  ! 

DRAFT! 

{ 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

i 

( 

DIST! 

OPERATOR 

j 

NET  !  CODE!  LENGTH!  BRDTH! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING 

! 

2 

REG.  ! 

-OAD-! 

CARGO  • 

FIXED  !  EQUIPHENT 

YEAR  j 

1  COAST 

1 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  * 

i 

unuu\ 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

i 

BUILT  1 

VESSEL  NAHE 

AND  NUHBER 

!  CUARD 

1 

TON-  1PA6E 1 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT) !/////////7//////!TD!/ /////////! 

OR  ! 

!  NUHBER 

1 

NAGE  1  IV  • 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!€E 

LINE-2 

j  ^REBUILT! 

< 3 2 )  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

J 

| 

i 

1 

! 

i 

!  ! 

*  ! 

;  i 

1 

1 

» 

j 

2 

j 

i 

• 

! 

{ 

! 

(CONTINUED) 1 

i 

1  ! 

j 

» 

i 

NH 

105 

*948961 

i 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

2061! 

16.0! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

! 

i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

■ 

ORLEANS 

i 

HH 

106 

1951994 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2061! 

16.0! NONE 

•LA 

NEW 

1989  i 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

« 

ORLEANS 

! 

i 

NN 

107 

*951995 

2 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2061! 

16.0! NONE 

!LA 

NEW 

• 

1989  ! 

j 

i  i 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

» 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

2 

NH 

108 

•951996 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

2061! 

16.0! NONE 

•LA 

NEW 

1989  ! 

! 

2 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

t 

ORLEANS 

• 

! 

NH 

109 

*951997 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2061! 

1 6 . 0! NONE 

•LA 

NEW 

1989  ! 

< 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  • 

i 

ORLEANS 

2 

NH 

110 

*951998 

i 

66714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

2061! 

16.0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1989  • 

! 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

• 

ORLEANS 

• 

2 

NH 

201 

! 948952 

• 

70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2115! 

1 6.0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  2 

t 

ORLEANS 

2 

NH 

202 

*948953 

\ 

70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

2115! 

16.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  » 

• 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

• 

-  ! 

2 

• 

ORLEANS 

i 

NH 

203 

*.948954 

2 

70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2115! 

16.0! NONE 

•LA 

NEW 

1989  ! 

i 

2 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

t 

ORLEANS 

! 

NH 

204 

*1948955 

2 

70S 14A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

2115! 

16.01N0NE 

!la 

NEW 

1989  • 

! 

2 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  • 

« 

• 

ORLEANS 

i 

NH 

205 

1948956 

j 

70514A46! 

200.0* 

35.0! 

9.0* 

- 

2 

2115! 

16.0! NONE 

SLA 

NEW 

1989  ! 

| 

2 

i  » 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

* 

-  ! 

i 

ORLEANS 

j 

NH 

301 

*948962 

i 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1491! 

24.0*  NONE 

!LA 

NEW 

1989  *| 

! 

i 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  2 

i 

ORLEANS 

• 

NH 

302 

! 948963 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1491! 

24.0! NONE 

SLA 

NEW 

1989  » 

i 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

» 

-  ! 

t 

• 

ORLEANS 

i 

NH 

303 

i 948964 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1491! 

24 .0  5  NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

; 

i 

1  1 

195.0! 

35.0* 

1.8! 

2 

-  2 

i 

ORLEANS 

! 

NH 

304 

*948965 

• 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1491! 

24 .01  NONE 

ILA 

NEW 

• 

1989  ! 

] 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

; 

ORLEANS 

! 

NN 

305 

•948966 

i 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

•LA 

NEW 

» 

1989  ! 

; 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  2 

i 

ORLEANS 

! 

NH 

306 

j  948967 

2 

68714A40! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1491! 

24.0! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

• 

-  2 

i 

ORLEANS 

1 

! 

NH 

307 

•948968 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

2 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  j 

i 

ORLEANS 

! 

NH  308 

1948989 

1 

6  87  f  4 A  40  3 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1491J 

24.0*  NONE 

SLA 

NEW 

1989  ! 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

! 

ORLEANS 

! 

NN 

309 

1948970 

1 

66714A40! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24. 0 ! NONE 

•LA 

NEW 

1989  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

> 

ORLEANS 

! 

NH 

310 

1948971 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

311 

1953206 

1 

66714A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

i 

ORLEANS 

! 

NH 

312 

1953209 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  2 

« 

ORLEANS 

! 

NH 

313 

1953210 

1 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24. ol NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

1 

l 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  2 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

314 

1953211 

1 

<S#7UM0I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

!la 

NEW 

1989  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

•  2 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

315 

1953212 

1 

687UA40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  | 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

316 

1953213 

1 

68714A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

•  2 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

317 

1953214 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

11.  A 

NEW 

1989  ! 

! 

J 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8\ 

-  J 

! 

ORLEANS 

i 

NH 

318 

1953215 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

319 

1953216 

I 

68714A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24.0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

320 

1953217 

1 

68714A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  1 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

321 

1953218 

1 

687I4A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

J 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

! 

NH 

322 

1953219 

1 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14911 

24. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  J 

j 

ORLEANS 

! 

NH 

323 

1953220 

! 

6871 4A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

24 . ol NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

NH 

324 

1953221 

1 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24.01  NONE 

ILA 

NEW 

1989  ! 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

NH 

325 

1953222 

1 

68714*40 1 

193.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1491! 

24 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1989  ! 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

! 

ORLEANS 

! 

NY 

135 

1251568 

1 

6814*46! 

-  1 

-  1 

9.0! 

- 

-  ! 

-  1  NONE 

!LA 

NEV 

1943  ! 

! 

1 

1  1 

134.8! 

30.0! 

3.0! 

-  2 

* 

ORLEANS 

! 

AT 

407 

1278508 

1 

85814*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1455! 

13.01  NONE 

ILA 

NEW 

1959  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

ORLEANS 

! 

S8I  5 U 

•277031 

! 

867! 4*41 ! 

193.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1323! 

17.51  NONE 

!LA 

NEW 

1957  ! 

! 

1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  2 

! 

ORLEANS 

! 

SC 

201 

1587561 

1 

625I4A4C! 

—  ! 

--  j 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 {NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ] 

i 

ORLEANS 

! 

sc 

202 

1567562 

1 

62514*40! 

—  ! 

J 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NOME 

ILA 

NEW 

1977  ! 

1 

l 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  { 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

203 

1587563 

1 

62514*401 

—  ! 

—  | 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

204 

1567564 

l 

62514*41  1 

—  ! 

—  | 

9.0! 

- 

1500! 

14.9*  NONE 

(LA 

NEW 

1977  ! 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

205 

1587565 

1 

62S14A40! 

—  ! 

--  J 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

206 

1587566 

l 

625!  4*41 1 

—  ! 

—  | 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

207 

1587567 

1 

62514*40! 

—  ! 

—  J 

9.0! 

- 

15002 

14.9INC4E 

!LA 

NEW 

1977  1 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

206 

1567568 

I 

62514*401 

—  1 

--  | 

9.0! 

- 

15002 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1977  ! 

! 

r 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  2 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

209 

1587569 

1 

62514440! 

—  ! 

--  | 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

SLA 

NEW 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

—  2 

i 

ORLEANS 

I 

sc 

210 

1587570 

1 

62514*40! 

—  ! 

•-  ) 

9.0! 

- 

1500! 

14.9*!N0NE 

SLA 

NEW 

1977  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

• 

ORLEANS 

1 

sc 

211 

1587571 

1 

62514*40! 

—  ! 

— -  j 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9i NONE 

ILA 

NEW 

1977  1 

1 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

sc 

212 

1587572 

1 

6251 4*41 { 

—  ! 

—  J 

9.0! 

- 

1505! 

14.91  NONE 

ILA 

NEV 

1977  ! 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

ORLEANS 

! 

TA 

6238 

1  - 

1 

69614*41 f 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1589! 

18.2! NONE 

!LA 

NEV 

1981  I 

! 

1 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

i 

ORLEANS 

! 

35.1! 

18. 2i NONE 

1 

! 

t  1 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

1.5! 

7  | 

I 

18.2! NONE 

!LA 

ORLEANS 

! 

T  N 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1  ! 

1  1 

!  ! 

200.1! 

! 

1 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

I 

1 
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!  !VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 
•  REGIS-*****!  RE6.  !  REG.! LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
1  TON-  {PAGE!  OVER-SOVER-!/////! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6KT! 


t  i 

!  i 

t 

i 

! 

! 

2 

t 

(32)  NATIONAL 

MARINE,  INC.  ! 

!  ! 

« 

i 

; 

(CONTINUED)! 

!  ! 

i 

■ 

» 

TA  6288 

69614A41 i 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

j 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5!. 

TA  6296 

i  - 

69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  * 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

TA  6309 

i  - 

696! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

2 

i  j 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

TA  6310 

i  - - 

696! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

i 

•  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

TA  6329 

!  - 

69614*41 • 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

2 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

TA  633B 

I  ...... 

69614A41! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

TA  6340 

i  - - 

696I4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

8T  1 

•282025 

1  221 ! 5  F  71  ! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

j 

•  1 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

DM  349 

i  ...... 

595 ! 5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

2 

j  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  360 

i  ...... 

59515A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

2 

•  < 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  601 

i  ...... 

885! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

; 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  602 

i  ...... 

885! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  603 

2  ...... 

!  885 ! 5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

t 

;  j 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

40* 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

OM  605 

l  - 

!  88515A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

2 

i  ;  ■ 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  901 

i  ...... 

842! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

; 

•  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  903 

i  ...... 

842! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  904 

t  ...... 

!  842 !  5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

!  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  905 

i  ...... 

!  84215470! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  906 

•501985 

!  805 ! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  !  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  907 

! 501984 

805! 5470 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

2 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

OM  908 

•502441 

!  805 ! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7* 

i 

!  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

DM  909 

i 502713 

!  805! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

1  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

DM  910 

1504804 

!  805! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

i  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

DM  912 

! 515574 

o 

o 

\SI 

o 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

OM  913 

! 515575 

800! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  914 

! 515576 

800 ! 5470 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

J 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  915 

! 516306 

79515470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  916 

1516307 

795! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

OH  917 

1516308 

795 ! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  918 

1516309 

795J5A70! 

195.1! 

35.  U 

8.7! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

OM  919 

!  51631 0 

79515A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  920 

S  524630 

79S15A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  921 

! 524631 

795 ! 5470 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  922 

! 524632 

79515470! 

195. 1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  923 

1537358 

798! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  924 

1537359 

798! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

t  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  925 

1537360 

798! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  926 

! 537361 

79815470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  927 

1537362 

798! 5470 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  928 

! 546054 

79815A70I 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  929 

5  546053 

798! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  930 

1546056 

798! 5A70 J 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

DM  931 

! 346057 

798 !  5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

j 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

OM  932 

1546058 

79815A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

OH  933 

5287021 

747 ! 5470! 

195.!! 

35.0! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  941 

1550737 

79815A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  942 

1550738 

798! 5  4  70 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  943 

1550739 

79855A701 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  944 

1555404 

773! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

j 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  945 

! 555405 

773! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  946 

1555406 

773! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  947 

1555407 

77315470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

DM  948 

1555408 

773 ! 5470! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  !  11! 


18.2! NONE 
! 

18.2! NONE 


18.0! DIESEL  PUMP 

i 

16.8! DIESEL  PUMP, 

! STEAM  COILS 
17.7 ! STEAM  PUMP, 

! STEAM  COILS 
18.0! DIESEL  PUMP 

i 

18.0! DIESEL  PUMP 

t 

18.0! DIESEL  PUMP 

i 

15.7! STEAM  COILS 

i 

15.7* STEAM  COILS 

i 

17.4! DIESEL  PUMP 

j 

17.4! 01 ESEL  PUMP 

i 

17.4! DIESEL  PUMP/ 

! STEAM  COILS 
17.4!DIESEL  PUMP, 

! STEAM  COILS 
18.0‘ELECTRIC  PUMPS 

t 

18.0! ELECTRIC  PUMPS 
! 

17.5! DIESEL  PUMP 

i 

17.5  j  DIESEL  PUMP, 

! STEAM  COILS 
17.5JDIESEL  PUMP, 

! STEAM  COILS 
18.0! DIESEL  PUMP 
! 

18.0! DIESEL  PUMP 
! 

18 .01  DIESEL  PUMP 

! 

17.9! DIESEL  PUMP 

! 

17.9! DIESEL  PUMP 

! 

17.9! DIESEL  PUMP 

i 

17. 9» DIESEL  PUMP 

1 

17.9! DIESEL  PUMP 

t 

16. oj DIESEL  PUMP 

! 

1 8. 0! 01 ESEL  PUMP 

! 

18.0! OtESEL  PUMP 

! 

17.1! DIESEL  PUMP 

! 

17.1! DIESEL  PUMP 

! 

17.1 ! DIESEL  PUMP 

1 

17.1 ( DIESEL  PUMP 

! 

17.1 {DIESEL  PUMP 

! 

17.0! DIESEL  PUMP 

! 

17.0! DIESEL  PUMP 
i 

17. oi DIESEL  PUMP 

! 

17.0!DIESEL  PUMP 
! 

17.0! DIESEL  PUMP, 

1  STEAM  COILS 
14.7( DI ESEL  PUMP 

j 

1 7 . 7 i DIESEL  PUMP 

; 

17.710IESEL  PUMP 

! 

17.7JDIESEL  PUMP 

! 

17.0! DIESEL  PUMP, 

1  STEAM  COILS 
17.0! DIESEL  PUMP* 

! STEAM  COILS 
17.0! DIESEL  PUMP* 
{STEAM  COILS 
17.01  DIESEL  PUMP, 

!  STEAM  COILS 
17.0IDIESEL  PUMP, 

! STEAM  COILS 

I 

! 


CAPACITT!  HIGH-  !  ‘VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 
CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
ENGERS  !  ( FEET) !  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
2LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!IA  NEV 
«  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEV 

•  ORLEANS 
•LA  NEV 

!  ORLEANS 
!LA  NEV 
2  ORLEANS 
!LA  NEV 

•  ORLEANS 
!LA  NEV 

!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!IA  NEV 

•  ORLEANS 
!LA  NEV 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OPLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  C1LEANS 
!  LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
1  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEV 
I  ORLEANS 
!LA  NEV 

•  ORLEANS 
!LA  NEV 

I  ORLEANS 
JLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
! 

! 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENfiR!  !  iVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

OIST !  OPERATOR  !  NET  • CODE! LENGTH! 8RDTH*  ! 

- 'REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 


ICAPACXTT!  HIGH-  ! 

i -  i  £57  i 

!  CARGO  !  FIXED  ! 
!////////!  POINT 


!  V  E  S  S  £  L  ! 

CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


GUARD 

NUM3ER 


TON-  !PA$E!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  !CLIGHT)!////////////////!TD!//////////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LI6HTJ  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  2 
OR  ! 

! EES  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  NATIONAL  MARINE/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


DM  949 

2555409 

i 

DM  950 

•555410 

DM  951 

! 555411 

DM  952 

•555412 

i 

OH  953 

1 555413 

i 

DM  954 

•568162 

DM  955 

j  568163 

OH  956 

•568164 

OM  957 

! 5862°2 

DM  958 

!  586293 

OM  959 

•586739 

DM  960 

•586740 

DM  961 

j 586741 

OM  962 

'.586742 

OM  963 

*!  586743 

OM  964 

‘586744 

OM  965 

•920348 

DM  966 

1920349 

OM  967 

•920350 

OM  968 

2920351 

i 

OM  969 

•920352 

OM  970 

1920353 

i 

OM  971 

! 

1  - 

1 

OM  972 

2920355 

j 

OM  973 

1920356 

i 

DM  974 

•595109 

DM  975 

1616484 

j 

OM  976 

1586335 

1 

OM  2601 

! 506418 

i 

OM  2602 

•506419 

j 

OM  2603 

1506420 

DM  2604 

•506421 

OM  2605 

1506422 

DM  2606 

•506423 

DM  2607 

1506424 

OM  2608 

j  506425 

DM  2609 

i 506426 

OM  2610 

•506427 

i 

OM  4603 

•559909 

OM  4630 

•550734 

OM  4631 

1550735 

DM  4632 

1559910 

OM  4633 

! 559911 

DM  4634 

1559912 

j 

OM  4908 

•559908 

OM  4930 

1529129 

OM  4931 

•550736 

OM  LCD  4601 

•512422 

i 

OM  LCO  4602 

1527829 

OM  LCD  4901 

i 512421 

OM  LCO  49C2 

! 51 242C 

ON  LCO  4903 

j  527233 

DM  LCD  4904 

•527234 

2M  LCO  4905 

•526605 

i 

! 


! 


! 


! 


! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 


! 


! 


! 


! 

i 

i 

i 

I 

i 


! 

! 

! 

! 


!  ! 

j  i 

! 

1 

1 

1 

! 

« 

1 

2 

1 

2 

2 

! 

! 

! 

• 

! 

1 

*  i 

j  i 

• 

1 

t 

i 

i 

1 

i 

» 

1 

2 

1 

2 

! 

1 

! 

! 

2 

7731 5A70! 

195.1 1 

35.1! 

8.7! 

- 

« 

1428! 

17.oi OIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

1 

1974  ! 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

■ 

-  ! 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

! 

773I5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1428! 

17.0!DIESEL  PUMP/ 

!IA  NEW 

t 

1974  ! 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

» 

-  ! 

! STEAM  COILS 

•  ORLEANS 

! 

! 

773!5A70l 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1428! 

17.0!0IESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

i  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  • 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

• 

; 

7731 5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1428! 

17.0IDIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

1 

1974  ! 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  » 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

2 

7731 5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

17 .0! DIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

2 

1974  ! 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

t 

-  • 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

2 

! 

77315A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

» 

1423! 

16.9! DIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

• 

1975  ! 

1  2 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ; 

•STEAM  COILS 

1  ORLEANS 

2 

2 

77355A70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

; 

1423! 

1 6.9! DIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

1 

1975  ! 

t  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  • 

•STEAM  COILS 

•  ORLEANS 

I 

t 

773!5A7Q! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

■ 

1423! 

1 6.9! OIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

2 

1975  1 

>  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  • 

1STEAH  COILS 

!  ORLEANS 

2 

1 

774SSA70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1431! 

17.3!DIESEL  PUMP, 

•LA  NEW 

i 

1977  i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  ! 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

! 

774iSA70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1431! 

17.3! DIESEL  PUMP/ 

! LA  NEW 

2 

1977  ! 

«  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  • 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

• 

774! 5A7ol 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1431! 

17.3! OIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

2 

1977  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1-7! 

; 

-  * 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

2 

1 

774 • 5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1431! 

17.3I0IESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

i 

1977  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  2 

!STEAH  COILS 

j  ORLEANS 

• 

« 

774i 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1 

1431! 

17.3SDIESEL  PUMP/ 

!LA  NEW 

< 

1977  1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  i 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

2 

1 

774! SA70! 

195.0! 

35.0! 

8.71 

- 

2 

1434! 

17.3! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  • 

1 

!  ORLEANS 

! 

2 

774! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

t 

1434! 

17.3! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

1 

1978  *! 

2  ■ 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  • 

I 

!  ORLEANS 

i 

» 

774! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

t 

1434! 

17.3i DIESEL  PUMP 

•LA  NEW 

! 

1978  1 

1  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

» 

t 

77415A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1400! 

17.3! NONE 

!LA  NEW 

2 

1981  * 

1  t 

195.1! 

35.1! 

2.1! 

1 

-  • 

1 

!  ORLEANS 

2 

« 

774 !  5 A  70  f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

17 .3 ! NONE 

!LA  NEW 

2 

1981  *1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.1! 

2 

-  • 

« 

!  ORLEANS 

i 

1 

77415A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1400! 

17.3 ! NONE 

•LA  NEW 

1 

1981  ! 

j  2 

195.1! 

35.1! 

2.1! 

1 

-  * 

; 

!  ORLEANS 

1 

2 

774i 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400* 

1 7 • 3! NONE 

!LA  NEW 

j 

1981  ! 

;  1 

195.1* 

35. 

2.11 

1 

-  1 

1 

2  ORLEANS 

! 

1 

774! 5A7ol 

195. <*! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1400! 

17.3!N0NE 

!LA  new 

j 

1981  ! 

!  ! 

195.1* 

3S.1 ! 

2.1! 

1 

-  ! 

• 

!  ORLEANS 

2 

! 

7741SA70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

1 7. 3 1N0NE 

•LA  NEW 

! 

1981  • 

!  ! 

195.11 

35.1! 

2.1! 

1 

-  » 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

774I5A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1400! 

17.3SN0KE 

SLA  NEW 

! 

1981  ! 

!  ! 

195.1! 

'9.1! 

2.1! 

2 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

I 

1 

774!5A70! 

195.0! 

3.  .0! 

9.0! 

- 

2 

1400! 

17.3! NONE 

!IA  NEW 

t 

1981  i 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.1! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

• 

! 

774! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

17.3IN0NE 

SLA  NEW 

i 

1981  ! 

1  2 

195.1! 

35.1! 

2.1! 

< 

•  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

774 ! 5A7ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

uooi 

17.310IESEL  PUMP 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

774! 5*70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1400! 

17.3! DIESEL  PUMP 

SLA  NEW 

1 

I960  ! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

774J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

17.3! OIESEL  PUMP 

•LA  NEW 

! 

1977  ! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

825! 5*70! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1547! 

18.0! ELECTRIC  PUMP 

1 L A  NEW 

! 

1966  l 

!  1 

200.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

82515A70! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1552! 

18.1 ! DIESEL  PUMP 

SLA  NEW 

! 

1966  { 

1  ; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

! 

82  5! 5  A  70 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1553! 

18.3! OIESEL  PUMP 

SLA  NEW 

! 

1967  ! 

•  ! 

200.1! 

35.11 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

825S5A70! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1553! 

18.3 ! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

! 

1967  ! 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

825! 5A70! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1558! 

1 8.3! DIESEL  rUnP 

SLA  NEW 

! 

1967  i 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

82  5!  5 A  70 1 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1347! 

13.3! DIESEL  PUMP 

ILA  HEW 

1 

1967  ! 

!  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

i 

! 

825 ! 5A70J 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1547! 

18. 3i OIESEL  PUMP/ 

SLA  NEW 

! 

1967  2 

1  2 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

! 

825  !5A70! 

200.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1 

1547! 

18.3!DXt$EL  PUMP/ 

ILA  NEW 

! 

1967  ! 

2  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

; 

-  ! 

!  STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

! 

825! SA70! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

j 

1547! 

18.3J0IESEL  PUMP/ 

•LA  NEW 

! 

1967  I 

!  1 

200.1! 

35-1! 

1.7! 

1 

-  ; 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

! 

825 ! 5 A  70 ! 

200.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

2 

1547! 

18.3J0IESEL  PUMP/ 

ILA  NEW 

« 

1967  2 

1  2 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  • 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

2 

1 740! 5A70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

t 

3674! 

18.4'DIESEL  PUMP 

SLA  NEW 

« 

1975  ! 

1  ; 

297.6! 

54.1! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

759i 5A7oi 

148.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

2 

1809* 

18.8'OIESEL  PUMP/ 

•LA  NEW 

t 

1974  ! 

1  1 

146.8! 

54.1! 

1.5! 

1 

•  • 

•STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

1 

759! 5 A  70 1 

146.8! 

54.1! 

8.7! 

- 

2 

1817! 

9! OIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

1 

1974  ! 

1  ; 

148.8! 

54.1* 

1.5! 

1 

-  • 

t 

!  ORLEANS 

• 

2 

841 ! 5A70! 

148.8! 

54.1! 

8.7! 

- 

1 

1811! 

1o.  * ! 01 ESEL  PUMP 

SLA  NEW 

• 

1975  1 

J  J 

148.8! 

54.1! 

1.5! 

2 

-  • 

1 

!  ORLEANS 

5 

! 

841  !  5*70 ! 

148.8! 

54.1! 

8.7! 

- 

« 

1811! 

18.4 ! DIESEL  °UMP 

!  LA  NEW 

• 

1975  • 

1  2 

148.8! 

54.1! 

1.5! 

2 

-  » 

2 

!  ORLEANS 

I 

! 

841 • 5*70 i 

U8.8! 

54.1! 

8.7! 

- 

1 

1768! 

18.3ioiES£L  PUMP/ 

•LA  NEW 

! 

1975  ! 

2  2 

148.8! 

54.1! 

1.6! 

1 

-  * 

!  STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

i 

1689!5A70! 

297.6! 

54.1! 

3.7! 

- 

* 

3245! 

20.3!DIES£L  PUMP/ 

!LA  NEW 

» 

1975  ! 

!  ! 

297.6! 

54.1! 

1.7! 

* 

-  * 

{STEAM  COILS 

•  ORLEANS 

! 

j 

1653*5470! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

! 

3363  i 

19.7! OIESEL  PUMP 

!l*.  HEW 

• 

1970  *! 

2  • 

297.6! 

54.1* 

1.9! 

1 

-  * 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

1706! 5A70! 

297.6! 

54.1! 

3.7! 

- 

« 

3505! 

20. 31 01 ESEL  PUMP 

•LA  NEW 

1 

1974  ! 

1  j 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

1 

-  • 

1 

ORLEANS 

1 

1 895>  i  5*70 ! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

1 

3709! 

1°. G: OIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

i 

1968 

2  ; 

297.6! 

54.1! 

1.4! 

2 

-  1 

1 

•  ORLEANS 

! 

1 62^!  5A70 ! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

1 

3693! 

19. 2 !DI ESEL  PUMP 

ILA  NEW 

! 

1970 

!  ! 

297.6! 

54.1* 

1.4! 

t 

-  • 

» 

!  ORLEANS 

1 

180615*70! 

297.-1 

54.1! 

3.7! 

- 

1 

3320! 

19. 5 1 0 IESEL  PUMP 

SLA  NEW 

« 

1965  ! 

•  1 

297.6! 

54.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

i 

! 

1 806! 5A70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

2 

3296! 

19.7 i 01 EStL  PUMP 

•LA  NEW 

! 

1968  ! 

!  3 

297.6! 

54.1! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

1 

U*9!5A70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

1 

3118! 

20.8! OIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

j 

1970  i 

1  ! 

297.6! 

54.1! 

1.9! 

1 

-  2 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

1489! 5*70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

i 

3118! 

20. sj  DIES  EL  PUMP 

!LA  NEW 

! 

1970 

!  ! 

297.6! 

34.1! 

1.9! 

1 

-  • 

1 

!  ORLEANS 

< 

j 

1489! SA70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

- 

J 

3117! 

19.9! OIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

*! 

1970  i 

!  ! 
*  2 
i  i 

297.6! 

! 

! 

54.1! 

j 

! 

1.8! 

! 

« 

2 

1 

1 

2 

j 

1 

I 

! 

!  ORLEANS 

! 
i 

1 

! 

! 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

!  meet 

DIMENSIONS  5 DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  v 

E  S  S  £  L  ! 

1 

0 1ST!  OPERATOR 

*  NET  SCOPE ! LENGTH! BROTH 5 

! 

I 

} 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

! 

JCAK  Z 

I  COAST 

i  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!  ntttttn 

POINT  !  LINE-1 

S  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  I 

VESSEI  lAHfc  .  •  •?. 

-  a 

{  GUARD 

5  TON-  SPACE ! 

OVER-! OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

JTD!//////////! 

OR  1 

!  NUMBER 

*  NA6E  5  IV  i 

ALL  5 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENtERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£ 

LINE-2  i 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL  NARINE# 

INC. 

! 

i 

j 

!  !  5 

5  !  ! 

5  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

•  * 

i 

(CONTINUED) ! 

!  5  5 

t 

! 

! 

! 

ON  LCD  4906 

1528606 

5  1489!5A705 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

3117! 

19.91  DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

1970  ! 

!  5  5 

297.6! 

54.1! 

1.8! 

! 

-  ( 

! 

ORLEANS 

! 

DH  LCD  4907 

5550733 

»  168955A70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

-  | 

3283! 

18.1! DIESEL 

PUMP/ 

SLA 

NEW 

1974  I 

!  5  5 

297.61 

54.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

ORLEANS 

; 

NN  977 

5590444 

!  77455A71! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

1794! 

16.0JDIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

1978  i 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

ORLEANS 

! 

NH  978 

5590445 

5  77415A71! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

1794! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

NEp 

1978  • 

!  5  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

ORLEANS 

I 

SCC  800 

5009852 

!  759J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1400! 

16.1!0IESEL 

PUNPS 

SLA 

NEW 

1963  ! 

5  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

ORLEANS 

! 

SCC  801 

5009860 

!  75  8!  5  A  70 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1400! 

15.3! DIESEL 

PUMPS 

!LA 

NEW 

1964  ! 

5  5  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

SCC  802 

5009969 

1  75855A705 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1400! 

15.3! DIESEL 

PUMPS 

SLA 

NEW 

1964  ! 

5  5  1 

5  1  5 

195.0! 

35.0! 

! 

2.1! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

! 

! 

(08)  NATIVE  SON/  INC. 
LADY  CAROLINE 

5523150. 

!  5  5 

!  5  5 

!  975 1C  13 1 

80.0! 

! 

! 

20.0! 

! 

! 

5.4! 

! 

! 

1530! 

12! 

i 

i 

24.0! NONE 

!  VI 

ST.  THOMAS 

; 

; 

1969  ! 

5  5  ! 

90.0! 

20.0! 

4.4! 

! 

150! 

; 

2 

! 

NATIVE  SON 

5692625 

5  63  51  Cl  3 ! 

68.0! 

19.0! 

9.0! 

1840! 

15! 

25.01N0NE 

ivi 

ST.  THOMAS 

1985  ! 

5  !  1 

68.0! 

19.0! 

6.0! 

( 

144! 

! 

! 

NATIVE  SON  EXPRESS 

5579771 

1  66I1C13! 

97.0! 

21.51 

6.8! 

202  SI 

28! 

29. 0! NONE 

f  VI 

ST.  THOMAS 

1977  ! 

5  I  1 

100.0! 

21.5! 

5.6! 

! 

60! 

! 

! 

ORIOLE 

1553695 

5  5351C135 

77.0! 

18.6! 

5.5! 

13501 

10! 

25. 0! NONE 

!  VI 

ST.  THOMAS 

1981  ! 

5  5  5 

77.0! 

18.6! 

4.5! 

1 

104! 

! 

! 

VOYAGER  EAGLE 

5549541 

!  4551C131 

90.0! 

20.0! 

4.01 

1530! 

14! 

c J.O! NONE 

!VI 

ST.  THOMAS 

1976  1 

i 

!  !  5 

1  5  5 

90.0! 

20.0! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

147! 

! 

I 

! 

! 

(01)  NAUSCT  TOWING#  INC. 

!  5  ! 

5  !  5 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NAUSET 

5688867 

5  9453A365 

80.3! 

23.0! 

10.5! 

650! 

-  f 

26 .0  !  NONE 

!HA 

BOSTON 

1945  ! 

(20)  NEALE#  RICHARD 

NO  3164 

!  5  1 

5  5  5 

!  5  i 

5  1  5 

85.0! 

23.0! 

1 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

■  A  K  K  fcM  . 

i 

5  1  5 

!  5  5 

195.0! 

35.0) 

1 

2.0! 

! 

I 

1 

-  ! 

( 

! 

BURG 

! 

(01)  NEELON#  WILLIAM 

! 

AND  MICHIAEL 

5  i  5 

5  5  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

BRENDA 

5265462 

1  1311812! 

40.6! 

12.5! 

4.0! 

185! 

5! 

1 0.0! NONE 

IMA 

NEWBURY- 

1953  ! 

I  5  5 

5  5  ! 

45.0! 

12.6! 

! 

3.51 

! 

! 

! 

36! 

! 

! 

PORT 

! 

! 

(32)  NEWER#  FENN  t  COMPANY 

5  !  5 

5  5  5 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

BUNKER  2 

5281440 

1  10741 5A70 ! 

250.2! 

48.1! 

9.91 

-  I 

2805! 

16.5 ! ELECTRIC  PUMP 

!LA 

NEW 

I960  ! 

!  5  5 

!  5  ! 

250.2! 

48.11 

! 

1.51 

» 

! 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

! 

I 

(32)  NEIGHBOR  NARINE 

SERVICE/ 

!  INC. 

i  i  i 

i  i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

AGNES  8 

1258271 

1  *2!J«J}I 

64.0! 

22.0 ! 

6.0! 

800! 

-  ! 

48.0! NONE 

ItA 

MARRERO 

1957  ! 

65.0! 

.22.0! 

5.0! 

I 

-  t 

I 

! 

COLO  FIRE 

1566496 

t  1SS13AJ5! 

70.01 

30.0! 

8.0! 

1350! 

-  | 

50.0INONE 

SLA 

MARRERO 

1975  J 

!  !  5 

!  5  1 

75.0! 

30.0! 

! 

8.0! 

! 

! 

1 

-  1 

I 

! 

I 

(32)  NEIL/  JESSE  A.# 
NR.  DARRELL 

SR. 

5537970 

5  5  I 

!  5  5 

I  3553A36J 

! 

! 

! 

! 

6.0! 

i 

! 

400! 

I 

! 

1 8.0 ! NONE 

SLA 

MONTEGUT 

! 

! 

1971  ! 

5  5  1 

!  1  5 

49.6! 

18.1! 

! 

5.5! 

1 

1 

i| 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

(34)  NELflRO  PACKING  CO. 

5  1  5 

1  5  ! 

! 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

NPC  142 

5566700 

5  53754A48! 

141.21 

39.7! 

9.0! 

-  ! 

900! 

24.0INONE 

!  VA 

SEATTLE 

1944  ! 

5  5  5 

5  1  ! 

141.6! 

40.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

-  * 

! 

! 

1 

! 

(01)  NELSCCO  NAVIGATION  CO. 

5  5  5 

5  !  1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

ANNA  C 

5900062 

5  66  J 1  All  1 

179.7! 

39.0! 

9.7! 

3750! 

-  j 

61.0IN0NE 

!  CT 

NEW  LONDON 

1986  ! 

5  I  i 

5  1  5 

196.2! 

39.5! 

! 

7.21 

! 

! 

1 

1600! 

! 

! 

! 

! 

(24)  NELSON  CONST.  CO 
ECLIPSE 

• 

5642862 

1  5  5 

5  !  5 

5  2253A36! 

45.0! 

! 

! 

13.0! 

! 

» 

6.0! 

! 

1 

3601 

! 

« 

16.0! NONE 

IVI 

LA  POINTE 

! 

I 

1937  | 

5  5  5 

45. 0! 

13.0! 

5.5! 

! 

! 

I 

5  !  1 

1  5  1 

80.01 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

-  1 

! 

! 

I 

(03)  v$LSON/  PHIL 
POOKA  J! 

1278802 

5  1  5 

1  i  5 

t  13118115 

49.3! 

! 

I 

14.1! 

! 

( 

3.5! 

! 

I 

350! 

! 

I 

1 5 • 0 ! NONE 

INT 

LONG 

I 

! 

1939  ! 

I  i  1 

1  5  1 

30.0! 

14.1! 

1 

3.5! 

! 

I 

J 

53! 

I 

1 

ISLAND 

! 

1 

(03)  NEPTUNE  LINE#  INC. 

5  5  ! 

5  i  5 

1 

! 

J 

! 

1 

1 

! 

I 

l 

NORTON  POINT 

5288503 

5  455  14  *43 1 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

-  ! 

1200! 

18.0!N0NE 

IN  Y 

NEW  YORK 

1962  ! 

!  1  5 

120.01 

39.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

I 

I 

SAND  POINT 

5292263 

5  49354A41J 

125.11 

40.1! 

11.1! 

-  ! 

1200! 

16.0INOME 

INT 

NEW  YORK 

mj  ! 

!  !  1 

125. It 

40.1! 

2.51 

! 

-  ! 

! 

! 

SOUTH  POINT 

J5103I7 

i  S  4  0 1 4  A  45  i 

130.0! 

40.0! 

11.7! 

-  1 

1200! 

1 8 • 0! NONE 

S  NT 

NEW  YORK 

1967  I 

i  !  5 

I  5  I 

130.0! 

40.0! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

(22)  MEUHAN  BOAT  LINE 
CHALLENGER 

/  INC. 

S2S2623 

5  1  1 

5  5  5 

1  4S51A12! 

60.9! 

! 

! 

25.0! 

j 

i 

9.0! 

! 

I 

340! 

40! 

! 

! 

26 .0  I  NONE 

!0H 

SANDUSKY 

I 

! 

1947  | 

5  5  I 

70.0! 

25.5! 

8.0! 

I 

250! 

! 

1 

COMMUTER 

1281744 

5  6651A12! 

61.1! 

33.1! 

7.01 

365! 

40! 

23.0 ! NONE 

ION 

SANDUSKY 

I960  ! 

i 

!  I  5 

64.7! 

33.1! 

5.5! 

! 

155! 

! 

! 

ENDEAVOR 

5910697 

J  5051A125 

96.0! 

33.8! 

7.0! 

1550! 

50! 

32 .0! NONE 

JOH 

SANDUSKY 

1987  I 

!  5  5 

101.0! 

34.5! 

6.0! 

! 

150! 

I 

i 

! 

KILLET  ISLANDER 

5520828 

5  6S51A125 

87.1! 

33.0! 

7.3! 

680! 

50! 

28. 0 ! NONE 

ioH 

SANDUSKY 

1969  J 

5  5  ! 

i  i  1 

100.0! 

34.3! 

! 

6.7! 

! 

! 

! 

149! 

1 

! 

! 

I 

t 

(01)  NEW  BEDFORD  SEAFOOD  CO-OJP.# 

i  i  t 

!  1  5 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

; 

i 

2 

I 

INC. 

5 

i  5  1 

1 

1 

i 

i 

i 

! 

CO-OP  2 

5270957 

i  361 2 A  20 ! 

56.4! 

16.0! 

5.6! 

125! 

71! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

NEW 

1956  1 

1 

i  !  ! 

56.4! 

16.0! 

2.6! 

! 

.  i 

t 

BEDFORD 

1 

BOBCAT 

5579283 

!  553A35! 

24.2! 

10.0! 

3.9J 

140! 

-  ! 

13.0! NONE 

IMA 

NEW 

1974  ! 

5 

1 

1 

I  5  ! 

!  !  ! 

!  5  5 

24.2! 

10.0! 

! 

! 

3.9! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

« 

BEDFORD 

! 

! 

! 

622 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  NET  ! 
-JRE6IS-! 
!  TER  ! 
!  TON-  ! 
!  NAGE  ! 


DIMENSIONS 
LENGTH! BROTH 
REG.  !  RE6. 
//////!///// 
OVER-JOVER- 
ALL  !  ALL 


LOAD-* 

ED  • 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


! CAPACITY!  HIGH-  ! 
!  !  EST  ! 
!  CARGO  !  FIXED  ! 
J /////// / I  POINT  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
!  ENGERS  !  (FEET)! 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
td  uuunun 
EE!  LINE-2  ! 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


NARINE  I 

!  267390 

25! 3A  36! 

48.4! 

16.1! 

*.5! 

450! 

-  i 

23.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN-  ! 

1981 

i 

i  i 

48.4! 

16.1! 

4.0! 

; 

-  « 

i 

! 

SONVILLE  ! 

TINA  MARIE 

'.260503 

6613A36! 

74.0! 

20.0! 

8.5! 

860! 

-  ! 

30.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN-  ! 

•  1966 

i 

» 

i  i 

;  i 

74.0! 

20.0! 

i 

7.0! 

; 

i 

■ 

j 

{ 

i 

i 

SONVILLE  ! 

t 

(32)  NEW  ORLEANS  GULF  HARBOR  ! 

!  i 

1  1 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

i 

! 

i 

j 

i 

; 

! 

i 

t 

i 

SERVICES 

i 

i  i 

i 

i 

i 

j 

i 

j 

j 

i 

ALBERT  PIKE 

1276567 

5413A35! 

59.1! 

20.3! 

8.0! 

1350! 

-  J 

7  .4 !  NONE 

!  L  A 

PLAQUEMINES 

1958 

! 

i  i 

59.1! 

20.3! 

2.0! 

i 

-  • 

■ 

i 

i 

TRACY  LYNN 

! 644364 

5313*35 ! 

47.3! 

20.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

SLA 

PLAQUEMINES 

1981 

i 

i 

1  1 

;  j 

50.0! 

! 

20.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

* 

i 

t 

i 

i 

i 

j 

i 

(32)  NEW  ORLEANS  STEAMBOAT 

! 

CO!. 

i  i 
•  ! 

! 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

! 

■ 

i 

i 

■ 

! 

j 

i 

j 

BAYOU  JEAN  I.AFITTE 

1646195 

65! 1 A 11 ! 

124. oi 

32.0! 

5.3! 

730! 

-  ! 

45.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1962 

! 

i  ! 

124.0! 

33.6! 

4.5! 

; 

600! 

i 

! 

ORLEANS  • 

COTTON  BLOSSOM 

•262468 

96! 1  All  1 

108.0! 

23.0! 

4.2! 

2  SO! 

-  • 

29.4! NONE 

•LA 

NEW  ! 

*  1974 

i 

i  i 

135.0! 

23.8! 

3.6! 

1 

350! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

NATCHEZ 

! 56361 2 

138411A11! 

236.0! 

40.0! 

6.5! 

1500! 

-  • 

60.2 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1975 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

265.0! 

! 

46.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

1630! 

i 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

J 

(32)  NEW  PARK  ENVIRONMENTAL  SERVICES 

1  1 

1  1 

! 

! 

» 

! 

i 

i 

! 

; 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

AM  ALBRIGHT 

•547613 

19014A43! 

110.0! 

32.0! 

5.0! 

-  i 

425! 

5.0! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1973 

! 

! 

1  1 

1  1 

110.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(03)  NEW  YORK  CROSS  HARBOR 

! 

PAIILROAD 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

TERMINAL  C0»P. 

J 

1  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

BROOKLYN  III 

1265688 

17813A36! 

105.5! 

27.0! 

14.7! 

1350! 

37.0IN0NE 

!  NY 

BROOKLYN  ! 

1953 

! 

1  1 

106.0! 

28.5! 

14.7! 

! 

-  • 

! 

! 

CROSS  HARBOR  I 

1266145 

176 1 3*36! 

105.5! 

27.0! 

14.7! 

1350! 

-  ! 

37.0! NONE 

!  NY 

BROOKLYN  ! 

1953 

! 

!  ! 

106.0! 

28.5! 

14.7! 

! 

-  • 

! 

! 

NYCH  16 

»  ...... 

1 10014A42! 

290.0! 

40.0! 

4.0! 

-  !  * 

17! 

20.0 ! NONE 

INY 

BROOKLYN  ! 

1957 

i 

1  1 

290.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NTCH  17 

.  - 

1 1 00! 4A42 1 

290.0! 

40.0! 

4.0! 

-  !♦ 

17! 

20.0 ! NONE 

NY 

BROOKLYN  ! 

1957 

! 

1  1 

290.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1 

NYCH  29 

j  - 

134514A42! 

360.0! 

41.0! 

7.6! 

-  !  ♦ 

22! 

1 3.0! NONE 

!NY 

BROOKLYN  ! 

1953 

! 

1  1 

360.0! 

41.0! 

3.6! 

! 

-  | 

! 

! 

NYCH  30 

,  - 

1 34514*42 1 

360.0! 

41.0! 

7.6! 

!  ♦ 

22! 

1 3*0! NONE 

!NY 

BROOKLYN  J 

1954 

! 

! 

1  1 

!  1 

360.0! 

! 

41.0! 

1 

3.6! 

1 

l 

! 

! 

! 

J 

i 

(03)  NEW  YORK  MARINE  FUEL 

! 

SCR ! VICES* 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

• 

i 

! 

! 

! 

! 

INC. 

] 

1  1 

! 

! 

! 

] 

I 

! 

! 

KEVIN  D 

1524621 

3212*20! 

57.0! 

12.0! 

10.0! 

300! 

87! 

t7. 01  NONE 

!HY 

NEW  YORK  ! 

1969 

i 

1  1 

57.9! 

12.6! 

3.01 

; 

! 

! 

LINEKIN  ISLANDER 

1285508 

5312*20! 

61.7! 

18.0! 

9.6! 

4  5  6 ! 

94! 

35.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1961 

! 

! 

1  1 

!  ! 

61.8! 

! 

18.1! 

i 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP.! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

A  L  REES  13 

!  536023 

51614*46! 

130.1! 

40.0! 

10.  ?i 

-  i 

1400! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1971 

! 

!  ! 

130.1! 

*0.0! 

2.0! 

! 

i 

! 

ALFRED  BENSON  A 7 

1277802 

467 ! 4*46 ! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1100! 

20.0!  NONE 

INY 

NEW  YORK  | 

1958 

! 

!  ! 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

AMOS  BULtON  42 

1279244 

46814*46! 

120.0! 

33.0! 

10.8! 

-  1 

1325! 

17.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1959 

| 

!  ! 

120.3! 

38.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ANTONIA  CANPAIA  54 

1267502 

467I4A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

! 

1100! 

20. 0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

j 

!  ! 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

ARTHUR  J  HENDRICKSON  18 

! 514071 

548! 4A46 ! 

130.2! 

40.2! 

11.6! 

! 

1400! 

20. 0 ! NONE 

!Nt 

NEW  YORK  ! 

1968 

\ 

1  ! 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

BOGOTA  7 

1502327 

465 ! 4A46! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

! 

1325! 

18 .0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  J 

1961 

! 

!  t 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  j 

i 

! 

j 

BRONX  1 

1295439 

53814*46! 

130.0! 

40.0! 

11.6! 

-  ! 

1425! 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1964 

{ 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

] 

-  ! 

i 

I 

BROOXLYN  3 

•  291365 

52014A46! 

130.0! 

36.0! 

10.2! 

•  ! 

1325! 

20.0INONC 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

! 

!  ! 

130.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  J 

* 

I 

C.  VANDERBILT  JR. 

1511630 

51614*46! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1400! 

1 9. 0! NONE 

!NT 

NEW  YORK  ( 

1967 

! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

i 

CARLO  ELIZZA  710 

1521960 

51 6 ! 4*  46 ! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1350! 

20.0) NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1969 

! 

!  ( 

130.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  E.  PALNATICR  3A 

•290107 

478(4*46! 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

-  ! 

1500! 

17*3 (NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1962 

! 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  F.  MCELROY  81 

1272284 

43714*46! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

-  J 

1000! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1956 

1 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CHELSEA  6 

•284051 

46814*46! 

120.1! 

38.0! 

11.2! 

-  1 

1325  ! 

18.01N0NE 

!NY 

HEW  YORK  ! 

1966 

1 

t  j 

120.1! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  • 

1 

! 

CLARENCE  RYDER  33 

•290558 

47814*46! 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

-  ! 

1500! 

17. 3i NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1963 

j 

1  1 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

CLINTON  POINT  39 

1503597 

46714*46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

-  | 

1100! 

20. 0! NONE 

|NY 

NEW  YORK  ! 

1966 

1 

(  I 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

DABNEY  WILLIAMS  83 

1271553 

43714*46! 

120.0! 

36.0! 

11.01 

-  ! 

1000! 

20.0 (NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1956 

1 

1  1 

120.0! 

36.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

DAVID  J.  RHYNE  56 

1276413 

46714*46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

•  j 

1100! 

20.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1958 

! 

1 

1  ! 

1  1 

120.0! 

! 

38.0! 

! 

2.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

! 

I 

i 

i 

! 

1 

! 

!♦ 

i 

RAILRO! AD 

! 

CARS! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


623 


ENGR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


IVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT 
NET  !C0DE!LENGTH!BRDTH| 
REGIS-!****!  REG.  !  REG.lLOAD- 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  {PAGE!  OVER-SOVER-!/////! 


!  NUMBER 

•  NAGE  •  IV  ! 

ALL  5 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE  2  LINE-2 

*REBUILTi 

! 

! 

<03)  NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP.I 
(CONTINUED) { 

EARL  OSSMAN  84  1271487 

*  • 

«  i 

i  i 

•  j 

43754A46! 

< 

j 

j 

j 

120.0! 

* 

i 

j 

i 

36. ol 

t 

i 

t 

; 

ii.  oi 

j 

i 

i 

i 

l 

• 

i 

; 

; 

1000! 

t 

j 

t 

i 

20.0INONE 

t 

j 

! 

t 

!  NY 

NEV 

YORK 

1956 

j 

EDDYVILLE  31 

! 

1504637 

j  j 

478UA46! 

120.0! 

120.0! 

36.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

i 

• 

1300! 

t 

19.0! NONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1966 

EDGAR  J  COY  90 

1 

1269658 

i  j 

43754A46! 

120.05 

120.0! 

40.0! 

36.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

i 

j 

-  ! 
1000! 

{ 

20.0! NONE 

i 

!NY 

NEW 

YORK 

1955 

EDVARD  A.  TULLY  22 

i 

•512305 

5  5 

51 654A46 5 

120.0! 

130.1! 

36.0! 

40.0! 

2.0! 

10.7! 

_ 

i 

l 

-  ! 
1400! 

i 

20.0! NONE 

i 

!NY 

NEW 

YORK 

1967 

EDVARD  V.  ZELLER  98 

i 

j  294499 

i  i 

49054A461 

130.1! 

120-1! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

11.2! 

_ 

i 

j 

1400* 

j 

20.0*  NONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1964 

EUGENE  D.  HALLOCK  JR.  19 

{ 

*513383 

!  ! 
54854A46  5 

120.1! 

130.2! 

40.0! 

40.2! 

2.0! 

11.6! 

i 

! 

1400! 

2 

20.0! NONE 

i 

!NY 

NEW 

YORK 

1968 

FEENEY  16 

2 

! 292880 

5  5 

47854A46! 

130.2* 

120.0! 

40.2! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

! 

! 

isooi 

! 

20.0! NONE 

! 

!NY 

NEV 

YORK 

1963 

FEENEY  17 

! 

1293418 

!  ! 
47854A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

• 

i 

j 

1500l 

t 

20.0 ! NONE 

i 

!  NY 

NEW 

YORK 

1963 

FEENEY  19 

j 

! 297589 

i  i 

478 1 4A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

; 

! 

isooi 

; 

20. 0*J  NONE 

i 

•NY 

NEW 

YORK 

1965 

FEENEY  20 

! 

•295053 

!  i 

47854A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

t 

i 

o 

o 

1  « 

i 

20.0 1  NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

FEENEY  21 

i 

{503003 

!  5 

47854A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

_ 

! 

; 

-  ! 
1500! 

2 

20.0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1965 

FEENEY  22 

< 

*!  5035  98 

5  ! 

47854A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

_ 

; 

1 

-  i 

isooi 

i 

20.0! NONE 

j 

!  NY 

NEV 

YORK 

1965 

FEENEY  23 

i 

1535643 

5  ! 

S1654A46! 

120.0! 

130.0! 

40*0! 

40.0! 

2*0! 

11.0! 

_ 

{ 

i 

-  i 

1350! 

! 

20. 0! NONE 

j 

(NY 

NEV 

YORK 

1972 

FEENEY  24 

! 

•537085 

5  1 

S1654A465 

130.0! 

130.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

i 

i 

-  ! 
1350! 

i 

20.0! NONE 

!  NY 

NEV 

YORK 

1972 

FEENEY  25 

i 

! 537814 

5  5 

S1654A46! 

130.0! 

130.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

; 

2 

.  i 

1350! 

i 

20.0! NONE 

j 

•NY 

NEW 

YORK 

1972 

FEENEY  26 

i 

1 53901 9 

!  5 

S1654A46! 

130.0! 

130.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

j 

! 

-  t 

1350! 

2 

20.0! NONE 

; 

!NY 

NEW 

YORK 

1972 

j 

FEENEY  100 

j 

i 294122 

•  5 

47854A46! 

130.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

• 

2 

2 

-  ; 
isooi 

; 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1964 

FEENEY  101 

i 

1295998 

i  i 

47 8  j  4  A 46 1 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

i 

i 

.  j 

1500*5 

t 

20.0 !NONE 

i 

INY 

NEW 

YORK 

1964 

FILLIPPO  CENTORANI  70 

! 275134 

i  i 

467 ! 4A  46 i 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

; 

; 

-  « 

1100! 

! 

20.0! NONE 

; 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

FLUSHING  6 

i 

5291883 

5  5 

469J4A46! 

120.0! 

120.1! 

38.0! 

38.0! 

2.0! 

11.2! 

! 

j 

.  i 

1325! 

! 

18.0 ! NONE 

l 

!  NY 

NEW 

YORK 

1963 

FRANCES  It  727 

! 

!  523180 

5  5 

5 1 6 ! 4  A  46 5 

120.1! 

130.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

! 

! 

-  ! 
1350! 

• 

20.0 ! NONE 

! 

!  NY 

NEV 

YORK 

1969 

FRANCIS  J.  PERINI  32 

! 

! 290880 

5  5 

47814A46! 

130.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.0! 

! 

! 

1500! 

! 

17.31N0NE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1963 

FRANCIS  R.  COOK  72 

! 27492* 

!  5 

46754A46 J 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1100! 

I 

20.0 ! NONE 

i 

!NY 

NEW 

YORK 

1957 

FRANK  CASTIGLIONE  12 

! 

1534572 

!  ! 
51654A46! 

120.0! 

130.1! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

10.7! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1400! 

! 

20. OlNONE 

! 

•NY 

NEU 

YORK 

1971 

FRANK  D.  COONEY  20 

i 

•169852 

5  ! 

S4854A465 

130.1! 

130.2! 

40.0! 

40.2! 

2.0! 

11.6! 

! 

! 

-  ! 
1400! 

! 

20.0! NONE 

l 

f  NY 

NEW 

YORK 

1968 

FRANK  J.  CERONI  SR.  66 

! 

! 275475 

!  1 
467J4A46! 

130.2! 

120.0! 

40.2! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1100! 

! 

20. 0 ! NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1957 

FRANK  VIGLIAROLO  14 

! 

1532561 

5  ! 

51  9  5  4  A4  6 ! 

120.0! 

130.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1400! 

! 

20. OlNONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1971 

FREDERICK  C.  PALMER  56 

! 

! 289190 

5  5 

4785  4A46  5 

130.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

17.3! NONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1962 

FREDERICK  DEGROAT  57 

! 

1288642 

!  J 

47854A46! 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

i 

17.3iN0NE 

! 

!NY  NEW 

YORK 

1962 

GEORGE  A.  ALLEN  63 

! 

5275713 

5  5 

46714A46J 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

! 

! 

-  ! 
1100! 

l 

17.0! NONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1958 

GE0R6E  KIELCY  38 

! 

5287957 

5  1 

47854A461 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

10.8! 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

17.35NONE 

! 

!  NY 

NEW 

YORK 

1962 

GEORGE  TILTON  44 

5 

5287490 

5  ! 

502! 4A46  5 

120.0! 

130.1! 

40.0! 

38.8! 

2.0! 

10.7! 

_ 

! 

1 

-  J 
1400! 

! 

19.0! NONE 

2 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

GEORGE  V.  JENNINGS  61 

5 

5275876 

5  i 

46754A46! 

130.1! 

120.0! 

38.8! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

. 

I 

! 

-  ! 
1100! 

• 

20.0 ! NONE 

I 

!  NY 

NEV 

YORK 

1956 

GEORGE  V.  THOMPSON  28 

! 

5506302 

5  i 

4  7  5 ! 4  A  46 ! 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

! 

! 

-  ! 
1300! 

! 

19.0! NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1966 

60VANUS  99 

5 

5291060 

5  5 

52054A465 

120.0! 

130.0! 

40.0! 

38.0! 

2.0! 

10.2! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1325! 

1 

20.0! NONE 

! 

!  NY 

NEV 

YORK 

1966 

GRAZIANO  ZARA  104 

! 

5664791 

t  5 

52454A46! 

130.0! 

130.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1400! 

I 

20.0 ! NONE 

! 

I  NT 

NEW 

YORK 

1980 

GUISEPPE  PI ACENT INI  76 

1 

5274725 

!  ! 

4  67 ! 4  A  46  3 

130.0! 

120.0! 

40.0! 

38.01 

2.0! 

11.0! 

! 

I 

-  1 
1100! 

! 

20 .0! NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1957 

GUS  HANSEN  30 

J 

5505258 

!  1 
478  5  4  A  46 1 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

40.01 

2.0! 

11.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
13001 

! 

19.0! NONE 

! 

!NY 

NEW 

YORK 

1966 

HARRY  JUNE  SR.  52 

! 

5276764 

!  1 
467 14A46  J 

120.0! 

120.0! 

40.0! 

78.01 

2.0! 

11.0! 

! 

I 

-  1 
1100! 

( 

20.0! NONE 

r 

!NY 

NEW 

YORK 

1958 

HARRY  L.  DIEMER  57 

1 

5276286 

5  5 

46754A465 

120.0! 

120.0! 

38.01 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

• 

! 

! 

-  j 

1100! 

I 

20.01N0NE 

! 

!  NY 

NEV 

YORK 

1956 

HELEN  COEN  9 

5 

1291558 

!  5 

S2054A46! 

120.0! 

110.1! 

38.0! 

38.1! 

2.0! 

10.0! 

_ 

! 

I 

-  ! 
1200! 

! 

18.0! NONE 

I 

!Nr 

NEV 

YORK 

1963 

HENRY  GUYETTE  79 

5 

1273312 

!  J 

43754A46J 

130.1! 

120.0! 

38.1! 

36.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1000! 

! 

20.0! NONE 

! 

!NY 

NEV 

YORK 

1957 

INNIS  O'ROURKE  94 

! 

5269225 

!  ! 
43754A46! 

120.0! 

120.0! 

36.0! 

36.0! 

2.0! 

11.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1000! 

! 

20.0! NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1955 

JAMES  ANDERSON  SR  74 

! 

5274817 

5  i 

46754A465 

120.0! 

120.0! 

36.0! 

33.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

! 

I 

-  ! 

1 1  CO ! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

INY 

NEW 

YORK 

1957 

JANES  OEDNAR  41 

! 

5283629 

!  ! 
46854A465 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

38.0! 

2.0! 

10.6! 

! 

! 

-  ! 
1375! 

! 

17.3! NONE 

! 

INY 

NEV 

YORK 

1960 

JANES  HECK  48 

! 

5277639 

!  5 

467! 4A46  5 

120.3! 

120.0! 

38.2! 

38.0! 

2.0! 

11.01 

_ 

! 

1 

-  ! 
1100! 

! 

20.0! NONE 

! 

INY 

NEV 

YORK 

1958 

JILL  10 

I 

1530185 

1  5 

519 I 4A46! 

120.0! 

130.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

_ 

I 

; 

-  ! 
1350! 

! 

20.0! NONE 

I 

INY 

NEV 

YORK 

1971 

JOHN  CURRAN  JR.  62 

! 

5275714 

5  5 

46754A46I 

130.0! 

120.0! 

40.0! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

i 

! 

-  ! 
1100! 

! 

20.0 ! NONE 

1 

INY 

NEW 

YORK 

1958 

JOHN  E  RATH  17 

t 

5514072 

!  I 

546 I4A46I 

120.0! 

130.2! 

38.0! 

40.2! 

2.0! 

11.6! 

! 

» 

-  I 
1400! 

! 

20.0 ! NONE 

1 

INY 

NEU 

YORK 

1948 

JOHN  H.  MATHIS  40 

5 

5501995 

t  I 

467! 4A46I 

130.2! 

120.0! 

40.2! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

! 

i 

-  ! 
1100! 

! 

20. 01  NONE 

1 

INY 

NEW 

YORK 

1966 

JOHN  J.  KOVATCH  69 

i 

5275241 

5  ! 

467 1 4A461 

120.0! 

120.0! 

38.01 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

I 

! 

-  ! 
1100! 

! 

20.0! NONE 

t 

INY 

NEW 

YORK 

1957 

JOHN  MONFRONI  75 

! 

5274816 

5  i 

467  ff 4A46  t 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

38.0! 

2.0! 

11.0! 

1 

! 

-  J 
1100! 

! 

20. OlNONE 

! 

!  NY 

NEW 

YORK 

1957 

JOSEPH  D.  ZELLER  96 

5 

5281210 

5  5 

4S7I4A46! 

120.0! 

120.0! 

38.0! 

38.0! 

2.0) 

11.1! 

• 

! 

! 

-  ! 
132S! 

! 

20. OlNONE 

I 

INY 

NEW 

YORK 

1960 

JOSEPH  J.  CESCRANO  26 

5 

5507417 

!  1 
47854A46I 

120.01 

120.0! 

38.0! 

40.0! 

2.0! 

11.0! 

! 

! 

-  ! 
1300! 

! 

19. OlNONE 

1 

INY 

NEW 

YORK 

1967 

1 

I 

5 

5  i 

!  i 

!  1 

120.0! 

I 

i 

40.0! 

! 

! 

2.0! 

1 

! 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

I 

I 

HORSE 


! CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  !  (LIGHT) 


{VESSEL* 
CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
EQUIPMENT  *TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 


YEAR 

BUILT 


624  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

5VTCC!  DIMENSIONS  5 DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

DIST!  OPERATOR 

NET  5  CODE  {LENGTH! 8RDTH!  ! 

i 

! 

EST  !  CARSO  HANDLERS  !S  IOPERATIHS 

!  i 

I  COAST 

AEGIS*! *••*!  DEC.  !  BE6.1L0A0-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC*  BASE 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

TER  !  SEE !//////!/////•  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

BUILT  5 
OR  ! 

!  GUARD 

TON-  !PA6E!  0VER-10VER-J/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LXSHT)!////////////////!TO!  ////////// 

NAGE  !  IV  5  ALL  5  ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

NRE3UILT! 

l 

i 

(03)  NEW  TORK  TRAP  ROCK  CORP. ‘ 

5  5  !  !  5 

•  »  !  j  ! 

5  5  5  i  ! 

! 

5 

! 

j 

! 

« 

i 

J 

i 

(CONTINUED)! 

!  5  !  !  • 

i 

JOSEPH  M.  GENOVESE  27 

5506744 

47854A46!  120.0!  40.0!  11.0! 

- 

1300! 

19. ol NONE 

5  NY  NEW  YORK 

*  1970  ! 

JOSEPH  P.  MCGUIRE  93 

! 

!  5  120.0!  40.0!  2.0! 

-  J 

! 

1269494 

43754A46!  120.0!  36.0!  11.0! 

- 

! 

1000! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1955  ! 

JOSEPH  RAI A  SR  103 

!  !  120.0!  36.0!  2.0! 

-  ! 

t 

•664792 

524! 4A46!  130-0!  40.05  11.05 

- 

• 

1400! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1980  j 

KARLYN  707 

! 

•  •  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

i 

*521482 

516J4A46!  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  FORK 

1969  » 

KENNETH  W.  WHEELER  60 

5 

!  5  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

1 

! 275894 

46754A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0!H0NE 

(NY  NEW  YORK 
f 

1958  *! 

LB  74 

! 

!  5  120.0!  38.0!  2.0! 

-  i 

! 

! 293408 

S3854A46!  130.0!  40.0!  11.6! 

- 

1500! 

22.0! HONE 

1  NY  NEW  YORK 
| 

1963  ! 

LB  75 

• 

!  !  130.0!  40.0!  1.5! 

j 

-  t 

1 

1293615 

538UA46!  130.0!  40.0!  11.6! 

- 

1 

1 5001 

22.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1963  i 

LEONARD  HORIGERATO  53 

! 

!  !  130.0!  40.0!  1.S! 

-  ! 

i 

1276595 

46754A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1954  i 

LOUIS  W.  ZELLER  97 

! 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

! 

! 287277 

477 !4A4o !  120.1!  38.0!  11.2! 

- 

1325! 

20. 0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1962  ! 

MANHATTAN  4 

!  !  120.1!  38.0!  2.0! 

**  J 

i 

1291364 

520!4A46!  130.0!  34. 0!  10.2! 

- 

J 

1325! 

20. 0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1963  ! 

MARC Y  95 

! 

!  !  130.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

! 

! 298991 

459J4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1325! 

17.3 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1965  I 

MARIE  SCARAMELLA  105 

! 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  > 

i 

5664793 

524! 4A46 J  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

!HY  NEW  YORK 

1980  ! 

MARIE  TILTON  46 

5 

!  1  130.0!  40.0!  2.0! 

-  J 

5287426 

50214A46!  130.1!  38.8!  10.7! 

- 

1400! 

19.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1962  ! 

MARY  LOU  TILTON  45 

5 

!  !  130.1!  38.8!  2.0! 

• 

-  | 

! 

5287447 

50214A46!  130.1!  38.8!  10.7! 

- 

1400! 

19.0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1962  5 

MATTITUCK  25 

•  !  130.15  38.8*  2.0! 

-  ! 

i 

5508661 

516I4A46!  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

1400! 

19.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1967  ! 

MICHAEL  SCUNDA  50 

!  !  130.0!  40.05  2.0! 

-  l 

i 

5277404 

467I4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20 .0 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1958  j 

NICOLA  LIZ 2 A  24 

•  !  120.0!  38.0!  2.0! 

i 

i 

5510101 

516!4A46!  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

• 

1400! 

1 9.0! NONE 

! NY  NEW  YORK  I 
J 

1967  1 

NO  201 

5 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  i 

i 

5638791 

52454A46!  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

1400! 

20.0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1981  5 

NO  442 

3 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

i 

5273346 

222J4A46!  90.0!  30.0!  9.0! 

- 

400! 

15.0! NONE 

5NY  NEW  YORK 

1  J 

1957  ! 

» 

NO  453 

!  !  90.0!  30.0!  2.0! 

222! 4A46!  90.0!  30.0!  9.0! 

-  ! 

t 

1 5 . 0! NONE 

— 

400! 

!NY  NEW  YORK  ! 

1957  ! 

OTTO  HANSEN  64 

5 

!  !  90.0!  30.0!  2.0! 

-  J 

l 

5275528 

467J4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

•NY  NEW  YORK  ! 

1957  ! 

PAUL  W.  RELYEA  49 

! 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

•  • 

i 

•277405 

467I4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100*! 

17.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  5 

1958  i 

PETER  QUATTROC IOCM I  78 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  • 

i 

5274642 

46714A46!  170.0!  34.0!  11.0! 

- 

1100! 

20. 0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1957  1 

PORT  WASHINGTON  21 

!  !  1 20.0!  34.0!  2.0! 

-  | 

5514073 

516!4A46t  130.1!  AO.O!  10.7! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1968  i 

PR  INC  I PE~D  ANNA  11 

!  1  130.1!  40.01  2.0! 

-  l 

i 

5532559 

51614A46!  130.1!  40.0!  10.7! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  1 

1971  ! 

QUEENS  2 

!  !  130.1!  40.0!  2.0! 

-  ! 

i 

1 2954 55 

S34!4A46!  130.0!  40.0!  11.6! 

- 

1425! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1964  ] 

RALPH  OWEN  58 

5 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  J 

5276287 

46714A46!  12C.0!  34.01  11.0! 

- 

1100! 

20.0 ! NONE 

!  NY  NEW  YORK  ! 

1958  ! 

RICHARD  R.  KELLY  92 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

5269495 

437I4A46!  120.0!  36.0!  11.01 

- 

1000! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1955  ! 

RICHARD  S.  HOPPER  35 

!  !  120.0!  36.0!  2.0! 

-  { 

5290391 

478I4A46!  120.0!  40.0!  10.8! 

- 

150C! 

17. 3! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 
|  j 

1963  ! 

RICHMOND  5 

I 

1  1  120.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

| 

1291061 

S2014A46!  130.0!  34.0!  10.21 

- 

1325! 

20.0! NONE 

! NT  NEW  YORK  ! 

1963  ! 

ROBEKT  H.  VANDERBILT  102 

!  !  130.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

5664794 

524I4A46!  130.0!  40.0!  11.0! 

- 

1400! 

20.0INONE 

!NY  NEW  YORK  ( 

1979  ! 

ROCCO  RANICRI  51 

5 

!  i  130.0!  40.0!  2.0! 

-  J 

J 

5276931 

467I4A46!  120.0!  34.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0!H0NE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1958  ! 

SAM  AL8ICOCCO  15 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

1 

5533760 

519! 4A46!  130.0!  40.0!  10.8! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

5 NY  NEW  YORK  ! 

1971  ! 

SIMON  G.  DUQOIS  73 

5 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

5274930 

467!4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

17.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1957  i 

STEPHEN  GASPER  77 

! 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ) 

* 

5274694 

467J4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20. 0 ! HONE 

! NY  NEW  YORK  \ 

1957  ! 

STEPHEN  H.  CHONKO  63 

5 

!  !  120.0!  38.01  2.0! 

-  f 

! 

5275476 

467J4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20. 0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1957  ! 

STIRLING  TOMKINS  55 

5 

•  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

| 

5276412 

467!4A46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20 .0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1958  ! 

THE  QUADROZZIS  16 

5 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ) 

t 

5535192 

519I4A46!  130.0!  40.0!  10.5! 

- 

1400! 

20.0JN0NE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1971  ! 

TONY  DXSTEFANO  101 

! 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

! 

5609086 

524 ! 4A46!  130.0!  40.0!  It.O! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

! NT  NEW  YORK  ! 

1979  ! 

TONY  HANGIACASLE  68 

!  !  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

i 

5275333 

46754A461  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0JN0NE 

! NY  NEW  YORK  ! 

1957  J 

VINCENT  D.  ANTONCILt  71 

5 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

-  ! 

5275135 

467! 4A 46!  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

17.0! NONE 

INY  NEW  YORK  ! 

1957  1 

VINCENZO  TROPIANO  80 

!  i  120.01  34.0!  2.0! 

-  J 

( 

5272898 

437I4A46!  120.0!  36.0!  11.0! 

- 

1000! 

20.0! NONE 

!NV  NEW  YORK  ! 

1956  1 

VIRGINIA  N  747 

!  !  120.0!  36.0!  2.0! 

-  J 

| 

1524738 

516J4A46!  UO.C:  40.0!  11.01 

- 

1350! 

20. oi NONE 

INY  NEW  YORK  ! 

1969  | 

WALTER  BATTEN  67 

! 

!  I  130.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

! 

5275374 

467I4A46!  K'O.Ol  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20.0IN0NE 

INY  NEW  YORK  ! 

1957  ! 

WALTER  V.  SOBS  91 

!  !  1S!0.0!  38.0!  2.0! 

-  J 

1269496 

437I4A46!  120.0!  36.0!  11.0! 

- 

1000! 

20.0 ! NONE 

INY  NEW  YORX  ! 

1955  ! 

WEST  NYACK  29 

5 

!  I  120.0!  36.0!  2.0! 

-  | 

| 

5505749 

478I4A46!  120.0!  40.0!  11.0! 

- 

1300! 

19.0JN0NE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1966  ! 

WILLIAM  E.  KENNEY  43 

1 

!  !  120.0!  40.0!  2.0! 

-  ! 

! 

5276961 

464S4A46!  120.0!  34.0!  10.4! 

- 

1325! 

17.3INONE 

INY  NEW  YORK  1 

1958  ! 

WILLIAM  HARDING  59 

5 

!  1  120.3!  34.2!  2.0! 

-  ! 

! 

5276043 

46714A46]  120.0!  38.0!  11.0! 

- 

1100! 

20. 0 ! NONE 

INY  NEW  YORK  ! 

!  ! 

1958  J 
l 

1 

!  !  120.0!  38.0!  2.01 

5  5  !  !  ! 

-  ! 
f 

J 

(03)  NEW  YORK/  CITY  Of 

I 

1 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

1 

1  ! 

! 

(DEPT.  Of  TRANSP.— 8URC5U  Of 

!  5  !  5  ! 

It  !  !  ! 

TRANSIT  OPERATIONS) 

5 

ALICE  AUSTEN 

5696013 

321I1A13!  196.1!  40.0!  8.2! 

3100! 

•  i 

43.0‘HONE 

INY  NEW  YORK  ! 

1966  ! 

AMERICAN  LEGION 

! 

!  1  207.0!  41.8!  6.0! 

f 

1280! 

! 

5  298830 

1 434! 1A1 3!  277.0!  50.8!  13.9! 

6400 

It 

45! 

3A.5 ! NONE 

INY  NEW  YORK  5 

1965  I 

ANDREW  J  0AR6ERI 

5 

!  !  294.0!  69.0!  12.5! 

! 

3533! 

{ 

1629314 

2264I1A13!  310.0!  70.0!  13.2! 

7000! 

-  1 

SI .5  I  NONE 

INY  NEW  YORK  J 

1961  ! 

GOV.  HERBERT  H.  LEHMAN 

* 

!  !  310.0!  70.01  12.6! 

6000! 

{ 

179J831 

U3AI1A13!  277.0!  50.41  13.91 

640C 

!* 

451 

54. 5! NONE 

INY  MFU  YORK  | 

!  5 

!  ! 

1965  *! 
i 
] 

5 

! 

!  !  294.0!  69.0!  12.5! 

5  1  !  1  ! 

3533! 

! 

I 

j 

5 

5 

I  I  !  !  ! 

5  5  !  !  5 

!« 

VEHICLES 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

625 

ENG*  | 

•VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! capacity! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L  ! 

j 

DIST!  OPERATOR 

NET  1 CODElLENGTH! BRDTH1 

1 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  IOPERATING  ! 

t 

-  — ■ - ---------- 

REGIS-!****! 

REG.  1 

RE6.1L0AD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR 

i 

•  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  I  GUARD 

TON-  1PA6E! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) I////////////////1TD! //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(03)  NEW  YORK/  CITY  OF 

! 

! 

! 

1  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

« 

; 

1 

! 

; 

t 

1 

i 

1 

! 

2 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

<OEPT.  OF  TRANSP. 

— BURE ! U  OF 

!  i 

i 

i 

! 

< 

i 

! 

1 

1 

1 

TRANSIT  OPERATIONS)  ! 

i  i 

« 

2 

t 

! 

2 

! 

! 

! 

; 

(CONTINUED)! 

!  1 

2 

2 

! 

t 

2 

2 

1 

1 

JOHN  A.  NOBLE 

! 696014 

32111A13! 

196.8*1 

40-1! 

8.2! 

3100  j 

-  2 

43.0! NONE 

iHY 

NEW 

YORK  i 

1986 

i 

i  i 

207.0! 

41.8! 

8.0! 

! 

1200! 

! 

* 

i 

JOHN  F.  KENNEDY 

i 298241 

l434!1A13i 

277.0! 

50.8! 

13-9! 

6400!# 

45! 

54.5'NONE 

!NY 

ne  y 

YORK 

1965 

t 

!  ! 

294.0! 

69.0! 

12.5! 

l 

3533! 

t 

! 

MICHAEL  COSGROVE 

i 287626 

94J1A13! 

60.8! 

35.9! 

6.0! 

440!# 

9! 

25.0IN0NE 

*Kt 

NFtf 

YORK 

1962 

i 

;  j 

65.0! 

36.7! 

5.8! 

1 

179! 

1 

• 

SAMUEL  I  NEVHOUSE 

! 62931 5 

226811A13! 

310.0! 

70.0! 

13.2! 

7000! 

-  ; 

50.2 ! NONE 

5  NY 

NEW 

YORK 

1982 

i 

«  i 

310.0! 

70.0! 

12.6! 

; 

6000! 

1 

1 

VERNON  C.  BAIN 

1261133 

1554  24A11 i 

269.5! 

69.0! 

14.0! 

i 

-  1 

66.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1951 

i 

!  1 

290.0! 

69.0! 

12.5! 

■ 

162! 

! 

! 

VALTER  KEANE 

*1261463 

155414A11 1 

269.5! 

69.0! 

14.0! 

-  • 

-  ! 

66.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1951 

i 

*  i 

290.0! 

69.0! 

12.5! 

1 

162! 

1 

2 

NO  4 

1509374 

2  93  j  5  A71  1 

114.0! 

3S.0! 

7.0! 

i 

657! 

21 . 81N0NE 

i  NY 

NEW 

YORK 

1967 

i 

<  i 

114.7! 

36.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

t 

! 

NO  5 

•522723 

812! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1605! 

22.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1969 

2 

; 

2  ; 

i  j 

195.0! 

; 

35.0! 

1 

2.2! 

; 

i 

1 

1 

; 

t 

j 

j 

(03)  NEW  YORK/  CITY  OF 

i 

(DEPARTMENT 

;  j 

;  i 

2 

; 

1 

j 

; 

t 

1 

1 

1 

t 

j 

( 

• 

• 

OF  ENVIRONMENTAL 

PROTEC ! ION) 

i  < 

» 

! 

1 

1 

*! 

1 

j 

j 

NEWTOWN  CREEK 

! 513032 

1 564! 2A24! 

304.6! 

49.6! 

16.8! 

3000! 

3449! 

71 .0  SPUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1967 

t 

j  i 

324.0! 

49.6! 

11.0! 

1 

-  J 

2 

1 

! 

NORTH  RIVER 

j  557170 

1 792  S  24  5 

304.6! 

49.6! 

16.8! 

3000! 

3488! 

71 .0! PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1974 

» 

i  i 

324.0! 

49.6! 

11.0! 

2 

-  • 

2 

1 

| 

OWLS  HEAD 

1264047 

951 ! 2 A  24 ! 

268.5! 

45.1! 

13.0! 

1580! 

2150! 

70.51PUNPS 

!NY 

NEW 

YORK 

1951 

; 

1  1 

283.0! 

46.4! 

9.0! 

1 

-  * 

2 

; 

] 

LEMON  CREEK 

1901206 

55331SA701 

364.2! 

84.9! 

22.5! 

-  • 

15000! 

52.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  i 

1987 

j 

;  ; 

380.1! 

89.8! 

6.0! 

2 

-  * 

1 

1 

SPRING  CREEK 

1901204 

55331 5 A  70 i 

364.2! 

84.9! 

22.5! 

-  ! 

15000! 

52.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1987 

i 

1  1 

380.1! 

89.8! 

6.0! 

j 

•  ! 

1 

; 

TIBBETTS  BROOK 

1901203 

553315A70! 

362.4! 

84.9! 

22.5! 

-  J 

15000! 

52.0! NONE 

*!NY 

NEW 

YORK 

1987 

! 

1  ! 

380.1! 

89.8! 

6.0! 

2 

-  » 

J 

2 

UDALLS  COVE 

1901205 

553315A70! 

364.2! 

84.9! 

22.5! 

-  j 

15000! 

52 .0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1987 

2 

!  1 

330.1! 

89.8! 

6.0! 

2 

-  2 

2 

1 

(03)  NEW 

YORK/  CITY  OF“(DEPA!RTMENT  J 

!  ! 

! 

! 

t 

1  ; 

; 

! 

i 

OF 

SANITATION-MARINE  TRSNSP.  ! 

!  1 

! 

• 

j 

j  | 

! 

; 

2 

DIV.)  UNLOADING  PLANT  !  J 

1  t 

t 

! 

! 

!  i 

2 

1 

< 

DS 

73 

!  -  ! 

525 ! 4A40! 

150. oi 

37.0! 

8.0! 

- 

•  1000! 

14. oi NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1961 

!  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

74 

!  -  ! 

525 ! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

NY 

NEW 

YORK 

1961 

(  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

J 

2 

OS 

75 

!  -  ! 

52554A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0INONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1961 

t  l 

!  ( 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

OS 

76 

!  -  ! 

5  2  5 !  4  A  40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  10001 

1 4.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1961 

!  ! 

!  ( 

150.01 

37. Cl 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

77 

j  -  1 

525 ! 4  A  40 1 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1  1000! 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1961 

l  ! 

1  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

1 

OS 

73 

j  -  j 

525I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14. 0) NONE 

( NY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

!  ! 

150.01 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

1 

! 

OS 

79 

1  -  j 

52514A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1  1000! 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

1  ! 

150.0! 

37.01 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

80 

2  -  ; 

525MA40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  I 

! 

1 

DS 

81 

!  -  ! 

525 ! 4A40 1 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

1 4.01N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  "  ! 

! 

! 

DS 

82 

!  -  1 

52514A49! 

150.03 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

!  ! 

!  I 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

83 

!  -  ! 

52514A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.01N0NE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1969 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

t 

l 

DS 

84 

1  -  ! 

52514A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

J  10001 

1 4.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1969 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

85 

1  -  1 

525 ! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

1  NY 

NEW 

YORK 

1969 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

1 

DS 

86 

!  -  J 

52514A40J 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.01 

4.0! 

!  -  ! 

! 

I 

DS 

87 

.  -  j 

525 I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

1 4.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

!  1 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

88 

j  -  j 

525 1 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1969 

I  1 

1  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

89 

!  -  I 

525J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1969 

!  1 

1  ! 

150.01 

37.0! 

4.0! 

1  -  ! 

! 

! 

DS 

90 

j  -  1 

525 14A40 1 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  10001 

14.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1969 

!  1 

1  1 

150.01 

37.0! 

4.0! 

!  -  1 

! 

! 

DS 

91 

!  -  ! 

525J4A40! 

150.01 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

1 4. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

1  ! 

I  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  1 

1 

l 

DS 

92 

j  -  j 

525 ! 4A40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

!  1000! 

14.0JN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1969 

1  I 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

1  -  I 

» 

! 

OS 

93 

j  -  1 

525I4A401 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

1  10001 

14.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

I  -  I 

! 

! 

DS 

94 

1  -  I 

52514A40) 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1971 

!  1 

I  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  t 

! 

! 

DS 

95 

}  -  j 

525J4A49! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

I  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

I  -  1 

! 

1 

DS 

96 

1  ... -  | 

525! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0 JNONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

!  I 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

1  -  ! 

! 

! 

DS 

97 

1  — -  j 

52514A40! 

150.01 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

I 

! 

DS 

98 

j  -  j 

525 ! 4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0JN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

!  1 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

0$ 

99 

j  -  1 

52554*403 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  1 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

100 

!  -  ! 

$2534*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.OIN0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

3  ! 

150.0! 

37.01 

4.0! 

1  -  1 

! 

] 

DS 

101 

j  - —  | 

52534*40! 

150.0! 

37.01 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

!  3 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  I 

1 

! 

DS 

102 

1  -  j 

52534A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

1 4.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

{  -  J 

! 

1 

DS 

103 

j  -  j 

S2534A40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

37.01 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

OS 

104 

j  -  ! 

52534*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1C00! 

14. 0| NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1974 

!  ! 

1  3 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

105 

j  -  ! 

52534*40 J 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

!  1000! 

14.0! NONE 

!N1 

NEW 

YORK 

1974 

1  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.0! 

!  -  ! 

! 

! 

DS 

106 

1  -  ] 

61034A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

!  1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1983 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

! 

37.0! 

! 

4.2! 

1 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

2 

i 

!  ! 

!*  VEHICLIES 

! 

! 

I 

1 

'ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


(03)  NEW  YORK*  CITY  OF— (DEPA 
OF  SANITATION-MARINE  TR 
DIV.)  UNLOADING  PLANT 


!VTCC! 
NET  SCODE! 
REGIS-! ***** 
TER  I  SEE! 
TON-  !PAGE! 
NAGE  !  IV  ! 


DIMENSIONS  IDRAFT 


!  CARGO 

uum/t 

HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 


!  V  £  S  S  E  L  !  ! 

CAR60  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  !A0»  LINE-1  !  BUILT  * 

/////F//////////ITO! //////////!  OR  ! 
LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILTJ 


OS 

107 

!  -  |  610!4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

i 

1983 

»  j  ;  ; 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  i 

j 

i 

DS 

108 

i  -  «  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3- 8 !  NONE 

•NY 

NEW  YORK 

2 

1983 

i  iii 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  i 

; 

! 

i 

DS 

109 

j  -  J  610!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8-5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

i  i  }  j 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  < 

i 

i 

! 

DS 

110 

j  -  i  610S4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!  N  Y 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  i  i  • 

150.0! 

37.0! 

4-2! 

-  ! 

i 

i 

DS 

111 

j  -  j  610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.3! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

!  i  i  J 

150.0! 

37.0! 

4.2* 

-  ! 

i 

i 

DS 

112 

«  -  i  61 0!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000* 

13.6! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

1  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

DS 

113 

i  -  .  610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8!  NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

t 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ; 

« 

i 

; 

OS 

114 

i  -  »  610 !  4A40 ! 

150.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

j 

1984 

i  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  i 

i 

l 

i 

OS 

115 

i  -  i  610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8!  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

» 

1984 

i  i  i  j 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  i 

i 

! 

i 

DS 

116 

!  -  ;  610S4A40! 

150.0! 

37.0! 

$.5! 

- 

1000! 

1 3.6! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

i  !  !  ! 

>50.0! 

37.0! 

4.2! 

•  i 

i 

! 

! 

DS 

117 

»  -  i  61 0!  4A40! 

150.0! 

37.0* 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1984 

i  i  i  • 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  i 

i 

2 

» 

DS 

118 

,  -  .  610S4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000* 

13. 6! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

!  ;ii 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  1 

i 

i 

! 

DS 

119 

!  - -  »  160*4*40! 

150-0! 

37.0* 

8.5! 

- 

1000! 

13.8 ! NONE 

NY 

NEW  YORK 

! 

1964 

!  j  i  ; 

150.0! 

37.0* 

4.2! 

-  ! 

DS 

120 

i  -  »  610!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000* 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

j 

1984 

t  !  i  i 

150.0* 

37.0! 

4.2! 

-  1 

i 

i 

DS 

121 

i  -  j  61 0!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8!N0NE 

•NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

<  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2* 

.  i 

i 

! 

DS 

122 

t  -  i  61  0!  4 A 40 ! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

JNY 

NEW  YORK 

j 

1964 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  i 

i 

OS 

123 

!  -  !  610J4A40! 

150.0! 

37.0* 

3.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

«  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  » 

i 

j 

DS 

124 

.  -  j  61 0!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0* 

4.2! 

•  i 

i 

! 

i 

OS 

125 

!  -  !  610!4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

13.8*  NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  »  j  j 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

.  i 

! 

! 

DS 

126 

i  -  i  61014**0! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1984 

!  !  !  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

i 

DS 

127 

»  -  »  61014*40! 

150.0* 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3 .8 i NONE 

|NY 

NEW  YORK 

2 

1985 

!  1  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

i 

OS 

128 

!  -  !  610!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8!  NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

! 

OS 

129 

!  — -  !  610!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

13. 8! HONE 

JNY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

* 

• 

DS 

130 

i  ......  i  61 0! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

i 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

I 

! 

OS 

131 

!  -  !  610S4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13. 5! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  * 

! 

i 

! 

OS 

132 

i  -  |  61 0!**40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8JN0NE 

i  NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

i  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

* 

! 

! 

DS 

133 

!  .  !  610!4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.01 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

! 

DS 

134 

!  .  !  61 0!  4A40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  1  ! 

150.0! 

37.0* 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

1 

DS 

1 35 

!  -  !  610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5* 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1984 

I  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2* 

-  ! 

! 

I 

! 

OS 

136 

!  -  !  61 0!  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3 . 3 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  11! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  * 

! 

! 

! 

DS 

137 

.  -  •  61 0 !  4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NV 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.01 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

! 

DS 

138 

i  -  »  610!  4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13. 8! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS 

139 

4  -  1  61 0!  4*40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1935 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  * 

! 

j 

! 

DS 

140 

i  ......  j  61 0 !  4 A  40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

DS 

141 

!  -  I  61  0 !  4  A40 ! 

150.0! 

37.0* 

3.5! 

- 

1000! 

1 3 • 3 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS 

142 

i  -  j  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

! 

DS 

143 

i  -  j  610*4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8IN0NE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

! 

DS 

144 

j  -  j  61 0!  4*40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13. 3 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

I 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

; 

I 

DS 

145 

!  -  j  61 0 !  4  A40 ! 

150.0* 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8IN0NE 

•NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

;  l  l  J 

150.0! 

37.0! 

4.21 

-  ! 

1 

! 

I 

DS 

146 

j  -  j  610!  4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2* 

-  ! 

! 

! 

! 

DS 

147 

4  -  4  61 0!  4*40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5* 

- 

1000! 

13. 8 ! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2) 

•  « 

l 

! 

1 

DS 

148 

4  -  j  610 !  4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

ioooi 

13.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  J 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

I 

! 

J 

DS 

149 

j  -  j  61 0!  4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3. 8 ! NONE 

IKY 

NEW  YORK 

1 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

! 

DS 

150 

j  -  j  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13. si  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

I 

1985 

!  !  !  I 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS 

151 

j  -  j  61014440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

10001 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0* 

4.2! 

-  1 

! 

! 

! 

DS 

152 

j  -  i  61 0!  4*40! 

150.0! 

37.0* 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

! 

1984 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

1 

! 

! 

DS 

153 

;  -  j  61 0  i  4*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3 .8 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

I 

1955 

!  !  >  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

.  | 

! 

! 

! 

DS 

154 

I  - -  «  61014**0! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

i 

! 

DS 

155 

»  ......  j  610! 4*40! 

150.0! 

37.0! 

6.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

iNY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

.  i 

! 

! 

! 

DS 

156 

i  - -  i  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

ioooi 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

OS 

157 

!  -  !  610*4*40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

1 3. 8 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS 

158 

1  ......  j  61014*40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3.8! NONE 

•NT 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

•  i 

! 

! 

DS 

159 

!  .  !  610*4*40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

- 

1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1985 

!  !  !  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  1 

i 

! 

627 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR! 

DIST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

! VTCC ! 
NET  {CODE! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  {PAGE! 
NAGE  !  IV  ! 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! BRDTH! 

REG.  {  REG.! 
//////!/////! 
0VER-50VER-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

t 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

horse! 

POWER! 

CAPACITY! 

i 

CAR60  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

£$T  !  CARGO  HANDLIH6 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(light)  !//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

*  V 
!S 
!TC 
!  AO 
!  TO 

!EE 

E  S  S  £  L  ! 
OPERATING  • 
BASE  ! 

LINE-1  ! 
//////////» 
LINE-2  ! 

j 

; 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT! 

(03)  NEW  YORK/' 

i 

i 

CITY  OF—  (DEPARTMENT 

i  l 

i  i 

t  « 

i 

i 

j 

2 

i 

t 

i 

j 

i 

OF  SANITATION-MARINE  TR'NSP.  ! 

i  i 

i 

1 

i 

DIV.)  UNLOADING  PLANT  !  ! 

j  j 

t 

1 

i 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

i 

f 

i 

DS  160 

i  ...... 

610!4A40! 

150.0! 

37.0! 

3.5! 

-  J 

1000! 

13.81N0NE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1985 

j 

•  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

j 

t 

i 

DS  161 

i  ...... 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  » 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEw  YORK  ! 

1985 

i 

t  j 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

i 

2 

OS  162 

i  ...... 

61 0S4A40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  J 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  • 

1985 

t 

;  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  « 

l 

! 

DS  163 

i  ...... 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

13.3 {NONE 

!NY 

NEW  YORK  • 

1985 

j 

t  ■ 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  » 

! 

DS  164 

;  ...... 

610S4A40! 

150.0! 

37.0! 

6.S! 

-  • 

1000! 

13.3!N0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1985 

i 

« 

«  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  • 

{ 

DS  165 

i  ...... 

61 0! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

*  ! 

1000! 

1 3. 85HONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1985 

!  ! 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  » 

2 

DS  166 

i  ...... 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

1 3.8JN0NE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1985 

i 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  J 

i 

OS  167 

i  ...... 

610J4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  • 

1000! 

13- 8!N0NE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

j 

i  j 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  * 

j 

DS  168 

;  ...... 

61054A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  • 

1000! 

13.8INONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

; 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  J 

j 

DS  169 

i  ...... 

61 0! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  J 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  * 

1986 

i 

i  ; 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  • 

2 

DS  170 

i  ...... 

61 0! 4A40 ! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  j 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

i 

!  J 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  { 

2 

DS  171 

i  ...... 

61014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  J 

1000! 

1 3>  8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

i 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  \ 

i 

DS  172 

i  ...... 

61 0! 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  • 

1000! 

13.8JN0NE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

j 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

t 

DS  173 

■  ...... 

610I4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  » 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

i 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  • 

; 

DS  174 

;  ...... 

610i 4A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

-  j 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

i 

j  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

-  ; 

j 

DS  175 

i  -  j 

61 054A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

■  • 

1000! 

13.8! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1986 

i  i 

j  1 

i  i 

i  i 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

i 

“  ! 

j 

t 

(03)  NEW  YORK/ 

i  < 

STATE  Of,  D.  0*.  T.  • 

i  < 

i  j 

! 

i 

i 

i 

DANA  II 

j  -  | 

1953A36! 

40.2! 

10.4! 

4.4! 

175! 

-  < 

10*0! NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1937 

!  ! 

i  1 

40.2! 

10.4! 

3.8! 

-  • 

1 

DEWITT  CLINTON 

{226111  ! 

11 S3A36! 

42.3! 

14.0! 

5.0! 

175! 

-  j 

15 -0 !  NONE 

•NY 

ROCHESTER  ! 

*  1959 

!  ! 

i  i 

45.0! 

14.0! 

5.0! 

-  * 

2 

2 

ELEANOR  ROOSEVELT  !  -  | 

—  !  3 A  36  I 

34.0! 

10.0! 

4.0! 

1 60! 

-  ! 

11 .0! NONE 

!NY 

ALBANY  • 

— 

i 

!  ! 

!  ! 

34.0! 

10.0! 

3.6! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ERIE 

.  -  ! 

25J3A36! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

240) 

“  ! 

13.0! NONE 

!NY 

UTICA  ! 

1951 

! 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

GOVERNOR  CLEVELAND  {227437  1 

4913A36 J 

74.1! 

19.6! 

9.0! 

510! 

“  ! 

15.0! NONE 

!  NY 

ALBANY  ! 

1928 

! 

!  J 

i  j 

77.0! 

19.6! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GOVERNOR  ROOSEVELT  {227438  1 

49J3A36! 

74.0! 

19.6! 

8.5! 

510! 

-  ! 

15.0! NONE 

!NY 

UTICA  J 

1928 

! 

! 

!  ! 

77.0! 

19.6! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GRAND  ERIE 

•  - 

—  ! 3  A  36 ! 

95.9! 

26.0! 

7.6! 

640! 

-  i 

15.0JN0NE 

!NY 

ALBANY  ! 

1952 

( 

! 

!  ! 

95.9! 

26.0! 

7.6! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

LOCKPORT 

!  - 

25I3A36! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

240! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

!NY 

BUFFALO  I 

1950 

! 

! 

!  ! 

50.0! 

16.2* 

5.0! 

**  ! 

! 

! 

J 

! 

PITTSFORD 

I  - 

25J3A36! 

47.5! 

15.6! 

5.0! 

240 1 

-  t 

1 3.0! NONE 

•NY 

ROCHESTER  ! 

1950 

! 

! 

i  i 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RELIABLE 

1233685 

70S3A36! 

74.0! 

20.2! 

8.5! 

320! 

-  ! 

14. 0! NONE 

!  NY 

UTICA  ! 

1934 

! 

l 

!  ! 

81.0! 

21.7! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

| 

SENACA  479 

.  - 

100J3A36! 

65.0! 

15.0! 

6.0! 

360! 

-  ! 

13*7! NONE 

•NY 

SYRACUSE  ! 

1932 

i 

! 

!  ! 

67.0! 

15.0! 

5.7! 

-  i 

! 

! 

! 

i 

SYRACUSE 

1232983 

70J3A36! 

74.0! 

20.2! 

9.2! 

510! 

-  ! 

12.5 ! NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1934 

j 

! 

•  | 

77.0! 

20.2! 

9.0! 

•  j 

j 

! 

! 

! 

TENDER  1 

!  - 

1013A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  ! 

10*0! NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1928 

! 

! 

i  ; 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

2 

TENDER  2 

i  ...... 

10! 3A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  ! 

10*01  NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1928 

j 

i 

1  ! 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  i 

1 

j 

i 

j 

TENDER  3 

f  - 

1053A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  ! 

10.0 1  NONE 

!  NY 

SYRACUSE  i 

1928 

i 

» 

i  | 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

TENDER  4 

;  ...... 

10!  3 A 36 ! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  i 

10*01  NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1928 

1 

i 

i  j 

40.0! 

10.0! 

3.51 

-  ! 

1 

j 

J 

! 

TENDER  5 

j  - 

1013A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  i 

10.0! NONE 

•NY 

SYRACUSE  ! 

1928 

! 

! 

!  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

I 

l 

1 

1 

TENDER  6 

i  ...... 

10J3A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

200! 

-  i 

10*01  NONE 

i  NY 

ROCHESYER  ! 

1928 

! 

i 

i  j 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  i 

2 

! 

! 

1 

TENDER  7 

i  - 

10! 3A36 ! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  ; 

10.0 ! NONE 

!NY 

SYRACUSE  ! 

1928 

« 

! 

i  j 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

TENDER  8 

i  ...... 

10! 3A36 1 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  ! 

10*0! NONE 

!  NT 

SYRACUSE  ! 

1928 

t 

i 

!  ! 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

1 

! 

j 

! 

TENDER  9 

i  - 

10MA36J 

40.01 

10.0! 

5.8! 

175! 

-  t 

10.0! NONE 

!  NT 

ROCHESTER  ! 

1926 

! 

! 

!  ! 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TENDER  10 

j  - 

10I3A36! 

40.0! 

10.0! 

5.8! 

200! 

.  i 

10.0 ! NONE 

!  N  Y 

ROCHESTER  ! 

1928 

! 

i 

j  1 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

J 

! 

! 

! 

TENDER  ONEIDA 

!  - 

1 7 !  3  A  36 ! 

45.0! 

14.0! 

5.0! 

200! 

-  t 

11.911/2  TON 

BOOM 

!  NY 

SYRACUSE  ! 

1971 

! 

j 

j  ( 

47.0! 

14.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

URGER 

! 096562 

30 ! 3A36! 

63.6! 

15.0! 

9.0! 

320! 

-  ! 

15*0 ! NONE 

!  NT 

ALBANY  ! 

*  1948 

! 

! 

i  1 

73.5! 

15.0! 

8.8! 

-  • 

i 

2 

; 

j 

WATERFORD 

i  ...... 

25 ! 3 A  36 ! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

210! 

-  | 

13.0! NONE 

!NT 

ALBANY  ! 

1950 

2 

i 

! 

I  ! 

!  I 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

i 

”  ! 

! 

{ 

! 

2 

1 

2 

i 

! 

l  j 

(28)  NEWT  NARINE  SERVICE  CO.  !  ! 

!  ! 

!  I 

i 

i 

; 

! 

! 

< 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

CLEVA  LEE 

164596?  ! 

37 ) 3A  361 

51. ol 

22. 6i 

6.7! 

9401 

-  i 

37 .5 ! NONE 

!IA 

DUBUQUE  ! 

1982 

J 

I  ! 

j  j 

51.0! 

22.6! 

6.7! 

-  i 

{ 

1 

! 

! 

£.  F.  NEWT 

{510163  ! 

1 0  i  3  A  3  6  ! 

29.6! 

14.0! 

3.8! 

250! 

-  ! 

20.0! NONE 

iu 

DUBUQUE  ! 

1967 

! 

i  ! 

i  j 

29.6! 

14.0! 

—  t 

-  ! 

! 

i 

; 

2 

GOPHER 

{297054  f 

37S3A36! 

—  | 

—  ! 

—  ! 

600! 

-  J 

27.0! NONE 

iu 

DUBUQUE  ! 

1962 

i 

1  t 

!  ! 

46.5! 

18.5! 

..  i 

-  } 

1 

t 

J 

■ 

SUNBURST 

1565620  ! 

42 13A36 ! 

—  j 

—  ‘ 

s.oi 

800! 

-  • 

—  !  NONE 

!IA 

DUBUQUE  ! 

1975 

i 

!  ! 

!  ! 

46.5! 

20.0! 

—  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SUNFLOWER 

1286797  ! 

38I3A36! 

51.4! 

22.3! 

5.0! 

825! 

-  } 

29.0! NONE 

!  I A 

DUBURUE  t 

1961 

! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

22.3! 

4.5! 

-  J 

2 

! 

! 

! 

TI6RE 

1574285  ! 

6SS3A36 ! 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

36.0IN0NE 

!t  A 

DUBUQUE  ! 

1976 

! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  » 

1 

! 

! 

! 

8  4 

j  -  ! 

350! 4F46 ! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  J 

600! 

6.01599-50 

TON  CRANE! I A 

DUBUQUE  ! 

1970 

! 

J  1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HHS  1 

j  -  j 

1 50! 4A46! 

100.0! 

26.0! 

7.0! 

-  J 

500! 

10.0! NONE 

!  XA 

DUBUQUE  ! 

1950 

i 

!  ! 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

J 

1 

! 

NOLO  6 

I  -  J 

36! 4A46i 

90.0! 

24.0! 

4.5! 

-  j 

150! 

7.6! NONE 

!  X  A 

DUBUQUE  I 

1955 

! 

!  i 

!  ! 

(  J 

i  | 

i  i 

!  ! 

90.0! 

24.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

I 

.  j 

i 

j 

! 

1 

! 

2 

i 

! 

; 

i 

628  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

8VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  * 

KAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LEH6TH1BRDTH! 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING  ! 

CARSO  ! 

!  COAST 

TER  1  SEES//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE 

-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PA6E!  OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ( (LIGHT) !////////////////! TO! 

//////////! 

OR 

i 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1  ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

•EE! 

LINE-2  ‘‘REBUILT! 

(28)  NEWT  NARINE  SERVICE  CO. 

! 

j 

i 

i  »  i 

i  i  i 

•  i  i 

t 

! 

i 

; 

; 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

* 

2 

2 

i 

2 

2 

i 

(CONTINUED) 

■ 

!  1  i 

! 

■ 

< 

! 

! 

i 

i 

NWS  2 

i  - 

30014A46!  150.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

650! 

26.7! NONE 

!XA 

DUBUQUE  ! 

1959 

i 

i 

1  1  150.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

i 

! 

! 

i 

NHS  3 

i  ...... 

30014A46!  150.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

650! 

26.7! NONE 

!  IA 

DUBUQUE  ! 

1959 

i 

i 

•  1  150.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

i 

! 

I 

i 

ORA  1 

•  - 

24714A43!  140.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

620! 

13.0‘NONE 

!  I A 

DUBUQUE  ! 

1950 

; 

i 

i 

!  t  140.0! 

•  1  1 

32.0! 

< 

1.2! 

i 

i 

« 

_  i 

i 

2 

i 

i 

! 

! 

2 

t 

(22)  NIAGARA  CLIPPER*  INC. 

i 

i 

!  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

i 

i 

* 

j 

• 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

NIAGARA  CLIPPER 

*654894 

48! 1  All !  99.2! 

28.5! 

6.5* 

950! 

-  i 

35.0! NONE 

!NY 

BUFFALO  ! 

1983 

i 

! 

! 

!  1  112.0* 

!  !  • 

29.0! 

i 

6.0! 

i 

! 

320! 

j 

1 

2 

i 

i 

2 

« 

« 

2 

(32)  NICOR  MARINE* 
BIG  ORANGE  24 

INC. 

i 

j 

*1576865 

!  !  ! 
i  i  t 

15611 A02  S  167.0! 

i 

■ 

40.0! 

j 

i 

12.0! 

i 

t 

2700! 

! 

t 

498*. 

i 

43.0! NONE 

i 

i 

•LA 

; 

j 

MORGAN  1 

1976 

; 

< 

i 

1  1  180.0* 

40.0! 

6.0! 

! 

-  t 

i 

i 

CITY  ! 

2 

BRETON  ISLAND 

1590105 

18611A02!  168.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

400! 

43.0! NONE 

8  LA 

VENICE  ! 

1978 

! 

i 

1  1  185.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

.  j 

» 

j 

! 

• 

LONS  ISLAND 

•595567 

1  8  5 1 1 A  02 1  168.0! 

40.0! 

12.0! 

3200! 

555! 

43.0! NONE 

•LA 

GRAND  ISLE! 

1978 

2 

i 

1  1  185.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

■ 

MUSTANG  ISLAND 

1598519 

197MA12!  135.0! 

40.0! 

12.0! 

3200! 

470i 

43.0! ANCHOR 

HANOLING 

!LA 

INTRACOAS-j 

1978 

i 

■ 

!  1  185.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

9! 

!  EQUIPMENT 

; 

TAL  CITY  ! 

i 

NICOR  LOUISIANA 

1666437 

2001U12*  173.9! 

40.0! 

14.0! 

6140! 

1174! 

32.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1984 

■ 

i 

!  !  195.6! 

40.0! 

11.6! 

j 

22! 

i 

! 

CITY  ! 

■ 

NICOR  TEXAS 

•666436 

200MA12!  173.9! 

40.0! 

14.0! 

6140! 

1174! 

32.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1984 

» 

i 

!  !  195.6! 

40.0! 

11.6! 

; 

22! 

• 

i 

CITY  ! 

i 

PADRE  ISLAND 

1583782 

17811A02!  167.0* 

40.0! 

12.0! 

2700! 

534! 

43  .0 ! NONE 

1LA 

MORGAN  ! 

1977 

2 

i 

•  !  185.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

CITY  ! 

i 

PELICAN  ISLAND 

1618348 

202MA02!  170.0! 

40.0! 

12.0! 

4000! 

606! 

24 .0! NONE 

SLA 

FOURCHON  ! 

1980 

2 

i 

1  !  191.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

.  i 

i 

2 

i 

i 

SABLE  ISLAND 

1580141 

17811A02!  167.0! 

40.0* 

12.0! 

2700! 

534! 

24.0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1977 

i 

i 

!  !  180.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

-  • 

i 

« 

2 

2 

SAN  JOSE  ISLANO 

1583786 

1 76! 1 A02!  168.0* 

40.0! 

12.0! 

3200! 

558! 

43.0! NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1977 

i 

; 

•  !  185.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  i 

2 

2 

t 

i 

SHIP  ISLAND 

*1616432 

296J1A02!  170.0! 

40.0! 

12.0! 

4000! 

534* 

24.0! NONE 

SLA 

CAMERON  ! 

1980 

2 

j 

!  !  191.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

j 

j 

TIHBALIER  ISLAND 

1582422 

178MA02!  167.0* 

40.0! 

12.0! 

2700! 

534! 

43. 0! NONE 

!  TX 

PORT  ! 

1977 

i 

; 

i 

•  !  180.0! 

i  i  ! 

40.0! 

i 

6.0! 

i 

! 

-  ! 

i 

• 

■ 

! 

j 

0*  CONNER  ! 

! 

■ 

i 

(32)  NICOR  NATIONAL  LA.*  INC. 

i 

• 

!  1  ! 

!  !  * 

| 

i 

» 

» 

i 

t 

2 

• 

i 

! 

i 

i 

! 

j 

BAYOU  BEAVER 

1569820 

19S3A36!  40.0! 

28.5! 

5.0! 

400! 

-  • 

24.7! NONE 

•LA 

HARVEY  ! 

1976 

■ 

i 

!  !  40.0! 

28.5! 

5.0! 

! 

-  I 

i 

« 

; 

1 

BEAVER  LAKE 

1291667 

39*3*36!  54.4* 

16.4! 

5.9! 

650! 

-  ; 

29. 5! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1963 

i 

1 

*  !  54.4* 

16.4! 

5.9! 

! 

-  i 

; 

i 

! 

i 

NHS  1307 

•511373 

738! 5A71 !  150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  i 

1300! 

16. O'DIESEL 

PUMP 

!  LA 

HARVEY  1 

1967 

i 

i 

i 

•  !  150.0! 

!  1  ! 

50.0! 

! 

1.5! 

t 

! 

« 

.  ! 
i 

t 

i 

; 

j 

i 

1 

2 

(39)  NIEHETH*  OSCAR  TOWING 

! 

1 

!  !  1 

!  1  ! 

! 

! 

j 

« 

i 

j 

• 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

AMERICAN  EAGLE 

1527215 

13113A36!  106.5! 

32.01 

16.5! 

470  0  2 

-  • 

30.0! NONE 

!CA 

SAN  1 

1970 

! 

i 

!  i  115.0* 

32.0! 

12.0! 

! 

-  ; 

i 

! 

FRANCISCO  ! 

i 

SEA  EAGLE 

*253073 

29J3A36!  97.6! 

24.0! 

10.0! 

2050! 

-  i 

46.0! NONE 

ICA 

OAKLAND  ! 

* 

1966 

i 

! 

!  1  97.6! 

—  ! 

9.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

i 

SILVER  EAGLE 

1662137 

6813A36!  98.4* 

33.5! 

15.0! 

4000! 

-  ! 

40.0! NONE 

!CA 

OAKLAND  1 

1983 

i 

! 

1 

!  !  105.0! 

1  !  1 

33.5! 

! 

13.0! 

» 

i 

i 

-  ! 
t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  NIGHT  RIDER* 
NIGHT  RIOER 

INC. 

1 

I 

!  - 

1  !  ! 

!  1  i 

1411C02!  40.0! 

! 

! 

13.01 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

390! 

! 

! 

-  i 

j 

j 

18.0! NONE 

! 

! 

!  LA 

! 

1 

VENICE  ! 

1966 

! 

I 

I 

1 

! 

!  1  42.0! 

1  1  1 

13.0! 

i 

3.6! 

! 

1 

l 

24! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

(32)  NO  NAME  TOWING*  INC. 

1 

1 

!  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

2 

i 

LAFOURCHE 

1603342 

8713*36!  56.0! 

24.0! 

9.0! 

800  J 

-  I 

31.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1979 

» 

! 

1 

!  !  56.0! 

1  1  1 

24.01 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
f 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

i 

! 

1 

(23)  NORFOLK  t  WESTERN  RAtLVA'Y  CO. 

!  1  ! 

1  !  1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

( 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

F.A.  JOHNSON 

1263700 

7213A35!  120.0! 

30.0! 

9.8! 

2800! 

-  • 

66.0! NONE 

1MI 

DETROIT  ! 

* 

1970 

! 

! 

!  1  120.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

R.  G.  CASSIDY 

1284379 

29613*35  l  141.8! 

32.2! 

10.0! 

3200! 

-  ! 

66 . 5 1  NONE 

IMI 

DETROIT  1 

* 

1970 

! 

! 

1  I  150.0! 

32.2! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

DETROIT 

1201607 

223214*421  296.0! 

64.1! 

14.9! 

-  *♦ 

26! 

45.3! RAILROAD 

TRACKS 

!HI 

DETROIT  ! 

* 

1969 

! 

1 

1  1  308.0! 

76.9J 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

■ 

MANITOWOC 

1225671 

303014A42!  369.0! 

65.0! 

16.0! 

-  !  ♦ 

30! 

45.6! RAILROAD 

TRACKS 

SMI 

DETROIT  ! 

• 

1969 

! 

1 

f  l  371.3! 

67.31 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ROANOKE 

1229316 

30/414*42!  369.0! 

57.3! 

17.0! 

!♦ 

30! 

44.0! RAILROAD 

TRACKS 

•MI 

DETROIT  ! 

• 

1970 

! 

1 

!  t  381.5! 

67.0! 

10.6! 

i 

-  I 

! 

1 

t 

! 

WINDSOR 

1230113 

312914A42!  358.0! 

65.1! 

16.0! 

!♦ 

31! 

45.6! RAILROAD 

TRACKS 

SMI 

DETROIT  ! 

* 

1969 

! 

» 

!  !  370.4! 

!  !  ! 

65.6! 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(11)  NORFOLK  DRED6ING  CO. 

! 

) 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

2 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

CART.  £0 

1511777 

6913*36!  69.8! 

22.2! 

9.5* 

900! 

-  i 

46.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1967 

1 

!  !  69.8! 

22.2! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CROCHET  NO  2 

1271881 

67 !  3*36 !  63.9! 

22.1! 

8.8! 

1000! 

-  ; 

30. 0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1956 

! 

!  !  63.9! 

22.1! 

8.8! 

! 

-  i 

! 

l 

! 

JIH  V 

1546252 

1 5  !  3*36 !  43.6! 

14.0! 

5.0! 

300! 

-  2 

20.0!N0NE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1953 

1 

!  !  46.0! 

14.0! 

4.5! 

i 

—  i 

! 

! 

j 

i 

NORFOLK 

1278099 

22! 3A  36!  53.6! 

IS. 2! 

4.6* 

440  i 

-  1 

28.0! NONE 

1  VA 

NORFOLK  *! 

1958 

i 

!  !  53.6! 

15.2! 

4.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

ST.  LUCIE 

*266538 

1513*36!  43.6! 

15.0! 

4.6* 

190! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1953 

! 

!  !  43.6! 

15.0! 

4.6! 

i 

-  ! 

; 

; 

! 

SWIFT 

1283402 

48*3*36!  60.4! 

19.0! 

7.5* 

730! 

-  2 

42.01  NONE 

!VA 

NORFOLK  I 

1962 

1 

!  1  60.4! 

19.0* 

7.5! 

I 

-  i 

i 

1 

! 

! 

SCOW  562 

1273776 

36414A46!  126.0! 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

-  1 

13.5! NONE 

SVA 

NORFOLK  ! 

1957 

! 

1 

1  !  128.0* 

33.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1 

SCOW  563 

1274242 

36414A46!  128.0* 

33.0! 

9.0! 

-  ! 

-  ! 

1 3.5! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1957 

! 

! 

1  1  128.0* 

33.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

{ 

! 

! 

1 

SCOW  564 

1274243 

364! 4A46!  128.0! 

33.0! 

9.0! 

•  » 

•  i 

13.5! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1957 

; 

j 

!  !  128.0! 

33.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

• 

1 

i 

SCOW  1501 

1291771 

99314A46I  171.1! 

42.1! 

9.0! 

-  i 

-  ! 

24.0! NONE 

SVA 

NORFOLK  ! 

1963 

i 

! 

!  1  171.1! 

42.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

2 

! 

1 

SCOW  1502 

1291870 

996)4*46!  171.1! 

42.1* 

9.0! 

.  i 

•  * 

24.0 ! NONE 

SVA 

NORFOLK  ! 

1963 

i 

1 

!  1  171.1! 

42.1! 

3.0! 

i 

-  i 

! 

( 

! 

! 

SCOW  2001 

1528173 

110514A46!  188.0! 

43.5! 

9.8! 

-  i 

-  ! 

21.8! NONE 

•VA 

NORFOLK  ! 

1970 

i 

1 

! 

!  !  188.0* 

!  !  ! 

43.5! 

! 

3.5! 

i 

! 

-  ! 
! 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

!  !  ! 

!  I  ! 

! 

J 

! 

!♦ 

• 

RAlLRoj 

! 

AD  CARS! 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

DISH  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1 VTCC • 
NET  ! CODE ! 
REGIS-!****! 
TER  •  SEE* 
TON-  1  PAGE! 
NAGE  1  IV  ! 

DIMENSIONS  * 
LENGTH! BRDTK! 

REG.  !  REG.! 
//////!/////! 
OVER-IOVER-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  | 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CAPGC  *! 

umuix 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  !  AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) I////////////////! TD •//////////! 
(FEET)!  LINE-2  'EE!  LINE-2  • 

YEAR 

BUILT 

OR 

^REBUILT 

(11)  NORFOLK  DREDGING 

i 

CO.  ! 

!  1 

i  » 

i  i 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

j  i 

(CONTINUED)! 

!  ! 

| 

t 

i  i 

SCOW  2002 

! 526174 

110514A46! 

188.0! 

43-5! 

9.ei 

• 

-  i 

21 .8! NONE 

jVA  NORFOLK  ! 

1970 

! 

! 

1  • 

i  t 

188.0! 

43.5! 

3.5! 

j 

“  ! 

< 

t 

!  ! 

! 

(11)  NORFOLK  SHIPBUILDING  &  OlRYDOCK 

1  • 

;  i 

| 

i 

i 

; 

i 

!  ! 

COMPANY 

i 

!  1 

i 

i 

i  i 

MARTHA  R  INGRAM 

•533104 

672J3A36! 

129.1! 

46.0! 

26.0! 

11250! 

-  i 

76.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1971 

1  ! 

154.0! 

46.6! 

23.0! 

-  • 

i 

!  t 

IOS  3301 

>531048 

15579! 5  A  70  5 

583.8! 

87.0! 

34.0! 

* 

33000! 

58.0! 7500-BPH  DEEP 

!  FL  TAMPA  i 

1971 

! 

i 

!  i 

»  < 

584.5! 

87.0! 

23.0! 

i 

“  ! 

! WELL  PUMP 

t 

!  ! 

*  i 

(11)  NORFOLK  TOWING 

i 

j 

LIGHTERAGE/ 

i  i 
!  ! 

• 

i 

i 

i 

!  ! 

INC. 

i 

i  i 

• 

i 

HALF  HITCH 

•274931 

24J3A36! 

50.0! 

13.0! 

6.5! 

300! 

-  i 

22.0!NONE 

!VA  NORFOLK  ! 

1957 

1  ! 

50.0! 

13.0! 

6.5 ! 

-  ; 

{ 

i  i 

WILL  COLONNA 

j  - 

99J3A36! 

82.0! 

24.0! 

10.5! 

1200! 

-  J 

50.0! NONE 

!VA  NORFOLK  \ 

1938 

! 

!  1 

82.0! 

24.01 

9.0! 

-  j 

> 

!  ! 

BARGE  90 

!  . 

1000UA43! 

90.0! 

60.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

9. J! NONE 

•VA  NORFOLK  J 

1955 

!  ! 

90.0! 

60.0! 

3.1! 

-  i 

t 

!  i 

BILLY  XV 

!  - 

400! 4A43! 

120.01 

30.0! 

5.0! 

-  1 

500! 

7.0J  NONE 

! VA  NORFOLK  ! 

1982 

! 

!  ! 

120.0! 

30.0* 

2.0! 

-  j 

! 

!  J 

BOBBY 

!  - 

500I4A43! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

855! 

8.0'NONE 

•VA  NORFOLK  | 

_ 

;  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

CHARLIE 

1600057 

400! 4A43  J 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  J 

500! 

7 .0! NONE 

JVA  NORFOLK  ! 

1978 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  j 

t 

!  ! 

CLARK 

!  . - 

500HA43I 

110.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

855! 

lO.QfhONE 

JVA  NORFOLK  ! 

1943 

! 

!  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ! 

DOLLY 

!  - 

300! 4A43 ! 

128.01 

32.0! 

6.0! 

-  j 

600! 

9.0! NONE 

•VA  NORFOLK  ! 

1950 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

3.0! 

-  j 

j 

!  ! 

EDNEY 

!  - 

200I4A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

500! 

10. oj  NONE 

! VA  NORFOLK  ! 

1045 

1 

!  • 

110.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

{  i 

EMMETT 

j  - 

300! 4A43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  « 

5001 

10.01N0NE 

JVA  NORFOLK  \ 

1950 

120.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ( 

! 

•  ! 

GENE 

!  - 

500UA43! 

113.0! 

36.0! 

8.0! 

-  j 

655  ! 

1 3.0JN0NE 

! V A  NORFOLK  ( 

_ 

! 

!  ! 

113.0! 

36.0! 

3.0! 

-  | 

i 

■  < 

HARRY 

j  - 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  • 

850! 

1 1 .0 ! NONE 

ivA  NORFOLK  j 

*  1966 

! 

!  1 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

-  { 

j 

{  l 

HEATH 

|  - 

40014A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  * 

500! 

7. o) NONE 

JVA  NORFOLK  j 

1976 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  { 

! 

i  l 

LONNIE 

j  - 

200!4A43! 

110.0! 

34.0! 

7.0! 

-  i 

500! 

10.05N0NE 

ivA  NORFOLK  i 

1943 

£ 

!  • 

110.0! 

34.0! 

3-0! 

-  » 

! 

•  • 

LYDIA 

l  - 

300! 4A43! 

126.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

60oi 

9.0! NONE 

•VA  NORFOLK  ! 

1950 

! 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

3.0! 

-  J 

! 

•  1 

NO  100 

!  - 

1 0014*43 ! 

38.0! 

32.0! 

3.0! 

-  j 

300! 

8.0'NONE 

! VA  NORFOLK  ! 

_ 

! 

!  ! 

38.0! 

32.0! 

4.0! 

-  ; 

! 

•  J 

NO  719 

1  - 

31814A43! 

128.0! 

32.2! 

7.6! 

-  i 

5001 

9.0! NONE 

IVA  NORFOLK  ! 

1954 

! 

128.0! 

32.2! 

3.0! 

-  j 

! 

!  ! 

NOAH 

j  - 

200! 4A431 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.0JN0NE 

JVA  NORFOLK  ! 

1943 

! 

!  I 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  f 

l 

!  J 

QUINN 

! 599048 

198J4A43! 

11.0! 

30.0! 

5.0! 

1 

500! 

7 .0! NONE 

! VA  NORFOLK  ! 

1978 

! 

!  1 

11.0! 

30.0! 

2.0! 

-  j 

! 

!  ! 

VIRGINIA 

j  - 

300J4A43! 

133.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

!VA  NORFOLK  J 

1957 

! 

!  ! 

133.0! 

32.0! 

2.0! 

-  J 

! 

!  ! 

JUNIOR 

j  - 

340! 5A71 ! 

135.0! 

35.  Ul 

10.0! 

-  J 

-  J 

10.0! NONE 

IVA  NORFOLK  ! 

1972 

! 

! 

!  ! 

! 

135.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

(29)  NORMAN  BROTHERS/ 

! 

INC.  ! 

i  i 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

!  ; 

ALTON 

1257740 

20I3A361 

45.0! 

16.0! 

4.0! 

400! 

-  j 

18.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

1948 

1 

!  ! 

45.0! 

16.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

!  J 

ATLAS 

1289302 

9613A36! 

65.0! 

26.0! 

5.5! 

1140! 

-  } 

28 .0 ! NONE 

! IL  ALTON  ! 

1962 

! 

1  ! 

65.0! 

26.0! 

4.5! 

-  ! 

i 

!  } 

CHARLES  NORMAN  JR 

{610163 

27013*36! 

147.0! 

38.0! 

8.5! 

3900! 

-  ! 

46.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  ! 

147.0! 

38.0! 

7.0! 

-  j 

i 

!  ! 

XLL1NI 

1563464 

134S3A36! 

80.0! 

28.0! 

8.5* 

1600! 

-  j 

35 .oi NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  1 

10.0! 

28.0! 

6.5! 

-  j 

! 

•  ! 

LIL  CHARLEY 

! 528661 

82I3A36! 

61.2! 

24.0! 

7.7J 

850! 

-  ! 

30.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

7.7! 

-  J 

i 

!  I 

MARVIN  E.  NORMAN 

X  {612604 

27  9! 3 A  36  J 

102.0! 

34.0! 

8.5! 

1800! 

-  | 

46.OJN0NC 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  1 

102.0! 

34.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NORMANIA 

! 545007 

15JJ3A3M 

90.0! 

30.0! 

9.0! 

1800! 

-  1 

36.0! NONE 

! IL  ALTON  1 

1972 

1 

1  ! 

90.0! 

30.0! 

7.5! 

-  i 

! 

}  ! 

PIASA 

1278306 

4213*36! 

54.0! 

21.0! 

5.0! 

800! 

-  j 

23.0! NONE 

! IL  ALTON  ! 

1959 

! 

!  ! 

59.0! 

21.0! 

5.0! 

-  } 

j 

!  1 

STC.  GENEVIEVE 

1541599 

113(3*36! 

70.2! 

27.0! 

9.3! 

1600! 

-  j 

32.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1972 

1  1 

70.2! 

27.0! 

7.3! 

-  j 

i 

!  ! 

WILLIAM  C.  NORMAN 

1649605 

27513A36J 

110.0! 

34.0! 

8.3! 

1800! 

-  ! 

46.0 ! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

110.0! 

34.0! 

6.5! 

( 

■  I 

! 

! 

!  ! 

!  | 

(32)  NORMAR/  INC. 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

« 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

GLENN  N 

1630638 

90! 3A  35! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

1000! 

-  I 

39.0J2  WINCHES 

UA  NEW  ! 

1980 

1 

1  ! 

60.0! 

24.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  | 

MISS  JANE 

1634990 

11013*35! 

—  ! 

--  1 

9.0! 

1200! 

-  f 

44.0! 2  WINCHES 

(LA  NEW  ! 

1981 

1 

1 

!  1 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

*  l 

i 

i 

!  ORLEANS  { 

!  1 

(32)  NORTH  AMERICAN 

! 

BOAT  RENT ! ALS/ 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

! 

t 

I  I 

INC. 

1 

1  ! 

i 

i 

BEULAH  CHOUEST 

203 ! 1 *02 ! 

180.4! 

40.0! 

12.0! 

3900! 

500! 

44.0'NONE 

!IA  LAROSE  ! 

1982 

i 

!  ! 

197.0! 

40.0! 

7.0! 

-  j 

! 

!  ! 

JEFF  CHOUEST 

1574918 

18511A  02 ! 

166.4! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

460! 

44.0!N0NE 

! LA  LAROSE  ! 

1976 

I 

1  ! 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

-  | 

! 

!  ! 

KIRT  CHOUEST 

1599021 

2021 1 A  02 J 

179.4! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

500! 

44.0! NONE 

(LA  LAROSE  ! 

1978 

1 

l 

1  ! 

1  1 

192.0! 

40.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  i 

!  | 

(32)  NORTH  AMERICAN 

! 

OFFSHORE/!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

j 

! 

! 

I  ! 

JULIAN  CHOUEST 

1630555 

6611*03! 

102.9! 

26.0! 

12. oi 

1200! 

200! 

33 .0 !NONE 

!LA  LAROSE  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

1  1 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

■  ! 

! 

! 

t  ! 

J  ! 

(32)  NORTH  AMERICAN 

1 

TOWING/  I ! NC . 

•  i 

1  1 

! 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ] 

GALE  CHOUEST 

1613664 

6411*02! 

102.6! 

26.0! 

12-0! 

1200! 

200! 

!  NOME 

!LA  LAROSE  1 

1979 

l 

1  1 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  631 


ENGR! 

f 

IVTCC! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

! CAPACITY' 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

l 

NET  !C0DE!LENCTH!8RDTH! 

i 

!  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ! 

OPERATING  ! 

! 

!  COAST  ! 

TER  !  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD  | 

TON-  ’PAGE! 

OVER-JOVER-!/////!  HORSI 

!  PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// 

!TD!//////////» 

OR  ! 

!  NUMBER  ! 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT!  POWER 

!  EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  UREBUILT! 

(18)  NU6ENT  SAND 

COMPANY 

i  i 

!  i 

j  i 

!  ! 

i  i 

t  i 

» 

*1 

i 

; 

t 

2 

j 

j 

i 

1  i 

2  ; 

!  i 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

j 

! 

(continued: 

i  ! 

i  i 

j 

2 

j 

i  i 

j 

i 

hh  73 

.  - -  1 

61 8 1 4 A  43 1 

195.0! 

35.0! 

9.5!  - 

!  1485! 

13.5! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1973  1 

t  1 

!  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

i 

; 

HH  74 

j  -  « 

61 8! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5!  - 

!  1485! 

1 3.5 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1973  i 

i  i 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■  -  i 

! 

! 

i 

HP*  75 

;  ---- — 

61814A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5!  - 

•  14851 

1 3. 5 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1973  • 

!  ! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t  -  i 

• 

! 

! 

NO  17 

i  - 

1 45  !  4A46  ! 

110.0! 

28.0! 

7.5!  - 

!  400! 

8.0! NONE 

jKY 

LOUISVILLE! 

1930  ! 

t  i 

i  i 

110.0! 

28.0! 

1.5! 

i  -  « 

i 

2 

! 

NO  34N 

t  —  i 

14S14A46! 

110.0! 

28.0! 

7.5!  - 

!  400! 

8.0 ! NONE 

!KY 

LOUSIVILLEi 

*  1976  ! 

;  j 

i  i 

110.0! 

28.0! 

1.5! 

i  -  i 

! 

! 

t 

; 

NO  35N 

i  - - 

1 45 !4A46! 

110.0! 

28.0! 

7.5!  - 

!  400! 

8.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

*  1976  i 

i  ; 

i  t 

110.0! 

28.0! 

1.5! 

j  -  • 

i 

i 

* 

i  f 

i  i 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

•  -  i 

i 

! 

j 

NO  42$ 

i  ......  i 

1 00!4A47 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0!  - 

!  600! 

11 .0! NONE 

«KY 

LOUISVILLE! 

1957  ! 

t  t 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.4! 

i  -  i 

2 

! 

; 

NO  43S 

i  ...... 

15014A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5!  - 

!  700! 

1 2. 0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1972  *! 

!  ! 

i  i 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

i  -  i 

t 

! 

! 

NO  44S 

j  ... ... 

15014A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5!  - 

i  700! 

12.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1972  ! 

;  < 

i  i 

150.0! 

30.0! 

1.5! 

2  -  t 

i 

i 

! 

NO  45S 

!  -  i 

1 50! 4A43! 

150.0! 

30.0! 

7.5!  - 

!  700! 

1 2 . 0 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE  1 

1972  ! 

!  1 

!  1 

150.0! 

30.0! 

1.S! 

1  -  ! 

2 

! 

! 

NO  SON 

i  ...... 

20014A46! 

130.0! 

30.0! 

7.6!  - 

!  600! 

S.oi NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1966  ! 

i  i 

i  < 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

NO  51N 

i  ......  j 

20014A46! 

130.0! 

30.0! 

7.6!  - 

!  600! 

6.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1966  l 

;  i 

j 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

i  -  » 

! 

! 

! 

f  ! 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

i 

NO  53N 

1  -  ] 

20014A46! 

130.0! 

30.0! 

7.6!  - 

!  600! 

S.oj  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1974  ! 

!  1 

!  1 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

NO  54N 

{  ...... 

200J4A46! 

130.0! 

30.0! 

7.6!  - 

!  600! 

8.0! NONE 

!ky 

LOUISVILLE! 

1974  ! 

!  i 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

( 

! 

NSCO  60 

j  -  1 

238I4A43! 

195.01 

3S.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

1 2 .6 ] NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1985  ! 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

NSCO  61 

I  -  ! 

23814A431 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  15001 

1 2 .6  ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1985  l 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

!  -  ! 

! 

! 

j 

NSCO  62 

j  -  ] 

23814A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

12.6! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1985  ! 

!  I 

1  * 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

!  -  ! 

2 

! 

! 

NSCO  63 

,  -  1 

23814A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

12.6! NONE 

SKY 

LOUISVILLE! 

1965  ! 

1  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

SWINTEX 

!  - 

6014A461 

90.0! 

22.0! 

3.0!  - 

!  50! 

20. 0! H  P  ELECTRIC 

IKY 

LOUISVILLE! 

1930  ! 

1  ! 

1  ! 

90.0! 

22.0! 

3.0! 

!  -  ! 

(WINCH 

1 

! 

SVINTEX  878 

!  - 

80 14A461 

119.0! 

24.0! 

3.0!  - 

!  75! 

25.0! H  P  ELECTRIC 

IKY 

LOUISVILLE! 

1978  ! 

! 

!  1 

119.0! 

24.0! 

3.0! 

!  -  ! 

(WINCH 

J 

! 

U  10 

!  - 

31 7! 4A431 

135.0! 

40.0! 

9.0!  - 

!  500! 

16.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1930  ! 

! 

! 

!  1 

!  i 

135.0! 

! 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  0  A  C  D  T OWING* 

INC. 

! 

! 

!  ! 

!  1 

; 

i 

1 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TANA  LYNN 

1626841 

7U3A35! 

55.1! 

21.91 

8.3!  800!  -  ! 

39.0  J  NONE 

iiA 

HARVEY  ! 

1980  ! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

55.1! 

1 

21.9! 

! 

7.5! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

(01)  O'HARA,  F. 

J.  t 

SONS 

! 

! 

!  ! 

1  1 

! 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

NARY JANE  O'HARA 

1634084 

613A361 

26.0! 

10.0! 

3.0!  200!  -  ! 

12.0! NONE 

!NA 

BOSTON  ! 

1981  • 

! 

1  1 

26.0! 

10.0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

SHEILA  A  O'HARA 

II 

j  ----- - 

6915A701 

52.0! 

20.0! 

8.0!  - 

!  116! 

10.0! PUMP 

!HA 

BOSTON  ! 

1985  ! 

1 

f 

1  i 

!  1 

52.0! 

! 

20.0! 

! 

2.0! 

! 

!  ! 

! 

! 

1 

I 

! 

(52)  O'MEMA,  n. 

p.. 

1 

OIL  COMP  1  ANY 

i  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

OESTIN 

1517436 

1511C02! 

40.7! 

13.8! 

3.0!  600!  -  I 

9.4! NONE 

IIA 

HOPEDALE  ! 

1968  ! 

! 

!  1 

42.0! 

14.0! 

3.0! 

!  23! 

! 

! 

! 

DOLONTIE 

!  - 

2!  1 C02 ! 

26.0! 

9.0! 

3.0!  165!  -  ! 

8.0 (NONE 

!LA 

HOPEOALE  1 

1975  ! 

1 

1  1 

26.0! 

9.0! 

2.5! 

!  2! 

! 

! 

1 

ere  1 

1174667 

448! 5 A  70 ! 

155.0! 

35.0! 

6.0!  - 

1  1159! 

17.01  DIESEL 

PUHP 

!LA 

NEW  ! 

1940  ! 

j 

!  ! 

155.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

ORLEANS  1 

! 

0C  934 

i 006692 

475J5A71! 

120.0! 

33.01 

6.0!  - 

!  1500! 

10 . 8 ! TANK 

!LA 

NEW  ! 

1943  l 

! 

t 

!  ( 

1  1 

120.0! 

! 

33.0! 

! 

1.0! 

! 

!  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

I 

! 

(22)  OAK  GROVE  NARINE 

AND 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION, 

INC. 

! 

!  1 

! 

! 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

HAPLC  GROVE 

1947494 

72 1 1 A03 1 

75.0J 

21.0! 

5.5!  600!  60! 

16.0 JNONE 

(NY 

GRINDSTONE! 

1954  1 

1 

!  1 

75.0! 

21.0! 

4.0! 

!  -  ! 

1 

ISLAND  ! 

1 

OAK  GROVE 

1557561 

29! 1 A03 ! 

53.2! 

14.0! 

4.0!  450!  20! 

10.0! NONE 

!NY 

GRINDSTONE! 

1953  ! 

I 

1 

!  ! 

I  ! 

53.2! 

14.0! 

! 

2.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

1 

1 

I 

(34)  OAKLEY  BARGE  LINE,  INC. 

1 

! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

THE  DUKE 

1611053 

92J3A36! 

60.0! 

24.0! 

6.6!  800!  -  ! 

38.0! NONE 

I  Aft 

N.  LITTLE  I 

1979  I 

1 

!  1 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

I  -  ! 

! 

ROCK  ! 

! 

601  111 

1  - 

860 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

20. 6 ! NONE 

!AR 

N.  LITTLE  ! 

1980  1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  ! 

! 

ROCK  ! 

I 

CHC  1206 

1576355 

671 ! 4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1525! 

19 .0 ! NONE 

!  Aft 

N.  LITTLE  1 

1976  I 

! 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.5! 

!  -  ! 

» 

ROCK  ! 

! 

CHC  1207 

1576356 

37114A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  15251 

19.0! NONE 

!  AR 

N.  LITTLE  ! 

1976  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

ROCK  1 

t 

CHC  1208 

1576357 

671 !  4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1525! 

1 9.0! NONE 

!AR 

N.  LITTLE  ! 

1976  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  ! 

! 

ROCK  ! 

! 

CNC  1209 

1574358 

871 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  ‘ 

!  1525! 

19.0! NONE 

JAR 

N.  LITTLE  I 

1976  l 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ROCK  ! 

1 

CHC  1210 

1576359 

371*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1525! 

19. 0( NONE 

!  AR 

N.  LITTLE  1 

1976  | 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ROCK  ! 

! 

CHC  1211 

1576360 

871I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

t  1525! 

19.0INONE 

JAR 

N.  LITTLE  1 

1976  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ROCK  1 

! 

CHC  1212 

1576361 

871 {4A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1525! 

19.0! NONE 

!  AR 

N.  LITTLE  ! 

1976  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

ROCK  ! 

1 

CHC  1214 

1576363 

87114A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1525! 

19.0! NONE 

!At 

N.  LITTLE  ) 

1976  ) 

1 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

t 

ROCK  ! 

I 

11  314 

1622959 

888 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1529! 

20.6! NONE 

!AJt 

LITTLE  I 

1980  ! 

1 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

I 

!  -  f 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

ROCK  ! 

1 

1 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

DIST!  OPERATOR 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  !DRAFT! 

!  NET  ! CODE 1LENGTHIBR DTK!  ! 

! CAPACITY! 
!  ! 

HI6H-  ! 
EST  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  6UAAD 

!  NUMBER 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  JPA6E!  OVER-JOVER-!/////! 

•  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

1 ////////! 
HORSE!  PASS-  I 
POWER!  ENCERS  ! 

POINT  *! 
(LIGHT) ! i 
(FEET)! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

CARSO  HANDLING  !$  ! OPERATING  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

////////////////|TD !//////////! 


(33) 

OCCIDENTAL  CHEMICAL 

CORP*. 

1  1  ! 

1 

! 

] 

! 

! 

!  ! 

1980 

BFGC 

109 

1620517 

! 

1  78815A701 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1488! 

-  ! 

14.01  DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

8FGC 

113 

(620521 

! 

1  78815A70! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

2.5! 

-  1 

1488! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

BFGC 

m 

J620522 

! 

!  7  8  8 1 5  A  70 1 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

! 

1488! 

-  ! 

1 4.0! DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

CHET 

ROBERTS 

! 502560 
! 

1  1095! 5  A  70 ! 

!  1  1 

180.0! 

180.0! 

44.0! 

44.1! 

14.0! 

3.0! 

! 

2100! 

.  j 

37.0! NONE  !UA 

•  ! 

TACOMA 

1966 

NO  103 

S287287 

j 

1  151415A70! 

1  1  1 

300.0! 

300.0! 

50.0! 

50.C! 

8.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

3200! 

-  i 

18.21ELECTRIC  PUMP  JTX 
!  ! 

HOUSTON 

1961 

OCC 

101 

i 268971 

1 

!  721I5A70! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

50.0! 

50.0! 

8.6! 

1.6! 

-  i 

i 

1700! 

-  ! 

15.2! ELECTRIC  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

i 

1954 

OCC 

102 

1268972 

! 

1  103115A70! 

1  1  1 

280.0! 

280.0) 

50.0! 

50.0! 

8.6! 

1.8! 

•  1 

i 

2400! 

-  i 

15. 2! ELECTRIC  PUMP  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1954 

OCC 

104 

1507311 

< 

1  1582! 5 A  70 ! 

1  !  1 

300.1! 

300.1! 

50.1! 

50.1! 

8.6! 

2.0! 

-  i 

i 

3140*! 

-  ! 

16.4! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1967 

OCC 

105 

! 279075 
! 

!  97115A70! 

1  1  1 

191.0! 

191.0! 

50.0! 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

-  i 
! 

1975! 

12.01PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1959 

OCC 

110 

•620518 

! 

1  78S15A70! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 
i 

1488! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  ! TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

111 

1620519 

1 

1  78815A701 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

_  i 

i 

1488! 

-  I 

14 .0! DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

112 

j  620520 

1  78815A70! 

!  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

! 

! 

1488! 

-  ! 

14.01DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

115 

1620523 

! 

1  78815A70! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1486! 

-  ! 

14.0JDIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

116 

1620524 

! 

1  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1468! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  !TX 

•COILS  ! 

HOUSTON  1 

1980 

OCC 

117 

1620525 

! 

1  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  1 
{ 

1468! 

-  ! 

14. O'DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

116 

1620526 

t 

1  7861 SA70! 

1  1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  i 
! 

1468! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

119 

1620527 

! 

1  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0S 

9.0! 

2.5! 

! 

1488! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

120 

1620528 

! 

!  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1488! 

-  ! 

14.0! OIESEL  PUMP/  !TX 

•COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

121 

1620529 

! 

1  78815A70! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

i 

1488! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  JTX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

122 

1620530 

! 

1  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1488! 

-  ! 

14.01DXESEL  PUMP/  JTX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

123 

1620531 

! 

!  78815A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

1488! 

-  ! 

14.0! DIESEL  PUMP/  (TX 

!  COILS  ! 

HOUSTON 

1980 

OCC 

301 

1284496 

! 

1  6771SA70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.8! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

21 .3! DIESEL  PUMP  !TX 

•  ! 

HOUSTON 

1961 

OCC 

302 

1510884 

! 

1  65915A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

2.0! 

-  ! 

1200! 

-  ! 

21.012  DIESEL  PUMPS  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1967 

OCC 

303 

1552695 

! 

1  88615A70! 

1  !  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.6! 

2.21 

-  ! 

! 

1400! 

-  ! 

18.512  OIESEL  PUMPS  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1973 

OCC 

304 

!  552696 
! 

•  88615A70! 

!  1  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1400! 

-  ! 

18.512  DIESEL  PUMPS  JTX 
!  ! 

HOUSTON 

1973 

OCC 

305 

1510174 

1 

1  6551 5A701 

1  !  1 

195.11 

195.1! 

35.11 

35.1! 

10.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

1800! 

-  ! 

18.016PM  ELECTRIC  JTX 

! PUMPS  ! 

HOUSTON 

1967 

OCC 

306 

1550974 

1 

!  7981 5  A  70 ! 

I  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

10.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

1791! 

-  ! 

18.0! 6PM  ELECTRIC  !TX 

! PUMPS  ! 

HOUSTON 

1973 

OCC 

501 

1271194 

1 

!  81615A711 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1200! 

-  1 

18. 5! ELECTRIC  PUMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1956 

OCC 

502 

1271195 

1 

1  81615A711 

I  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

1 8.5! ELECTRIC  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1956 

OCC 

503 

1271870 

! 

1  61615A711 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

18.5! ELECTRIC  PUMP  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1956 

OCC 

504 

1271871 

1 

1  81615A71! 

1  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

16.5SDXESEL  AND  !TK 

! ELECTRIC  PUMP  ! 

HOUSTON 

1956 

occ 

505 

1272265 

! 

1  616!  5 A 71 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

2.2! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

18.51ELECTRIC  PUMP  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1956 

OCC 

506 

1272266 

1 

1  816S5A711 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. 0! 

8.6! 

2.2! 

! 

1200! 

-  ! 

18.S1ELECTRXC  PUMP  !TX 
!  ! 

HOUSTON 

1956 

OCC 

507 

1275815 

1 

1  816I5A71! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

2.2! 

-  J 
! 

1200! 

-  ! 

18.5! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ( 

HOUSTON 

1957 

occ 

508 

1275816 

1 

1  61615A711 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.9! 

-  ! 

! 

1200! 

-  ! 

18.5 ! ELECTRIC  PUMP  !TX 
!  I 

HOUSTON 

1957 

occ 

509 

1282429 

1 

1  677I5A701 

1  1  1 

195.0! 
195. 0! 

35.01 

35.0! 

8.61 

2.2! 

-  ! 

1 

1200! 

-  \ 

16.1 ! DIESEL  PUMP  1 TX 

!  ! 

HOUSTON 

1960 

occ 

510 

1555289 

1 

1  76515A701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.6! 

2.0! 

-  ! 

1489! 

-  ! 

18.4 J  DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1973 

occ 

511 

1555290 

1 

1  7651SA701 

l  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

8.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1489! 

-  * 

18.4  !  DIESEL  »UMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1973 

occ 

512 

1555291 

1 

•  78515A701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 
35.1 ! 

8.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1489! 

-  ! 

1 8.4 ! DIESEL  PUMP  JTX 

!  ! 

HOUSTON 

1973 

occ 

513 

*555292 

1 

1  78S1SA701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1489! 

-  ( 

16.4! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1973 

OCC 

518 

1552697 

1 

1  77315A701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.6! 

2.0! 

! 

! 

1489J 
-  ! 

18.4 ! DIESEL  PUMP  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

1973 

occ 

523 

1554343 

! 

1  77315A70) 

1  1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

1489* 

-  ! 

16.6JDSL  PUMP/  COILS/ !TX 
•D8L  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

524 

1554341 

1 

1  77315A701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.5! 

1.8! 

-  ! 

! 

1489! 

-  ! 

16.6! DSL  PUMP/  COXLS/!TX 
IDOL  BTMS  t  SIDES! 

HOUSTON 

1974 

occ 

525 

1554342 

1 

1  773! 5A70J 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1489! 

-  ! 

16.610SL  PUMP/  COILS/ITX 
! DSL  BTMS  K  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

526 

1568260 

1 

!  77315A70! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1469! 

-  I 

16.6! DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!06L  BTMS  t  SIDES ! 

HOUSTON 

1975 

occ 

527 

1599313 

1 

1  77315A70! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.81 

-  ! 

! 

1489! 

-  ! 

16.6 IDSL  PUMP/  COILS/ITX 
!DBL  BTMS  i  SIDES! 

HOUSTON 

1978 

occ 

528 

1599315 

1  77315*70! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

’  | 

1469! 

-  ! 

16.6! DSL  PUMP/  COILS/ITX 
! DDL  BTMS  t  SIDES) 

HOUSTON 

1978 

occ 

529 

1599316 

! 

1  77315A70! 

1  1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1489! 

-  1 

16.6IDSL  PUMP/  COILS/ITX 
•DBL  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1978 

occ 

530 

1617795 

1  7731 5A701 

!  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

55.1! 

9.0! 

1.6! 

-  1 
! 

14891 
-  ! 

16.5! DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!OBL  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1979 

occ 

531 

1554345 

1 

1  7731SA701 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  1 
! 

1489! 

-  ! 

16.61DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!DBL  BTMS  t  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

532 

1568259 

1 

1  77315A701 

1  1  ! 

195. 1! 
195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

1489! 

-  ! 

16.6!DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!DBL  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

533 

1554344 

1 

1  773 1 5*701 

!  1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1* 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1489! 

-  ! 

1 6.6! DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!»8L  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

534 

1554346 

{ 

1  77315A70! 

!  I  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

1489! 

-  ( 

16.6! DSL  PUMP/  COILS/ITX 
!09L  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1975 

occ 

535 

!  554340 

i 

1  7731SA70! 

!  1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ; 

-  ! 

1489! 

-  ! 

16.5 (DSL  PUMP/  COILS/ !TX 
! DBL  BTMS  8  SIDES! 

HOUSTON 

1974 

occ 

536 

1004283 

! 

!  77715*71 1 

1  1  1 

205.0! 

205.0! 

40.0! 

40.0! 

9.2! 

2.5! 

! 

1603! 

-  ! 

19.11DIESEL  PUMP  ITX 

!  ! 

HOUSTON 

1958 

! 


! 


! 
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TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


633 


OPERATOR 

!  NET 

i 

COAST 

!  TER 

AND  NUMBER  ! 

6UARD 

!  TON- 

i 

NUMBER 

!  NAGE 

(33)  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP 
(CONTINUED) 

OCC  537 


OCC  1110 
OCC  1111 


STAR  517 
STAR  319 


STAS  521 
STAR  322 


(41)  OCCIDENTAL  EQUIPMENT  AND 
SERVICES#  INC. 

OXY  I 


(32)  OCEAN  CARRIER  CORP. 
OCEAN  CARRIER  1 


(07)  OCEAN  CORP. 
TOM  SAWYER 


(38)  OCEAN  NARINE  SERVICES#  Z 
MONARCH 


(IS)  OCEAN  OPERATORS#  INC. 
R/V  VENTURE 


(32)  OCEAN  TOWING  SERVICE#  IN 
ALTON  C  CANSARELLA 


JENNIFER  L  BOUDREAUX 


(16)  OCEAN  TRANSPORT  CORPORAT 
OTC  30 


VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT 


CODE'LENGTH! 
*•**!  REG-  ! 

SEC!//////! 
PAGE!  OVER-* 
IV  !  ALL  ! 


8RDTH!  ! 

REG.!  LOAD**! 
/////!  ED  ! 
OVER-!/////! 
ALL  ILIGHT! 


t  » 

i  i 

i  i 

j  j 

687 • 5A7oi 

i 

i 

t 

< 

• 

j 

i 

t 

-  i 

t 

i 

j 

9.3i 

2 

2 

i 

i 

15168 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

S8615A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1489! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

.  t 

88615*70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1489! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

886!5A70i 

195.0! 

35.01 

8.6! 

-  ! 

1489! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

.  i 

886I5A70! 

195.0* 

35.0! 

8.6! 

-  t 

1489! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

—  i 

886J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  | 

1489! 

j  ; 

195-0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

886! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  i 

1489! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  2 

886J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  £ 

1489*! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  ; 

886I5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1489! 

]  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

773! 5A70! 

195-0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1489! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

» 

.  ; 

386! 5A70J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ; 

1489! 

;  i 

195.0* 

35.0! 

1.3! 

* 

-  « 

61 1 i 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

.  j 

1040! 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

3.2! 

2 

-  ! 

6931 5 A  7 1 ! 

195.1! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1040! 

j  i 

195.1! 

35.0! 

3.2! 

! 

-  ; 

69355A71! 

195.1! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1040! 

i  i 

195.1! 

35.0! 

3.2! 

! 

-  1 

691 ! 5A71 • 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  2 

1116! 

t  i 

195.1! 

35.1! 

3.2! 

2 

•  j 

691 i 5A71 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7* 

-  j 

1116! 

<  j 

195-1! 

35.1! 

3.2! 

i 

.  2 

68755A71! 

195.1! 

35-1! 

3.8! 

-  j 

1116! 

t  i 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

i 

-  ; 

687  j  SA71 i 

195.1! 

35.1! 

8.8! 

i 

1116! 

•  i 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

j 

-  2 

773  !5  A71  ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1116! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

i 

-  i 

657J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.8! 

-  ; 

1116! 

;  j 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

2 

•  i 

773J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

! 

1489! 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

.  ; 

77355A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1489! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

773J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1489i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

773! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  » 

1489! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  j 

773J5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

-  ! 

1489! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

•  i 

773J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1655! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

773S5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  2 

1655! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1655  j 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.3! 

! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

659J1A02! 

] 

i 

191.6! 

! 

! 

46.0! 

j 

• 

-  i 

! 

! 

8500! 

i 

! 

746! 

!  ! 

210.0! 

46.0! 

19.0! 

! 

21! 

347I1F02! 

172.7! 

42.0! 

-  ! 

5000! 

675! 

!  ! 

190.0! 

42.0! 

16.0! 

2 

21! 

72.31  16.3 
72.3!  14.5 
! 


27MA16I 

55.0! 

17.8! 

4.9! 

260! 

!  I 

!  ! 

i  i 

55.2! 

! 

t 

22.0! 

! 

4.5! 

1 

i  i 

!  ! 

20251*02! 

i 

t 

180.0! 

! 

38.0! 

! 

12.9! 

3600! 

!  ! 

1  ! 

180.0! 

1 

38.0! 

! 

* 

6.9! 

) 

I  i 

!  i 

99I3A36! 

i 

! 

121.0! 

i 

1 

24.0! 

I 

! 

7.0! 

600! 

!  ! 

125.0! 

26.0! 

5.0! 

13513*36! 

100.0! 

26.0! 

12.5! 

1600! 

I  ! 

!  ! 

i  i 

105.0! 

! 

■ 

28.0! 

I 

9.0! 

! 

« 

i  i 

|  2 

13513*36! 

• 

2 

88.6! 

t 

28.  oi 

i 

! 

13.6! 

3600! 

!  ! 

95.0! 

28.3! 

11.01 

1351 3A 361 

88.6! 

28.0! 

13.6! 

3600! 

1  ! 

!  ! 

i  t 

95.0! 

i 

28.3! 

J 

11.0! 

! 

•  s 

!  ! 

191114*48! 

—  ! 

! 

—  ! 

! 

14.5! 

.  j 

!  ! 

240.0! 

52*si 

2.9J 

187914*48! 

! 

14.5! 

-  i 

!  ! 

240.0! 

52. 5i 

2.9! 

187914*48! 

—  ! 

—  1 

14.5! 

-  j 

!  ! 

240.0! 

52.5! 

2.9! 

1S79I4A4S1 

—  I 

—  ! 

14.5! 

-  f 

!  ! 

240.0! 

52,5! 

2.9! 

187914*48! 

—  ! 

—  ! 

14.5! 

-  ! 

>  j 

240.0! 

52.5! 

2.9! 

1879I4A48! 

—  ! 

—  ! 

14.5! 

-  ! 

!  ! 

240. C! 

52.5! 

2.9! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CAR60  HANOLIHG 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  '(LIGHT)!//////////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


16. 4!0IESEL  PUMP 
! 

16.4! DIESEL  PUMP 


!  V  E  S  S  E  L  ! 

•S  ! OPERATING  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR 
!AOi  LINE-1  !  BUILT 
!TD! //////////!  OR 
SEES  LINE-2  ! ‘REBUILT 


16.4! DIESEL  PUMP 
16.4!q:E3EL  pump 

I 

16.4! DIESEL  PUMP 

i 

16.4‘DIESEL  PUMP 
! 

16.4! DIESEL  PUMP 

t 

16.4! DIESEL  PUMP 

i 

16 .4! DIESEL  PUMP 

i 

16.4‘DIESEL  PUMP 
l 

16. 9! NONE 
! 

16.91  NONE 


17.4 'NONE 

i 

17.4 ! NONE 


17.4! NONE 
! 

16.0!1  DIESEL  PUMP 

i 

16. oil  DIESEL  PUMP 

; 

16. oil  DIESEL  PUMP 

l 

16. oil  DIESEL  PUMP 

i 

16.4SDIESEL  PUMP 
! 

16.0! DIESEL  PUMP 

; 

16.0! DIESEL  PUMP 
! 

16. O'DIESEL  PUMP 
! 

! 

! 


18.0! NONE 
! 


33.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

57.0! NONE 
I 
S 


38.0! PNEUMATIC  BOOM 
!8  TON 

55.0! 1  TON  HAND 

{OPERATED  BOOM 
! 

! 

! 

49.0! NONE 
! 

49.0!N0NE 

! 


23.0140  TON  CRANE 
! 

23.0! NONE 
! 

23.0! NONE 


23.0! NONE 
! 


DC  OELAWARE 
CITY 

TX  HOUSTON 


TX  HOUSTON  ! 

i 

TX  HOUSTON  ! 

j 

TX  HOUSTON  i 


TX  HOUSTON 
TX  HOUSTON 


TX  HOUSTON  ! 

i 

TX  HOUSTON  ! 

i 

TX  HOUSTON  1 

i 

TX  HOUSTON  ! 

; 

TX  HOUSTON  i 

TX  HOUSTON  ! 

! 

TX  HOUSTON  ! 

! 

TX  HOUSTON  ! 

! 

TX  HOUSTON  ! 

! 

TX  HOUSTON  * 


LA  LOCKPORT 


FL  GREEN  COVE! 

SPRINGS  ! 
FL  6REEN  COVE! 
SPRIN6S  ! 


LA  HOUMA 
LA  HOUMA 


MO  ST.  LOUIS  ! 

I 

MO  ST.  LOUIS  ! 

i 

HO  ST.  LOUIS  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

1 

HO  ST.  LOUIS  ! 

! 


! 


! 


TA8L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR*  !  !VTCC£ 

DIST*  OPERATOR  *  NET  ‘CODE! 

!  COAST  !  TER  !  SEE! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  •  GUARD  *  TON-  1PAGE! 

!  NUMBER  1  MAGE  !  IV  ! 

DIMENSIONS  1DRAFT! 
LENGTH*  BRDTH!  ! 

REG.  •  REG. ‘LOAD-! 
//////!/////!  ED  • 
OVER”! OVER-! /////! 
ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

•CAPACITY! 

i  i 

!  CARGO  1 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  IOPERATING  •  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  !A0*  LINE-1  !  BUILT  ! 
(LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

i 

• 

(16)  OCEAN  TRANSPORT  CORPORATION 

2  t  i 

1  1  1 

i  ai 

i 

• 

; 

i 

i 

j 

i 

i 

• 

2 

i 

» 

2 

i 

i 

• 

i 

! 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

; 

i 

i 

2 

i 

OTC  40 

*622839 

1  2542UA481 

—  ! 

—  » 

14.2*! 

-  • 

43121 

2i.o1none 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

i  2  ! 

240.0! 

52.6! 

2.4! 

i 

-  » 

2 

2 

i 

P  20 

•531930 

1  1 244 1 4 A43 1 

— -  • 

—  • 

12.0! 

-  • 

2052! 

21.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1971  ! 

i  «  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

”  ! 

i 

i 

2 

P  21 

•531931 

!  1 244! 4A48! 

””  1 

—  » 

12.0! 

-  J 

2052! 

21.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1971  1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

P  23 

•531933 

i  1244!4A4sl 

! 

--  ; 

12.0! 

-  » 

2052! 

21.0! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1971  1 

•  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  • 

» 

i 

2 

PLYMOUTH 

1 S07168 

1  1 687! 4A4S* 

! 

—  ! 

13.2! 

-  i 

3600! 

23 .0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  j 

1967  1 

i  it 

236.0! 

50.0! 

2.6! 

i 

-  i 

i 

i 

i 

NSBTS  2 

! 550328 

!  1929!5A70! 

—  ! 

””  ! 

13.6! 

-  » 

4592! 

27-0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

i  i  j 

286.5! 

52.5! 

3.0! 

i 

”  ! 

i 

i 

t 

OTC  1 

i 55C327 

1  1 9291 5A70! 

! 

--  j 

13.6! 

-  i 

4592! 

27.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

i  i  i 

286.5! 

52.5! 

3.0! 

i 

-  i 

J 

« 

i 

OTC  3 

*1523657 

•  1 754 J  5 A70 1 

260.0! 

50.0! 

8.9! 

-  i 

2400! 

22.0! ELECTRIC  PUMPS 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1969  1 

!  1  ! 

j  i  i 

260.0! 

50.0! 

i 

2.5! 

t 

2 

■ 

”  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

(41)  0CEANEERIN6  INTERNATIONAL#  INC- 

i  i  ! 

2 

; 

j 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

ISABELLE 

•275411 

1  1 3sllA02! 

130.91 

32-0! 

6.8! 

1020! 

475! 

40.2! HONE 

1 CA 

SANTA  • 

1957  *! 

!  !  ! 

142.01 

32.0! 

5.6! 

i 

-  • 

2 

BARBARA  • 

i 

SAMSON 

1564392 

1  13411A02! 

11S.0! 

31.0! 

8.0! 

500! 

200! 

35.0! NONE 

1CA 

SANTA  ! 

1941  1 

i 

•  i  i 

i  i  1 

120.0! 

i 

31.0! 

; 

5.0! 

t 

t 

i 

“  ! 

i 

i 

BARBARA  * 

i 

i 

i 

! 

(32)  ODOM  MARINE  CONSTRUCTION!#  INC. 

i  j  i 

i  •  t 

1 

2 

j 

i 

■ 

i 

i 

» 

i 

t 

i 

i 

j 

i 

HARCO 

J  257814 

1  1413A36! 

44.8! 

13.91 

4.7l 

275! 

-  j 

30-0! NONE 

•LA 

8ALDWXN  ! 

1968  1 

i 

i 

!  •  1 

!  i  i 

48.0! 

1 

13.9! 

t 

4.0! 

i 

! 

i 

“  ! 

i 

i 

2 

2 

2 

i 

(32)  OFFSHORE  EXPRESS#  INC. 

j 

i 

1  i  1 

1  !  ! 

! 

1 

i 

i 

i 

1 

2 

1 

2 

t 

2 

2 

2 

AU6ER  EXPRESS 

1534117 

1  6711C02! 

100.0! 

22-3! 

6.0! 

2025 ! 

1 7  i 

33  >  0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1971  i 

2 

1  1  ! 

100.0! 

22.3! 

5.0! 

! 

103! 

! 

! 

2 

BRAZOS  EXPRESS 

•652318 

•  19811A02! 

175.0! 

40.0! 

11.8! 

2000! 

720! 

65.0! NONE 

*LA 

HOUMA  ! 

1982  • 

! 

1  (  • 

175.0! 

40.0! 

5.0! 

i 

15! 

t 

« 

! 

8UCKLEY  EXPRESS 

•537598 

1  5311C02! 

77.0! 

18.5! 

5.0! 

1250! 

5! 

29.o1nONE 

!LA 

HOUMA  i 

1972  ! 

i 

•  1  1 

77.5! 

18.5! 

4.0! 

45! 

* 

i 

! 

DELTA  EXPRESS 

*650228 

1  19611A02! 

175.0! 

40.0! 

11.8! 

2000! 

720! 

65.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1982  1 

i 

!  !  ! 

175.0! 

40.0! 

5.0! 

! 

15! 

! 

! 

< 

) 

GALVESTON  EXPRESS 

1649356 

•  181MA02! 

155.9! 

40.0! 

11.2! 

1830! 

615! 

65.0! NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1982  ! 

i 

!  1  1 

155. 9*400. 0! 

8.0! 

i 

16! 

t 

2 

! 

6EAN0  EXP*  ,S  2 

1 630398 

!  6011C02! 

98.2! 

26.0! 

8.1! 

1 200! 

84! 

35.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1980  ! 

! 

1  !  ! 

98.2! 

26.0! 

6.0! 

! 

12! 

I 

! 

! 

GREEN  CANYON  EXPRESS 

•614964 

1  1 97 ! 1 A  02 ! 

185.0! 

38.0! 

12.0! 

3000! 

286! 

50.0!N0NE 

Ila 

HOUMA  ! 

1979  $ 

i 

t  I  ! 

185.0! 

38.0! 

10.0! 

! 

-  ; 

i 

! 

! 

HEATHER  EXPRESS 

•653269 

1  —  11A02! 

180.0! 

40.9! 

11.8* 

3000! 

615i 

65. ol NONE 

Ila 

HOJMA  ! 

1982  • 

i 

!  !  1 

130.0! 

40.9! 

5.0! 

! 

16! 

! 

i 

j 

! 

HELM  EXPRESS 

1655696 

*  19611A02! 

163.9! 

40.0! 

11.8! 

3000! 

615! 

65 .0! NONE 

i 

i 

1983  ! 

i 

1  !  ! 

163.9! 

40.0! 

8.0! 

i 

16! 

j 

i 

! 

; 

HURRICANE  EXPRESS 

•617247 

1  6711C02! 

100.0! 

21.5! 

6.0! 

207  5  i 

30! 

25. oj  NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1980  i 

! 

!  !  1 

100.0! 

21.5! 

5.0! 

55! 

! 

• 

! 

t 

LIGHTNING  EXPRESS 

1633618 

!  6711C02! 

100.0* 

22.0! 

6.5! 

202  5 

33! 

40.0!N0NE 

!LA 

HOUMA  ! 

1981  1 

! 

!  1  • 

100.0! 

22.0! 

5.0! 

l 

55! 

! 

! 

I 

MATAGORDA  EXPRESS 

1 529798 

!  6511C02* 

108.0! 

25.0! 

8.0! 

1250! 

84! 

35.0! NONE 

Ila 

HOUMA  ! 

1970  ! 

1 

!  1  1 

108.5! 

25.0! 

8.0! 

i 

30! 

2 

i 

! 

NAUTILUS  EXPRESS 

•565079 

1  5911C02! 

80.0! 

18.0! 

6.6! 

2000! 

11! 

35.0* NONE 

ILA 

HOUMA  1 

1973  ! 

1 

1  !  1 

85.0! 

18.0! 

4.6! 

» 

55! 

! 

! 

i 

! 

NEPTUNE  EXPRESS 

1544300 

•  6611C02 1 

90.0! 

21.5! 

6.Q! 

2025! 

17! 

31.0!NONE 

!LA 

HOUMA  i 

1972  ! 

1 

!  !  • 

90.0! 

21.5! 

5.0! 

i 

82! 

! 

i 

! 

» 

OLYMPIC  EXPRESS 

1546983 

1  6711C02! 

93.0! 

22.0! 

6.0! 

2000! 

22! 

35 .0! NONE 

Ila 

HOUMA  ! 

1973  1 

1 

!  1  1 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

100! 

! 

! 

! 

! 

THUNDER  EXPRESS 

1590629 

!  6611C02! 

96.2! 

23.5! 

6.5! 

2025! 

33! 

25.01N0NE 

!LA 

HOUMA  ! 

1978  ! 

I 

1  1  * 

96.9! 

23.5! 

5.0! 

! 

50! 

! 

! 

! 

TIM9ALIAR  EXPRESS 

1643649 

1  6711A021 

115.0! 

26.01 

8.0! 

1250! 

108! 

65.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1982  ! 

1 

1  !  1 

115.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

19! 

! 

I 

j 

TORNADO  EXPRESS 

1618181 

1  6711C02! 

100.0! 

21.5! 

6.0! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

Ila 

HOUMA  ! 

1980  ! 

1 

1  1  1 

100.0! 

21.5! 

5.0! 

! 

55! 

j 

! 

! 

! 

TROJAN  EXPRESS 

1578775 

1  18011A02! 

187.0! 

39.0! 

13.51 

3900! 

500! 

65.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1977  ! 

1 

1  !  1 

187.0! 

39.0! 

6.1! 

! 

17! 

! 

i 

! 

i 

TYPHOON  EXPRESS 

1619116 

1  6711C02! 

100.0! 

21.5! 

6.0! 

2025! 

30! 

25.0! NONE 

Ila 

HOUMA  ! 

1980  1 

1 

1  1  ! 

100.0! 

21.5! 

5.01 

] 

55! 

! 

1 

! 

VERMILLION  EXPRESS 

1640493 

1  6711A02! 

115.0! 

26.0! 

6.0! 

1250! 

108! 

40.0! NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1981  ! 

! 

!  1  1 

115.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

19! 

! 

i 

t 

(01)  OFFSHORE  FREIGHT  t  PASSE 1NGER 
CO.  ! 

NARY  4  DONNA  *624439 

! 

! 

t 

(32)  OFFSHORE  ISLAND  BOATS#  llNC. 

(NXCOR  NARINE#  INC.)  ! 

ALEUTIAN  ISLAND  1569364 


CANARY  ISLAND 
CAYKAN  ISLAND 
COZUMEL  ISLAND 
KODIAK  ISLAND 
MATAGORDA  ISLAND 
NICOR  CHAMPION 
NICOR  EMPIRE 


HICOR  FORCE 
NICOR  POWER 


NICOR  REBEL 


8!  1912! 

39.6! 

11.6! 

5.0! 

135! 

5! 

14.0! NONE 

!ME 

MATINACUS  ! 

1952 

!  ! 

!  ! 

J  ! 

39.6! 

! 

! 

11.6! 

! 

! 

4.6! 

i 

! 

i 

i 

! 

29! 

! 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  ! 

; 

i 

!  ! 

!  ! 
133MA02! 

i 

i 

170.6! 

i 

i 

38.0! 

i 

i 

12.0! 

! 

! 

3500! 

i 

! 

500! 

t 

t 

4  3  -  0 1  NONE 

! 

! 

!TX 

i 

! 

HARBOR  ! 

1975 

!  ! 

182.0! 

38.0! 

7.5! 

! 

12! 

! 

! 

ISLAND  ! 

1 2711 *02 ! 

167.0! 

38.0! 

12.0! 

1800! 

4501 

24.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1978 

!  ! 

170.0! 

38.0! 

7.5! 

i 

10! 

i 

! 

CITY  ! 

133MA02! 

170.6! 

38.0! 

12.0! 

35001 

424! 

43. ol NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1975 

•  ! 

162.0! 

36.0! 

7.5! 

12! 

i 

! 

i 

1 3311*02! 

170.6! 

38.0! 

12.0! 

35001 

424! 

43. oi NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1974 

i  2 

182.0! 

38.0! 

7.5! 

i 

12! 

i 

! 

! 

1 33! 1 A02! 

170.6! 

38.0! 

12.0! 

3500! 

424! 

43.0! NONE 

•LA 

MORGAN  * 

1974 

i  j 

182.0! 

38.0! 

7.5! 

! 

12! 

• 

! 

CITY  ! 

202! 1 A  02 ! 

170.4! 

40.0! 

11.5! 

3900! 

628! 

24.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1980 

!  ! 

191.0! 

40.0! 

7.5! 

! 

12! 

! 

! 

! 

202 ! 1  AO?! 

170.4* 

40.0! 

11.5! 

3900! 

628! 

24.0! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1980 

!  ! 

191.0! 

40.0! 

7.5! 

! 

121 

! 

! 

! 

133MA02! 

155.0! 

38.0! 

11.0! 

18001 

350! 

24.0! NONE 

•LA 

GRAND  ISLE! 

1979 

!  ! 

165.0! 

38.0! 

6.0! 

! 

10! 

; 

! 

! 

201MA02! 

186.8! 

42.0! 

13.0! 

6140! 

494! 

24.6! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1982 

!  ! 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

! 

15! 

j 

i 

CITY  ! 

329MA02! 

199.0! 

42.0! 

14.0! 

6140! 

756! 

25.6 1  NONE 

it  a 

MORGAN  ! 

1985 

!  ! 

216.0! 

42.0! 

8.0! 

I 

17! 

I 

! 

CITY  ! 

32911A02! 

199.0! 

42.0! 

14.0! 

6140! 

756! 

25 .6 ! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1985 

!  ! 

216.0! 

42.0! 

8.0! 

i 

17! 

! 

1 

! 

201  !1 A02 ! 

191.0! 

44.0* 

14.0! 

6140  *! 

784! 

24.9! NONE 

JLA 

VENICE  ! 

1983 

!  ! 

214.0! 

44.0! 

8.0! 

! 

17! 

! 

« 

i 

201MA02! 

177.4! 

42.0! 

13.0* 

3900! 

694! 

24.6! NONE 

!TX 

CORPUS  1 

1983 

2  2 

!  ! 

!  ! 

198.0! 

i 

« 

42.0! 

2 

i 

2.5! 

2 

t 

! 

! 

< 

13! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

CMRISTI  ! 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


635 


ENGR! 

BIST!  OPERATOR 


!  COAST  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  I  GUARD  2 

!  NUMBER  ! 


DIMENSIONS  'DRAFT! 

.EN6TH! 8RDTH!  2 

REG.  2  REG.2LOAO-! 
7////!/////!  ED  2 
OVER-! OVER"! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  2  FIXED 
//////// !  POINT 
PASS-  ! (LIGHT 
ENGERS  2  (FEET 


{VESSEL! 
CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING  2 
EQUIPMENT  2TC!  BASE  2 
LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
////////////////2TD! ////////// 2 


(32)  OFFSHORE 

ISLAND 

BOATS, 

i 

i 

line. 

i  i  i 

!  !  1 

t  i  » 

j 

i 

i 

i 

i 

« 

t 

i 

2 

2 

2 

; 

; 

; 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

(NICOR  MARINE, 

INC.) 

i 

!  2  ! 

i 

; 

; 

2 

; 

i 

! 

(CONTINUED)! 

1  i  i 

i 

i 

1 

; 

i 

i 

j 

NICOR  REPUBLIC 

1652846 

!  20121AO2! 

136.8! 

42. ol 

13.0! 

6140! 

6941 

24.6! NONE 

1  LA 

MORGAN  ! 

1983 

{ 

!  2  ! 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

2 

15! 

2 

1 

CITY  2 

NICOR  SAILOR 

'626260 

j  13321A02! 

198.0! 

44.0! 

13.5! 

3600! 

896! 

25.8! NONE 

2LA 

FOURCHON  ! 

1980 

i 

!  2  2 

217.0! 

44.0! 

10.0! 

2 

18! 

; 

j 

i 

NICOR  YANKEE 

! 651326 

i  20iiiA02i 

177.4! 

42.0! 

13.0! 

3900! 

694J 

24.6! NONE 

STX 

FREEPORT  2 

1982 

! 

2  !  ! 

198.0! 

42.0! 

7.5! 

1 

IS! 

2 

i 

1 

SEA  ISLAND 

! 591 542 

!  174i 1 A03S 

173.0! 

39.0! 

11.6* 

2250! 

600! 

25.0! NONE 

2  LA 

MORGAN  • 

1977 

! 

i 

!  !  ! 

!  2  ! 

197.0! 

39.0! 

t 

6.0! 

i 

1 

2 

14! 

2 

2 

; 

j 

2 

CITY  1 

1 

(32)  OFFSHORE 

LOGISTICS,  INC 

i 

•  i 

2  2  2 

2  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

2 

; 

2 

i 

i 

! 

CHAMPION 

! 520726 

•  19751A02! 

159.0! 

33.1! 

io.oi 

3000! 

57ol 

63. ol NONE 

•LA 

MORGAN  2 

1970 

! 

2  !  2 

159.0! 

38.1! 

8.0! 

2 

-  • 

j 

i 

CITY  2 

GEORGE  PICKETT 

5  648155 

2  9621C02! 

108.7! 

24.6! 

6.5! 

27001 

84! 

40.0! NONE 

*2  LA 

MORGAN  ! 

1982 

| 

i 

•  !  ! 

2  2  2 

120.0! 

24.6! 

i 

3.1! 

2 

2 

56! 

j 

2 

i 

i 

i 

CITY  ! 

1 

(16)  OFFSHORE 
EDWARD  G 

MARINE, 

INC. 

i 

! 

1587445 

!  •  ! 

!  !  2 

!  60! 1A02! 

83.5! 

j 

i 

24.0! 

i 

j 

9.oi 

; 

2 

660! 

2 

i 

29! 

; 

j 

32 .0 !  NONE 

2 

■ 

!LA 

! 

2 

AMELIA  { 

1977 

! 

2  !  2 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

i 

2 

J 

JACKIE  6 

5610754 

!  6621A02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

STX 

INGLESIDE  2 

1979 

! 

!  !  2 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

i 

j 

« 

MIRIAM  6 

2613370 

2  6621A02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32. 0! NONE 

!  LA 

MORGAN  2 

1979 

] 

*  it 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

{ 

CITY  ! 

MYRTLE  ANN  6 

*'645762 

1  6621A02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32 .0 ! NONE 

!  TX 

GALVESTON  2 

1982 

! 

!  !  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

2 

32! 

; 

i 

i 

PAIGE  G 

5578658 

1  66  £  1 A  02  2 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

2TX 

PORT  0*  *2 

1976 

! 

!  !  i 

110.0! 

26.0! 

7.02 

; 

32! 

2 

i 

CONNOR  2 

PEGGY  G 

! 642666 

2  6021A02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

!LA 

MORGAN  2 

1981 

j 

2  2  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

i 

32! 

2 

2 

CITY  2 

RUBY  G 

! 586067 

2  6021A02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

30.0! NONE 

!TX 

INGLESIDE  ! 

1977 

! 

i 

i  i  i 

96.0! 

24.0 

7.0! 

! 

32! 

2 

2 

2 

WESTON  G 

1642493 

i  66 !  1 A02 1 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

2LA 

FOURCHON  • 

1981 

! 

] 

!  2  2 

i  i  « 

110.0! 

26.0! 

! 

7.0! 

i 

! 

! 

32! 

! 

i 

; 

2 

2 

i 

(16)  OFFSHORE 

MISS/  INC. 

i 

! 

2  i  i 

2  !  1 

i 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

j 

; 

i 

i 

i 

NICOR  CHAMPION 

! 607766 

!  18721A02! 

166.0! 

36.0! 

12.  oi 

1800! 

540! 

62.0! NONE 

!LA 

M0R6AN  2 

1979 

2 

! 

! 

2  2  t 

2  !  2 

166.0! 

36.0! 

i 

7.0! 

2 

j 

i 

12! 

! 

j 

1 

! 

1 

CITY  2 

t 

i 

(33)  OFFSHORE 

OIL  SERVICES, 

! 

1 1 NC. 

2  2  2 

2  2  1 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

; 

2 

2 

! 

1 

i 

1 

2 

JOE  M 

1645229 

1  6511C02! 

104.0! 

25.1  ? 

7.6! 

2100! 

45! 

22 .0 i NONE 

2TX 

ROCKPORT  *2 

1982 

1 

{ 

2  !  2 

110.0! 

25.1! 

4.0! 

! 

35! 

1 

1 

2 

JOE  RAY 

5549169 

2  5921C021 

79.8! 

16.8! 

6.0! 

1530! 

30! 

16.0! NONE 

1TX 

FREEPORT  ! 

1973 

! 

! 

2  1  2 

79.8! 

18.6! 

3.0! 

1 

47! 

1 

1 

2 

MARILYN  M 

1692710 

1  4121C021 

104.0! 

25.1! 

7.51 

2100! 

451 

22.02NONE 

STX 

FREEPORT  *2 

1966 

2 

! 

! 

2  !  2 

2  1  1 

110.0! 

25.1! 

! 

4.0! 

2 

2 

! 

30! 

2 

J 

1 

2 

1 

2 

! 

(32)  OFFSHORE 

! 

PETRO  GULF  SERVlICE, 

2  1  2 

2  I  1 

! 

2 

2 

2 

2 

i 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

INC. 

2 

!  2  2 

2 

! 

2 

2 

1 

2 

1 

MARIKA 

1631457 

2  8823A351 

60.0! 

22.0! 

7.6! 

1000! 

-  | 

26.0! NONE 

2LA 

BATON  ! 

1981 

1 

! 

1  2  2 

60.0! 

22.0! 

-  J 

1 

-  2 

2 

2 

ROUGE  ! 

1 

IBCO  1001 

! 521807 

2  72315A70! 

150.0! 

50.0! 

9.2! 

-  2 

19331 

20.02DIESEL  PUMP, 

1LA 

BATON  2 

1969 

! 

! 

2 

1  2  ! 

2  2  2 

150.0! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

2 

{KEATING  COILS 

2 

2 

1 

ROUGE  ! 

! 

1 

(33)  OFFSHORE 

PIPELINES,  INC 

2 

.2 

2  2  1 

1  2  I 

! 

! 

2 

• 

! 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

CAPT.  ANDREW 

2547618 

!  62  2  3A36! 

-  ! 

-  ! 

16. oi 

4200! 

-  | 

45.0! NONE 

1  TX 

ORANGE  i 

1983 

i 

2 

2  !  1 

105.0! 

31.01 

12.0! 

! 

1 

2 

i 

CAPT.  BIN 

2570595 

2  9023A362 

70.0! 

22.0! 

9.51 

1200! 

30.0! NONE 

(TX 

ORANGE  I 

1975 

« 

1 

2  1  2 

70.0! 

22.0! 

6.0! 

1 

-  j 

1 

2 

i 

MISS  BOBBIE 

1561273 

1  62  2  3A362 

-  J 

-  2 

16.02 

5600! 

45.02N0NC 

J  TX 

ORANGE  2 

1974 

j 

2 

2  2  ! 

105.0! 

31.0! 

12.0! 

2 

1 

1 

• 

BARNACLE 

2585768 

2  764I4A991 

143.0! 

51.6! 

6.5! 

-  2 

-  J 

34.02  NONE 

!  TX 

ORANGE  ! 

1972 

i 

! 

2  !  2 

150.0! 

51.62 

5.02 

2 

2 

1 

i 

05  1 

2270836 

2  395014A991 

300.12 

90.1! 

18.41 

90.02N0NE 

1TX 

ORANGE  ! 

1956 

2 

2 

1  2  1 

300.12 

90.1! 

12. It 

1 

2 

2 

2 

OB  II 

2506212 

1  525914A99! 

350.22 

100.1! 

24.5! 

87.02  NONE 

2  TX 

ORANGE  1 

1966 

1 

2 

2  2  1 

350.2! 

100.12 

8.81 

1 

-  | 

2 

2 

2 

LB  260 

2285456 

1  3760I4A99] 

313.32 

90.0! 

18.2! 

47 .0 1  NONE 

1  TX 

ORANGE  2 

1961 

j 

| 

1  2  1 

313.3! 

90.0! 

9.6! 

* 

2 

2 

2 

LB  213 

!'» 14595 

1  254624A99* 

350.1! 

71.11 

22.01 

39.0! NONE 

(TX 

ORANGE  2 

1968 

2 

2 

1  2  2 

350.1! 

71.1! 

9.52 

2 

! 

2 

• 

OCEAN  LAUNCHER 

267 

1504809 

1  6581 1 A A A3 ! 

380.02 

100.0! 

17.7! 

191191 

(NONE 

1TX 

ORANGE  2 

1966 

i 

1 

2  2  1 

390.01 

100.0! 

4.5! 

2 

-  | 

1 

1 

i 

PIPELXNER  1 

1680933 

1  91 2I4A99 1 

190.11 

50.12 

9.6! 

-  | 

37.22  NONE 

2  TX 

ORANGE  1 

1975 

j 

1 

1  2  2 

190.1! 

50.1! 

5.22 

1 

1 

2 

2 

PXPCIINCR  V 

1646278 

1  1 1 1 4! 4A99I 

180.0! 

54.02 

11.5! 

31 .2  2  NONE 

!TX 

ORANGE  ! 

1982 

1 

1 

2  2  2 

180.02 

54.0! 

6.02 

2 

1 

2 

t 

PIPELINES  VI 

2523791 

1  1597I4A99I 

199.8! 

56. It 

13.52 

-  2 

34.01  NONE 

ITX 

ORANGE  1 

1969 

t 

2 

1  1  1 

199.81 

S6.1t 

7.3! 

2 

2 

2 

2 

SAT  DIVER  1 

2261030 

!  133424A99I 

180.0! 

60.1! 

11.3! 

-  ) 

29.02N0NC 

ITX 

ORANGE  1 

I960 

1 

2 

2 

2  (  1 

1  2  2 

180.0! 

60.1! 

2 

6.0! 

t 

2 

! 

2 

2 

I 

2 

1 

2 

i 

(32)  OFFSHORE 

SERVICE 

SHIPS, 

1 

(INC. 

!  2  2 

i  i  1 

! 

2 

J 

i 

f 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

i 

i 

INDEPENDENCE 

1578064 

l  253(1*12! 

147.5! 

40.0! 

12.01 

33201 

500) 

57.01N0NE 

ILA 

VENICE  1 

1976 

i 

2 

! 

2  2  2 

1  2  2 

165.0! 

40.01 

• 

7.0! 

2 

1 

2 

112 

1 

1 

2 

* 

1 

i 

i 

(32)  OFFSHORE 

SUPPLY 

SHIPS/ 

1 

ZINC. 

2  2  1 

2  2  ! 

1 

2 

t 

t 

2 

t 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

* 

i 

INTREPID 

1566638 

1  262MA12! 

165.62 

40.02 

12.0! 

2300! 

300! 

37. Oi NONE 

ILA 

VENICE  t 

197 

i 

2 

1 

>  2  2 

2  !  1 

185.02 

40.0! 

2 

7.0! 

1 

1 

1 

11! 

I 

I 

1 

1 

! 

i 

» 

(M)  OFFSHORE 

TANKER 

MARINE 

1 

; 

2  2  2 

2  2  2 

2 

1 

1 

2 

2 

i 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

j 

i 

NR.  CLEAN  21 

1645590 

2  1 20  22 A24 1 

125.0! 

30.0! 

10.0! 

1300! 

2002 

—  (NONE 

ICA 

SAN  LUIS  ! 

1981 

i 

» 

1 

2  2  2 

!  !  2 

130.0! 

30.0! 

2 

7.0! 

2 

2 

1 

1 

t 

1 

2 

I 

OBISPO  2 

2 

2 

(41)  OFFSHORE 

TANKER 

SERVICE 

1 

I 

2  !  ! 

2  2  2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

! 

2 

2 

2 

1 

MR.  CLEAN 

2600521 

2  84I2A242 

135. C! 

36.0! 

9.62 

1600! 

250! 

39.021  15  TON  DIESEL 

ICA 

SANTA  2 

1978 

{ 

i 

1 

2 

!  1  2 

2  l  2 

1  2  1 

145.02 

36.0! 

! 

2 

7.0! 

2 

2 

2 

i 

i 

1 

1 

(CRANE 

2 

2 

2 

1 

I 

BARBARA  2 

2 

2 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


•  COAST 

!  guard 

!  NUMBER 


(22)  0GLE8AY  NORTON  CO.  i 

(COLUMBIA  TRANSPORTATION 
DIVISION)  ! 


! VTCC ! 
NET  !CODE 
REGIS-1**** 
TER  *  SEE 
TON-  ! PAGE 
NAGE  !  IV 


DIMENSIONS 
LENGTH! BRDTN 


LOAD-! 

ED  ! 

nun.  horse 

LIGHT!  POWER 


ARHCO 

*265621 

1  10823! 1A061 

7*9. *1 

70.2! 

26.2! 

7000! 

28500! 

90.01800M 

!  OH 

CLEVELAND  ! 

1953 

i 

j  ii 

767.0! 

70.2! 

17.5! 

i 

-  ! 

i 

j 

! 

COLUMBIA  STAR 

*635289 

!  2962911 AOil 

1000.0! 

105.0! 

28.0! 

17000! 

60000! 

112.0! BOOM 

iOH 

CLEVELAND  ! 

1981 

i 

i  ii 

1000.0! 

105.0! 

23.0! 

i 

-  2 

i 

i 

! 

COURTNEY  BURTON 

12652*6 

1  7968 1 1 A06 1 

671.5! 

70.3! 

27.5! 

7700! 

25100! 

92 .0! BOOM 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1953 

i 

i  i  i 

690.0! 

70.3! 

17.5! 

i 

-  ! 

i 

2 

i 

CRISPIN  OGLE0AY 

12*3911 

1  615711A06! 

603.8! 

60.2! 

25.1! 

2500! 

«  600! 

92.0 ! BOOM 

!0K 

CLEVELAND  i 

197* 

1 

1  •  i 

620.6! 

60.2! 

17.5! 

! 

-  » 

i 

i 

i 

FRED  R  WHITE  JR 

1606*21 

1  810511A06! 

635.01 

68.0! 

27.0! 

7000! 

2*100! 

108.01600H 

ioH 

CLEVELAND  I 

1979 

i 

■  i  i 

636.0! 

63.0! 

15.0! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

J.  BURTON  AYERS 

*2*3772 

!  6*3611 A06! 

60*.  S! 

60.2! 

25.5! 

2500! 

1*600! 

92 .0 ! BOOM 

Ioh 

CLEVELAND  ! 

*  197* 

j 

1  !  1 

620.0! 

60.2! 

17.5! 

i 

-  • 

! 

1 

t 

JOSEPH  H  FRANTZ 

122**09 

1  7639*1 A06! 

601.6! 

62.0! 

22.0! 

*000! 

15960! 

91 . 0! BOOM 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1925 

; 

!  1  ! 

618.0! 

62.0! 

16.3! 

i 

-  • 

! 

; 

! 

MIDDLETOWN 

*1251093 

1  9**9! 1 A06! 

716.7! 

75.2! 

28.5! 

7700! 

25050! 

90.0'BOOM 

ion 

CLEVELAND  ! 

*  1961 

! 

1  !  1 

730.0! 

75.2! 

21.0! 

! 

-  i 

j 

I 

; 

RESERVE 

1265360 

1  1072711A06! 

7*9.*! 

70.3! 

26.2! 

7000! 

28500! 

90.0! BOOM 

IOH 

CLEVELAND  ! 

1953 

« 

!  1  ! 

767.0! 

70.3! 

17.5! 

! 

-  j 

i 

! 

; 

ROBERT  C  NORTON 

! 2**507 

1  612011 A06 1 

603.8! 

60.2! 

25.1! 

2500! 

1*600! 

92.0! BOOM 

(OH 

CLEVELAND  j 

*  197? 

t 

!  1  1 

620.6! 

60.2! 

17.5! 

i 

-  j 

; 

1 

! 

WOLVERINE 

1560339 

!  626911A06! 

612.1! 

68.2! 

26.0! 

5*00! 

18800! 

ios.oIboom 

!0H 

CLEVELAND  ! 

197* 

i 

i 

i  i  i 

1  1  ! 

630.0! 

68.2! 

! 

17.0! 

i 

! 

i 

i 

! 

; 

! 

2 

j 

! 

(21)  OHIO  EDISON  COMPANY 

j 

; 

!  !  1 

i  i  i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

t 

; 

t 

i 

i 

2 

t 

THE  EDISON  QUFEN 

! 53651 1 

!  6753A  35 ! 

60.3! 

21.0! 

*.?i 

730! 

-  j 

24.2 ! NONE 

•.OH 

STRATTON  ! 

1971 

i 

i 

1  !  ! 

1  1  ! 

60.3! 

21.0! 

! 

*.7! 

! 

! 

! 

i 

; 

; 

! 

2 

! 

! 

(20)  OHIO  POWER  COMPANY 

i 

! 

1  !  1 

1  i  ; 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

j 

; 

; 

2 

! 

2 

i 

PHILIP  S.  II 

1506165 

1  A413A35! 

50.oi 

20.0! 

5.5! 

650! 

-  j 

3S.01N0NE 

!WV 

GRAHAM  ! 

1966 

j 

2 

1  1  ! 

!  !  1 

5*. 6! 

20.0! 

! 

3.5! 

i 

! 

j 

j 

i 

; 

! 

STATION  ! 

i 

(18)  OHIO  RIVER  CO./  THE 

2 

i 

1  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

j 

i 

2 

j 

2 

j 

2 

2 

2 

1 

2 

ADMIRAL  FU 

1506703 

1  *3! 3  A  35 ! 

52.3! 

20.0! 

7.0! 

*00! 

-  I 

35.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1966 

! 

•  i  i 

55.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  • 

; 

i 

! 

CINCINNATI  STAR 

1518256 

!  230! 3 A  36 ! 

1*8.0! 

30.0! 

6.8! 

*200! 

36 .0 ! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1969 

! 

!  1  * 

1*8.0! 

30.0! 

7.3! 

! 

-  • 

! 

l 

! 

ELAINE  G 

! SOI  4*4 

!  **2! 3A35 J 

151.0! 

*0.0! 

8.3! 

*300! 

-  2 

39.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

2 

1  !  • 

160.0! 

*0.0! 

8.3! 

• 

-  » 

• 

! 

! 

ENTERPRISE  STAR 

156578* 

1  35013A36! 

128.0! 

*2.0! 

8.6! 

4200! 

-  » 

*2 • 8 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

2 

1  1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

7.0! 

i 

! 

i 

! 

HARLLEE  BRANCH  JR. 

1503828 

!  5S313A3S! 

151.0! 

*0.0! 

8.3! 

*300! 

*1.0!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1966 

1 

!  !  ! 

160.0! 

*0.0! 

8.3! 

! 

! 

1 

! 

HELEN  S. 

1500995 

!  **2!3A 35 ! 

151.0! 

*0.0! 

8.3! 

*300! 

-  | 

39.0 j  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1965 

i 

!  1  1 

160.0! 

*0.01 

8.3! 

! 

! 

» 

! 

JOHN  LADD  DEAN 

i 28*288 

1  *28! 3A35! 

151.9! 

*0.0! 

8.3! 

*000! 

-  f 

38. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

1 

1  1  1 

164.6! 

*1.5! 

8.3! 

! 

-  J 

; 

1 

| 

L.  FIORE 

!  294844 

!  4U13A3S! 

151.0! 

*0.0! 

9.0! 

*000! 

*0.siNON£ 

ioH 

CINCINNATI! 

196* 

! 

!  !  1 

164.6! 

*1.5! 

9.0! 

! 

; 

! 

! 

MIDLAND  STAR 

1563583 

1  3  2  9  !  3  A  36  ! 

1*9.0! 

38.0! 

9.0! 

*200! 

-  { 

*0.1! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  !  1 

1*9.0! 

38.0! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

ORCO 

!28*7*6 

•  A2813A35! 

151.9! 

*0.0! 

8.31 

*000! 

-  » 

39.0!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1961 

1 

1  1  ! 

164.5! 

*1.5! 

8.3! 

! 

! 

! 

\ 

QUEEN  CITY 

15*7896 

1  344 1 3 A  35 1 

128.0! 

*2.0! 

7.6! 

5500! 

39.9! NONE 

JOM 

CINCINNATI! 

1973 

1 

!  1  1 

1*0.0! 

*2.0! 

7.61 

! 

! 

| 

! 

ROBERT  P.  TIBOLT 

1289320 

1  4*4! 3A35! 

151.0! 

*0.0! 

9.0! 

*000! 

-  | 

*1 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

1 

!  1  ! 

164.6! 

*1.6! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

TWIN  CITIES 

155*866 

1  36113A361 

1*8.01 

30.0! 

8.9! 

*200! 

36.21 NChe 

!0H 

CINCINNATI! 

197* 

! 

1  !  ! 

1*9.0! 

30.7! 

7.3! 

! 

•  j 

! 

! 

! 

WH.  H.  ZIMMER 

1290088 

1  ***!3A3S! 

151.0! 

*0.0! 

9.0! 

*000! 

-  j 

*1.0! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1962 

1 

1  !  1 

164.6! 

*1.6! 

9.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

ALH  1 

161**68 

t  676! 4A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1501! 

1 3.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

1 

ALH  003* 

1632*31 

1  9*6! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1638! 

1 3.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  !  1 

200.11 

35.0! 

1.61 

1 

i 

| 

! 

ALH  80*9 

1632*32 

!  946!*A*1 | 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1636! 

13.2! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1  ! 

200.11 

35.0! 

1.6! 

1 

■  ! 

! 

! 

ALH  8059 

1  <"'32*33 

J  9*6! *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1638! 

13.2 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1  !  ! 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

( 

! 

! 

CHOTIN  8228 

1290180 

!  891 !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1503! 

1 2 • 0] NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1962 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.91 

1 

! 

! 

I 

CHOTIN  8320 

1290181 

!  891 |*A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*71! 

1 2.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1963 

» 

!  1  I 

195. t! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  J 

1 

! 

1 

CHOTIN  6*20 

1531890 

1  860!*A*0t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1503! 

12.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

196* 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

CHOTIN  6*21 

1295717 

1  948 1 4  A  * 1  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1*71! 

12.0! NONE 

J0H 

CINCINNATI ! 

196* 

j 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

I 

! 

! 

J 

CHOTIN  6*23 

1295719 

1  9*8!*A*0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

15031 

12*01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

196* 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.9! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

CHOTIN  6523 

1297825 

1  95  21  *  A  41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0) 

-  1 

1*71! 

12*0! NONE 

JOM 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  !  1 

195.11 

35.11 

1.9! 

! 

I 

! 

1 

CHOTIN  6527 

1297829 

1  9521*4*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1503! 

12.OIN0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.9! 

i 

-  j 

I 

! 

! 

MW  51 R 

1615*86 

!  7005***11 

195. G! 

35^0! 

9.0! 

-  | 

1511! 

13.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

MW  *\% 

1615*87 

1  7001***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1511! 

13.3!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  | 

! 

| 

! 

OR  397 

1289612 

I  6941***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1*92! 

10.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

I 

i 

! 

OR  *13 

1290065 

i  6941***01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1*92! 

10*9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

• 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1  » 

! 

-  | 

» 

I 

! 

OR  *18 

1292820 

1  69*14**0! 

195.0! 

35.0! 

V 

1*92! 

10.9 ( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1963 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1..  i 

! 

-  2 

! 

! 

J 

OR  *19 

1292921 

!  694 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*92! 

10.9 ! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1963 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

! 

! 

! 

OR  *28 

1293022 

!  69*14**0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1*92! 

10.9! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1963 

I 

!  !  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

I 

-  } 

! 

! 

! 

OR  *3* 

229320* 

!  69*{*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1*92! 

1 0 . 9 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1963 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

l 

! 

| 

! 

OR  1001 

195979* 

1  54314**1 ! 

-  1 

-  ! 

9.6! 

-  | 

1*66! 

18.3IN0ME 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

i 

! 

! 

OR  1002 

1959795 

1  5  *  3 !  4  A*1 1 

-  J 

-  ! 

9.6! 

1*66! 

18.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

! 

! 

1 

OR  1003 

1959796 

1  5*3!*A*1 2 

-  ! 

-  ! 

9.6! 

1*66! 

1 8.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


CAR60  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

nmumutm 

LINE-2 


‘VESSEL! 
!  S  ! OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 
!  AO!  LINE-1  ! 
/!TD!//////////» 


! EE!  LINE-2  !*REBUILT 


195.0! 


35.0! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

637 

ENGR ! 

IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•VESSEL! 

; 

01  ST! 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENCTH18RDTH1  * 

REGIS-!**** !  REG.  !  REG.ILOAD-! 

CARGO  1 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

! S  (OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

YEAR 

j 

! 

VESSEL 

!  COAST 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

TER  1  SEE • //////!/////!  ED  1 
TON-  ‘PAGE!  OVER-!  OVER-! /////! 

HORSE 

////////! 
PASS-  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// ! 

BUILT 

OR 

« 

t 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEC!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(18)  OHIO 

OR  1004 

! 

! 

RIVER  CO.#  THE  ! 

(CONTINUED)! 

1959797 

»  »  iij 

5431 4A41 1  -  1  -  i  9.6! 

1466! 

! 

! 

! 

1 

18. 3i NONE 

]  1 

j  1 

j  1 

!  !* 

f OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1005 

! 

•959798 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  1  -  1  9.6! 

_ 

U66j 

! 

18.3!  NONE 

2  ■ 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1006 

! 

*959799 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  1  -  !  9.6! 

_ 

1 A  66  i 

! 

1 8.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1007 

! 

! 959800 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  1  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

1 

18.3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

• 

OR  1008 

! 

!959801 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1983 

OR  1009 

! 

*959802 

•  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

1466! 

1 

18.31N0NE 

!oh  Cincinnati! 

1989 

OR  1010 

j 

1959803 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543I4A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

l 

18.3! NONE 

1  1 

)0H  CINCINNATI  1 

1989 

OR  1011 

! 

J959804 

!  1  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1012 

{ 

•959805 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41 !  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

18. 3! NONE 

j  1 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1029 

! 

! 965290 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41 !  -  !  -  1  9.6! 

_ 

1466! 

t 

18. 3! NONE 

1  ; 

•OH  CINCINNATI*! 

1989 

OR  1030 

! 

! 965291 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543!4A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

| 

18.3  j  NONE 

!  ! 
iOH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1031 

I 

•965292 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

543UA41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

f 

18. 3l NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1032 

*1965293 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1 466  j 

! 

1 8. 3 ! NONE 

2  1 

IOH  CINCINNATI*! 

1989 

OR  1033 

* 

!  965294 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543!4A41 !  -  !  -  !  9.6! 

14661 

1 

18. 3! NONE 

2  * 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1034 

•965295 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543! 4A41 !  -  !  -  •  9.6! 

_ 

1466! 

« 

18.3 ! NONE 

{  1 

!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1035 

! 

J965296 

!  !  195.0!  35.01  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1 466! 

1 

18.3! NONE 

j  ; 

•OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1036 

i 

! 965297 

!  •  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

1 

18.3! NONE 

1  1 

!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1037 

! 

! 965298 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

1 

18.3! NONE 

1  j 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1038 

1 

1*965299 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

1 

18.3 'NONE 

2  1 

!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1039 

! 

! 965300 

•  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543 ! 4 A 41 i  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466*! 

! 

18.3! NONE 

j  ; 

20H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1040 

i 

*965301 

•  !  195.0!  35.0!  1.8! 

S4314A41 !  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466*! 

! 

18. 3! NONE 

j  1 

!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  104' 

| 

1965302 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1 466  j 

1 

18.3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1042 

! 

5965303 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1043 

! 

!  965304 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

18. 3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1044 

* 

•965305 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41 1  -  !  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

1 

18.3! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1045 

! 

1965306 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41 1  -  1  -  1  9.6! 

«. 

1466! 

! 

18.31N0NE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1046 

! 

1965307 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A4K  -  1  -  !  9.o! 

_ 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OP  1047 

! 

1965308 

1  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543 ! 4A41 1  -  !  -  1  9.6! 

1466? 

! 

18.3‘NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

OR  1048 

! 

1965309 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  •  -  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

16.3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1049 

1 

1965310 

!  1  195.0!  35.0!  1.8! 

54314A41!  -  !  -  1  9.6! 

. 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1989 

0»  1050 

! 

1965311 

!  !  195.0!  35.0!  1.8! 

543! 4 AAA t  -  !  •  !  9.6! 

_ 

1466! 

! 

18.3! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1989 

OR  1101 

! 

1553782 

!  1  195.0!  35.0!  1.81 

90014A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

* 

1474! 

1 

1 3.4 ! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR  1102 

1 

1553783 

1  !  195.1!  35.1!  1.8! 

90014A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1474! 

1 

13.4! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR  1103 

1 

1553784 

1  !  195.1!  35.1!  1.8! 

90014A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1474! 

! 

1 3.4 1N0NE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR  1104 

l 

1553785 

1  1  195.1!  35.1!  1.8! 

90014A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1474! 

! 

13.4! N  YE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR  1105 

1 

1553786 

1  1  195.1!  35.1!  1.8! 

90014A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

1474! 

! 

13.4! NONE 

2  2 
! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR  1106 

1 

1618502 

1  1  195.1!  35.1!  1.8! 

86514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 

1  OH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1107 

1 

1618503 

1  !  195.1!  35.0!  1.8! 

86514A41!  195.0!  35.0!  9.01 

_ 

1476! 

t 

13. o! NONE 

1  2 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1108 

1 

1618504 

1  !  195.1!  35.0!  1.81 

66514A41!  195.0!  35.0!  9.01 

_ 

1476! 

1 

13.O1N0NE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1109 

1 

1618505 

!  !  195.1!  35.0!  1.8! 

86514A41 1  195.0!  35.0!  9.0! 

1476! 

1 

13.01  NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1110 

1 

(618506 

1  !  195.1!  35.0!  1.81 

865I4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

1476! 

! 

13 . 0  !  NONE 

I  ! 

!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1111 

1 

1618507 

1  !  195.1!  35.0!  1.8! 

66514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1112 

! 

1618508 

!  !  195.1!  35.0!  1.8! 

86514A41!  195.0!  35.01  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1113 

1 

1618509 

!  !  195.11  35.0!  1.8! 

86514A41!  195.01  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1114 

1 

1618510 

!  !  195.1!  35.0!  1.81 

66514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1115 

1 

1618511 

!  !  195.1!  35.0!  1.8! 

66S)4A41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

1 

13.0 ! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1116 

! 

1618512 

1  !  195.1!  35.0!  1.8! 

66514A411  195.0!  35.0!  9.01 

m 

1476! 

! 

13.0! NONE 

1  1 

!0H  CINCINNATI  i 

I960 

OR  1117 

1 

1618513 

!  1  195.1!  35.0!  1.6! 

86514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1476! 

1 

i3.oi*0Kc 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1118 

1 

1618514 

!  1  195.1!  35.01  1.8! 

865I4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1476! 

! 

13.O1N0ME 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1119 

1 

1618515 

!  1  195.1!  35.0!  1.8! 

86514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  1120 

1 

1618516 

•  !  195.1!  35.0!  1.8! 

86S14A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1 47  6  j 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

1V80 

OR  1121 

1 

1618517 

!  !  195.1!  35.0!  1.8! 

865! 4A41 1  !°5.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

i 

13.0! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1122 

i 

1 61 8'1 8 

!  !  195. It  35.0!  1.8! 

86514A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

_ 

1476! 

! 

13.0! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1980 

OR  1123 

1 

16185*9 

!  !  195.1!  35.0!  1.8! 

865! 4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1476! 

; 

13.0 {NONE 

!  ! 
!0K  CINCINNATI! 

1980 

1 

* 

!  !  195. It  35.1!  1.8! 

!  !  !  !  ! 

—  ! 

! 

I 

!  I 

!  ! 

■  III!!!!  !  !  I  ! 


0*>0  TAoLt  i  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGR! 

DXST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  guard 
!  NUMBER 

!  1VTCC 

!  NET  !CODE 

J  REGIS"!**** 

•  TER  1  SEE 
!  TON*  1PA6E 
!  NAGE  •  IV 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! BRDTH! 

REG.  !  REG.! 
//////I/////! 
OVER-!  OVER-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

a 

LOAD-j 
ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  i  V  e  S  S  £  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) !/////////////// /!TD !//////// //J 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LXN6-2  !* 

a 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

RFBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

j 

i 

i  | 

i  i 

•  j 

1 

a 

i 

; 

i 

a 

a 

i 

a 

i 

! 

i 

! 

! 

2 

(CONTINUED) ! 

i  ; 

a 

• 

i 

i 

i 

i 

OR 

1124 

•618520 

1  86514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

13-0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1980 

i 

j  i 

195.1! 

35.11 

1.8! 

-  J 

i 

« 

2 

OR 

1125 

i 61 8521 

•  86514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

1 3. 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

a 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  j 

« 

2 

i 

OP 

1126 

•618522 

1  86514A41 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

13.0IN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

■  i 

t95. 1 ! 

35.1! 

1.8! 

-  j 

! 

• 

I 

OR 

1127 

•613523 

1  86514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

1 3. 0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

i 

i  i 

19S.1! 

35.1! 

1.8! 

-  a 

l 

2 

; 

2 

OR 

1123 

! 61 8  524 

1  86514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

1 3.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

t  t 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  J 

» 

i 

« 

OR 

1129 

•618525 

•  56514A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

1 3 . 0 ! NONE 

‘OH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  J 

■ 

l 

i 

OR 

1130 

1618526 

1  8651  4A  41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

13*0! NONE 

•OH 

CINCINNATI < 

1980 

i 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  i 

! 

a 

! 

OR 

1140 

1542554 

1  93614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

1 2 . 2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

! 

OR 

1141 

1542558 

1  93614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

; 

«  ; 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  a 

a 

2 

! 

OR 

1147 

*161  3543 

»  10Q9UA41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

14.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

t 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  a 

a 

< 

a 

OR 

1143 

1548504 

!  93614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1509! 

14.4  1  NONE 

(OH 

CINCINNATI j 

1973 

j 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  i 

! 

i 

2 

OR 

1149 

1543506 

!  93614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1509! 

14.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1973 

i 

j _ | 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

j 

a 

a 

OR 

1162 

1629803 

1  67614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13.1 ! NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1980 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

t 

i 

} 

OR 

1163 

1629804 

1  67614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13.1! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  J 

i 

2 

« 

OR 

1164 

1592337 

!  67614A40 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

1 3. 2  ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI j 

1978 

« 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

1165 

1637755 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

! 

OR 

1166 

•637756 

f  88614A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

1 

OR 

1167 

1637757 

1  886S4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

J 

j  | 

195.1! 

35.11 

1.6! 

-  j 

i 

! 

< 

OR 

1168 

1637758 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 3 • 6  !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

■  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

< 

! 

0» 

1169 

•637759 

!  886J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 3.61  HOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  j 

1 

j 

; 

OR 

1170 

1637760 

•  88614A41 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 3. 0 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1981 

j 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ; 

! 

■ 

OR 

1171 

1637761 

1  5  56  j 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

i 

i  • 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  j 

i 

i 

! 

OR 

1172 

1637762 

*!  SS614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6!  NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1981 

5 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

! 

OR 

1173 

1637763 

!  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

13.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

5981 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

•  • 

! 

I 

! 

OR 

1174 

1637764 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 3 . 6 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

! 

OR 

1175 

1637765 

•  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

J 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  l 

! 

• 

! 

OR 

1176 

1637766 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI * 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

! 

OR 

1177 

1637767 

1  SS614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

105.1! 

35.1! 

1.7! 

-  • 

! 

! 

i 

OR 

1178 

1637765 

!  88614A41 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  1 

105.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

1179 

1637769 

!  886J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 3 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

■ 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

1160 

1637770 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1181 

1637771 

!  386! 4  A  4 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1182 

1637772 

!  886! 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

j 

! 

OR 

1183 

1637773 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.51  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

!  1 

195,1! 

35.11 

1.7! 

-  | 

* 

! 

! 

OR 

1184 

1637774 

!  88614A41 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

« 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

1185 

i 637775 

\  886J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5  !  NONE 

|0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

1 

! 

! 

OR 

1186 

1637776 

1  886 ! 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13. SIMONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1187 

1637777 

!  386  J  4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  J 

! 

! 

! 

OR 

1183 

1637778 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1189 

1637779 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5! NONE 

(OH 

CINCINNATI ! 

1981 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1190 

1637780 

]  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5INONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

1191 

1637781 

1  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

; 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

1192 

1617782 

!  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5  !  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

! 

OR 

1 1 9  3 

1637783 

1  886UA41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  f 

j 

! 

! 

OR 

1194 

1637754 

1  88654A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

1195 

1637785 

•  88614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

a 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1196 

1637786 

I  38614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1961 

1 

t  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

i 

1 

OR 

1197 

1637787 

(  88614A41 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

1198 

1637788 

!  886I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 {NONE 

J  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

1 

OR 

1199 

1637789 

1  36614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 | NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

1 

! 

! 

OR 

1200 

1617790 

1  88614A41 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

I 

! 

OR 

1201 

1637791 

1  88614A41 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1517! 

13.5INONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

I  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

I 

OR 

1202 

1637792 

!  S8614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13. 5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

1 

! 

OR 

1203 

1637793 

1  38614A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13. 5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

! 

1  1 

! 

1  ! 

195.11 

! 

! 

35.1! 

1.7! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  * 

!  V 

E  S  S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE ILENGTH! BROTH! 

j 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING 

REG.  ! 

7 1 AK 

!  COAST 

1  TER  1  SEE1//////17////1 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1  PAGE ! 

OVER”! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LX6HT) ! /////////////// /!TD! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT* 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2 

‘REBUILT 

<1 8)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

; 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  1  1 

t 

j 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

j 

i 

; 

2 

2 

j 

(CONTINUED) ! 

j  i  i 

i 

i 

1 

• 

j 

t 

i 

OR  1204 

! 637794 

1  88614A41! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  ! 

195-1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  i 

! 

i 

OR  1205 

•637795 

1  66614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1  St  7* 

1 3.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

2 

i 

OR  1206 

•637796 

1  88614A41! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1981 

1  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

j 

j 

OR  1207 

•637797 

1  88614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5! NONE 

ion 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195-1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

2 

1 

OR  1208 

•637798 

•  88614A41! 

195-01 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1981 

t 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.78 

.  j 

i 

2 

OR  1209 

! 637799 

1  886UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517* 

13.5 ! NONE 

8  OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

i 

OR  1220 

1637800 

1  88614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1517! 

13.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

2 

! 

OR  1221 

•637801 

1  38614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 ! NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1981 

• 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

2 

2 

OR  1222 

•<537802 

•  38614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1517! 

13.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

» 

_  1 

i 

2 

OR  1223 

1637803 

!  88614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13. 5! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1981 

t 

i  i  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  • 

; 

l 

OR  1224 

•637804 

1  88614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1517! 

1 3. 51  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1981 

i  i  * 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

j 

i 

OR  1225 

*619505 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1980 

■ 

i  ;  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

i 

OR  1226 

1619508 

1  67614A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

1 3. 2 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  ; 

; 

2 

OR  1227 

1620323 

i  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

I960 

• 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

i 

OR  1228 

1627574 

•  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1501! 

13.2 1  NONE 

•OK 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

.  i 

2 

j 

OR  1229 

1627577 

i  676!  4A41 ! 

195-0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1501! 

1 3 .2 1  NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

;  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

—  i 

2 

! 

OR  1230 

1627586 

1  6761 4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501  i 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1981 

j 

;  ;  » 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  1 

j 

i 

OR  1231 

1627537 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1501! 

13.2*!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

i 

OR  1232 

1627588 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13. 2*1  NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1981 

i 

1  1  1 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

; 

! 

OR  1233 

1619514 

!  676 1 4  A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 501  i 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

OR  1234 

1619515 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

1 3. 21N0NE 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1235 

1619502 

!  67614A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13. 2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980 

t 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

OR  1236 

1619503 

1  67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

13. 2! HONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

OR  1238 

1579141 

i  67914A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1486! 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1976 

« 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

OR  1239 

j  629203 

l  70014A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

14.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

OR  1240 

1618780 

!  700! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

19.01N0NE 

ioH 

CINCINNATI 

1980 

! 

i  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1241 

1630343 

1  88814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1484! 

19.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

; 

! 

OR  1242 

1613014 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

1501! 

1 6 • 2 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1243 

1618015 

1  676UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

!0h 

CINCINNATI 

1980 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1244 

1  622544 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

OR  1245 

1622545 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16-21N0NE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980 

l 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1246 

1  622546 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  > 

! 

! 

OR  1247 

1622547 

!  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

l 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1248 

1622548 

1  676 1 4  A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980 

1 

1  »  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

OR  1249 

1622549 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16. 2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

OR  1250 

1  622550 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16. 2 {NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

OR  1251 

1623704 

t  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.2IN04E 

IOH 

CINCINNATI 

1980 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1300 

1598308 

1  104314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 5.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1978 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

OR  1301 

1  574547 

1  63814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1407! 

16.01N0NE 

!0H 

CINCINNATI 

1976 

i 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

OR  1302 

1664841 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

|  OR  1701 

1  508243 

!  97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

1 2.3 {NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1967 

1 

!  !  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ) 

! 

! 

OR  1702 

1508244 

1  97814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14551 

12.31  NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1967 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

OR  1703 

1508245 

1  978I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.31  NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1967 

j 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

OR  1704 

1508246 

!  978 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1455! 

12.31  NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1967 

f 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR  1705 

1  508247 

1  97814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3 (NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1967 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.9! 

-  ! 

j 

! 

OR  1706 

1503248 

1  97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1967 

! 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR  1707 

1  503249 

t  97854A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3'NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1967 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

( 

1 

OR  1708 

1508250 

1  97814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

1 2.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1967 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

OR  1709 

1508251 

1  978I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

1  2*  3 1  NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1967 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR  1710 

1503252 

1  978J4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14551 

1  2. 3 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1967 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

OR  1711 

1509222 

f  978 1 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.31  NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1967 

1 

l  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

OR  1712 

1509223 

1  97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1967 

I 

1  !  I 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR  1713 

1509224 

1  97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1967 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR  1714 

1509225 

1  97814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

1 2 .3 1  HONE 

•OH 

CINCINNATI 

1967 

! 

1 

t 

1  1  1 

I  !  1 

!  1  ! 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.9! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

!  !  VTCC 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

ESSEL  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ‘CODE 

JlENGTH! 8RDTH! 

1 

j 

! 

EST  ;  CARGO  HANDLING 

!$ 

OPERATING  ! 

COAST 

!  TER  !  SEE 

!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  * 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

GUARD 

!  TON-  !PAGE 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) J//////////////// 

STD !//////////! 

OR 

NUMBER 

!  NAGE  !  IV 

AL.  ! 

ALL  SLI6HT! 

POWER ! 

ENGERS  !* 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*RE8UILT 

(18)  OHIO 

RIVER  COw  THE 

!  ! 

«  i 

•  i 

• 

J 

i 

j 

2 

2 

i 

| 

i 

t 

i 

1 

1 

1 

(CONTINUED) 

i  ; 

j 

• 

! 

1 

OR 

1715 

509226 

!  97854A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1455! 

12.3!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

i  t 

195.1! 

35.1! 

1.7* 

-  • 

i 

1 

OR 

1716 

509227 

•  978I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1455! 

1 2.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

• 

-  | 

! 

! 

OR 

1717 

509228 

•  97854A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1455! 

12.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

j 

-  j 

i 

{ 

ot 

1718 

509229 

!  978! 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1455! 

1 2.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  2 

i 

! 

OR 

1719 

509230 

i  97814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1455! 

12.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

• 

-  » 

i 

j 

OR 

1720 

509231 

j  97854A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1455! 

12.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

i  2 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

OR 

2101 

646925 

!  867S4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  • 

1461! 

12.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

i  * 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

i 

1 

OR 

2102 

646926 

!  867S4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1461! 

1 2 . 9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

i  2 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

1 

OP 

2105 

646927 

!  867I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1461! 

12.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

i  i 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  • 

i 

2 

OR 

2104 

646928 

\  867J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1461! 

12.9J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

i  i 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

i 

2 

OR 

2105 

64692? 

!  86754A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1461! 

12.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

i  ; 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

■ 

2 

OR 

2106 

646930 

•  867 ! 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

1 2. 9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

i  i 

t95.1 ! 

35.0! 

1.9! 

-  ; 

i 

2 

OR 

2107 

646931 

!  867!  4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1461! 

12.9J  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

2  ; 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

2 

OR 

2108 

646932 

!  867S4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1461! 

12.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

! 

! 

OR 

2109 

646933 

•  867 ! 4 A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

1 2. 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

j 

! 

OR 

2110 

646934 

!  867! 4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

12.9! NONE 

•OK 

CINCINNATI! 

1982 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

i 

1 

OR 

2111 

646935 

!  867I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

1 2. 91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

! 

1 

00 

2112 

646936 

1  66714A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1461! 

12.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

1 

1 

OR 

2113 

646937 

!  867J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1461! 

12.9!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1933 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

1 

! 

OR 

2114 

646938 

!  867J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1461! 

12.9i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

I  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

OR 

2115 

646939 

!  867I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

12.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

1 

OR 

2116 

646940 

!  867J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

14611 

12.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

•  • 

! 

1 

OR 

2117 

646941 

!  867 !  4A41 

19S.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1461] 

12.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  2 

! 

! 

OR 

2118 

646942 

!  867  J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14612 

1 2. 9! NONE 

*!0M 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

OR 

2119 

646943 

!  867I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1461! 

1 2.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

OR 

2W3 

646944 

!  867I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1461! 

12. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

OR 

2121 

646945 

!  867  i  4A41 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1461! 

1 2. 9! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1983 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

•  ! 

l 

! 

OR 

2122 

924227 

!  687I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1461! 

1 2.9! NONE 

I0H 

CINCINNATI! 

1987 

!  ! 

105.0! 

35.0! 

1.9! 

-  j 

l 

! 

OR 

2125 

643796 

!  971J4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1491! 

13.0! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1981 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

| 

! 

OR 

2126 

643792 

!  97114A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1491! 

1 3.0! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

j 

! 

OP 

2127 

643793 

!  971UA41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

14912 

13.0! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1981 

!  ) 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  J 

j 

! 

OR 

2128 

643794 

!  971 !  4 A 41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1491! 

1 J.OINONE 

20H 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

OR 

2129 

643795 

!  97124A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14912 

13.0! HONE 

20H 

CINCINNATI! 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  J 

! 

! 

OR 

2130 

558970 

i  927 !  4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14861 

16.0! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1975 

J  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  J 

! 

! 

OR 

2131 

605272 

!  1009I4A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1491! 

18.6 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI) 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  2 

! 

! 

OR 

2571 

564861 

!  684J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

15271 

11.4!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI  2 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  f 

2 

I 

OR 

2572 

564862 

!  68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  } 

15272 

11.4 i NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

OR 

2573 

364863 

!  684UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1527! 

1 1 .4 ! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

2574 

564864 

1  68414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1527! 

11.4  2  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1  J 

» 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

2575 

564865 

!  684J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1527! 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OR 

2576 

$64866 

!  654KA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1527! 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

OR 

2577 

564867 

!  634 ! 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1527! 

1 1 .4! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

!  1 

! 

195.1! 

35,1! 

1.5! 

-  I 

1 

! 

OR 

2578 

564868 

!  68414A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1527! 

11.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.11 

1.5! 

•  J 

! 

! 

OR 

2579 

564869 

1  684UA40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1527! 

1 1 .4  j  NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

2580 

564870 

!  664I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1527! 

11.4IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

!  I 

! 

195.11 

35.11 

1.51 

-  2 

! 

! 

OR 

2581 

564871 

!  684J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15271 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OR 

2582 

544872 

!  684I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1527! 

11 .4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

2 

OR 

2583 

564873 

!  684I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1527! 

11.4! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1975 

1  ( 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

OR 

2584 

564874 

!  68414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  527! 

11. 4! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  » 

1 

! 

OR 

2585 

564675 

!  684J4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1527*. 

11.4!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

l  ! 

i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

OR 

2586 

564876 

!  634I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1527! 

1  1 .4! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1975 

J  l 

j 

195.1! 

35.1J 

1.5! 

-  2 

! 

2 

OR 

2587 

564877 

t  684J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

OR 

2588 

564878 

!  684 !4 A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15271 

11. * ! NONE 

!0n 

CINCINNATI! 

1975 

I  1 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

OR 

2589 

564879 

!  684I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  2 

1527! 

11. 4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

j  2 

( 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  !  !  195.1!  35.1!  1.5!  !  -  !  ! 

II!!!!!  I  ! 

!!!!(!!  !  ! 
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ENCR! 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ]  6UARD 

J  NUMBER 

•  1VTCCJ  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  ICODE  t LENGTH  1 BR DTK)  • 
IREGIS-!****!  REG.  I  REG. 'LOAD-1 
«  TER  •  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  ! PACE !  OVER”! OVER"! /////I 
(  NAGE  2  IV  !  ALL  1  ALL  1LI6HT! 

ICAPACITY! 

!  • 

!  CARGO  ! 

! ////////! 
HORSE!  PASS-  I 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL! 

EST  •  CARGO  HANPLXNG  IS  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  »TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  JAO!  LINE-1  ! 

LIGHT) I////////////////1TD! ////////// I 
(FEET)!  LINE-2  ICC!  LZNE“2  !* 

i 

i 

YEAR  ! 
BUILT  J 
OR  ! 

REBUILT! 

(18)  OHIO 

1 

i 

RIVER  CO.,  THE  » 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

i 

1 

2 

! 

f 

j 

! 

i 

i 

2 

i 

j 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

i 

i 

i 

t 

j 

I 

; 

OR  2590 

1564880 

68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 527  j 

11.4! KONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

» 

} 

1 

OR  2591 

•564881 

684! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

11.4 • HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

l 

! 

l 

OR  2592 

•564882 

68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1527! 

1 1 .4! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1975 

« 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

{ 

-  t 

i 

! 

i 

OR  2593 

•564883 

68414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

11.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

i  i 

195.1! 

35.11 

1.5! 

j 

-  ; 

! 

l 

j 

OR  2594 

j  564884 

684 14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

t 

i 

i 

OR  2595 

•  564885 

68414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

11.4 {NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

i  i 

195.1* 

35.1! 

1.5! 

j 

-  * 

< 

1 

i 

OR  3001 

•558972 

927J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1526* 

11. 4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

i  i 

19S.1! 

35.1! 

1.5* 

j 

-  i 

i 

! 

« 

OR  3002 

! 558975 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1526! 

11.4! NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1975 

i 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

j 

; 

OR  3102 

•531351 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

1 2.2! NONE 

*  OH 

CINCINNATI! 

1971 

!  1 

195-11 

35.1! 

1.7! 

j 

-  i 

! 

! 

i 

OR  3103 

j  531352 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1497! 

1 2. 2 ) NONE 

•ON 

CINCINNATI! 

1971 

i 

»  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

t 

-  t 

} 

! 

! 

OP  3104 

•531353 

69514A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1497! 

12.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

—  i 

i 

i 

! 

OR  3105 

1531354 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

12.2! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  J 

! 

I 

j 

OR  3106 

1531355 

695I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1497! 

12.2 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

2 

-  i 

! 

j 

! 

OR  3107 

•531  356 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1497! 

12- 2  5  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

OR  3109 

1531358 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

1  2 . 2  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3110 

i 531359 

695! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

12.2! NONE 

JOK 

CINCINNATI! 

1971 

i 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

OR  3111 

1531360 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1497! 

1 2. 2  !  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ; 

; 

! 

! 

OR  3112 

1531361 

695 i 4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

• 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

OR  3113 

j  531 362 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1497! 

12.2  !  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

i  i 

195.11 

35.1! 

1.7! 

t 

-  • 

i 

! 

! 

OR  3114 

1531363 

695J4A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

14971 

12.2JNONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

2 

! 

OR  3115 

1531364 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1497! 

12.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

| 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

•  i 

t 

i 

i 

OR  3116 

•531365 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 497 1 

12.2i NONE 

•ON 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

t 

-  2 

i 

! 

! 

OR  3118 

•531367 

695  S 4  A 40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12. 2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3119 

1531368 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1497! 

12. 2JN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3120 

1531369 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

; 

-  ! 

1 

I 

! 

OR  3121 

1531370 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

1 2. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

« 

! 

! 

OP  3123 

1  531 37? 

695 ! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12. 2 i NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3124 

1531373 

695I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12 .2 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR  3125 

1531374 

695 i 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1497! 

12.2! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

J  ! 

195.11 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR  3126 

1531375 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9,01 

- 

! 

1497! 

1 2. 2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3127 

1531376 

69514A40I 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3128 

1531377 

695I4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12 .2 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR  3129 

1531378 

695I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3130 

1531379 

695I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

l 

1  ! 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR  3131 

1531380 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14971 

12.2IN0KE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3132 

1531381 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14971 

12.2! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR  3133 

1531382 

695 14 A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

1 2 . 2  !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI i 

1971 

! 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

» 

i 

OR  3134 

1531383 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1 4975 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

OR  3135 

1531384 

6951 4  A  40  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

•  ; 

! 

j 

! 

OR  3136 

•531385 

695I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1497! 

12.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

j 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

j 

! 

OR  3137 

1531386 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.25NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  ! 

1 

! 

! 

OR  3138 

1  531387 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

OR  3139 

1531388 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

1 2. 2! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

OR  3140 

1531389 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

; 

-  ! 

i 

! 

i 

OR  3142 

1531391 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

■ 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

OR  3143 

1531392 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1497! 

12.2 ! NONE 

!QH 

CINCINNATI! 

1971 

; 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

OR  3144 

1S31393 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1497*1 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

i 

! 

OR  3145 

1531394 

695 14A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR  3146 

•531395 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0» 

- 

i 

1497! 

12.22N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

{ 

1 

OR  3147 

1531396 

695I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

t 

1497! 

12. 2 {NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

•  j 

! 

! 

i 

OR  3146 

1531397 

69514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

J 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

{ 

-  ! 

i 

! 

! 

OR  3150 

1531399 

6  9  5 1 4 A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  ! 

( 

! 

( 

OR  3151 

1534581 

67014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1497! 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

i 

•  i 

! 

! 

! 

OR  3152 

1534582 

67014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

13.2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

! 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

i 

! 

-  ! 

; 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

2 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

01  ST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

(18)  OHIO 

OR  3209 

1 

i 

RIVER  CO.#  THE  ! 

(CONTINUED)* 

‘534639 

OR  3210 

1534640 

OR  3211 

1534641 

OR  3213 

1 534643 

OR  3214 

! 534644 

OR  3215 

•534645 

OR  3216 

•534646 

OR  3217 

! 534647 

OR  3218 

•534648 

OR  3219 

•534649 

OR  3220 

1534650 

OR  3221 

5535498 

OR  3222 

•535499 

OR  3223 

5535500 

OR  3224 

5535501 

OR  3225 

5535502 

OR  3226 

5535503 

OP  3227 

1535504 

OR  3228 

5535505 

OP  3229 

j  535506 

OR  3230 

5535507 

OR  3231 

1 S3S  50  8 

OR  3232 

5535509 

OR  3233 

5535510 

OR  3234 

5  535511 

OR  3235 

5535512 

OR  3236 

5535513 

OR  3237 

5535514 

OR  3238 

5535515 

OR  3240 

5535517 

OR  3241 

5535518 

OR  3242 

5535519 

OR  3243 

5535520 

OR  3244 

5535521 

OR  3245 

5535522 

OR  3246 

5535523 

OR  3247 

1535524 

OR  3248 

5535525 

OR  3249 

5535526 

OR  3250 

5535527 

OR  3251 

5561935 

OR  3252 

5561936 

OR  3253 

5561937 

OR  3254 

5561938 

OR  3255 

5561939 

OR  3256 

5561940 

OR  3257 

1561941 

OR  3258 

5561  942 

OR  3239 

5579963 

OR  3260 

5579964 

OR  3301 

5546571 

OR  3302 

5546572 

OR  3303 

5546573 

1 

OR  3304 

5546574 

l 

i 

! 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LEM GTHiBRDTH!  ! 
!R£GlS-!»«*»!  REG.  !  REG.1LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LISKT!  POVER 


2  !  ii 

•  t  j  i 

2  1  i  j 

<  !  tj 

67054A405  195. oi  35. oj 

2 

j 

« 

9.oi 

5  5  195.1!  35.1! 

1.7! 

67054A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

670! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!, 35.1! 

1.7! 

670S4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

670! 4A4Q!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

67054A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

670J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  J5.1! 

1.7! 

670J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

670J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

670S4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

!  !  19S.1!  35.1! 

1.7! 

67014AA0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

70354A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703! 4A40 !  195.0!  3$.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

70354A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195-0!  35.0! 

1.8! 

703J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703!4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703!4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

70354A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

7031AAA0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703I4A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703UA40I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

70314A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.01 

1.8! 

703I4AA0!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

!  1  195.0!  35.01 

1.8! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703I4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1  195.01  35.0! 

1.8! 

703J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  !  195.0!  35.01 

1.8! 

70314A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

703!4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  I  195.0!  35.01 

1.8! 

703IAA40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

!  !  195.0!  35.01 

1.8! 

70314A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

I  1  195.01  35.0! 

1.81 

703I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1  195.01  35.0! 

1.8! 

703! 4A40 !  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

!  1  195.0!  35.01 

1.8! 

637! 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I  !  195. tl  35.1! 

1.6! 

637I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1  195.11  35.1! 

1.6! 

63714A41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

63714A4U  195.0!  35.0* 

9-0! 

- 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

637MA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1  195.1!  35.11 

1.6! 

637I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  !  195.11  35.11 

1.6! 

637I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1  195.11  35.11 

1.61 

63714A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1  195.11  35.1! 

1.6! 

689 I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

689I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

!  1  195.1!  35.11 

1.7! 

7071 4 A 40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

707I4A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

707I4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1  1  195.11  35.11 

1.6! 

707J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

t  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

!  !  !  I 

!  !  )  ! 

! 

! 

iCAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!  PASS-  ! CL ISHT) !//////////////// *TD! ////////// !  OR  ! 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !»RE8UILT! 


i 

j 

1 

2 

14971 

1 

1 

2 

2 

13.2! NONE 

!  ! 

j  1 

!  i 

!  1 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

-  t 

13.2! NONE 

ioH  CINCINNATI j 

1972 

1497! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

-  i 

13. 2i NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

1497? 

-  t 

13.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

-  i 

1 3.2 ! NONE 

•  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

13.2 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

13.2‘NONE 

!oh  Cincinnati! 

1972 

1497! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

1497! 

-  i 

13. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI*! 

1972 

1497! 

1 3. 2  j  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

1479? 

-  i 

13.1! NONE 

!0K  CINCINNATI! 

1971 

1 479  j 

13.1 ! NONE 

!0H  Cincinnati! 

1971 

1479!* 

13.1 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1971 

1479! 

-  « 

13.1 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1971 

1479! 

13.1! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971 

1 4  79  i 

13.1 !NONE 

!0H  CINCINNATI j 

1971 

1479* 

13.1! NONE 

•  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1971 

1479! 

13.1 ! NONE 

.  2 

(OH  CINCINNATI! 

1971 

1 47  9  i 

13.1! NONE 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1971 

1479! 

13.1! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971 

1479! 

13.1 j  NONE 

•  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1971 

O' 

r- 
^  1 

13.1! NONE 

! 

iOH  CINCINNATI! 

1971 

1 479  i 

13.1 {NONE 

!0H  CINCINNATI ! 

1971  ! 

1479! 

13.1 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13-1 ! NONE 

jOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

1 3.1 i NONe 

*!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13.1 {NONE 

IOH  CINCINNATI* 

1971  ! 

1479! 

13.1 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  1 

1479! 

13.1! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  1 

1479! 

13.1! NONE 

•  1 
IOH  CINCINNATI! 

1971  i 

1479! 

13.1 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13.1 (NONE 

•  I 

IOH  CINCINNATI! 

1971  I 

1479! 

13.1 >  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  | 

1479! 

13.1 ! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1971  I 

1479! 

13. 1 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13.1 JNONE 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13.1 ! NONE 

^  I 

IOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1479! 

13.1 {NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1971  1 

1479! 

13.1 ! NONE 

•  I 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

1502! 

13.6JH0HE 

^  ( 
!0H  CINCINNATI! 

1974  ! 

1502! 

13.6! NONE 

•  • 

!0H  CINCINNATI! 

1974  ! 

1502! 

13.6! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

1502! 

13.6! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975  ! 

15021 

13.6  JNONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

1502! 

U.MKOHE 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

1502! 

1 3.6! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1975  ! 

1502! 

13.65N0NE 

(OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

1447! 

1 3. 2! NONE 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

1977  *! 

1447! 

13.2IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  ! 

1514! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1514* 

13.3JN0NC 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1514! 

13.3! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1973  1 

1514! 

-  ! 

! 

! 

13.3 1  NONE 
! 

! 

! 

!  ! 

IOH  CXMCINKATX I 
!  1 

!  1 

!  ! 

1973  ! 

! 

1 

TABLG  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


644 


ENGR! 

01  ST! 

OPERATOR 

•  SVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

•  NET  ! COOE 1 LENGTH! BRDTHl  1 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  £0  1 

1  TON-  1  PAGE!  OVER-!  OVER-!/////!  HORSE 
1  HAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT !  POWER 

(13)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

(CONTINUED) 

i 

i 

i 

t 

i 

j 

l 

11  11 

11  1  1 

!  1  1  ! 

ji  1  1 

1 

t 

i 

a 

OR  3305 

! 546575 

« 

a 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

1  •  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3306 

1546576 

! 

i 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  330? 

1546577 

i 

i 

a 

70714A4C!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3308 

1546578 

a 

i 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

OR  3309 

1546579 

« 

a 

j 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  ‘  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3310 

1546580 

j 

i 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

•  !  1«5.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3311 

1546531 

a 

a 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

OR  3312 

1546582 

i 

j 

t 

707I4A40!  195-0!  35.0! 

!  !  195.11  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3313 

1546583 

i 

• 

i 

70754A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

OR  3314 

1546584 

i 

a 

• 

70714A40!  195.0!  35.0! 
t  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

OR  3315 

1546585 

i 

j 

2 

70714A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3316 

i 546586 

; 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.01 

1.6! 

— 

OR  3317 

1546587 

1 

2 

! 

707*4A40!  195.0!  35.01 
!  !  195.1!  35.11 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3318 

5546588 

1 

a 

2 

70714A401  195.0!  35.0! 

•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

** 

OR  3319 

1546539 

i 

* 

2 

70? ! 4A40 !  195.01  35.0! 

•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OP  3320 

1546590 

j 

a 

1 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3321 

1546591 

1 

! 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

OR  3322 

•546592 

1 

1 

2 

70754A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

OR  3323 

1546593 

1 

! 

! 

707! 4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

OR  3324 

•546594 

; 

2 

70714A40!  195.0!  35.0! 

•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

OR  3325 

1546595 

i 

j 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3326 

•546596 

1 

1 

2 

707 ! 4A40!  195.0!  35.01 
•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

m 

OR  3327 

1546597 

1 

i 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

OR  3328 

•546598 

1 

i 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

OR  3329 

1546599 

! 

l 

! 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OP  3330 

•546600 

i 

! 

2 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

m 

OR  3331 

1546601 

1 

1 

! 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3332 

1546602 

1 

! 

« 

707 J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3333 

1546603 

! 

! 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  i  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

OR  3334 

1546604 

! 

1 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3335 

1546605 

1 

J 

! 

707 ! 4A40 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3336 

1546606 

! 

1 

! 

707J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

OR  3337 

1546607 

1 

1 

! 

70714A40!  195.01  35.0! 

!  I  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

OR  3338 

1546608 

1 

! 

1 

707 1 4 A 40 !  195.0!  35.01 
!  I  195.1!  35.1! 

9.01 

1.6! 

- 

OR  3339 

1546609 

1 

1 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3340 

1546610 

! 

1 

! 

707 1 4A40 !  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

CR  3341 

1552475 

1 

1 

! 

707 14A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.11 

9.0! 

1.6! 

OR  3342 

1552476 

! 

1 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

OR  3343 

1552477 

1 

1 

f 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1)  35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

OR  3344 

1552478 

i 

t 

70714A40!  195.0!  35.0! 

1  I  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3345 

1552479 

( 

a 

1 

707 ! 4A40 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

OR  3346 

1552480 

1 

! 

! 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

OR  3347 

1552481 

1 

1 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  )  195.1!  35.1! 

9.01 

1.6! 

OR  3346 

!  552432 

1 

1 

1 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

I  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

■* 

OR  3349 

1552463 

1 

i 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

OR  3350 

1552484 

! 

! 

1 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3351 

1552485 

! 

1 

1 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3352 

1552486 

I 

! 

! 

7071 4 A40 1  195.01  35.0! 

1  1  195.1!  35.11 

9.0! 

1.6! 

' 

OR  3353 

1552487 

1 

1 

! 

707 ! 4A401  195.01  35.01 

1  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

0*  3354 

1552488 

1 

1 

707 ! 4A401  195.0!  35.0! 

•  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3355 

1552489 

i 

1 

1 

70714A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.6! 

OR  3356 

1551706 

2 

1 

703 1 4 A 40 i  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

OR  3357 

155170? 

1 

1 

2 

70314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

OR  3358 

1551708 

! 

j 

70314A40 !  195.0!  35.01 

1  1  195.01  3S.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

1  I  I  !  I  I  I 

I  !  !  !  I  I  1 


SCAPACITY!  HIGH-  !  lUiSIl!  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  IOPERATING  !  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ETC!  BASE  !  YEAR  ! 
Ullllllli  POINT  •  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ///// /////!  OR  ! 
!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


! 

! 

i 

1514! 

! 

! 

! 

! 

13.3! NONE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

2  2 

i 

1973 

1 

1514! 

13.3iN0NE 

•OH  CINCINNATI! 

1  « 

1973  ! 

1514! 

13.3 |n0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1  | 

1973 

1514i 

13. 3! NONE 

ioH  CINCINNATI! 

j  l 

1973 

1514! 

13. 3l NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1973 

-  ! 
1514! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1973 

1514! 

13.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1  j 

1973 

1514! 

1 3.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1  2 

1973 

1 

1514! 

13.3!N0NE 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1973 

1514! 

13. 3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

■  1 

1973 

-  ! 
1514! 

! 

13.3 ! NONE 

•OH  CINCINNATI j 

2  2 

1973 

1514! 

13-3! NONE 

J  OH  CINCINNATI! 

1973 

-  ! 
1514! 

1 3.3! NONE 

2  j 

•OH  CINCINNATI! 

1  2 

1973 

1514! 

! 

13.3JN0  a: 

1 

!0H  CINCINNATI! 

j  2 

1973 

1514! 

2 

1 3. 3 ! NONE 

■ 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1973 

1514! 

! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

j  2 

1973 

1514! 

1 3.3  !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

2  1 

1973 

1514! 

1 3.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1973 

1  »A  | 

13.3JN0NE 

!  I 

•OH  CINCINNATI! 

1  « 

1973 

1514! 

13.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1973 

-  ! 
1514! 

1 3.3 ! NONE 

1 

2  2 

!0H  CINCINNATI j 
j  j 

1973 

1514! 

i 

13.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1973 

1514! 

13.3  (NONE 

2  j 

•OH  CINCINNATI! 
j  2 

1973 

1514! 

13. 3  !  NONE 

{OH  CINCINNATI! 
j  2 

1973 

1514! 

1 3. 3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973 

1514! 

13.31N0NE 

1  j 

•OH  CINCINNATI! 

1  2 

1973 

1514! 

1 3. 3! NONE 

l OH  CINCINNATI! 
j  | 

1973 

1514! 

13.31N0NE 

! OH  CINCINNATI! 
j  1 

1973 

1514! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

2  { 

1973 

1514! 

13.31N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1973 

1514! 

13.3 ! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

2  2 

1973 

1514! 

1 3.3 i NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  2 

1973 

1514! 

13 .3! HONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  2 

1973 

15U! 

1 3. 3  IvlONE 

IOH  CINCINNATI) 
j  2 

1973 

15141 

! 

13.3! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

2  1 

1973 

15141 

1 

13*3! HOME 

(OH  CINCINNATI! 
j  j 

1973 

1514! 

1 3. 3  I  NONE 

(OH  CINCINNATI! 

2  | 

1973 

1514! 

t 

1 3.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973 

1514! 

( 

13. 3! NONE 

ioH  CINCINNATI! 

|  | 

1973 

*  ! 
1514! 

13. 3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1973 

15141 

1 

13. 51  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  ] 

1973 

15141 

13.3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1973 

15U! 

13. 3!N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

2  1 

1973 

1514! 

! 

13. 3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

|  ] 

1973 

1514! 

13.3 (NONE 

IOH  CINCINNATI! 
j  | 

1973 

1514! 

! 

1 3.3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1973 

1514! 

13. 3 ! NONE 

1 

(OH  CINCINNATI! 
j  | 

1973 

isui 

• 

1 3.3 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

2  1 

1974 

1514! 

1 

13.3 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 
j  | 

1974 

1514! 

1 

13.3! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

2  1 

1974 

1514*1 

13.31N0NC 

!0H  CINCINNATI! 
j  2 

1974 

1492! 

13. 21  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973 

14922 

! 

13.2 ! NONE 

2  1 

IOH  CINCINNATI! 

2  1 

1973 

1492! 

•  i 

! 

13.21N0NE 

! 

! 

! 

•OH  CINCINNATI ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1973 
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ENGR 1 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

i 

DIST! 

OPERATOR 

NET  ! CO DE 1  LENGTH! BROTH! 

! 

! 

■ 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

ETtfCn  1  caiiTa.ruT 

IS  IOPERATING  ! 

i 

vein  i 

RC  «  •  1 

! 

CARGO  ! 

rIXfcP  l  cVUlPnENT 

i  1  VI 

on  jc  < 

TEAK  . 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 

tm/nn 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINE-1  2 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  !  PACE  I 

OVER”! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TDl //////////! 

OR  ! 

J  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  2 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

tINE-Z  !**E8UILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

t  J 

i  i 

i  i 

i 

i 

i 

! 

! 

J 

2 

2 

! 

2 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUED) 

!  1 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

j 

OR  3359 

1551709 

70314A40I 

195.0! 

35. 0! 

9.oi 

- 

i 

1492! 

13.2! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  i 

! 

! 

! 

OR  3360 

1551710 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

OR  3361 

1551711 

70314A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

!  ! 

195,01 

35.0! 

1.7! 

j 

-  1 

i 

! 

OR  3362 

1551712 

703I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1492! 

1 3 . 2 i NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1973  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3363 

1551713 

703I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OR  3364 

1551714 

7031 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR  3365 

1551715 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

> 

1492! 

13.2!  NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

i  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

OR  3366 

J  551716 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13,2! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

!  1 

195.0! 

3S.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

* 

OR  3367 

1551717 

70314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

OR  3368 

1551718 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1492! 

13. 2! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

•  2 

! 

! 

! 

OR  3369 

1551719 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 492 1 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR  3370 

1551720 

70314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3371 

1551721 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1492! 

13.2 !  NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3372 

1551722 

70314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2 l NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974  J 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3373 

1551723 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1492! 

13.2 !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

.  2 

! 

! 

! 

OR  3374 

1551724 

70314A40! 

195.01 

35.0) 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  2 

! 

! 

! 

OR  3375 

1551725 

70314A40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14922 

13.2 !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3376 

1551726 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

1492! 

13.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3377 

1551727 

70314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.21  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3378 

1551728 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3379 

1551729 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1492! 

1 3.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

OR  3380 

1551730 

70314A40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

! 

1492! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974  | 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

OR  3401 

1295522 

69414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

) 

1492! 

10. 9! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

OR  3404 

1295525 

694I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

1492! 

1 0. 9  !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3408 

1296042 

694UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1492! 

10.91  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3410 

1296044 

69414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1492! 

10.9! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  * 

I 

! 

! 

OR  3412 

1296239 

6941 4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

| 

1492! 

10.9 J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

OR  3413 

1296240 

6941 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1492! 

10. 9 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

193.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3414 

1296241 

69414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

10.9! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1964  J 

1  1 

193.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

| 

! 

1 

OR  3413 

1296242 

68414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

10.9! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195*1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

! 

1 

OR  3417 

1296443 

68414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14921 

10.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

193.11 

35.1! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3420 

1296446 

68414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

10.9 !  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  t 

! 

! 

1 

OR  3423 

1296575 

684(44401 

193.0! 

35.0! 

9.0) 

- 

! 

14921 

10.9 !  NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3425 

1296377 

684I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1492! 

10.9 | NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

OR  3426 

1296716 

68414A401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1492! 

10.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964  I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

OR  3428 

1296718 

684(44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1492! 

10. 91  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3430 

1296720 

68414A40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1492! 

10.91  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964  I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

| 

-  ! 

I 

! 

! 

OR  3431 

1296846 

69414A401 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1492! 

10.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964  I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  I 

! 

I 

! 

OR  3432 

1296847 

684(44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1492! 

10.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

193.1! 

33.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3434 

1296849 

684144401 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1492! 

10.9J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964  ! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

] 

-  ! 

! 

I 

! 

OR  3436 

1551731 

703144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2  INONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3437 

1351732 

703144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 492! 

13.2! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974  ( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3438 

1551733 

703144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3439 

1331734 

703144401 

m.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974  J 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3440 

1551735 

70314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1492! 

13*2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3441 

1551736 

703144401 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

! 

1492! 

13.2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974  ( 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR  3442 

1551737 

703(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

OR  3443 

1551738 

703144401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3444 

1551739 

70314440! 

193.0! 

35.0! 

9.01 

- 

j 

1492! 

13. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3445 

1551740 

70314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

- 

1 

1492! 

13*2! NONE 

(OH 

CINCINNATI) 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

•  ! 

! 

I 

! 

OR  3446 

1551741 

70314440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

OR  3447 

1551742 

703)44401 

195. QJ 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1492! 

13. 21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

( 

( 

OR  3448 

1551743 

703144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

13.2! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3449 

1551744 

70314440! 

195.0! 

J5.0! 

9.01 

- 

! 

1492! 

13.2 (NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
1  HUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT!  SCAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

»  NET  1  CODE! LENGTH! 8PDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  JOPERATING  ! 

•REGIS-!****!  REG.  !  REG. !LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 


!  ter  «  %t%\nun\nni\  eo  •  •////////•  point  !  lime-i  !aoj  line-i  \  built  • 

!  TON-  SPA6E!  OVER-iOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ///////////7/7//!TD! ////////// !  OR  ! 
‘  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POMER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !  EE!  LINE-2  !*REBIJILT! 

i  i  i  i  •  •  |  •  •  ! 


! 


(18)  OHIO  RIVER  CO.*  THE 


OR 

3450 

(CONTINUED)! 

1551745 

1  2 
703 ! 4A4ol 

1 

195.0! 

2 

35.0! 

; 

9.oi 

1 

1 

1 

1497! 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3451 

•551746 

i  i 

703!4A40i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

2 

; 

•  2 
14921 

1 

13.2i NONE 

1  J 

!oh  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3452 

i 

1551747 

i  • 

70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

2 

; 

-  1 

1492! 

1 

13.2! NONE 

1  • 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3453 

i 

1551748 

i  2 

70314A40! 

195-0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

• 

1 

-  j 

1492! 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3454 

i 

'•551749 

i  i 

703?  4A40 ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

« 

» 

.  2 
1492!* 

1 

13.2!*  NONE 

1  J 

ioH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3455 

! 

1551750 

!  ! 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

« 

; 

—  2 
1492! 

t 

13.2! NONE 

•  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OP 

3456 

•551751 

!  i 

703*  4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

; 

1 

.  | 
1492i 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3457 

; 

1551752 

i  i 

70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

2 

-  2 
1492? 

1 

1 3. 2 ! NONE 

1  | 

IoH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3458 

i 

1551753 

i  t 

703*4(40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

; 

1 

_  1 

1492 1 

1 

13.2! NONE 

!  1 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

OP 

3459 

i 

•551754 

i  i 

7C3*!4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

t 

1 

•  1 

1492' 

1 

13.2!  NONE 

1  j 

•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3460 

•551755 

;  ; 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

j 

t 

-  2 
1492*! 

1 

13.2! NONE 

1  s 

•OH  CINCINNATI j 

1974 

OR 

3461 

i 

1551756 

2  2 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

2 

_  1 

1492! 

1 

1 3.2  !  NONE 

1  1 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3462 

i 

•551757 

2  • 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

2 

-  1 
14921 

« 

13.2 'NONE 

1  ; 

i OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3463 

2 

•551758 

2  i 

70314A40! 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

-  ; 
1492*! 

t 

13.2! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3464 

t 

1551759 

!  i 

70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

2 

-  ; 
1492! 

! 

13.2 ! NONE 

1  < 

•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3465 

2 

1551760 

t  i 

7031 4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

j 

2 

-  2 
1492! 

1 

13.2! NONE 

•  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3466 

i 

5  551761 

t  2 

703!'4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

2 

•  t 

14921 

1 

1 3. 2 1  NONE 

!  ! 
•OK  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3467 

; 

•551762 

t  2 

703!4A40l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

1 

1492! 

{ 

13.2! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3468 

1551763 

!  1 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

; 

1 

1492! 

1 

13.2 ! NONE 

!  ! 

!  OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3469 

2 

•551764 

!  1  1 
70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  j 

1492! 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3470 

; 

1551765 

!  !  ! 

!  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

1.7! 

9.0! 

t 

1 

.  2 
1492*1 

» 

13.2! NONE 

!  t 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3471 

; 

•551766 

!  1  ! 

!  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

l 

! 

-  ! 
1492! 

! 

13.2 ! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3472 

! 

1551767 

!  !  1 
!  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.01 

_ 

! 

t 

-  ! 
1492! 

l 

13.2! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3473 

! 

1551768 

1  1  1 
•  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

1 

-  ! 
1492! 

! 

13.2 !NONE 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3474 

! 

1551769 

1  t  ! 

1  703I4A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

! 

•  2 
1492*! 

! 

1 3.2JN0NE 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3475 

! 

1551770 

1  !  ! 

1  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
14921 

t 

13.2 ! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3476 

! 

1551771 

0 

O 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

-  1 
14921 

! 

1 3«  2 ! NONE 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1974 

OP 

3477 

! 

1551772 

1  1  ! 

•  703I4A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1492! 

! 

1 3.2JN0NE 

!  ( 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3478 

2 

1551773 

!  1  1 

1  70314A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1492! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3479 

1 

1551774 

!  1  1 

I  703I4A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  1 
1492! 

! 

13.2! NONE 

!  I 

IOH  CXHCI NNRTI ! 

1974 

OR 

3480 

! 

•551775 

1  !  1 
!  70314440! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1492! 

I 

13.2! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3481 

1 

1551776 

I  1  ! 

I  703! 4A40! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

9.01 

. 

! 

! 

-  ! 
1492* 

1 

13.2 ! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3462 

! 

S  551777 

1  1  1 

1  70314A40I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

j 

-  ! 
1492! 

! 

13.2! NONE 

1  t 

IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3463 

! 

1551778 

1  1  ! 
1  7031 4 A  40 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

! 

13.2! NONE 

I  1 

IOH  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3484 

I 

1551779 

1  1  ! 

1  70314A40! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.01 

• 

! 

I 

-  ! 
1492! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

0» 

3485 

2 

1551780 

!  1  1 

1  70314A40I 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

-  1 
1492! 

! 

13.2! NONE 

!  1 
! ON  CINCINNATI! 

1974 

OR 

3531 

I 

1564886 

!  1  ! 

1  68414A401 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

1 

-  ! 
1527! 

! 

11.41  NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3532 

! 

1564887 

1  1  1 
1  68414A40! 

195.1! 

195.01 

35.1! 

35.01 

1.51 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  1 
1527! 

! 

1 1 .4! NONE 

I  1 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3533 

! 

1564688 

i  1  1 

!  684 | 44(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
1527! 

! 

1 1 .41  NONE 

1  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3534 

1564869 

1  1  1 
1  684144(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.01 

1.3! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
15271 

I 

11.4! NONE 

I  ! 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3535 

1 

1564890 

1  1  ! 
1  66(1(4(01 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

• 

1 

! 

-  1 
1527! 

* 

11.4U0NE 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3536 

i 

*1564691 

!  1  1 
1  66(1(4(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 
35.  C! 

1.5! 

9.0! 

1 

! 

-  1 
1527! 

! 

11.41  NONE 

!  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3537 

! 

1564892 

!  !  1 
]  68(1(4(0! 

195.1! 

195.01 

35.1! 

55.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1527! 

1 1 .4! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3536 

1 

1564893 

!  !  ! 
1  68(1(4(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.01 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1527! 

! 

11.4! NONE 

!  I 

! OH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3539 

» 

1 564694 

!  !  ! 
1  68(1(4(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

• 

! 

-  ! 
1527! 

! 

11.41  NONE 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1975 

OR  3540 

I 

1564695 

1  1  1 
1  68(1(4(01 

195.11 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
15271 

! 

1 1 .4! NONE 

(  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3541 

1 

(564696 

1  1  1 
1  68(1(4(01 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

.  1 

1527! 

! 

11.4! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3542 

! 

1564897 

1  1  1 
•  68(1(4(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

. 

1 

« 

-  ! 
1527! 

! 

11.4! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3543 

t 

1564698 

1  1  ! 
•  68(1(4(01 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

i 

1 

-  1 
1527! 

1 

11 .4! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

35(4 

1 

156(899 

!  1  1 
!  68(1(4(0! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

„ 

i 

! 

-  ( 
1527! 

1 

11.41N0NE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3545 

! 

156(900 

1  !  1 
•  68(1(440! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  I 
1527! 

! 

11.4! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3546 

l 

156(901 

1  1  ! 
!  68(144401 

195.1! 

195.01 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

I 

1 

-  1 
1527! 

! 

11 .4! NONE 

!  I 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

0* 

3547 

t 

156(902 

!  !  1 
1  68414440! 

195.1! 

195.01 

35.1! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1527! 

! 

11.4! NONE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1975 

OR 

3548 

! 

1564903 

1  1  1 
!  684*4440! 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.3! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1527! 

! 

1 1 .41  NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1975 

* 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

195.1! 

1 

35.1! 

! 

1.51 

! 

1 

i 

•  1 

! 

• 

I 

1  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIHENS 
NET  1C0DE1LENSTHI 
*R£GI$-!****i  RE6.  ! 
TER  •  SEE!//////* 
TON-  'PAGE*  OVER”! 
NAGE  *  IV  1  ALL  * 

IONS  ! DRAFT! 
8RDTH!  ! 

REG. ! LOAD”! 
/////!  ED  ! 
OVER-!/////! 
ALL  !LI6HT! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS”  ! CLI6HT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  *  (FEET)*  LINE-2 

!  V 
!  S  • 
!TC! 
•AO* 
!T0! 
!EE! 

E  S  S  £  L  !  ! 

OPERATING  !  ! 

8ASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  •  BUILT  J 
//////////*  OR  « 

LINE-2  ‘‘REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

1 

; 

1  1 

i  a 

•  j 

! 

! 

a 

a 

j 

a 

! 

j 

2 

a 

! 

a 

a 

! 

! 

a 

a 

• 

(CONTINUED) | 

a  i 

a 

i 

i 

j 

• 

OR 

3549 

*564904 

684KA40! 

195.0 

35. oi 

9.0! 

- 

a 

1 527 1 

11.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

2 

•  1 

195.1 

35.1! 

1.5! 

a 

~  ! 

j 

a 

J 

OR 

3550 

1 564905 

68414A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

11. 4l NONE 

*0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

2  1 

195.1 

35.1! 

1.5! 

a 

-  a 

* 

! 

OR 

3551 

i 564906 

68414A40! 

195-0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

•  ! 

195.1 

35.1! 

1.5* 

| 

-  ; 

! 

1 

J 

OR 

3552 

1564907 

684! 4A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1527* 

11.4IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

a  i 

195.1 

35.1! 

1-5! 

! 

_  a 

; 

l 

OR 

3553 

1564908 

684 14A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

15271 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  j 

195.1 

35.1! 

1.5! 

i 

-  2 

a 

1 

OR 

3554 

1564909 

684! 4A4ol 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1527! 

1 1  .4 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI  1 

1975 

! 

i  i 

195.1 

35.11 

1.5! 

i 

-  i 

a 

1 

OR 

3555 

1564910 

68414A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1527* 

11.4! NONE 

•OK 

CINCINNATI  1 

1975 

i 

!  t 

195.1 

35.1! 

1.5! 

i 

_  i 

a 

» 

OR 

3S61 

1568910 

703HA4C! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

1 1 . 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

| 

i 

i  j 

195.0 

35.0! 

1-6! 

! 

-  ! 

! 

2 

OR 

3562 

1568911 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

f 

1516! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

<  i 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  a 

a 

! 

OR 

3563 

1568912 

703i4A40i 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15161 

11. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

•  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

I 

« 

OR 

3564 

1568913 

70314A4 0! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9!N0NE 

!  OH 

CINCINNATI!* 

1975 

! 

•  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

t 

1 

OR 

3565 

1568914 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

15161 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

35  66 

1568915 

70314A40! 

195.0 

35.01 

9.01 

- 

| 

1516! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

; 

i  • 

195.0 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

j 

! 

OR 

3567 

1568916 

703! 4A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1516! 

11 .9* NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1975 

a 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.68 

i 

.  j 

1 

1 

! 

OR 

3568 

i  56891 7 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1516! 

11 .9 !NONE 

loH 

CINCINNATI! 

1975 

2 

1 

!  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

1 

1 

OR 

3569 

1568918 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0* 

- 

{ 

1516! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1975 

i 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

1 

OR 

3570 

1568919 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1516.* 

11.9! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1975 

; 

;  * 

195.0 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

2 

OR 

3571 

•568920 

703MA40! 

195.0 

35.0! 

9.0* 

- 

2 

1516! 

11 .9! NONE 

loH 

CINCINNATI* 

1975 

; 

1  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

i 

.  a 

; 

2 

OR 

3572 

1568921 

703UA40I 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1516! 

11 .9!N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

1 

• 

1 

OR 

3573 

•568922 

703! 4A401 

195.0 

3S.0! 

9.0* 

- 

! 

.  1516! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

« 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

l 

2 

OR 

3574 

i 568923 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

i 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

• 

OR 

3575 

1568924 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

i 

1 

OR 

3576 

1568925 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI* 

1976 

! 

*  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

OR 

3577 

1568926 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

”  ! 

! 

! 

OR 

3578 

1568927 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

!  ! 

195.0 

35.0! 

1.6* 

! 

-  I 

! 

! 

OR 

3579 

1568928 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15161 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

OR 

3580 

1568929 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1976 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

3601 

1568930 

70314A401 

195.0 

35*0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

3602 

1568931 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

I 

-  J 

! 

! 

OR 

3603 

1568932 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

*5161 

11 .9! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

OR 

3604 

1568533 

70314A40I 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1516! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

OR 

3605 

I5689J4 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1516! 

11.9! NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1976 

I 

1  I 

195.0 

35.0! 

!.A! 

! 

-  ! 

! 

I 

OR 

3606 

156893S 

703  f  4A40 ! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9'NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

OR 

3607 

1568936 

703I4A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1516! 

11 .9*1  NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

•  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

OR 

3408 

1568937 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1516! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1076 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR 

3609 

1568938 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.91  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

3610 

1568939 

703I4A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

OR 

3611 

1568940 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

11.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

I  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

OR 

3612 

1568941 

7031 4A401 

195.0 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1516! 

11.9!N0NE 

iOH 

CINCINNATI* 

1976 

1 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

OR 

3613 

1568942 

703I4A40! 

195.0 

35.0! 

9.0J 

- 

! 

1516! 

11.91  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

3614 

1568943 

703I4A40I 

195.0 

35.01 

9,0! 

- 

! 

1516! 

11.9IN0ME 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

1 

OR 

3615 

1568944 

7C3UA40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ( 

( 

! 

OR 

3616 

1568945 

703I4A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1516! 

11.91N0NE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.61 

I 

-  ! 

1 

1 

OR 

3617 

1568946 

70314A401 

195.0 

35,0! 

9.0! 

- 

! 

1316! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

I 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

"  ! 

! 

! 

OR 

3618 

1563947 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

( 

! 

OR 

3619 

1568948 

703 1 4 A  40 1 

195.0 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1516! 

11 .9 (NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

OR 

3620 

1568949 

70314A401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11 . 9! NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

OR 

3621 

1568950 

703UA40! 

S95.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

151a! 

ii.9:none 

ioH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

OR 

3622 

1568951 

703 14 A401 

195.0 

35.0! 

9,0: 

- 

J 

1516! 

1 1. 9J  NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

!  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

I 

! 

OR 

3623 

1588952 

70314*401 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1516! 

11.91N0N6 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  ! 

19J.0 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  I 

! 

! 

OR 

3624 

1568953 

70314A40! 

195.0 

35.0! 

9.0* 

- 

j 

1516! 

11.9! NONE 

!-)H 

CINCINNATI! 

1976 

! 

!  1 

195.0 

35.01 

1.6! 

a 

-  ! 

| 

! 

OR 

3625 

*568954 

703I4A40! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

11*9! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

OR 

3626 

1566955 

70314A401 

195.0 

35.01 

9.0! 

- 

j 

1316! 

11.91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1 

I  1 

195.0 

35.01 

1.6! 

f 

-  ! 

( 

! 

OR 

3627 

1568956 

70314A40* 

195.0 

35.0! 

9.0) 

- 

I 

1314! 

11  .9 (NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1976 

I 

1  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  t  ! 

J  !  ! 


! 

! 


! 


7ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENfift! 

! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DISTI 

OPERATOR 

t 

NET  1C0DE1LENSTH16RDTH! 

* 

» 

• 

EST  '-CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  • 

! 

- — - 

— — — 

-'XECIS-!****! 

RES.  • 

REG. ‘LOAD-! 

» 

CARGO  ■ 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

1 

TER  !  SEE*//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

ROIKT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  • 

VESSEL 

NAME  AND  NUH8ER 

!  6UARD 

TOR-  1PA6E! 

OVER-!  OVER-!  Ill  HI 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// I 

OR  ! 

!  NUHBER 

NACE  1  IV  • 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER!- 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ••REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

i 

i 

i  i 

i  j 

i  j 

• 

t 

i 

J 

» 

* 

i 

i 

i 

j 

l 

i 

i 

j 

» 

2 

1 

1 

1 

! 

2 

i 

1 

i 

! 

(CONTINUED)! 

i 

»  « 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

OR  3625 

1568957 

i 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11.9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

OR  3629 

•568958 

70314A40! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 • 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

—  i 

! 

OR  3630 

! 568959 

70314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

11. »! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

t 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

—  i 

1 

1 

OR  3631 

•581538 

709KA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

11 . 7 ! NONE 

•OK 

CINCINNATI ! 

1977  ! 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

i 

OR  3632 

•581539 

70914A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

i 

» 

»  ! 

195-1! 

3S.1! 

1.7! 

—  i 

i 

« 

OR  3633 

i 5815(0 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1497* 

11.7 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  • 

j 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  I 

l 

OR  3636 

•5815(1 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

1 1 .7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  I 

i 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

»  | 

i 

OR  3635 

! 531 542 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.G! 

- 

1 

1497! 

11.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

1  1 

195.1 ! 

35.1! 

1.7! 

• 

.  i 

! 

OR  3636 

! 581 5(5 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11 .7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  • 

! 

j  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

—  i 

i 

2 

! 

OR  3637 

•5815(4 

709! 4A(oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497» 

11. 7 'NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

1 

OR  3638 

‘581545 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

11.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

! 

OR  3639 

•5815(6 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

< 

i  t 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

i 

! 

! 

OR  36(0 

•581547 

709S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  J 

i 

i  t 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  t 

i 

! 

! 

OR  36(1 

8581548 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

11.7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

j 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

i 

! 

OR  36(2 

•5615(9 

709J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11 .7! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

j 

! 

! 

OR  36(3 

1581550 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

11.7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

i 

t  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  t 

1 

! 

! 

! 

OR  36(4 

i 531 5S1 

709! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1497! 

11.71  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

«  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

2 

! 

! 

OR  36(5 

1531552 

70914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1977  ! 

| 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

l 

! 

OR  36(6 

j  581553 

709! 4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7  1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

! 

OR  36(7 

1  ,81554 

709! 4A40J 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11 *7i NONE 

J  OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

OR  36(8 

1581555 

709! 4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11 .7! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

OR  3649 

1581556 

709'4A(0i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

11.7! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

!  1 

19S.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

I 

! 

OR  3650 

1581557 

709! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1497! 

11.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3651 

1593701 

779J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9'NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OP  3652 

1593702 

779J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9'NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  I 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

OR  3653 

•593703 

779!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1-7! 

-  ! 

1 

! 

! 

• 

OR  3654 

1593704 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3655 

1593705 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14931 

1 1 .9 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

I 

OR  3656 

1593706 

779! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9'NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1978  ! 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OP  3657 

1593707 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9‘NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

0**  36*3 

1593708 

77914A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

10*. 

CINCINNATI! 

1978 

j 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3659 

1593709 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

I 

OR  3660 

1593710 

779! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR  3661 

1593711 

7791 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7J 

-  ! 

! 

1 

! 

OR  3662 

1593712 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

H5.1! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

» 

OR  3663 

1593713 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1-7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3664 

1593714 

77914A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.01 

1.7! 

.  i 

! 

! 

1 

OR  3665 

1593715 

779UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  j 

1 

! 

! 

OR  3666 

1593716 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493i 

1 1 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3667 

1  593717 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 • 9) NONE 

JON 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3668 

1593718 

77914A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7» 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3669 

1593719 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

V.O! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

SOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

! 

OR  3670 

1593720 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1495! 

11.9| NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

; 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3671 

1593721 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

l 

! 

OP  3672 

1593722 

779! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9‘NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

« 

1 

! 

OR  3673 

1593723 

779I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11 .9! none 

SOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  5 

2 

! 

! 

OR  3674 

1593724 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

•  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3675 

•593725 

779J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3676 

1602751 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ) 

! 

! 

OR  3677 

1602752 

77914A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1493! 

11.9!N0ME 

ION 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.1! 

35.01 

1.7! 

.  i 

! 

! 

! 

OR  3678 

1602753 

779! 4 A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U93i 

1 1 .9f  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  » 

19S.1 ! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR  3679 

1602754 

779! 4**0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  3660 

1602755 

7791**40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1493! 

11.91  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

•  i 

! 

! 

! 

OR  3681 

•602756 

77914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9 | NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

! 

1 

!  1 

1  1 

!  1 

195.1! 

! 

! 

35.0! 

i 

i 

1.7! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR !  I  IVTCCJ  DIMENSIONS  f  DRAFT!  RAPACITY!  HIGH-  t  !  V  E  S  S  E  L  I  i 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !C0DE!LEN6TH!BRDTH!  !  J  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  JOPERATINC  t  ! 

- 1RECIS-I****!  REG.  I  REG.ILOAD-I  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  iTC!  BASE  J  YEAR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LX1E-1  I  BUILT  | 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  J  GUARD  !  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !////////// //////!TD! ////////// !  OR  ! 


!  NUMBER 

•  WAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

RE! 

LINE-2  MREBUILT! 

(IB)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

l 

i 

! 

1  1  1 

i  i  » 

i  i  i 

! 

! 

i 

! 

t 

i 

f 

• 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

J 

i 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  ! 

i 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

OR 

3682 

! 602757 

1  779! *A*0! 

195. oi 

35.0! 

9,0! 

! 

1 A93! 

1 1 .91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

» 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

OR 

3683 

1602758 

1  779UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1A93! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

J 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  i 

! 

! 

J 

! 

OR 

368* 

i 602759 

1  779! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

t 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

1 

OR 

3685 

!oC2760 

1  77?KA*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9JN0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

OR 

3686 

1602761 

1  779 !*A*0 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1493! 

11.9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  j 

1 

1 

t 

i 

OR 

3687 

1602762 

1  779S4A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1493! 

11.9!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

j 

! 

!  1  1 

195.1 ! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  » 

! 

l 

! 

j 

OR 

3668 

! 602763 

!  779!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  1 

1493 ! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

! 

j  i  j 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

2 

OR 

3689 

160276* 

i  779i*A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  t 

1*93! 

11.9IN0NE 

!0K 

CINCINNATI! 

1979 

i 

j 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  j 

! 

! 

i 

! 

OR 

3690 

J602765 

1  779!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93i 

11.91N0NE 

!0H 

Cincinnati! 

1979 

j 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

i 

OR 

3691 

1602766 

1  779 !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

11. 9!M0NE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1979 

! 

! 

1  1  ( 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

OR 

3692 

1602767 

!  779IU40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

11 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

J 

1 

OR 

3693 

1602768 

1  779! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1 493! 

11.9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

1 

OR 

369* 

1602769 

1  7791 *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

11.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

OR 

3695 

1602770 

1  779! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.91  NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

! 

1  1  1 

1 9b. 1 ! 

35.0! 

1.7! 

! 

~  ! 

» 

] 

I 

! 

OR 

3696 

1602771 

i  779! 4AA01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11 .9 (NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

“  1 

1 

! 

! 

! 

OR 

3697 

1602772 

1  77914AA0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1493! 

11.9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

i  i  i 

195.1! 

35.0! 

1.7 » 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3698 

1602773 

1  779UAA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1A93! 

*  1 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3699 

160277* 

1  779S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1*93! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

3700 

1602775 

!  7791 *A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*931 

11.91N0NE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1 

OR 

3701 

161330* 

1  779 !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14931 

11.9! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

! 

■ 

! 

OR 

3702 

1610305 

1  779! AAAO! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1 A93 ! 

1 1 . 9! NONE 

!  OH 

Cincinnati'! 

1979 

! 

1 

1  !  1 

193.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

OR 

3703 

I6103U6 

1  779 J*A*0 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  *93! 

1 1 .9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

370* 

1610307 

1  779JAAA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

14931 

11. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

OR 

3705 

(610308 

i  779I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3706 

1610309 

1  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1  *931 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

OR 

3707 

(610310 

I  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1  *93! 

11 , 9 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3708 

1610311 

I  779! AAAO 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

14931 

11 .91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1 

!  1  1 

195.1! 

35. 01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

3709 

(610312 

I  7791 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1I.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

| 

!  )  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

I 

1 

! 

! 

OR 

3710 

1610313 

1  779I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1  *93! 

11. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

OR 

3711 

1 61 031* 

1  779! 4A*0l 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1*931 

11.9IN0NC 

IOH 

CINCIHHATJ! 

1979 

! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.01 

1.71 

1 

-  1 

1 

! 

1 

! 

OR 

3712 

1610315 

1  779 J4A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1 

1  1  l 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OR 

371J 

1610316 

l  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1 1 .9 ! NONE 

low 

CINCINNATI! 

1979 

I 

I 

1  J  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

) 

I 

! 

OR 

37t, 

1610317 

1  779 1* AAO! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1*93! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

OR 

3715 

1610318 

!  779MAA0I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*931 

1 1 .9! NONE 

»C  *A 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

I 

1 

! 

! 

OR 

3716 

1610319 

!  779I4AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11 *9| NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

2 

OR 

3717 

1610320 

1  779] *A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

I 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

t 

! 

! 

OR 

3718 

! 610)21 

!  7791AAA0I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1900 

* 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  I 

J 

! 

! 

! 

OR 

3719 

1610322 

!  779 ! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1 1 .9! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

I 

>  i  I 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

OR 

3720 

1610323 

I  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1**3! 

11 .9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

* 

1 

! 

OR 

3721 

161032* 

1  779! AAAO 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1*93! 

11.9| NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

1  1  1 

191,1! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  5 

! 

! 

! 

! 

OR 

3722 

1610325 

1  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

i 

1  1  1 

195.11 

?%0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

J 

1 

! 

OR 

3723 

1610326 

I  ?»9!*A*0! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1 t .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

OR 

372* 

1610327 

1  779! AAAO! 

195.01 

35.3! 

9.0! 

! 

1*93! 

11.9INCNE 

J  OK 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

*  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

OR 

3725 

1610320 

\  77914440 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1980 

( 

! 

»  !  i 

195.1! 

35. 1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3726 

1410329 

!  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1*93! 

1 1 .9 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CR 

3727 

1610330 

!  7791 AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

I960 

! 

1 

!  1  ! 

193.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ) 

! 

! 

( 

! 

OR 

3728 

1610331 

1  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

?.0! 

“  ( 

1*931 

11.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

! 

1  !  ! 

195.11 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR 

3729 

1610332 

!  779!*AfO! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1*931 

11.91N0KC 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

I 

1 

X 

! 

OR 

3730 

1610333 

!  77914*401 

195.0! 

35*0! 

9.0! 

-  t 

1*93! 

11.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

I 

!  1  I 

195.1! 

35.0! 

1.71 

! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

OR 

3731 

161033* 

!  779144401 

1*5.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1930 

1 

I 

!  !  1 

1*5.1! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

! 

s 

I 

! 

OR 

3732 

1610335 

!  779144401 

195.0! 

35. 01 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

11.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1 

!  i  t 

195.1* 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3733 

1610336 

!  779! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1*93! 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

j 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

• 

i 

! 

i 

OR 

373* 

1610337 

!  779! AAAO! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1*93! 

1 1 • 9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

OR 

3735 

1610338 

!  7791 4440! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1*93! 

11.91N0NC 

IOH  CINCINNATI! 

19*0 

! 

1 

!  !  ! 

1\  .1! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

!  !!!!!!!!!  !  !  ! 
!  !!!!!!!  t  !  !  1  ! 


650 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR  1 

5 

!  VTCC ! 

DIMENS 

[OHS  ! ORAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  » 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

D  1ST! 

OPERATOR 

NET 

•C0DE*LEN6TH‘BRDTH! 

i 

« 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING 

; 

!  COAST 

TER 

!  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

BUILT  * 

VESSEL 

NAHE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON- 

PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  !//////////////// !TD !////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NA6E 

IV  ! 

ALL  5 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)* 

LINE-2 

SEE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

<13)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

; 

i 

• 

i 

! 

1 

2 
i 

• 

i 

i 

i 

i 

* 

» 

i 

(continued; 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

; 

OR 

3736 

*610339 

779 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1493! 

1 1 .9*  NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980  t 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3737 

1610340 

779 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1493! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

_ i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3738 

! 61 0341 

779 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1493! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI. 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3739 

*610342 

779 

4A40! 

195.0* 

35.0! 

9.0* 

- 

» 

1493! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

i 

_ 4 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

i 

1 

; 

OR 

3740 

5610343 

779 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1493i 

11.9! NONE 

I  OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

5 

195.11 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

j 

! 

! 

OR 

3741 

5610344 

779 

4A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

» 

1493! 

1 1 . 9 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI* 

1980  ! 

i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

OR 

3742 

5625880 

» 

794 

46401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1499! 

11.7! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

t 

~  ! 

i 

j 

j 

OP 

3743 

5625881 

* 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1499* 

11 .7! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

j 

! 

t 

195.1! 

35-0! 

1.7! 

» 

•  i 

i 

i 

i 

OR 

3744 

5625882 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1499* 

11. 7! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

; 

1 

; 

OR 

3745 

5625883 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1499* 

11 .7 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

2 

i 

OR 

3746 

5625884 

794 

4  A  40 1 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1499*! 

11-7! NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1980  ! 

i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

t 

2 

2 

OR 

3747 

5625885 

794 

4A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1499! 

1 1 .7! NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1980  i 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

2 

2 

! 

OR 

3748 

5625886 

794 

4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1499! 

1 1 .7 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1990  • 

J 

i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

2 

« 

2 

OR 

3749 

*625887 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1499! 

11.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  !* 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

.  i 

! 

! 

! 

OR 

3750 

5625888 

794 

4A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1499! 

1 1 . 7 !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1960  ! 

1 

5 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

OR 

3751 

5625889 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1499* 

11.7! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1950  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  i 

2 

! 

! 

OR 

3752 

5625890 

794 

4140! 

195.0! 

35. j* 

9.0! 

- 

! 

1499! 

11.7 !  NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

5 

195.1! 

35.0! 

1.7* 

! 

-  i 

! 

j 

! 

OR 

3753 

*625891 

794 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1499! 

11.7! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

I960  ! 

j 

5 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

.  j 

{ 

« 

! 

OR 

3754 

5625892 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1499! 

1 1 . 7  !  NONE 

•OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

5 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3755 

5625893 

794 

4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1499! 

11.7! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  } 

1 

195.1! 

35.0* 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3756 

•625894 

794 

4A40J 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1499! 

11.7SN0NE 

•OH 

CINCINNATI 

1980  • 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

• 

! 

OP 

3757 

1625895 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

• 

1502! 

11.8! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

3758 

1625896 

794 

4  A  40 1 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

« 

i 

1502! 

1 1 .8  J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3759 

1 ©25  897 

794 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1502! 

11.8! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.11 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

3760 

5625898 

794 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1502! 

11.8 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

I960  ! 

i 

195.1! 

35.01 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3761 

*625  899 

79i 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

1 1 .8! NONE 

I  OH 

CINCINNATI 

1980  t 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OP 

3762 

i 625900 

794 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11. 6! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

105.15 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

3763 

5625901 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

1 1 . 8 !  HONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3764 

5  625902 

794 

44401 

19.55 

35.0! 

9.0! 

«• 

1 

1502! 

11.8! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1900  ! 

1 

195.1! 

35*0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3765 

1625903 

794 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1502! 

11.81N0NE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3766 

5625904 

794 

4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15021 

11.8! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1980  l 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3767 

1625905 

794 

4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.81  NONE 

t  OK 

CINCINNATI 

1960  1 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  * 

1 

! 

! 

OR 

3768 

1625906 

79 1 

4A40! 

i9:. o! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

15021 

11 .81  MO Nt 

IOH 

CINCINNATI 

1980  | 

! 

193.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3769 

J  625907 

794 

4  A  40  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

1 

1502! 

11-8! MONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  l 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3770 

5625908 

79 1 

4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

11.8! MONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

1 

! 

1 

OR 

3771 

5628426 

791 

4  A40  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

« 

! 

! 

OR 

3772 

1628427 

79  i 

4440! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8!N0NE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  l 

! 

195.1! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3773 

1628428 

79^ 

4A40I 

195.0! 

35.6! 

9.0  J 

- 

! 

1502! 

11.8 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI 

I960  ! 

I 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3774 

5678429 

794 

4A40 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

15021 

11 .3! NONE 

t  OH 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  I 

I 

! 

! 

OR 

3775 

5628430 

794 

4440! 

195. QJ 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8! NUNE 

IOH 

CINCINNATI 

1980  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.71 

j 

-  ( 

! 

! 

! 

OR 

3776 

5628431 

794 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

1 1 • 8! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  I 

) 

! 

! 

OR 

3777 

5628432 

794 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8! NONE 

tOH 

CINCINNATI 

1980  I 

I 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3778 

5628433 

79  i 

4A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8 ! NONE 

!  0  M 

CINCINNATI 

1980  i 

I 

195.1* 

35oO! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

\ 

OR 

3779 

1628434 

79  i 

4440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

• 

! 

1502! 

11.8! LONE 

!0H 

CINCINNATI 

1980  l 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

» 

I 

! 

or 

3780 

5628435 

791 

44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8IN0NC 

!  CH 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3781 

5626^36 

794 

44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.3! NONE 

10H 

CINCINNATI 

1980  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3782 

1626437 

794 

4440! 

195.0! 

35.02 

9.0! 

- 

f 

1502! 

1 1  • 8 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1981  ! 

! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

} 

-  ! 

» 

! 

! 

OR 

3783 

1628438 

791 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

11.8! NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1981  ! 

1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3784 

1628439 

794 

4440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1511! 

It .V ! MONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1981  I 

! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

» 

OR 

3785 

1628440 

794 

4440! 

195  .0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI 

1981  ! 

1 

195.,'! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

OR 

3786 

5623441 

791 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

11.9! SOME 

!0H 

CINCINNATI 

1981  ! 

J 

1 

195.1 C 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

j 

OR 

3801 

151408 

68 ; 

4440 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

14971 

12.2 ! HONE 

IOH 

CINCINNATI 

1948  i 

! 

195.1! 

35.11 

1.71 

! 

.  j 

! 

! 

i 

OR 

3802 

1514139 

68* 

4  A40I 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 49  7  i 

12.  2 '.NONE 

ION 

CINCINNATI 

1968  j 

1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

OR 

3803 

5514140 

682 

4440! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

f 

14971 

1 2.2 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI 

1968  ! 

195.1! 

i 

35.1! 

! 

i 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

J 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

e  S  S  E  L  ! 

« 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET  !C0DE!L£NGTH!BRDTH1 

i 

i 

t 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  10PERATING  1 

i 

REG.  ! 

OAD-f 

I  C AK  I 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  ! 

B‘)ILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1  PAGE ! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

!TD! ////////// 1 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  f 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

ICE! 

LINE-2  !*«E3UIIT! 

CIS)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

1 

! 

1  I  ! 

i  i  i 

i  i  i 

i 

j 

« 

! 

i 

« 

j 

» 

• 

! 

i 

; 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

i  •  t 

i 

! 

! 

j 

i 

1 

OR  3804 

!  514141 

1  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12 . 2  j  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

1  !  • 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

-  J 

! 

i 

; 

! 

OR  3805 

! 514142 

1  68314A4C1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2 . 2 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI!' 

1968  ! 

1 

!  1  ! 

195.11 

35-1! 

1.7! 

! 

-  ! 

{ 

! 

1 

; 

OR  3806 

1514143 

*  68314A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

12. ?! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968  \ 

! 

1  !  * 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

1 

l 

! 

i 

OR  3807 

1514144 

!  6S5UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  *1 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  « 

J 

< 

; 

! 

OR  3808 

1514145 

!  683UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1497! 

12.2! NONE 

ioH 

CINCINNATI 

1968  1 

! 

!  •  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  * 

i 

! 

1 

J 

OR  3809 

1514146 

•  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

12.21HONE 

•OK 

CINCINNATI* 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

* 

-  | 

; 

i 

1 

! 

OR  3810 

1514147 

!  68354A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2IN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  • 

1 

i  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  » 

1 

! 

1 

• 

OR  3811 

1514148 

•  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

! 

1497! 

1 2.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968  i 

i 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

; 

t 

I 

OR  3812 

1514149 

1  68314A401 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.21  NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1968  ! 

! 

1  !  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

t 

i 

1 

j 

OR  3813 

1514150 

J  68314A401 

195.0! 

?S.O! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

| 

i  ;  t 

195.1! 

35. :i 

1.7! 

J 

-  | 

! 

! 

1 

1 

OR  3814 

1514151 

1  68314A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

l 

!  !  ! 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  • 

• 

< 

1 

< 

OR  3815 

1514152 

1  683!  47.401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1497! 

12.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1*68  1 

i 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  | 

! 

1 

i 

! 

OR  3816 

i 51 41 53 

!  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

«■ 

J 

1497! 

12.21  NONE 

!0H 

CINCINNATI*! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

; 

; 

i 

! 

OR  3817 

1514154 

1  683I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  ‘ 

1 

1  !  ! 

195.11 

35. H 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

OR  3819 

1514156 

!  68314A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1497* 

12.2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968  i 

1 

1  l  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  i 

1 

1 

1 

j 

OR  3820 

•514517 

1  68314A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.21  NONE 

•OH 

CINCINNATI  1 

1968  ! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

1 

1 

1 

! 

OR  3821 

•514158 

!  68314A40! 

195.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

•  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  • 

1 

» 

1 

2 

OR  3823 

1514160 

•  683 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! HONE 

•OK 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR  3824 

1514161 

!  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

(  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  » 

J 

i 

{ 

i 

OR  3825 

1514162 

!  66314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

•* 

1497! 

12. 2  ]  NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1968  i 

1 

I  f  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  » 

1 

2 

1 

! 

OR  3826 

1514163 

1  6831 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2. 2 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

i 

! 

i 

! 

OR  3828 

1514165 

1  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1497! 

12. 2  j  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  • 

1 

! 

1 

; 

Of  3829 

1514166 

I  683 14A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2. 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  J 

! 

1 

1 

! 

OR  3830 

1514167 

1  68314A401 

m.o! 

35.0! 

9.01 

- 

1497! 

12.21N0NC 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

1*5.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

OR  3831 

1514168 

}  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

!  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  • 

1 

! 

! 

! 

OR  3832 

1514169 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2. 2 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7J 

•  1 

1 

1 

1 

! 

OR  3833 

1514170 

1  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968  1 

I 

!  !  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  1 

! 

1 

1 

! 

OR  3834 

1514171 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

*  J 

I 

! 

I 

! 

OR  3835 

1514172 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! KONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

i  >  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

1 

1 

! 

OR  3836 

1514173 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

OR  3838 

1514175 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.21  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968  I 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

i 

! 

1 

1 

OR  3839 

1514176 

!  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

» 

I 

! 

! 

Ot  3840 

1514177 

l  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  f 

! 

! 

1 

! 

08  3843 

1514180 

l  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

1 

I 

» 

OR  3845 

1514182 

1  68314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2 ■ 2  !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  1 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

1 

! 

» 

OR  3846 

1514183 

1  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

t 

!  1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

OR  3847 

1514184 

•  683  J4A40 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

1 2. 2 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

OR  3848 

1514185 

1  683NA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  J 

! 

i 

1 

1 

OR  3849 

1514136 

)  4C:!*A401 

ns.oi 

35. 0! 

9.0! 

- 

1497! 

12.21N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968  l 

! 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

« 

t 

! 

OR  3850 

1514187 

1  68314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1497! 

12.2! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1968  ! 

1 

1  I  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR  3852 

1630853 

•  79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  I 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

OR  3853 

1630854 

1  79414A40J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1511! 

11 .91N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

5  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

OR  3854 

1630855 

1  7941U40! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 1 .91  NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

OR  3855 

i 630856 

1  79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1511! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

l 

1  !  ! 

1*5.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

OR  3336 

1630857 

1  79414A401 

1*5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11 .9 | NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  1 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

1 

! 

OR  3857 

1630838 

1  79414*  0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*■ 

1511! 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  I 

1 

!  !  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

1 

1 

! 

OR  3338 

1630859 

i  79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1961  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

1 

! 

! 

] 

OR  3359 

1630860 

1  79414A40! 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511* 

11 ■ 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1961  ! 

1 

1  i  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3360 

1630861 

1  7941 4 A  40  X 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 1 . 9 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

OR  3861 

1630862 

i  79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1981  I 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3862 

1630863 

1  794! 4  A  40 ! 

195. Ot 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

I 

! 

! 

1 

OR  3863 

1430864 

1  79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11 . 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

•  { 

! 

! 

1 

! 

OR  3x'64 

1630865 

1  794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

11. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

I 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

S 

I 

OR  3 5 1 5 

1630866 

!  7I414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

1 1 . 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

196!  ! 

I 

!  f  ! 

195.1! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

I  !  1  1  !  !  !  1  I  i  i  ft 

I  !!!!!!!  !  t  !  f  ! 
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ENGR! 

S 

1 VTCC  S  DIMENSIONS  {DRAFT * 

! CAPACITY ! 

HIGH- 

! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

{CODE iLEN6TH! BROTH!  ! 

!  ! 

EST 

! 

CARGO  HANDLING 

!$  ! OPERATING  ! 

! 

•RE6IS-!****!  REG.  !  REG. iLOAD-J 

!  CARGO  ! 

FIXED 

! 

EQUIPMENT 

f  TCI  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

i 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  GUARD 

I  TON- 

! PAGE!  OVER-! OVER”! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT)!, 

F///////////////JTD!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  iLIGHT ! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

! 

! 

i 

1 

; 

i 

i  i 

i  i 

•  i 

1 

{ 

i 

1 
! 

2 

1 

1 

1 

2 

! 

2 

1 

! 

! 

; 

2 

i 

j 

! 

! 

{ 

1 

2 

(CONTINUED)! 

2 

;  2 

2 

1 

2 

2 

2 

! 

! 

1 

OR 

3566 

1630867 

j 

7941 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1981  ! 

i 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

2 

1 

! 

! 

OR 

3567 

•630868 

• 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

2 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  * 

2 

! 

1 

J 

OP 

3868 

! 63Q869 

2 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1511! 

11. 9 ‘NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  f 

! 

j 

! 

1 

OR 

3869 

1630870 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1511! 

11 .9! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1981  i 

2 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

1 

1 

! 

OP 

3870 

‘630871 

■ 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

• 

i 

1  2 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

J 

; 

! 

! 

OR 

3871 

1630872 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 1 .9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  • 

! 

i 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

t 

! 

! 

OR 

3872 

1630873 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  1 

1 

! 

1 

! 

OR 

3873 

1630874 

2 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

1 1 . 9 i NONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1981  ! 

! 

t 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

( 

OP 

3874 

1630875 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11 .9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981  *! 

2 

2 

t  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

! 

• 

! 

! 

OP 

3375 

1630876 

i 

794 1 4A4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

11.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

1  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

2 

-  » 

! 

! 

! 

! 

OR 

3876 

1630877 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1511! 

11 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

3S.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3877 

1630878 

t 

79414A401 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

) 

1511! 

11.9IN0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

1  t 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

! 

OP 

3878 

1630879 

i 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

11.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

!  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3879 

! 63C880 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11 • 9| NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

! 

!  i 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

{ 

-  J 

i 

! 

! 

! 

OR 

3880 

1630881 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11 • 9! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

2 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

1 

OR 

3881 

1630882 

| 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1511! 

11.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1981  i 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

< 

! 

! 

OP 

3882 

1630883 

! 

794UA401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9 'NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

; 

! 

! 

! 

OR 

3883 

1630884 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

!  1 

195.1! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

2 

! 

! 

OR 

3884 

1630685 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 1 .9 ! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

1  I 

195.1! 

35. 0! 

1.6! 

! 

1 

j 

! 

! 

OR 

3885 

1630866 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11 .9! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  j 

1 

! 

! 

2 

OR 

3886 

1630887 

! 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

i 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

! 

OP 

3887 

1630868 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

j 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

2 

! 

! 

! 

OR 

3888 

1630889 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1511! 

1 1 .9 i NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

» 

! 

OR 

3889 

1630890 

2 

794I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1511! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  I 

I 

i 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

.  ! 

OR 

3890 

1630891 

i 

794I4A40! 

1 °5 .0! 

35.01 

9.0! 

I 

1511! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

»  ! 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

OP 

3891 

1630892 

! 

79414A40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

J 

1511! 

11.91N0NE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1981  I 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.01 

1.6! 

! 

-  J 

» 

I 

! 

! 

OR 

3392 

1630893 

! 

79414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1511! 

11.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  I 

! 

i 

1  ! 

195.11 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

OR 

3893 

1630694 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

| 

1511! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  l 

1 

! 

1  ! 

195.11 

35.01 

1.6! 

l 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

OR 

3894 

1630895 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1511! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

i 

! 

1  1 

195.11 

35.01 

1.6! 

1 

! 

1 

1 

! 

OR 

3895 

1630896 

1 

7941 4A401 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

15111 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1 

I  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

OR 

3896 

1630897 

l 

79414A401 

105.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1901  ! 

I 

1 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

I 

( 

! 

! 

0* 

3897 

1630896 

1 

794I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

! 

1  I 

195.1! 

35.0! 

n*i 

| 

1 

! 

! 

1 

OR 

3898 

1630899 

I 

79414A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  I 

( 

1 

1  1 

195.11 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

OR 

3899 

1630900 

1 

794*44401 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  1 

1 

1 

1  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  S 

! 

I 

| 

1 

OR 

3900 

1630901 

I 

794I4A40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9| NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  1 

i 

1 

!  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

OR 

39C1 

i 632833 

! 

794I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9|  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  I 

I 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ) 

! 

! 

» 

! 

OR 

3907 

1632834 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

11.9! HOME 

IOH 

CINCINNATI! 

198!  ! 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3903 

1632135 

I 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11 .9! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  1 

1 

1 

!  t 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

! 

t 

I 

OR 

3904 

1632836 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 1 . 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

i 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

*  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

3905 

1636774 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9JN0NF 

IOH 

CINCINNATI  1 

1981  ! 

! 

1 

1  I 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

) 

! 

OR 

3906 

1638775 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1 

1  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1 

| 

OR 

3907 

1638776 

1 

794I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! HONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1981  1 

! 

i 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

2 

! 

I 

OR 

3908 

1638777 

i 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.91N0ME 

!0H 

CINCINN4TIJ 

1981  ! 

! 

i 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

OX 

3909 

U38778 

i 

79414440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9! NONE 

SOM 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

1 

OR 

3910 

1638804 

1 

794! 4440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.9IN0NE 

tOK 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

! 

! 

! 

! 

OR 

3911 

1638805 

I 

79414440! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

i 

1 

1  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

i 

! 

1 

1 

I 

OR 

3912 

1638806 

1 

794144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1511! 

11 .9! NONE 

‘OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

! 

1  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

1 

-  j 

! 

! 

I 

! 

OR 

3913 

1638807 

! 

794I4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

11 .91  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1981  ! 

i 

! 

!  t 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1 

*  ! 

OR 

3914 

‘.638808 

! 

79414440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

j 

1511! 

11. 9 ‘NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981  1 

■ 

i 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

OR 

3915 

! 636640 

i 

79414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

i 

1  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

OR 

3916 

1638841 

! 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1511! 

11.9IN0NE 

iOH 

CINCINNATI  1 

1981  ! 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

2 

•  2 

2 

! 

2 

! 

OR 

3917 

1638  842 

1 

7C414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

11 .oj  NONE 

■  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

{ 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1 

! 

OR 

3918 

1638843 

1 

794 14A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1511! 

1 1.9! NONE 

!0K 

CINCINNATI i 

1981  1 

! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OR 

3919 

•638244 

! 

794 14440  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

11.91N0NE 

ion 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

t 

! 

iii  i  ii 

iii  i  it 
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:  iVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

OPERATOR  !  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 

!R£GIS-!*«**I  REG.  !  RES. (LOAD-! 
*  COAST  !  TER  !  SEEI //////!/////(  £0  ! 

NAHE  AND  NURSER  !  GUARD  !  TON*  (PAGE!  0VER-1OVER-! /////* 

!  NUMBER  !  NAGE  (  IV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT ! 
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1  !  ! 
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35.0! 

1.6! 
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! 

I  !  I 

195.1! 
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1.6! 
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I  794UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

I 
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t  •  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

!  794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 
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1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 
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!  794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.02 

- 
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!  I  ! 

195.11 

35.0! 

1.6! 

!  794I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

! 

I  1  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

•638961 

!  794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

! 

;  i  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1638962 

!  794UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

! 638 963 

I  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

!  794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 
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1  ! 

195.1! 

35.0! 
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195.0! 

35.0! 
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. 
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195.0! 
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I  !  195.11  35.01  1.61 

79414A40!  195.0!  35.01  9.01 
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794I4A40I  195.01  35.01  9.0! 

1  I  195.11  35.01  1.6! 

794I4A40I  195.0!  35.01  9.01 

I  !  195.1!  35.01  1.61 

7941 4A40I  195.01  35.01  9.0! 

!  !  195.11  35.01  1.6! 

794! 4A40!  195.0!  35.01  9.0! 

I  !  195.11  35.0!  1.61 

794I4A4QI  195.01  3S.0I  9.01 

!  I  195.11  35.0!  1.61 

794 ! 4 A  40 1  195.01  35.01  9.0! 

I  I  195.1!  33.01  1.6! 

794I4A40!  195.0!  35.0!  9.0! 

I  I  195.1!  35.01  1.61 

79414A40!  195.0!  35.0!  9.01 

!  !  195.1!  35.01  1.6! 

794! 4A41 !  195.0!  35.01  9.0! 

1  !  193.1!  35.0!  1.6! 

794I4A41 I  195.0!  35.01  9.0! 

I  1  195.1!  35.0!  1.61 

794I4A41!  195.01  35.01  9.0! 

!  I  195.1!  35.0!  1.6! 

794! 4A41 )  195.0!  35.01  9.0! 

!  I  195.1!  35.0!  1.6! 

79414A41 !  195.01  35.0!  9.01 

!  I  195.1!  35.0!  1.6! 

79414A41I  195.01  35.01  9.0! 

!  !  195.1!  35.0!  1.6! 

794I4A411  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.1!  35.0!  1.61 

!  !  !  !  I 

I  !  !  !  ! 


1511! 

.  < 

11.9! NONE 
( 

ion  CINCINNATI! 

1981 

151 1  i 
-  1 

11.95NONE 

j 

!  • 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511  i 
-  » 

11.9! NONE 
| 

s  : 

!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  J 

11.9! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  i 

11.9! NONE 
; 

I  J 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  j 

11.9! NONE 

j 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  i 

11.9! NONE 
{ 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ! 

1 1 • 9! NONE 

J 

2  1 

!0H  CINCINNATI! 

j  t 

1981 

1511! 

-  { 

11 .9] NONE 
« 

!0h  Cincinnati! 

1981 

1511! 

-  i 

11. 9! NONE 

i 

i OH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ( 

11.9JN0NE 

j 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

19S1 

1511! 

-  i 

11.9! NONE 

J 

j  i 

!oh  Cincinnati’! 

1981 

1511! 

-  i 

1 1 • 9 ! NONE 
| 

ioh  Cincinnati! 

1981 

.1! 

-  ! 

11.9! NONE 

|  | 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  f 

11.9IN0NE 

J 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ! 

11 .9! NONE 
| 

j  1 

!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  } 

11.9! NONE 
| 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  | 

11 .9! NONE 
| 

!  ! 

»0H  CINCINNATI! 

a  i 

1981 

1511! 

-  J 

11-9! NONE 

•  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  J 

1 1 .9! NONE 

j 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  | 

11.9! NONE 
! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

11 .9! NONE 

j 

1  *  { 
ION  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  i 

11.91  NONE 

J 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1 !» » 1 ! 

-  1 

1 1 • 9 ! NONE 

J 

|  j 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ) 

11 .9! NONE 
| 

j  1 

Ioh  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

11.9! NONE 
| 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ! 

11.9! NONE 
j 

!0H  CINCINNATI! 

1961 

1511! 

-  ! 

11 .9 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI] 

1981 

1511! 

-  ) 

11.91  NONE 
| 

|  1 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  I 

1 1 .9! NONE 

J 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

15111 
-  I 

11 .9! NONE 
| 

!  £ 
ION  CINCINNATI! 

1981 

15111 
•  | 

11 .91  NONE 

IOH  CINCINNATI] 

|  j 

1981 

15111 
•  ! 

11 .9! NONE 

l 

ION  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  j 

11.9! NONE 
| 

ION  CINCINNATI! 

1981 

1511! 

-  ! 

11 .9! HONE 
| 

1  1 

IOH  CINCINNATI! 

|  1 

1981 

1511! 

•  i 

11. 9| NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1 1 . 9 ! NONE 

! 

11.9! NONE 
I 

11.9! NONE 

I 

1 1 • 9i NONE 
! 

11.9IN0NC 

I 

11 .9! UONC 
I 

11 .9! NONE 
I 

11*9| NOME 
{ 

11.91N0NC 

1 

11 .9! NONE 
! 

11.9] NONE 

11.9IN0NE 

! 

11.9JN0NE 

! 

11.9IN0NE 

! 

11*91  NONE 
! 

11 . 9! NONE 
! 

11*9! NONE 
! 

1 1  *9 ! NONE 


!  ! 
IOH  CINCINNATI! 
1  I 

IOH  CINCINNATI! 
t  I 

!0H  CINCINNATI ! 
I  ! 

IOH  CINCINNATI! 
I  I 

IOH  CINCINNATI! 
I  I 

IOH  CINCINNATI! 
I  I 

IOH  CINCINNATI! 
*  ! 
IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

!0H  CINCINNATI! 
!  I 

IOH  CINCINNATI! 
I  I 

IOH  CINCINNATI! 

I  I 

IOH  CINCINNATI! 

!  t 

IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 

I  I 

IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 
t  t 

!0H  CINCINNATI! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 


I 

! 

! 


I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUKBER 


•  ! VTCCl 

!  NET  ! CODE ! 
-!  REGIS-! **** ! 
!  TER  !  SEE! 

*  TON-  ! PAGE! 
!  NAGE  !  IV  ! 


DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH! BRDTH!  ! 

REG.  !  REG.JLOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 
OVER-SOVER-!/////!  HORSE 
ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


[CAPACITY!  HI6H-  !  [VESSEL! 

!  EST  !  CAR60  HANDLING  !$  IOPERATING  ! 
CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////// F///ITD! F//F/////F ! 


EN6ERS  !  (FEET)! 


JEE!  LINE-2  1*RE8UILT! 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL 

(18)  OHIO 
OR  4130 
OR  4131 
OR  4132 
OR  4133 
OR  4134 
OR  4135 
OR  4136 
OR  4137 
OR  4138 
OR  4139 
OR  4140 
OR  4141 
OR  4142 
OR  4143 
OR  4144 
OK  4145 
OR  4146 
OR  4147 
OR  4148 
OR  4149 
OR  4150 
OR  4151 
OR  4152 
OR  4153 
OR  4154 
OR  4135 
OR  4156 
OR  4157 
OR  4158 
OR  4159 
OR  4160 
OR  4161 
QR  4162 
OR  6163 
OR  4164 
OR  4165 
OR  4166 
OR  4167 
OR  4168 
OR  4169 
OR  4170 
OR  4171 
OR  4172 
OR  4173 
OR  4174 
OR  4175 
OR  4176 
OR  4177 
OR  4178 
OR  4t79 
OR  4180 
OR  4161 
OR  4182 
OR  4163 
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OPERATOR 
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RIVER  CO.,  THE  ! 
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i  t 

; 

* 
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| 

t  i 

2 

« 

1531429 

i 

696!4A4o! 

195. ol 

35.0! 

9.0! 

i 

! 

i  2 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

•531430 

« 

691 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

i 

i  ; 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•531431 

i 

691 !4A4ol 

195.0! 

35.0! 
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t 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 
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! 

691 j  4A40! 

195.0! 

35.0! 
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* 
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195.1! 

35.1! 

1.7! 
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35.0! 
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i 

i 
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195.1! 

35.1! 

1.7! 
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! 
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195.1! 
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195.0! 

35.0! 
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35.0! 
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195.1! 

35.1! 

1.7! 
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! 

i 
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1.7! 
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i 

i 
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35.1! 

1.7! 
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35.0! 
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l 

1  • 

195.1! 

35.1! 

1.7! 
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9.0! 

i 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 
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i 
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i 

l 
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195.1! 
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1.7! 
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i 
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« 

* 

j  2 

195.1! 

35.1! 

1.7! 
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* 
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j 

; 
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195.1! 

35.1! 

1.7* 
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69114A40! 

195.0! 

35.0! 
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i 

j 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 
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i 

i 
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1.7! 
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i 
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| 

i 
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1.7! 

•531447 

i 
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9.0! 

! 
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1.7! 
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! 

i 

1  1 

195.1! 
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1.7! 
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2 

69114A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

i 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 
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1 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1536122 

! 

67414A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 
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1 

67414A40! 

195.0! 
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9.0! 

1 

1 
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195.1! 

35.1! 
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1 
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9.0! 

1 

1 

1  f 
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1 
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! 
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1 

1 
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9.0! 

! 

I 
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1 
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9.0! 
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I 
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) 

1 
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1 
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1 

1 
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9.0! 

1 

1 
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35.1! 
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1 
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! 

1 
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195.11 

35.1! 

1.6! 

1536136 

1 

674(4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536137 

1 

67414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1536138 

1 

67414A40! 

195.0) 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.6! 

1536139 

1 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

! 

1  1 

193.11 

35.1! 

1.6! 

(536140 

1 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536141 

1 

674J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

(  1 

195.1! 

35.11 

1.6! 

1536142 

1 

67414A40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.61 

1536143 

I 

67414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1536144 

1 

674I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  ! 

195.11 

35.11 

1.6! 

1536145 

1 

674)4440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

! 

f  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1536146 

1 

67414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

1536147 

1 

67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

t 

1 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536148 

! 

67414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

I 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

($36149 

1 

674 (44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536150 

1 

674*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1536151 

1 

6741 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536152 

1 

67414A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

1536153 

1 

674! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

1  1 

I  1 

1  1 

195.11 

1 

! 

35.1! 

1 

I 

1.6! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HI6H-  !  •  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LI6HT) ! ////////// //////!TD! //////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ‘‘REBUILT! 

i 

j 

; 

i 

1 594 1 

2 

j 

» 

j 

12.3! NONE 

!  ! 

1  1 

1  j 

«  | 

•OH  CINCINNATI! 

1 

1 

1 

1971  ! 

- 

; 

1592! 

12.2  j  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

* 

1592! 

12.2iNONE 

ioH  CINCINNATI*! 

1971  *! 

“ 

j 

1 592  i 

12.2! NONE 

*  J 

!0H  CINCINNATI! 

1971  J 

1 592  i 

12.2iNONE 

!0H  CINCINNATI! 

1971  J 

- 

1592! 

12.2! NONE 

•OH  CINCINNATI j 

1971  ! 

- 

| 

1592! 

12.2! NONE 

•  2 
JOH  CINCINNATI! 

1971  1 

- 

j 

1592! 

12.2! NONE 

•  I 

! OH  CINCINNATI! 

1971  i 

- 

j 

1592! 

12.2! NONE 

j  OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

- 

1592! 

12. 2j  NONE 

ioH  CINCINNATI! 

1971  *! 

- 

1592! 

12.2! NONE 

ioH  CINCINNATI ! 

1971  l 

- 

1592i 

12.2!  NONE 

*.0H  CINCINNATI! 

1971  1 

- 

i 

1592! 

12. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI*! 

1971  ! 

1592! 

12.2!*  NONE 

IOH  CINCINNATI*! 

1971  ! 

1592! 

12.2jN0NE 

!oh  Cincinnati! 

1971  *! 

- 

; 

1592! 

12.2! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1971  ’• 

- 

1 592  5 

1 2.2 ! NONE 

IoH  CINCINNATI ! 

1971  !* 

- 

j 

1592! 

12.2! NONE 

■  X 

iOH  CINCINNATI 1 

1971  ! 

- 

1592! 

12.2!NOHE 

JOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1592! 

12.21  NONE 

ioH  CINCINNATI ! 

1971  ! 

- 

1592! 

12.2 ! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

- 

1 60S  i 

u.sInone 

i0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13. 3! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1972  • 

- 

1605! 

13.3‘NONE 

•  A 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

1605! 

13.3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

^  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972  i 

- 

1605!* 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.31N0NC 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

^  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

* 

1605! 

13.3! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13. 3{ NONE 

!0H  CINCINNATI ! 

1972  ! 

1605! 

13.3INONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  J 

- 

1605! 

1 3.3! NONE 

t OH  CINCINNATI! 

1972  1 

- 

1605! 

13.3! NONE 

•  X 

!0H  CINCINNATI! 

1972  J 

- 

1605! 

13.3IN0NE 

!0M  CINCINNATI! 

1972  | 

- 

1605! 

13.3! NONE 

X  m 

tOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13. 3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

1 3.3! NONE 

X  X 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

X  X 

JOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3! NONE 

X  X 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

16051 

13. 3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13. ji NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.31N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3 (NONE 

!0H  CINCINNATI ! 

1972  I 

- 

1605! 

1 3. 3! NONE 

!0H  CINCINNATI 

1972  I 

- 

1605! 

1 3 .3! NONE 

X  X 

IOH  CINCINNATI! 

1972  I 

- 

1605! 

13. 3 !NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1972  J 

- 

1605! 

1 3.3IN0NE 

X  • 

101  CINCINNATI! 

1972  ! 

- 

1605! 

13.3) NONE 

!  ! 
!(>H  CINCINNATI! 

1972  1 

1605! 

13.31N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1972  ( 

“ 

1605! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

1605! 

-  I 
! 

! 

13.3IN9NE 

1 

1 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1972  ! 

! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

6 1  ST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME 

AND  NUR8ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

<1 8)  OHIO 

0*  4184 

RIVER 

! 

! 

CO.*  THE  ! 

(CONTINUED)! 

! S36154 

0*  4185 

1536155 

OR  4186 

! 536156 

OR  4187 

1 S36157 

OR  4188 

1536158 

0*  4189 

5536159 

OR  4190 

j 536160 

OR  4191 

j  S33531 

OR  4192 

| 533532 

0*  4194 

1 S33534 

OR  4195 

! 533535 

2 

OR  4196 

1533536 

OR  4197 

I  S3 553  7 

OR  4198 

1533538 

08  4199 

1533539 

OR  4200 

JS33540 

OR  4201 

! 533541 

OR  4202 

j 533542 

OR  4204 

1533544 

OR  4205 

1 533545 

j 

OR  4206 

5533546 

OR  4207 

1533547 

2 

OR  4208 

5533548 

| 

OR  4209 

!  533549 

j 

OR  4210 

! 533550 

2 

OR  4211 

1533551 

OR  4212 

! 533552 

OR  4213 

1533553 

OP  4214 

1533554 

j 

OR  4215 

1 533555 

2 

0»  4216 

1533556 

0*  4217 

1533557 

OR  4218 

1533558 

OR  4219 

! 533559 

OR  4220 

1533560 

OR  4221 

1533561 

OR  4222 

1533562 

OR  4223 

(533563 

2 

Oft  4224 

1533564 

OR  4225 

1533565 

OR  4226 

1533566 

OR  4227 

1533567 

OR  4228 

1533568 

OR  4229 

1533569 

OR  4230 

1533570 

OR  42J1 

1533571 

OR  4232 

1533572 

OR  4233 

1533573 

OR  4234 

1533574 

OR  4235 

1533575 

2 

OR  4236 

j 5J3576 

OR  4237 

1531577 

OR  4238 

1533578 

OR  4239 

1533579 

» 

2 

i 


!  1VTCC1  DIMENSIONS  1DRAFT! 

1  NET  1 CODE! LENGTH ( 8RDTH1  • 

! REGIS-! ****!  REG.  !  REG. ! LOAD-f 
!  TER  *  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PAGE!  OVER-! OVER-! /////I 
!  NAGE  «  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

1 

2 

i 

HORSEi 

POWER! 

CAPACITT! 

I 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

!  !  ! 

{  «  { 

!  !  1 

!  !  ! 

!  674!4A40i 

1 

i 

i 

i 

195.0! 

t 

2 

i 

i 

35. oi 

i 

» 

t 

i 

9.oi 

| 

! 

< 

i 

! 

1605! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

* 

-  i 

!  674J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

i  i  < 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

; 

-  » 

!  67454A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

i  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

1  674J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  67414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  i 

!  674! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  674! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1605! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

!  72li4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

161  si 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

•  i 

*  721 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

»  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

.  i 

72 1 i 4A AO 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  1 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1615! 

!  j 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

721 i 4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

*  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1615! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

•  i 

721 !4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 61 5 1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

; 

-  ! 

721 ! 4 A40  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1615! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721*  4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  « 

72114A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

161  si 

i  j 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 !4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

.  j 

721I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

;  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 !4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1615! 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

» 

-  ! 

721 J  4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

72114A40! 

1*5.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

I  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 J4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1615! 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 1 4A40! 

195. ni 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  1 

195.il 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 J4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 !4a40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

721 14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615* 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721I4A40J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  l 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

7211 4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721I4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  l 

145.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 ) 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 (4A401 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 (4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72 1 1 4 A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ( 

72K4A4S! 

185.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1615! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 1 4A40 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16151 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 (4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

t95.1! 

25.1 ! 

1.5! 

-  ! 

72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 I4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 1 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

721 I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1615! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A401 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  J 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

721 14A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

-  i 

72114A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16151 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

721MA401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16151 

l  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

72114A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1615! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1  i 

!  1 

1 

i 

! 

2 

! 

! 

1 

! 

HIGH-  !  'VESSEL* 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  J 

(LI6HT) !////////////////! TO !//////////! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !* 

! 

( 

YEAR  * 
BUILT  ! 
OR  1 

REBUILT! 

t 

; 

i 

i 

1 3. 3 ! NONE 

i 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

5  ! 

'OH  CINCINNATI! 

2  j 

! 

! 

! 

1972  ! 

13. 3! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1972  ! 

1 

1 3 .3 ! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

13.3 ! NONE 

i 

1  2 

ioH  UNCINNATI! 

1  1 

1972  ! 

13.ll  NONE 

i 

IoH  CINCINNATI! 

1  1 

1972  ! 

13.3! NONE 
i 

«  j 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1972  i 

1 

13.3! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

1 3 . 4  j  SOME 
» 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1971  j 

2 

13.4*!  NONE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

13.4 'NONE 

i 

1  2 

ion  CINCINNATI! 

j  2 

1971  ! 

1  3.4 ! NONE 
| 

!0H  CINCINNATI' 

2  j 

1971  ! 

13.4 ! NONE 
; 

ioH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1  3.4! NONE 

i 

2  2 
! OH  CINCINNATI! 

1971  « 

1 3. 4 ! NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

1971  j 

13.4'NONE 

i 

!0H  CINCINNATI ! 

1  1 

1971  ! 

13.4! NONE 

2 

‘OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

13.4 ‘NONE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 3.4! NONE 

i 

•OH  CINCINNATI ! 

1  1 

1971  *! 

13.4'NONE 

j 

SOM  CINCINNATI  1 

1971  ! 

13.4! NONE 

2 

2  2 
JOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

13.4JN0NE 

2 

1  2 
! OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

13.41  NONE 

i 

2  2 
IOH  CINCINNATI! 

1971  t 

13.4! NONE 

i 

1  2 

ioH  CINCINNATI! 

1  2 

1971  ! 

13.41N0NE 

] 

IOH  CINCINNATI! 

|  j 

1971  ! 

1 

1 3.4! NONE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

13.4! NONE 
; 

! OH  CINCINNATI! 

j  j 

1971  ! 

1 3.4i NONE 

J 

!0H  CINCINNATI! 

|  2 

1971  ! 

13.41N0NE 

2 

IOH  CINCINNATI! 

2  2 

1971  ! 

13.4! NONE 
| 

!0H  CINCINNATI! 

1  j 

1971  ! 

13.4! NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

j  1 

1971  ! 

13.4! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

2  2 

1971  1 

1 3.41  NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

|  | 

1971  i 

j 

13.4! NONE 

1 

jOH  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 3.4! NONE 

1 

ioH  CINCINNATI! 

2  j 

1971  ! 

13.4! NONE 
| 

! OH  CINCINNATI! 

j  j 

1971  l 

13.4! NONE 

j 

(OH  CINCINNATI) 

2  1 

1971  ! 

13.4!N0NE 

2 

IOH  CINCINNATI j 
|  | 

1971  ! 

1 3. 4J  NONE 
| 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1971  ! 

1 3.4 1  NONE 
( 

!0H  CINCINNATI! 

j  2 

1971  ! 

1 3. 4! NONE 

j 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1971  ! 

13.41N0NC 

• 

! OH  CINCINNATI! 
i  1 
'OH  CINCINNATI! 

1  2 

1971  ! 

j 

1 3.4| NONE 

1 

1971  ! 

1 3. 41  NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1971  i 

1 3.4i NONE 
) 

•  ■ 

JOH  CINCINNATI! 

2  1 

1971  ! 

1 3.4 (NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

|  | 

1971  ! 

13.4! NONE 

I 

!0H  CINCINNATI* 

2  1 

1971  ! 

1 3.4! NONE 
{ 

JOH  CINCINNATI! 

2  1 

1971  ! 

| 

1 3.4! NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1971  l 

1 3.4 {NONE 

1 

JOH  CINCINNATI! 

1  1 

1971  ! 

1 3 .4 {NONE 

2 

ioH  CINCINNATI! 

2  1 

1971  j 

1 3. 4! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1971  ! 

1 I.aInone 

j 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1971  ! 

1 3. 4! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1971  ! 

1 3.4 ! NONE 

1  . 

•OH  CINCINNATI! 

1971  ! 

i  i  i 

!  !  ! 

!  t  ! 
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ENG*! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

““ 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

- Y-V 

! 

DISTi 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE  1  LENGTH! BRDTH! 

» 

! 

; 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING 

(S 

(OPERATING  * 

! 

r IXcD  J 

[9UIPRENT 

ITC!  BASE  ! 

YEAR 

! 

VESSEL 

!  COAST 

!  TER  1  SEE! 

//////I/////! 

ED  ! 

2 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

HARE  AND  NUH3ER 

!  6UARD 

!  TON-  1 PA6E 1 

OVER-! 

OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// ! 

OR 

! 

1  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

<FEET>! 

LINE-2 

ICE J  LINE-2  !*RE8UILT! 

(13)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

! 

i 

1  1  ! 

t  j  i 

1  !  1 

• 

i 

i 

i 

* 

i 

< 

2 

i 

« 

! 

! 

i 

• 

i 

2 

! 

! 

! 

! 

{ 

! 

* 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

l 

t 

2 

i 

t 

i 

i 

• 

OR 

4240 

! 533580 

!  721 1 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

13.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

i 

1971 

! 

•  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

t 

OR 

4241 

1533581 

1  721 ! 4A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

13.4 !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

! 

1971 

i 

4242 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

i 

OR 

!  533582 

•  72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

13.41  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

t 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

• 

i 

! 

OR 

4243 

1533583 

1  72114A40* 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

1 3. 4 i NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

f 

! 

OR 

4244 

!  533584 

•  72114A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

13.41  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

i  j  i 

195.1! 

35.1! 

1-5! 

! 

.  t 

2 

l 

i 

t 

OR 

4245 

•533585 

1  72114A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1615! 

13.4  1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

i 

1971 

• 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  i 

• 

« 

i 

OR 

4246 

1533586 

•  721*4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1615! 

13.4  5  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

•  i 

2 

! 

i 

! 

0* 

4247 

1533587 

1  72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

13.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971 

i 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

•  i 

i 

! 

i 

• 

OR 

4249 

1533589 

•  72114A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1971 

i 

4250 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

.  I 

i 

1 

i 

OR 

*1533590 

!  72114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1615! 

13.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

i 

1971 

i 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

2 

-  i 

! 

( 

! 

OR 

4381 

•552941 

!  63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

i 

1974 

I 

4382 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

i 

.  t 

l 

! 

! 

0* 

1552942 

•  636 ! 4 A40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  •  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

• 

.  » 

i 

l 

i 

! 

OR 

4383 

1552943 

1  63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

1 6. oi NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

1  •  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

2 

•  i 

i 

! 

! 

! 

OR 

4384 

1552944 

!  63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

4385 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

OR 

1552945 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1630! 

1 6. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

{ 

4386 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

« 

i 

OR 

1552946 

!  63654A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

i 

1974 

i 

*  ;  j 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

• 

i 

OR 

4367 

1552947 

j  63614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

16.0! NONE 

1  OH 

CINCINNATI  1 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1-4! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

4388 

1552948 

1  63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.01  NONE 

IOH 

Cincinnati! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  j 

! 

! 

l 

OR 

4389 

1552949 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.11 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

OR 

4390 

1552950 

1  63614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.01NON6 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

4391 

1552951 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1630! 

1 6. 0! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

] 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4392 

1552952 

1  6361 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

j 

1630! 

16.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4393 

•552953 

1  63614A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

1 

1974 

4394 

1 

■  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

1 

“  ! 

! 

OR 

1552954 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1974 

4395 

1 

1  1  1 

195.11 

35.11 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

OR 

1552955 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4396 

1552956 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

4397 

i 

1  !  1 

195.11 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

f 

OR 

1552957 

1  63614A401 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1630! 

16.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

4398 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

t.*! 

1 

-  ! 

! 

! 

OR 

1552958 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  1 

1 

! 

OR 

4399 

1552959 

1  6361 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

OR 

4400 

1552960 

I  6361 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 6.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

) 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4401 

1552961 

!  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

4402 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1552962 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI) 

! 

1974 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  | 

; 

! 

OR 

4403 

1552963 

1  63  6 1 4  A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 6. 0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI) 

) 

1974 

1 

l  1  1 

195.11 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4404 

1552964 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1630! 

U.OtXONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

1 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.4! 

| 

-  ! 

1 

1 

OR 

440$ 

1552965 

1  636 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.01  NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

) 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

OR 

4406 

1552966 

1  636I4A40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

! 

CINCINNATI) 

I 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4407 

•552967 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.4! 

| 

-  1 

! 

1 

! 

OR 

4408 

1552968 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1630! 

16.01  NONE 

ION 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

i 

-  I 

I 

OR 

4409 

1552969 

1  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16301 

16.0! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

2 

-  ! 

! 

! 

OR 

4410 

1552970 

1  63614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

16.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1 

OR 

4411 

1552971 

1  63614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13-5 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

4412 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

OR 

1552972 

1  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1630! 

13.5! NOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

l  1  1 

195.11 

35.1! 

1.4! 

) 

-  ! 

! 

1 

I 

OR 

4413 

1552973 

1  63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13.5! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

4414 

1 

1  !  1 

195.1! 

J5.1l 

1.4! 

! 

-  » 

! 

! 

OR 

1552974 

1  636 14*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1630! 

13.51  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

l 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4415 

•55297$ 

I  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

g 

16301 

1 3.5 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI t 

1974 

4416 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

1552976 

I  63614*40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1630! 

1 3.5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

i 

-  I 

! 

! 

OR 

4417 

1552977 

1  63614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 3. 5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

! 

OR 

4418 

1552978 

!  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 3.5 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

) 

1974 

1 

1  1  l 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR 

4419 

1552979 

1  63614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13. 51  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

! 

1974 

l 

1  l  1 

195.1! 

35.1! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

{ 

OR 

4420 

1552980 

1  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 3. 5 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

i 

1974 

1 

1  1  1 

195.11 

55.1! 

1.4! 

| 

-  ! 

I 

! 

OR 

4421 

1552981 

1  63614*40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1630! 

1 3.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

1 

OR 

4422 

1552962 

I  63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13.5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

1 

OR  4423 

1552983 

1  63614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1630! 

13.5! NONE 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  1 

1 

OR 

4424 

1552984 

1  63614*601 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1630! 

13.5 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

! 

! 

1974 

! 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.4! 

! 

! 

! 

! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


NAME  AND  NUMBER 


RIVER  CO./  THE  ! 

(CONTINUED)! 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT!  {CAPACITY!  HI6H-  I  {VESSEL!  ! 

NET  !COOE!LENCTH! BROTH!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  J 

TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) {//////////////// !TO !//////////!  OR  ! 

NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  UE!  LINE-2  !*RE8UILT| 


!  ! 

1  ! 
!OH  CINCINNATI! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
i  l 

ioH  CINCINNATI! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!OH  CINCINNATI! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

«  J 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

1  OH  CINCINNATI! 

•  ! 
!OH  CINCINNATI! 

!  ! 

!OH  CINCINNATI! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OM  CINCINNATI! 
!  ! 
! ON  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  t 

•OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
I  ! 

IOH  CINCINNATI! 
!  ! 
! OH  CINCINNATI! 
!  ! 
(OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
IOH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
IOH  CINCINNATI! 
!  ! 
IOH  CINCINNATI ) 
!  ! 
IOH  CINCINNATI! 
)  J 

! OH  CINCINNATI! 
!  ! 
! OH  CINCINNATI! 
!  ! 
! 0 H  CINCINNATI! 
!  I 

IOH  CINCINNATI! 
!  ! 
! OH  CINCINNATI  I 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

!  i 

IOH  CINCINNATI! 
!  I 

•OH  CINCINNATI! 
!  ! 
I  OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
IOH  CINCINNATI ! 
!  ! 
! OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
!OH  CINCINNATI! 
!  ! 
•  ! 
!  ! 


OR 

4425 

!552985 

i 

{ 

! 

63614A40! 

•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

-  ! 

1630! 

-  i 

13.5! NONE 

1 

OR 

4426 

J552986 

i 

« 

636!4A40! 

i  j 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

1630! 

-  « 

13.5! NONE 

OR 

4427 

1552987 

i 

i 

i 

636J4A40! 
i  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

! 

1630! 

-  i 

13.5! NONE 
j 

OR 

4426 

! 552988 

i 

i 

i 

636! 4A40! 
i  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  j 

13. 5!  NONE 
! 

OR 

4429 

•552989 

i 

■ 

! 

636!4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  i 

13.5! HONE 

OR 

4430 

! 552990 

i 

1 

j 

636!4A40! 

•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

1630! 

-  ! 

13.5 !  NONE 
! 

OR 

4431 

! 552991 

i 

1 

2 

636J4A40! 

•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  i 

13.5! NONE 

i 

OR 

4432 

•552992 

i 

< 

i 

636! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

] 

1630! 

-  i 

1 3.5! NONE 
! 

OR 

4433 

•552993 

« 

! 

2 

636! 4A40! 

!  ! 

19S.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  i 

13.5! NONE 
! 

OR 

4434 

•552994 

t 

2 

i 

636! 4A40 ! 

!  ! 

195.0! 

195-1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

.  i 

13.5!  NONE 

1 

OR 

4435 

•552995 

j 

2 

2 

636 ! 4 A40! 

i  { 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

1 3.5 1  NONE 

i 

OR 

4436 

*552996 

; 

2 

« 

636! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.5! 

4.0! 

- 

1630! 

-  | 

13.5! NONE 
! 

OR 

4437 

1552997 

♦ 

1 

2 

636J4A4Q! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

OR 

4438 

! 552998 
; 

1 

2 

636 ! 4A40 ! 

•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0* 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

• 

1630! 

-  i 

13. 5! NONE 

i 

OR 

4439 

•552999 

t 

! 

! 

636J4A40! 

i  j 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ; 

1 3. si  NONE 
! 

OR 

4440 

5553COO 

; 

j 

j 

636J4A40! 

•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

m 

1630! 

-  < 

13.5! NONE 

i 

OR 

4441 

! 553001 

t 

! 

! 

636! 4A40! 

;  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

1630* 

.  i 

1 3. 5 ! NONE 
! 

OR 

4442 

! 553002 

i 

i 

j 

6  3  6 !  4  A  40 ! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

“ 

i/ooi 
.  ; 

13.5! NONE 
! 

OR 

4443 

•553003 

i 

i 

i 

636! 4A40! 

i  ; 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

.  i 

13.5  ! NONE 

i 

OR 

4444 

•553004 

i 

■ 

j 

636 ! 4A40! 

i  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

OR 

4445 

! 553005 
! 

2 

i 

636! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.41 

1630! 

-  ! 

13.5 (NONE 
! 

OR 

4446 

J  553006 

! 

! 

636J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

1630! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

OR 

4447 

•553007 

! 

! 

! 

636J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

OR 

4448 

•553008 

i 

2 

i 

636J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

— 

1630! 

.  i 

13.5 {NONE 
! 

OR 

4449 

!  553009 

i 

! 

! 

636! 4A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

” 

i63oi 
-  ! 

1 3.5 ! NONE 
! 

OR 

4450 

1553010 

! 

! 

! 

636J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

— 

1630! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

OR 

4701 

1510148 

! 

! 

! 

719J4A40! 

!  ! 

195.0* 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12. 6! NONE 
l 

OR 

4702 

!510149 

! 

! 

! 

719J4A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1599! 

-  ! 

12.6 ! NONE 
! 

OR 

4703 

•510150 

1 

! 

! 

71 9 { 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4705 

!  510152 
! 

! 

! 

71914A40! 

*  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

1599! 

-  ! 

12.6 {NONE 
! 

OR 

4706 

•510153 

! 

2 

! 

719S4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4707 

1510154 

j 

! 

! 

71914A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4708 

j  510155 
! 

! 

I 

719! 4A40J 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1599! 

-  ( 

12.6! NONE 
* 

OR 

4709 

1510156 

! 

! 

1 

719J4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1599! 

-  ( 

12.6! NONE 
( 

OR 

4711 

!  510276 
! 

! 

! 

719I4A40! 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4712 

!  510277 
! 

j 

! 

71  9! 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
( 

OR 

4713 

1510278 

! 

! 

! 

719J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

33.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1599! 

-  I 

12.6) NOME 
! 

OR 

4714 

1510279 

! 

! 

♦ 

71914A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 

I 

OR 

4716 

1510281 

t 

! 

I 

719J4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6 1  NONE 

I 

OR 

4717 

! 510282 

t 

! 

! 

719I4A40! 
1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.11 

9.0! 

1.6! 

- 

1599! 

-  ! 

12. 6! NONE 
! 

OR 

4719 

isi0264 

! 

! 

! 

719J4A40I 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1599! 

-  ! 

12.61  NONE 
! 

OR 

4720 

! 510285 
! 

1 

! 

719 ! 4A401 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4722 

1510506 

! 

! 

! 

719I4A40! 
•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1599! 

-  ! 

12. 6! NONE 
! 

OR 

4724 

1510508 

! 

! 

! 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
! 

OR 

4725 

! 510509 
! 

J 

I 

719! 4A40! 
!  ! 

195.01 

195.1! 

3S0! 

35.11 

9.0! 

1.6! 

1599! 

-  ! 

12.6! NONE 
) 

OR 

4727 

! 510511 
! 

! 

i 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  0! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1599! 

-  ; 

12.6! NONE 
j 

OR 

4728 

! 510512 
! 

i 

! 

71914A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1599! 

-  ! 

12.6*1  NOME 
! 

OR 

4729 

2510513 

1 

! 

! 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1599! 

.  i 

12.6! NONE 
! 

OR 

4730 

2510514 

! 

! 

! 

719I4A40J 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1599! 

-  ! 

12.6 {NONE 

i 

OR 

4732 

1510516 

• 

2 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.6  j  NONE 
! 

OR 

4733 

!  510517 
! 

i 

» 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1599! 

-  ! 

1  2.6IN0NE 
! 

OR 

4734 

1510518 

! 

! 

2 

719I4A40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1599! 

-  i 

12.6! NONE 
! 

OR 

4735 

1510519 

! 

2 

g 

719I4A40! 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
35. 1! 

9.0! 

1.6! 

” 

1599! 

-  1 

12. 6 ! NONE 
! 

OR 

4736 

S510520 

; 

i 

i 

71914A40! 
•  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1599! 

-  i 

12.6 ! NONE 
! 
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EH6R ! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  • 

DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET  1C0DE1LENCTH1 

BROTH! 

! 

t 

j 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

TEAR 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////! 

um\ 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

HAKE 

AND  NUMBER 

J  GUARD 

TON-  'PACE! 

OVER-! 

OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

:light)  Mtmnmunn 

!TD! ////////// J 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER 

CO./  THE 

t  1 

i  i 

1  ! 

• 

• 

» 

i 

i 

i 

i 

1 

j 

t 

; 

I 

! 

! 

(continued: 

!  1 

1 

» 

• 

! 

j 

OR 

4737 

1510521 

71914A40! 

195.01 

35.0! 

9-0! 

- 

i 

1599! 

12.61  NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1967 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.6! 

< 

-  i 

J 

t 

OR 

4738 

‘510522 

71 914A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1599! 

1 2. 6 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

<  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

| 

OR 

4739 

! 510523 

719S4A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

1599! 

12.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1967 

i  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

—  t 

! 

i 

OR 

4740 

•510524 

71914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1599! 

12.61  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  « 

i 

! 

OR 

4742 

‘.510526 

71914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1599! 

12.6! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1967 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

i 

OR 

4751 

1930703 

687UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI i 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  i 

i 

! 

OR 

4752 

•930704 

68714A401 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13 .2  1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

.  i 

2 

< 

OR 

4753 

1930705 

68714A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

« 

1632! 

1 3. 2! NONE 

•OH 

CINCINNATI*! 

1988 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

; 

J 

OR 

4754 

1930706 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

; 

t 

OR 

4755 

1930707 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1632! 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

2 

! 

OR 

4756 

•930703 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

| 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

! 

J 

OR 

4757 

1930709 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  i 

! 

i 

OR 

4758 

j  93071 0 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3. 2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

{ 

-  « 

t 

OR 

4759 

1930711 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1632! 

1  3.2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

1 

OR 

4760 

1930712 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3. 2 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4761 

‘930713 

687UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4762 

1930714 

687UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4763 

1930715 

60714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1632! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

J 

OR 

4764 

1930716 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

•  i 

! 

OR 

4765 

•930717 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ; 

i 

OR 

4766 

1930718 

687UA40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

.  i 

! 

OR 

4767 

193071  9 

687 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.21  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4768 

1930720 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

; 

OR 

4769 

1 930721 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1632! 

1  3. 2 ! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4770 

1930722 

687! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

•  2 

! 

OR 

4771 

! 930723 

68714A40! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

I 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4772 

1930724 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1632! 

13. 2 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

< 

OR 

4773 

1930725 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1632! 

1 3.2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

« 

OR 

4774 

1930726 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3 . 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4775 

1930727 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

•  i 

! 

OR 

4776 

1938706 

687 ( 4 A  40 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

OR 

4777 

j  938707 

68714A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13 .2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

OR 

4778 

1930708 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4779 

1930709 

6S714A402 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

~ 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI*! 

1988 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  • 

! 

OR 

4780 

1938710 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1632! 

13.2! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4781 

1938711 

687J4A40! 

195.0! 

J5.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.21NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1988 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4782 

1938712 

687J4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-* 

! 

1632! 

13.2IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1988 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4783 

1941651 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1988 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4784 

1941652 

687I4A40I 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

16321 

1  3.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1988 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4785 

1941653 

6671 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4786 

1941654 

657UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4) 

! 

-  ! 

1 

OR 

4787 

1942055 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1632! 

13.21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4788 

1942056 

68714A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

S  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

* 

-  i 

! 

OR 

4789 

1942057 

68714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

1632! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4790 

1942058 

687 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

1 

OR 

4791 

1942059 

6e7!4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

16321 

13.2 jNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

OR 

4792 

1942060 

68714A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! NONE 

!9H 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

) 

-  ! 

I 

OR 

4793 

1942061 

687I4A40) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2! MOHE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  | 

! 

OR 

4794 

1942062 

66714A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3. 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

OR 

4795 

1942063 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3.2 INONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

oa 

4794 

1942064 

687UA401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2!  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ( 

! 

OR 

4797 

1942065 

687I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13. 2 INONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

OR 

4798 

1 942066 

63714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

! 

OR 

4799 

1942067 

687! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13 .2 {NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989 

1  ! 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1.4! 

! 

I 

i 

-  ! 
i 

i 

! 

i 

! 

660 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG*! 

1 

VTCC 1 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT* 

CAPACITY! 

'HIGH- 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

i 

OIST! 

OPERATOR 

1  NET 

CODE  1 LEN  STH 1 

BRDTH! 

! 

LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

EST 

FIXED 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

!S 

OPERATING  ! 

i 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

SEE!//////! 

/////• 

ED  ! 

////////! 

POINT 

LINE-1 

!  *0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  SUMO 

!  TON- 

PAGE! 

OVER-! 

)VER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT) 

///////////// ///!TD! ////////// i 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGE 

IV  • 

ALL  • 

ALL  * 

LIGHT* 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET) 

LINE-2 

•EE!  LINE-2  ‘‘REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.,  THE 

! 

! 

! 

1 

» 

i 

i 

i 

1 

• 

i 

| 

l 

! 

2 

; 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

• 

t 

(CONTINUED) ! 

1 

! 

! 

2 

• 

» 

! 

* 

! 

OR 

4aoo 

1942068 

1  687! 

4*40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

• 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4* 

• 

-  > 

j 

! 

t 

OR 

4601 

•942069 

1  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  • 

! 

1 

* 

2 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

! 

i 

OR 

4602 

! 942070 

1  687! 

4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

! 

* 

• 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  t 

( 

! 

i 

OR 

4803 

! 942071 

1  6871 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  i 

! 

i 

t 

2 

195.0* 

35.0! 

1.4! 

-  1 

i 

< 

t 

OR 

4804 

1942072 

!  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

* 

-  i 

i 

i 

« 

Oft 

4805 

•942073 

1  687! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI i 

1989  ! 

! 

i 

* 

t 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

2 

-  ! 

i 

« 

! 

OR 

4806 

J  942074 

t  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1989  ! 

j 

i 

j 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ; 

i 

i 

! 

OR 

4807 

! 942075 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989  • 

t 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

i 

i 

! 

OR 

4808 

1942076 

•  687! 

4A43! 

195.0! 

35.0! 

15.4! 

- 

! 

1632! 

19.4 

NONE 

!NY 

NEW  YORK  i 

1989  ! 

1 

1 

! 

2 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

i 

2 

Oft 

4809 

! 942077 

!  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1989  ! 

1 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

« 

i 

! 

OR 

4810 

*942078 

1  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

j 

2 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

* 

-  j 

1 

1 

i 

Oft 

4811 

! 942079 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  i 

; 

t 

i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

.  j 

! 

! 

! 

0* 

4812 

1942080 

1  687! 

4*40l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

.  i 

! 

! 

! 

OR 

4813 

! 942081 

!  687 

i 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

i 

! 

» 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

i 

OR 

4814 

‘1942032 

1  687 

i 

47.40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

t  OH 

CINCINNATI ! 

1989  ! 

1 

• 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

2 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

4815 

1942083 

1  687t 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  • 

• 

1 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

.  i 

! 

! 

! 

OR 

4616 

1942084 

•  687 

i 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OP 

4817 

1942085 

!  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

i 

! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

.  2 

! 

! 

! 

OR 

4316 

1942086 

1  687! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

t 

! 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ( 

! 

! 

! 

OR 

4319 

1942087 

1  687 

1 

4  *  40  j 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

! 

« 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

j 

0* 

4820 

1942088 

1  687 

i 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989  i 

i 

» 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

4821 

j  942089 

1  6871 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

» 

! 

OR 

4822 

1942090 

1  6871 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1-4! 

“  1 

; 

! 

! 

OR 

4823 

1942091 

1  687 

4*40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0* 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

1CM 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

482« 

1942092 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

I 

l 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4825 

1942093 

1  687! 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4626 

1942094 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

I 

1 

OR 

4827 

1942095 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  2 

! 

1 

! 

OR 

4628 

1942096 

1  687 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632i 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

4829 

1942097 

1  687 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  * 

! 

1 

j 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  * 

! 

! 

! 

OR 

4830 

1942098 

1  6871 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

i 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4831 

1942099 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

0* 

4832 

1942100 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

4833 

1942101 

l  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

IOK 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

1 

195.01 

35,0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

4834 

1942102 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

l 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4835 

1942103 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

4636 

1942104 

l  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

4637 

1945908 

1  687 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4838 

1945909 

l  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  I 

1 

l 

! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4839 

1945910 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989  I 

! 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

] 

OR 

4640 

1945911 

1  637 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4841 

1945912 

1  687 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

4842 

1945913 

\  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

l 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

4643 

1945914 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16321 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

! 

OR 

4844 

1945915 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  ! 

! 

1 

! 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

j 

! 

! 

OR 

4845 

1945916 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

| 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4346 

1945917 

l  687 

4*40! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

! 

195.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4847 

1945918 

1  687 

4*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

* 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

4848 

1945919 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989  • 

! 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4849 

1945920 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

.  i 

! 

! 

! 

Oft 

4850 

1945921 

1  687 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4851 

1945922 

1  687 

» 

4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

(ONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

Oft 

4852 

1945923 

1  687 

14*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

4653 

1945924 

1  687 

14*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1632! 

13.2 

(ONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

i 

1.4! 

I 

i 

-  ; 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR!  L  IVTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

DIST!  OPERATOR  !  J NET  UODElLENGTHlBRDTH!  ! 

- {REGIS**!****!  REG.  !  REG.ILOAO-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

VESSEL  NAHE  AND  NUN8ER  !  GUARD  !  TON-  {PAGE!  OVER” l OVER-!/////! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 


1  !!!!!! 

!  !!!!!! 

(18)  OHIO  RIVER  CO.,  THE  !  !!!!!! 

(CONTINUED)!  !  !  !  !  !  ! 


IONS  ‘DRAFT!  ‘CAPACITY!  HICH- 

BRDTH!  !  !  !  EST 

REG.1LOAO-!  !  CARGO  1  FIXED 

/////!  ED  *  !////////!  POINT 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 
ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  I  (FEET) 


!  V  E  S  S  £  L  !  ! 

CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

//////////////// !TO! //////////!  OR  ! 
LINE-2  SEE!  LINE-2  !*RE9UILT! 


OR 

4854 

! 945925 

1  68714A401 

195.01 

35.0* 

7?0! 

- 

! 

1632! 

13.22  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

t  J 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

OR 

4855 

! 945926 

68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

OR 

4656 

1945927 

1  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

i 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

*  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

4857 

1945928 

1  68714A40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

» 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

OR 

4858 

*1945929 

!  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

1 3. 2 ! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

OR 

4859 

!  945930 

!  687S4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2*  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

« 

OR 

4860 

5945931 

1  68714440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632! 

13.2 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

* 

! 

!  1 

195.0! 

35.0* 

1.4! 

j 

-  2 

i 

1 

! 

OR 

4861 

5945932 

1  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*! 

163  i 

1 3.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

1 

5 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

l 

1 

! 

OR 

4862 

5945933 

!  66714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.4! 

i 

-  2 

! 

1 

! 

! 

OR 

4863 

5945934 

!  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1632* 

13. 21  NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1989 

t 

5 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  i 

t 

! 

! 

j 

OR 

4864 

5945935 

!  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 63  2 

13.2 !NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

| 

5 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR 

466S 

1945936 

!  68714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

j 

t 

[  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

« 

1 

! 

OR 

5001 

5643302 

79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1482* 

11.9! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

5 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

j 

OR 

5002 

5643303 

!  79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14821 

11.91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

t 

5 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

l 

! 

! 

j 

OR 

5003 

5643304 

1  79414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.91N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

5 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5004 

5643305 

!  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

5 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5005 

1643306 

794!  4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

• 

5 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

! 

! 

! 

! 

OR 

5006 

5643540 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 482  i 

11 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

5 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

I 

! 

OR 

5007 

‘643541 

!  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1982 

t 

! 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

1 

! 

! 

! 

OR 

5008 

1643542 

!  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1482  i 

11 • 9  j  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

5 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

; 

OR 

5009 

1643543 

1  794KA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

1 1  •  9*1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

i 

! 

1  1  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

OR 

5010 

1643544 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1482! 

1 1 .9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

!  !  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

OR 

5011 

1643545 

1  794I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1482! 

11.91N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

I 

1  1  1 

195.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5012 

1643546 

1  79414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.0* 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OR 

5013 

1643547 

1  79414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5014 

1643548 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1462! 

11 .9! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5015 

1643549 

1  79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1462! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

J 

! 

OR 

5016 

1643550 

1  79414A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .91  NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5017 

1643551 

1  79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1462! 

11.9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

5018 

1643552 

1  794J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5019 

1643553 

1  794I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1482! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

] 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

OR 

5020 

1643554 

1  794J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14821 

11.9 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

{ 

5 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OR 

5021 

1643555 

1  79414A41J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

2 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OR 

5022 

1643556 

1  79414A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

t 

1462! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5023 

1643557 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1482! 

11 . 91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

« 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OR 

5024 

1643558 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 . 9! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  (  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

5025 

1643559 

1  79414A41J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1482! 

11 .9! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5026 

1643560 

1  79A14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1482! 

1 1 .9! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR 

5027 

1643561 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

1 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5028 

1643562 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1462! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

; 

j 

! 

OR 

5029 

1643563 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .9! NONE 

ion 

CINCINNATI*! 

1962 

i 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

•»  2 

! 

! 

! 

1 

OR 

5030 

1643564 

1  794S4A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

14821 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

j 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

i 

OR 

5031 

1643565 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

1 1 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

J 

OR 

5032 

(643566 

1  79414A41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

I 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OR 

5033 

1643567 

J  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 .9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

OR 

5034 

I643S68 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11 • 91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

( 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

i 

OR 

5035 

1643569 

1  79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

1 1 . 91  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5036 

1643570 

1  79414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1482! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5037 

1643571 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

5038 

1643572 

1  79414441  1 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1 

1482! 

11.91N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1  1  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

| 

-  ! 

1 

! 

! 

j 

OR 

5039 

1643573 

1  794MA41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1482! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

i 

1 

t  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR 

5040 

1643574 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1482! 

11.9  1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1932 

1 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

2 

! 

; 

OR 

5041 

1643575 

1  79414A41 1 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1462! 

ll.?! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

i 

! 

1  !  • 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

1 

OR 

5042 

1643576 

1  79414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1482! 

11.9SN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

i 

1 

! 

1  !  ! 

1  1  ! 

195.1! 

i 

35.1! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 


S 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRi 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  !VTCC1  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  ! 
■•REGIS-!****!  REG.  !  REC.1LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  70N-  ! PAGE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HAMDLXNG  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  *  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD !//////////•  OR  ! 

ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


(18)  OHIO  RIVER 

CO.,  THE 

1  1  ! 

!  !  1 

1  1  ! 

2 

t 

t 

2 

t 

2 

1 

• 

2 

2 

* 

1 

t 

2 

2 

« 

» 

j  2 

2  2 

!  ! 

1 

» 

1 

(CONTINUED)' 

*  i  ! 

2 

2 

2 

t 

1 

1 

1  • 

OR 

5043 

! 643577 

i 

1  79414A41! 

1  1  1 

195.0! 

195. :i 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

1482! 

•  1 

11.9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!*  ! 

1982 

! 

2 

OR 

5044 

!643578 

! 

•  794*4441! 

1  1  1 

195-0: 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

t 

1482) 

-  ; 

11 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1982 

2 

i 

OR 

5045 

1643579 

2 

!  79414A41! 

1  !  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

« 

1482) 

-  1 

11.9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

j 

i 

OR 

5046 

1643580 

t 

!  794)4441! 

2  i  i 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

t 

2 

1482! 

.  1 

1 1.9! NONE 
!■ 

•OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

! 

! 

OR 

5047 

•643581 

i 

*1  794 !  4  A41 1 

i  i  i 

195.01 

155.1! 

3S.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

2 

1482! 

-  ! 

11 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

(  ! 

1982 

1 

! 

! 

! 

OR 

5048 

1643582 

i 

1  7941 4A41 j 

!  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

* 

1482! 

•  1 

11.9'NONE 

! OH  CINCINNATI! 

2  1 

1982 

OR 

5049 

1643583 

i 

1  79414A41! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

i 

I 

1482) 

-  ■ 

11.9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI ! 

1  1 

1982 

! 

! 

OR 

5050 

1643584 

! 

1  79414A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1482! 

-  ! 

1 1 • 9! NONE 

2 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

« 

! 

OR 

5051 

•924228 

« 

1  68714A41I 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

2 

1482! 

-  2 

11 .9! NONE 
« 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1987 

t 

! 

OR 

5055 

1628281 

! 

•  769 1 4 A40 1 

1  1  ! 

195.0! 

195.1! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

2 

1511! 

-  ! 

11  .9  '{NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

i 

! 

OR 

5056 

1628282 

2 

1  76914A40! 

!  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

i 

; 

1511! 

-  2 

11 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

! 

! 

OR 

5057 

1628283 

t 

1  76914A40! 

!  !  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

1511! 

-  ! 

1 1 .9 ! NONE 
• 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1*80 

j 

t 

OR 

5058 

1628284 

j 

1  76914440) 

1  !  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

i5ii  i 

-  1 

11.9! NONE 

!0K  CINCINNATI! 

1  1 

1980 

i 

1 

0® 

5059 

1628285 

2 

1  76914A40! 

1  t  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

j 

1511! 

-  2 

11.9! NONE 
« 

•OH  CINCINNATI i 
!  ! 

1980 

« 

t 

OR 

5060 

•628286 

! 

1  769)4440! 

!  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

j 

■ 

1511! 

-  1 

11.9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980 

! 

« 

OR 

5101 

1930693 

« 

•  687! 4440! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

1509! 

-  ! 

11.9) NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

« 

OR 

5102 

1930694 

t 

)  68714A40! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

2 

j 

1509! 

.  2 

11.9!N0NE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

•  ! 

1988 

OR 

5103 

1930695 

! 

!  68714A40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

{ 

2 

1509! 

-  ! 

11. 9]' NONE 

2 

!0K  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

1 

OR 

5104 

1930696 

1 

1  68714A40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

• 

2 

1509! 

-  1 

1 1 .9! NONE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5105 

1930697 

1 

1  68714A40! 

!  i  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

{ 

j 

1509) 

-  ! 

11.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5106 

1930698 

1 

1  68714A40! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1509! 

-  ! 

11 .9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5107 

1930699 

1 

!  68714A40! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1509! 

-  ! 

11.91  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5108 

1930700 

1 

!  68714A40! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1509! 

-  ! 

1 1 .9 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5109 

1930701 

1 

1  68714440! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

2 

1509! 

-  2 

11 .9! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1988 

OR 

5110 

1930702 

1 

!  68714A40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1509! 

-  ! 

1 1 .9) NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1088 

OR 

5111 

1945937 

! 

1  68714A40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1509! 

-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5112 

1945938 

1 

1  68714A401 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1509! 

-  ! 

11.9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5113 

1945939 

! 

!  68714440! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1509! 

.  2 

11 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OP 

5114 

1945940 

1 

1  68714A40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1509) 

-  1 

1 1 .9! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5115 

1945941 

! 

1  687! 4A40J 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1509! 

-  ! 

11.91N0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1959 

OR 

5116 

*945942 

1 

1  667I4A40I 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1509! 

-  ! 

11. 9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5117 

1945943 

!  68714A40! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

15091 
-  1 

1 1 .91  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

3118 

1945944 

1 

1  687 J  4440! 

!  !  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1509! 

-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ( 

1989 

OR 

5119 

1945945 

! 

!  68714A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

15091 
-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5120 

1945946 

1 

!  68714A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1509! 

-  ! 

11.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5121 

1945947 

1 

!  68714A401 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1*6! 

“ 

I 

1509! 

-  ! 

11 .9( NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1989 

OR 

5122 

1945948 

1 

1  687I4A40! 

!  1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1509! 

-  1 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5123 

1945949 

1 

1  68714A40I 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1509! 

-  ! 

11.9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

(  ! 

1989 

OR 

5124 

1945950 

! 

!  687I4A40! 

1  !  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1509! 

-  2 

11.9| NONE 
! 

ION  CINCINNATI! 

!  I 

1989 

OR 

5125 

1945951 

1 

•  68714A40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

! 

1 

1509! 

1 1 .91  NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5126 

1945952 

! 

1  687(4440 ! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

2 

1509! 

-  ! 

11.9IN0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5127 

1945953 

I 

!  68714A401 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1509! 

-  I 

11.9! NONE 

I 

tOH  CINCINNATI! 

!  t 

1989 

OR 

5128 

1945954 

1 

!  68714A40! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1509! 

-  I 

11.9IN0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5129 

1945955 

! 

1  68714A40! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

! 

1 

1509! 

-  t 

11 .9! NONE 
» 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5130 

1945956 

! 

!  687I4A40! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

* 

! 

1509! 

-  ! 

11 .9 ) NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5131 

1945957 

1 

1  687! 4440! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1509! 

-  1 

11. 9! NONE 

I 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1989 

OR 

5132 

1945958 

! 

!  68714A40! 

!  1  1 

195. Ot 
195.0! 

35.01 

35.0! 

9.05 

1.61 

- 

i 

! 

1509! 

-  ! 

11.9IN0KE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5133 

1945959 

! 

!  68714A40! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

15091 
-  ! 

1 1 .9( NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1989 

OR 

5134 

1945960 

! 

1  6871 4A401 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1509! 

-  ! 

11 .9 }HONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5135 

1945961 

1  687I4A40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1509! 

-  ! 

11 *9| NONE 
! 

! 0 H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5136 

1945962 

; 

!  68714A40! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1509! 

-  1 

1 1 .91  NONE 

I 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1959 

OR 

5137 

1945963 

! 

1  687(4440! 

!  !  ! 

195.01 

195.0! 

3S.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

! 

1309! 

-  ! 

11 «9| NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5138 

1945964 

! 

!  687UA401 

1  !  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9,0! 

1.61 

“ 

! 

! 

1509! 

-  I 

11 «9| NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1989 

OR 

5139 

1945965 

! 

I 

! 

1  687UA40! 

!  1  1 

!  !  ! 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

I 

! 

1509! 

-  ! 

! 

! 

1 1 .9! NONE 
( 

! 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

1989 
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ENGR ! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT* 

! CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OXST1 

OPERATOR 

— i 

NET  1CODE1LEN6TH10RDTH! 

OAD-* 

a 

CARSO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
F ix£D  !  EQUIPMENT 

!  S  'OPERATING  i 

1  Tfl  RKC  1 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

r///////i 

POINT  i  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

NAME  ANO  NUMBER 

!  6UARD 

J 

TON-  SPACE! 

OVER-! OVER-!/////* 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0 !//////////! 

OR 

1  NUMBER 

_* 

NAGE  5  IV  * 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT* 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.*  THE 

1  1 

!  ! 

«  a 

1 

; 

a 

! 

t 

a 

I 

» 

! 

a 

2 

a 

j 

i 

t 

a 

a 

t 

a 

1 

• 

a 

a 

a 

* 

2 

(CONTINUED) 

i  ! 

! 

i 

! 

! 

a 

! 

a 

2 

OR  5140 

! 945966 

j 

487S4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

15091 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

I 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

; 

a 

1 

a 

OR  5141 

1945967 

687*!4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11 .9] NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1989 

1 

» 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  a 

a 

1 

a 

a 

OR  5142 

*945968 

* 

68714A40* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

j 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

2 

a 

! 

OR  5143 

*945969 

* 

667UA45! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11 .9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

a 

; 

OR  5144 

! 945970 

• 

687I4A45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

2 

j 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

1 

a 

2 

a 

OR  5145 

•945971 

687! 4A45 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11 .9*  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

a  a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

2 

« 

a 

a 

OR  5146 

1945972 

• 

687!4A45i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1509! 

11 .9! NOME 

!  OH 

CINCINNATI 1 

1989 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

a 

OR  5147 

! 945973 

68714A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

• 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

1 

a 

a 

a 

OR  5148 

*‘945974 

68714A45* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1509j 

11 .9! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1989 

; 

| 

1 

•  j 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  t 

a 

a 

a 

a 

OR  5149 

*945975 

1 

68714A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1509! 

11. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

* 

l  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  » 

; 

a 

a 

j 

OR  5150 

*945976 

1 

68714A451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11  -  9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

* 

i  « 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

—  i 

a 

a 

a 

2 

OR  5151 

1945977 

68?1 4A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

15091 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI* 

1989 

2 

• 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  i 

2 

a 

a 

a 

OR  5152 

j 945978 

68714A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1509! 

11. 9! NONE 

ion 

CINCINNATI* 

1989 

a 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

a 

-  j 

1 

; 

2 

a 

OR  5153 

1945979 

687! 4845? 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

15091 

11. 9! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1989 

a 

i  a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  * 

2 

a 

2 

a 

OR  5154 

1945980 

68714A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1509! 

11 .9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

2 

; 

•  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  2 

; 

a 

2 

2 

OR  5155 

1945981 

6871 4A45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1509! 

11.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

a  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

2 

2 

1 

• 

OR  5156 

1956613 

68714A45! 

-  • 

•  2 

9.6! 

- 

i 

1614! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

a  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  2 

2 

2 

; 

a 

OR  5157 

*1956614 

68714A45! 

-  * 

—  t 

9.6! 

- 

t 

1614! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI!* 

1989 

1 

2  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

•  a 

j 

a 

t 

{ 

OR  5158 

1956615 

68714A45! 

-  1 

-  2 

9.6! 

- 

2 

1614* 

13 .0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

1 

!  1 

195.0! 

35. cl 

1.6! 

! 

-  i 

• 

a 

j 

a 

OR  5159 

*956616 

68714A45! 

-  * 

-  ; 

9.6! 

- 

a 

1614! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

; 

1  * 

195.0* 

3s.oi 

1.6! 

! 

-  i 

; 

1 

j 

j 

OR  5160 

1956617 

637 ! 4  A  45 ! 

.  2 

.  2 

9.6! 

- 

! 

1614* 

1 3.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1989 

< 

!  1 

195. oi 

35.0! 

1.6* 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

! 

OR  5161 

1956618 

68714A45! 

! 

-  ! 

9.6! 

- 

2 

1614! 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

~  i 

1 

! 

1 

! 

OR  5162 

1956619 

68714A45! 

1 

-  a 

9.6! 

- 

! 

1614*! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

a  i 

195.0! 

35. Oi 

1.6! 

! 

•  2 

I 

I 

! 

! 

OR  5163 

*1956620 

687 ! 4A4S 1 

1 

-  1 

9.6! 

- 

! 

1614! 

13.01  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  a 

a 

a 

! 

! 

OR  5164 

j  956621 

68714A4S1 

! 

-  ! 

9.6! 

- 

i 

1614*1 

13.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1989 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

1 

* 

! 

! 

OR  5165 

*956622 

68714A45! 

-  ! 

! 

9.6! 

- 

! 

1614! 

13.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

t 

! 

OR  5166 

•956623 

68714A451 

! 

-  ! 

9.6! 

- 

! 

1614! 

13.0! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1989 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

« 

a 

! 

j 

OR  5167 

1956624 

66714A45! 

! 

•  a 

9.6! 

- 

! 

1614! 

13.01N0NE 

ioH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OR  5168 

1956625 

68714A45! 

-  i 

! 

9.6! 

- 

i 

1614* 

13*0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  ! 

195. ol 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

j 

OR  5169 

1956626 

68714A45 ! 

-  a 

.  ! 

9.6! 

- 

a 

16ui 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

1 

•  i 

195.0! 

35. Oi 

1.6! 

i 

.  1 

! 

a 

! 

! 

OR  5170 

1956627 

68714A45! 

-  i 

.  i 

9.6! 

- 

i 

1614! 

15.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

] 

a  i 

195.0! 

35. 01* 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

! 

i 

i 

OR  5171 

1958391 

68714A451 

! 

-  ! 

9.6! 

- 

* 

1614! 

i3.o!none 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

2 

! 

! 

OR  5172 

1 958196 

68714A45! 

-  a 

-  i 

9.6! 

- 

i 

1614! 

ij.oInone 

♦OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

»  a 

195.0!* 

35.0! 

1.6! 

! 

.  a 

2 

! 

a 

! 

OR  5173 

1958197 

637I4A  45 1 

-  j 

1 

9.6! 

- 

! 

1614* 

1 3. oi NONE 

!  OH 

CINCINNATI  1 

1989 

] 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  a 

1 

a 

! 

1 

OR  5174 

*1958198 

68714A45! 

! 

-  | 

9.6! 

- 

! 

1614! 

13.0.*N0NE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1989 

j 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

; 

i 

! 

i 

OR  5175 

1958199 

68714A451 

1 

-  i 

9.6! 

- 

! 

1614! 

i3.o:none 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

1 

(  1 

195.01 

35. Oi 

1.6! 

! 

.  2 

* 

a 

! 

j 

OR  5176 

1958200 

687 1 4  A  40 1 

! 

! 

9.0! 

- 

( 

15091 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

a 

! 

j 

OR  5177 

1956201 

68714A40! 

1 

-  \ 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

1 

! 

! 

OR  5178 

1958202 

68714A401 

I 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11 • 9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

t 

j  a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

OR  5179 

1958203 

68714A40! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

1 1 .91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  i 

2 

! 

1 

OR  5180 

1958204 

68714A40! 

1 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11.9i NONE 

♦OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

OR  5181 

1958205 

471I4A40! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11 .9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

OR  5182 

(958206 

47114A401 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

*! 

1509! 

11. 9*!  NONE 

♦OH 

CINCINNATI! 

1989 

1  ! 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR  5183 

1958207 

47114A40! 

! 

-  a 

9.CS 

- 

! 

1509! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

1 

I 

! 

OR  5184 

1958208 

47114A40! 

! 

-  a 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11.  9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

OR  5185 

•958209 

47114A40! 

! 

! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

1 1 • NONE 

!oh 

CINCINNATI! 

1989 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

! 

•  a 

! 

! 

! 

OR  5186 

1958210 

471 14A401 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

1 1 .9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

1 

OR  5187 

1958211 

471 I4A40I 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

j 

1509! 

1 1 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  a 

! 

1 

! 

OR  5188 

*958212 

471 14A40I 

! 

-  1 

9.0! 

- 

{ 

1509*! 

1 1 • 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

a 

! 

! 

OR  5189 

1958213 

47114A40) 

! 

-  2 

9.0! 

- 

{ 

1509! 

1 1 *9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

!  I 

195.0! 

35. oi 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR  5190 

1958214 

47114A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

1 

! 

OR  5191 

1956215 

47114A401 

-  ! 

1 

9.0! 

- 

I 

1509! 

11 . 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

OR  5192 

1958216 

471 14A401 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

1509! 

11.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

OR  5193 

1958217 

471I4A401 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

1 

1509! 

11.91N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

!  I  I  I  !  I  !  !  !  !  ! 

!!!!!!  I  1  !  I  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR* 

01 ST!  OPERATOR 

l 

!  NET 

1VTCC!  DIMENSIONS  JDRAFTi 
!  CODE (LENGTH! BROTH!  ! 

■  1 4««4|  DCC  1  B CC  If 

! CAPACITY! 
!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

EOflTOMCUT 

{VESSEL! 
! S  {OPERATING  ! 

<Tr 1  ai«e  | 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  TER 
l  TON- 
1  NAGE 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
•PAGE!  OVER”! OVER-! /////! 

!  IV  •  ALL  !  ALL  RIGHT! 

!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  f 

POINT  ! 
(LIGHT)! 
(FEET)! 

1  rn  cN  i 

LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 

X 1 1 2  uA* t  X 

! AO!  LINE-1  ! 
!T0 !//////////! 
!EE!  LINE-2  ! 

BUILT  J 
OR  * 

♦REBUILT! 

!  ill!!!!!!  !  !  ! 

!  If!!!!!  !  !  1  II 

!  !!!!!!!!!  !  !  • 


(18)  OHIO 

RIVER  CO-/  THE  ! 

2 

2 

a 

a 

! 

a 

a 

a 

a 

a 

(CONTINUED)! 

a 

1  ! 

! 

a 

! 

i 

a 

a 

a 

OR 

5194 

! 958218 

! 

47114A40! 

-  ! 

-  ! 

9.oi 

- 

1 

1509! 

11 . 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI i 

1989 

a 

t 

• 

•  * 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

a 

t 

i 

OR 

5195 

1958219 

! 

47114A40! 

-  * 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

1 1 .9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

I 

t 

OR 

5196 

1958220 

a 

47114A40! 

-  * 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

| 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

a 

a 

OR 

5197 

*958813 

! 

47114A40! 

-  1 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11 • 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

a 

! 

OR 

5193 

mj8i4 

! 

47114A40! 

-  * 

! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

5199 

1958815 

i 

47114A40! 

-  J 

! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  a 

! 

! 

! 

OR 

5200 

1958816 

i 

47114A40! 

-  J 

I 

9.0! 

- 

1 

1509! 

11 .9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

] 

i 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

a 

-  i 

i 

! 

! 

a 

OR 

5201 

*958817 

; 

47114A40! 

-  • 

1 

9.0! 

- 

! 

15091 

11 .9) NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1989 

a 

a 

i 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

i 

OR 

5202 

*1958818 

l 

471*14440! 

-  ! 

l 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

{ 

a 

«  a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  a 

a 

a 

a 

a 

OR 

5203 

} 958819 

*1 

471 1 4 A  40 1 

-  * 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11. 9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

! 

i 

a  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  a 

a 

a 

« 

a 

OR 

5204 

1958820 

1 

47114A401 

-  * 

*  ; 

9.0! 

- 

i 

15091 

11 .9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

j 

j 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

a 

a 

1 

i 

OR 

5205 

*958821 

2 

47114A40* 

-  ! 

.  a 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11. 9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

1* 

!  ! 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

a 

l 

a 

OR 

5206 

*958822 

2 

47114A40! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9IN0NE 

loH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

a 

! 

! 

OR 

5207 

•958823 

1 

47114A40! 

-  2 

-  a 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1989 

a 

2 

• 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  a 

! 

( 

] 

a 

OR 

5206 

1958824 

1 

471I4A40! 

-  j 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11 .9! NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1989 

i 

2 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  a 

! 

! 

! 

! 

OR 

5209 

1958825 

i 

471 ! 4 A  40 1 

-  ' 

-  i 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

i 

2 

!  ! 

195. Oj 

35. Oj 

1.6! 

i 

-  a 

! 

a 

! 

i 

OR 

5210 

1958826 

! 

471 14A40! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

a 

1509! 

11.9 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

! 

i 

• 

1  ! 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

i 

-  a 

a 

a 

! 

! 

OR  5211 

1953827 

j 

47114A40! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

! 

1509!* 

11.9! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

i 

2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

a 

! 

a 

I 

OR 

5212 

1958828 

j 

47114A40! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

1 1 .9*  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1989 

a 

! 

a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  a 

a 

i 

! 

! 

OR 

5213 

! 958829 

2 

471 5  4 A40 1 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

i 

1509*! 

11 .9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1989 

a 

; 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

a 

! 

j 

OR 

5214 

! 958830 

2 

471 ! 4A40! 

-  2 

-  a 

9.0! 

- 

a 

1509! 

1 1 . 9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

i 

i 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

i 

! 

i 

OR 

5215 

1958831 

2 

47114A40! 

-  J 

-  a 

9.0! 

- 

a 

15091 

11.9! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1989 

• 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  a 

a 

! 

! 

i 

OR 

5216 

! 956832 

2 

47114A40! 

-  J 

-  I 

9.0! 

- 

i 

1509! 

11.9*!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

i 

! 

! 

! 

OR 

5217 

*958833 

; 

47114A401 

-  * 

-  ! 

9.0* 

- 

a 

1509! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

1 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

i 

-  « 

a 

! 

! 

! 

OR 

5216 

! 958834 

! 

47114A40! 

-  | 

-  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

11 .9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

J 

! 

! 

OR 

5219 

•958835 

*1 

471 1 4A401 

-  2 

”  ! 

9.0! 

- 

! 

1509! 

1 1 .9! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1989 

! 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

5220 

! 958836 

1 

47114A40! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

- 

j 

1509! 

11. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1939 

! 

! 

1 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

6151 

1612752 

j 

902*14441*! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1530! 

13.6IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

”  ! 

! 

I 

a 

! 

OR 

6152 

1612753 

2 

90214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.6! NOLE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

i 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

! 

OR 

6153 

! o12756 

! 

902! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1538! 

13. 6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

2 

2  2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

OR 

6154 

1612760 

*! 

90214A41 • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.',!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

t 

200.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

* 

! 

! 

! 

OR 

6155 

1612762 

i 

902 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 S38 1 

13.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

2 

j  ; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

OR 

6156 

1612768 

* 

90214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1538! 

13.61  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

j 

! 

;  j 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

OR 

6157 

1612769 

i 

902 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

1 3.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

2 

• 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

OR 

6156 

*1631839 

2 

91314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

1 3.6 1  NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

2 

2 

;  ; 

200.1* 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

f 

! 

! 

! 

OR 

6159 

! 631 842 

2 

91314A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1538! 

13.6 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

a 

1  ! 

200.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  a 

! 

• 

! 

1 

OR 

6160 

*1631645 

i 

91314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1538! 

13.6 {NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

; 

i 

j  ; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

J 

-  i 

a 

! 

I 

! 

OR 

6161 

1631846 

] 

91 314A41 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1538! 

1 3.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

2 

2 

*  2 

200.1* 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

{ 

i 

! 

OR 

6162 

•631849 

! 

91 314A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1538! 

13.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

; 

« 

2  2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

a 

! 

! 

OR 

6163 

*1631850 

*! 

913*!4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

! 

t 

2 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

OR 

6164 

*1631851 

i 

91314A41 * 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1538! 

13.61  NONE 

!0H 

CINCINNATI  1 

1980 

! 

i 

• 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

6165 

1 631853 

2 

91314A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

1 

i 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

OR 

6166 

! 631855 

! 

91314A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

i 

2 

j  2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

a 

! 

! 

I 

OR 

6167 

*1631656 

i 

913*4441* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1538! 

13.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

i 

2 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OR 

6168 

1631661 

j 

91314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

13.6 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1980 

! 

■ 

2 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

a 

! 

! 

! 

OR 

6169 

1612763 

2 

90214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

1 3 • 6 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

! 

! 

1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR 

6601 

1551846 

j 

67614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1627! 

13.1 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. 0! 

1.7! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

! 

OR 

6602 

1551847 

1 

678UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1627! 

13.1 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

OR 

6650 

1543032 

1 

971 14A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1636! 

13. 2*1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1 

; 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

J 

•  a 

! 

» 

! 

! 

OR 

6651 

1543034 

; 

971 14A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

"36! 

13.21  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1 

2 

!  1 

200.1! 

35.11 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

OR 

6652 

1543036 

i 

97114A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1636! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

j 

1 

2 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

i 

OR 

6654 

1549859 

i 

73314A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

14.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1 

i 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR 

6655 

1549861 

i 

73314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1 4. 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1 

2 

!  ! 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

! 

OR 

6656 

1549863 

i 

73314A41 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

14.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1973 

a 

2 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  ( 

! 

! 

1 

! 

!  !  I  !  t  I  I  I  !  !  !  I  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 

665 

ENG*! 

DIST!  OPERATOR 

! 

! 

iVTCC!  DIMENSIONS  ’DRAFT! 
NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****’  REG.  •  RE6. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ’PAGE!  OVER-!  OVER-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ELIGHT! 

! CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  .’OPERATING  ! 

i 

a 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// *TD !//////////!  OR  1 

POW.k!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  *  EE  2  LINE-2  !*REBUILT’ 

(18)  OHIO 

RIVER  COw  THE 

i 

• 

•  •  ii* 

1  1  2  1  • 

i 

{ 

t 

2 

2  2 

t  • 

a 

(CONTINUED)! 

1 

1  !  t  1  1 

a 

2 

2 

2  j 

• 

OR  6660 

1593418 

! 

72614A41!  200.0!  35.01  9.0! 

- 

i 

1689! 

13.3!*N0NE 

•OH  CINCINNATI! 
a  2 

1978  ! 

OR  6661 

! 

1 

•  1  200-0!  35.0!  1.4! 

! 

-  i 

• 

*640452 

i 

92214A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1681! 

1 3.4! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

J  a 

1981  ! 

OR  6662 

! 

! 

!  1  200.0!  35.0!  1.4! 

j 

-  i 

2 

*641019 

i 

92214A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1661! 

13.4!N0NE 

•OH  CINCINNATI! 

1981  ! 

OR  6664 

! 

!  !  200.0!  35.0!  1.4! 

i 

-  i 

2 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1608105 

i 

69614A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

t 

1643! 

13.2! NONE 

1979  ! 

OR  6665 

• 

! 

!  !  200.0!  35.1!  1.6! 

i 

-  2 

a 

(  a 

•623566 

2 

73014A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1643! 

13.2! NONE 

20H  CINCINNATI! 

1980  ! 

0*  6666 

! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

i 

-  < 

i 

«  a 

•623567 

i 

73014A46!  200.0!  35.0!  9.01 

- 

i 

1643! 

13.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 
a  a 

1980  ! 

OR  6667 

! 

1  !  200.0!  35.0!  1.6! 

■ 

-  2 

a 

•609953 

i 

69614A41 •  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1643*! 

13.2! NONE 

!0H  CINCINNATI j 
a  2 

1979  ! 

OR  6668 

- 

i 

1  !  200.0!  35.1!  1.6! 

! 

-  ( 

i 

1609994 

« 

69614A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

• 

1643! 

1 3.2! NONE 

•ok  Cincinnati! 

2  a 

1979  ! 

OR  6669 

!  !  200.0!  35.1!  1.6! 

! 

-  i 

i 

1609996 

! 

69614A41*  200.0!  35.0*  9.0! 

- 

j 

1643! 

13.2! NONE 

«0H  CINCINNATI.' 

2  2 

1979  j 

OR  6670 

1 

1 

!  !  200.0!  35.1!  1.6! 

> 

—  i 

; 

1609997 

i 

69614A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1643! 

13.2! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

2  a 

1979  ! 

OR  6671 

1 

1 

!  !  200.0!  35.1!  1.6! 

i 

-  2 

■ 

•609998 

i 

696I4A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

i 

1643! 

13.2  j  NONE 

!oh  Cincinnati! 

;  j 

1979  ! 

OR  6672 

• 

!  *  200.0!  35.1!  1.6! 

2 

-  2 

2 

1612628 

i 

61714A41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

2 

16475 

13.7! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

2  j 

1979  • 

OR  6673 

!  !  200.1!  35.0!  1.5! 

2 

-  i 

2 

1617086 

2 

912! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0* 

- 

2 

1662! 

13-3 !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 
a  j 

1980  ! 

OR  8101 

1 

1 

!  *  200.0!  35.0!  1.5! 

i 

-  i 

j 

•646905 

; 

559J4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

2 

10941 

11-5* NOME 

!0H  CINCINNATI! 

2  ; 

1982  ! 

OR  8102 

! 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

—  i 

2 

1646906 

2 

559! 4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1 094! 

11.5  .'NONE 

•OH  CINCINNATI! 

2  2 

1982  ! 

OR  8103 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

2 

1646907 

i 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

t 

1094i 

11 .S! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1982  *! 

OR  8104 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

-  2 

; 

1646908 

i 

559I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

2 

1094! 

11.52NONE 

!0H  CINCINNATI* 

2  a 

1982  ! 

OR  8105 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

j 

-  ; 

2 

1646909 

i 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

a 

1094  j 

11.5! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

2  j 

1982  ! 

OR  8106 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

j 

-  j 

i 

1646910 

i 

559J4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

2 

1094! 

11.51N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

2  ; 

1982  ! 

a 

0*  8107 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

-  2 

; 

1646911 

« 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

j 

1094! 

11.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1982  ! 

a 

OR  8108 

! 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

j 

-  « 

! 

1646912 

t 

i 

i 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

- 

< 

! 

1094! 

-  » 

1 1 .5! NONE 
; 

•OH  CINCINNATI! 

•  2 

1982  ! 

a 

OR  8109 

1646913 

j 

559J4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1094! 

11 - 5i NONE 

loH  CINCINNATI! 

2  a 

1982  ; 

« 

OR  8110 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

-  j 

• 

1646914 

i 

559J4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

2 

1094! 

11.5 ! NONE 

•OH  CINCINNATI i 
!  a 

1982  ! 

j 

OR  8111 

• 

! 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

i 

-  i 

2 

•646915 

« 

559!4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

ii.sInone 

8 OH  CINCINNATI! 

;  a 

1982  ! 

2 

OR  8112 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

-  ! 

a 

1646916 

i 

559J4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

« 

1094! 

11.5! NONE 

!0H  CINCINNATI  1 
i  j 

1982  ! 

a 

OR  8113 

! 

!  I  195.1!  26.0!  1.8! 

t 

-  i 

2 

1646917 

1 

559! 4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

; 

1094*! 

11.5 ! NONE 

•OH  CINCINNATI j 

2  2 

1982  ! 
a 

OR  8114 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

j 

-  i 

j 

•646913 

i 

559I4A40*  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.5! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

<  a 

1982  ! 

■ 

OR  8115 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

! 

-  ! 

2 

1646919 

i 

559!4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

; 

1094* 

11.51N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

2  ■ 

1982  ! 

2 

OR  8116 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

! 

-  i 

2 

1646920 

i 

559J4A40!  195.0*  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.5! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

;  1 

1982  l 

2 

OR  8117 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

! 

•  2 

2 

1646921 

i 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

1 1 • 5! NONE 

•OH  CINCINNATI! 
i  a 

1982  ! 
a 

OR  8118 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

t 

-  ! 

a 

1646922 

j 

559I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1094* 

11.5! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982  ! 

a 

OR  8119 

f 

!  I  195.1!  26.0!  1.8! 

2 

-  i 

; 

•  < 

1646923 

« 

559UA40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1094*! 

11.5 ! NONE 

! oh  Cincinnati! 

2  j 

1982  ! 

t 

OR  8120 

! 

i 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

! 

-  ! 

2 

1646924 

* 

j 

SS924A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

1 1 .5  *  NONE 

!0H  CINCINNATI! 
i  a 

1982  *! 
a 

OR  8591 

! 

!  !  195.1!  26.0!  1.8! 

i 

.  i 

2 

1568859 

; 

559* 4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1094*1 

1 1.4 J HONE 

ion  Cincinnati! 

1  2 

1975  i 

a 

OR  8592 

■ 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

! 

-  I 

! 

1568860 

i 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.01 

- 

! 

1094! 

11.4!N0NE 

!0H  CINCINNATI!* 

1  2 

1975  ! 
j 

OR  8593 

1 

!  !  195.11  26.0!  1.9! 

! 

-  ; 

a 

1568661 

« 

55914A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4! NONE 

10H  CINCINNATI! 

!  j 

1975  ! 
j 

OR  8594 

1 

! 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

I 

-  ! 

! 

(568662 

! 

55914A40!  195.0!  26.01  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4IN0NE 

!0H  CINCINNATI! 

|  | 

1975  ! 

j 

OR  8595 

1 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

1 

-  ( 

J 

1568863 

j 

559I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

1 

1094! 

11.4! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

«  { 

1975  ! 

2 

OR  8596 

1 

! 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

! 

-  i 

| 

(568864 

I 

559I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

“10941 

11.4! HONE 

!0H  CINCINNATI! 

(  | 

1975  ! 

OR  8597 

! 

1 

!  (  195.1!  26.0!  1.9! 

! 

-  ! 

! 

1570459 

1 

559I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

J  | 

1976  • 

2 

OR  8593 

1 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

! 

•  » 

! 

1570460 

1 

559! 4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4J  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

!  2 

1976  ! 

2 

OR  8601 

1 

!  !  195.1!  26.0!  1.9! 

1 

-  1 

! 

1572133 

i 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11.5! NONE 

ION  CINCINNATI! 

|  j 

1976  ! 

1 

OR  8602 

! 

! 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  ! 

! 

1572134 

1 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 
i  | 

1976  ! 

I 

OR  8603 

1 

1 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  i 

a 

1572135 

! 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

1 

1 09  9  i 

11 .5i NONE 

I  OH  CINCINNATI! 

{  ( 

1976  ! 

2 

OR  8604 

! 

J 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  f 

! 

1572136 

1 

592I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

i 

1099! 

11.5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

|  | 

1976  ! 

OR  8605 

1 

! 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  { 

j 

1572137 

1 

592I4A40!  195.0!  26,0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

|  2 

1976  i 

j 

OR  8606 

1 

! 

!  !  195.0!  26.01  1.8! 

I 

-  I 

! 

1572138 

! 

59214A40!  195.0!  26.01  9.0! 

- 

! 

1099! 

11. 5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  { 

1976  ! 

j 

OR  8607 

1 

1 

1  !  195.01  26.0!  1.8! 

) 

-  ! 

1 

1572139 

1 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11 .5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

|  j 

1976  l 

a 

OR  8608 

! 

1 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

.  I 

1 

1572140 

1 

S92!4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11.5 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 
i  ( 

1976  i 

2 

OR  8609 

( 

! 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

« 

-  ! 

2 

1572141 

1 

59214A40S  195.0!  26.0!  9.0* 

- 

i 

1099! 

11 .5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  j 

1976  ) 

2 

OR  8610 

1 

! 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  ! 

a 

1572142 

! 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

t 

1099! 

11 .si  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  2 

1976  • 

j 

OR  8611 

1 

1 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

•  2 

; 

1572143 

1 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099! 

11  *  5 !NONE 

!0H  CINCINNATI! 

f  2 

1976  ! 

i 

OR  8612 

1 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

! 

-  ! 

! 

1572144 

i 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

1 

1099! 

11 .5! NONE 

ioh  Cincinnati! 

(  j 

1976  ! 
a 

OR  *613 

1 

! 

!  !  19S.0!  26.0!  1.8! 

! 

.  • 

2 

1572145 

! 

59214A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

- 

! 

1099*! 

11.5! NONE 

20H  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1976  *• 

! 

i 

! 

a 

! 

1 

! 

1 

!  !  195.0!  26.0!  1.8! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

; 

a 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


NAME  ANO  NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ‘LOAD-* 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  iPAGEi  OVER”! OVER”! /////!  HORSE 


CAPACITT!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 
PASS-  ! (LI6HT) !////////////////!TD!////////// 


j 

NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT* 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LIHE-2 

!EE! 

LINE-2  !*RE8UILT 

(13)  OHIO  RIVER  CO./  THE 

i  t 

i  < 

i  i 

a 

a 

a 

a 

t 

a 

1 

a 

« 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

a 

(CONTINUED) 

i  i 

; 

a 

a 

a 

j 

a 

a 

OP 

9614 

572146 

592*!4A40! 

195.0! 

2  6.0  * 

9.0! 

- 

1099! 

11. 5 ! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1976 

t  i 

195-0! 

26.0! 

1.8! 

.  a 

a 

a 

a 

OR 

8615 

572147 

592*!4A40! 

195.0! 

26-0! 

9.0! 

- 

1099! 

11.5!N0NE 

!0K 

Cincinnati) 

1976 

►  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  a 

l 

a 

j 

OR 

8616 

572148 

592J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

11.5i NONE 

{OH 

CINCINNATI! 

1976 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

a 

a 

a 

OR 

8617 

572149 

59  2 1 4 A 40  5 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

— 

1099! 

ii.sInone 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

•  « 

195.0! 

26.0! 

1.6! 

-  a 

1 

a 

a 

OR 

8613 

572150 

59/J4A4Q! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1099) 

ii.sInone 

I  OH 

CINCINNATI! 

1976 

a  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

.  t 

■ 

a 

a 

OR 

3619 

572151 

592; 4A4ol 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

II.SINONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1976 

i  • 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  a 

! 

a 

2 

OR 

8620 

572152 

592!4a'0' 

195.0! 

26.0) 

9.0! 

- 

1099) 

11.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  a 

! 

! 

1 

OR 

8621 

572153 

592i4A40l 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

11.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

.  1 

1 

a 

! 

OR 

3622 

572154 

592J4A40! 

195.0! 

28.0! 

9.0! 

- 

! 

1099! 

ii.sInone 

2  OH 

CINCINNATI! 

1976 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

a 

a 

a 

OR 

8623 

572155 

592*!4A40i 

105.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099! 

11. 5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

»  a 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

a 

a 

! 

OR 

8624 

572156 

592!4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099! 

II.SINONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1976 

a  ; 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

a 

-  ! 

1 

1 

a 

OR 

862S 

572157 

592I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

< 

1099! 

II.SINONE 

■OH 

CINCINNATI! 

1976 

a  a 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

i 

-  1 

a 

a 

! 

OR 

8o26 

572158 

592i4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1099) 

ii.sInone 

I  OH 

CINCINNATI! 

1976 

;  « 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

a 

-  a 

a 

a 

! 

OR 

8627 

572159 

592!4A40i 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

» 

1099! 

11.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

t  a 

19S.0! 

26.0! 

1.8! 

1 

-  1 

1 

a 

! 

OR 

8628 

572160 

592!4A40i 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1099) 

11 • 5  SNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

a 

-  ! 

a 

2 

! 

OR 

8629 

572161 

592!4A40i 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099! 

11 .5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1  a 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

j 

-  a 

a 

a 

! 

OR 

8630 

572162 

592! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

) 

1099) 

II.SINONE 

‘OH 

CINCINNATI! 

1976 

1  1 

195.0* 

26.0! 

1.8! 

a 

-  a 

a 

1 

! 

OR 

8631 

572163 

592i4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099! 

II.SINONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1976 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

« 

_  1 

l 

a 

! 

OR 

8632 

572164 

592S4A40! 

195-0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099! 

II.SINONE 

’OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

”  ! 

! 

1 

! 

OR 

8633 

572165 

!  592J4A40! 

195.0! 

26.0* 

9.0! 

- 

j 

1099* 

11 .5! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

a 

-  ! 

a 

! 

! 

Cfl 

8634 

572166 

1  592!4A40l 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1099* 

II.SINONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

a 

! 

1 

OR 

8635 

572167 

!  592!4A40( 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1099! 

ii.sInone 

!  OH 

Cincinnati) 

1976 

1  a  a 

195.0* 

26.0! 

1.8! 

! 

.  a 

a 

! 

! 

OR 

8636 

572168 

!  592J4A40*! 

195.0! 

26.0* 

9.0! 

- 

! 

1099! 

II.SINONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0* 

1.8! 

1 

-  ! 

a 

1 

! 

OR 

8637 

572169 

!  592!4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1099! 

ii.sInone 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  a 

a 

1 

! 

OR 

8638 

572170 

!  592J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1099! 

ii.sInone 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.01 

1.8! 

a 

-  a 

1 

! 

! 

OR 

8639 

572171 

!  59214A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1099* 

II.SINONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0* 

1.8! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

8640 

572172 

!  592J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

I 

1099! 

II.SINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

8651 

570461 

!  559!4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

11 .4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0* 

1.9! 

! 

-  a 

1 

! 

! 

OR 

8652 

570462 

!  559J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

a 

! 

1 

OP 

8653 

570463 

!  559! 4A40 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

1 1 .4! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

t 

1 

OR 

8654 

570464 

i  559)4440) 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0* 

1.9! 

a 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

8655 

570465 

!  559!4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

1094* 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

a 

! 

! 

OR 

8656 

570466 

!  559)4440) 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

» 

1094* 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

a 

~  1 

a 

2 

! 

OR 

8657 

570467 

!  559S4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1094* 

11.4! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1976 

1  1  a 

195.1! 

26.0* 

1.9! 

* 

-  1 

2 

! 

! 

OR 

8658 

570468 

1  559i4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11 .4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

a 

_  a 

2 

! 

a 

OR 

8659 

570469 

!  559J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1094 ) 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

1  1  1 

195.1! 

26.0* 

1.9! 

a 

”  1 

a 

1 

! 

OR 

8660 

570470 

!  559J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094* 

1 1 .4  *  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

i 

•  a 

a 

1 

1 

OR 

8661 

570471 

)  539! 4A40  S 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094* 

11.4! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

a 

-  » 

a 

! 

! 

OR 

8662 

570472 

!  559!4A4o! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094) 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

! 

-  a 

a 

! 

! 

OP 

8663 

570473 

)  559)4440) 

195  0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11. 4}N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

a  1  1 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

; 

a 

; 

OR 

8664 

570474 

!  559!4AvO! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

1 1 .4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

a 

-  a 

3 

! 

! 

OR 

8665 

570475 

!  559*4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9* 

a 

-  a 

l 

; 

! 

OR 

8666 

570476 

!  S59! 4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.4!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9* 

a 

-  ! 

; 

! 

! 

OR 

8667 

570477 

!  559J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1094) 

11.4) NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1-9! 

1 

•  ; 

a 

! 

a 

OR 

8668 

570478 

!  5S9I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

1 1 .4 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

i 

•  1 

a 

! 

! 

OR 

8669 

576204 

!  559*4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.41  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

•  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

; 

! 

a 

OR 

8670 

576205 

!  559*4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

1  1  a 

195.1! 

26.0! 

1.9* 

a 

.  a 

a 

! 

2 

OR 

8671 

576206 

)  359i4A40i 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

1 

a 

OR 

8672 

576207 

!  559! 4 A  40 ! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11  .4* NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9* 

a 

-  ! 

{ 

1 

! 

OR 

8  701 

576208 

j  55954440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26*0! 

1.9! 

a 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

8702 

576209 

!  $59! 4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

a 

1094! 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

a 

! 

j 

OR 

8703 

576210 

•  559! 44  40 ! 

195.0! 

26.0* 

9.0! 

- 

a 

1094! 

11.41NCNE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  • 

1 

2 

! 

OR 

3704 

576211 

!  559*4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1 

1094! 

11.4! NONE 

Ioh 

CINCINNATI ! 

1977 

!  !  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

a 

! 

1 

OR 

8705 

576212 

!  559*4440! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1094! 

11.4!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

!  !  ! 

195.1 ! 

26.0* 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


667 


ENGft! 

DISTi 

OPERATOR 

•  5VTCC!  DIMENSIONS  5 

•  NET  !  CODE 'LENGTH! SRDTH5 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  ! 
/////• 
LIGHT* 

a 

j 

CAPACITY! 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  • 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  V 
!S 

E  S  S  6  L  ! 
OPERATING  ! 

1 

! 

VESSEL 

!  COAST 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

•  TER  5  SEE!//////! 

•  TON-  'PAGE!  OVEP-! 

5  NAGE  5  IV  5  ALL  ! 

/////! 
OVER-! 
ALL  5 

HORSE! 

POUER! 

POINT  !  LINE-1  !AO*  LINE-1  !  BUILT  ! 
(LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*REBUILT» 

(18)  OHIO 

l 

i 

RIVER  CO.,  THE  i 

(CONTINUED)'- 

i  ;  i 

i  ii 

!  !  ! 

a _ a _ i 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

i 

1 

a 

1 

2 

1 

a 

1 

a 

1 

2 

OR 

8706 

•576213 

i 

!  559! 4A40! 

i _ t _ i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

— 

1094! 

11.4! NONE 
a 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

OR 

8707 

1576214 

i 

5  55954A40! 

i  i  i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1094* 

11.4 !  NONE 
a 

■OH 

a 

CINCINNATI! 

• 

1977  ! 
a 

OR 

8708 

•576215 

i 

»  55954A40! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

1094! 

1 1 .4 ! NONE 
a 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

a 

1977  • 

! 

OR 

8709 

5576216 

j 

5  55954A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1094! 

11 .4! NONE 
a 

ioH 

a 

CINCINNATI! 

a 

1977  ! 
a 

OR 

8710 

•576217 

i 

5  55954A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195-1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

— 

1094! 

11.4! NONE 

i 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 
a 

OR 

8711 

1579746 

i 

!  55954A40! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

1094* 

11 -45NONE 
a 

!  OH 
a 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

1 

OR 

8712 

•579747 

i 

5  55954A40! 

i  i  j 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

** 

1094! 

1 1 .4  •  NONE 

i 

•OH 

j 

CINCINNATI! 

2 

1977  * 

1 

OR 

8713 

•579746 

; 

•  55954A40! 

i  «  i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

1094! 

11.4 ! NONE 

i 

IOH 

< 

Cincinnati! 

• 

1977  ! 

1 

OR 

8714 

•579749 

f 

5  55954A40! 

5  5  1 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

i 

1094! 

11 .4! NONE 
! 

!0H 

« 

CINCINNATI! 

1 

1977  *! 

} 

OR 

8715 

•579750 

i 

5  55954A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

t 

! 

1094! 

11. 4 {NONE 
< 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977  • 

J 

OR 

8716 

5579751 

a 

5  559!4A40! 

i  ;  i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1094! 

11.4!N0NE 

; 

•OH 

« 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8717 

5579752 

; 

5  55954A40! 

5  5  > 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1094! 

11.4! NONE 

2 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

1 

OR 

8718 

•579753 

i 

!  55954A40! 

i  i  i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.01 

9.0! 

1.9! 

— 

1094! 

11.4!  NONE 

j 

•OH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1977  j 

1 

OR 

8719 

5579754 

5 

*5  55954A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1  9! 

* 

1094! 

11.4!  NONE 

a 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8720 

5579755 

i 

•  55954A40! 

5  5  5 

195.0! 

195.15 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1094! 

11-4! NONE 
a 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977  • 

OR 

8721 

5579756 

5 

•  55954A40! 

5  !  1 

195.0! 

195-1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

1094! 

11 .4! NONE 

i 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977  ( 

1 

OR 

8722 

5579757 

| 

J  55954A405 

1  !  5 

195.05 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1094! 

11 . 4 ! NONE 
! 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8723 

5579758 

a 

!  55954A40! 

!  5  1 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 094 1 

11.4! NONE 

i 

!  OK 

l 

CINCINNATI! 

< 

1977  • 

2 

OR 

8724 

5579759 

i 

1  55954A40! 

!  !  J 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1094! 

11. 4! NONE 

2 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

a 

1977  • 

OR 

8725 

5579760 

; 

5  559J4A40J 

1  !  5 

195.0! 

195.15 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

1094! 
-  ! 

11.4|  NONE 

i 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

! 

OR 

8726 

i 579761 
* 

!  55954A40! 

5  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

•OH 

CINCINNATI! 

< 

1977  ! 

a 

OR 

8727 

*5  589047 

5 

5  55954A40! 

5  5  • 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

a 

1094! 
-  ! 

1 1 .4! NONE 

ion 

! 

Cincinnati! 

! 

1978  *! 

! 

OR 

8728 

•589048 

i 

!  55954A40! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

a 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

OR 

8729 

*5  589049 
» 

5  55954A40! 

5  5  5 

195.05 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

i 

1094! 
-  ! 

11.4!N0NE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

OR 

8730 

•589050 

i 

5  55954A40! 

5  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

OR 

8731 

•589051 

t 

!  55954A40J 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

j 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 

j 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

l 

1978  1 
• 

OR 

8732 

5589052 

i 

!  55954A40! 

i  *  i 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

j 

■ 

1094! 
-  5 

11.4! NONE 
! 

IOH 

2 

CINCINNATI! 

• 

1978  ! 

1 

OR 

3733 

5589053 

5 

!  559! 4A40! 

!  5  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

m 

! 

• 

1094! 
-  • 

11.4 1  NONE 

i 

!0H 

j 

CINCINNATI! 

! 

1978  • 

! 

OR 

8734 

5589054 

i 

5  559J4A40! 

•  •  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.1! 

9.0! 

1.9! 

* 

! 

! 

1094! 
-  2 

11.4! NONE 

i 

!0H 

j 

CINCINNATI! 

! 

1978  » 

1 

OR 

5735 

•589055 

i 

5  55954A40! 

5  !  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

* 

i 

1094! 

-  t 

11.4! NONE 

2 

!0H 

2 

CINCINNATI! 

! 

1978  i 

j 

OR 

8736 

•589056 

! 

5  55954A40! 

!  •  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

i 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

!  OH 
; 

CINCINNATI! 

j 

1978  ! 

! 

OR 

8737 

5589057 

i 

*  55954A40! 

5  5  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

1094! 

-  i 

11.4! NONE 
i 

•OK 

! 

Cincinnati! 

I 

1978  ! 

! 

OP 

8738 

5589058 

j 

5  55954A40! 

5  5  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

1094! 

—  j 

1 1 .4  i  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

a 

1978  « 

I 

OR 

8739 

5589059 

i 

5  55954A40! 

!  5  ! 

195.0! 

19S.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

a 

! 

1094*! 

-  i 

1 1 .4! NONE 
• 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

OR 

8740 

5589060 

t 

5  55954A405 

5  5  • 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

! 

! 

1094! 
-  ! 

11.4! NONE 

j 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1978  > 

! 

OR 

8741 

5589061 

i 

5  55954A40! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

; 

! 

1094! 
.  » 

11.4! NONE 
a 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1978  • 

! 

OR 

8801 

*5  579762 

i 

•  559*!4A40i 

5  5  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

» 

1094! 
-  2 

1 1 .4 ! NONE 

i 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

j 

OR 

8802 

•579763 

i 

5  55954A405 

5  5  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

; 

i 

1094! 

•  j 

1 1 .4 ! NONE 

2 

•OH 

j 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8803 

5579764 

• 

5  S5954A40! 

5  5  ! 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

i 

« 

1094! 

11.4JN0NE 

! 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977  I 

1 

OR 

8804 

5579765 

i 

5  55954A405 

5  5  5 

195.0! 

195.1! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

i 

! 

1094! 
-  a 

11.4! NONE 
a 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 
a 

OR 

6805 

•581558 

5 

!  49554A40! 

5  !  ! 

195.05 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

i 

1088! 
-  ! 

11-4 !  HONE 
! 

!0H 

a 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 

1 

OR 

8806 

5581559 

5 

5  49S54A40I 

5  5  • 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1088! 

-  2 

11.4! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977  *! 

! 

OR 

8807 

5581560 

5 

!  495! 4A40I 

5  5  5 

195.0! 

195.01 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

— 

! 

! 

1088! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

i 

1977  ! 

1 

OR 

8808 

5581561 

i 

1  49554A40! 

!  5  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

J 

1088! 
-  » 

11.4! NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977  i 
! 

OR 

8809 

5581562 

a 

5  495  5  4 A  40  5 
!  i  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

1068! 

-  ! 

11.4Ji:0NE 

! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1977  I 
! 

OR 

8810 

*5  581563 
( 

5  49554A405 

!  !  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

■ 

! 

! 

1088! 
-  2 

1 1 .4 (NONE 

l 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8611 

5581564 

5  49514A401 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

~ 

a 

i 

1088! 

-  ! 

1 1 .4! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1977  • 

1 

OR 

8812 

5581565 

5 

!  49554A40! 

!  I  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1088! 

-  i 

1 1 .4! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1977  1 
! 

OR 

8813 

5581566 

• 

5  49554A40! 

!  »  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

2 

1088! 
-  ! 

11-4! HONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

! 

OR 

8814 

*5  581567 

i 

5  49554A405 

!  !  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

j 

1088! 
-  ! 

11 .4 (NONE 

I 

1  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1977  ! 

1 

OR 

8815 

j  581568 

5 

!  49SUA40! 

!  5  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

j 

i 

1088! 

-  ! 

11-41  NONE 
! 

•OH 

2 

CINCINNATI! 

1 

1977  i 
! 

OR 

6816 

5  581569 

I 

•  4955  4A40! 

5  !  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

• 

! 

1088! 

-  2 

11.4! NONE 
! 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

1 

1977  ! 
a 

OR 

8817 

5581570 

5 

5  49554A40! 

5  !  5 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

a 

i 

loss! 

-  • 

11.4! NONE 
! 

!  0 

1 

CINCINNATI*! 

! 

1977  ! 

1 

OR 

8818 

5581571 

5 

5 

5 

5  49554A40! 

•  a  a 

!  i  i 

i  !  5 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

26.0! 

26.0! 

1 

! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

i 

! 

1086! 

-  I 
! 

! 

11 .4 {NONE 
! 
a 

i 

ION 

2 

i 

! 

CINCINNATI! 

! 

! 

I 

1977  ! 

! 

a 

i 

668 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

EHGM 

• 

! VTCCi 

DIMENSIONS  I 

DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  6  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

» 

NET  'CODE! 

.ENGTH! 

BRDTHJ 

i 

1 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 

- - - - — 

- - 

— 

REG.  ! 

REG.! 

.OAD-* 

2 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

i 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LXHE-1  * 

BUILT 

VESSEL 

MAKE  AND  NUMBER 

i  guard 

i 

TON-  ! PAGE! 

OVER-! 

OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT )!//////////////// 

•TD!//////////! 

OR 

!  NUMBER 

< 

NA6E  !  IV  i 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  * 

(FEET)!  LINE-2 

•EE 

LINE-2  ! 

•REBUILT 

(18)  OHIO 

RIVER 

CO., 

THE 

* 

» 

i 

i 

i 

i 

t  i 

1  2 

2  i 

t 

i 

i 

2 

• 

« 

; 

< 

i 

1 

« 

1 

i 

(CONTINUED)* 

i 

t  i 

i 

2 

i 

1 

OR  8819 

•581572 

* 

495 !4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ‘ 

1083! 

11. 4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

j 

!  • 

195.0! 

26.0! 

1-98 

-  • 

2 

! 

2 

OP  8820 

! 581 573 

i 

495S4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1088! 

11.4!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1-9! 

—  i 

2 

! 

OR  8821 

•581574 

i 

49554A40* 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1088! 

11 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

t 

t 

i  ; 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

—  2 

2 

f 

OR  8322 

•58157S 

f 

49514A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1088! 

11.4!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

; 

i 

i  « 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  i 

i 

! 

OR  8823 

! 581 576 

t 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

1088! 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

j  i 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

OR  8824 

! 581 577 

2 

49S54A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  * 

1038! 

11.4!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

* 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  i 

; 

| 

OR  8825 

! 581 578 

* 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  » 

1088! 

11 .4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

t  t 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  i 

2 

1 

j 

OR  8826 

•581579 

i 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1088! 

11.4!N0NE 

•OH 

CINCINNATI* 

1977 

j 

2 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1-9! 

-  2 

! 

1 

• 

OR  8827 

•531580 

j 

49554A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

i 

1088! 

11 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

;  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

t 

_  i 

i 

! 

OR  8828 

•581581 

5 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

_  i 

1088! 

11 .4  JNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

; 

i 

j  i 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  t 

; 

1 

OP  8829 

*581582 

i 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

.  ; 

1088! 

11.4!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

j 

« 

•  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

! 

_  t 

t 

1 

1 

OR  8830 

•581583 

i 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1088! 

11.4JN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

i  l 

195-0! 

26.0! 

1.9! 

« 

-  « 

; 

! 

OR  8331 

•581584 

• 

49S54A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

1088i 

1 1 .4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

i  2 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

< 

2 

OR  8832 

•581585 

i 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

J 

1088! 

11*4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

i  ; 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

1 

-  • 

i 

• 

OR  8833 

•581586 

2 

49554A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  • 

1088! 

11 -4!N0HE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

i  ! 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

2 

OR  8834 

! 581 587 

; 

49554A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1088! 

11 .4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI* 

1977 

i 

! 

i  i 

195.0! 

26.0! 

1.9* 

-  i 

] 

1 

OR  8335 

*531588 

« 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

•  • 

1095! 

11.5IN0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

2  j 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

f 

j 

OR  3836 

! 581589 

2 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

1095! 

11*5! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1977 

i 

2 

;  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

2 

OR  8837 

! 581 590 

i 

592! 4A4oj 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

1095! 

11.5!N0NE 

ioH 

CINCINNATI! 

1977 

; 

; 

t  j 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ; 

• 

! 

OR  8838 

! 581 591 

i 

592I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

1095! 

11 .5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

* 

t 

!  ! 

195.1! 

2o.O! 

1.8! 

! 

-  i 

i 

! 

OR  8839 

•581592 

! 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11 «S! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

• 

; 

!  j 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

• 

-  2 

! 

! 

OR  8840 

5531593 

i 

592J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1095! 

11.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

• 

t 

5  ! 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  884! 

! 581 S94 

• 

592 ! 4A40  5 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11.51N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

« 

i 

•  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

OP  8842 

•581595 

2 

592 14A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

.  2 

1095! 

11.5JN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

OR  8843 

•581596 

« 

592I4A40! 

1«5.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

1 1 . 5!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

! 

» 

!  ! 

195.0! 

26.0* 

1.8! 

i 

.  2 

2 

! 

OR  8844 

! 581 597 

! 

59254A40* 

195.0! 

26.0* 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11.5JN0NE 

•oh 

CINCINNATI! 

1977 

! 

! 

!  5 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  i 

i 

• 

OR  8845 

! 581 598 

» 

592J4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11.5‘NONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1977 

! 

i 

!  5 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

f 

! 

OR  8846 

•581599 

« 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0* 

-  2 

1095! 

11 .5 {NONE 

!  ON 

CINCINNATI  1 

1977 

! 

; 

;  ! 

195.0! 

26.0? 

1.8! 

! 

-  ! 

» 

I 

OR  8347 

>591600 

2 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11 .3! NOME 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

I 

i 

5  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  » 

! 

! 

OR  8848 

•581601 

! 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  * 

10951 

11.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

; 

1 

5  5 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  | 

! 

* 

OR  8849 

•581602 

; 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

• 

1095! 

11*5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

* 

t 

2  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

; 

! 

* 

OR  8850 

•531603 

t 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

1095! 

11 *S!NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

• 

OR  8851 

! 581604 

j 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  • 

1095* 

11.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

* 

i  < 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  ! 

; 

! 

OP  8852 

5581605 

2 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1095! 

11.5! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

J 

; 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  i 

i 

OR  3853 

•581606 

; 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1095! 

11.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

j 

2 

!  5 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

-  i 

i 

OR  8854 

•581607 

> 

59254A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

1 1 .S ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

i 

; 

2 

2 

!  ! 

!  t 

195.0! 

f 

26.0! 

i 

1.8! 

j 

; 

•  i 

i 

i 

! 

(21)  OHIO 

RIVER 

SAND 

i 

8  GRAVEL! 

i 

i 

t  ! 

i  i 

j 

i 

i 

i 

i 

« 

t 

i 

i 

; 

! 

| 

FRANK  9 

5271569 

» 

2753A35I 

45.3! 

15.0! 

4.0! 

430! 

-  ; 

20.01NONE 

!PA 

PJTTSBUR6H! 

1956 

i 

! 

5  ! 

43.0! 

15.0! 

4.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

OR  39 

i  - 

i 

33154F46! 

140.0! 

26.0! 

9.0! 

.  I 

600! 

10*0! NONE 

f  PA 

PITTSBURGH  J 

1957 

j 

i 

!  ! 

140.0! 

26.0! 

1.0! 

; 

-  ; 

! 

« 

OP  137 

i  ...... 

i 

36454F46! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH!* 

1956 

j 

t 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

1 

OR  823 

5275304 

i 

41454A46! 

175.0! 

26. Q! 

9.0! 

i 

900! 

11.0'NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1955 

i 

i 

j 

i 

j  t 

i  i 

175.0! 

i 

26.0! 

i 

1.5! 

i 

« 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

(13)  OHIO 

RIVER 

TERMINALS 

j 

CO.  5 

* 

! 

i  ! 

i  2 

i 

{ 

i 

! 

; 

< 

! 

i 

j 

j 

j 

! 

! 

JANIE 

5292192 

5 

3853A35! 

45.9! 

22.0! 

6.5! 

680! 

-  i 

28. 21  NONE 

!  WV 

HUNTINGTON! 

1963 

! 

5 

! 

5  5 

5  5 

48.0! 

; 

22.1! 

! 

6.5! 

j 

! 

! 

-  ! 
i 

2 

! 

2 

! 

(20)  OHIO 

VALLEY 

ELECTRK 

5 

COR ! P. 

i 

i 

1  5 

!  ! 

! 

t 

j 

t 

j 

; 

! 

! 

i 

! 

j 

I 

! 

FRED  P.  SHEDO 

1510982 

! 

43J3A35! 

50.0! 

20.0! 

6.5! 

730! 

.  i 

35.0! NONE 

•OH 

CHESHIRE  ! 

1967 

i 

5 

! 

i 

i  t 

i  i 

55.0! 

i 

20.0! 

i 

6.2! 

i 

i 

• 

-  i 
! 

2 

i 

! 

! 

(13)  OHIO 

VALLEY 

! 

MARINE  SERVIlCE, 

j 

i 

!  5 

i  i 

i 

t 

i 

■ 

i 

i 

i 

! 

1 

; 

; 

1 

i 

INC. 

! 

! 

i  ! 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

ANSELA  8 

5631713 

! 

8053A36! 

56.0! 

22.0! 

7.3! 

960! 

-  i 

37.0iN0NE 

!KY 

HENDERSON  ! 

1981 

5 

i 

!  5 

56.0! 

22.0! 

—  1 

! 

-  i 

1 

! 

C.  H.  UASBITT 

! 25031 5 

i 

95 1 3935 ! 

51.0! 

21.0! 

5.6! 

660! 

-  ! 

39. 0! NONE 

!KY 

HENDERSON  1 

*  1984 

! 

; 

1  5 

51.0! 

21.0! 

5.6! 

! 

-  i 

! 

! 

NR.  C 

5271025 

5 

8553A36! 

65.8! 

20.1! 

6.0! 

760! 

-  ! 

36.0 !  NONE 

IKY 

HENDERSON  1 

1956 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

74.0! 

! 

! 

20.1! 

! 

i 

5.5! 

1 

! 

! 

! 

> 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

< 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


669 


ENSR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(21>  OHIO  VALLET  RIVER  CRUISEi 
VALLET  VOYAGER 


<32)  OIL  AND  GAS  MARINE  SERVI! 
8.  A.  ADAMS 

FLORENCE  A 

HOHOAINE 

JOHN  ADAMS 

JONATHAN 

LUKE  VICTOR 

MARY  ANN 

MR.  WILLOUGHBY 

ROSALIE  G 

VICTORIA  G 

YVONNE 

(32)  OIL  FIELD  BARGES 
OB  110 

OB  112 

OB  113 

08  118 

OB  119 

08  120 

08  121 

OB  122 

OB  125 

OB  127 

OB  128 

OB  129 

OB  140 

00  147 

OB  761 

OB  763 

OB  764 

OB  765 

08  769 

OB  772 

OB  773 

OB  774 

(32)  OIL  TRANSPORT  CO./  INC. 
BAYOU  BOEUF 

BAYOU  CASOTTE 

BAYOU  LA  ROSE 

ABACO  LOUISVILLE 

ABACO  PITTSBURGH 

BAYOU  AMERICA 

BAYOU  BIENVENUE 

BAYOU  CHEVRCUIL 

BAYOU  DUPONT 

BAYOU  ELI 

BAYOU  ELOI 

BAYOU  GENTILLY 

BAYOU  INDIGO 

BAYOU  JEAN 

BAYOU  KENT 

BAYOU  LAFOURCHE 


COAST 

a 

GUARD 

* 

NUMBER 

i 

S 

668216 


CE 

612017 


598425 

1640945 

628535 

636322 

1613673 

587949 

633904 

599861 

631341 

587417 


i  - 

! 


•582801 

» 

i  634817 

i 

i  506763 


! 

j 

1 264736 
1 

1275253 

! 

1259017 

1 

1279311 

1 

1279293 

1 

1539462 


1 

1517965 

1 

1552078 

1 

I 

1269541 

! 

1269700 

1 

1272057 

1 

1271801 

1 

•272230 


1VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! BROTH!  I 

RE6IS-!****!  REG-  !  REG.! 

TER  !  SEE!//////!/////! 

TON-  ‘PAGE!  OVER-lOVER-1 


NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  {LIGHT!  POWER!  EN6ERS  !  (FEET)! 


......  < 


i  ...... 


! CAPACITY!  HIGH-  1  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  1  OPERATING  ! 

LOAD-!  !■  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  •  YEAR 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  l  BUILT 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD! //////////!  OR 


LINE-2 


!EE!  LINE- 2  !*RE8UILT 


1271953 

! 


46J1A11! 

66.0! 

22.0! 

5.0! 

190! 

-  j 

25.0! NONE 

!W  WHEELING 

!  1984 

a 

i  j 

•  t 

66.0! 

• 

22.0! 

! 

i 

3.5! 

j 

i 

150! 

i 

i 

! 

« 

i 

a 

! 

• 

! 

a 

a 

i  i 

266*5 1 A02 ! 

; 

179. oi 

i 

40.0! 

i 

16.0! 

1 

3900! 

2 

649*1 

| 

42. oi NONE 

i 

!LA 

MORGAN 

i 

!  1979 

!  1 

192.0! 

40.0! 

7.0! 

I 

10! 

• 

! 

CITY 

! 

17011A02! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

3600* 

935! 

42.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

!  1978 

i  < 

214.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

i 

! 

CITY 

! 

200!1A02! 

173.5! 

40.0! 

15.0! 

3000! 

550! 

42.0 {NONE 

•LA 

MORGAN 

!  1981 

i  « 

186.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

i 

! 

CITY 

a 

20011A02! 

173.0! 

40.0! 

15.0! 

3000! 

550! 

42.0 i NONE 

SLA 

MORGAN 

i  1980 

a  j 

186.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

I 

! 

CITY 

! 

20051 A02! 

173.0! 

40.0! 

15.0! 

3000 

725! 

42.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

•  1981 

• 

i  » 

136.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

i 

a 

CITY 

a 

266MA02! 

179.0! 

40.0! 

15.0! 

3900 

784! 

42.0 ! NONE 

Ila 

MORGAN 

1  1979 

!  1 

184.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

! 

a 

CITY 

2 

203MA02! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

2900 

997! 

42.0! NONE 

■LA 

M0R6AN 

!  1977 

i  i 

214.0! 

40.0! 

7.0! 

11! 

{ 

a 

CITY 

a 

20011402! 

173.0! 

40.0! 

15.0! 

3000 

812! 

42.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

i  1981 

j  j 

186.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

i 

2 

CITY 

j 

198ilA02! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

3600 

935! 

42.0! NONE 

*!LA 

MORGAN 

1  1978 

t  i 

214.0! 

40.0! 

7.0! 

11! 

! 

i 

CITY 

a 

20oilA03i 

173.0! 

40.0! 

15.0! 

3000 

812! 

42 .0 ! NONE 

Ila 

MORGAN 

!  1981 

1  1 

186.0! 

40.0! 

7.0! 

10! 

2 

a 

CITY 

2 

203MA02! 

201.0! 

40.0! 

14.0! 

3000 

997! 

42.0! NOME 

•LA 

MORGAN 

*!  1977 

i  ; 

■  i 

214.0! 

■ 

i 

40-0! 

« 

t 

7.0! 

i 

11! 

• 

i 

c 

i 

2 

* 

a 

CITY 

2 

a 

j  j 

204*4*46! 

t 

110.0! 

a 

30.0! 

7.0! 

i 

300! 

2 

7.0! NONE 

« 

•LA 

HARVEY 

a 

•  1977 

i  i 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

•  t 

i 

< 

i 

20414A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0! NONE 

Ila 

HARVEY 

]  1977 

!  I 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

• 

« 

i 

20454A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0! NONE 

Ila 

HARVEY 

i  1977 

i  i 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  2 

j 

i 

! 

204 ! 4 A46  j 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0 ! NONE 

•LA 

HARVEY 

!•  1977 

i  ; 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

a 

! 

204j4A46! 

110.0! 

30.01 

7.0! 

- 

300! 

7 .oj  NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1977 

i  j 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

a 

20414A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

i  1977 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

a 

a 

20414A46  5 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0 ! NONE 

Ila 

HARVEY 

•!  1977 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

a 

204 !4A46 1 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0 ! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1977 

i  i 

110.0! 

30.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

20454A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0 ! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1977 

1  * 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

20454A46! 

110.0! 

30.0! 

7.01 

- 

300! 

7.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

I  1977 

!  ! 

110.0! 

30.01 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

! 

20414A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7.0! NONE 

I  LA 

HARVEY 

I  1977 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

t 

20454A465 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

7. 0! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1977 

!  • 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

430|4A46J 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

750! 

8.oj  NONE 

SLA 

HARVEY 

!  1977 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

» 

» 

43654A465 

! 

-  i 

9.0! 

- 

750! 

-  a 

i 

!  1977 

i  « 

140.0! 

39.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

| 

a 

23054A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

5. 0! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1976 

«  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

.  a 

2 

! 

a 

23014446! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

30  oi 

5.0! NONE 

•LA 

HARVEY 

*!  1976 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

.  1 

• 

a 

! 

23024A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

30oi 

5.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

!  1976 

j  ; 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

a 

i 

23014A461 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

300! 

5.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

*•  1976 

» 

«  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  i 

! 

j 

! 

23054A46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-■ 

300? 

5.0! NONE 

SLA 

HARVEY 

!  1976 

2  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i  .  i 

! 

a 

! 

20414A43! 

-  » 

—  t 

4.5! 

- 

300! 

-  • 

2 

! 

i  « 

-  j 

! 

.9! 

-  ! 

i 

i 

! 

20454*46! 

-  ! 

! 

7.0! 

- 

300! 

-  » 

a 

!  1977 

i  s 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

a 

a 

! 

20414A462 

-  t 

.  2 

7.0! 

- 

300! 

-  ; 

! 

!  1977 

2  > 

j  2 

110.0? 

! 

30. oi 
j 

2.0! 

« 

!  -  ! 

!  ! 

» 

i 

! 

j 

j 

i 

• 

i  i 

25113A36! 

132. oi 

30. oi 

« 

9.oi 

i  ! 

3200!  -  ! 

i 

39.0! NONE 

i 

!LA 

NEW 

! 

a 

!  1953 

j  ; 

132.0! 

30.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

a 

ORLEANS 

I 

325!3A36i 

125.0! 

34.0! 

11.0! 

2400!  -  ! 

39.0! NONE 

iiA 

NEW 

!  1957 

;  1 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

•  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

216!  3A36 ! 

111.1! 

30.0! 

8.5! 

3800 

.  t 

45.0! NONE 

!  LA 

NEW 

!  1949 

i  2 

117.1! 

30.0! 

7.0! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1344S5A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2832! 

15.0 1  DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW 

!  *  1965 

1  1 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

159515A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2832! 

16.0 ! DIESEL 

PUMP 

SLA 

NEW 

!  1955 

1  1 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

! 

123815A711 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

28801 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

!  1977 

i  a 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

i 

1238! 5  A  71 1 

290.01 

50.0! 

9.0! 

- 

2880! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

!  1972 

!  1 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

a 

ORLEANS 

! 

1  386 1 5471 1 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3200! 

19. 0! DIESEL 

PUMP/ 

H0T1LA 

NEW 

1  1969 

!  I 

300.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

1 

138615*  71 1 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2931! 

19.01DXESEL 

PUMP/ 

HOTILA 

NEW 

!  1973 

1  ( 

300.0! 

50.0! 

2.0! 

-  i 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

! 

174915*71 I 

340.0! 

50.1! 

9.0! 

- 

3100! 

19.0SMESEL 

PUMP 

SLA 

NEW 

!  •  1981 

!  ! 

34U.0! 

50.1! 

2.01 

-  ! 

! 

a 

ORLEANS 

! 

129815A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2580! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

•LA 

NEW 

!  1955 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

926! 5*71 t 

180.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1920! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

(  1955 

!  ! 

180.0! 

50.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

l 

ORLEANS 

! 

1 295! 5*71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3043! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW 

!  1956 

i  { 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

92655A71! 

180.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1920! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

(LA 

NEW 

!  1956 

i  j 

180.0! 

50.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

a 

ORLEANS 

! 

1431 i 5*71! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3165! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW 

!  1956 

2  ! 

300.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

a 

ORLEANS 

! 

• 

926!5A71! 

180.0! 

50.0! 

9.6! 

- 

1920! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

Ila 

NEW 

I  1956 

!  ! 

180.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

a 

! 
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EMfift! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

0 1ST!  OPERATOR 

!  NET  *C00E!LEH6TH!8RDTH» 

i 

l 

i 

i 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!S  'OPERATING  1 
!TC!  BASE  ! 

; 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

ututnn 

POINT  !  LINE-1 

•AO!  LZKf-1  ! 

BUILT  • 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER  !  GUARD 

!  TON-  IPAGE1 

0VER-10VER-17///7! 

HORSI 

_* 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////// //////////! TD !///// /////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) f  LINE-2 

f€ES  LINE-2  !*RE6UILT! 

< 32)  OIL  TRANSPORT 

f 

i 

CO.*  INC.  ! 

i  i  i 

i  I  i 

i  t  2 

2 

2 

t 

i 

i 

t 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

i 

t 

i 

; 

2 

2 

2  2 

j  2 

i  i 

• 

2 

(CONTINUED) ! 

1  1  ! 

t 

r 

t 

2 

t 

i  i 

BAYOU  NAXENT 

1272069 

1  1 262! 5A71 i 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2610! 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW  1 

1956  ! 

i 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

_  i 

2 

!  ORLEANS  • 

t 

BAYOU  NAPOLEON 

12375S7 

1  7501SA70! 

19S.C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1304! 

18.010IESEL  PUMP 

•1  A  NEW  ! 

1961  i 

* 

!  1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ORLEANS  ! 

i 

8AY0U  OISE AU 

1658215 

!  75015A71! 

232-0! 

3S.0* 

8.6! 

- 

1530! 

17.0! DIESEL  PUMP 

!la  :*ew  ! 

*  1984  ! 

j 

i  i  i 

232.0! 

35.0! 

2.0! 

•  r 

• 

!  ORLEANS  { 

i 

BAYOU  PEROT 

1287575 

1  75015A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1304! 

18.0! DIESEL  PUMP 

!LA  NEU  ! 

1962  ! 

* 

1  1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

-  « 

! 

!  ORLEANS  ! 

t 

BAYOU  PIERRE 

1515485 

1  174915A71! 

340.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3100! 

19.01  HOT  OIL  HEATER 

•LA  NEW  ! 

1968  ! 

i 

1  1  ! 

340.0! 

50.0! 

2.0! 

_  i 

2 

•  ORLEANS  ! 

* 

BAYOU  SAUVAGE 

1509531 

!  136915A71! 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3000! 

13.5!0IES£L  PUMP 

•LA  NfM  ! 

1967  • 

• 

1  1  1 

30C.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

BAYOU  VILLERE 

1285899 

1  10761SA711 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

ZZOOl 

21.5! DIESEL  PUMP 

‘LA  NEW  ! 

*  1972  • 

1 

1  1  ! 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

.  1 

i 

!  ORLEANS  ! 

t 

{ 

1  1  1 

i7oIoi 

54.0! 

2.0! 

i 

•  1 

i 

!  ORLEANS  I 

; 

PAVERCYT  174 

1912200 

1  92515A71! 

170.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

i 

zsooi 

18.0! DIESEL  POMP 

•LA  NEW  ! 

1986  ! 

i 

i  !  i 

170.0! 

54.  C! 

2.0! 

• 

-  1 

i 

!  ORLEANS  ! 

J 

PAVERCYT  301 

1575108 

1  163215A71! 

300.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

i 

3000! 

18.0! OIESEL  PUMP 

!  L A  NEW  ! 

1985  J 

! 

1  1  ! 

300.0! 

54.0! 

2.0! 

.  i 

i 

•  ORLEANS  J 

i 

; 

i  1  ; 

300.0! 

54.0! 

2.0! 

-  i 

2 

•  OPLEANS  • 

; 

RTX  346 

1256304 

1  1076!  5A?1  j 

240.1! 

50.0! 

9.0! 

- 

2250! 

16.0J0IESEL  PUMP 

ILA  NEW  * 

1948  ! 

! 

i 

!  !  1 

1  !  1 

240.11 

i 

50.0! 

i 

1.5! 

t 

i 

-  ! 
i 

i 

t 

•  ORLEANS  • 

j  i 

j 

i 

t 

(01)  OLOPORT  HAPINE  SERVICES* !  INC. 

i  i  i 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

> 

* 

i 

j 

• 

2  j 

1  * 

« 

AMAZING  GRACE 

1522656 

1  2911A16! 

44.5! 

17.3! 

4.0! 

270! 

.  ; 

20.01  NONE 

•RI  NEWPORT  i 

1969  • 

■ 

i 

1  1  ! 

!  !  ! 

52.7! 

i 

18.3! 

1 

3.5! 

i 

; 

i 

99! 

i 

; 

{ 

1  » 

2  i 

t 

r 

(31)  OLE  HAN  RIVER 

1 

TOWING*  IN ! C. 

i  i  • 

i  i  i 

1 

i 

j 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

! 

i  2 

i  j 

• 

i 

ANGIE  GCLOING 

1541829 

1  16913A36! 

85.6! 

30.oi 

7.51 

1800! 

_  i 

40.0 !  NONE 

*!MS  VICKSBURG  i 

1972  1 

1 

i  2  i 

35.61 

30.0! 

6.9! 

2 

-  5 

t 

!  f 

; 

AUSTIN  GOLPING 

!  S44889 

1  201 1 3  A  3  6 ! 

116.0! 

28.0! 

7.5! 

1950! 

-  ! 

26.0  *  NONE 

IMS  VICKSBURG  ! 

1973  ! 

i 

i  j  t 

116.0! 

29.0! 

6.9! 

• 

-  1 

• 

!  ! 

» 

JONATHAN  GOLDING 

1626299 

f  1 1313X36! 

73.01 

28. C! 

6.6! 

1350! 

-  ! 

36-0! NONE 

•MS  VICKSBURG  ! 

1980  • 

j 

;  i  i 

73.01 

28.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

«  i 

{ 

MARTHA  MAY 

1526874 

!  25113A36! 

106*51 

32.2! 

8.0! 

3200! 

-  i 

41  .0! NONE 

ins  VICKSBURG  i 

1970  » 

i 

1  1  ! 

1 0S. 5! 

32.2! 

7.5! 

2 

-  ! 

! 

2  t 

t 

MELODY  GOLDING 

1629754 

!  29713A36! 

120.0! 

34.0! 

a.  6! 

3165! 

-  t 

23.0! NONE 

IMS  VICKSBURG  • 

1980  • 

; 

•  !  ! 

120.0! 

34.0! 

7.6! 

! 

_  i 

2 

!  ( 

! 

NATHAN  GOLDING 

1570524 

1  8613A36! 

60.0! 

24.0! 

6.6! 

1350! 

-  i 

38.0!N0NC 

! MS  VICKSBUR6  ! 

1976  ! 

♦ 

1  1  1 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  i 

» 

i  i 

j 

REID  GOLDING 

1649127 

1  6513A36! 

66.01 

24.0! 

6.6! 

1350! 

-  ! 

26 . 0:  NOME 

JMS  VICKSBUR6  ! 

1982  • 

i 

1  !  ! 

66.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

2 

!  ! 

■ 

THOMAS  GOLDING 

1548851 

!  33113A36! 

135.0! 

35.0! 

8.5! 

4200! 

-  ! 

40.0! NONE 

•H$  VICKSBURG  ! 

1973  ! 

t 

!  !  1 

135.1! 

35. C! 

8.0! 

2 

-  f 

2 

;  * 

! 

GIM  1151 

1502977 

1  100215A70! 

175.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

2100! 

16.0! PUMP 

•NS  VICKSBURG  ! 

1966  ! 

• 

1  1  1 

175.0! 

52.51 

1.0! 

2 

-  ! 

• 

!  ! 

! 

GIN  1153 

1 507  81 1 

1  1 0028  5  A  70 ! 

175.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

t 

2100! 

16.0'PUNP 

!N5  VICKS8UR6  ! 

1967  ! 

i 

!  1  ! 

175.01 

52.5! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

!  ! 

! 

GIM  1159 

1513296 

1  1 002! 5 A  70 ! 

175.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

i 

2100! 

16.0! PUMP 

•MS  VICKSBURG  ! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

175.0! 

52.5! 

1.6! 

i 

_  1 

! 

•  ! 

! 

NO  14829 

1648982 

1  7301 5  A  70  2 

63.0! 

24.0! 

12.0! 

- 

2 

1500! 

27.0SPUMPS 

•MS  VICKSBURG  ! 

1«82  ! 

1 

1  1  ! 

68.01 

—  ! 

1.6! 

i 

-  i 

; 

!  ! 

NO  1483? 

1648983 

1  730S5A70! 

138.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

i 

1500! 

20.0! PUMPS 

!M$  VICKSBURG  ! 

1982  ! 

t 

1  !  1 

138.0! 

52.5! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

•  ! 

! 

OMR  1873 

1552112 

•  127715A701 

220.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

2200! 

21.01PUMP 

•MS  VICKSBURG  ! 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

« 

-  ! 

* 

!  ! 

! 

OMR  1874 

1552111 

1  1277 ! 5A70! 

220.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

i 

2200! 

21.0 ‘PUMP 

!HS  VICKSBURG  ! 

1973  ! 

; 

1  !  1 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

i  | 

i 

OMR  1873 

1942491 

1  1 23615*701 

259.01 

52.5! 

12.0! 

- 

i 

2200! 

21 .0! PUMP 

ins  VICKSBURG  ! 

1975  ! 

1 

!  S  1 

259.0! 

52.5! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

!  ! 

! 

OMR  2063 

1293436 

1  115015A70! 

240.0! 

50.0! 

12.0! 

- 

j 

2500! 

20.0! PUMPS 

IMS  VICKS9UR6  ! 

1963  ! 

! 

1  !  1 

240.01 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

!  ! 

! 

0"R  2378 

•591976 

!  183915A701 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

51  CO ! 

21.0! PUMP 

IMS  VICKSBURG  t 

1978  ! 

1 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

I  i 

! 

OMR  2577 

1588593 

1  1464 15A70J 

267.01 

52.5! 

12.0! 

- 

t 

300oi 

20.0IPUMPS 

IMS  VICKSBURG  ! 

i  977  ! 

1 

1  1  1 

267.01 

52.5! 

1.5! 

i 

_  1 

■ 

!  ( 

! 

OMR  2578 

1533592 

•  14641 5A701 

267.01 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

3000! 

ZO.oipUMPS 

! NS  VICKSBURG  ! 

1 973  ! 

1 

1  1  1 

267.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

!  1 

i 

OMR  2662 

1290099 

1  149215A701 

290.0! 

50.  OJ 

12.0! 

- 

1 

2500! 

20.oiPUMPS 

IMS  VICKSBURG  | 

1962  ! 

1 

1  1  l 

290. Cl 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OMR  2770 

1524294 

1  159815A70I 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

3000! 

16.0IPURPS 

IMS  VICKSBURG  • 

1970  ! 

i 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  t 

J 

!  ! 

J 

OMR  2771 

1524086 

1  1  598! 5  A  70 ! 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

- 

! 

3000! 

16.0‘PUKPS 

! MS  VICKSBURG  J 

1970  l 

i 

1  1  I 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

.  ! 

! 

!  1 

! 

OHR  2389 

•942051 

•  163915A701 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

- 

i 

3000! 

27 .0! PUMPS 

•MS  VICKSBURG  ! 

1989  » 

; 

1  1  1 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  j 

( 

i  i 

! 

OMR  2890 

1942050 

1  1639J5A71! 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

- 

• 

3000! 

Z7.01PUHP 

IMS  VICKS8URG  ! 

1989  i 

i 

1  1  1 

297.51 

52.5! 

2.0! 

! 

.  ; 

; 

!  ! 

! 

OMR  3179 

1611424 

1  222815A701 

297.5! 

52.5! 

13.0! 

- 

! 

3000! 

27.0! PUMP 

IMS  VICKSBURG  ! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

297.5! 

52.5! 

1.5! 

2 

-  i 

t 

!  ! 

* 

OMR  3180 

•611410 

I  2  228 1  5 A  70 1 

297.5! 

52.5! 

13.0! 

- 

i 

3000! 

27.0*!  PUMPS 

It’S  VICKSBURG  ! 

1979  *! 

1 

1  1  1 

297.5! 

52.5! 

1.3! 

i 

.  j 

! 

i  i 

! 

OMR  13690 

1 512981 

1  76615A70! 

135.0! 

50.  Ci 

12.0! 

- 

! 

1200! 

16.0!PUMP$ 

IMS  VICKSBURG  *! 

1969  ! 

j 

1  1  J 

135.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

.  ; 

; 

!  ! 

i 

OMR  15709 

1524541 

1  846! S  A  70 i 

150.0! 

52.7! 

12.2! 

- 

! 

15001 

16.01  PUMPS/  COILS 

!MS  VICKSBURG  ! 

1970  ! 

1 

1  1  1 

150.0! 

52.7! 

2.0i 

2 

-  ! 

2 

!  ! 

i 

OMR  21749 

1557953 

•  129615A70! 

200.1! 

56.0! 

12.0! 

- 

i 

2100! 

16.0! PUMPS*  COILS 

!HS  VICKSBURG  ! 

1974  • 

1 

1  1  1 

200.11 

56.0! 

1.8! 

i 

-  t 

9 

!  ! 

i 

OMR  24690 

1519964 

1  13811 5 A  70 ! 

240.0! 

50.0! 

12.0! 

- 

! 

2sooi 

20.0! PUMPS 

(MS  VICKSBURG  ! 

1969  • 

1 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

2.01 

! 

-  1 

j 

!  ! 

! 

OMR  27789 

1592226 

1  2QU15A70! 

290.0! 

52.5! 

12.01 

- 

! 

3100! 

21 .01PUPP 

!NS  VICKSBURG  ! 

1978  ! 

! 

1  1  1 

290.0! 

52.3! 

1.5! 

2 

-  1 

! 

i  < 

! 

OMR  30809 

1000035 

1  182515*70! 

297.5! 

52.5! 

13.0! 

- 

i 

3100! 

21 .0! PUMPS 

IMS  VICKSBURG  ! 

1980  1 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

297.5! 

1 

52.5! 

! 

1.5! 

i 

-  1 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

J 

(01)  OLIN  CORPORATION  1 

1  !  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

i 

• 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

OL  5 

1253385 

l  125215A70! 

220.3! 

44.1! 

12.0! 

- 

*! 

2400! 

30.5! DIESEL  PUMP* 

iTX  BEAUMONT  ! 

1947  I 

| 

t  1  1 

220.3! 

44.1} 

2.0! 

! 

-  ! 

! COMPRESSOR 

1  ! 

! 

OL  6 

1175464 

1  39915A70J 

209.81 

41,3! 

11.0! 

- 

! 

1600! 

30.0! DIESEL  AIR 

!TX  8EAUM0NT  J 

1941  ! 

t 

i  i  i 

209.8! 

41.3! 

2.01 

} 

-  ! 

J  COMPRESSOR*  PUMP!  1 

! 

OL  10 

1276022 

1  73215A70! 

195.1! 

35.0! 

5.0! 

- 

! 

1375! 

16.0! DIESEL  PUMP* 

|AL  MCINTOSH  ! 

1957  I 

l 

!  1  1 

195.11 

35.0! 

1.01 

I 

-  ! 

! COILS 

!  i 

1 

OL  12 

1587448 

1  774I5A70I 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1485! 

17 .2! DIESEL  PUMP* 

!TN  CHARLESTON! 

1977  1 

I 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

i  !  1 

195.1! 

I 

! 

35.0! 

! 

1 

1.8! 

! 

! 

1 

1 

-  1 

! 

1  COILS 
\ 

\ 

!  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(01)  OLIN  CORPORATION  ! 

(CONTINUED)! 


OL  50 

1500478 

!  24811SA70 

a 

233.0! 

50.0! 

6.7! 

- 

i 

2400! 

20.0! TPH  HYDROLIC/ 

SLA 

LAKE 

1965 

a 

j  i 

a 

283.0! 

50.0! 

2.9! 

i 

-  j 

! DIESEL  PUMP 

CHARLES 

OL  51 

! S0421 1 

i  2491 !5A70 

! 

283.0! 

50.0! 

8.7! 

- 

i 

2400! 

20.0*300  TPH  DIESEL 

SLA 

LAKE 

1966 

« 

i  a 

a 

233.0! 

50.0! 

2.9! 

! 

-  | 

!  PUMP 

CHARLES 

OL  10A 

*286493 

!  681J5A70! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

16.4!£LECTR1C  TURBINE 

!LA 

LAKE 

1961 

s 

«  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  J 

! PUHPS-STEAH  COIL! 

CHARLES 

OL  105 

•286494 

•  681 i 5A70 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1200! 

16.4! ELECTRIC  TURBINE 

!LA 

LAKE 

1961 

a 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  J 

! PUHPS“STEAH  COIL! 

CHARLES 

OL  106 

•287282 

!  681!5A70 

195.0* 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

16.4! ELECTRIC  TURBINE 

!LA 

LAKE 

1961 

a 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  « 

•PUHPS-STEAH  COIL! 

CHARLES 

OL  654 

•600550 

•  652 ! 5A70 

i 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1100! 

16.0SN0NE 

!TN 

CHARLESTON 

1978 

; 

•  • 

i 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

i 

-  ; 

j 

* 

OL  655 

•600551 

!  652! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1100! 

16.0! NONE 

!TN 

CHARLESTON 

1979 

a 

;  « 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

J 

-  » 

a 

a 

OMCC  9 

! 275190 

!  633S5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1300! 

16.0! DIESEL  PUMP* 

!AL 

MCINTOSH 

1957 

! 

•  a 

i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  • 

!  COILS 

a 

OMCC  11 

8289585 

!  644!5A70 

! 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

- 

; 

1341! 

16.2! DIESEL  PUMP/ 

!TN 

CHARLESTON 

1962 

I 

!  ! 

a 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  • 

!  COILS 

! 

OMCC  651 

*295537 

1  736J5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.0! 

- 

! 

1145! 

15.9SN0NE 

2TN 

CHARLESTON 

1964 

! 

I  ! 

i 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  a 

a 

! 

OMCC  652 

! 296046 

!  736I5A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1145! 

15.9! NONE 

!TN 

CHARLESTON 

1964 

| 

!  ! 

19S.1! 

35.1! 

2.0! 

a 

-  i 

a 

; 

S8I  5S0 

•273054 

!  1 249! 5A70 

230.0! 

45.5! 

11.0! 

- 

i 

2500! 

1 8.0 j DIESEL  PUMP/ 

SAL 

MCINTOSH 

19S7 

a 

!  ! 

230.0! 

45.51 

2.0! 

! 

-  • 

! STEAM  COILS 

! 

SBI  551 

•273568 

!  1249J 5A70! 

230.0! 

45.5! 

11.0! 

- 

J 

2500! 

18.0! DIESEL  PUMP/ 

SAL 

MCINTOSH 

1957 

a 

a  i 

a 

230.0! 

45.5! 

2.0! 

! 

-  » 

! STEAM  COILS 

a 

SBI  601 

i 275159 

!  958I5A70! 

205.1! 

38.11 

8.0! 

- 

i 

1110! 

13 .0! NONE 

Stn 

CHARLESTON 

1958 

| 

!  ! 

| 

205.11 

38.1! 

2.0! 

< 

-  a 

! 

! 

S8I  602 

•275160 

!  953!5A70! 

205.1! 

38.1! 

8.0! 

- 

i 

1110! 

13.0!  NONE 

•TN 

CHARLESTON 

1958 

! 

!  ! 

{ 

205.1! 

38.1! 

3.9! 

a 

-  • 

t 

! 

SBI  603 

1275161 

!  958! 5A70! 

205.1! 

38.1! 

8.0! 

- 

i 

1110! 

1 3. Of  NONE 

STN 

CHARLESTON 

1958 

• 

!  ( 

! 

20S.1! 

38.1! 

3.9! 

t 

-  ! 

l 

! 

( 36)  OLYMPIA  TOWING  CO. 
CEDAR  KING 


(33)  ONE  CORPORATION 
OACO  5 


(37)  OREGON  CITY  BOOM  COMPANY 


DIMENSIONS  IORAFT ! 
LENGTH! BRDTH!  ! 

REG.  !  REG. ! LOAD-! 
//////!/////!  EV 
OV£R“!OVER*'! /////' 
ALL  !  ALL  SLIGHT! 


(03) 

OMI  CORP./  INC. 

I  ! 

• 

! 

! 

i 

! 

a 

2 

! 

! 

OMI 

MISSOURI 

1662123  ! 

18811! 

1A06! 

602.0! 

105.8! 

40.0! 

11000! 

52500! 

1 60 . 2! CRANES 

!NT 

NEW 

TOAK  i 

1983 

!  ! 

! 

! 

630.0! 

105.8! 

7.4! 

! 

! 

! 

OMI 

SACRAMENTO 

5662124  ! 

18811! 

1A06! 

602.0! 

105.8! 

40.0! 

11000! 

52500! 

160. 2ICRANES 

!NT 

NEW 

YORK  ! 

1983 

!  ! 

! 

! 

630.0! 

105.8* 

7.4! 

I 

-  ! 

! 

! 

OMI 

CHAMPION 

J523341  ! 

16422! 

2A22 ! 

630.0! 

90.1! 

36.6! 

15000! 

40600! 

113.0IPUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEW 

YORK  « 

1969 

1  ! 

» 

! 

660.0! 

90.1! 

7.6! 

! 

•  ! 

2 

! 

OMI 

CHARGER 

1522864  ! 

16420! 

2A22! 

630.0! 

90.0! 

36.6! 

15000! 

40600! 

113.01PUMPS/ 

COILED 

1NT 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  ! 

1 

I 

660.2! 

90.0! 

7.7! 

! 

-  ! 

; 

! 

OMI 

COLUMBIA 

1663428  ! 

47634! 

2A22! 

853.0! 

144.0! 

55.9! 

27300! 

149000! 

173.9ipUMPS 

JNY 

NEW 

YORK  ! 

*  1983 

!  1 

! 

1 

889.0! 

144.0! 

9.0! 

! 

! 

a 

OMI 

DYNACHEM 

1636899  ! 

25756! 

2  A  201 

610.0! 

106.0! 

44.0! 

14100! 

54000! 

160.6! PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK  « 

1981 

!  ! 

! 

! 

629.3! 

106.01 

10.0! 

! 

-  f 

! 

! 

OMI 

HUDSON 

1642151  ! 

25756! 

2  A  20 ! 

610.0! 

106.0! 

44.3! 

14100! 

54000! 

160.6 ! PUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEW 

YORK  T* 

1981 

!  ! 

! 

! 

629.3! 

106.0! 

10.01 

! 

! 

! 

OMI 

LEADER 

1520839  I 

16420! 

2A22! 

630.01 

90.0! 

36.0! 

15000! 

40600! 

113.0IPUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  ! 

! 

! 

660.2! 

90.01 

7.71 

! 

-  ) 

! 

! 

OR! 

VABASH 

•520728  ! 

16424! 

2A22! 

630.0! 

90.01 

36.0! 

150001 

40600! 

113.0! PUMPS/ 

COILED 

!NT 

NEW 

YORK  ! 

1969 

! 

! 

660.2! 

90.01 

7.7! 

I 

-  | 

1 

! 

OMI 

WILLAMETTE 

1518738  ! 

16422! 

2A22! 

630.0! 

90.0! 

36.0! 

15000! 

40600! 

113.0! PUMPS/ 

COILED 

!  NT 

NEW 

YORK  ! 

1969 

!  ! 

«  « 

j 

i 

! 

! 

660.2! 

1 

90.0! 

! 

7.0! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

(32) 

ONE  HUNDRED  NINETY 

i  i 

-THREE!  (193)  ! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

BOAT  STORE/  INC. 

!  ! 

1 

a 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

193 

SPIRIT 

1265440  ! 

14! 

3A35! 

36.4! 

13.0! 

4.7! 

200! 

22.OJN0NE 

!LA 

LAKE  ! 

1964 

1  ! 

! 

! 

36.4! 

13.0! 

4.7! 

! 

•  a 

2 

! 

ARTHUR  ! 

193 

NO  1 

! 667760  ! 

145! 

5A711 

92.0! 

26.0! 

5.4! 

-  ! 

31  si 

11 .5 ! DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE  ! 

1975 

a  a 

i  ! 

! 

! 

! 

92.0! 

! 

26.0! 

a 

1.5! 

! 

! 

! 

j 

J 

j 

! 

} 

ARTHUR  ! 

i 

(17) 

OPRYLAND  U.S.A. 

!  1 

!  ! 

t 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

GENERAL  JACKSON 

1695541  ! 

1500! 

1A11 ! 

245,0! 

60.5! 

6.9! 

1200! 

-  ! 

55.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1985 

!  1 

! 

! 

300.0! 

65. 0! 

6.6! 

• 

1200! 

! 

! 

! 

LORNA  6 

!  -  ! 

5! 3A36!  21.0! 

9.0! 

2.5! 

150! 

- 

! 

6.0! NONE 

!0R 

0RE60N 

1987 

!  i 

\ 

!  21.0! 

9.0! 

2.5! 

! 

- 

! 

| 

! 

CITY 

RASTUS  II 

j  -  j 

5 ! 3  A  36 !  18.0! 

7.5! 

2.5! 

150! 

- 

! 

6 .0! NONE 

!  OR 

ORE60N 

1950 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

!  18.0! 

\  ! 

7.5! 

! 

2.S! 

! 

! 

1 

— 

! 

! 

1 

! 

! 

CITY 

(32)  ORSERON  TOWING/  INC. 

!  ! 

!  ! 

f 

! 

!  ! 

!  « 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

MR.  KEVIN 

1560920  ! 

69S3A35!  55.5! 

22.0! 

8.1! 

800! 

** 

! 

31.0IN0NE 

!LA 

HARVEY 

1974 

!  ! 

I  ! 

a 

i 

!  55.51 

!  ! 

22.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

— 

* 

! 

! 

! 

I 

(18)  0R6ULF  TRANSPORT  CO. 

*  ! 

!  ! 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

B.  JOHN  YEAGER 

1537344  ! 

528I3A35!  152. 5! 

45.0! 

9.0! 

6900! 

- 

! 

47.3IN0NE 

10H 

CINCINNATI 

1972 

!  ! 

! 

!  16&.0! 

45.01 

9.0! 

| 

- 

! 

! 

! 

BATON  SOUSE 

1517563  ! 

621 3  A  35 !  61.2! 

24.0! 

8.6! 

620! 

- 

i 

38.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI 

1963 

!  ! 

1 

!  65. 0! 

24.0! 

6.6! 

! 

- 

! 

1 

! 

303  LABDON 

•617935  ! 

45613A3S!  141.5! 

45.0! 

8.6! 

4300! 

• 

1 

48. 6f  NONE 

(OH 

CINCINNATI 

1980 

!  ! 

! 

t  150.0! 

45.0! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

CAPITAL 

1274220  ! 

1213A35!  37.5! 

12.5! 

3.0! 

165! 

- 

! 

14.5! NONE 

!LA 

NEW 

1957 

(  ! 

! 

i  38.5! 

12. SI 

3.0! 

! 

- 

1 

! 

! 

ORLEANS 

CHARLIE  C 

1544273  ! 

1 01 1 3  A  35 f  80.9! 

26.0! 

7.5! 

1130! 

- 

! 

36.91NONE 

SLA 

NEW 

1972 

!  ! 

! 

!  84.0! 

26.0! 

7.5! 

1 

• 

! 

! 

I 

ORLEANS 

CHRISTY 

! 544952  ! 

101 1 3 A  35 !  80.9! 

26.0! 

7.5! 

1130! 

• 

i 

36.9! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

!  ! 

! 

!  84.0! 

26.01 

7.5! 

! 

- 

i 

! 

! 

ORLEANS 

DAVE  CARLTON 

1616455  1 

51913A35!  157.5! 

45.0! 

8.6! 

5400! 

- 

i 

48.61N0ME 

!0H 

CINCINNATI 

1980 

!  ! 

! 

!  170.0! 

45.0! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

DICK  CONERLY 

1589419  ! 

91913A35!  185.5! 

54.01 

8.6! 

10300! 

- 

! 

51.6! NONE 

i  OH 

CINCINNATI 

1978 

!  ! 

! 

t  200.0! 

54.0! 

8.6! 

! 

- 

1 

I 

! 

1  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  •  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) »//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LXNE-1  ! 
TD! //////////! 
EE!  LINE-2  ! 


1 3.0! NONE 
! 


6.0! NONE 
! 

! 

I 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSt.S 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  * 

-! REGIS-! •***!  RES.  !  RE6. ! LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

*  TON-  ‘PACE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE 
!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LI6HT! * POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  IV  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CAR60  HANDLING  !S  {OPERATING  * 

CARGO  !  F1XEO  !  EQUIPMENT  !.‘C!  BASE  !  YEAR 
////////!  POINT  !'  LINE-1  !AOi  LISe-l  !'  BUILT  ! 

PASS-  !CLI6HT) !////////////////! TP! //////////!  OR 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT 


(18)  ORGULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)! 


ED  RENSHAU 

1579878 

!  526! 3A35! 

157.5! 

45.0! 

8.6! 

5500! 

48.6! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1977 

! 

» 

!  !  ! 

170.0! 

45.0! 

8.6! 

i 

-  ! 

i 

1  s 

GEISNAR 

{555297 

1  139!3A35! 

70.1! 

30.0! 

8.5! 

1700! 

30.5! NONE 

•OH  CINCINNATI 1 

1974 

j 

!  2  ! 

75-5! 

31.0! 

8.5! 

; 

2 

!  ! 

! 

HERMAN  POTT 

*545079 

1  432!3A35! 

155.5! 

40.0! 

8.6! 

5500!* 

43.6  *  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1973 

j 

i  i  < 

168.0! 

40.0! 

8.6! 

i 

-  ! 

i 

1  » 

IRENE  CHOTIN 

•279623 

•  462 ! 3 A  35 ! 

138.2! 

34.6! 

8.5! 

3300 1 

-  ■ 

36.6  * NONE 

•OH  CINCINNATI  1 

1959 

2 

*  »  ! 

148.0! 

34.6! 

8.5! 

t 

-  • 

2 

1  1 

J.  S.  MCDERMOTT 

1S71430 

!  881!JA3S* 

185.5! 

54.0! 

8.6! 

10300! 

-  ! 

51.6! NONE 

ioH  CINCINNATI! 

1976 

2 

i 

i  i  i 

200.0! 

54.0*. 

8.6! 

i 

-  • 

2 

!  ! 

JANES  C.  JUSTICE 

*608537 

!  403  5  3 A 35 ! 

128.0! 

44.0! 

8.5! 

5900! 

-  • 

38.0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1979 

i 

!  !  ! 

138.0! 

44.0! 

8.5! 

i 

i 

!  ! 

JIM  LUDVIG 

•650590 

•  645!3A35! 

169.5! 

46.0! 

8.0! 

84002 

44.2 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1982 

! 

i 

j  2  2 

187.0! 

47.8! 

8.0! 

-  » 

j 

1  1 

JOEY  CHOTIN 

1279240 

1  462  J3A352 

138.2! 

34.6! 

8.6! 

3700! 

-  ! 

36.6JM0NE 

ioH  CINCINNATI! 

1959 

! 

2 

2  ;  • 

148.0! 

34.6! 

8.6! 

i 

-  * 

i 

1  1 

JOHN  D.  GEARY 

*560979 

*{  529!  3A3S* 

152.5! 

45.0! 

8.8! 

6900! 

-  J 

46,8! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

i  2  ! 

167.3! 

46.9! 

8.8! 

i 

i 

!  ! 

JUSTIN  T.  ROGERS 

*653383 

•  6  4  5 1 5A35! 

169.5! 

46.0* 

8.0! 

8400* 

-  • 

44 . 21  NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1983 

i 

i  !  | 

187.0! 

47.8! 

8.0! 

i 

-  | 

; 

1  1 

LOCKMASTER 

*643319 

1  5753A35! 

39.0! 

25.9! 

9.0! 

1350l 

-  ! 

40.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

42.5! 

26.0! 

9.0! 

i 

-  • 

2 

!  ORLEANS  ! 

MARK  C 

•543154 

!  101J3A35! 

80.9! 

26.0* 

7.5* 

1130! 

-  2 

36.8 • NONE 

SLA  NEW  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

84.0! 

26.0! 

7.5! 

i 

-  * 

1 

!  ORLEANS  ! 

MIDLAND 

*622755 

!  405! 3A35! 

128.0! 

44.0! 

8. Si 

5900l 

-  * 

38.0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1980 

i 

•  !  ! 

136.0! 

44.0! 

8.5! 

i 

-  | 

1 

;  « 

OMAR 

5640349 

•  453! 3A35! 

141. 5! 

45.0! 

8.6! 

5600! 

-  • 

38.0 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1981 

i 

!  !  ! 

150.0! 

45.0! 

8.6! 

i 

• 

1  1 

OMEGA 

•641346 

!  453I3A33I 

141.5! 

45.0! 

8.5! 

5600! 

-  ! 

38 .0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

2 

i  <  ! 

150.0! 

45.0! 

8.5! 

2 

-  ! 

» 

2  2 

PAT  CHOTIN 

•500046 

1  602!  3A3^I 

180.1! 

50.5! 

8.5! 

8200! 

-  • 

42  .9 • NONE 

! OH  CINCINNATI* 

1965 

i 

i  2  ! 

180.1! 

50.5! 

8.5! 

i 

-  • 

2 

1  1 

PETER  FANCHI 

•579561 

1  553I3A35! 

157.5! 

45.0! 

8.6! 

5500! 

48.6 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977 

2 

i  j  i 

170.0! 

45.0! 

8.6! 

-  ! 

2 

•  ! 

RITA 

1544740 

!  101 1 3  A  35 1 

80.9! 

26.0! 

7.5! 

1130* 

-  • 

36. 8! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1972 

i 

i  i  i 

84.'*: 

26.0! 

7.5! 

i 

-  » 

! 

!  ! 

ROBERT  A.  KYLE 

•645896 

*!  6  8  5 !  3  A  35 ! 

185.5! 

54.0! 

6.6! 

9100*! 

-  • 

51 .6! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

j 

!  !  ! 

200.0! 

54.0! 

8.6* 

i 

-  • 

! 

!  1 

ROBERT  A.  TAFT 

•538269 

»  528!3A35! 

152.5! 

45.0! 

6.0* 

6900! 

-  2 

47.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  !  ! 

166.0! 

45.0! 

8.0! 

! 

-  • 

! 

!  1 

ROBERT  N.  STOUT 

! 566553 

!  S1313A35! 

152.5! 

45.0! 

6.8! 

6900! 

-  J 

47.6! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  ! 

167.3! 

46.9! 

8.8! 

! 

! 

!  ! 

TOM  TALBERT 

*536790 

!  432J3A35! 

155.5! 

40.0! 

8.6! 

5500! 

43.6! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  1  ! 

168.0! 

40.0! 

8.6! 

! 

-  * 

! 

!  I 

V.  H.  DICKHONER 

•608409 

!  403*3435! 

128.0! 

44.0! 

8.5! 

5900! 

-  ! 

38.0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

i 

!  !  1 

138.0! 

44.0! 

8.5! 

« 

-  ! 

! 

!  ! 

20E 

1578783 

!  113! 3 A  35 ! 

66.4! 

24.0! 

8.5! 

uooi 

-  » 

40.4 J  NONE 

!LA  NEW  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

70.0! 

24.0! 

8.5! 

! 

! 

!  ORLEANS  | 

AJ  49 

! 503878 

!  88554A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1505! 

11.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1966 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

AJ  53 

•503880 

1  885I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

11.2!  NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1966 

! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 

AJ  55 

! 507228 

1  687I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1460! 

12.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1967 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

ALH  2 

{614469 

I  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1501! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1979 

! 

I  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

I  I 

ALH  3 

•614470 

•  676J4A4H 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1501* 

13.21  NONE 

(OH  CINCINNATI] 

1979 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.0* 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

ALH  4 

1614471 

1  67  6 ! 4 A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1501! 

13.2 1N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

1 

!  ! 

ALH  5 

1614472 

!  67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

13.21N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

I 

!  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

ALH  6 

1614473 

1  676I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1501! 

13. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980 

! 

1  t  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

! 

!  ! 

ALH  7 

1614474 

1  67614A41 { 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1501! 

13. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

!  i 

ALH  8 

1614475 

1  67614A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1501! 

13. 2 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

I 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  | 

! 

)  ! 

ALH  9 

1614476 

t  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1501! 

13,2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

! 

!  ! 

ALH  10 

!  614477 

1  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1501! 

1 3.2 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

1 

!  1 

ALK  11 

1614478 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1501! 

1 3. 2 1  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1980 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

I 

!  ! 

ALH  12 

1614479 

1  676!  »A 411 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  ) 

1501! 

13.2 ( NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1980 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

I  ! 

ALH  130 

1614480 

!  69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1979 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  143 

1614481 

1  69614A41 I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1979 

! 

{  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  1  50 

1614482 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.21  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

ALH  6009 

1636787 

(  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1643! 

13.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1  1 

200.01 

35.1! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

!  1 

AIN  6019 

1636788 

«  696 ! 4 A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

1 

! 

!  ! 

ALK  6026 

1636789 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1643! 

13.2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  6039 

*636790 

2  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1643! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

I 

1  1  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  • 

2 

!  ! 

ALH  6049 

1636791 

!  696I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1643! 

13. 2! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1981 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 

ALH  6059 

1636792 

!  69654A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1643! 

1 3. 2 !NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

!  I 

ALH  6069 

1 6367/3 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1643! 

13.2 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

2 

!  !  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  6079 

i 636794 

•  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.2IN0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1981 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  608B 

1636795 

!  69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.05 

-  ! 

1643! 

13.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ALH  6099 

1636796 

!  696J4A41 ! 

200.0! 

35.C! 

9.01 

-  ! 

1643! 

13.2'NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1 955 

! 

t  1  1 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  t 

ALH  6159 

1635320 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1643! 

13.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

I  ! 

ALH  6169 

1635321 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

16431 

13.2 {NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

! 

2  !  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

ALK  6178 

1635322 

!  69614A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

13.21  HONE 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EH6K1 

1VTCC1 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

! CAPACITY  5 

HIGH-  ! 

!  V 

E  5  S  E  L  ! 

a 

DIST! 

OPERATOR 

5 

NET  !C0D£!LEN6THteRDTH| 

! 

! 

a 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  1 

!  COAST 

TER  1  SEE1//////1/////1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO  1 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGEI 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/7/////////////i 

!TD!//// ////// ! 

OR 

! 

!  NUMBER 

NAGE  i  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1L1GHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2  !*RE0UILT! 

(18)  0R6ULF 

TRANSPORT  CO, 

a 

i 

a 

• 

!  ! 

a  1 

a  ! 

i 

2 

t 

a 

! 

i 

2 

a 

f 

! 

a 

! 

i 

a 

2 

i 

• 

! 

! 

! 

(CONTINUED)* 

t  i 

• 

; 

i 

i 

j 

i 

a 

ALH  618B 

•635323 

69614A411 

200,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1643! 

1J.21N0HE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

• 

1 

{  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

| 

-  2 

1 

! 

! 

ALH  6190 

! 635324 

• 

696UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1643! 

13.2 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

« 

a  j 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

; 

-  2 

» 

• 

2 

ALH  8028 

1632430 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1638! 

13.2*1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

j 

I 

a  i 

200.1! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ; 

; 

i 

! 

• 

CV  7 

1506145 

88114A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1439i 

12.9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1966 

• 

i 

a  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

—  ! 

i 

t 

i 

• 

CK  8 

j  506146 

88114A40! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

12.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1966 

• 

! 

a  { 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

F  14001 

1551960 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

1 4.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1973 

a 

a  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  t 

j 

2 

! 

F  14002 

•551961 

96714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

14.9! NONE 

Ion 

CINCINNATI! 

1974 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

_  t 

2 

i 

J 

! 

F  14003 

1551963 

} 

96714A41! 

■•95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

a 

* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  2 

i 

! 

! 

• 

F  14004 

1551964 

96714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

1 4.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

» 

I 

a 

F  14005 

•551966 

96714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9j  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

| 

F  14006 

•551967 

• 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  2 

i 

i 

! 

F  14007 

1551969 

96714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

a 

2 

! 

F  14008 

1551970 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 445  j 

14.9ihONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

a 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

} 

i 

F  14009 

•551972 

1 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i 

{  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

_  2 

a 

a 

! 

F  14010 

•551973 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

14.9! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1974 

| 

i 

a  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  « 

I 

! 

! 

F  14011 

1554358 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1445! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

2 

j 

! 

F  14012 

1554359 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1445! 

14.9 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

j  « 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

J 

2 

F  14013 

1554361 

» 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1445! 

14.9! HONE 

*!0H 

CINCINNATI j 

1974 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

2 

2 

! 

F  14014 

•554362 

j 

96714A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

« 

a  * 

195-0! 

35.0! 

1.91 

2 

-  a 

2 

2 

! 

F  14015 

1554364 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1445! 

1 4 . 9  *  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  * 

a 

! 

J 

F  14016 

1554365 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9*  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  2 

2 

! 

! 

F  14017 

1554367 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9*!N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

2 

! 

1 

F  14018 

1554368 

967I4A41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

* 

1445! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0* 

1.9! 

! 

“  I 

; 

! 

! 

F  14019 

1554370 

96714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14451 

14.9!N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  2 

i 

! 

< 

F  14020 

1554371 

96714A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! HONE 

•OH 

CINCINNATI j 

1974 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

2 

! 

1 

F  14021 

1554373 

96714A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14. 9  j  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1-9! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

F  14022 

1554374 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14451 

14.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

F  14023 

1 554376 

96714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

F  14024 

1554377 

96714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  2 

! 

! 

! 

F  14023 

1554379 

96714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  { 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  14026 

1554380 

96714A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  ] 

19S.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

F  14027 

1554382 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

! 

1445! 

14.9! NONE 

ioH 

CINCINNATI j 

1974 

! 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  140<C 

1554383 

96714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  ! 

2 

! 

1 

F  14029 

1554385 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14. 9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

| 

F  14030 

1554386 

96714A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1445! 

1 4.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ; 

! 

I 

! 

F  14031 

1554388 

967J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! * )NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

* 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

F  14032 

1554389 

! 

96714A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1445! 

1 4.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

;  | 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

F  14033 

1554391 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

14.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  ! 

195.0! 

35-0! 

1.9! 

i 

-  j 

; 

2 

! 

F  14034 

•554392 

96714A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

i  ] 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ; 

i 

! 

! 

F  14035 

1534394 

96714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

f 

-  ! 

2 

! 

! 

F  14036 

1554395 

96714A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445! 

14.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

1 

! 

F  14037 

1554397 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 44  5  i 

14.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

• 

1 

;  » 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  31 

1293680 

694J4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

1 0 .9 • NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

OR  3851 

1630852 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

11 .9! NOME 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.61 

! 

—  j 

2 

! 

2 

ORG  1501 

1298624 

95514A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1508! 

1 2.4! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

* 

a  ) 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

ORG  1502 

*1298625 

95514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1470! 

1 2.4! NONE 

tOH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1  1 

195-11 

35.1! 

1.9! 

! 

“  ! 

» 

! 

S 

ORG  1503 

1298626 

955! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1508! 

12. 4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

ORG  1504 

1298627 

95514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15081 

1 2.4 1  NON  E 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

» 

-  ! 

• 

! 

2 

ORG  1 505 

1298628 

95514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1470! 

12.4! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

ORG  1506 

1298629 

95514A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

| 

1470! 

1 2.4{ NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

1 

2  | 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG  1507 

1298899 

95514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1508! 

12.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

ORG  1508 

1298900 

953I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1508! 

1 2.4 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

I 

1 

O'C  1509 

1298901 

95514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1508! 

12.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

f  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ORG  1510 

1298902 

9551 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1508! 

1 2.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1965 

i 

! 

!  I 

1  1 

!  1 

195.11 

35.1! 

( 

2 

1.9! 

! 

1 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

> 

1 VTCCf  DIMENSIONS  {DRAFT! 

‘CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

j 

NET  1C0DE1LEN6TH1BRDTH! 

! 

a 

a 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

!  COAST 

i 

TER  !  SE El//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  WANE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

i 

ION-  1  PAGE!  OVER-1  OVER”! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////*TD !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

i 

WAGE  1  IV  !  ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*R.' 

BUILT! 

CIS) 

ORCULF 

TRANSPORT  CO. 

i 

i 

i 

ja  2 

i  i  i 

a  a  t 

2 

t 

< 

2 

i 

a 

t 

a 

< 

2 

• 

! 

a 

a 

i 

a 

a 

i 

i 

i 

(continued: 

■ 

t  i  j 

! 

a 

ORG 

1511 

*298903 

• 

95514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 2.4 • NONE 

■OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1  •  195.1! 

35-1! 

1-9! 

_  i 

l 

a 

t 

a 

orc 

1512 

1298904 

i 

95514A40!  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

1 2.4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

a 

i 

•  1  195.1! 

35-1! 

1.9! 

-  a 

l 

i 

ORG 

1513 

*500222 

i 

95514A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

12.4*  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

i 

!  !  19S.1 1 

35-1! 

1.9! 

—  i 

i 

a 

i 

• 

0*4 

1514 

•500223 

i 

95S14A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1508! 

12-4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

a 

2 

•  !  195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  t 

i 

2 

ORG 

1515 

•500224 

i 

95514A41!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 2-4 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

2 

•  !  19S-1! 

35.1! 

1.9! 

-  2 

i 

a 

a 

ORG 

1516 

•500225 

2 

95514A41!  195.01 

35-0! 

9.0* 

- 

1470! 

12.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

a 

2 

*  !  195.1! 

35.1! 

1-9! 

-  i 

a 

a 

« 

ORG 

1517 

•500226 

a 

955!4A40!  195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1508! 

12.4 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

2 

i 

■  !  195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  a 

i 

a 

! 

ORG 

2501 

•297887 

2 

99314AA1!  195-0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1589! 

12.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

i 

• 

!  i  195.1! 

35.1! 

1-7! 

-  * 

a 

« 

! 

ORG 

2503 

•297859 

i 

99J14A41!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1589! 

1 2 .6 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

a 

1  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

—  i 

a 

a 

t 

a 

ORG 

2504 

1297890 

■ 

99314A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

t 

!  !  195-1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

• 

i 

! 

ORG 

2505 

1297891 

a 

99354A41 !  195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

i 

• 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

a 

a 

j 

! 

0R6 

2506 

1297892 

2 

993J4A41 !  195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! NONE 

•OK 

CINCINNATI! 

1965 

a 

i 

!  •  195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ; 

t 

1 

2 

OPS 

2507 

•298192 

2 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6 ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

a 

1 

•  !  195.1! 

35-1! 

1.7! 

-  ! 

a 

a 

a 

2 

OPG 

2508 

1298193 

a 

993I4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! NONE 

‘OH 

CINCINNATI ! 

1965 

a 

a 

!  !  195.1! 

35-1! 

1.7! 

-  i 

i 

1 

i 

a 

ORG 

2509 

*298194 

a 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

1 2.6! NONE 

•OH 

CINCINNATI ! 

1965 

t 

! 

a 

•  »  195.1* 

35.1! 

1.7! 

.  i 

i 

i 

! 

! 

ORG 

2510 

•298195 

i 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

» 

i 

! 

2 

OPG 

2511 

*1298196 

! 

993!4A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6 1  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

i 

2 

!  !  195-1! 

35.1! 

1.7! 

.  ; 

i 

i 

i 

2 

ORG 

2512 

1298197 

j 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12-6! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

a 

•  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

» 

a 

ORG 

2513 

1299771 

2 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

1 2.6 ! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

1 

•  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

» 

1 

i 

! 

ORG 

2514 

•299772 

2 

993! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

1 2.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

! 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

| 

2 

! 

! 

ORG 

2515 

1299773 

! 

99314A41!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

a 

1 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

.  i 

a 

! 

! 

ORG 

2516 

•299774 

i 

993! 4A41 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589* 

12.61N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

■ 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

l 

! 

ORG 

2517 

•299775 

! 

993!  4A41  ‘  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1589! 

12 .6! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1965 

2 

1 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

i 

! 

i 

ORG 

2521 

1564811 

i 

68414A40!  195-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

1 1 .3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

t 

S  !  195-1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

a 

! 

! 

ORG 

2522 

•564812 

j 

684J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

a 

1517! 

11.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

-  i 

! 

a 

! 

! 

ORG 

2523 

•564813 

j 

684!4A40*  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1517! 

11.31N0NE 

•OH 

CINCINNATI* 

1975 

a 

« 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  a 

a 

i 

! 

! 

ORG 

2524 

*564314 

» 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

a 

1517! 

11.3! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

2 

!  »  195-1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

• 

! 

! 

ORG 

2525 

*564815 

a 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

2 

1517! 

11.3! NONE 

‘OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

; 

!  •  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

•  i 

i 

! 

! 

! 

ORG 

2526 

•564816 

i 

684J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1517! 

11 .3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1 

i 

!  •  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  • 

! 

! 

! 

ORG 

2527 

1564817 

i 

684J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

11. 3! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1975 

! 

» 

t 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

.  i 

i 

j 

ORG 

2528 

1564818 

! 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1517! 

11.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

j 

! 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  « 

i 

» 

! 

ORG 

2529 

•564819 

1 

684J4A40!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

• 

1517! 

11 .3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

» 

> 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

—  i 

j 

2 

! 

ORG 

2530 

1564820 

a 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1517! 

11.31N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

a 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

t 

-  i 

j 

l 

2 

ORG 

2531 

1564821 

i 

684J4A40!  195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1517! 

11.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

l  !  195.11 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ( 

! 

! 

! 

ORG 

2532 

1564822 

i 

68414A40J  195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

a 

1517! 

11.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

! 

•  *  195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

•  i 

l 

! 

! 

ORG 

2533 

1564823 

I 

684J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

11 .3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

a 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OPG 

2534 

*564824 

! 

684*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

11.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

! 

1  •  195.1! 

35.1! 

1.6! 

{ 

-  i 

! 

! 

! 

! 

0R6 

2535 

1564825 

1 

684*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1517! 

11.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

t 

1 

1  *  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ORG 

2536 

i 564826 

a 

684 ! 4A40 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

11.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

i 

1  1  195.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

.  a 

! 

t 

! 

a 

ORG 

2537 

j  564827 

i 

684*4*40!  195.01 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1517! 

11-3 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

2 

» 

i 

!  1  195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

ORG 

2538 

j  564  828 

! 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1517! 

11.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

j 

! 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

ORG 

2539 

1  564829 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

1 1 .3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

» 

j 

J  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

ORG 

2540 

1564830 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1517! 

11.3! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

; 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

! 

! 

! 

ORG 

2541 

i 564831 

684J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1517! 

11.3! HOHE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

a 

-  ! 

1 

! 

! 

ORG 

2542 

•564832 

684! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1517! 

11.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

i 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

a 

-  i 

; 

1 

! 

! 

0*6 

2543 

1564833 

• 

684! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1517! 

11.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

j 

a 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

■ 

! 

! 

ORG 

2544 

! 534834 

i 

684 ! 4A40 !  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 1.3! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

a 

!  !  195.1! 

35.1* 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

ORG 

2545 

•564835 

i 

684! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

j 

2 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

! 

ORG 

2546 

1564836 

i 

60414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

a 

j 

!  !  195-1! 

35.1! 

..5* 

-  » 

i 

! 

! 

i 

ORG 

2547 

1564837 

684S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI t 

1975 

! 

1 

!  »  195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

\ 

! 

ORG 

2548 

! 564838 

68414A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

a 

i 

!  1  195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

ORG 

2549 

1564839 

i 

664! 4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4 1N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

! 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  t 

! 

! 

! 

! 

ORG 

2550 

*1  564840 

! 

684*4*40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

11.4!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

1 

!  !  195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

2 

ORG 

2551 

1564841 

l 

684S4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 .4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1 

1 

1 

!  !  195.1! 

!  !  ! 

!  !  ! 

35.1! 

1 

2 

1.5! 

i 

a 

i 

-  ! 
2 
i 

2 

j 

a 

! 

a 

i 

! 

! 

! 

1 

2 

675 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

I 

! 

IVTCCi  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  ! CODE! LENGTH! BROTH'  ! 

! CAPACITY ! 

i  • 

HIGH¬ 

EST 

i 

i 

CARGO  HANDLING 

{VESSEL 
!S  ! OPERATING 

i 

! 

—  —————— 

- - 

-IREGIS-!****!  REG.  !  REG. SLOAD-! 

!  CARGO  !* 

FIXED 

1 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR  ! 

| 

COAST 

< 

TER  !  SEE'//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

2 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  ! 

GUARD 

i 

TON-  IPAGE!  OVER-'OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! 

LIGHT] 

!//////////////// 

!TO! ////////// 

OR  ! 

i 

NUMBER 

i 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6HT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) 

! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

•REBUILT! 

1 

! 


(18)  ORGULF 

TRANSPORT  CO.  • 

i 

! 

j 

i 

t 

i 

i 

■ 

2 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

j 

j 

! 

1 

0R6  2552 

*.564842 

i 

684 

4A40! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

11 «4i NONE 

!  OH 

CINCINNATI*! 

1975 

1 

! 

< 

2 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

* 

.  i 

1 

1 

1 

1 

ORG  2553 

*564843 

i 

684 

4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

*1527! 

11. 4*!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

; 

i 

1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  • 

1 

! 

1 

2 

0R6  2554 

•564844 

i 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1527* 

11-4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

• 

; 

i 

1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

_  ■ 

1 

1 

! 

1 

0R6  2555 

*564845 

i 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1527j 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1975 

2 

t 

i 

195.1! 

35.1! 

1-5! 

2 

•  i 

2 

! 

1 

i 

ORG  2556 

•564846 

i 

684 

4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

1 1 .4  j  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

2 

! 

i 

j 

195.1! 

35.1* 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

1 

1 

2 

ORG  2557 

! 564847 

< 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1527! 

11. 4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

i 

i 

i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

2 

« 

! 

! 

ORG  2558 

1 564848 

» 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1527! 

11 .4  j  NONE 

iuH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

i 

j 

i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

» 

! 

! 

! 

ORG  2559 

1564849 

i 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0; 

9.0! 

- 

; 

1 527 

11-4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

j 

■ 

; 

195.1! 

35.1! 

1.5* 

t 

.  2 

2 

! 

1 

i 

ORG  2560 

*1  564850 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

2 

1527! 

11. 4* NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

| 

2 

i 

195.1* 

35.1! 

1.5! 

2 

-  2 

; 

1 

! 

2 

ORG  2561 

*564851 

2 

684 

4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1527! 

11.4SN0NE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

! 

i 

1 

195.1* 

35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

2 

2 

! 

i 

ORG  2562 

1564852 

! 

684 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1527! 

11. 4! NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1975 

! 

! 

; 

i 

» 

195.1! 

35.1! 

1.5* 

2 

-  ! 

2 

2 

1 

• 

ORG  2563 

1564853 

i 

684 

! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1527! 

1 1  • 4 i NONE 

!ch 

CINCINNATI!* 

1975 

! 

! 

2 

1 

1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

2 

! 

ORG  2564 

1564854 

i 

684 

! 

4A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1527*! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1975 

! 

! 

2 

» 

2 

195.1* 

35.1! 

1.S! 

! 

•  ; 

; 

I 

! 

2 

ORG  2565 

1564855 

i 

684 

I 

4A4o] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1527! 

1 1 .4  j  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

j 

| 

« 

! 

i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

j 

ORG  2566 

i 564856 

i 

684 

! 

4A49! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1527! 

1 1 .4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI i 

1975 

{ 

* 

i 

! 

1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  2 

1 

; 

1 

j 

ORG  2567 

1564857 

i 

684 

j 

4A4C! 

195. Ot 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1527! 

1 1 .4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1 

i 

1 

! 

195.  U 

35.1! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

j 

j 

ORG  2568 

1564858 

! 

684 

j 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1527! 

11.4! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1975 

| 

! 

j 

i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

0R6  2569 

1564859 

1 

684 

1 

4A4oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1527! 

11.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

I 

i 

195.11 

35.1! 

1.5! 

2 

_  j 

1 

! 

0R6  2570 

1564860 

! 

684 

i 

4  A  40  J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 5  27 1 

11.4i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

! 

! 

195.1! 

35.1* 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

OT  IB 

1632346 

! 

889 

1 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1652! 

12.3! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

I 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  i 

! 

! 

1 

OT  2B 

•632347 

1 

889 

1 

4A40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1652! 

12.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI*! 

1981 

! 

1 

! 

2^0.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

OT  39 

1632348 

1 

889 

1 

4  A  40  s 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

OT  48 

1632349 

1 

889 

! 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

12.3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1 

! 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  5B 

1632350 

1 

889 

1 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1652! 

1 2. 3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

OT  68 

1632351 

1 

889! 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

1 2.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1 

200.2! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  7B 

1632352 

1 

889 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

12. 3 (NONE 

IOH 

CINCINNATI*! 

1981 

1 

1 

1 

200.2! 

35.01 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  80 

1632353 

I 

689 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

1 2. 31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

! 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  9B 

1632354 

1 

889 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1652! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

» 

! 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

OT  108 

1632355 

1 

889 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

12. 3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

! 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  110 

1632356 

I 

889! 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

OT  129 

1632357 

1 

889 

4A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1 

1652! 

12.3IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

I 

I 

OT  138 

1632358 

! 

889 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1652! 

12.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

I 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

» 

OT  14B 

1632359 

1 

889 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1652* 

12.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1962 

! 

1 

1 

200.21 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

OT  158 

1632360 

1 

859 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1652! 

12.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

I 

! 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

OT  168 

1638224 

I 

889 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1640! 

1  2 .3 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1 

I 

200.21 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

OT  178 

1636225 

1 

869! 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1640! 

12.3 { NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

I 

t 

1 

| 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

OT  188 

1636226 

I 

889 

1 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1640! 

1 2.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

I 

1 

| 

I 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

OT  198 

1636227 

I 

869! 

4A40 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1640! 

1  2.3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

I 

! 

1 

200.21 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

OT  209 

1638226 

! 

669 

! 

4A401 

200.0! 

35.0] 

9.0! 

- 

! 

1640! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

! 

1 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

* 

! 

OT  218 

1638229 

1 

889! 

4A40! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1640! 

12.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1 

t 

t 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

OT  228 

1636230 

1 

689 

j 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1640! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

! 

1 

200.2! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  1218 

1298251 

1 

945 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

13. 4 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1 

1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

OT  1238 

1296398 

1 

945 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

13.4! NOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

I 

1 

1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

OT  1258 

1513121 

I 

931 

4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1690! 

13.3 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1946 

1 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  1 

! 

! 

OT  1268 

1513122 

! 

931 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1690! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1 

1 

200.01 

35.0! 

1.31 

1 

-  ! 

! 

! 

OT  1278 

1513123 

1 

931 

4A40! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1690* 

1 3.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

I 

1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

1 

OT  128Q 

1513124 

1 

931 

4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1646! 

12.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

OT  1298 

1513125 

1 

931 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1 

IwVOI 

13.5! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  1 

1 

1 

OT  4018 

1515400 

1 

931 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

13.2IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

! 

1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

t 

OT  4028 

1515401 

1 

931 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

1 3.4IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1 

1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

I 

-  1 

! 

1 

OT  4038 

1515402 

1 

931 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1676! 

13. 4! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1968 

| 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

OT  4048 

1516253 

! 

931 

4A40! 

203.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

167o! 

13.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

I 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

i 

OT  4058 

1516254 

! 

931 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

13.4IN0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  » 

! 

! 

OT  4068 

1516502 

I 

931 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1676! 

13.41  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

200.0! 

35.0! 

! 

1 

1.4! 

! 

} 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R! 

•VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  I 

1 

DIST!  OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! BROTH! 

i 

j 

( 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  IOPERATING  ’ 

! 

•TC! 

BASE  s 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ( 

BUILT 

! 

VESSEL  HAMc  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  JPAGEi 

0VER-10VER-! /////• 

HORSE 

P‘Ci  ! (LIGHT) !////////////////! TD! //////////! 

OR 

« 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  fLIGHT! 

POWER 

INGERS  ! 

CFfcET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

(13)  ORGULF  TRANSPORT  CO. 

j  i 

i  i 

i  i 

j 

l 

i 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

1 

2 

i 

i 

! 

i 

(continued; 

i  i 

J 

i 

! 

i 

! 

i 

OT  (079 

•SI  6503 

931J4A40! 

200.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1676! 

1 3.4 • NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

2 

! 

OT  4083 

•516504 

93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 67  6  j 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

i 

i 

i 

OT  4093 

•517084 

93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1968 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

i 

i 

OT  4108 

1523664 

93114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969 

;  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

t 

i 

; 

OT  4118 

•523665 

93114*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1 3.4 {NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1969 

i  < 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

i 

; 

i 

OT  4123 

•523666 

93U4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1J.«!NOME 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

; 

i 

i 

OT  4138 

1523667 

93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1 3. 4  *  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969 

i  ; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

2 

i 

i 

OT  414B 

1524731 

93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13.4!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1970 

j  ; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

.  i 

j 

i 

i 

OT  415D 

•524732 

93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1970 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

! 

j 

OT  4168 

1524733 

93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1676! 

1 3.4 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1970 

•  ; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

•  j 

j 

1 

2 

OT  4178 

t  524734 

93114*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 67  6  i 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI ! 

1970 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

.  i 

! 

! 

! 

OT  4189 

1524735 

1  93114*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1676! 

13.4! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1970 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

; 

! 

! 

OT  4208 

1298190 

!  94514*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13. (j  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

! 

OT  4210 

5513114 

93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13.4! NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1968 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

( 

I 

! 

OT  4228 

1513115 

1  93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16761 

1J.41N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

; 

OT  4238 

1513116 

!  93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

1 3.4! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

i 

OT  4243 

1513117 

1  93114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1676! 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI j 

1968 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

t 

OT  4258 

1513118 

1  931 i 4*41  j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

13 .2  '.NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

**  ! 

i 

; 

! 

OT  4268 

1513119 

1  93114*41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

13.2!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1968 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

! 

OT  4273 

1513120 

1  93114*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1636! 

1 3.2! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1968 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

2 

i 

! 

T  2086 

•570001 

!  8)SiiA4l  i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

•  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2087 

1570002 

•  85814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.2!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1  1  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

! 

; 

2 

T  2088 

•570003 

•  85814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI j 

1975 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

! 

T  2039 

1 570004 

1  85814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2090 

1570C05 

1  85814*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

13. 0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2091 

1570006 

1  85814*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

13.0! NONE 

!0H 

('INC  INN  AT  I ! 

1975 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

T  2092 

1570007 

1  85814*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.21N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1  1  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2093 

1570008 

1  85814*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

!  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

| 

! 

! 

T  2094 

1570009 

!  85814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

!  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  2095 

1570010 

1  85814*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1559! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINC.^NATIl 

1975 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

T  3001 

'1  589871 

1  91414*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14341 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

!  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  3002 

1589872 

!  914(4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3 .9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

T  3003 

1589873 

1  91 4! 4*41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3.9 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  3004 

1589874 

1  91414*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1434) 

1  3.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

i  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.91 

-  I 

! 

! 

! 

T  3005 

*1  589875 

I  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

i 

T  3006 

1589876 

!  91414*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1434! 

13.9IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

! 

T  3007 

1589877 

t  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

* 

! 

1 

T  3008 

•589878 

!  914*4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1  3.91N0NE 

10K 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

T  3009 

1539879 

1  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

T  3010 

1589880 

1  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9IN0ME 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

!  •  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  3011 

1590174 

!  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

T  3012 

1590175 

1  91414*41! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  3013 

1590176 

I  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14341 

13. 9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1  !  ! 

195.1! 

35.11 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

T  3014 

1590177 

I  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  t 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  3015 

1 590178 

1  91414*41! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1  1  t 

195.1! 

35.1! 

1.91 

-  ! 

1 

1 

1 

T  3016 

i 590179 

!  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3. 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  I 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  3017 

1590180 

!  91414*41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

14341 

1 3.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

1 

T  301? 

•590181 

!  91414*41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3.9JN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  3019 

1590182 

{  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3.9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

33.1! 

1.9! 

-  ! 

» 

! 

» 

T  3020 

1590183 

!  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

T  3021 

•590184 

1  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1 3 . 9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.11 

1.9! 

-  I 

! 

‘ 

i 

T  3022 

1596022 

!  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

! 

T  3023 

•596023 

!  91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

1  3.9*!H0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

T  3024 

1596024 

•  91414*41! 

195.$! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.1! 

; 

! 

35.1! 

! 

! 

1.9! 

j 

-  1 
! 

! 

« 

! 

• 

j 

i 

! 

t 

! 
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ENCK! 

DISTJ 


VESSEL  HAHE  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(18)  ORGULF 
T  3025 
T  3026 
T  3027 
T  3028 
T  3029 
T  3030 
T  3031 
T  3032 
T  3033 
T  3036 
T  3035 
T  3036 
T  3037 
T  3038 
T  3039 
T  3040 
T  3041 
T  3042 
T  3043 
T  3044 
T  3045 
T  3046 
T  3047 
T  3048 
T  3049 
T  3050 
T  3051 
T  3052 
T  3053 
T  3054 
T  3055 
T  3056 
T  3057 
T  3058 
T  3059 
T  3060 
T  3061 
T  3062 
T  3063 
T  3064 
T  3065 
T  3066 
T  3067 
T  3068 
T  3069 
T  3070 
T  3071 
T  3072 
T  3073 
T  3074 
T  3075 
T  3076 
T  3077 
T  3078 


! 

! 

TRANSPORT  CO.  ! 
(CONTINUED)! 

*596025 

; 

*!  596026 
! 

J  596027 

; 

!  59602  8 
! 

! 596029 

i 

1596030 

i 

1596031 

i 

1596032 

i 

1596033 

i 

.*596034 

i 

1596035 

i 

1596036 

i 

1 596037 

j 

1596038 

1 

•596039 

! 

1596040 

1 

1596041 

j 

i 596042 

i 

1596043 

i 

1596044 

1 

1596045 

1 

1596046 

! 

1597620 

J 

1597621 

1 

1397622 

! 

1597623 

1 

1597624 

1600686 

1 

1600687 

I 

1600688 

1 

1616830 

1 

1616831 

l 

1616832 

1 

1616833 

I 

1616834 

1 

1616835 

I 

1616836 

1 

1616837 

! 

1616838 

1 

1616839 

1 

1616840 


1616842 

1 

1616643 

l 

1616844 

! 

1616845 

1 

1616846 

I 

1616847 

1 

1616848 

1 

1616849 

I 

1616850 

J 

1616851 

I 

1616852 

1 

1616853 

1 

! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

• 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  v  e  *  *  r  1  * 

NET  1  CODE! LENGTH  1 6RDTH! 

J 

! 

i 

EST  !  CARSO  HANDLZN6  !S  ! OPERATING  ! 

REGIS-!****!  REG.  {  RES.ILOAO-! 

i 

CARGO  •" 

FIXED  * 

EQUIPMENT 

ITC !  BASE  ! 

YEAR 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT 

TON-  IPA6E!  OVER-! OVER- 1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// !TD !///// /////! 

OR 

NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !»RE8UILT 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  11 

!  !  i  i 

9HURS1!  195.0!  35.0! 

1 

i 

i 

! 

9.0! 

i 

i 

! 

« 

i 

S 

i 

j 

i 

1434! 

! 

! 

! 

j 

13.91N0NE 

J  ! 

!  ! 

!  ! 

!  • 

!0H  CINCINNATI! 

1978 

!  !  195.1!  35.1! 

1-9! 

• 

-  i 

! 

!  ! 

20H  CINCINNATI! 

!  2 

9USA41!  195.0!  35.0! 
!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

■ 

i 

• 

1434! 
-  ; 

13.9J  NONE 

j 

1978 

91AIAAA1!  195.0!  35.0! 
!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1-9! 

- 

! 

1 

1434! 

-  i 

13.9! NONE 
; 

!0H  CINCINNATI! 
i  i 

1978 

914UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 434  i 

13.9IN0NE 

iOH  CINCINNATI! 

(  2 

1978 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

91AJ4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1434! 

13. 9! NONE 

tOH  CINCINNATI! 

>  1 

1978 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

91AJAA41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1434! 

-  j 

1 3.9SN0NE 
! 

1CH  CINCINNATI! 

1  1 

1978 

91A1AAA1!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1434! 

13.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1978 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

t 

-  > 

! 

91A!4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

• 

i 

i 

1434! 

-  t 

1 3.9! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1978 

( 

914MA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

i 

1434! 

-  * 

13.9! NONE 
; 

!0H  CINCINNATI! 

2  ; 

1978 

. 

914UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

t 

1434*1 

-  i 

13.?iN0NE 

; 

!oh  Cincinnati! 

!  2 

1978 

1 

914UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

1 

1434! 

i 

13.9JN0NE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

1  « 

1978  ! 

914!AA41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

2 

{ 

1434! 

-  ! 

13.9i NONE 
! 

!0H  CINCINNATI j 
•  1 

1978  ! 

914I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

} 

1434! 

13.9! NONE 

! oh  Cincinnati! 
j  2 

1978  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

1 

-  i 

; 

914UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

i 

1434*! 

-  ! 

13.9  JNONE 
l 

!0H  CINCINNATI! 

1  2 

1978  ! 

1 

914!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

1434! 

-  i 

13.9 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

J  j 

1978  ! 

914! 4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

i 

i 

1434*! 

-  i 

1 3.9! NONE 
! 

low  Cincinnati! 

•  1 

1978  i 

j 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1434! 

13.9! NONE 

! OH  CINCINNATI!* 

2  1 

1978  ! 

!  !  195.1!  35.1! 

1,9! 

t 

-  j 

! 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1434! 

13.9JN0NE 

!0H  CINCINNATI*! 

>  2 

1978  i 
j 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

i 

-  1 

2 

91414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1434! 

13. 9!N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

{  2 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

91414A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1434! 

13.9! NONE 

i 0 H  CINCINNATI! 
f  ] 

1978  i 

j 

1  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

914I4A41!  195.01  35.0! 

!  !  195.1!  33.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1 434 1 
-  ! 

13.9 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

}  2 

1978  ! 
] 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1434! 

13.9! NONE 

f OH  CINCINNATI! 

\  1 

1978  ! 
2 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

1 

-  1 

( 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.3!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1 

1434! 

-  ! 

13.9JN0NE 

! 

IOH  CINCINNATI ! 

|  ; 

1978  ! 
j 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.31  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1434! 

-  1 

1 3.9! NONE 

2 

(OH  CINCINNATI! 

}  j 

1978  1 

j 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.3!  15.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1434! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

(  { 

1978  ! 

2 

91414A41!  195.0!  33.0! 

!  1  195.3!  33.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1434! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

I  OH  CINCINNATI! 

{  t 

1978  ! 

2 

914I4A41!  195.0!  35.01 
!  !  195.3!  35.11 

9.0! 

1.9! 

“ 

l 

1 

1434! 

-  J 

13.9 i NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

]  j 

1978  ! 

t 

91414A41I  195.0!  33.0! 

!  !  195.3!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

1 

1434! 

-  1 

13.9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

|  j 

1979  i 

j 

914I4A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.31  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

! 

1434! 

-  ! 

1 3.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

J  } 

1979  ! 

2 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  I  193.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

• 

1 

1 

14341 
-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

(  2 

1978  ! 

| 

91414A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  193.2!  33.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

I  ! 

1980  ! 

j 

914I4A41 I  195.0!  35.0! 

1  I  195.2!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

I 

! 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
l 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1980  ! 

2 

91414A41 !  193.0!  35.0! 

1  1  195.21  35.1! 

9.01 

1.9! 

• 

1 

1 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

J  | 

1980  ! 

2 

914I4A41 !  195.01  35.0! 

!  I  195.21  35.1! 

9.0! 

1.9! 

“ 

I 

1 

1457! 

-  1 

13. 9] NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  2 

1980  ! 
j 

914I4A41 1  195.01  35.01 
!  !  193.2!  33.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

1 

14571 
-  I 

13.9! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

2  ( 

1980  ! 

2 

914I4A41 I  193.01  35.0! 

!  !  195.2!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

! 

14571 
-  1 

1 3.9! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

1  ] 

1980  ! 

j 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.21  35.1! 

9.0! 

1,9! 

1 

! 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

|  ] 

1980  ! 

1 

914I4A  41  1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1457! 

13*9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  2 

1980  ! 

| 

1  !  195.2!  35.1! 

1.9J 

1 

-  ! 

1 

9141 4*41 1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1457! 

13*9 ! NONE 

!0M  CINClhJJ.4T** 

}  1 

1980  i 

2 

!  !  195.21  33.1! 

1.9! 

I 

-  ! 

l 

914I4A41!  195.01  35.0! 

!  !  195.2!  35.1! 

9.01 

1.9! 

“ 

! 

1 

14571 
-  I 

13,9! NONE 
) 

IOH  CINCINNATI! 

{  | 

1980  ! 

1 

91414A41 !  195.0!  35.0! 

1  !  <95.2!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

" 

1 

1 

1457! 

-  1 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

2  2 

1980  ! 

5 

91414A4I!  195.0!  35.01 

1  !  195.21  35.1! 

9.0! 

1.91 

- 

1 

! 

1457! 

-  ! 

1 3.9] NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

]  j 

1980  ! 

| 

914I4A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1457! 

13. 9! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

!  1 

1980  ! 

1 

!  I  193.2!  35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

• 

1 

1 

14571 
-  ! 

13.9JN0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

{  I 

1978  t 

2 

914 I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.11  35.11 

9.01 

1.91 

- 

1 

1 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

2  j 

1978  ! 

2 

914I4A41I  195.01  35.0! 

!  !  195.11  35.11 

9.0! 

1.9! 

- 

I 

! 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

|  | 

1978  ! 

1 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  1R3.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

* 

1 

! 

1457! 

-  1 

13.91N0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

{  j 

1978  ! 

2 

91414A4! 1  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

! 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

I"  ! 

1978  ! 

1 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

! 

1457! 

-  ! 

13.9 (NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

2  j 

1978  ! 

2 

914I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.91 

“ 

f 

1 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 

1 

SON  CINCINNATI! 

]  } 

1978  I 

I 

914I4A41I  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  33.1! 

9.0! 

1.9! 

J 

1 

1457! 

-  1 

13,9i NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 
t  { 

1978  ! 

2 

914I4A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.2!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1 

1 

1457! 

-  ! 

13.9! NONE 
l 

!0H  CINCINNATI! 

]  1 

1980  1 

j 

914I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.2!  35.1! 

9.0! 

1.9! 

* 

! 

! 

1457! 

-  ! 

13.9 (NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 
t  j 

1980  ! 

| 

914I4A41!  1«5. 01-35.0! 

!  !  195.21  35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1457! 

.  ; 

13.91N0NE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1980  ! 

! 
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EN6R! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET 

!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CODE! LENGTH! BRDTH!  ! 

!**•*!  REG.  !  REG*! LOAD-! 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
‘.PAGE!  OVER-lOVER- !/////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

ICAPACITT! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

!  V  6  S  S  E  L  ! 
CARGO  HANDLING  !S  JOPERATING  ! 

i 

! 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  TER 
!  TON- 
!  NASE 

!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

POINT  !  LINE-1  SAO!  LINE-1  ! 
(LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////! 
(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! 

BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

;  i 


(18)  ORGULF  TRANSPORT  CO. 

j 

i  2 

2 

» 

* 

* 

i 

1 

2 

2 

(CONTINUED) 

t 

t  i 

i 

j 

» 

i 

2 

1 

1 

T 

3079 

61685* 

i 

9U!*A*1! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

-  • 

1457! 

1 3.9*  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

• 

2  2 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  j 

j 

2 

! 

T 

3080 

616855 

i 

91*1*841 ! 

195-0! 

35-0! 

9.0! 

-  ! 

1457*! 

13.9*!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980  ! 

i 

;  « 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  i 

i 

1 

2 

T 

3081 

616856 

i 

9U!*A*1! 

1QS.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 457  i 

13.9 j  NONE 

Ioh 

Cincinnati! 

1980  i 

t 

i  i 

195.2! 

3S.1! 

1.9! 

-  i 

2 

1 

1 

T 

3082 

616857 

j 

91*i*A*1 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1457? 

13.9*  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

i 

!  ! 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

—  i 

t 

j 

i 

T 

3083 

616858 

■ 

91*!*A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1457! 

13.9  SHONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

» 

!  ! 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

.  i 

i 

j 

I 

T 

303* 

616859 

i 

914!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1457! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980  ! 

i 

■  t 

195.2! 

35-1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

2 

T 

3085 

616860 

i 

914J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1457! 

13.9* NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  *! 

> 

■  » 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

•  i 

i 

1 

1 

T 

3086 

616861 

■ 

914! *A41 • 

195.0! 

35.05 

9.0! 

-  » 

1 457  i 

1 3-9  j  NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1980  j 

« 

!  ! 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  i 

i 

2 

2 

T 

3087 

616862 

i 

91*!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1457! 

13. 9* NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

; 

i  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

.  i 

2 

1 

« 

T 

3088 

616863 

i 

9i*i*A*i i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1457! 

13.9|nONE 

Ioh 

Cincinnati! 

1980  1 

2 

i  j 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

•  i 

i 

1 

1 . 

• 

T 

3089 

61686* 

j 

9i*i*A*ii 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

1 3-9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

; 

i  2 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

•  i 

i 

1 

l 

T 

3090 

616865 

i 

91 *1 *A41 * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 457  5 

13.9! NONE 

ion 

Cincinnati! 

1980  1 

i 

i  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

1 

T 

3091 

616866 

2 

914!*4A4li 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

13.9! NONE 

Ioh 

Cincinnati! 

1980  j 

t 

;  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

2 

1 

2 

T 

3092 

616867 

« 

9l4j*A*li 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1457! 

13.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1980  ! 

; 

i  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  j 

i 

j 

T 

3093 

616868 

j 

9145 4A41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

13.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1980  *! 

i 

*  2 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  i 

i 

» 

2 

T 

309* 

616869 

2 

91 4! 4A41 i 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 457  j 

1 3. 9  j NONE 

ioH 

Cincinnati! 

1980  j 

i 

;  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

•  I 

i 

2 

! 

T 

3095 

616870 

2 

91 4  5**41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1457! 

13.9 j NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1980  *! 

i 

j  i 

195.2! 

35-1! 

1.9! 

-  ! 

2 

2 

1 

T 

3096 

616871 

i 

914J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1457! 

1 3.9 J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980  ! 

{ 

!  ! 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  » 

t 

2 

1 

T 

3097 

616872 

2 

914  !*A41 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1457! 

13.9! NONE 

!0H 

Cincinnati! 

1980  ! 

i 

i  2 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  i 

i 

1 

2 

T 

3098 

616873 

i 

91 *j  4A41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

13.9*»  NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1980  1 

i 

!  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

.  * 

! 

t 

! 

T 

3099 

61687* 

; 

914! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1457! 

13-9' NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1980  ! 

( 

!  ! 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

• 

! 

T 

3100 

016875 

t 

914 !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1457! 

13.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980  ! 

; 

;  i 

195.2! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

T 

21008 

52*736 

; 

931  *!4A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13. 2 !  NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1970  i 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21 01 B 

530926 

! 

931 !*A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  ; 

1629! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  i 

• 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

2102B 

530927 

! 

931 !  4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

! 

! 

! 

T 

21038 

530928 

j 

931J4A41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1629'! 

13.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

i  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

210*3 

530929 

i 

931*4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629* 

13.2JN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

1 

! 

T 

21059 

530930 

i 

931 !  4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

2  ; 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

T 

2106B 

530931 

• 

93li*A4li 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

1 3.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

* 

! 

• 

T 

21078 

530932 

! 

931!4A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1629! 

13.2  j NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

1 

! 

T 

2108  B 

530933 

i 

931J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2 (NONE 

!0H 

CINCINNATI* 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

T 

21090 

53093* 

i 

931 !  4A41 | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1629! 

13.2 ! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

1971  ! 

; 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

T 

21109 

530935 

i 

931S4A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.21N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

1 

! 

1 

T 

21 1 1B 

5312*1 

*! 

931 1 4A41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1629! 

13.2! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

T 

21 1 29 

5312*2 

! 

931UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13. 2 i NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

j  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

j 

! 

! 

T 

2113B 

5312*3 

2 

931 !4A41 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1629*! 

13.2i NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

211*9 

$3124* 

! 

931 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

T 

21158 

5312*5 

! 

931 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2SN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  i 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

T 

21168 

5312*6 

1 

931 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

.  i 

1629! 

13.2! NONE 

tGrt 

CINCINNATI! 

1971  I 

j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

1 

! 

! 

T 

21170 

5312*7 

j 

931J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1629! 

13. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21188 

5312*8 

! 

93K4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2! NONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

T 

21193  ! 531 2*9 

! 

931 !  4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

16291 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

j  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21209  !  531250 

! 

931 !*A41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

T 

21218 

531251 

i 

931 14*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1629! 

13.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  J 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

1 

! 

! 

T 

21228 

53125* 

» 

931 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21238  1531255 

i 

931 !  4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1629! 

1 3.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

< 

!  ! 

200.0] 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

T 

212*8 

538569 

• 

932 !4A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

U29J 

13.2  j  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

i  « 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21250  1538570 

2 

932J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13. 2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

1 

! 

! 

T 

21260 

538571 

i 

932  !4A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1629! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

T 

21270  1533572 

i 

932UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  « 

1 629  j 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  1 

i 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

T 

21288  1538573 

» 

937J4A41 { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1629! 

13. 2IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

• 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  » 

! 

! 

! 

T 

2129B  153657* 

i 

932I4A4H 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

195’ 2  ! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

T 

21300  ! 5392*3 

• 

932! 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1629! 

13*2 !  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1972  i 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

T 

21318  15392** 

! 

932I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1629! 

13.2! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

i 

i 

!  ! 

i  t 

i  i 

200.0! 

! 

i 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

j 

; 

* 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRJ 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1C0DE1LENCTH18R9TH1  1 

1 RESIS-!*****  REG.  •  PE6.1L0AD-! 
TER  1  SEE! //////! /////!  ED  1 
TON-  1PA6E!  OVER”! OVER-!///// 1 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

f CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  !  YEAR 

•////////1-POINT  •  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

HORSE*  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 1TD! ////////// J  OR 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*REBUILT 

(18)  ORGULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

i  i 

;  ; 

!  1 

! 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

a 

• 

a 

« 

a 

» 

« 

2 

« 

2 

2 

2 

2 

a 

a 

2 

! 

2 

T 

21328 

J539246 

1 

932! 4A41 1 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

t 

2 

1629! 
-  ! 

13.21N0NE 

i 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

21339 

S539247 

! 

93214A41! 

i  j 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

< 

a 

1629! 

-  t 

13.2! NONE 

i 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

2136B 

! 539250 
; 

932l4A4li 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1629! 

-  t 

1 3.2 ! NONE 
i 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

21378 

1539251 

j 

93214A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

2 

1629j 
-  ! 

1 3.2 1  NONE 
! 

•OK 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

2138B 

*539252 

! 

93214A41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1629! 

-  a 

1 3. 2! NONE 

a 

IOH 

2 

CINCINNATI! 

1 

1972 

T 

21398 

1539253 

! 

93214A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

2 

1629! 

-  2 

13.21N0NE 

2 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

21408 

•539254 

93214A41! 

j  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

1629! 

-  ! 

13.2! NONE 

2 

!0H 

a 

CINCINNATI! 

2 

1972 

T 

2141B 

1539255 

a 

932 ! 4A41 1 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

2 

a 

1629! 
-  2 

1 3. 2! NONE 

i 

ioH 

1 

CINCINNATI j 
a 

1972 

T 

2142B 

1 539256 

j 

93214A41 1 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

a 

T629! 

-  ! 

13.2! NONE 

2 

•OH 

2 

CINCINNATI! 

j 

1972 

T 

2143B 

1539257 

| 

93214A41 2 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

2 

1629*! 

-  2 

1 3 .2  *!  NONE 

i 

!0H 

2 

CINCINNATI*! 

2 

1972 

T 

21 448 

1539258 

i 

932UA4li 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

i 

1629! 

-  j 

1 3 .2 ! NONE 
■ 

!0H 

2 

CINCINNATI! 

« 

1972 

T 

21458 

1539259 

i 

93214A41! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

1629! 

-  ! 

13.2 ! NONE 

i 

IoH 

2 

CINCINNATI*! 

2 

1972 

T 

23000 

*1581988 

i 

91 7 14A41 1 
i  i 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

j 

1645*! 

-  i 

13.2! NONE 

i 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

2301B 

*1581989 

I 

91714A41 ! 

i  i 

200.0! 

200.1! 

3S.O! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

i 

1645! 

-  i 

13.2! NONE 
i 

ioH 

; 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23028 

1581990 

j 

917 i4A41 1 

;  i 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

2 

1645! 
-  2 

13.2 ! NONE 

• 

ioH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23033 

1581991 

! 

91 714A41 1 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

; 

i 

1645  *! 

-  a 

13.2! NONE 

i 

•OH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

2304B 

1581992 

! 

91714A41! 

j  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

• 

2 

i 

1645! 

~  2 

13.2! NONE 

j 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

2305B 

1581993 

1 

91 7 14A41 ! 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1645! 
-  ! 

13.2 ! NONE 

i 

!0H 

2 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

2306B 

1581994 

91714A41 J 

1  1 

200.0! 

200.3! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

I 

t 

1645! 
-  ! 

13.21N0NE 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23078 

1581995 

1 

91714A41! 

1  1 

200.0! 

200.2! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

i 

16452 
-  ! 

13.2! NONE 

j 

•OH 

j 

CINCINNATI*! 

j 

1977 

T 

2308B 

1581996 

91714A41! 

!  1 

200.0! 

200.21 

3S.01 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

i 

1645! 

-  j 

13.2! NONE 
i 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23098 

1581997 

1 

917J4A41! 

1  1 

200.0! 

200.3! 

55.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

2 

1645! 
-  ! 

13.2 1  NONE 
a 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23108 

1581998 

1 

91714A41! 

1  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1645! 

-  i 

13.2] NONE 

J 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23110 

1581999 

1 

917I4A41 1 
!  1 

200.0! 

200.3! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1 645  i 
-  ! 

13.2! NONE 
< 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23128 

1582000 

1 

91714A41I 

1  > 

200.0! 

200.3! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

16451 
-  ! 

13.2i NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23138 

1582001 

1 

91714A41! 

!  ! 

200.0! 

200.2! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1645! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1977 

T 

23148 

1582002 

1 

91714A41! 

1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 
-  ! 

13.2 ! NONE 

1 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23158 

1582003 

i 

91714441 J 

1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1645! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23168 

*1582004 

1 

91714A41 1 
!  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

2 

1645! 
-  1 

13.2! NONE 
! 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23178 

1582005 

1 

917!  4  A  41 ! 

!  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1645! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23188 

1582006 

1 

91714A41! 

!  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

1 

1645! 
-  • 

13. 2!  HONE 

2 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23198 

1582007 

1 

91714A41! 

1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 
-  2 

13.2i NONE 
a 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23208 

1582008 

1 

91714A41! 

!  1 

200.0! 

200.11 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

16455 
-  ! 

1 3.2 i NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1977 

T 

23218 

1582009 

91 7! 4441  * 

!  ! 

200.01 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

» 

! 

1645! 
-  ! 

13.2'NONE 

a 

!0M 

2 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

23228 

1582010 

1 

917144411 

1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1645! 
-  ! 

13.21  NONE 

1 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1977 

T 

13001B 

1544354 

1 

94414440! 

(  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1663! 
-  ! 

13.3! NONE 

2 

iOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1972 

T 

130028 

1544355 

1 

94414441 ! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!  OH 

2 

CINCINNATI! 

2 

1973 

T 

130038 

1544356 

94414441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

! 

1600! 
-  ! 

13.21N0NE 

a 

ioH 

a 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

130048 

1544357 

1 

94414441! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

• 

1600! 
-  1 

13.2! NONE 
a 

ioH 

J 

CINCINNATI! 

J 

1973 

T 

130058 

1544358 

1 

94414441! 

I  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

*! 

16001 
-  ! 

13. 2) NONE 
! 

•OH 

2 

CINCINNATI! 

1 

1973 

T 

130068 

1544359 

1 

94414441! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

a 

1600! 
-  ! 

13.2 ! NONE 
! 

ioH 

a 

CINCINNATI! 

i 

1973 

T 

130078 

1544360 

1 

944(4441! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

* 

1600! 
-  ! 

1 3. 2! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1973 

T 

130088 

1544361 

1 

94414441! 
1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

i 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

J 

1973 

T 

130098 

1544362 

J 

94414441! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

i 

i 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

1973 

T 

130108 

1544363 

1 

94414441! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1973 

T 

13011B 

1544364 

1 

944144411 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

| 

1600! 
-  2 

13.21  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

130128 

1544365 

1 

944! 4441 1 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

* 

i 

1600! 
-  ! 

13.21N0NE 

! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1973 

T 

130138 

1544366 

1 

94414441! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 

1 

J  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

130140 

1544367 

! 

94414A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1600! 
•  a 

13.2*!N0NE 

a 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

130158 

1544368 

1 

94414441! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

i 

16001 
-  i 

13.21  NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

130168 

1544369 

1 

944144411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

J 

1973 

T 

130178 

1544370 

1 

94414441 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1600! 
-  ! 

13 .2 ! NONE 

2 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1973 

T 

13018B 

1544371 

! 

944144411 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1973 

T 

130198 

1544372 

1 

944144411 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI ! 

I 

1973 

I  !!!!!!!  II  i 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


680. _ 

ENGR! 

OZST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  'CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 
'  NET  !CODE!LENGTH!  BROTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  OPERATING  !  ! 
■! REGIS- !**•• !  REG.  !  REG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!  TON-  ! PAGE!  OVER-*OV£R-*/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!/ /////////!  OR  ! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


!  I  ‘  *  IS!  * 

(18)  ORGULF  TRANSPORT  CO.  !  !!!!!!! 

(CONTINUED)!  !  !  !  !  !  !  ! 


T  130206 

(CONTINUED)!  1 

! 544373  J 

!  !  1 
944J4A40! 

!  ! 
200.0!  35.0! 

« 

9.0! 

_ 

! 

« 

! 

1663! 

! 

13.4 ! NONE 

!  ! 
{OK  CINCINNATI! 

1973  J 

T  13021 B 

i  ] 

*544374  ! 

!  !  ! 

!  944UA41! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

1 

1 

-  ! 
1600! 

! 

13.2!  NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

T  130228 

!  1 

! 544375  ! 

1  !  ! 

!  944UA41! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

i 

1 

-  ! 
1600! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 

! 0 H  CINCINNATI! 

! 

1973  1 

T  130238 

i  i 

’1544376  ! 

i  i  i 

t  94414A41 1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

i 

1 

-  1 

1600! 

! 

13.2 ! NONE 

1  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1 

1973  \ 

T  130248 

i  j 

•544377  ! 

!  1  ! 

»  94414A41! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

i 

1 

-  ! 
1600! 

! 

13 .2 ! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1 

1973  ! 

T  130258 

i  ! 

*544378  ! 

!  !  ! 

!  944J4A41 ! 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

j 

_  1 

1600! 

1 

13.2 ‘NONE 

1  J 

•OH  CINCINNATI! 

! 

1973  j 

T  132008 

1  ; 
! 616876 

i  i  i 

!  994j  4A41 1 

200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

2 

1600! 

1 

14.0! NONE 

1  J 

!0H  CINCINNATI! 

1980  ! 

T  132018 

i  j 

*616877 

1  1  1 

!  99414A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

.. 

1 

1 

_  1 

1600! 

1 

u.oInone 

•  ! 

! OH  CINCINNATI! 

! 

1980  ! 

T  132026 

i  i 

‘616878 

!  !  ! 

!  994  !4A41 1 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

2 

1 

_  1 

1600*! 

1 

14. 0 ! NONE 

1  1 

•OH  CINCINNATI* 

1980  i 

T  13203B 

j 

‘•616879 

1  1  1 

•  99454A41! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

1 

1 

_  1 

1600! 

u.oInone 

1  1 

I0H  CINCINNATI! 

1980  i 

T  132048 

t 

5616380 

1  1  1 

•  99454A41! 

200.0!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

1 

1 

«  1 

1600! 

1 

14.0! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1980  ! 

T  132058 

i 

*616881 

1  1  1 

5  994! 4A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

1 

•  1 

1600! 

1 

14. 0! NONE 

1  1 

•OH  CINCINNATI! 

1980  i 

T  132068 

i 

•616832 

1  1  1 

j  994  j  4A41 5 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

1 

1 

-  1 

1600! 

1 

u.oInone 

1  1 

•OH  CINCINNATI! 

1980  : 

T  132078 

•616883 

!  !  ! 

!  99414A41! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

< 

1 

-  1 

1600! 

» 

14.0! NONE 

1  1 

!0H  CINCINNATI! 

1980  ; 

T  132088 

i 

•616884 

1  1  j 

•  994!  4  A  41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35. 0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

< 

1 

.  1 

1600! 

1 

14.0! NONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1980 

T  13209B 

i 61 6885 

1  »  1 

•  994  j  4A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  1 

1600! 

l 

U.OINONE 

■  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132108 

; 

1616886 

1  t  ! 

1  99454441! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

j 

j 

-  1 

1600! 

! 

14 .0 ! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132110 

! 

•616887 

1  1  1 

1  994!  4A41  j 

200.2!  3S.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

1 

1 

«  1 

1600! 

J 

u.oInone 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132128 

! 

•616886 

t  1  { 

•  994  !  4A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35. C! 

1.8! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1600! 

! 

14.0 ! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

T  13213B 

! 

! 61 6889 

!  !  ! 

!  994*44411 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

1 

i 

.  1 

1600! 

! 

U.OINONE 

«  1 

•OH  CINCINNATI! 

1980 

T  132148 

! 

•616690 

1  •  » 

!  994UA4li 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  « 

uooi 

! 

U.OINONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1980 

T  13300B 

! 

! 616891 

!  !  ! 

•  99414A411 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

« 

i 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1981 

T  133018 

i 

J616892 

1  !  ! 

!  994UA41! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

* 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

T  133029 

! 

1416893 

!  1  1 

1  99414A41! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

- 

i 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
tOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133038 

! 

! 61 6894 

•  !  ! 

!  994! 4A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0)  35.0! 

1.8! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

T  133048 

! 

! 616895 

1  !  1 
!  99454441! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35. 0! 

1.8! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1600! 

» 

U.OINONE 

!  ! 
!0K  CINCINNATI! 

1981 

T  13305B 

J 

1616896 

1  !  1 
!  99414A411 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

1981 

T  13306B 

! 

! 616897 

1  !  1 

1  99414A411 

200.2!  35.1! 
200*0!  35.01 

1.8! 

9.0! 

- 

! 

1 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

T  13307B 

! 

1616898 

1  !  1 

1  994*44411 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.01 

1.81 

9.0! 

_ 

i 

I 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI ! 

1981 

T  13308  B 

1 

1616899 

1  1  1 

1  994 I4A41 1 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1600! 

1 

U.OINONE 

I  1 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

T  133090 

! 

1616900 

1  1  1 

1  99414A41I 

202.2)  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

1 

-  ! 
1600! 

I 

U.OINONE 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  1 331 OB 

1 

1632336 

!  1  1 

1  99414A41! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

- 

! 

-  ! 
1600! 

1 

U.OINONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133118 

1 

1632337 

1  1  1 
!  994S4A411 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

1 

1 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  13312B 

1 

1632338 

1  !  1 

1  994J4A41! 

200.2!  35.1! 
200.01  35.0! 

1.8! 

9.01 

- 

1 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1981 

T  133138 

I 

1632339 

1  1  1 

1  99414A411 

200.21  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133148 

! 

1632340 

!  1  ! 

!  994 1 4A41 ! 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.8! 

9.0! 

. 

1 

-  1 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 

1  OH  CINCINNATI! 

1981 

T  133150 

1 

! 632341 

1  1  1 
!  994! 4 A  41 1 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.0! 

1.81 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
16001 

I 

14.01  NONE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  13316B 

! 

1632342 

!  1  1 
!  99414A41 1 

200.2!  35.1! 
200.0!  35.01 

1.8! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1600! 

1 

U.OINONE 

1  I 

IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133173 

1632343 

1  1  i 

1  994! 4A41 1 

200.2!  35.1! 
200.0!  35. 0* 

1.8! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133183 

1 

1632344 

1  1  1 
1  99414A41I 

200.2!  35.1! 
200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
1600! 

! 

U.OINONE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

T  133193 

! 

1632345 

1  1  1 
1  99414A41 1 

200.2!  35.1! 
200.01  35.01 

1.6! 

9.01 

• 

1 

! 

-  ! 
1600! 

1 

U.OINONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1981 

UBC  80 

! 

150722$ 

1  1  ! 
1  68714A41I 

200.2!  35.1! 
195.01  35.01 

1.6! 

9.0! 

» 

1 

! 

-  ! 
1460! 

! 

12.9IN0NE 

I  1 

!0H  CINCINNATI! 

1967 

UBC  81 

I 

1507226 

1  1  1 
1  68714A40I 

195.11  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.9! 

9.0! 

! 

-  ! 
1497! 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1967 

U8C  82 

! 

1507227 

1  1  1 
1  687I4A41 1 

195.11  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.61 

9.01 

• 

j 

-  ! 
1460! 

! 

12.9 (NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1967 

UBC  84 

1 

! 507231 

1  1  ! 
1  69414A41 1 

195.1!  35.11 
195.0!  33.0! 

1.9! 

9.0! 

_ 

! 

1 

1460! 

! 

1 2.91  NONE 

t  1 

IOH  CINCINNATI! 

1967 

UBC  85 

! 507232 

1  1  1 
!  69414A41! 

193.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

1.91 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  1 
1460! 

! 

1 2.9! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1967 

U8C  86 

1 

1507233 

1  1  1 
1  69414A4.1t 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

1.9! 

9.01 

« 

i 

-  ! 
1460! 

! 

12.91  NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1967 

UBC  90 

1 

1500432 

1  1  1 
1  688I4A41 1 

193.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

1.9! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  1 
1460! 

! 

U.OINONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  91 

! 

1500433 

1  1  1 
1  686I4A41 1 

195.1!  35.11 
195.01  35.0! 

1.8! 

9.0! 

1 

-  ! 
1460! 

1 

12.0! NONE 

t  1 

IOH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  92 

! 

! 500434 

1  1  1 
1  68814A40! 

195.11  35.1! 
195.01  35.0! 

1.8! 

9.0! 

_ 

! 

-  1 
1500! 

! 

12.2! NONE 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  93 

! 

1500435 

1  !  1 
1  68814A41 1 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.61 

9.0! 

1 

-  ! 
14601 

! 

U.OINONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  94 

! 

1500436 

1  1  1 
!  66814A40I 

195.1!  35.11 
195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

12.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  97 

1 

1300975 

I  1  1 

1  94814A411 

195.11  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

I 

! 

.  1 
1491  j 

! 

U.1 !  NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1965 

UBC  99 

! 

1500977 

1  1  1 
1  9481 4A41 1 

195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1491! 

1 

12.1 ! NONE 

!  ! 
20H  CINCINNATI! 

1965 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

195.1!  35.1! 

!  ! 

1.7! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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FTf 

i 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  • 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

a 

at 

i 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENSTH1BRDTH! 

t 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  \ 

- - - - 

•REGIS-!****! 

REG.  • 

REG. ! LOAD“! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  E8UIPMENT 

JTC! 

BASE  •} 

YEAR 

•  COAST 

TER  •  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !-  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

i 

VESSEL  MANE  AMD  NUMBER 

!  6li  ARD 

TON-  !PACEi 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE 

j 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

!TD* 

//////////! 

OR 

!  NUMBER 

NASE  »  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ilI6HT! 

POWER! 

EKGEKS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBU1LT! 

C18) 

ORGULF 

TRANSPORT  CO. 

j  i 

j  j 

i  j 

i 

i 

i 

| 

i 

i 

* 

i 

i 

j 

i 

t 

1 

2 
i 

i 

1 

2 

! 

i 

! 

1 

{ 

2 

(continued: 

i  ! 

■ 

■ 

j 

« 

t 

2 

I 

i 

UBC 

150 

•551962 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1445! 

14-9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

—  ! 

i 

i . 

use 

151 

'.551965 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9*  NONE 

ion 

CINCINNATI i- 

1974 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

—  ! 

2 

2 

f 

uec 

152 

‘551968 

96714A41! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

■ 

1445! 

14.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

«  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  • 

•  - 

l 

« 

! 

uac 

153 

*551  971 

96714A41! 

195-0! 

35.0* 

9.0! 

- 

< 

1445! 

14.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  • 

• 

« 

i 

! 

UBC 

154 

•551974 

96714A41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

* 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

* 

-  » 

j 

2 

i 

uec 

155 

*554360 

96714A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1445! 

14-9 ! NONE 

5  OH 

CINCINNATI! 

1974 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

< 

! 

i 

! 

UBC 

156 

*554363 

96714A41! 

195-01 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1445! 

14.9! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

t 

! 

! 

• 

uec 

157 

•554366 

96714A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

1 4.9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

* 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

i 

2 

2 

! 

uec 

158 

*554369 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1445! 

14.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

« 

i  i 

195-0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  * 

i 

i 

! 

UBC 

159 

!  554372 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*! 

1445! 

1 4. 9  •  NONE 

ioK 

CINCINNATI! 

1974 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

2 

1 

2 

uec 

160 

*554375 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

s  J 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

} 

-  2 

2 

! 

! 

uec 

161 

•554378 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

144si 

1 4.9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

»  • 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

! 

2 

uec 

162 

1554331 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1445* 

14.9 ! NONE 

•OH 

Cincinnati! 

1974 

• 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

« 

-  ! 

! 

! 

! 

UEC 

163 

! 554384 

96714A411 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1445! 

14.9*  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

i  i 

195-0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  f 

i 

i 

! 

uec 

164 

•554387 

96714A41! 

195. C: 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

U. 9!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  • 

t 

! 

! 

uec 

165 

! 554390 

96714A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1445! 

14.9JN0HE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

t  • 

195.0! 

35.0! 

1.,9! 

9.0! 

i 

-  | 

i 

i 

! 

uec 

166 

1554393 

96714A41 1 

195.0! 

35.0! 

» 

i 

1445! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

;  t 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

i 

-  * 

! 

! 

i 

• 

uec 

167 

1554396 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1445! 

14. 9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

* 

-  • 

i 

2 

2 

uec 

163 

1565948 

71214A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3 !  HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  * 

i 

; 

! 

UBC 

169 

1565949 

1  71 2! 4*41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3! NONE 

ioa 

CINCINNATI ! 

1975 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

! 

i 

» 

uec 

170 

1565950 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1975 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

» 

uec 

171 

1565951 

!  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1552! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

i 

! 

! 

UBC 

172 

•565952 

!  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15025 

13.3  1N0NE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

•  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

uec 

173 

1565953 

1  71214A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1502! 

13.31  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  1 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

« 

-  ! 

i 

i 

1 

uec 

174 

1565954 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

1 3 . 3 1  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

uec 

176 

1565956 

•  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

uec 

177 

1565957 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1502! 

13.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

17S 

1565958 

\  71  2 !  4  A  41  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.31N0NE 

!0M 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

U8C 

379 

1565959 

!  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.31N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

l 

!  -  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

UBC 

180 

1565960 

1  71 2 ! 4  A  41 1 

195.01 

35.0! 

9,0! 

- 

i 

1502! 

13.3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

t 

uec 

181 

1565961 

1  71214A41S 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.3! NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

182 

1565962 

1  712J4A411 

195.01 

35.0! 

*.0! 

- 

! 

1502! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1*6! 

! 

-  i 

( 

! 

1 

UBC 

183 

1565963 

1  71214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

1  3.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

184 

1565964 

!  71214A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13. 3! NOSE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  J 

! 

! 

! 

UBC 

185 

1565965 

!  71214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1538! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

• 

! 

i 

UBC 

186 

1565966 

1  71214A41! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

uec 

187 

1565967 

!  71214A41! 

195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  2 

! 

i 

! 

uec 

188 

•565968 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1502! 

13.3!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

• 

1  i  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  « 

2 

i 

1 

uec 

189 

•565959 

•  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1502! 

13.3! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1975 

i 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

i 

! 

* 

uec 

190 

1 565970 

1  71214A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1975 

< 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

! 

J 

uec 

191 

1565971 

*  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

i 

! 

uec 

192 

•565972 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1502! 

1 3.3! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1975 

« 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

UBC 

193 

*565973 

!  71214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1502! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

194 

•565974 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

195 

1565975 

!  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

1  3.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

.  2 

! 

! 

! 

UBC 

196 

1565976 

1  71214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

13.3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI* 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

2 

1 

i 

UBC 

197 

1565977 

1  71214A41! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1502! 

u.sInone 

IOH 

CINCINNATI! 

1975 

| 

1  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

! 

i 

! 

uec 

120B 

1532182 

!  931 f  4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1629! 

13.1 : hCNE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

I  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

1 

1 

UBC 

121B 

1532333 

!  93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1629! 

13.1 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

! 

UBC 

1 22  B 

1532334 

1  931I4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1629! 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

1 

I 

uec 

1238 

•532335 

!  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1629! 

13. i i none 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

!  !  t 

200.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

uec 

124B 

1532336 

1  93114441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1629j 

13.1 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

* 

! 

1 

UBC 

1258 

1532337 

I  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1629! 

13.1! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

uec 

1 26B 

1532338 

1  93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1629! 

13.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

t  !  i 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

j 

! 

f 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AXQ  K-ME* 


<1 8)  ORCULF  TRANSPORT  CO. 

(CONTINUED) 


(32)  ORLEANS/  INC. 
ORLEANS 


(32)  ORHtT  CORP. 

0/6/ A  BURNSIDE  TE RHINAL 
EXPEDITER 

RIVER  CONVEYOR 


(32)  ORTIS/  ALBERT 
CNABERT  1 


(29)  ORY  BROS. 

NARINE  SERVICE  OF  ANERI 

ORY  8 


!VTCC 
NET  !COOE 
REGIS"!****: 
TER  !  SEE 
TON-  !PA6c 
MACE  !  IV 


932!4A41 

! 

944!4k41 


944!4A41 

! 

944  *  4A41 


944J4A41 

! 

944S4A41 

• 

944J4A41 

! 

944J4A41 

t 

898S4A41 

! 

898J4A41 

! 

936S4A41 

2 

867i 4A41 
! 

867J4A41 

! 

867 ! 4A41 1 
! 

86714A41 

! 

887 ! 4A41 

j 

867UA41 

! 

867J4A41 

! 

867SA41 

i 

867  j  4A41 
! 

974I4A41 

i 

945 I4A40 
I 
! 

! 

j 

109I3A36 

! 


DIMENSIONS  *  DRAFT! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REC.  !  REG.5L0AD-! 
//////!/////!  ED  I 
OVER-JOVER-! /////!  HORSE 
ALL  ! • ALL  !L26HT!  POVEA1 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  JOPERATIHC 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD!////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LXNE-2 


13.1 !N9NE 
! 

13*1 ! NONE 


13.2!N0NE 

! 

13.2!  NONE 


13.2IN0NE 

! 

1 3. 2 ! NONE 


13. 2! NONE 

*. 

13.2JN0NE 

i 

10.1! NONE 
! 

10.1SN0NE 


10.5! NONE 
( 

10.5 (NONE 
! 

10.5IN0NE 

; 

10. 5 1  HONE 
* 

10.5! NONE 

j 

10.5INONE 

! 

13.2!  NONE 
! 

13.2!  NONE 
I 
! 

( 

! 

40.0! NONE 
! 

! 

! 


10.0 {DIESEL  PUMP 
! 


31.0IN0NE 

! 

31 .0! NONE 
! 

31 .0! NONE 
! 

31 .0!  NONE 
; 

15.0! PUMP 
! 

15.0! DIESEL  PUMP 


!  OH  CINCINNATI 
( 

!0K  CINCINNATI 


!0H  CINCINNATI 

l 

3  OH  CINCINNATI 


•OH  CINCINNATI 
2 

•OH  CINCINNATI 


•OH  CINCINNATI 
! 

!0H  CINCINNATI 


! OH  CINCINNATI 
i 

! OH  CINCINNATI 


!0H  CINCINNATI 

i 

•OH  CINCINNATI 


•OH  CINCINNATI 

i 

•OH  CINCINNATI 


•OH  CINCINNATI 
2 

! OH  CINCINNATI 

i 

!0H  CINCINNATI 
• 

•OH  CINCINNATI 

1 

.OH  CINCINNATI 
! 

•OH  CINCINNATI 

2 

!0H  CINCINNATI 
! 

•OH  CINCINNATI 
! 

!0H  CINCINNATI 
2 

!0H  CINCINNATI 

! 

iOH  CINCINNATI 
! 

•OH  CINCINNATI 
J 

!0M  CINCINNATI 
! 

!0H  CINCINNATI 
! 

•OH  CINCINNATI 
! 

! OH  CINCINNATI 
1 

!0H  CINCINNATI 
i 

!0H  CINCINNATI 
l 

JOH  CINCINNATI 
! 

! OH  CINCINNATI 
! 

IOH  CINCINNATI 
! 

IOH  CINCINNATI 
! 

(OH  CINCINNATI 
! 

I 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

SLA  BURNSIDE 
! 

SLA  BURNSIDE 
! 

! 


SLA  BATON 
I  ROUGE 


!IL  HARTFORD 
! 

!IL  HARTFORD 
! 

ML  HA* /FORD 
! 

ML  HARTFORD 

i 

ilL  HARTFORD 
! 

ML  HARTFORD 
! 

! 

! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


683 


EN6R* 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  ! CODE! LENGTH ! 8RDTH 
•RE6IS-!****!  REG.  !  REG- 
•  TER  !  SEE !//////!///// 
!  TON-  !PA6E!  OVER-JOVER- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

ED  !  ! ////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ! TDl /////7//// ! 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OP  ! 
•REBUILT! 


< 29)  ORT  BROS. 

!  ! 

;  ! 

i 

! 

i 

• 

» 

i 

1 

! 

NARINE  SERVICE  OF  • 

! A*  INC.  ! 

i  j 

i 

; 

i 

i 

i 

; 

i 

(CONTINUED) 

i  i 

i  t 

i 

i 

■ 

* 

; 

! 

2 

i 

FUELER  $  4 

*!  568586  ! 

18815A70! 

120.0! 

30.0* 

7.0! 

-  i 

392! 

14 . C ! DIESEL 

PUMP 

!IL 

HARTFORD  ! 

1975 

t  i 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  ; 

« 

« 

; 

FUELER  *  5 

1027234  ! 

1381SA70! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  j 

384* 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!XL 

HARTFORO  ! 

1977 

i  • 

i  i 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

■ 

-  ! 

i 

2 

! 

FUELER  #  6 

1232999  ! 

73715A70! 

195-0* 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 9.0 ! DIESEL 

PUMP 

!XL 

HARTFORD  ! 

1960 

!  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

j 

-  i 

i 

j 

FUELER  #  7 

•027946  ! 

18815A70* 

120-0! 

30.0! 

7.0! 

—  i 

384! 

16.0*  DIESEL 

PUMP 

1IL 

HARTFORD  1 

1980 

!  ! 

;  i 

120.0! 

30.0* 

1.0! 

; 

•  * 

« 

t 

! 

FUELER  »  8 

*549991  ! 

90015A70* 

242.0! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2600! 

22.0JDI ESEL 

PUMP 

!IL 

HARTFORD  J 

1967 

i  j 

t  « 

•  t 

i  i 

242.0* 

; 

50.0! 

i 

1.8! 

i 

i 

•  i 

i 

2 

i 

t 

• 

» 

2 

£22)  OSBORNE  MATERIAL  COMPANY 

i  i 

t  i 

t  i 

i  j 

i 

« 

t 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

i 

1 

i 

i 

i 

EMMETT  J  CAREY 

! 256651  ! 

10611A03! 

112-4! 

23.0! 

11.2! 

400! 

450! 

27. 0 ! SAND  PUMP* 

lots 

LORAIN  ! 

•  1963 

<  i 

i  j 

114.0! 

23.0! 

3.5! 

! 

-  t 

•DIESEL 

WINCH 

1 

i 

F  M  OSBORNE 

1207917  ! 

14711A03! 

141.1! 

29.0! 

10.4! 

450! 

400! 

32.0! PUMPS 

•OK 

GRAND  ! 

•  1958 

!  ! 

i  i 

!  1 

t  i 

141.1! 

; 

29.0! 

« 

6.1! 

i 

i 

-  i 

i 

> 

i 

2 

2 

RIVER  ! 

2 

£15)  OSWEGO  8ARGE  CORP. 

i  i 

i  i 

i  j 

i  ; 

i 

i 

i 

t 

j 

j 

j 

i 

i 

i 

i 

} 

i 

j 

j 

DTC  11 

1611427  ! 

197515A70! 

297.0! 

54.0! 

11.0! 

.  i 

3800* 

19. 6! DIESEL 

PUMP* 

HOT! 

i 

1979 

i  i 

i  i 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  i 

{OIL  HEATING 

UNIT! 

; 

DTC  12 

*613764  ■ 

203815A70! 

297-0! 

54.0! 

11.0! 

-  i 

3800! 

19.6  JDIESEL 

PUHP* 

HOT! 

2 

1979 

!  ! 

;  i 

!  1 

i  t 

297.0! 

i 

54.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

j 

-  i 

< 

! OIL  HEATING 
; 

UNIT! 

{ 

i 

!  ! 

£03)  OSWEGO  RIVER  TOWING  LINE! *  INC.  ! 

i  i 

1  1 

i 

i 

! 

i 

< 

« 

* 

i 

i 

i 

2 

; 

2 

; 

j 

j 

CHANCELLOR 

! 237774  ! 

6713A36! 

80.0! 

21. oi 

9.3! 

525! 

-  j 

19.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1938 

!  ! 

f  « 

1  ! 

1  1 

80.0! 

! 

21.0! 

! 

9.3! 

i 

i 

-  2 
i 

! 

! 

» 

i 

i 

j 

£13)  OUTER  BANKS 
BIRDIE  B 

CONTRACTORS 

|  i 

j  i 

1521357  J 

j  i 

i  i 

2613A35! 

« 

i 

42.2! 

• 

i 

18.0! 

; 

i 

5.5! 

i 

i 

450! 

j 

i 

-  j 

! 

! 

25 .0! NONE 

i 

j 

!NC 

1 

2 

KITTY  HAWK! 

1969 

;  i 

!  1 

42.2! 

18.0! 

4.7! 

i 

-  « 

« 

! 

2 

CAPTAIN  SAN 

! 621020  ! 

5713A35! 

52.7! 

22.1! 

8.3! 

800! 

-  ! 

33.0! NONE 

!NC 

KITTY  HAWK* 

1980 

;  j 

j  i 

52.7! 

22.1! 

7.5! 

< 

-  ! 

! 

! 

* 

HOWARD  G 

1507859  1 

1513A36! 

45.0! 

12.5! 

6.5! 

400! 

•  « 

25. Cl  NONE 

!NC 

KITTY  HAWK! 

1967 

i  ; 

1  1 

45.0! 

12.5! 

5.0! 

« 

-  2 

! 

! 

! 

J.  R. 

1633887  i 

65I3A35! 

57.0! 

22.0! 

8.2! 

800! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!NC 

KITTY  HAWK! 

1981 

!  ! 

1  1 

57.0! 

22.0! 

6.5! 

i 

•  2 

i 

! 

! 

PIXIE 

•525692  1 

1513A36! 

45.0! 

12.5! 

6.5! 

400! 

-  j 

10-0! HOME 

INC 

KITTY  HAWK! 

1944 

!  1 

1  ! 

45.0! 

12.51 

5.0! 

! 

-  ! 

* 

i 

1 

ME  602 

!  -  i 

1 035 1 4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1100! 

10-0 -HONE 

»NC 

KITTY  HAWK! 

1937 

!  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

1 

2 

1 

HE  603 

1  -  ! 

80014A43! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

800! 

9.0! NONE 

!  NC 

KITTY  HAWK! 

1970 

!  1 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

I 

•  2 

1 

i 

i 

ME  604 

!  -  j 

800UA43! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

800! 

9. 0! NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1970 

1  ! 

1  1 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

1 

HE  605 

i  ......  i 

40014A43! 

100.0! 

36.0! 

5.0! 

-  ! 

<00! 

7.0! NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1957 

!  ! 

1  ! 

100.0! 

36.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

; 

I 

1 

ME  606 

j  ......  i 

103514A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1100! 

10.01  NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1944 

!  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

ME  607 

i  -  j 

90014A43! 

195.0! 

34.0! 

8.0! 

•  i 

800! 

10.0! NONE 

!NC 

KITTY  HAWK! 

1967 

i  i 

1  ! 

195.0! 

34.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

ME  608 

j  -  i 

90014A43! 

195.0! 

34.0! 

8.0! 

.  ; 

800! 

10.0! NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1967 

]  J 

!  1 

195.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

ME  609 

1519281  i 

85014A43! 

140.0! 

40.0! 

7.0! 

-  1 

850! 

9.0! NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1970 

!  1 

1  1 

140.0! 

40.01 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

HE  610 

!  -  ! 

85014A43! 

140.0! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

850! 

9.0! NONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1970 

!  1 

!  I 

140.0! 

40.0! 

1.0! 

j 

-  1 

i 

! 

1 

ME  611 

1  -  ! 

85014A431 

140.0! 

40.0! 

7.0! 

-  i 

850! 

9.0! NONE 

!NC 

KITTY  HAWK! 

197C 

!  1 

!  ! 

140.0! 

40.0! 

1.0! 

i 

-  1 

t 

! 

I 

ME  612 

!  -  ! 

85014A43! 

140.0! 

40.0! 

7.0! 

i 

8501 

9.0! HONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1970 

)  « 

1  ! 

1  1 

140.0! 

! 

40.0! 

! 

1.01 

! 

i 

! 

-  1 
! 

1 

J 

1 

1 

! 

1 

£12)  OUTRAGEOUS 
OUTRAGEOUS  V 

DIVING*  INC. 

!  1 

!  1 

1598632  i 

1  1 

1  1 

1 9! 1C  11 1 

! 

1 

45.0! 

! 

1 

15.0! 

j 

i 

5.6! 

! 

! 

600! 

1 

1 

-  ! 

i 

i 

25.01  NONE 

1 

I 

INC 

1 

J 

BEAUFORT  ! 

1978 

1  ! 

1  ! 

1  1 

1  ! 

47.01 

i 

15.0! 

! 

1.5! 

j 

! 

1 

28! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

£32)  P  *  A  WELL 

SVC.*  INC. 

1  ! 

1  ! 

1  ! 

!  1 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

» 

1 

1 

! 

! 

1 

i 

1 

1 

HILLMAN  5 

J 594373  ! 

550UA46! 

120.01 

30.0! 

5.5! 

-  1 

500! 

7.0! NONE 

1LA 

FRANKLIN  I 

1980 

1  ! 

1  ! 

1  1 

1  1 

120.01 

1 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

-  1 

1 

j 

! 

i 

1 

I 

1 

£32)  P  t  H  BOAT 
PHIL  I 

RENTAL*  INC. 

1  ! 

1  1 

(  ------  « 

1  1 

1  ! 

1911C03! 

1 

1 

28.01 

! 

! 

9.3! 

1 

! 

2.5! 

! 

i 

138!* 

1 

; 

6! 

1 

1 

6.0! NONE 

1 

! 

!LA 

1 

1 

HOPEDALE  1 

1958 

i  i 

1  1 

28.01 

9.3! 

2.5! 

1 

12! 

! 

1 

1 

PHIL  II 

!  -  ! 

—  11C11! 

—  1 

2.5! 

1381 

-  ! 

6.01  NONE 

1LA 

HOPEDALE  1 

1958 

1  ! 

1  ! 

1  1 

1  1 

28.01 

1 

9.3! 

i 

2.5! 

! 

! 

! 

5! 

1 

i 

• 

! 

1 

! 

1 

£32)  PIL  TOWING 
REED 

!  ! 

!  f 

1262358  1 

1  ! 

!  1 

3713A361 

1 

1 

55.0! 

i 

i 

17.0! 

J 

1 

7.0! 

i 

i 

600! 

1 

! 

-  I 

i 

j 

39.0! NONE 

1 

1 

lLA 

! 

1 

CUT  OFF  ! 

1951 

!  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

58.0! 

! 

17.0! 

i 

6.0! 

i 

i 

-  ! 
i 

i 

j 

1 

1 

1 

1 

(31)  PIS  BOAT  RENTAL  CO. 

!  1 

]  i 

1  1 

1  1 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

i 

j 

1 

1 

1 

BETTY  PIERCE 

1560469  i 

551 3 A  36 1 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  1 

14. 0!*  NONE 

IMS 

VICKS8UR6  ! 

1974 

1  1 

!  1 

1  ! 

!  I 

63.0! 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

1 

1 

1 

-  ) 

2 

; 

i 

i 

i 

1 

1 

(33)  PACE  NARINE 
BIG  808 

SVC. 

!  1 

1  | 

1635868  1 

1  1 

!  1 

8013A36I 

1 

60.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

8.0! 

i 

i 

3001 

i 

i 

-  ! 

! 

I 

45 .01  NONE 

i 

i 

1TX 

1 

HOUSTON  1 

1981 

1  ! 

!  ! 

60.0! 

24.01 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

KORTUEE  RENAE 

1508347  ! 

6713A35! 

60.  i>! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  1 

48.O1N0NE 

1TX 

HOUSTON  1 

1973 

1  i 

1  1 

60.0! 

22.01 

6.5! 

« 

-  ! 

1 

1 

! 

MARTHA  RENAE 

1629891  1 

62 ! 3 A 35  I 

51.4! 

22.0! 

7.0! 

8001* 

-  1 

45 • 0! NONE 

1TX 

HOUSTON  I 

1980 

1  1 

1  1 

!  1 

!  1 

55.0! 

1 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

£37)  PACIFIC  HAWAIIAN  LINES 

j  i 

i  i 

1  1 

1  1 

s 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

ALASKA  TRADER 

1666611  1 

4187 1 4A46I 

i 

-  1 

19.01 

-  1 

8400! 

29 .0 ( NONE 

!WA 

SEATTLE  1 

1984 

I  | 

!  1 

340.01 

78.0! 

-  1 

! 

-  1 

1 

1 

I 

FOSS  ENERGIZER 

1646688  ! 

49Q814A43! 

1 

90.0* 

15.9! 

-  1 

104001 

29. 0! PUMPS* 

CRANES,  |UA 

SEATTLE  1 

1988 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

I  I 

1  1 

340.0! 

1 

! 

90.0! 

1 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

-  1 
t 

1 

1H0SES 

2 

i 

! 

I 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 


i 

! 


684 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG8‘ 

!  JVTCC! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTJ  OPERATOR 

NET  1  CODE ! 

LENGTH! BRDTH! 

a 

• 

a 

EST  !  CARSO  HANDL'INS 

!$ 

OPERATING  ! 

TEAR 

!  COAST 

TER  !  SEE! 

//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

I  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

OVER”! OVER-!/////! 

HCRSE ! 

PASS-  !  (LIGHT)  J////////////7/A 

!TD!//////////J 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE 

LINE-2  1 

•REBUXL 

i 

i 

437)  PACIFIC  INLAND  NAVIGATIO! N,  INC. 

!  ! 

a  i 

«  j 

1 

t 

! 

i 

i 

< 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

a 

a 

1 

a 

• 

INLAND  CHIEF 

*257253 

26913A36! 

104.0! 

33.0! 

8.0! 

300oi 

51.5! 

!Oft 

WESTPORT  ! 

1937 

!  1 

104.0! 

38.0! 

7.0! 

t 

-  * 

a 

a 

LITTLE  NO 

!  — 

5!3A36! 

30.0! 

10.5! 

4.0! 

165! 

9.0! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1942 

! 

!  i 

30.0! 

10.5! 

4.0! 

! 

-  * 

a 

• 

UMATILLA 

1227132 

4613A36! 

88.0! 

20.0! 

8.0! 

12001 

-  • 

54. 01  NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

•  1978 

a  i 

38.0! 

20.0! 

7.6! 

i 

a 

ST  30 

52414A46! 

204.0! 

34.0! 

9.6! 

i 

1500! 

32.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  • 

1964 

‘  i 

204.0! 

34.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

! 

a 

ST  31 

52414A46! 

204.0! 

34.0! 

9.6! 

.  i 

1500! 

32.01  NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1967 

!  1 

204.0! 

34.0! 

2.6! 

< 

-  ! 

a 

ST  32 

5001 4A46 1 

204.0! 

34.0! 

9.6! 

1500! 

32.0JN0NE 

•Oft 

PORTLAND  ! 

1971 

i  i 

204.0! 

34.0! 

2.6! 

j 

-  • 

a 

J 

a 

LST  1166 

1923068 

241816A991 

384.0! 

55.0! 

17.0! 

6800! 

-  » 

111.0! 

•OR 

PORTLAND  ! 

1952 

i  i 

<  a 

384.0! 

i 

55.0! 

i 

12.0! 

« 

t 

i 

i 

a 

a 

(42)  PACIFIC  LIBERTY 

j 

CONTAINS!*  CORP- 

i  i 

i  ! 

i 

i 

< 

2 

« 

i 

1 

a 

j 

a 

a 

j 

HUKI  LUNA 

1273696 

21814A43! 

80.1! 

45.0! 

2.5! 

•  a 

218! 

4.0125  TON  CRANE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1939 

l 

t 

«  i 

a  i 

80.1! 

■ 

45.0! 

; 

2.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

a 

i 

(42)  PACIFIC  NARINE 

(  SUPPLY 

1 

ICO., 

t  t 

i  i 

i 

* 

i 

i 

« 

j 

i 

a 

a 

a 

a 

| 

LTD. 

« 

J  1 

i 

i 

i 

« 

i 

i 

P8R  106 

1591191 

64MC16! 

109.6! 

22.0! 

5.5! 

2500! 

31! 

32.0! NONE 

!HZ 

PORT  ALLEN! 

1978 

1 

! 

!  t 

1  1 

125.0! 

2 

22.0! 

! 

4.0! 

; 

a 

149! 

i 

a 

! 

KAUAI  ! 

(37)  PACIFIC  NARINE 

1 

TUG  6  BAR!  GE  CO., 

a  t 

i  i 

1 

2 

! 

< 

i 

* 

a 

i 

a 

a 

2 

a 

INC. 

!  1 

i 

; 

; 

a 

2 

c 

22.0! NOME 

i  i 

45.0! 

13.0! 

4.0! 

a 

-  a 

a 

JOHN  ACKERMAN 

i 536854 

2213A36! 

61.3! 

17.1! 

8.0! 

450! 

-  a 

30.0! NONE 

!WA 

VANCOUVER  ( 

1977 

<  « 

65.0! 

20.0! 

6.5! 

< 

.  i 

! 

PAC  MAR 

1538127 

1013A361 

36.0! 

11.0! 

4.0! 

2001 

-  i 

10.6! NONE 

SWA 

VANCOUVER  1 

1972 

!  • 

36.0! 

11.0! 

3.0! 

! 

—  f 

! 

PATRICIA 

1236788 

3713A36! 

34.0! 

21.3! 

5.6! 

730! 

.  2 

52.0! NONE 

SWA 

VANCOUVER  ! 

1980 

1  1 

88.0! 

21.3! 

4.6! 

a 

•  2 

a 

F  2 

2014A43! 

58.0! 

15.0! 

3.0! 

-  j 

12! 

4.0! NONE 

•WA 

VANCOUVER  ! 

1977 

«  2 

58.0! 

15.0! 

1.0! 

! 

-  a 

2 

F*  1 

1214A43! 

35.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

10! 

3.0! NONE 

SWA 

VANCOUVER  ! 

1977 

!  1 

35.0! 

15.0! 

1.0! 

a 

-  ! 

a 

JNC  1 

15014A43! 

135.01 

36.6! 

6.0! 

-  i 

350! 

12.0! NONE 

!WA 

VANCOUVER  1 

1941 

1  1 

135.0! 

36.6! 

2.0! 

< 

-  ! 

a 

JNC  3 

32014A43! 

155-0! 

40.0! 

9.01 

•  a 

800! 

12.0! NONE 

SWA 

VANCOUVER  1 

1967 

!  • 

155.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

•  « 

! 

JNC  4 

32014A43 1 

155.0! 

42. Ot 

9.0! 

-  1 

800! 

1 2 . 0! NONE 

•WA 

VANCOUVER  1 

1967 

!  ! 

155.0! 

42.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

JNC  7 

40514A43! 

155.0! 

42.0! 

8.0! 

•  i 

1200! 

12.0! NONE 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1967 

1  1 

155.0! 

42.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

JNC  8 

8014A43! 

60.0! 

40.0! 

3.0! 

-  ! 

200! 

8.01  NONE 

1  WA 

VANCOUVER  1 

1980 

1  1 

!  1 

60.0! 

! 

40.0! 

! 

1.01 

a 

1 

t 

-  1 
! 

1 

! 

(41)  PACIFIC  T0V80AT 

t  $ ALVAG 

IE  CO. 

!  1 

!  ! 

a 

■ 

« 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

ANNA  FOSS 

1528087 

9613A361 

76.0! 

23.0! 

7.0! 

10001 

-  1 

35.0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1970 

!  ! 

76.0! 

23.0! 

6.0! 

! 

.  a 

! 

FRANCISCO  • 

OIANE  FOSS 

1503101 

9613A36! 

72.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  i 

34. 0 ! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1966 

•  t 

72.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  j 

a 

MARGARET  FOSS 

•292934 

13413  A3  6  ? 

98.5! 

29.21 

12.5! 

2400! 

-  1 

64.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  i 

1963 

1  ! 

107.0! 

29.2! 

10.0! 

! 

-  i 

! 

PACIFIC  ESCORT 

1650276 

13313A36! 

100.01 

36.0! 

17.0! 

3500! 

-  ; 

38.0! NONE 

!  CA 

LONG  BEACH! 

1983 

i  ! 

100.0! 

36.01 

16.0! 

a 

-  ! 

a 

PACIFIC  GEMINI 

! 5269S4 

67! 3A36 i 

75.6! 

22.0! 

12.0! 

2200! 

.  a 

32. oi NONE 

!CA 

SAN  DIE60  ! 

1970 

1  1 

80.01 

22.01 

10.01 

! 

-  i 

! 

PACIFIC  KING 

1627416 

7213A36! 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  ! 

38. C! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  1 

1980 

1  1 

76.61 

26.3! 

9.6! 

! 

-  I 

! 

PACIFIC  KNI6HT 

1629812 

7213A361 

73.31 

26.31 

11.41 

1700! 

-  1 

38 .0! NONE 

(CA 

LONG  BEACH! 

1980 

1  1 

76.61 

26.31 

9.61 

! 

-  I 

! 

PACIFIC  MARINER 

1571211 

64! 3A J6! 

91.81 

26.2! 

10.01 

25001 

•  1 

30.0! NONE 

1  CA 

LONG  BEACH! 

1975 

!  1 

91.3! 

26.2! 

10.0! 

! 

-  1 

1 

PACIFIC  QUEEN 

1628468 

7213A361 

73.3* 

26.31 

11.41 

1700! 

-  i 

38.01  NONE 

!  CA 

LONG  BEACH! 

1980 

1  ! 

76.6! 

26.3! 

9.6! 

1 

-  ! 

! 

PACIFIC  SATURN 

1508214 

4513A36! 

77.71 

23.1! 

11.9! 

2188! 

-  1 

35.9! NONE 

l  CA 

SAN  DIEGO  5 

1967 

i  1 

85.2! 

23.1! 

10.8! 

! 

.  j 

a 

PACIFIC  TITAN 

1580952 

64! 3A  36! 

91.8! 

26.2! 

13.0! 

2400! 

-  i 

43. o! TOW  WINCH 

1  CA 

SAN  OIEGO  J 

1977 

!  1 

91.3! 

26.2! 

11.5! 

1 

-  i 

! 

PACIFIC  VIKING 

1578376 

6413A361 

92.3! 

26.0! 

11.5! 

28501 

.  a 

4S.OIK0NE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1977 

1  1 

92.31 

26.0! 

11.5! 

l 

-  ! 

a 

2 

PALONAR 

1271869 

12213A36! 

93.0! 

25.21 

9.4! 

2000! 

-  1 

40.0*!NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  • 

1956 

!  1 

93.0! 

25.2! 

9.4! 

1 

-  » 

! 

PETER  FOSS 

1  58906  7 

85I3A36! 

94.8! 

32.0! 

15.01 

2250! 

-  1 

37.0! TOW  WINCH 

IC\ 

LONG  BEACH! 

1978 

i  i 

100.0! 

32.0! 

1.».0! 

a 

-  ! 

a 

SEA  DUKE 

1299458 

1 0 1 3  A36  1 

40.0! 

13.5! 

6  .0! 

32  5! 

-  ! 

i2.o!none 

J  CA 

SAN  ! 

1965 

1  ! 

40.0) 

13.5! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

FOSS  185 

1508945 

94614A43! 

178.0! 

50.0! 

12.0! 

-  | 

2200! 

21.O1N0NE 

!CA 

LONG  8EACH1 

1967 

1  1 

178.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

SAN  CLEMENTE  ISLAND 

1  647815 

2325! 4A43! 

250.01 

72.0! 

12.0! 

-  a 

23251 

!  NONE 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ( 

1982 

1  1 

! 

-  t 

3.0! 

J 

.  * 

a 

FOSS  111 

•291267 

132515A70! 

200.0! 

48.1! 

13.0! 

-  1 

3000! 

35. 0! CRANE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1963 

1  i 

200.0! 

43.1! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

PUS  26 

1277633 

18515A70! 

80.8! 

30.81 

7.8! 

-  a 

446! 

14.0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1959 

!  1 

80.8! 

30.8! 

1.5! 

i 

-  ! 

( 

PTt$  36 

! 263082 

1 027! 5A701 

181.91 

44.01 

11.0! 

-  1 

23001 

40.0! BOON 

ICA 

LONS  BEACH! 

1962 

1  ! 

111.9! 

44.0! 

4.0! 

l 

-  | 

1 

PUS  173 

1274326 

30JI5A701 

170.0! 

44.0! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

40.0! BOON 

•CA 

LONG  BEACH! 

1957 

!  ! 

170.0! 

44.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

PUS  31400-2 

•628604 

206015A70! 

248.0! 

56.0! 

15.4! 

-  a 

4900! 

35.0! CRANE 

!CA 

LONG  BEACH*! 

1980 

!  t 

!  ! 

248.0! 

t 

56.0! 

; 

2.0! 

a 

i 

! 

•  ; 
i 

! 

! 

(36)  PACIFIC  WESTERN 
RAVEN 

LINES 

1546376 

1  ! 
961JA36! 

i 

t 

98.3! 

i 

i 

32.0! 

i 

14.0! 

1 

a 

3000! 

! 

! 

-  a 

! 

! 

42.01  NONE 

!  WA 

SEATTLE  i 

1973 

:  i 

116.0! 

32.0! 

10.5! 

I 

-  i 

! 

KILLER  WHALE 

•  278410 

44701 4A46 1 

,’72.0! 

68.0! 

18.6! 

•  j 

6000! 

36.0! SELF -UNLOADING 

!WA 

SEATTLE  ! 

•  1980 

1  ! 

1  t 

1  ! 

272.0! 

! 

1 

68.0! 

! 

! 

2.91 

i 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

I 
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ENGRJ 

OIST! 

OPERATOR 

!  IVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

*  NET  (CODE (LENGTH! 0RDTH!  ! 

{CAPACITY! 
!  ! 

HIGH¬ 

EST 

! 

! 

CARGO  HANDLING 

I  V  E  S  S  £  L  ! 
! S  ! OPERATING  ! 

! 

] 

’  — * 

> 

COAST 

-•REGIS-!****!  REG,  !  REG.JLOAD-! 

»  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  CARGO  ! 
i ////////! 

FIXED 

POINT 

! 

! 

EQUIPMENT 

LIME-1 

!TC!  BASE  ! 

! A  0 !  LINE-1  ! 

YEAR  j 
BUILT  ! 

VESSEL 

HA ME  AND  NURSE  ft 

• 

! 

6UARD 

NUMBER 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

•  WAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSE!  PASS-  ! 
power!  enoers  ! 

(LIGHT) 

(FEET) 

!//////////////// 
!  LINE-2 

!TP !//////////! 
!££!  LINE-2  ! 

OR  ! 

•REBUILT! 

!  !  !  !  !  I  i 

!!!!!!  ! 


(32)  PACIFIC-GULF  MARINE*  INC 

t , 

« 

i  « 

2 

2 

i 

i 

# 

2 

j 

ADVANTAGE 

•936288 

« 

1115211A03! 

541.0! 

86.0! 

32.9! 

14000! 

24240! 

130.01CMNES/  DERRICK^ 

•LA 

NEW 

1977 

J 

i 

i  i 

561.0! 

86.0* 

9.0! 

« 

-  i 

! ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

AMERICAN  CORMORANT 

*638758 

i 

5230J1A99! 

701. 8*135.0! 

34.6! 

19700! 

40000! 

168.0*1  10T  t  2  8T  STI 

!LA 

NEW 

1985 

i 

I  a 

738.4* 135.0! 

10.7! 

! 

—  i 

•DRIVEN  WINCHES 

; 

OPLEANS 

AMERICAN  EAGLE 

*658479 

i 

8356MA09* 

610.3! 

91.9* 

30-9! 

21600! 

20405! 

137.0*25  TON  ELECTRO- 

!LA 

NEW 

1981 

i 

a  a 

638.9! 

91.9! 

13.9* 

i 

-  ; 

! 5  TON  HYD  CRANES! 

ORLEANS 

AMERICAN  KESTREL 

*530146 

i 

13706MA15! 

724.01100.0! 

40.8! 

32000! 

37270! 

141.0*1  446  TON  &  1 

!LA 

NEW 

1977 

* 

i 

i  i 

820.0*100.0! 

15.0! 

! 

-  2 

! 30  TON  CRANES 

ORLEANS 

J 

HOKU  PAKU/HSTC  1 

5649569 

i 

17794MA91! 

660.0! 

--  ! 

36.0! 

14000! 

41104! 

139. 0!3  HA66LUHP  PEP- 

SLA 

NEW 

1982 

! 

a  ; 

685.0! 

84.2! 

9.2! 

! 

-  2 

JESTAL  CRANES 

ORLEANS 

J 

NOSAC  RANGER 

•934207 

! 

9710I1A09! 

591.051 05-0! 

32.0! 

20500! 

19088! 

1 56.0! NONE 

!LA 

NEW 

1978 

j 

|  a 

639.01105.0! 

12.0! 

j 

-  i 

i 

ORLEANS 

SUGAR  ISLANDER 

1547000 

; 

1158211406! 

622.0! 

77.8! 

33.9! 

12000*! 

32939* 

133 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

i 

t  a 

622.0! 

77.8! 

7.0! 

1 

-  2 

! 

ORLEANS 

SEAHORSE 

•588561 

! 

7113A36! 

S6.6! 

22.0! 

7.5! 

800! 

.  2 

38.0! NONE 

!LA 

NEW 

1977 

f 

I  • 

60.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

-  ; 

i 

ORLEANS 

{ 

SEAMULE 

1530856 

j 

6513F36! 

56.6! 

20.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

56 .0  j  NONE 

SLA 

NEW 

1971 

» 

i  a 

i  i 

60.0! 

a 

22.0! 

! 

5.0! 

; 

a 

» 

•  2 
i 

i 

j 

ORLEANS 

(01)  PACKER  MARINE*  INC. 

i 

i 

i  a 

j  j 

a 

i 

i 

a 

t 

a 

a 

t 

2 

2 

2 

i 

j 

CORVUS  50 

! 603775 

) 

11*3436! 

34.1! 

11.1! 

5.0! 

198! 

-  ! 

12.0! NONE 

!NA 

VINEYARD 

1978 

J 

! 

;  a 

36.0! 

11.3! 

5.0! 

a 

-  i 

i 

HAVEN 

TAURUS  70 

! 556195 

j 

1 8! 3 A  36 ! 

42.6! 

14.5* 

6.5! 

340! 

-  2 

1 4.0 ! NONE 

!MA 

VINEYARD 

1978 

i 

i  i 

45.6! 

14.6! 

6.5! 

i 

•  a 

i 

HAVEN 

THU0AN  90 

•643913 

j 

47 ! 3 A  36 ! 

54.0! 

22.0! 

8.0! 

600! 

-  t 

34.0!  NONE 

!HA 

VINEYARD 

1981 

I 

i  a 

54.0! 

22.0* 

2.0! 

a 

—  i 

2 

HAVEN 

ALCAIO  400 

! 947325 

{ 

290 ! 4A46  j 

130.1! 

35.1! 

9.0! 

709! 

14.0*  NONE 

!NA 

TISBURY 

1988 

i 

2  i 

130.1! 

35.1! 

2.0! 

2 

-  ! 

i 

ALGOL  500 

•947324 

• 

29014A46! 

130.1! 

35.1! 

9.0! 

709! 

14 .0 ! HONE 

SNA 

TIS8URY 

1988 

i 

i 

!  ! 

1  SO! 4A43! 

130.1! 

35.1! 

2.0* 

a 

.  t 

a 

12. 6*!  NONE 

ink 

VINEYARD 

! 

!  f 

80.0! 

30.0* 

2.5* 

! 

•  a 

i 

HAVEN 

HYORA  700 

j  91 2544 

J 

405!4A46! 

130.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

712! 

14.0INONE 

!MA 

TISBURY 

1987 

! 

!  { 

130.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  a 

a 

DURO  900 

! 282731 

1 

319I5A70! 

130.0! 

35.0! 

7.6! 

-  • 

810! 

20.012  DIESEL  PUMPS 

!MA 

VINEYAHD 

1960 

! 

(  ! 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

.  a 

! 

HAVEN 

RANDO  200 

1905010 

! 

85  !5A70  J 

78.7! 

20.0! 

6.5! 

-  f 

200! 

14.0(2  DIESEL  PUMPS 

IMA 

VINEYARD 

1984 

! 

!  ! 

78.7! 

20.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

HAVEN 

REGAL  100 

! 282517 

! 

15! 5A70! 

36.0! 

14.0! 

3.6! 

45! 

10.510XESEL  PUMP 

!NA 

VINEYARD 

1960 

t 

! 

!  ! 

!  I 

36.0! 

! 

14.0! 

f 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

HAVEN 

(22)  PADDOCK/  DOUG 

H.  B.  KISHMAN 

! 24791 5 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 5 !  1 A  05 1 

! 

! 

39.0! 

i 

i 

14.0! 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

90! 

j 

i 

10! 

! 

I 

12.0 (NONE 

!  NY 

GALLOO 

1941 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

39.0! 

< 

14.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

ISLAND 

(27)  PADELFORD  PACKET  BOAT  CC 

!./  INC. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

1 

! 

ANSON  NORTHRUP 

1930434 

! 

86I1A16! 

86.0! 

25.0! 

3.6* 

440! 

tooi 

21 .0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1988 

! 

!  ! 

92.2! 

33.0! 

2.8! 

1 

360! 

! 

JONATHAN  PADELFORD 

f  526450 

! 

45 J1A16 ! 

85.0! 

21.0! 

3.6* 

460! 

100! 

31 .0! RONE 

!NN 

ST.  PAUL 

♦  1973 

! 

!  ! 

125.0! 

24.8! 

2.6! 

! 

314! 

! 

JOSIAH  SHELLING 

1292293 

! 

62J1A16! 

80.0! 

25.0! 

3.0! 

400! 

100! 

33.51N0NE 

INN 

ST.  PAUL 

1963 

! 

!  1 

120.0! 

32.0! 

2.5! 

! 

371! 

! 

VIKING  EXPLORER 

! 52061 1 

! 

71MA11! 

103.7! 

21.0! 

6.6! 

460! 

100! 

21.6IK0NE 

!KN 

ST.  PAUL 

1968 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

112.0! 

1 

23.0! 

! 

6.0* 

! 

! 

! 

191! 

* 

! 

I 

(18)  PADUCAH  RIVER  SERVICES 
CUMBERLAND  EXPRESS 

! 549735 

1 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

137I3A36! 

I 

! 

75.0* 

! 

1 

30.0! 

! 

! 

8.0! 

! 

I 

1600! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

35 .0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1973 

! 

! 

!  ! 

)  ! 

75.0! 

! 

30.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

(33)  PALMER  BARGE  LINE/  INC, 
RESTUSS 

1507773 

! 

! 

! 

1  ! 

!  I 

2913A36! 

t 

! 

44.2! 

! 

l 

18.0! 

! 

I 

5.8! 

! 

! 

400* 

I 

I 

-  ! 

1 

1 

35,0! NONE 

ITX 

PORT 

1967 

! 

I 

!  ! 

I  I 

48.01 

19.0! 

I 

5.6! 

! 

I 

! 

-  I 
! 

! 

! 

ARTHUR 

(36)  PALMER/  THOMAS  E. 

! 

I 

!  1 

!  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

( 

! 

OCEAN  CITY 

1223366 

i 

429I1A13! 

189.5! 

36.11 

11.0! 

1600! • 

*7! 

44.6! NONE 

1VA 

TACOMA 

1950 

» 

I 

1  ! 

1  ! 

200.01 

1 

55.6! 

J 

10.0! 

! 

! 

! 

356! 

! 

1 

» 

<15>  PANAMA  CITY  PILOTS#  INC. 
CAPT.  M.  J.  BECK 

1645971 

! 

! 

1 

1  ! 

1  I 

1811C99I 

! 

1 

45. 61 

15. o! 

! 

! 

4.0! 

I 

! 

6001 

! 

! 

5! 

1 

! 

17.0IN0NE 

IFL 

PANAMA 

1982 

l 

! 

1  I 
!  1 

48.01 

15.0! 

! 

3.0! 

1 

! 

1 

28! 

* 

! 

1 

CITY 

(42)  PARADISE  CRUISES/  LTD. 

! 

! 

!  2 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

HOLO  HOLO  KAI 

1273420 

I 

1411916! 

I 

•  | 

7.0! 

108! 

-  I 

-  | 

1956 

1 

!  1 

61.0! 

18.31 

7.0! 

1 

64! 

! 

PEARL  KAI 

! 527873 

! 

64I1A16I 

92.61 

27.01 

7.1! 

22501 

-  I 

30.01  NONE 

!HX 

KCUALO 

1970 

1 

!  ! 

92.61 

27.0! 

7.0! 

1 

491! 

1 

PEARL  KAI  II 

1514004 

I 

57I1A16! 

102.8! 

21.01 

7,6! 

1700! 

-  1 

30 .0 ! HOKE 

1 H  Z 

KEWALO 

1968 

l 

t 

I  ! 

!  ! 

110.0! 

1 

21.5! 

1 

6.6! 

! 

1 

1 

375! 

! 

1 

1 

(33)  PARKER  BROTHERS  t  CO./ 

INC. 

1 

! 

!  ! 

!  i 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

1 

ALLAN  W 

1253874 

1 

20 I3A36I 

44.0! 

14.6! 

6.0! 

330! 

-  ! 

16.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

•  1957 

1 

1  ! 

44.21 

14.6! 

6.0! 

I 

-  I 

I 

ARANSAS 

1509387 

1 

37*3436! 

49.7! 

20.0! 

7.01 

450! 

-  ! 

35.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

1 

1  1 

49.7! 

20.0! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

SEN  H  SLOAHE 

! 280076 

I 

63I3A36! 

80.01 

20.0! 

8.0! 

1060! 

-  ! 

33.0U0NE 

ITX 

HOUSTON 

1959 

! 

1  ! 

60.0! 

20. Q! 

8.01 

I 

-  1 

! 

ELIZABETH  N.  KELSO 

1500251 

! 

72I3A36! 

55.8! 

24.5! 

7.0! 

760! 

-  ! 

33.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

I 

t  1 

60.0! 

26.0! 

7.0! 

I 

-  1 

1 

HAZEL  R 

1508457 

l 

4113A36I 

55.01 

18.21 

5.6! 

1000! 

-  ! 

20.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1967 

I 

>  I 

55.0! 

18.2! 

5.6! 

! 

-  ! 

1 

JOAN 

!  299891 

! 

7  5  J  3*36 1 

74.51 

30.0! 

9.6! 

1630! 

-  ! 

36.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

! 

!  I 

74.5! 

30.0! 

7.  6  f 

1 

-  I 

! 

LYNN  8 

1511699 

! 

11713A36I 

74.0! 

25.9! 

9.5! 

1500! 

•  2 

3O.O!N0NE 

JTX 

HOUSTON 

1967 

I 

!  ! 

74.0! 

25.9! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

OHIO 

•298359 

! 

1223A36I 

38.1! 

13.6! 

5.5! 

115! 

-  ! 

21.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

J 

1  J 

38.1! 

13.6! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

ROBIN  ROSE 

j  5171 10 

l 

99)3436! 

71.0! 

26.5! 

9.5! 

11001 

-  f 

25.01H0ME 

ITX 

HOUSTON 

1968 

1 

J  ! 

71.0! 

26.5! 

7.5! 

1 

-  ! 

! 

SHARON 

1258968 

! 

2813436! 

50.2! 

17.1! 

4.9! 

300! 

-  ! 

1 0.0!  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1949 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

54.0! 

! 

17.1! 

! 

4,0* 

! 

! 

; 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

!  ! 

i  i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

!l 

!  I 

VEHICLES  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  WANE  AND 

I  COAST 

NUMBER  !  GUARD 

!  NUN3ER 

f 

• 

(33)  PARKER  BROTHERS  4  CO.,  IJNC. 

(CONTINUED)! 

SHELL  FINDER  !5t0895 

SUSAN  LYNN 

1  251499 

VIVIAN  SKELETON 

*565044 

ZIP  II 

! 5371 54 

BARGE  *  114 

1 528487 

H  130 

i  - 

H  131 

i  - 

H  132 

•528498 

H  133 

K  134 

t  ...... 

M  136 

i  ...... 

H  137 

i  - 

H  138 

j  ...... 

H  139 

H  140 

«  ...... 

H  141 

!  - 

LCD  128 

«  ...... 

LCD  131 

!  - 

LCD  150 

!  - 

LCD  160 

1  - 

NS  607 

1278247 

NS  608 

! 28061 7 

NS  609 

1280618 

HS  610 

! 280869 

MS  612 

I2S4390 

NS  701 

! 287251 

HS  70S 

! 298055 

NO.  103 

1 544684 

HO.  104 

1544685 

NO.  10S 

•547915 

P9  1 

J  - 

P8  69 

1283246 

PB  82 

1298636 

PP  88 

i  - 

PB  89 

i  ...... 

PB  93 

i  - 

PP  403 

t  ...... 

PB  405 

!  - 

PB  503 

!  - 

P0  504 

!  - 

ROCK  ISLAND  I 

T  8 

!  - 

ERIN 

!  299892 
! 

(16)  PARKER  T0WIN6 
ALICE  PARKER 

! 

CO./  INC.  1 

! 297854 

ALISON  HAUN 

1566885 

8XRNINGHAN 

1269455 

CATHY  PARKER 

1566305 

CHARLES  HAUN 

1640726 

DALLAS 

1272216 

HART  ahn 

1275331 

NISS  JODIE 

1582861 

NOBILE 

1266887 

RHETT  PARKER 

1643590 

1 

1 

I 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

« 

NET  !CODE!LENGTH!Bl>OTH! 

* 

< 

• 

CST  !  CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING  ! 

» 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

TER  !  SEE!/ 

.*////! /////! 

ED  ! 

f ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

ION-  IPAGE ! 

OVER**!  OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT >•//////////////// 

!T0!///7//////J 

OR  ! 

WAGE  !  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBUILT ! 

1  ! 

»  i 

j  i 

•  j 

28! 3A36! 

47.7! 

20.0! 

• 

i 

! 

! 

5.5! 

l 

i 

! 

! 

240! 

! 

• 

i 

• 

8.0! NONE 

2TX 

HOUSTON  j 

! 

1 

2 

1967  ! 

i  i 

47.7! 

20.0! 

5.5! 

-  | 

i 

2 

« 

2023A36! 

44.0! 

15.0! 

7.0! 

200* 

-  « 

18.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  i 

1947  ! 

!  i 

44.2! 

15.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

66I3A36! 

61.3! 

24.0! 

9.0! 

1090! 

-  ! 

37 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1975  J 

i  » 

61.3! 

24.0! 

7.0! 

£ 

-  » 

t 

i 

38  f  3A361 

52.5! 

19.0! 

8.4! 

800! 

-  2 

25 .oj  NOME 

!TX 

HOUSTON  ! 

1972  ! 

?  ! 

52.5! 

19.8! 

6.0! 

! 

-  • 

< 

i 

271 !4A43! 

110.0! 

40.0! 

7.0* 

- 

1 

550! 

8.0! NONE 

2TX 

HOUSTON  ! 

1966  *! 

i  l 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

938 ! 4A43 ! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

£ 

1500! 

13.0! NONE 

2TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

i  i 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  • 

2 

* 

i 

93ai4A43! 

240.0* 

45.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. oi NONE 

!TX 

HOUSTON  2 

1967  • 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  J 

2 

t 

93814A43 ! 

240.0! 

45.0! 

10.0! 

- 

{ 

1900! 

12.02NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  i 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

> 

-  ! 

! 

2 

938! 4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.0! NONE 

JTX 

HOUSTON  2 

1967  i 

i  | 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

938J4A43 I 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

13. ol NONE 

2TX 

HOUSTON  J 

1967  1 

i  i 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

i 

-  £ 

; 

! 

93814A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13. oi NONE 

!TX 

HOUSTON  • 

1967  • 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

93814A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13 . 0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  i 

1967  1 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

• 

-  | 

i 

! 

938J4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13. ol NONE 

(TX 

HOUSTON  2 

1967  2 

•  1 

240.0! 

4S.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

! 

936! 4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3. 0  j  NONE 

JTX 

HOUSTON  • 

1967  ! 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  • 

« 

i 

938I4A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

13.01M0NE 

1  TX 

HOUSTON  ! 

1967  i 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

93814A43! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13. oj  NONE 

JTX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

!  ! 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

t 

-  2 

! 

! 

885!  4 A  43 ! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

i 

1500! 

10.0  2  NONE 

JTX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

t  i 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

• 

885 1 4 A  43 ! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

i 

1500! 

10.0! NONE 

JTX 

HOUSTON  ! 

1969  2 

i  i 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  J 

l 

! 

t 

885  j  4  A 4 3 1 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

lO.oiNONE 

2TX 

HOUSTON  ! 

1969  2 

t  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  £ 

! 

2 

885I4A43! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

! 

1500! 

10. 0! NONE 

JTX 

HOUSTON  • 

1969  2 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

125014A431 

170.0! 

41.0! 

7.0! 

- 

i 

1200! 

15.0!NONE 

( TX 

NATAGOROA  ! 

1959  2 

!  ! 

170.0! 

41.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

1 200! 4  A  43 ! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

JTX 

MATAGORDA  ! 

1960  ! 

!  ! 

170.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

120014A43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

JTX 

MATAGORDA  \ 

1960  ! 

!  ! 

170.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

120014A43! 

170.0! 

40.01 

9.0! 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

JTX 

MATAGORDA  J 

1960  ! 

i  1 

170.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

**  J 

! 

! 

1200I4A43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

120  (J! 

15.0! HONE 

JTX 

MATAGORDA  2 

1961  ! 

!  ! 

170.0! 

40.0! 

1.0! 

I 

-  '! 

! 

! 

500! 4A43I 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NONE 

JTX 

MATAGORDA  2 

1961  J 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

606! 4 A  43 ! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

1 

1500! 

12.0! NONE 

iTX 

MATAGORDA  i 

1965  ! 

!  1 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

69914A46! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

• 

! 

1500! 

13.0! NONE 

i  TX 

HOUSTON  2 

1972  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

699S4A46! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  I 

1972  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  J 

1 

! 

699 ( 4A46 ! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON  2 

1973  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

! 

415! 4  A  43 ! 

130.0! 

30.0! 

9.01 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  2 

1942  ! 

1  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

876 ! 4 A  43 I 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

i 

1760! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1960  ! 

!  ! 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

i 

-  • 

j 

! 

606 ! 4A43! 

184.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1900! 

10- 0! NONE 

ITX 

HOUSTON  J 

1965  ! 

!  ! 

164.0! 

35.0! 

2.0! 

f 

-  ! 

! 

! 

600 ! 4A43 ! 

182.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11.01N0NE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1966  ! 

!  ! 

182.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

600I4A43! 

192.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1580! 

11.0! NONE 

JTX 

HOUSTON  1 

1966  1 

!  ! 

162.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

60014A43! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

12.01N0NE 

JTX 

HOUSTON  I 

1967  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

600!4A43! 

182.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1560! 

11.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1966  2 

J  ! 

182.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

I 

600! 4  A  43 ! 

162.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1580! 

1 1 .0 i NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1966  t 

!  ! 

182.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  J 

! 

! 

60024A43I 

200.0! 

40.0! 

6.5! 

- 

I 

1580! 

12.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

!  ! 

200.01 

40.01 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

60014A43! 

200.01 

40.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

12.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1967  I 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

468J4A43! 

175.0! 

35.0! 

9.9! 

- 

! 

1100! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1942  2 

!  ! 

175.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  f 

2 

! 

69SUA43! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

I 

1260! 

12 .2!  NONE 

ITX 

HOUSTON  2 

1964  ! 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

1416C02! 

38.0! 

13.5! 

4.5! 

700! 

-  ! 

14.8  2  NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1965  ! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

36.0! 

13.51 

2.5! 

1 

i 

! 

■ 

12! 

! 

! 

i 

1 

1 

j 

I  i 

!  ! 

17913A35! 

79.8! 

32.1! 

i 

! 

9.t>! 

isooi 

.  | 

! 

36.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

! 

1965  1 

!  ! 

84.0! 

32.1! 

9.6! 

t 

-  I 

! 

! 

264! 3 A  36 ! 

110.0! 

34.0! 

9.0! 

2900! 

-  • 

*3.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1975  ! 

!  ! 

110.0! 

34.0! 

6.0! 

! 

-  { 

! 

! 

118 J3A35 J 

77.9! 

33.0! 

6.5! 

1170! 

-  j 

32 .0! NONE 

tAL 

TUSCALOOSA! 

1955  ! 

1  ! 

77.9! 

33.0! 

6.5! 

J 

-  | 

i 

! 

17913A36! 

85.0! 

32.0! 

9.5! 

2000! 

-  j 

35 .0 i NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1975  ! 

!  ! 

85.0! 

32.0! 

7.5! 

I 

-  j 

! 

I 

191 I3A36S 

79.5! 

34.0! 

2.6! 

24001 

-  | 

37.0INONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

t  ! 

85.0! 

34.0! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

1 

118!  3  A  35 1 

77.9! 

33.0! 

8.5! 

1170! 

•  I 

J2.0!NONC 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1956  ! 

!  ! 

77.91 

33.0! 

8.5! 

! 

-  | 

I 

! 

541 3 A  36 1 

45.1! 

18.0! 

7.2! 

345! 

-  ! 

34.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1957  ! 

!  ! 

45.1! 

18.0! 

7.2! 

| 

-  2 

! 

! 

69  f  3  A  36 ! 

56.0! 

22.01 

7.6! 

1000! 

-  { 

37. 0! NONE 

J  AL 

TUSCALOOSA! 

1977  1 

!  1 

56.0! 

22.0! 

6.6! 

| 

-  | 

! 

! 

1 06 1 3 A3  5 1 

77.1! 

30.0! 

8.5! 

1170! 

-  ! 

32.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1953  ! 

!  ! 

77.1! 

30.0! 

6.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

1 60! JA 36! 

95.0! 

34.0! 

6.5! 

2000! 

-  ( 

35.0! NONE 

(AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

!  ! 

I  ! 

1  l 

65.0! 

34.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  KANE  AND  NUMBER 


t 

! 

NET 

IVTCC1 
!  CODE! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 
LENGTH! BRDTH!  ! 

COAST 

• 

TER 

!  SEE !//////*/////!  ED  ! 

GUARD 

t 

TON- 

JPA6EI 

OVER-fOVER-l /////! 

NUMBER 

• 

NAGE 

!  IV  ! 

ALL  !  ALL  'LIGHT! 

(16)  PARKER  TOVING 

SELDEN  HURTT 

! 

i 

COw  INC.  i 
(CONTINUED)! 

1528949 

THELMA  PARKER 

1582316 

TIM  PARKER 

! 62*69* 

TUSCALOOSA 

•269006 

PTC  108 

!  517519 

PTC  121 

! 53*293 

PTC  122 

i 53*29* 

PTC  123 

i 5*61 00 

PTC  12* 

S  5*61 01 

PTC  125 

! 5*6102 

PTC  126 

i 5*6103 

PTC  127 

1  - 

PTC  129 

PTC  133 

156*001 

PTC  13* 

! 566709 

PTC  136 

i 566799 

PTC  137 

!  567100 

PTC  138 

1567101 

PTC  139 

! 566710 

PTC  1*0 

1567102 

PTC  1*1 

1567103 

PTC  1*2 

156710* 

PTC  1*3 

•567105 

PTC  144 

i 567106 

PTC  1*5 

1569135 

PTC  1*6 

1569136 

PTC  1*7 

•569137 

PTC  1*8 

1569138 

PTC  1*9 

1569139 

PTC  150 

! 5691*0 

PTC  151 

15691*1 

PTC  152 

15691*2 

PTC  153 

1570911 

PTC  15* 

1570912 

PTC  155 

1571239 

PTC  156 

15712*0 

PTC  158 

1578039 

PTC  159 

15780*0 

PTC  160 

15788*1 

PTC  161 

i  - 

PTC  162 

!  - 

PTC  163 

1586856 

PTC  16* 

158685* 

PTC  165 

!  589557 

PTC  166 

1589558 

PTC  167 

1589559 

PTC  168 

1589560 

PTC  169 

1597270 

PTC  170 

15987*1 

PTC  171 

1601029 

PTC  172 

1603085 

PTC  173 

1603086 

PTC  17* 

1603087 

CAPACITY!  HIGH" 

!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS"  ! (LIGHT) 
ENCERS  *  (FEET) 


26.0! 

8.5! 

1130! 

-  ! 

37.0 ! NONE 

26.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

2 

32.0! 

8.6! 

2000! 

.  < 

40.0! NONE 

32.0! 

7.6! 

-  j 

1 

32.0! 

6.2! 

200C 

* 

-  » 

37.0! NONE 

32.0! 

3.0! 

-  j 

i 

30.0! 

8.5! 

1170! 

-  i 

35.1! NONE 

30.0! 

6.5! 

;> 

-  i 

t 

35.0! 

8.6! 

- 

i 

1*00! 

12.0! NONE 

35.0! 

2.0! 

• 

-  2 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1*00! 

13 .0! NONE 

35.0! 

3.0! 

| 

-  ! 

• 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1*00! 

13.OSN0NE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  t 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

« 

"  1 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

1 3. 0 ! NONE 

35.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

13.01N0NE 

35.  C! 

3.0! 

; 

.  i 

1 

35.0?  * 

9.5! 

- 

i 

uooi 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

; 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

« 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

i 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1400! 

1 3 .0 i NONE 

35.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

I 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

t 

35.0! 

9.5! 

- 

2 

uooi 

1 3.0 i NONE 

3S.0! 

3.0! 

2 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1*001 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

*! 

-  ! 

2 

35.0! 

9.5! 

- 

j 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

uooi 

13.01NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

35.0! 

9.5! 

« 

! 

1*00! 

13.0!N0HE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.51 

- 

! 

1*00! 

13.0JNONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

« 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

13. oi NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1*00! 

13. 0!NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

-  j 

i 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

uooi 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

! 

•  2 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

uooi 

1 3.0! NONE 

35.0! 

3.0* 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

• 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3-0! 

! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

uooi 

1 3.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

1 

-  ( 

i 

35.0! 

9.5! 

- 

2 

1*00! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

2 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

j 

1*00! 

13 .0! NONE 

35.01 

3.0! 

» 

-  ! 

( 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1400! 

13.0JN0NE 

35.0! 

3.0! 

2 

-  ! 

J 

35.0! 

9.5! 

- 

1*00! 

13.01N0NE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

j 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.0!NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

i 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13. o! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

•  i 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3 • 0 {NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1400! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

l 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3 .0  SHONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.01 

9.5! 

- 

2 

1400! 

13.0 ! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

2 

1400! 

1 3 . 0 ! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

0.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

33.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13. 0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  I 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.01 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0 ! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  J 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.OIN0N6 

35.0! 

3.01 

-  1 

! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

35.0! 

3.01 

-  I 

1 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

LINE-1  ! 
////////////////: 
LINE-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO!////////// 
EE!  LINE-2 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA! 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


i AL  TUSCALOOSA 
I 

! AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


!AL  TUSCALOOSA 
! 

!AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


AL  TUSCALOOSA 
AL  TUSCALOOSA 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


PTC  175 


AL  TUSCALOOSA 


197® 
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EHSKl 

i 

!VTCC! 

DIMENSIONS  !0RAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

D  1ST! 

OPERATOR 

i 

NET  !CODE!LENGTH!BRDTH! 

! 

« 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING  1 

! 

COAST 

! 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

CARGO  ! 
////////! 

POINT  *  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

! 

GUARD 

! 

TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER”! /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! //////////! 

1 

NUMBER 

! 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET>!  LINE- 2 

!EE! 

LINE-2  ! 

11 6> 

PARKER 

TOWING  CO. r  INC. 

! 

i 

i 

« 

« 

!  ! 

!  ! 

2  2 

t 

i 

• 

1 

j 

2 

t 

2 

2 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

• 

* 

1 

2 

2 

( 

j 

i 

(CONTINUED) 

• 

i 

•  i 

2 

i 

J 

2 

i 

• 

PTC 

176 

i 

603089 

i 

676! 4A46! 

195-0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

14.0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  * 

! 

! 

PTC 

177 

•603090 

< 

67614A46* 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

— 

1500! 

14.0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  » 

i 

« 

PTC 

178 

j 

603C91 

i 

676! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

i 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

! 

2 

i 

PTC 

179 

•603092 

i 

676UA46! 

195.0! 

35-0! 

9.5! 

— 

1500! 

14.0! NONE 

!al 

TUSCALOOSA! 

i 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

• 

• 

PTC 

180 

i 

60J093 

j 

676!4A46 1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14. 0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA* 

; 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

: 

-  * 

1 

i 

! 

PTC 

181 

1603094 

i 

676J4A46! 

195.0! 

3S-0! 

9.5! 

1500! 

1 4 . 0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

j 

i  2 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  * 

j 

2 

2 

PTC 

182 

589449 

i 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1600! 

16.0! NONE 

•LA 

NEW 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  2 

i 

2 

ORLEANS 

PTC 

183 

•538450 

! 

690UA46* 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1600! 

16. 0! HOKE 

•LA 

NEW 

• 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

PTC 

184 

i 

588451 

i 

69014A46! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1600! 

16.0! NONE 

•LA 

NEW 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

2 

2 

ORLEANS 

PTC 

185 

!  588467 

! 

69014A46! 

1*5.0! 

35.  C! 

11.0! 

- 

1600! 

1 6.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

■ 

■  I 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

PTC 

186 

619285 

; 

690!4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

_ 

1500! 

14.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA. 

i 

•  2 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  i 

i 

2 

PTC 

187 

i 

619286 

• 

69014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

i 

i  > 

195-0! 

35.0! 

3.0! 

-  2 

» 

« 

PTC 

188 

619287 

< 

690I4A46! 

195-0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

i 

2 

i  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

—  i 

• 

j 

PTC 

189 

619288 

• 

690UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

_ 

1500! 

1 4 .0 ! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA 

• 

i  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  i 

i 

i 

PTC 

190 

! 

619289 

• 

690! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0 • NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  i 

2 

; 

PTC 

191 

61 0290 

1 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 4.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA. 

i 

1 

2  t 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

•  i 

2 

i 

PTC 

192 

619291 

2 

690UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

— 

1500! 

14-0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  2 

i 

i 

PTC 

193 

619292 

« 

690I4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

. 

1500! 

14.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA 

i 

!  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

•  • 

2 

i 

PTC 

194 

619293 

i 

690UA46*. 

195-0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

1 4 .0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA* 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

J 

* 

PTC 

195 

619294 

i 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

•  * 

! 

; 

PTC 

196 

619295 

« 

690! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

3-0! 

-  ! 

2 

l 

■ 

PTC 

197 

619296 

1 

690J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14. oi NONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

198 

619297 

i 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

199 

619298 

! 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

1  AL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

« 

1 

PTC 

200 

619299 

! 

690! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14. oi NONE 

1  AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

201 

619300 

! 

690!4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

202 

619301 

1 

690 1 4  A  4  6 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

203 

619302 

! 

690 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1500! 

U.OINONE 

•AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  • 

1 

! 

PTC 

204 

619303 

! 

690I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.01 

~  ! 

i 

; 

PTC 

205 

619304 

• 

690! 4A46 ! 

1*5.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14. oi NONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

“  t 

• 

! 

PTC 

206 

629452 

! 

679I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14. 0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

j 

i 

PTC 

207 

629453 

! 

679UA46! 

1*5.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

i 

PTC 

208 

629454 

• 

679UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

!al 

TUSCALOOSA 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

2 

! 

PTC 

209 

629455 

! 

679I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

j 

•  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

PTC 

210 

629456 

i 

67914  A  46  5 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

isooi 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

PTC 

211 

629457 

* 

679 ! 4  A  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

« 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

PTC 

212 

629458 

< 

679KA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

PTC 

213 

629459 

• 

6791 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

i 

i 

PTC 

214 

629460 

i 

67914A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

5  AL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

215 

629461 

! 

67954A46! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1500! 

14.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

I 

j 

PTC 

216 

629462 

! 

679 1 4  A  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

U.OINONE 

!  AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

217 

629463 

1 

679! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

U.OINONE 

•AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

PTC 

218 

629464 

1 

679I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

1  AL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

PTC 

219 

541407 

! 

695J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

• 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  ~  ! 

! 

! 

PTC 

220 

641408 

! 

695 ! 4  A4  6 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

PTC 

221 

64140? 

1 

695 ! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

!  AL 

TUSCALOOSA 

i 

(  < 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

222 

641410 

! 

695! 4  A  46  J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

U.OINONE 

!  AL 

TUSCALOOSA 

1 

t  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  "  I 

! 

1 

PTC 

223 

641411 

1 

695 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

PTC 

224 

641412 

2 

69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

PTC 

225 

641413 

2 

695J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

1  4 .0!  HONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

226 

641414 

i 

695 !  4/.  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  • 

! 

i 

PTC 

227 

641415 

i 

69514446! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1500! 

14.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PTC 

228 

641416 

i 

695HA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

JAL 

TUSCALOOSA 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1  -  ! 

; 

2 

PTC 

229 

641417 

! 

695 ! 4  A  46  I 

195.0! 

3S.0) 

9.5! 

- 

1  1500! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA 

; 

i 

! 

!  ( 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

i 

YEAR  ! 
BUILT  J 
OR  1 
•REBUILT! 


1  v78  ! 

t 

1978  ! 

i 

1978  * 

t 

1978  ! 

t 

1978  ! 

i 

1978  ! 

i 

1977  j 

i 

1977  I 

i 

1977  ! 
I 

1977  ! 

j 

I960  1 

i 

1980  ! 

t 

1980  ! 

i 

1980  i 

j 

1980  1 

i 

1980  1 

« 

1980  ! 

i 

1980  ! 

« 

1980  i 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 

i 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
1 

I960  ! 

i 

1980  ! 

j 

1980  i 

j 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 

j 

1980  i 
1980  ! 
1980  ! 

i 

1980  ! 
! 

1980  ! 

1980  • 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 

i 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 

i 

1981  ! 
! 

1981  » 

i 

1981  ! 
J 

1981  ! 

i 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
1 

1981  I 
! 
1 
! 
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EN6R ! 

DISTJ 

VESSEL 

OPERATOR 

1  COAST 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCC1  DIMENSIONS  I DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  • 

1RE6IS-!****!  REG-  !  REG.! LOAD-* 
i  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  * 

!  TON-  'PAGE!  OVER”! OVER-! /////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

! CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  I  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

•VESSEL!  ! 

!S  'OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  1  YEAR  ! 

•AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!T0!//////////!  OR  ! 

I  EC!  LINE-2  UREBUILT! 

(16)  PARKER  TOWING 

! 

i 

CO.#  INC.  ! 

!  !  • 

i  i  i 

i  i  i 

j 

j 

j 

; 

! 

< 

i 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

• 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

[CONTINUED)  | 

!  !  ! 

i 

! 

; 

t 

i 

i 

i 

PTC  230 

1641418 

!  695I4A46! 

195. Oi 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

14.0 1  NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

; 

i  i  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

.  i 

2 

! 

2 

PTC  231 

•641419 

!  695!4A46i 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

14. ol NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

• 

i 

i 

PTC  232 

•641420 

!  695! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

J 

1500! 

14.01  NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

1981  • 

! 

!  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

• 

t 

2 

PTC  233 

1641421 

!  695UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

1500! 

14.0! HONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

i 

!  !  * 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

2 

PTC  234 

j  641422 

•  69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

14.0  •  NONE 

i  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

j 

i  »  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

2 

• 

i 

PTC  235 

1 641423 

!  695*!4A46i 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500* 

14.oiNONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

! 

!  •  ! 

195.0!* 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

! 

* 

2 

PTC  236 

1641424 

!  695! 4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

j 

1500! 

14.0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1981  *! 

i 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

2 

2 

i 

PTC  237 

•641425 

!  69514A46! 

195-0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

14. oi NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

1981  i 

! 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

PTC  238 

1641426 

1  69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 4. 0 ! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  • 

! 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

i 

i 

PTC  239 

1640923 

!  69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1530! 

14.71  NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1981  i 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  240 

1640925 

!  695J4A46! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1530! 

14.71  NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

i 

PTC  241 

1640926 

!  69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1530! 

14.71N0NE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

1 

i  i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  2 

! 

2 

! 

PTC  242 

•619507 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1  500! 

14.0! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PTC  243 

1619509 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

1 4.0 1  NONE 

1  AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

1 

!  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

• 

s 

! 

PTC  244 

1619510 

•  676! 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

U.OiNOHE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

i 

!  !  * 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  245 

i 620325 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

PTC  246 

i 617576 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

1 4. 01  NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

1 

*  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

i 

! 

! 

PTC  247 

•627578 

1  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

14.0!  NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  248 

1627580 

•  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1500! 

U.OINONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  i 

I 

! 

! 

PTC  249 

•619501 

•  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1501  i 

16.9! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

; 

! 

• 

PTC  230 

1619512 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1491! 

19.J! NONE 

1  *L 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

PTC  301 

1933193 

1  705 I4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1500! 

12. 0! NONE 

1  AL 

TUSCALOOSA! 

1988  ! 

1 

*  !  ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  302 

1933194 

!  705  J4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

1 2 . 0 ! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1988  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  393 

1933195 

1  70S! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

12.0! NONE 

1  AL 

TUSCALOOSA! 

1988  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  304 

1933196 

!  705! 4 A46 1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

1 2 . 0 ! NONE 

•AL 

TUSCALOOSA! 

1988  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC  305 

•933197 

!  70514A46I 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1500! 

12.01  NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1988  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  401 

1950504 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0JNONE 

i  al 

TUSCALOOSA! 

1981  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  402 

1950505 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  403 

1950506 

•  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

1 2 .0! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  404 

1950507 

!  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0! HONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

1 

•  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

PTC  405 

1950508 

!  705UA46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  J 

1 

1  !  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC  406 

1950509 

!  70514446! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0  5  NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  407 

1950510 

J  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

1 2. 0! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

f 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

I 

PTC  406 

1950511 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0! NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  | 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

PTC  409 

1950511 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

705! 

12.0! NONE 

l  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

t 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  410 

1950513 

!  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

1  2 .0 ! NONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC  411 

1950514 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12.0! NONE 

i  al 

TUSCALOOSA! 

1989  | 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

j 

I 

1 

PTC  412 

1950515 

!  705J4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

12. oi NONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  I 

1 

!  !  ! 

*'90.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  413 

1950516 

!  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

PTC  414 

i  95051 7 

!  705! 4A46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

705! 

U.OINONE 

sal 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

1 

!  !  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

PTC  415 

1950518 

J  70514A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

!  AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

| 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

PTC  416 

1950519 

!  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

J 

!  1  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

S 

! 

PTC  417 

•950520 

!  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  1 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  418 

1950521 

!  705 ! 4A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

(AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC  419 

1950522 

1  705! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

i 

! 

PTC  420 

i 950523 

!  70514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

705! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1989  ! 

! 

I  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PTC  306B 

1619519 

!  1020(4441! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

U.OINONE 

SAL 

TUSCALOOSA! 

1980  ! 

l 

! 

!  !  1 

1  !  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

1.S! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(12)  PARKER#  ROBERT  CAPT.  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

i 

i 

I 

! 

! 

! 

CAPT.  J  N 

NAffITT 

1271614 

!  1311816! 

49.0! 

13.0! 

5.0! 

225! 

-  ! 

20.0! NONE 

SNC 

WILMINGTON! 

1944  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

54.0! 

! 

13.0! 

4.0! 

! 

! 

J 

60! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(15)  PARKHILL-GOODLOE  CO.#  XM!C. 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

H.  S.  MITCHELL 

1241143 

!  4313A36! 

61.2! 

17.0! 

7.1! 

400! 

-  ! 

20.0! NONE 

SFL 

JACKSON-  ! 

1941  ! 

I 

!  !  ! 

70.0! 

17.6! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

TUG  SEA  JAY  35 

1562732 

I  713436! 

45.0! 

12.9! 

3.5! 

220! 

-  ! 

20.0!  NONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

1953  I 

1 

1  !  1 

45.0! 

12.9! 

3.5! 

-  1 

! 

• 

VILLE  ! 

I 

•E  57 

1  - 

1  40I4A44! 

40.0! 

24.0! 

3.0! 

- 

40! 

8 .0! NONE 

SFL 

JACKSON-  1 

1953  ! 

! 

1 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

40.0! 

1 

! 

24.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

» 

! 

VILLE  1 

! 

! 

! 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


< 1 5)  PARKHILL-GOODLOE  CO.,  IN! 

CONTINUED)! 


(32)  PARKS  MARINE 
PELICAN 


(32)  PARR/  RICHARD 
CAPT.  JESSIE 


(07)  PARRISH  TOWING,  INC. 
AETNA-LOUI SVILLE 


(29)  PARSONAGE/  JEFF 
RF  464B 


(33)  PASADENA  TOUING  CO. 
PASADENA  EXPRESS 


PRIDE  OF  PASADENA 


V.  C.  SUDELA 


(01)  PASSAMAQUODDT  TOUING  SCR ! 
JOHNNY  ! 


NICK  PATRICK 


(01)  PATRIOT  PARTY  BOATS/  INC! 
MINUTCMAN  ! 


PATRIOT  TOO 


(32)  PATTERSON  BARGE  RENTALS 
PAM 


WATER  OOY  1 


(32)  PATTERSON  MARINE/  INC.  ! 

PATTERSON  103  1620763 

! 

PATTERSON  104  1627410 

PATTERSON  103  (642244 

I 

BARGE  7027  (627222 

( 

BENGAL  160  (643064 

( 

HR  203  (281076 

( 

( 

! 

(32)  PATTERSON/  DAVIO  t  HICHA(CL 

GDI  1  (640322 


!VTCC!  DIMENSIONS 
NET  ! CODE! LENGTH! BROTH 
RE6IS-! **•*!  REG.  !  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  ! PA6E !  OYER-! OVER- 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


GE  3 

i  ......  i 

48! 4A43! 

65-0! 

22.0! 

4.0! 

-  i 

90!  5.0!NONE 

!FL 

JACKSON¬ 

1945 

i  i 

i  i 

65.0! 

22.0! 

1.5! 

i 

—  !  ! 

t 

VILLE 

P6  56 

i  -  « 

40! 4A46 1 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

-  • 

40!  8.0! NONE 

Ifl 

JACKSON¬ 

*  1080 

j  i 

«  i 

50.0! 

20.0! 

2.0! 

i 

-  ;  i 

i 

VILLE 

PG  73 

i  ......  i 

281 • 4A43! 

127.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

500!  9.0! NONE 

Ifl 

JACKSON¬ 

1955 

|  i 

i  i 

127.0! 

32.0! 

2.0! 

i 

-  !  ! 

i 

VILLE 

PG  33 

i  ......  i 

40l 4A46 1 

40.0! 

18.0! 

4.0! 

-  * 

40!  3.0iN0NE 

Ifl 

JACKSON¬ 

1970 

j  i 

i  ; 

40.0! 

18.0! 

4.0! 

i 

-  i  i 

! 

VILLE 

PGFB  3 

t  -  i 

45 i 5 A70 ! 

65.0! 

16.0! 

5.5! 

-  ! 

150!  6.0! NONE 

(FL 

JACKSON¬ 

1962 

i  i 

j  i 

6S.0! 

16.0! 

2.0! 

i 

-  !  ! 

i 

VILLE 

PGFB  4 

i  ......  i 

72J5A70! 

70.0! 

20.0! 

5.5! 

-  • 

225!  10.01NONE 

!  FL 

JACKSON¬ 

1965 

j  j 

!  ! 

70.0! 

20.0! 

2.0! 

« 

-  !  ! 

i 

VILLE 

PGFB  51 

(279516  i 

53! 5A71 * 

46.0! 

20.0! 

6.0! 

-  • 

110!  6.5  j  NONE 

FL 

JACKSON¬ 

1955 

i  j 

!  ! 

46.0! 

20.0! 

2.0! 

; 

-  1  ! 

i 

VILLE 

PATTERSON  102 


313J3A35 

! 

! 


917 !4 A45 
! 

! 

! 

! 

61 J3A36 
! 

34! JA36 

! 

24J3A34 

( 

! 


8!3A36 

! 

31S3A36 

{ 

11313A36 

I 

340J4A43 

! 

14J4A43 

! 

1424A43 


17(1012 

! 

25 (1A12 
I 
i 
! 

J 

21 3 ! 4A43 

( 

2041SA70 

I 

( 

» 

( 

195I4A43 

i 

1 93 i 4A43 

( 

19314A43 

( 

484! 5*  71 

S 

441 ! 5*71 

( 

359(5A71 


19554A46 

! 

195(4A46 

i 

1 931 4 A  46 

( 

193J4A46 

! 

2*1 (4446 

I 

200! 4A43 

( 

( 


45.4! 

15.0! 

4.0! 

300! 

4! 

45.4! 

15.0! 

4.0! 

t 

-  2 

190.0! 

43.0! 

6.6! 

-  ! 

564! 

190.0! 

43.0! 

1.6! 

2 

-  • 

46.6! 

14.0! 

4.0! 

70oi 

9! 

46.6! 

i 

i 

14.0! 

! 

4.0! 

i 

i 

2 

! 

i 

32! 

i 

47.5! 

! 

i 

20.  oi 

j 

8.8! 

! 

330! 

.  j 

47.5! 

i 

i 

20.0! 

i 

i 

6.8! 

t 

i 

! 

i 

i 

i 

128.5! 

i 

49.5*! 

2 

8.9! 

i 

4800! 

.  s 

150.0! 

i 

50.0! 

i 

i 

8.6! 

t 

! 

2 

t 

; 

200.0! 

; 

35.0! 

2 

9.oi 

i 

1**5! 

200.0! 

i 

• 

35.0! 

i 

i 

1.0! 

i 

i 

! 

i 

■ 

i 

I 

x 

! 

s 

! 

6.0! 

2 

! 

800! 

.  j 

60.0! 

20.0! 

5.0! 

j 

-  { 

50.0! 

22.0! 

6.0! 

730*1 

-  • 

50.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

40.01 

16.0! 

6.0! 

410! 

-  ! 

40.0! 

I 

■ 

16.0! 

{ 

i 

6.0! 

2 

■ 

! 

! 

i 

< 

{ 

40.0! 

i 

! 

10.0! 

i 

I 

5.0! 

J 

2 

300! 

; 

40.0! 

10.0! 

5.0! 

! 

-  J 

54.6! 

15.5! 

7.5! 

400! 

-  J 

54.6! 

15.5! 

7.5! 

! 

-  J 

95.4! 

26.1! 

12.0! 

1200! 

-  ! 

100.0! 

26.1! 

11.2! 

I 

-  ! 

110.0! 

34.0! 

10.8! 

-  * 

1000! 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  | 

40. 0! 

10.3! 

4.7! 

10! 

40.0! 

10.8! 

4.0! 

* 

-  • 

40.0! 

10.8! 

4.7! 

-  ! 

10! 

40.0! 

i 

i 

10.8! 

t 

■ 

4.0! 

! 

i 

i 

i 

I 

! 

40.0! 

i 

! 

13.5! 

2 

5.0! 

375i 

10! 

40.0! 

13.5! 

4.5! 

i 

34! 

47.0! 

16.3! 

o.O! 

265! 

25! 

50.0! 

! 

i 

16.6! 

1 

■ 

4.9! 

( 

1 

l 

■ 

49! 

1 

1 

120.11 

i 

! 

30.1! 

i 

6.  oi 

* 

! 

500! 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

( 

"  1 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

400! 

110.0! 

1 

30.0! 

i 

■ 

1.0! 

! 

■ 

1 

! 

i 

! 

120.0! 

i 

! 

30.7! 

i 

1 

5.0! 

• 

» 

290! 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

1 

-  I 

120.01 

30.7! 

5.0! 

-  ! 

290! 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

» 

-  ! 

120.01 

30.71 

5.0! 

-  ( 

290! 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

1 

-  ( 

185.01 

34.0! 

8.2! 

-  J 

484! 

185.0! 

34.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

160.01 

40.0! 

9.61 

-  i 

--  j 

160.0! 

40.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

160.1! 

35.1! 

8.1! 

-  J 

3591 

160.11 

( 

35.1! 

1 

1.1! 

! 

i 

1 

1 

i 

! 

i 

! 

120.11 

i 

30.1! 

i 

6.6'! 

* 

l 

500! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  i 

500! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

1 

-  ! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  2 

500! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  | 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  2 

500! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

130.11 

34.1! 

6.5! 

505! 

130.1! 

34.1! 

1.0! 

1 

-  ! 

120.1! 

30.1! 

6.0! 

-  ! 

500! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

1 

-  ! 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


18.0'NONE 

! 


35.0! NONE 
! 

35.OJN0NE 

! 


15.0!  NONE 
! 

21.2!  NONE 
! 

33.0! NONE 

i 

11.0! CRANE 

( 

8.0! CRANE 


16.0! NONE 
( 

16.0! NONE 
! 


7.0! NONE 
I 

7.0(6  DIESEL  PUMPS 


6.0! NONE 
( 

6.0 (NONE 

I 

8.0! NONE 
I 

9.0! NONE 


8.0! NONE 
! 

( 


10.0! NONE 
! 

10.0 ! NONE 
! 

10.01  NONE 
! 

10.0 ( NONE 
! 

1 

l 


VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO !////////// 
EE!  LINE-2 


LA  LOCKPORT 


LA  NEU 

ORLEANS 


NO  ST.  LOUIS 


ME  EASTPORT 
ME  EASTPORT 


ME  EASTPORT 
ME  EASTPORT 


HE  EASTPORT 
ME  EASTPORT 


NA  FALMOUTH 
MA  FALMOUTH 


LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 


LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  HORGAL' 
CITY 


LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  691 


ENGR! 

•  1VTCC! 

DIMENSIONS  • 

DRAFT ! 

•.CAPACITY* 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

OISTi  OPERATOR 

I  NET  ! CODE! 

.ENGTH! 

JRDTH! 

i 

j 

; 

EST  !  CARGO  HANDLING 

•s 

OPERATING 

REG.  > 

REG.! LOAD-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

BASE 

!  YEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE! 

7/7///! 

/////! 

ED  t 

!////////• 

POINT  !  LINE-1 

•AO 

LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1PAGE! 

OVER-! 

OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) *//////////////// 

!TD. 

//////////!  OR 

!  NUMBER 

*  NA6E  J  IV  • 

ALL  ! 

ALL  i 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

t  FEET) !  LINE-2 

SEE 

LINE-2 

!*REBUILT! 

<335  PATTON/  WM.  8.  BARGE 

! 

j 

LINJES/ 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  j  « 

j 

« 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

« 

i 

i 

! 

! 

1 

2 

i 

1 

2 

INC. 

i 

1  1  1 

i 

; 

2 

2 

! 

i 

i 

CAPT.  DAN  M.  PURVIS 

•542543 

1  11913A351 

76.0! 

26.0! 

3.5! 

2400! 

-  • 

36 . 0 ! NONE 

*TX 

FRIENDS- 

!  1972 

j 

■ 

1  1  1 

76.0! 

26.0! 

8.5! 

i 

-  ! 

2 

WOOD 

i 

i 

PC  2506 

! 589297 

1  203615A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  » 

3600! 

17.5SN0NE 

!TX 

FRIENDS- 

j  1978 

2 

! 

1  !  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  » 

» 

WOOD 

2 

i 

PC  2601 

! 570568 

1  166015A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

.  i 

3373! 

17.5!  NONE 

!TX 

FRIENDS- 

•  1977 

t 

i 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

WOO0 

< 

t 

PC  2603 

>570569 

1  1 691 ! SATO! 

297.5! 

54.0* 

9.0! 

i 

3656! 

17.5! NONE 

!TX 

FRIENDS- 

!  1977 

2 

i 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

• 

-  • 

; 

WOOD 

i 

2 

PC  2804 

! 587451 

1  212015A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3576! 

17-5! NONE 

•TX 

FRIENDS- 

!  1977 

2 

i 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

j 

-  • 

2 

WOOD 

i 

i 

PC  2805 

•587452 

1  212015A 70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

•  ! 

3576! 

1 7. 5  !  NONE 

!TX 

FRIENDS- 

!  1977 

i 

j 

!  !  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  2 

i 

WOOD 

i 

i 

PC  1 402-8 

1570571 

1  83415A70! 

147.6! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

1849! 

17.5! NONE 

!  T  X 

FRIENDS- 

!  1977 

i 

j 

i 

•  i  i 

•  i  i 

147.6! 

54.0! 

2.0! 

i 

« 

j 

; 

i 

WOOD 

i 

i 

i 

t 

l 

<30)  PATTON-TULLY  TRANSPORT AT !I ON  CO. 

i  i  ■ 

1  !  1 

i 

i 

i 

i 

2 

t 

2 

; 

2 

; 

i 

BARBARA  TAYLOR 

1233295 

1  18213A36! 

98.4! 

30.0! 

7.0! 

1800! 

-  j 

17.0 !  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  I960 

» 

i 

1  1  1 

98.4! 

30.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

; 

2 

• 

BILL  HOUSER 

1546099 

1  10613A36! 

60.1! 

26.0! 

6.5! 

1200! 

-  » 

31.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1  1973 

i 

; 

!  1  ! 

60.1! 

26.0* 

6.5! 

> 

-  ‘ 

i 

J 

2 

C.  J.  TULLY 

1522681 

1  20313A35! 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

1700! 

-  » 

15.0 ! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1969 

j 

j 

!  !  ! 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

i 

-  • 

i 

i 

• 

E.  L.  BAILEY 

1527792 

1  4913A35! 

47.0! 

16.0! 

4.0! 

300! 

-  • 

17.01N0NE 

!TN 

MEMPHIS 

•  1967 

i 

« 

1  1  1 

47.0! 

16.0! 

3.5! 

j 

-  ! 

; 

; 

i 

FRANK  PHIPPS 

1505137 

!  7813A35! 

60.7! 

22.0! 

5.5! 

760! 

-  » 

31.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1966 

i 

i 

1  1  1 

60.7! 

22.0! 

5.5! 

i 

-  J 

; 

« 

! 

HELEN  TULLY 

1523548 

1  8213A35! 

61.2! 

24.0! 

5.7! 

850! 

-  • 

31 . 0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1969 

j 

i 

i  >  i 

61.2! 

24.0! 

5.7! 

i 

-  J 

t 

i 

2 

J.  T.  BASKIN 

1515499 

1  4913A35! 

47.0! 

16.0! 

4.0! 

300! 

-  • 

1 7 .0 ! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1968 

i 

i 

1  !  ! 

47.0! 

16.0! 

3.5! 

i 

-  • 

i 

i 

] 

JOHN  MORRIS 

1274081 

1  11913A351 

90.0! 

24.0! 

5.5  * 

1000! 

-  • 

32.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1957 

i 

j 

1  !  1 

90.0! 

24.0! 

5.0 

i 

-  • 

2 

i 

i 

KANAWHA 

1283118 

•  4913A35! 

45.0! 

16.0! 

4.0! 

300! 

-  ! 

17 .0! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1960 

» 

• 

1  !  1 

45.0! 

16.0! 

3.5! 

! 

-  J 

2 

2 

j 

KATE  TULLY 

1521797 

•  16613A35! 

87.7! 

28.1! 

7.6! 

1700! 

-  2 

39.0! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1969 

i 

< 

1  1  1 

87.7! 

28.1! 

7.6! 

i 

-  • 

i 

! 

i 

MARIE  J 

1278494 

1  4913A35 1 

60.0! 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  » 

21.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1959 

t 

• 

i  ;  ! 

60.0! 

20.0! 

4.5! 

i 

-  • 

2 

! 

; 

« 

PORTERFIELD 

1244402 

1  4713A36! 

63.6! 

18.1! 

3.5! 

500! 

-  ! 

24.5  !NONE 

!TN 

MEMPHIS 

j  1928 

1 

! 

1  1  1 

63.6! 

18.1! 

3.4! 

! 

-  * 

! 

! 

i 

t 

R.  6.  BUNOY 

1567243 

!  42J3A36! 

50.0! 

20.0! 

5.5! 

630! 

-  ! 

2o.5!NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1976 

! 

1 

i  !  ! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

ROSA  LOWERY 

1277677 

!  12613A  35 1 

85.0! 

26.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

38. 2! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

!  1958 

2 

! 

1  •  ! 

85.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

; 

i 

i 

i 

W.  F.  MCAULEY 

*557897 

•  3913A361 

50.0! 

20.0! 

5.5! 

680! 

-  « 

26.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

•  1974 

1 

1 

1  1  ! 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

YOCONA 

•279477 

1  5313A35J 

60.0! 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  i 

21 . 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1959 

! 

i 

•  !  ! 

60.0! 

20.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

2 

i 

i 

! 

C0  201 

i  - 

!  58814A461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

6.0! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1941 

! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

E  220 

!  - 

!  29014A43! 

146.0! 

36.0! 

7.5! 

-  ! 

867! 

14.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

!  1941 

! 

■ 

1  I  1 

146.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

E  222 

1176162 

!  58014A43! 

225.0! 

36.0! 

7,5! 

-  ! 

1457! 

20 . 0 ! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

!  1924 

! 

! 

1  !  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

£  223 

1176163 

1  58014A43! 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

I 

1457! 

20 . 0 i NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i  1924 

! 

! 

!  !  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

1 

E  224 

!  - 

!  58014A43! 

225.0! 

36.01 

7.5! 

! 

1457! 

20.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1924 

! 

! 

!  1  ! 

225.0! 

36.0! 

36.0! 

1.5! 

7.5! 

! 

"  * 

! 

! 

!TN 

MEMPHIS 

! 

! 

1 

1  !  ! 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

1 

E  227 

1 176167 

!  580J4A43! 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

-  ! 

1457! 

20.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1924 

2 

CCL  126 

i 

!  !  ! 

!  735 1 4 A  46  1 

225.0! 

123.9J 

36.0! 

54.0! 

1.5! 

8.5! 

i 

-  ! 

i 

19. dj  NONE 

i 

!TN 

MEMPHIS 

2 

i  1950 

! 

i 

i 

-  ! 
850! 

2 

JAMES  6702 

!  !  ! 

!  309  S  4 A46 1 

123.9! 

150.0! 

54.0! 

32.0! 

2.3! 

6.0! 

! 

8.0! NONE 

i 

•TN 

MEMPHIS 

I 

i 

l 

j 

i 

JHF  612 

!  !  1 
•  409 ! 4 A  46 1 

150.0! 

175.0! 

32.0! 

26.0! 

1.5! 

7.2! 

-  ; 
500! 

! 

S. 0 ) NONE 

2 

ilN 

MEMPHIS 

j 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

MRC  207 

i  - 

1  56314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1300! 

8. 6!N0NE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1962 

! 

NO  60 

I 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

-  i 

i 

8 ■ 0 ! NONE 

! 

1 

» 

• 

1  !  ! 

160.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 
800! 

! 

! 

! 

{ 

t 

!  !  ! 

160.0! 

34.0! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

MEMPHIS 

! 

NO  63 

i 

!  !  ! 

1  291J4A46! 

160.0! 

160.0! 

34.0! 

34.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

8.0! NONE 

i 

!TN 

MEMPHIS 

! 

!  1929 

! 

j 

!  !  ! 

160.0! 

34.0! 

1.5! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

!TN 

MEMPHIS 

1 

!  1916 

! 

NO  104 

i 

!  !  ! 
!  11014A461 

110.0! 

110.0! 

26.0! 

26.0! 

I 

-  ! 
350! 

! 

i 

1.5! 

6.0! 

2 

Itn 

MEMPHIS 

! 

!  1916 

i 

! 

! 

9.5JN0NE 

j 

MO  109 

!  !  1 

110.0! 

160.0! 

26.0! 

34.0! 

1.5! 

6.5! 

-  t 

900! 

! 

•TN 

MEMPHIS 

i 

•  1947 

j 

!  1  1 

160.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

6.5! NONE 

j 

!TN 

MEMPHIS 

! 

!  1958 

! 

! 

!  !  1 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

! 

!  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

MEMPHIS 

! 

!  1958 

1 

i 

1  1  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NO  117 

J  mmmmmm 

1  364 1 4A43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

8.5J  NONE 

•TN 

MEMPHIS 

!  1958 

! 

i 

!  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

8.5  (NONE 

2 

MEMPHIS 

! 

!  1958 

2 

! 

!  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

8.5 ! NONE 

! 

MEMPHIS 

! 

!  1958 

i 

1 

1  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

NO  120 

j  - 

1  364 1 4 A  43 1 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

8. 5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1958 

! 

j 

1  1  1 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

J 

-  2 

; 

! 

! 

1 

NO  121 

i  - 

1  36414A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

8. 5  !NONE 

!TN 

MEMPHIS 

!  1958 

1 

• 

!  1  ! 

!  364I4A43! 

175.0! 

175.0! 

37.0! 

37.0! 

1.5! 

8.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

•TN 

MEMPHIS 

! 

!  1958 

! 

{ 

!  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

NO  123 

NO  124 

j  ...... 

i 

!  364I4A43! 

!  !  1 
!  364! 4A43 ! 

175.0! 

175.0! 

175.0! 

37.0! 

37.0! 

37.0! 

8.0! 

1.5! 

8.0! 

-  ! 

1000! 
-  ! 
1000! 

8.5! NONE 
! 

8.5! NONE 

!  TN 
! 

ITN 

MEMPHIS 

MEMPHIS 

!  1958 

! 

!  1958 

t 

! 

!  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

NO  125 

1  ------ 

!  364 ! 4  A  43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

-  i 

1000! 

6  >  01  NONE 

•TN 

MEMPHIS 

•  1959 

! 

1 

! 

! 

!  I  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

175.0! 

t 

i 

37.0! 

i 

; 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

« 

I 

i 

i 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 


(30)  PATTON-TULLY  TRANSPORTAT 
(CONTINUED) 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  |CODE!LEN6THl BRDTHJ  ! 

REGIS-!****!  REG.  i  REG. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  SPAGE!  OVER-JOVER-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHT! 


DRAFT!  ! CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// 
LIGHT!  POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 


NO  126 

i  -  ;  364I4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

l 

1959 

i  i  i  j 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

2 

i 

NO  127 

.  -  •  364UA43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.oi NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1959 

| 

!  i  •  j 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

NO  128 

i  -  i  364!4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

3.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1959 

» 

i  i  j  « 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

! 

i 

NO  129 

*  -  »  36414A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

3.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

j 

1959 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

• 

—  • 

! 

i 

i 

NO  130 

i  -  «  364J4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1959 

j  iii 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

■ 

-  * 

; 

i 

2 

NO  131 

!  -  »  364 !  4A43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1959 

i  i  i  i 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

j 

-  * 

i 

i 

i 

NO  132 

!  -  !  364I4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1959 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

! 

• 

i 

i 

1 

NO  133 

!  -  !  36414A43! 

175.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

2 

1959 

i  ♦  i  i 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  • 

2 

i 

i 

NO  134 

,  -  ,  36454A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1 

1959 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

• 

-  • 

i 

i 

2 

NO  135 

;  -  j  364!  4A43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

• 

1000! 

3. 0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

; 

1963 

!  i  i  i 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

1 

-  • 

i 

i 

i 

NO  136 

.  -  j  364I4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

; 

1000! 

8.0 ! NONE 

*TN 

MEMPHIS 

2 

1964 

i  i  j  i 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

2 

i 

NO  137 

♦  -  i  364S4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

2 

1964 

!  j  ;  ; 

175-0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

i 

2 

NO  138 

i  -  i  364!  4A43! 

175-0! 

37.0! 

8.0! 

- 

■ 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1964 

i  i  i  i 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

• 

-  • 

2 

i 

i 

NO  139 

!  -  !  364 !  4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

8 .0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1965 

!  i  >  j 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

NO  HO 

i  -  i  364 !  4A43 ! 

175.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

i 

1965 

!  1  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  • 

; 

2 

2 

NO  141 

!  -  !  274!4A43! 

175.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

i 

555! 

7 .0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1958 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

i 

-  1 

i 

t 

2 

NO  142 

.  -  i  364  !4A43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

• 

1000! 

8  «  0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1967 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

i 

2 

! 

NO  143 

i  -  ;  364!  4A43! 

175.0! 

37.0! 

3.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

■ 

1967 

!  j  i  ; 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

• 

-  » 

j 

2 

2 

NO  144 

•  - -  •  364J4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

8.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1967 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

■ 

-  • 

i 

2 

2 

NO  145 

j  -  i  364 !  4A43 ! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1967 

!  !  !  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

2 

j 

NO  146 

»  -  J  364J4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

- 

i 

1000! 

8.0! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

2 

1967 

! 

!  ;  »  ! 

175.0! 

37.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

1 

NO  502 

,  -  |  110014*46! 

240.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

[ 

1500! 

6.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1 

1963 

!  !  !  ! 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

t 

-  j 

i 

! 

1 

NO  658 

j  -  !  60S4A46! 

60.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

! 

200! 

6. 0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1953 

!  !  !  ! 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

NO  6150 

!  -  !  570S4A45! 

175.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

10.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1966 

! 

!  !  !  ! 

175.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

i 

! 

! 

NO  6410 

I  -  l  225!  4A43! 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

! 

900! 

8.05N0NE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1963 

! 

!  !  !  ! 

150.0! 

32-0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

HO  6801 

i  -  j  S63!  4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.6! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

! 

1968 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

•  j 

! 

! 

i 

! 

NO  6802 

!  -  !  563!  4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

8 . 6 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1968 

t 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1-3! 

j 

-  ! 

; 

! 

l 

• 

NO  6903 

•  -  j  5  63 1 4A  43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

8.6! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1969 

j 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  J 

2 

! 

I 

• 

NO  6904 

!  -  !  563J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

S. 6! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1969 

t 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  * 

! 

! 

1 

i 

NO  6905 

!  -  !  56J14A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1969 

■ 

!  J  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  • 

! 

! 

j 

i 

NO  6906 

,  -  j  56314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

8.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1969 

i 

!  !  !  ! 

1R5.0! 

35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

j 

! 

2 

t 

NO  7007 

j  -  |  563 !  4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8. 5! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

i 

1970 

j 

1  !  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

i 

NO  7008 

1  -  !  56JS4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1970 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

NO  7009 

j  -  j  563!  4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1300! 

8. oj  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

2 

1971 

! 

!  1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

S 

NO  7010 

!  -  !  56314*43! 

195.0! 

35.9! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1971 

2 

1  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

NO  7111 

!  -  !  5635  4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

8.6 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1 

1971 

i 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

.  i 

2 

! 

! 

i 

NO  7112 

!  -  !  563 !  4*43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8 . 6 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1971 

! 

!  !  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  i 

! 

! 

1 

• 

NO  7213 

!  -  !  56314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8.6 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1972 

2 

!  !  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

NO  7214 

I  -  !  5  635  4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8 .di NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1972 

i 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NO  7215 

!  -  !  563!  4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8*6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

I 

1972 

! 

1  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

I 

NO  7216 

j  -  j  56  3 !  4*43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

130oi 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1972 

! 

!  11! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NO  7217 

1  -  j  56314*43! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8.6! NONE 

•TN 

MEMPHIS 

i 

1972 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.  OJ 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

NO  7620 

!  -  !  56314*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1976 

! 

<  !  !  t 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

) 

2 

NO  8325 

{  -  J  56314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1983 

i 

!  !  !  ! 

195. Cl 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

HO  8326 

!  -  !  56314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1983 

! 

!  !  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  1 

! 

2 

1 

j 

NO  8327 

1  - -  !  56314*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8. 6! NONE 

i  TN 

MEMPHIS 

! 

1983 

i 

!  !  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

{ 

NO  8326 

!  -  !  5  6314*46! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

8.61  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1983 

2 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

( 

-  ! 

! 

» 

1 

i 

PT  7210 

!  -  1  5631  4*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1972 

1 

i  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

j 

! 

! 

i 

PTT  1623 

1503816  1  5G0UA43! 

195.0! 

35.01 

10.5! 

- 

! 

1  8  2  5  ! 

ll.oiNONE 

1 

! 

1966 

J 

!  !  t  S 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

I 

PTT  7618 

1  - - -  j  563!  4*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

13001 

8 .61  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1976 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

i 

PTT  7619 

!  -  !  563J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.61N0NE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1976 

i 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

j 

-  ! 

! 

1 

i 

i 

PTT  7621 

j  - -  j  56314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

i 

1976 

2 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

•  i 

! 

1 

! 

i 

PTT  7622 

j  -  {  56314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8. 6 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1 

1976 

! 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

PTT  7623 

!  -  !  56314*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

! 

1976 

1 

!  !  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

1 

I 

l 

VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD! /// /////// 
EE!  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(30)  PATTON-TULLY  TRANSPORTAT! ION  CO. 

(CONTINUED)! 

PTT  762*  !  - 


TON  STALLINGS 


(39)  PAULSON#  EVERETT  L. 
REDVOOD  VIII 


(32)  PAWS  NARINE#  INC. 
KATHY  PAWG 


(A3)  PCL  ENTERPRISES 
SD8  711 


(16)  PEABODY  COAL  CO. 
TED  KELCE 


(29)  PEABOOY  COAL  CO. 
OLD  ABE 


(32)  PEARL  RIVER  NAVIGATION 
INC. 

CHARGER 


VEST  PEARL  RIVER 


IDELVILD 
TLC  15 


(29)  PEAVEY  BARGE  LINES 
ALTONIAN 

FLOYD  GOODMAN 

FRANK  H.  PEAVEY 

FRANK  T  HEFFELFINGER 

FREDERICK  B.  WELLS 

HELEN  CAPPS 

LOUISE  LETHE 

NARY  H.  NORRISON 

TON  MCCONNELL 

A  101 


!VT CC !  DIMENSIONS 
NET  ! CODE {LENGTH! BRDTH 
RE6IS-!****!  REG.  f  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  !PA6E!  OVER-JOVER- 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


{CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
!////////!  POINT  I  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL!  ! 

S  {OPERATING  !  J 

TC!  BASE  !  YEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
TD !//////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

» 

i  < 

i  ! 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

2 

i 

! 

•  ! 
563KAA6! 

■ 

195. oi 

! 

35-0! 

! 

9.0! 

! 

-  ! 

i 

1300! 

i 

8.6! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

t 

-  ! 

! 

1 20! *A*6! 

135.0! 

30.9! 

*.0! 

•  i 

300! 

6.0! NONE 

!  i 

!  ! 

135.0! 

! 

30.9! 

1.0! 

i 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

i  i 

352 ! 4043! 

i 

106.0! 

! 

38.0! 

i 

7.0! 

* 

! 

i 

200! 

i 

16.0! NONE 

!  ! 

j  i 

106.0! 

t 

38.0! 

i 

2.6! 

i 

1 

2 

-  ! 

2 

i 

i  j 

5853A36! 

j 

56.0! 

j 

20.0! 

j 

8.6! 

i 

800! 

i 

-  • 

i 

*2.0! NONE 

i  i 

56.0! 

« 

22.0! 

i 

7.0* 

i 

; 

i 

-  i 

i 

j 

2 

1  2 
676!*A*1! 

! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

9.0! 

2 

-  2 

2 

1*5oi 

• 

16.5! NONE 

!  ! 

i  j 

195.0! 

j 

35.0! 

; 

1.7! 

i 

; 

i 

-  ! 
i 

i 

i 

i  i 

5  0 !  3  A  36  j 

i 

60. oi 

i 

22.0! 

i 

5.0! 

2 

730 1 

i 

-  i 

j 

35.0! NONE 

!  ! 

j  i 

60.0! 

t 

22.0! 

i 

*.5! 

i 

2 

i 

•  j 

! 

! 

i 

*  i 

j3«.3A35! 

; 

51.0! 

i 

20.oi 

| 

7.0! 

2 

440! 

j 

-  i 

i 

22.0! NONE 

i  i 

t  i 

i  i 

51.0! 

i 

i 

20.0! 

i 

i 

5.0! 

t 

i 

2 

; 

t 

-  j 

i 

1 

2 

j 

2 

j  t 

{  j 

9! 1 A02i 

i 

j 

32. 0*1 

i 

| 

12.0! 

■ 

• 

2.0! 

2 

*00! 

i 

t 

ll 

j 

i 

1 0. 0 ! NONE 

«  i 

32.0! 

12.0! 

1.8! 

2 

12! 

2 

82J3A36! 

65.0! 

22.0! 

8.5! 

700! 

-  ! 

30.0! NONE 

j  i 

65.0! 

22.0! 

6.9! 

2 

-  i 

i 

*0! 3*36! 

60.0! 

16.0! 

5.0! 

365! 

-  « 

1*.0!NONE 

!  i 

60.0! 

16.0! 

*.9! 

! 

-  ; 

2 

32! 3A  35* 

55.0! 

17.0! 

*.5! 

365! 

-  ! 

26.0! NONE 

;  i 

55.0! 

17.0! 

*.0! 

i 

-  i 

2 

3 1 0 i 4**3! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

sooi 

9.ol NONE 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ; 

; 

290! *A*3  ( 

100.0! 

30.0! 

5.0! 

.  i 

300! 

8.0! NONE 

i  i 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

*  20 i *A*3! 

120.0! 

50.0! 

7.0! 

-  ! 

620! 

38.0JCEHENT 

\  ! 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

; 

350! *A*3 ! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

*00! 

8.0 !  NONE 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

!  ! 
581 ! 3A36! 

! 

157.5! 

j 

*5.0! 

i 

9.3! 

i 

6000* 

! 

-  ! 

j 

*3.0! NONE 

!  ! 

170.0! 

*5.0! 

8.1! 

i 

-  i 

! 

581 ! 3A36! 

157.5! 

*5.0! 

9.3! 

6000! 

-  ; 

*3.0! NONE 

!  ! 

170.0! 

*5.0! 

8.1! 

! 

-  ! 

2 

33*  !  3 A 36 ! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

3800! 

-  ! 

** .0 ! NONE 

!  ! 

1*0.0! 

38.0! 

7.0! 

2 

-  ! 

! 

33*! 3A36! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

3800! 

-  ! 

44.0! NONE 

!  ! 

1*0.0! 

38.8! 

7.0! 

j 

-  ! 

! 

33* 13A36 ! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

3000! 

-  i 

44.0! NONE 

!  ! 

1*0.0! 

38.0! 

7.0! 

! 

-  i 

i 

95 !  3A36! 

6*. 5! 

23.3! 

7.*! 

850! 

-  2 

*3.0! NONE 

!  ! 

70.0! 

2*.0! 

6.9! 

; 

-  i 

j 

75 !  3*36 1 

56.0! 

22.0! 

9.0! 

800! 

-  2 

28.0 ! NONE 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

8.6! 

2 

-  ; 

2 

33* ! 3A36 ! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

3800! 

-  ! 

** • 0! NONE 

I  ! 

1*0.0! 

38.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

94 ! 3A36 ! 

61.0! 

2*.0! 

8.0! 

850! 

-  ; 

*3.0 ! NONE 

!  ! 

68.0! 

24.0! 

7.5! 

2 

-  i 

2 

67* ! *A*8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*98! 

18.0! NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

t 

674! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*98! 

18.0! NONE 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

674 ! 4  A 45  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1*98* 

18.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

917! 4  A  4  8 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

16*5! 

18.0! NONE 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

676l*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  2 

1*98! 

16.0! NONE 

j  | 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  i 

2 

676! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*98! 

16.0! NONE 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  j 

! 

676! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1*98! 

16.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

2 

-  i 

2 

6768  4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*98  i 

16.0! NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

•  2 

2 

676!  4 A 4 8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*98! 

16. ol NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

» 

-  ! 

! 

6768  4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1*98! 

16.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  i 

! 

676 !4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*98i 

16.0! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  i 

2 

676 ! *A*B ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*9ai 

16. 0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

676 14A48I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

.  t 

1*98! 

1 6. 0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

i 

676! 4  A  48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*98! 

16,0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

! 

676! *A*8 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*981 

16.0 ! NOME 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

676  !4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  2 

1*98! 

16*0! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

676 J  4 A 4 8 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1*98! 

16.0 ! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

j 

676 1 4 A  48  5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*98! 

U.oiNONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.01 

! 

-  1 

! 

676! *A*8! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1*98! 

U.OINONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

CA  PETALUMA 


LA  NEW 

ORLEANS 


NO  ST.  LOUIS  ! 


IN  EVANSVILLE! 


NO  ST.  LOUIS 


LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 


NO  ST.  LOUIS  ! 

j 

NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

IL  ALTON  I 
! 

NO  ST.  LOUIS  ! 


IL  ALTON  ! 

i 

NO  ST.  LOUIS  ! 

I 

NO  ST.  LOUIS  I 
! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

i 

NO  ST.  LOUIS  i 
! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

i 

NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

NO  $T.  LOUIS  ! 

i 

NO  ST.  LOUIS  ! 

I 

HO  ST.  LOUIS  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

i 

NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

NO  ST.  LOUIS  I 

j 

NO  ST.  LOUIS  ! 

! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

! 


1957  ! 
! 

1955  ! 
I 

*  1969  ! 
! 

1957  ! 
! 


! 


TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUH8ER 


(29)  PEAVEY  8ARGE  LINES  ! 

(CONTINUED)! 


! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT* 

NET  !CODE*LENGTH!BRDTH!  J 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  ! PA6E !  OVER-SOVER-!/////!  HORSE; 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POUER 


•CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
!  PASS-  ! (LIGHT) 
!  ENGERS  !  (FEET) 


A8C 

316 

*594283 

2 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  2 

2 

i 

2 

ABC 

317 

*594284 

i 

676l4A48l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1498! 

1 6.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  i 

1978 

i 

2 

;  • 

195.0! 

35.0* 

1.0! 

■ 

-  i 

2 

• 

i 

* 

ABC 

318 

1594697 

• 

676I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14Q81 

16.0! NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  • 

2 

j 

« 

ABC 

319 

•594698 

i 

6761 4A43 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1498! 

16. 0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

i 

*  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  i 

j 

t 

j 

ABC 

320 

*1594699 

2 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1498! 

1 6.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  2 

1978 

i 

i 

1  4 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

4 

-  j 

j 

1 

2 

ABC 

331 

*599200 

i 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1498! 

16.0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

19/8 

« 

j 

4  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

« 

-  i 

i 

i 

i 

ABC 

332 

i 599201 

i 

676! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

1 6. 0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1973 

i 

2 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

2 

-  2 

i 

» 

2 

u 

CD 

< 

333 

•599202 

« 

67614A48! 

19S.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

j 

14981 

16. ol NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1978 

! 

1 

4  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

; 

i 

ABC 

334 

*599203 

j 

676 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498* 

16.0! NONE 

!ho 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

! 

4 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.0! 

i 

-  2 

l 

» 

i 

ABC 

335 

*.599204 

1 

676I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

14981 

16. oi NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

1 

4  1 

195.0! 

33.0* 

1.0! 

i 

-  i 

j 

i 

2 

ABC 

336 

i 599205 

i 

676UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14981 

1 6.0 ! NONE 

i*o 

ST. 

LOUIS  i 

1978 

i 

1 

;  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

2 

.  i 

; 

i 

» 

ABC 

337 

! 599206 

j 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

16.0! NONE 

•no 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

t 

i 

4  J 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  i 

2 

i 

i 

ABC 

338 

•599207 

i 

676*!4A4e! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498* 

16  .ol NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  2 

1978 

« 

i 

•  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

; 

-  i 

; 

; 

! 

i 

ABC 

339 

‘599208 

4 

676J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

2 

1498! 

1 6 . 0 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

2 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

2 

•  2 

2 

• 

< 

ABC 

340 

j  599209 

2 

676!4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1498! 

1 6.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

< 

4 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

4 

-  i 

2 

j 

t 

ABC 

341 

•599210 

1 

676 1 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

14981 

16.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

t 

1 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

• 

-  2 

; 

2 

2 

A8C 

342 

j  599211 

i 

67614A48! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1498*! 

16.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

i 

j 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

; 

•  t 

i 

» 

i 

ABC 

343 

*1599212 

4 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

149$! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

( 

i 

;  2 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

• 

-  i 

; 

2 

i 

ABC 

351 

*622375 

1 

700! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1512! 

16.0! NONE 

*!H$ 

GREENVILLE! 

1980 

i 

; 

4  4 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

; 

i 

Aec 

706 

1613859 

4 

676! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1498! 

17.0 '.NONE 

!HS 

GREENVILLE! 

1979 

2 

2 

2  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

i 

2 

ABC 

4019 

1594700 

i 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

; 

1648*! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  * 

1978 

; 

; 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

; 

i 

ABC 

4028 

1594701 

! 

696! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

U.OINONE 

•ho 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

! 

2 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

.  j 

J 

i 

! 

ABC 

403B 

•594702 

2 

696S4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

16481 

16. ol NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

; 

4 

!  « 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  i 

i 

i 

! 

* 

Aec 

4049 

1 594703 

j 

696! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1648! 

16.0! NONE 

Iho 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

; 

2 

«  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

4 

-  i 

; 

« 

2 

! 

ABC 

4050 

•594704 

j 

696 !4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1648! 

16.0! NONE 

•ho 

ST. 

LOUIS  1 

1978 

! 

i 

2 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  ; 

t 

• 

! 

! 

ABC 

406e 

*594705 

1 

696! 4A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1648! 

16 .0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

; 

i 

!  ! 

200.0* 

35-0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC 

4079 

1594706 

i 

696!4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.0! NONE 

•  mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

I 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ABC 

408B 

1594707 

! 

696! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  | 

1978 

* 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

i 

i 

ABC 

409B 

1594708 

1 

696J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.ol NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  i 

197e 

i 

! 

! 

i  s 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

i 

ABC 

4103 

1594709 

1 

696 1 4  A45 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16. 0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

• 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

f 

-  i 

! 

I 

! 

i 

ABC 

4118 

1594710 

! 

69614A48* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1 648 1 

U.OINONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

i 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

! 

ABC 

4128 

1 594711 

1 

696! 4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 64  8 1 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ( 

1«78 

! 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

i 

! 

! 

ABC 

413B 

1594712 

2 

696! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1648!* 

16. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

I 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

! 

A8C 

4148 

1594713 

2 

696!4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

2 

i 

j  2 

200.0! 

35.01 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

APC 

4159 

1594714 

! 

696! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

16.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

1 

ABC 

4168 

1594715 

1 

696I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 648 1 

16. Ot NONE 

!no 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

1 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

ABC 

417B 

1594716 

! 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

2 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

ABC 

4189 

! 594717 

! 

69614A431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1648! 

16.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

I 

! 

I 

| 

ABC 

4199 

1594718 

I 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16481 

16 .0 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

2 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

2 

i 

« 

ABC 

4208 

1594719 

1 

69614A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1648! 

16.0! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS  i 

1976 

i 

1 

j 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

4 

-  i 

! 

i 

! 

! 

ABC 

421 B 

1594720 

i 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

1 6. 0 ! NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS  t 

1978 

! 

2 

1* 

I  * 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

2 

! 

! 

j 

ABC 

4228 

*1594721 

1 

69614A4S1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

16.0! NONE 

!no 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

2 

i 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

4 

-  ! 

! 

» 

! 

i 

ABC 

4239 

1 594722 

! 

696 ! 4 A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1648! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

; 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

4 

-  i 

i 

! 

! 

! 

ABC 

4248 

*1594723 

I 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

16481 

u.oInone 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

2 

1 

2  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

.  i 

1 

i 

! 

i 

Aec 

4258 

1 594724 

1 

696 1 4A48 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648*! 

16. oi NONE 

Iho 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

; 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

ABC 

426B 

1594725 

! 

69614A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

16. ol HONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  j 

! 

! 

! 

ABC 

4278 

1594726 

! 

69614A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 64  8 1 

16.0! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

; 

I 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

{ 

i 

ABC 

4289 

! 594727 

! 

696! 4A481 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

U.OINONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

.  i 

! 

! 

I 

! 

APC 

4298 

1594728 

1 

696! 4A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1648! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ABC 

430B 

1594729 

J 

696J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

U.OINONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1978 

! 

! 

) 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

] 

1 

! 

ABC 

4313 

1599213 

! 

69624A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

U.OINONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

I 

! 

! 

! 

ABC 

4326 

1599214 

I 

69614A48! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

U.OINONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  | 

1978 

! 

! 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

1 

! 

ABC 

433B 

1599215 

1 

69614A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1643! 

U.OINONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

1 

ABC 

4348 

1599216 

l 

696! 4A431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1648! 

U.OINONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

{VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINI-1 

//////////////// !TD! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 
►REBUILT! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


695 


ENCR! 

j 

! VTCC !  DIMENSIONS 

! DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH¬ 

!  V  E  S  S  E  L 

DXSTS  OPERATOR 

| 

NET 

!CODE!LEN6TH!BRDTM!  ! 

i 

EST 

CARGO  HANDLING 

CAtlTDMCliT 

!  S  ! OPERATING 

!  COAST 

i 

REG IS- 
TER 

!**•*!  RE6.  !  KcG«!LUAD”! 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

vakou  : 

////////! 

FIXED 

POINT 

cQUIPncNT 

LINE-1 

!TC!  BASE 

! AO!  LIHE-1 

YEAR 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  GUARO 

i 

TON¬ 

!PA6E!  OVER-JOVER” 

»/////! 

HORSE! 

PASS¬ 

!  (LIGHT) 

////////////////! TD! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

t 

NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL 

SLIGHT! 

POVER! 

ENGERS 

i 

(FEET) 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

♦REBUILT 

!  j  i  i  i  i  i  •  ;  i 

!  j  ii  i  |  i  i  i  i 


(29)  PEAVEY  BARGE 

LINES  ! 

(CONTINUED)! 

j 

i 

i  < 

i  i 

1 

2 

i 

i 

i 

t 

i 

2 

• 

2 

2 

2 

i 

2 

i 

ABC  4358 

! 599217 

j 

i 

i 

696i4A48! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35. 0*! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

I 

16465 

1 6. ol NONE 

i 

!  HO 

ST-  LOUIS  1 

2 

1978 

ABC  4368 

1599218 

i 

{ 

i 

696UA48! 

■  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

> 

1648! 

16.ol NONE 

i 

!M0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978 

ABC  4378 

! 5^9219 

i 

i 

j 

696?  4A48 1 

2  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

I 

1648! 

16. ol NONE 

Imo 

1 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1978 

ABC  4388 

•599220 

i 

i 

i 

696*1 4A48! 

t  2 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

J 

1648! 

16.0! NONE 

2 

!  MO 

2 

ST.  LOUIS  ! 

2 

1978 

ABC  4398 

1599221 

i 

t 

« 

6°6! 4A48! 

2  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

« 

« 

1646! 

16.0! NONE 

I 

•HO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978 

ABC  4408 

1599222 

i 

i 

i 

69614A48! 

!  • 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

l 

i 

1648! 

16.0! NONE 

i 

i  MO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978 

ABC  4418 

1599223 

i 

j 

; 

69614A481 

;  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

■ 

1648*. 

“  ! 

16.0 ! NONE 

i 

!  MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1978 

ABC  4428 

•599224 

i 

! 

j 

69614A48! 

2  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

■ 

1648! 

16.0! NONE 

2 

!  MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1978 

A8C  8048 

•598146 

j 

t 

i 

696! 4A43! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

i 

• 

1672* 

19.1 ! NONE 

i 

!KS 

j 

GREENVILLE! 

2 

1978 

ABC  8058 

*1598149 

l 

t 

i 

69(1 4A48' 

i  2 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

j 

i 

1672! 

19.1 • NONE 

i 

•MS 

2 

GREENVILLE! 

i 

1978 

ABC  8068 

•598150 

j 

2 

« 

696! 4A48! 

i  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

i 

« 

1672! 

19.1! NONE 

ins 

i 

GREENVILLE! 

j 

1978 

ABC  807B 

•598394 

j 

1 

2 

696!4A4si 

i  i 

200.0! 

200.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

j 

i 

1672! 

19.1! NONE 
* 

ins 

2 

GREENVILLE! 

i 

1978 

ABC  8088 

•598395 

! 

i 

i 

69614A4S! 

«  « 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

2 

2 

1672! 

19.1 ! NONE 

i 

•MS 

2 

GREENVILLE! 

2 

1978 

ACO  136 

1558243 

! 

2 

1 

34214A48*! 

f  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

i 

i 

1500! 

16.0SN0NE 

2 

*!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

2 

1974 

ACO  137 

•558244 

i 

j 

i 

342S4A48! 

1  1 

19S.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

i 

* 

1500! 

16.0! NONE 

i 

!  MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1974 

ACO  138 

1558245 

( 

i 

l 

34214A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

; 

i 

isooi 

16. oi NONE 
! 

Imo 

i 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1974 

ACO  139 

•558246 

! 

! 

( 

34214A48! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

i 

! 

150ol 

1 6.0! NONE 

i 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

2 

1974 

ACO  140 

1558247 

i 

! 

i 

34214A48! 

•  • 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

j 

» 

1500! 

16.01N0NE 

i 

IMO 

2 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1974 

ACO  141 

1558248 

! 

i 

! 

34214A48! 

i  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

; 

i 

1500! 

1 6 .ol NONE 

2 

•MO 

2 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1974 

ACO  142 

1558249 

! 

« 

« 

34214A48! 
i  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

t 

; 

1500! 

16.0! NONE 
! 

!H0 

; 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1974 

ACO  143 

•558250 

i 

; 

! 

34214A48! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

t 

; 

1500! 

16.0! NONE 
* 

•MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1974 

ACO  144 

i 558251 
! 

1 

{ 

34214A48! 

•  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

• 

! 

2 

1500! 

16 .0 1  NONE 

i 

•MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1974 

ACO  145 

1558252 

! 

» 

1 

34214A48*! 

t  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1,01 

— 

! 

! 

1500! 

-  ! 

16.0! NONE 

i 

•HO 

! 

ST.  LOUIS  i 
! 

1974 

ACO  ISO 

1641758 

! 

! 

1 

342!4A4«i 

2  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0* 

” 

i 

; 

1500! 

16.01N0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

C  62 

1272771 

! 

! 

! 

742! 4 A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

3.0! 

2.0! 

i 

! 

1360! 

37.0S40  TON  CRANE 
• 

!LA 

! 

VACHERIE  ! 

i 

1956 

CA  501 

1613441 

! 

1 

1 

88214A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1475*! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON  • 

2 

1979 

CA  502 

1613442 

1 

1 

1 

882I4A41! 

2  ; 

195*0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

« 

1475! 

18.01N0NE 

! 

!  XL 

i 

ALTON  *! 

! 

1979 

CA  503 

1613443 

1 

• 

882! 4A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

j 

i 

!475i 

18.0! NONE 

1 

8  XL 
! 

ALTON  ! 

i 

1979 

CA  504 

1613444 

1 

i 

1 

88214A41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1475*! 

18.0SN0NE 

! 

!  IL 

I 

ALTON  I 

! 

1979 

CA  505 

1613445 

j 

! 

! 

66214A41! 

;  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

j 

i 

1475! 

-  ! 

18.0! NONE 

i 

!IL 

• 

ALTON  • 

2 

1979 

CA  S06 

1613446 

1 

1 

! 

862! 4A41 1 
i  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

147S! 

-  i 

1 5.0! NONE 
• 

iiL 

! 

ALTON  ! 

( 

1979 

CA  507 

1613447 

1 

! 

2 

882i 4A41 1 
:  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

1 

1475! 

-  ! 

18.ol NONE 
! 

!  I L 

1 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  508 

1613448 

1 

i 

i 

882! 4A41 i 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1475! 

-  ! 

18. Qi NONE 
; 

IIL 

J 

ALTON  ! 

2 

1979 

CA  509 

1613449 

1 

! 

2 

88214A41! 

2  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

1 

14751 

-  i 

16. 0! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  1 

! 

1979 

CA  510 

1613450 

! 

i 

! 

88214A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1475! 

-  ! 

18.0INONE 

! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  511 

1613451 

1 

f 

1 

88214A411 
t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

i 

i 

1475! 

-  ! 

18.01NONE 

! 

!IL 

! 

ALTON  ! 

1979 

CA  512 

1613452 

! 

! 

S 

88214A41  !* 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

i 

1475! 

-  i 

18-0! NONE 

1 

!  XL 
! 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  513 

1613453 

1 

j 

! 

88214A41! 

1  ! 

195.0! 

195-Q! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

t 

i 

H7S| 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  514 

1613454 

i 

I 

552 I4A41 I 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

< 

i 

1475! 

-  ! 

18. 0! NONE 
! 

!  IL 

i 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  515 

*1613455 

1 

! 

1 

88214A41 ! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1475! 

-  ! 

18.0 ! NONE 

2 

iiL 

2 

ALTON  ! 

t 

1979 

CA  516 

1613456 

1 

! 

1 

88214A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

j 

i 

1475! 

-  ! 

18.0! NONE 

• 

i  il 
! 

ALTON  ! 

2 

1979 

CA  517 

1613457 

t 

« 

i 

88214A41I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35,0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1475! 

-  ! 

18. 0! NONE 

i 

!  IL 

i 

ALTON  ! 

j 

1979 

CA  518 

1613458 

! 

! 

! 

88214A41! 

!  ( 

195.01 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

{ 

1475! 

-  t 

18.0! NONE 
! 

iiL 

! 

ALTON  *! 

i 

1979 

CA  519 

1613459 

1 

! 

1 

682S4A41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

» 

i 

1 475  i 
-  ! 

18.02N0NE 

! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  520 

1613460 

1 

! 

! 

88214A41 l 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

• 

! 

1475! 

-  ( 

16.0! NONE 
! 

1  IL 
! 

ALTON  ! 

! 

1979 

CA  521 

1624844 

! 

1 

! 

8821 4A41 1 

;  j 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

! 

! 

1475! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
t 

8  XL 

1 

ALTON  ! 

! 

1980 

CA  522 

1624845 

1 

! 

1 

662 1 4A41 j 

1  f 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1475! 

.  j 

18.0! NONE 
! 

8  IL 
! 

ALTON  ! 

! 

1980 

CA  523 

1624846 

1 

! 

882I4A41! 

1  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

t 

i 

1475! 

-  5 

18.0! NONE 
! 

!!L 

1 

ALTON  1 

! 

1980 

CA  524 

1624847 

I 

1 

! 

882I4A41! 

1  1 

195.0! 
195. Cl 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

\ 

* 

1475! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

! 

1980 

CA  525 

1624848 

1 

1 

I 

88214*41} 

t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

1475! 

-  ! 

1 8. 0! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  | 

1 

1980 

CA  526 

1624849 

1 

1 

1 

88214A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

1**5! 

-  1 

16.0! NONE 

1 

!  I L 
( 

ALTON  ! 

! 

1980 

CA  527 

1624850 

1 

1 

1 

882I4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

1475! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

I 

ALTON  ! 

I 

1980 

CA  528 

1624851 

1 

1 

I 

88214A41I 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

14751 
-  1 

1 8. 0 ! NONE 
! 

S  XL 
! 

ALTON  1 

l 

1980 

CA  529 

1624852 

1 

! 

1 

68214441 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

! 

1475! 

-  ! 

18.0! NONE 

1 

IIL 

! 

ALTON  i 

1 

1980 

I  I  !  I  !  !  I  i  !  I  I  I 


I 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


696 


ENGRf 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

5VTCC5  DIMENSIONS  5 DRAFT! 
NET  5  CODE! LENGTH!  3ROTK5  ! 

RE6 IS**!  ***•!  RES.  5  REG.  SLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  * 
TON-  !PAGE!  OVER-! OVER- !/////! 
NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  E8UIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  £  L 
•S  SOPERATING 
!TC!  BASE 

•AO!  LINE-1 
!TD! ////////// 
!EE!  LINE-2 

!  ! 

2  2 

i  YEAR  i 

!  BUILT  ! 

I  OR  ! 

{•REBUILT! 

(29)  PEAVET  BARGE  LINES 

;  j 

i  ; 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

« 

j 

t 

2 

< 

(CONTINUED] 

!  i 

{ 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

CA  530 

! 62*353 

882! *A*1 j 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1*75* 

18*0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

;  i 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  { 

i 

2 

CA  531 

! 62*65* 

882  !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18*0! NONE 

!IL  ALTON 

•  1980 

*  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

2 

CA  532 

‘62*855 

682! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75* 

18-0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

* 

;  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

< 

! 

CA  533 

*62*856 

362 !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

•  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i' 

2 

CA  53* 

*62*857 

882! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18-0IN0NE 

!IL  ALTON 

i  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

t 

CA  535 

•62*858 

882!*A*1 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*75! 

18-0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

•  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

i 

CA  701 

‘62*819 

883!  *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

1 8-05N0NE 

!IL  ALTON 

•  1980 

i  j 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  i 

! 

i 

CA  702 

‘£>2*520 

883 ! *A*1 ■ 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1*50! 

18-O‘NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1-6* 

•  i 

• 

• 

CA  703 

•62*821 

883  !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

13.0*N0NE 

*.IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

CA  70* 

! 62*822 

883  !*A*1 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18.01N0NE 

! IL  ALTON 

•  1980 

i  < 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  i 

i 

l 

CA  705 

■  62*823 

883!*A*1 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18-0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

i  » 

19S.0! 

35-0! 

1.6! 

-  i 

• 

2 

CA  706 

‘62*82* 

883! *A*1 5 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1*50* 

18.05N0NE 

!IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195.0! 

35.01 

1-6! 

-  j 

t 

i 

CA  707 

•62*825 

883! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1*50! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195-0! 

35.0* 

1.6! 

-  i 

; 

t 

CA  703 

•62*826 

883! *A*1 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50* 

18-0  SHONE 

! IL  ALTON 

•  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1 

CA  709 

•62*827 

883!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18-0! NONE 

•IL  ALTON 

•  1980 

■  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

.  i 

• 

i 

CA  710 

562*828 

883!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18-0! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

i 

CA  711 

*62*829 

883!*A*1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

i  1980 

i  i 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  i 

t 

» 

CA  712 

562*830 

883!*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

i 

i 

CA  713 

562*831 

883 ! *A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18.0 ! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

t  t 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  i 

< 

i 

CA  71* 

•62*832 

683!*A*1 j 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1*50! 

1 8-0! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

CA  715 

562*833 

883! *A*1 5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*50! 

18-0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

! 

5  5  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1018 

5613*11 

950!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550* 

18.0! NONE 

!Il  ALTON 

!  1980 

; 

5  5 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

CA  1028 

•613*12 

950  !*A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0JN0NE 

‘IL  ALTON 

•  1980 

t 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

; 

CA  1036 

*613*13 

950!*A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

5 

5  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

CA  10*8 

•613*1* 

5  950! *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8-0! NONE 

!IL  ALTON 

l  1980 

; 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

! 

CA  105B 

5613*15 

5  950  J  *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

I  1980 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1068 

5613*15 

5  950!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0'NONE 

!  IL  / LTON 

I  1980 

J 

5  !  5 

200.0* 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

CA  1078 

5613*17 

5  95  0! *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! IL  ALTON 

1  1980 

! 

!  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1083 

5613*18 

!  9505  *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

l 

5  !  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  1093 

5613*19 

5  950!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

»  1980 

5 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

J 

CA  1108 

5613*20 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

! XL  ALTON 

I  1980 

! 

!  !  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

CA  1113 

5613*21 

!  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 J  NONE 

ilL  ALTON 

!  1980 

; 

5  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

i 

l 

CA  1128 

5613*22 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

1 8. 0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

5 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

I 

CA  1138 

5613*23 

i  95oj  *A*1 5 

200.01 

35.0* 

9.0! 

- 

1550! 

1 8-0! NONE 

IIL  ALTON 

1  1980 

5 

5  1  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

j 

| 

CA  11*8 

5613*2* 

•  950  5  *A*1 ! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

1550! 

1 8-0! NONE 

!!l  ALTON 

J  1980 

5 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

I 

CA  1158 

1613*25 

5  9501 *A*1 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

18. oS  NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

5 

5  !  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1163 

5613*26 

5  950! *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9-0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

5 

5  !  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

CA  1178 

*613*27 

5  950! *A*1 } 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01N0NE 

!IL  ALTON 

!  mo 

i 

5  5  ! 

200.0! 

35.0* 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  1188 

5613*28 

!  950! *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

i 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  1198 

5613*29 

5  950! *A*1 5 

200.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON 

!  1980 

; 

!  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

J 

CA  1208 

j  61 3*30 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

j 

!  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1218 

5613*31 

5  950!*A*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NOME 

IIL  ALTON 

J  1980 

{ 

■  t  ; 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

CA  1228 

•613*32 

!  950!*A*1 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

1 IL  ALTON 

!  1980 

i 

5  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

l 

! 

CA  1238 

•613*33 

5  950!*A*11 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550* 

19.0! NONE 

!  IL  ALTON 

1  1980 

! 

!  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  12*8 

•613*3* 

*  950 1 *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 ! NONE 

IIL  ALTON 

!  1980 

i 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1258 

5613*35 

i  950! *A*1 5 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0INONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

i 

5  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

j 

CA  1268 

5613*36 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1550! 

18.0! NONE 

ilL  ALTON 

l  1980 

» 

!  5  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

CA  1278 

5613*37 

•  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18- 0! NONE 

•IL  ALTON 

!  1980 

! 

5  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  1268 

5613*36 

5  9505AA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-OJNONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

i 

!  5  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1  298 

5613*39 

*  950!  *A*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

ilL  ALTON 

l  1980 

J 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

; 

CA  1 308 

5613**0 

!  950! *A*1 i 

200.0! 

35.0! 

9.0*. 

- 

1550! 

18. ol NONE 

ilL  ALTON 

!  1980 

i 

5  5  5 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

i 

CA  1310 

562*859 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18*0! NONE 

ilL  ALTON 

!  1980 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1323 

•62*860 

5  950! *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

J 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1338 

562*861 

!  950!  *A*1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1980 

i 

i 

•  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

i 

i 

-  i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

; 

i 
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ENGR* 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

‘CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  * 

a 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENGTHIOPOTH! 

j 

j 

a 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  {OPERATING  i 

j 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  !PA6E! 

OVER”! OVER-!/////! 

MORSE! 

PASS-  * (LIGHT) !//////////////// 

!T0 !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

•  NA6E  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  **REBUILT! 

(29)  PEAVET  BARGE  LINES 

i 

i 

i 

!  !  1 

!  1  ! 

!  !  1 

» 

» 

« 

i 

j 

j 

i 

i 

■ 

a 

a 

i 

! 

« 

a 

i 

» 

j 

i 

i 

i 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

i 

i 

i 

‘ 

a 

i 

a 

CA  1 340 

1624862 

!  95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-» 

1550! 

18.01N0NE 

!IL  ALTON 

1980  ! 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

a 

a 

a 

CA  1 35B 

1624863 

!  95054A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1550! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

1980  i 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

_  t 

a 

j 

! 

CA  1363 

•625016 

i  9S014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1550* 

18.0! NuNE 

•IL  ALTON 

1980  • 

i 

j  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

a 

a 

a 

CA  1373 

1625017 

!  95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

•  IL  ALTON 

1980  • 

i 

i  t  > 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

a 

!  ! 

i 

CA  1368 

1625018 

1  95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18-0! NONE 

•IL  ALTON 

1980  ! 

t 

!  !  ! 

200.0! 

35-0! 

1.6! 

! 

-  i 

a 

a 

CA  1398 

1625019 

!  95054A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 8 . 0! NONE 

!IL  ALTON 

1980  ! 

i 

•  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

« 

CA  1408 

1625020 

!  950! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16.0! NONE 

!  IL  ALTON 

1980  ! 

i 

;  I  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  i 

a 

! 

a 

CA  3018 

1624834 

1  92654A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

!  IL  ALTON 

1930  • 

! 

i  i  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  ! 

a 

a 

a 

CA  3028 

1624835 

!  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18. ol NONE 

•IL  ALTON  ! 

1980  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

a 

•  1 

i 

CA  3038 

1624836 

!  926! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

155oj 

18.0! NONE 

! IL  ALTON  ! 

1980  ! 

i 

!  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 

a 

CA  304B 

1624837 

!  926J4A4H 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

1980  *! 

| 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

a 

a 

! 

CA  3053 

•624833 

!  926I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

18-0! NONE 

•IL  ALTON 

1980  ! 

i 

•  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

a 

a  a 

a 

CA  306B 

1624839 

!  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1 5501 

18.0! NONE 

ilL  ALTON  ! 

1980  *1 

i 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

a 

i 

CA  3073 

1624840 

!  92614A41! 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

I  XL  ALTON 

1980  ! 

i 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

a 

a 

CA  308B 

•624841 

•  926J4A41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

1980  ! 

i 

!  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

—  i 

a 

a 

i 

CA  309B 

1624842 

!  92614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON 

1980  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

a 

a 

; 

CA  3103 

1624843 

•  926 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

ilL  ALTON 

1980  j 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

a 

i 

CBL  4018 

j  61 4991 

1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

164S! 

14.9! NONE 

•IL  ALTON 

1978  ! 

i 

i  a  i 

203.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

i 

a 

CBL  402B 

!  61 4992 

!  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

14.9! NONE 

! IL  ALTON 

1978  ! 

{ 

!  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

a 

a 

I 

CBL  4039 

1614993 

•  908J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1645! 

14.9! NONE 

•IL  ALTON 

1979  ! 

! 

!  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

a 

a 

a 

DS  28 

1541962 

!  971 ! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

16. 0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

1972  • 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1-5! 

-  i 

a 

a 

j 

OS  30 

•541963 

•  971 ! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1629! 

16.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1972  • 

i 

•  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

a 

! 

! 

PV  90SLB 

1610990 

1  91 7 !  4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

16.0! NONE 

•IL  ALTON 

1979  » 

! 

i  i  • 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

a 

a 

! 

PV  909LB 

1610991 

!  917! 4A41 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

16.0! NONE 

ML  ALTON 

1979  ! 

a 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

a 

! 

i 

PV  91 OLB 

i 610992 

!  91714*41! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

16.0! NONE 

ML  ALTON 

1979  • 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

a 

! 

i 

PV  91 1  LB 

1610993 

!  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.0  j 

- 

1640! 

16.0! NONE 

!IL  ALTON 

1979  • 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

•  ■ 

i 

! 

PV  912L9 

1610994 

!  91 7 ! 4A41 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

1 6.0! NONE 

•IL  ALTON 

1979  ! 

! 

•  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

a 

! 

! 

PV  913L8 

161099S 

!  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

16.0*!  NONE 

ML  ALTON 

1979  ! 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

a 

! 

! 

PV  914LB 

1610996 

•  91714A411 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

• 

1640! 

16.0! NONE 

ML  ALTON 

1979  ! 

i 

1  1  ! 

200.1! 

35.1* 

1.6! 

-  ! 

* 

! 

! 

PV  9 1 5LB 

1610997 

•  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.01 

- 

1640! 

1 6.0! NONE 

!IL  M.ION 

1979  • 

i 

•  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

a 

! 

PV  916LB 

1610998 

1  91714A41! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

16. 0! NONE 

ML  ALTON 

1979  ! 

j 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

-  j 

i 

! 

j 

PV  917LB 

1610999 

•  917J4A41* 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1640! 

1 6.0! NOME 

! IL  ALTON 

1979  ! 

j 

i  j  j 

200.1! 

35-1! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

PV  201 PL8 

1 542094 

}  1 1 1214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

ilL  ALTON 

1972  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1,5! 

-  t 

a 

! 

i 

PV  2O2FL0 

1542095 

1  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

1972  • 

! 

•  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

PV  203FLB 

1542096 

!  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

1972  | 

t 

!  1  ! 

200.0! 

J5.0! 

1.5! 

-  i 

1 

j 

! 

PV  204FL8 

1542097 

1  1 1 12! 4A41 { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0!  NONE 

ML  Al  TON 

1972  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

a 

PV  205fLB 

1542098 

1  1 1 1 21 4*41 i 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

ML  ALTON 

1972  • 

l 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

j 

a 

a 

PV  206FL8 

1 542C99 

!  111214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

2 1 ■ 0! NONE 

ilL  ALTON 

1972  • 

i 

1  1  1 

200.0! 

35.0) 

1.5! 

-  ! 

a 

a 

! 

PV  207FL3 

*1542100 

1  1 1 1 214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

!IL  ALTON 

1972  ! 

5 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  i 

\ 

I 

! 

PV  208FL8 

1542101 

!  1112I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0J 

- 

1665! 

21 .0 {NONE 

ML  ALTON 

1972 

j 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  j 

a 

! 

! 

PV  209FL8 

1542102 

!  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

!IL  ALTON 

1972 

j 

1  1  • 

200.0! 

35.0! 

1,5! 

-  ! 

a 

! 

! 

PV  210FLD 

1542103 

i  11 1 214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

ML  ALTON 

1972 

1 

!  !  I 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

i 

PV  211FL8 

1542104 

1  1 11214A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.01N0N5 

!  X  L  ALTON 

1972  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

i 

! 

! 

PV  212FL8 

1542105 

1  111  2  !4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

ML  ALTON 

1972 

j 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1 

PV  213FL8 

i 542106 

!  1 1 1 2  J4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.01N0NE 

!IL  ALTON 

1972  ! 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

PV  214FLB 

1542107 

!  1112I4A41) 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

ML  ALTON 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

PV  215FLB 

1542108 

1  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 . 0! NONE 

i XL  ALTON 

1972 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

PV  216FLB 

1542109 

1  111214A4U 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

1972  ! 

f 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

! 

PV  217FL0 

1542*10 

1  1 11214*41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0 ! NONE 

!IL  ALTON 

1972  ! 

| 

!  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.51 

•  i 

! 

! 

! 

PV  218FLB 

1542111 

1  1112J4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.0! NONE 

!IL  ALTON 

1972  ! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

PV  219FLB 

1542112 

!  Ill 2I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

1972  ! 

! 

!  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

PV  220FLB 

1542113 

1  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0! NONE 

!IL  ALTON 

1972  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

PV  221FL8 

1542114 

!  111214*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21 .0 ! NONE 

ML  ALTON 

1972  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

PV  222FLB 

1542*15 

!  111214*4!! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1665! 

21.01N0NE 

ML  ALTON 

1972  ! 

l 

! 

1 

!  1  ! 

!  !  1 

l  !  ! 

200.0! 

! 

t 

35.01 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

2 

! 

1 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


i  COAST 
•  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCC  l  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  NET  {CODE! LENGTH! BPDTH!  i  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

■! REGIS"!**** 1  REG.  !  REG. ! LOAD-!  1  CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ‘////////I  POINT  I  LINE-1 

!  TON-  tPAGE !  OVER”! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT!  POWER!  EKGERS  !  (FEET)!  LINE” 2 


‘VESSEL 
!S  JOPERATING 
!TC!  BASE 
•AO!  LIME-1 
/‘TO!////////// 
!EE!  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN6R! 

. 

•VTCC 

t 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

♦CAPACITY! 

HIGH-  ! 

i  v 

E  S  S  E  L 

i  j 

OISTi 

OPERATOR 

NET  'CODE 

1LEN6TH*  8RDTH! 

t 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING 

j  i 

REGIS-!**** 

!  COAST 

TER  !  SEE 

//////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

•  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

•  GUARD 

TON-  ‘PAGE 

0VER-10VER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I//////////////// 

!T D!////////// 

!  OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

power! 

EH6ERS  ! 

(fEET)!  LINE-2 

SEE! 

line-2 

!*REBUILT! 

(29)  PEAVEY 

9AR6E  LINES 

! 

i 

i 

t 

; 

i 

• 

l 

t 

« 

i 

| 

« 

1 

j 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

t  i 

i  i 

!  I 

(CONTINUED) I 

j 

! 

! 

j 

PV 

338FL6 

1552175 

73814A41 

200.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1973  1 

1 

! 

20C.O! 

35.0! 

1-6! 

» 

-  i 

! 

! 

1  ! 

PV 

339FL8 

! 552176 

73814A41 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

•  1973  ! 

t 

1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

PV 

340FL8 

1552177 

738! 4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1669! 

18.1 ! NONE 

!  IL 

ALTON 

'  1973  ! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

> 

-  i 

! 

i 

1  1 

PV 

341FL0 

1552178 

73814A41 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

iiL 

ALTON 

•  1973  1 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

{ 

{ 

!  ! 

PV 

342FLB 

1552179 

73814A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

13. 1 i NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1973  1 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

PV 

343FL8 

1552180 

!  73814A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1669! 

13*1! NONE 

IIL 

ALTON 

1  1973  ! 

♦ 

; 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  » 

) 

I 

1  1 

PV 

344FLB 

! 552131 

73814A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669!* 

18.1 ! NONE 

IIL 

ALTON 

l  1973  I 

| 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

« 

! 

I  ! 

PV 

345FL9 

1552182 

738I4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1 669  5 

13.1! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

i 

* 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

i 

! 

i  * 

PV 

346FL3 

1552133 

738J4A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 i NONE 

IIL 

ALTON 

•  1973  ! 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

!  • 

PV 

347 FL8 

1552184 

73814A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1669! 

18.1 ! NONE 

IIL 

ALTON 

1  1973  I 

i 

t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

‘ 

-  i 

t 

« 

i  i 

PV 

3949FL 

1552135 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.i!none 

•IL 

ALTON 

!  1973  ! 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  i 

i 

i 

!  1 

PV 

3950f L 

! 552136 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 524  i 

18.1! NONE 

•  XL 

ALTON 

!  1973  ! 

j 

■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

i 

!  ! 

PV 

3951 FL 

1552137 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

1524*! 

18.1! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1973  ! 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

!  ! 

PV 

3952FL 

1552138 

!  698J4A41 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

!IL 

ALTON 

1  1973  1 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

j 

i 

!  ! 

PV 

3953  FL 

5552139 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 j  NONE 

iiL 

ALTON 

!  1973  ! 

j 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

» 

!  ! 

PV 

3954FL 

1 552140 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1  '.NONE 

!IL 

ALTON 

•  1973  ! 

• 

; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

i 

2 

!  ! 

PV 

3955FL 

1552141 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1524! 

18.1! NONE 

•XL 

ALTON 

!  1973  ! 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

i 

i 

!  • 

PV 

3956FL 

1552142 

•  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

1524! 

18.1! NONE 

!IL 

ALTON 

•  1973  ! 

i 

j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

i 

i  t 

PV 

3957FL 

1552143 

>  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

j 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

j 

• 

1  ! 

PV 

3953FL 

1552144 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1*  NONE 

•IL 

ALTON 

1  1973  • 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

! 

! 

!  ! 

PV 

3959FL 

1552145 

69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1973  • 

1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

**  i 

! 

| 

i  i 

PV 

3960FL 

1552146 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

•IL 

ALTON 

!  1973  • 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

i 

1  ! 

PV 

3961 FL 

1552147 

•  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 JNONE 

!  IL 

ALTON 

!  1973  ! 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

PV 

3962  FL 

1552148 

!  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 ! NONE 

•IL 

ALTON 

•  1973  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

•  ! 

PV 

3963FL 

1552149 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524* 

18.1! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1973  • 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3964  FL 

1552150 

!  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

!  XL 

ALTON 

!  1973  • 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3965FL 

•552151 

•  69314A41 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 ! NONE 

£  XL 

ALTON 

•  1973  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

> 

i 

!  ! 

PV 

3966  FL 

1552152 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 !NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

PV 

3967FL 

1552153 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1 ! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

! 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

(  I 

PV 

3968FL 

1552154 

•  69814A41 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

£  XL 

ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  f 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3969FL 

1552155 

1  6981  U41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.11  NONE 

IIL 

ALTON 

1  1973  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

* 

!  ! 

PV 

3970FL 

1552156 

1  69814*41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.1! NONE 

!XL 

ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3971 FL 

1552157 

l  69814A41 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1524! 

16.11  NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I  ! 

PV 

J972FL 

1552158 

1  698I4A4' 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

16.1 (NONE 

IIL 

ALTON 

!  1973  ! 

1 

1  5 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1  ! 

PV 

3973FL 

1552159 

1  698!  4A4‘ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.11  HONE 

£  XL 

ALTON 

!  1973  1 

» 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

501 FL8 

1567729 

1  94514A4 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.71N0NE 

IIL 

ALTON 

1  1975  ! 

; 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  t 

! 

I 

!  ! 

PV 

502FLB 

*1  567730 

!  94514A4- 

200.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1975  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

PV 

503FLB 

1567731 

1  94514A4' 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! HONE 

!IL 

ALTON 

!  1975  I 

i 

1  1 

200.01 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

PV 

504FL9 

j  567732 

!  94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.71  NONE 

£  XL 

ALTON 

I  1975  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

506FL8 

1547734 

1  94514A4 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7J  NONE 

IIL 

ALTON 

J  1975  1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

507FLB 

1567735 

1  945 !  4A4' 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

IIL 

ALTON 

I  1975  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

548FLB 

1547736 

1  94514A4' 

200.01 

33.01 

9.0! 

- 

1679! 

19,71  NONE 

3  XL 

ALTON 

1  1975  ! 

1 

l  i 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

PV 

549FLB 

IS6V37 

1  94514A411 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1679! 

19.7! NONE 

IIL 

ALTON 

t  1975  1 

! 

1  1 

200.0! 

33.0! 

1.5* 

-  1 

! 

! 

!  1 

PV 

550FL8 

1567738 

1  9(S!4A4 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

14791 

19. 7! NONE 

IIL 

ALTON 

1  1975  1 

1 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I  ! 

PV 

5901FL 

1567739 

1  69814A41 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.61N0NE 

!  XL 

ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

PV 

3902FL 

1567740 

1  6981444- 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.61  NONE 

IIL 

ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

l 

!  ! 

PV 

5903FL 

1567741 

1  6981 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1536! 

19.6 1  NONE 

III 

ALTON 

1  1975  1 

1 

1  ! 

1 

195. C! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

i  i 

PV 

5904  FL 

1567742 

1  69814A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  1 

i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

t 

1  ! 

PV 

5905FL 

1567743 

1  69014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.61M0NE 

iiL 

ALTON 

1  1975  1 

1 

2  i 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

!  ! 

PV 

5906FL 

1567744 

i  69814A4 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

£  XL 

ALTON 

1  1975  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  * 

I 

1 

1  1 

PV 

5907FL 

1567745 

1  698J4A4- 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6! NONE 

iiL 

ALTON 

!  1975  ! 

1 

1  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

! 

1  ! 

PV 

5908  FL 

1567746 

1  69814*41 J 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

t536! 

19.6! NONE 

1  XL 

ALTON 

!  1975  ] 

1 

I  i 

! 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

•  i 

! 

! 

!  1 

PV 

5909IL 

1567747 

1  69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1536*1 

19.6! NONE 

IIL 

ALTON 

!  1975  l 

1 

1  .* 

! 

195.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

PV 

5910FL 

1567748 

1  69814A41! 

19J.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1536! 

19.6 (NONE 

ML 

ALTON 

I  1975  1 

1 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

1  ! 

i 

i 

1 

195.0! 

i 

33.0! 

! 

1 

1.4! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

I 

1 

J 

!  ! 

1 

1  ! 
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ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

•VTCCj  DIMENSIONS  'DRAFT! 
NET  !C0DE!L£NGTH!3RDTH!  ! 

ICAPACITY! 

i  i 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CAR60  HANDLING 

!  V  £  S  S  E  L  ! 
!S  'OPERATING  ! 

!  COAST 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 

FIXED  ! 
POINT  ! 

EQUIPMENT 

LINE-1 

!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 

YEAR 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

»  NUH8ER 

TON-  !PA4E !  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

<LIGHT) ! 
(FEET)! 

/////////////// 

LINE-2 

/ !TDl////////// ! 
SEE!  LINE-2  ! 

OR 

♦REBUILT 

j  !!!!!! 


!  •  •  i  «  i  i 


(29)  PEAVET 

BARGE  LINES  ! 

(CONTINUED)! 

i  i 

<  i 

j 

; 

i 

2 

■ 

1 

2 

1 

2 

j 

■ 

* 

i 

i 

PV  5911 FL 

! 567749 

i 

6  9  8 1  4A  41 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

2 

1536! 

-  i 

19.6 ! NONE 

j 

iiL 

1 

ALTON 

1975 

] 

PV  591 2 FL 

! 567750 

« 

698! 4A41 1 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

■ 

i 

1$36i 

-  i 

19.6! NONE 

i 

iiL 

i 

ALTON 

1975  ! 

i 

PV  5913FL 

! 567751 

i 

698l4A4ll 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.41 

- 

! 

2 

1536! 

-  i 

19.6 ! NONE 
j 

iiL 

i 

ALTON 

1975 

j 

PV  5914FL 

1567752 

i 

698!4A4ll 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

2 

1 536  j 

•  i 

19.6! NONE 
i 

iiL 

J 

ALTON 

1975  ! 

j 

PV  5974FL 

! 567753 

j 

698 1 4A41 1 

«  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

1536' 

-  i 

19.6  ! NONE 

i 

•XL 

i 

ALTON 

1975  ! 

j 

PV  5975 FL 

1567754 

i 

698!4A41! 
t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

j 

{ 

1536! 

•  i 

19.6! NONE 

t 

ill 

! 

ALTON 

1975  ! 

j 

PV  5976FL 

•567755 

t 

698UA41  !* 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

j 

2 

1536! 

-  i 

19. 6! NONE 

j 

!IL 

i 

ALTON 

1975  *! 

i 

PV  5977FL 

1567756 

t 

6981 4A41 ! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.4! 

- 

2 

2 

1536! 

-  ! 

19.6! NONE 

2 

in 

2 

ALTON 

1975  ? 

j 

PV  5978FL 

•567757 

i 

698! 4A41 • 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

* 

1536! 

-  i 

19.6! NONE 

i 

!1L 

i 

ALTON 

1975  • 

J 

PV  5979FL 

1 567758 

i 

69814A41 1 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

T  5362 

-  t 

1 9. 6 ! NONE 

i 

iiL 

ALTON 

1975  ! 

i 

PV  5980 FL 

1567759 

i 

698J4A41 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

1 5  36  j 
-  ! 

19.6! NONE 

i 

•XL 

i 

ALTON 

1975  i 
; 

PV  5981 FL 

1567760 

i 

69814A41! 

j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

« 

» 

1536! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

in 

i 

ALTON 

1975  1 
; 

PV  5982  FL 

1 567761 

t 

698l4A4ll 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

( 

i 

1536! 

-  i 

19.6! NONE 

l 

in 

2 

ALTON 

1975  ! 
2 

PV  5933FL 

15677*2 

i 

6981 4A41 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

1536! 

-  i 

19.6 !  NONE 

i 

in 

ALTON 

1975  1 
2 

PV  5984FL 

1567763 

2 

69814A41! 

i  « 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

j 

2 

1 536  i 

-  i 

19.61  NONE 

i 

in 

! 

ALTON 

1975  ! 

i 

PV  5985FL 

•567764 

69814A41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

1 536  j 

-  i 

19.6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  ! 
! 

PV  5986FL 

•567765 

i 

69814A41 i 

»  i 

195.0! 

195.0! 

3S.O! 

3S.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

2 

1 536 1 

-  t 

19.6IN0NE 

! 

•II 

! 

ALTON 

1975  ! 
2 

PV  5987FL 

1567766 

i 

698!4A4ll 

t  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

2 

1536! 

-  ! 

19.6'  NONE 
! 

•II 

2 

ALTON 

1975  i 
! 

PV  5988FL 

*'567767 

t 

698*!4A4ll 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

« 

2 

1536! 

-  i 

19.6 ! NONE 
! 

in 

2 

ALTON 

1975  ! 
1 

PV  5989FL 

1567768 

i 

69814A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1536! 

~  i 

1 9. 6! NONE 
» 

in 

• 

ALTON 

1975  1 
! 

PV  S990FL 

•567769 

i 

69814A41 ! 
!  • 

195.0! 

1  *»5-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

t 

i 

1536! 

-  2 

19.6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  • 
J 

PV  5991 FL 

1 567770 
! 

69814A41! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

2 

1536! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  • 
! 

PV  5992FL 

•567771 

2 

69814A41! 

»  2 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

{ 

i 

1536! 

-  ! 

19.61N0NE 

! 

(IL 

! 

ALTON 

1975  ! 
1 

PV  5993FL 

! 567772 

2 

69814A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  ! 
! 

PV  5994FL 

1567773 

i 

69814A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1536! 

-  i 

19.61N0NE 

! 

•IL 

! 

ALTON 

1975  ! 
! 

PV  5995 FL 

1567774 

! 

698! 4A41 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1536! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON 

1975  ! 
* 

PV  5996FL 

*567775 

! 

69814A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0* 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

15361 
-  1 

19.6 ! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  ! 

! 

PV  5997 FL 

1567776 

! 

69814A41! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

2 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  ! 
! 

PV  5998FL 

•567777 

1 

698I4A411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1536! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1975  • 
! 

PV  5999FL 

! 567778 

i 

69814441 1 

S  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1536* 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

IIL 

I 

ALTON 

1975  ! 

! 

PV  9915FL 

1615811 

1 

754 J4A41 1 

1  ! 

195.0! 

200,01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

1522! 

21 .OtNONE 

ML 

! 

ALTON 

1980  ! 

i 

PV  9916FL 

•615812 

t 

75414A41  • 

1  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

t 

1522! 

.  i 

21.0! NONE 
! 

IIL 

1 

ALTON 

1980  i 
! 

PV  9917FL 

1615813 

! 

75414A411 

1  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1522! 

-  ! 

21. OtNONE 
! 

IIL 

1 

ALTON 

1980  l 
| 

PV  9918FL 

1615814 

! 

754I4A41! 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1522! 

-  1 

21. OtNONE 

j 

ill 

! 

ALTON 

1980  ! 
2 

PV  9919FL 

1615815 

2 

75414A411 
!  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1522! 

-  ! 

21-0! NOME 
! 

IIL 

1 

ALTON 

1980  i 
! 

PV  9920FL 

1615816 

1 

75414A41 1 

1  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1522! 

-  i 

21. OtNONE 

i 

IIL 

1 

ALTON 

1980  ! 

! 

PV  9921 FL 

1615817 

I 

75414A411 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

! 

t522! 

-  ! 

21 . 0  j  NONE 
! 

ML 

t 

ALTON 

1980  ! 

! 

PV  9922FL 

1615818 

* 

7S4I4A41! 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

1522! 

-  i 

21.01  NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1980  ! 

! 

PV  9923FL 

1615819 

1 

75414A41 ! 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

i 

1522* 

-  ! 

21.0! NONE 

i 

IIL 

! 

ALTON 

1980  ! 

; 

PV  9924FL 

1615820 

1 

754! 4A41 1 
!  1 

195.0! 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

i 

1522! 

-  ! 

21 .0  j  NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON 

1980  i 
! 

TPC  101 

1547692 

i 

67914A48! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0) 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1518! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

!H0 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

! 

TPC  102 

1547695 

! 

67914A48! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1518! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST,  LOUtS 

1973  t 
! 

TPC  103 

1547694 

l 

67914A48! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

1518! 

-  * 

16.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

i 

TPC  104 

1547695 

! 

67914A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

j 

1518! 

-  ! 

16. OtNONE 

I 

1  MO 
! 

ST.  LOUIS 

1973  *! 

! 

TPC  105 

1547696 

1 

67914A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

1518! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

TPC  106 

1547697 

1 

679I4A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9,0! 

1.6! 

! 

i 

1518! 

-  ! 

16. OtNONE 
( 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

! 

TPC  107 

1547698 

1 

67914A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

i 

! 

1518! 

-  1 

16,0! NONE 
! 

!  MO 

1 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

\ 

TPC  138 

1506558 

i 

960I4A481 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■ 

! 

» 

1625! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

tOH 

! 

CLEVELAND 

1966  ! 

! 

TPC  148 

1 506559 
! 

96014A481 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

i 

1625! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

iOM 

! 

CLEVELAND 

1966  1 
! 

TPC  HB 

1297459 

! 

100514A481 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

! 

1634! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1965  ! 

1 

TPC  201 

1554629 

1 

7001 4A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

i 

1496! 

.  i 

IS. OtNONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS 

1974  ! 

1 

TPC  202 

1554630 

! 

70014A48I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1496j 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1974  l 
| 

TPC  204 

1554632 

! 

70014A43S 
!  ! 

195. OJ 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1496! 

-  I 

15. OtNONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS 

1974  ! 

1 

TPC  205 

1554633 

; 

700J4A481 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

2 

1496! 

•  2 

15. OtNONE 
! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS 

1974  ! 

I 

)I  !  !  !  j 

J  ! 


! 

! 


! 


1 


! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L 

, 

t 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENGTH18RDTH1 

i 

l 

* 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! 

OPERATING 

j 

» 

Ktfc.  *  K £ b • ! L 

T  t  A  K  » 

!  COAST 

1  TER  i  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  •  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

1  TON-  1  PAGE  1 

OVER”! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// 

! 

OR  ! 

!  NUMBER 

*  NAGE  !  IV  ! 

ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

{•REBUILT! 

£29)  PEAVET 

) 

i 

BARGE  LINES  ! 

!  !  ! 

i  j  j 

•  i  ! 

i  l 

t  i 

t  i 

! 

i 

• 

i 

t 

i 

2 

i 

j 

2 

i 

■ 

i 

! 

• 

j 

2 

i 

; 

t 

i 

(CONTINUED) ! 

!  1  1 

i 

i 

2 

2 

i 

2 

TPC  206 

>554634 

!  70014A4?: 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1496! 

15.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

i 

1974  ! 

t 

1  !  * 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

l 

i 

2 

i 

TPC  20? 

>554635 

!  70014A4 1 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

« 

1496! 

15.0!N0NE 

•HO 

ST.  LOUIS 

i 

1974  ! 

! 

1  •  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

t 

-  t 

; 

j 

» 

; 

TPC  203 

! 554636 

1  70014A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1496! 

1 5.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

i 

1974  ! 

t 

;  i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

2 

2 

TPC  209 

1554637 

1  70014A481 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1496! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

2 

1974  • 

i 

1  1  1 

195.0*  35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

j 

2 

i 

! 

TPC  210 

•554638 

1  70014A48* 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1496! 

15.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  • 

i 

;  i  i 

195.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  « 

2 

t 

! 

• 

TPC  326 

*  59988  4 

•  67614A46! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

* 

2 

1498! 

1 6. 0 1  NONE 

!ho 

ST.  LOUIS 

2 

1978  ! 

j 

i  !  i 

195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

.  ; 

j 

! 

! 

i 

TPC  327 

>599885 

«  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1498! 

16.0! NONE 

•no 

ST.  LOUIS 

2 

1970  • 

i 

!  t  i 

195.0!  35.0! 

2.0! 

2 

-  i 

i 

2 

{ 

TPC  328 

•599886 

1  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1498! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

2 

1978  ! 

< 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

-  i 

< 

t 

2 

2 

TPC  329 

•599887 

•  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

2 

1978  • 

i 

1  1  1 

195.0!  35-0! 

1.0! 

i 

-  2 

i 

2 

2 

; 

TPC  330 

! 599888 

!  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

; 

1498! 

1 6 . 0 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

2 

1978  • 

; 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.0! 

; 

-  ; 

; 

; 

; 

j 

TPC  344 

! 601 439 

1  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

16.0! NONE 

•no 

ST.  LOUIS 

2 

1978  ! 

j 

i  i  j 

195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

.  i 

j 

« 

» 

2 

TPC  34S 

>601440 

!  67614A4S! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1498! 

1 6.0 ! NONE 

ino 

ST.  LOUIS 

2 

1978  ! 

• 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.0! 

j 

-  i 

2 

j 

2 

j 

TPC  346 

1601441 

1  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1498! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

2 

1978  • 

i 

i  j  i 

195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

-  i 

2 

j 

j 

; 

TPC  347 

! 601 442 

1  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1498! 

16 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

2 

1978  ! 

i 

i  i  > 

195.0!  35.0! 

1.0! 

2 

-  i 

2 

j 

i 

l 

TPC  348 

1601443 

•  67614A48! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

; 

1498! 

16.0!  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

j 

1978  ! 

i 

i  i  i 

195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

.  • 

! 

! 

i 

2 

TPC  1113 

1547699 

*  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1651  *! 

1 6. 0 ! NONE 

•no 

ST.  LOUIS 

j 

1973  • 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

2 

.  i 

j 

« 

j 

; 

TPC  1128 

1547700 

1  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

” 

! 

1651! 

16. 0 1  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

; 

1973  ! 

i 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

1 

2 

2 

2 

TPC  1139 

1547701 

1  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651 ! 

16.0! NONE 

•  no 

ST.  LOUIS 

j 

1973  • 

! 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

l 

; 

! 

TPC  1148 

•547702 

1  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1676! 

15.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

2 

1973  ! 

! 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

i 

; 

1 

TPC  1158 

1547703 

1  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.0! NONE 

!  H  0 

ST.  LOUIS 

< 

1973  ! 

1 

!  •  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

• 

-  2 

! 

! 

i 

; 

TPC  1163 

1547704 

!  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1676! 

15.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

2 

1973  ! 

1 

1  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

! 

2 

! 

TPC  1178 

1547705 

!  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.0! WOKE 

•HO 

ST.  LOUIS 

*! 

1973  ! 

t 

!  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  ; 

I 

! 

2 

! 

TPC  1188 

•547706 

1  73314A48! 

200.0!  35-0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

1 5 . 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

« 

1973  ! 

! 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

TPC  1198 

1547707 

•  73314A481 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

1 

1  1  • 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  2 

2 

! 

i 

! 

TPC  1208 

1547708 

1  73314A48! 

100. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.05  NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

1 

1  !  J 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TPC  1218 

1547709 

!  73314A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

1 

! 

TPC  1229 

1547710 

1  733! 4A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676*! 

15 .0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

i 

1973  ! 

1 

1  1  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

1 

TPC  1238 

1547711 

1  73314A48 1 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676*! 

IS .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

l 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

TPC  2118 

•554639 

!  75414A48! 

200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1 

1651! 

1 5.0IN0NE 

|H0 

ST.  LOUIS 

1 

1974  J 

! 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TPC  2128 

1554640 

1  75414A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

! 

1651! 

15.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  • 

1 

1  1  I 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TPC  Z13B 

1554641 

1  75414A48! 

200.0!  3S.0I 

9.0! 

- 

! 

1651! 

15.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

1 

1  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

TPC  214B 

1554642 

{  75414A48! 

200.0!  35*0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1  5.0! NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

! 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  1 

! 

! 

! 

! 

TPC  2150 

1554643 

1  75414A48! 

200.0!  35.01 

9.01 

- 

i 

1651! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

1 

1974  ! 

J 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

TPC  2160 

1554644 

1  75414A481 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1651! 

15. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

2 

1974  1 

1 

1  1  t 

200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  2 

! 

! 

! 

! 

TPC  2170 

1554645 

1  75414A481 

200.0!  35.01 

9.01 

- 

i 

1651  i 

15.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1 

1974  » 

1 

1  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

TPC  2138 

1554646 

1  754I4A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

i 

1974  • 

1 

1  t  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

TPC  2190 

1554647 

1  75414A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  1 

1 

1  1  i 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

TPC  2208 

1554648 

1  754I4A48! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1651! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

i 

1974  ! 

1 

!  !  1 

200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

i 

! 

WTT  301 

1631618 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

f  XL 

ALTON 

! 

1981  ! 

1 

!  1  ! 

195.0!  35.0! 

1,6! 

! 

-  2 

! 

! 

I 

| 

UTT  802 

1631619 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1518! 

1 5 .0 ! NONE 

!IL 

ALTON 

2 

1981  ! 

1 

1  !  1 

195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  2 

1 

! 

i 

1 

WTT  803 

1631620 

t  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

1 d.oi NONE 

!IL 

ALTON 

! 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

UTT  804 

1631621 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

1 

1981  ! 

! 

!  !  • 

195.01  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

WTT  805 

1631622 

!  83814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1518! 

18.0! NONE 

lit. 

ALTON 

• 

1981  ! 

i 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  j 

j 

i 

j 

WTT  806 

1631623 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18. 0! NONE 

•IL 

ALTON 

i 

1981  i 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

! 

! 

j 

WTT  807 

1631624 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.O1N0NE 

{IL 

ALTON 

! 

1981  • 

i 

1  1  J 

195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

•  i 

t 

i 

2 

WTT  808 

1631625 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

i 

1981  » 

i 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

< 

! 

WTT  809 

1631626 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1518! 

18. oi NONE 

•IL 

ALTON 

! 

198!  ! 

1 

1  1  ( 

195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

.  2 

! 

! 

2 

! 

WTT  610 

1631627 

!  888 1 4*41 1 

195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1518! 

18,0! NONE 

•IL 

ALTON 

i 

1981  ! 

1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

t 

.  ; 

( 

! 

! 

WTT  811 

1631628 

1  88814A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

1 8 .0 ! NONE 

!IL 

ALTON 

j 

1981  ! 

! 

•  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

WTT  812 

1631629 

!  88314A411 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18. oi NONE 

!IL 

ALTON 

! 

1981  • 

1 

!  1  ! 

195.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

! 

i 

! 

! 

WTT  813 

1631630 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1518! 

18.0! NONE 

iiL 

ALTON 

! 

1981  J 

1 

•  1  1 

195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

WTT  814 

•631631 

!  83814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

{ 

1518! 

18*0! NONE 

1  IL 

ALTON 

! 

1981  ! 

1 

1  •  1 

195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

UTT  815 

1631632 

1  88814A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18  .oi NONE 

!IL 

ALTON 

! 

1981  ! 

1 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

! 

! 

2 

! 

WTT  816 

1631633 

i  888!4A41! 

195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

i 

1981  ! 

I 

1 

1 

1  1  ! 

!  !  1 

!  !  ! 

195.0!  35.0! 

!  ! 

!  ! 

1.61 

! 

! 

j 

i 

! 

-  ! 

2 

{ 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

1 

l 

I 

TABLE  J  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


702 


£NGR! 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  • 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODElLCNCTHlBftDTNl 
-1REGIS-!****!  REG.  •  REG.! 

t 

! 

EST  !  CASCO  HAHDLIHC  !S  I0PESAT1NS 

; 

!  COAST 

LOAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

TEAR  • 

VESSEL  KANE 

!  TES  !  SEE!//////!/////! 

ED  • 

////////! 

POINT  ! 

like-i 

1 AO!  LINE-1 

AND  NUMBER 

!  6UARD 

!  TON-  1PAGE!  0VER-10VER-S//7//1 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LI6HT) !//////////////// |TP!//////////!  OR  ! 

!  NUMBER 

•  NAGE  1  IV  !  ALL  •  ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

CFEET1! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

•RE8UILT! 

J 

!  5  8  S  • 

!  !  •  •  ! 

!  8  !  J  ! 

i 

• 

! 

! 

1 

! 

<29)  PEAVEY  BASSE  LINES 

i 

« 

! 

t 

! 

! 

(CONTINUED)  1 

1  11  •  ! 

• 

• 

i 

UTT  817 

‘631634 

1  88814A41!  195.01  35.01 

9.0*1 

- 

1 

1518! 

1 8.0 ! NONE 

JIL  ALTON 

1981  1 

WTT  818 

! 

!  !  !  19S.0!  35.0! 

1-6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1631635 

1  88814A411  195.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

« 

1518! 

18.01  NONE 

!IL  ALTON 

i 

1981  i 

! 

•  !  1  195.0!  35.0! 

1.6* 

i 

.  • 

i 

UTT  819 

1631636 

!  88B14A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1518! 

1 8.0! NONE 

fit  ALTON 

1981  i 

UTT  820 

1 

•  !  1  195.01  35.0! 

1.6! 

} 

•  i 

• 

•631637 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! HONE 

!IL  ALTON 
! 

1981  ! 

UTT  821 

i 

1  !  !  195.01  35.01 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

1631635 

!  88814A41*  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.01N0NE 

1IL  ALTON 
i 

1981  ! 

UTT  822 

! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1631639 

•  88814A41*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 
| 

1981  i 

UTT  823 

! 

1  I  (  195.0!  35.0! 

1.6! 

« 

.  i 

! 

1631640 

:  868! 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

t 

i5iai 

1 6. Of  NONE 

JIL  ALTON 

1 

1981  ! 

UTT  824 

! 

i  !  1  195.0!* 35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

i 

1631641 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 
! 

1981  ! 

UTT  825 

1  1  1  195.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  i 

i 

1631642 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.3 ! NONE 

•IL  ALTON 

1981  *! 

UTT  826 

1 

1  !  i  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

t 

1631643 

!  88814A41 1  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

{ 

1518! 

1 8.oi NONE 

! IL  ALTON 

1981  I 

UTT  827 

1 

!  !  1  195-0!  35.0! 

1.6* 

i 

-  i 

! 

1631644 

!  888J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1518! 

18.0! NONE 

lit  ALTON 

1981  j 

UTT  829 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

J 

•IL  ALTON 

1631646 

•  88814A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1518! 

18. 0! NONE 

1981  ! 

UTT  $30 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

l 

163164? 

1  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

f 

1 51 8  i 

16. ol NONE 

!IL  ALTON 

2 

1981  j 

UTT  831 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  i 

l 

1631648 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

ISIS! 

18.01N0NE 

•XL  ALTON 
• 

1981  i 

i 

UTT  832 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

t 

.  i 

i 

1631649 

1  88854A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1518! 

18.0! NONE 

!XL  ALTON 
< 

1981  ! 

UTT  333 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

t 

1631650 

1  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1518! 

18 .0! NONE 

•IL  ALTON  ! 

i  i 

1981  ! 

UTT  834 

1 

!  1  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1631651 

!  88S14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.0! NONE 

S  XL  ALTON  ! 

i  • 

1981  • 

UTT  835 

1 

1  !  !  195-0!  35.0! 

1.61 

i 

-  ! 

i 

1631652 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

1 8 .0 ! NONE 

•XL  ALTON  ! 

|  f 

1981  ! 

UTT  836 

! 

1  1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

1631653 

•  88314A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518* 

18.0! NONE 

(IL  ALTON  ! 

1981  « 

UTT  837 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1631654 

!  88614A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1518! 

18.0! NONE 

!  XL  ALTON  • 

1981  j 

UTT  838 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1631655 

!  38514A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1518! 

18.0! NONE 

! IL  ALTON  ! 

1981  • 

UTT  839 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

.  i 

• 

•631656 

•  58814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

2  XL  ALTON  ! 

1981  ! 

UTT  840 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

< 

!  1 

IIL  ALTON  ! 

{  2 

1631657 

1  888! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18. ol NONE 

1981  ! 

UTT  841 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1631658 

!  88S!4AA1 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON  • 

1981  • 

UTT  842 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

1631659 

1  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 51 8 1 

18.0! NONE 

!IL  ALTON  * 

i  1 

irOl  ! 

UTT  843 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1631660 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.0! NONE 

•IL  ALTjN  * 

2  ) 

1981  i 

UTT  844 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

•  i 

! 

1631661 

•  888! 4A41 !  195.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.o»:;one 

S IL  r LTON  * 

2  2 

1981  * 

WTT  845 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

.  8 

• 

1631662 

!  888!  4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

18.0! NONE 

!’.  ALTON  ! 

1981  ! 

UTT  846 

I 

•  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

•  i 

i 

1631663 

!  588UAC1!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

IB.oj  NONE 

JIL  ALTON  1 

1951  i 

WTT  847 

1 

!  I  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

1 

J  I 

IIL  ALTON  1 

*  | 

1631664 

!  88814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1518! 

18.0! NONE 

1981  ! 

UTT  848 

1 

1  1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

« 

-  1 

! 

1631665 

!  888 ! 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

« 

1518! 

18.0! NONE 

!ZL  ALTON  1 

|  ! 

1981  ! 

UTT  849 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6| 

i 

-  i 

f 

*631666 

!  888J4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1518! 

1S.0! NONE 

IIL  ALTON  1 

!  i 

1981  i 

WTT  850 

! 

1  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

• 

1631667 

•  688! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

« 

15' 8! 

18-0 l HONE 

IIL  ALTON  f 

1981  1 

WTT  851 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

• 

~  « 

t 

1633730 

!  676I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

i$o*i 

18.0! NONE 

IIL  ALTON  1 

1  J 

1981  j 

WTT  352 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

1638731 

1  676!4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1502! 

18.0! NONE 

IIL  ALTON  1 

!  » 

1981  ! 

WTT  853 

1 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

1638732 

!  676J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

! 

1*-02! 

18.0! NONE 

!  IL  ALTON  ! 

•  i 

1981  1 

WTT  354 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

> 

.  1 

! 

1633733 

!  676! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

18.0! NONE 

X  IL.  ALTON  • 

1  • 

1981  j 

WTT  855 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

« 

-  j 

i 

1633734 

!  67614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

1 8.0! NONE 

•IL  ALTON  ! 

t  i 

1981  I 

WTT  856 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1633735 

!  676 ! 4A41 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

18.0 ! NONE 

!IL  ALTON  i 

i  i 

1981  ! 

WTT  857 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

1638736 

!  676! 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

13.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

•  i 

1981  ! 

WTT  858 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

• 

.  t 

i 

•638737 

!  676J4A41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

16.0! NONE 

IIL  ALTON  • 

2  < 

1981  *! 

WTT  359 

1 

!  !  •  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

1 

•638738 

!  67614A411  195.0!  35.0* 

9.0! 

- 

2 

1502! 

18.0! NONE 

•IL  ALTON  ! 

1981  ! 

UTT  860 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

•  i 

i 

1 633739 

!  676 ! 4A41 J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON  ! 

!  } 

1981  ) 

UTT  861 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

» 

-  i 

i 

1638740 

!  676J4A41!  195.0!  35.0* 

9.0! 

- 

i 

1S02! 

18.0! NONE 

JIL  ALTON  ! 

2  2 

1981  J 

UTT  862 

1 

!  !  !  195.0*  35.0! 

1.6! 

i 

-  t 

1 

1638741 

!  676I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

18.0! NONE 

JIL  ALTON  ! 

1981  1 

WTT  863 

! 

!  !  !  195.0!  35.0* 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

•638742 

!  67614A41 !  195.0!  35.0! 

9.0* 

- 

! 

1502! 

1 8.0! NONE 

JIL  ALTON  I 

1981  1 

WTT  864 

! 

!  •  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

.  i 

i 

1638743 

f  67614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1502! 

18.0! NONE 

t XU  ALTON  ! 

!  » 

1981  i 

WTT  865 

! 

!  !  !  195.0!  35,0! 

1.6! 

• 

.  i 

i 

•638744 

!  676S4A41!  195.0!  35,0! 

9.0! 

- 

j 

1502! 

18. 0! NONE 

JIL  ALTON  ! 

1981  i 

WTT  866 

1 

!  !  !  195.0!  35,0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

S  XU  ALTON  ! 

1638745 

!  67614A4U  195.0!  35.0* 

9.0! 

- 

! 

1502! 

1 8 .0 ! NONE 

1981  ! 

WTT  867 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1638746 

!  67614A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1502! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON  ! 

!  | 

1981  ! 

WTT  866 

1 

1  !  !  195.01  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1638747 

!  67614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

18.0! NONE 

1  XL  ALTON  1 

I  | 

1981  ! 

WTT  869 

! 

!  !  1  195.01  35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

» 

1638748 

!  67614A41 !  195.01  35.0! 

9.01 

- 

! 

15021 

18.0! NONE 

f  XL  ALTON  ! 

2  j 

1981  ! 

UTT  370 

1 

1  1  l  195.0!  35.0! 

1.6! 

] 

-  ! 

J 

1638749 

!  67614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1502! 

18.0* NONE 

IIL  ALTON  ! 

1  2 

1981  ! 

WTT  871 

1 

1  !  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

f 

1638750 

1  67614A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15021 

18.01  NONE 

IIL  ALTON  1 

I  ! 

1981  I 

1 

1 

1  1  1  IDS. 01  35.01 

1.61 

1 

-  | 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


703 


ENG*! 

P 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  JVTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  NET  ICODElLENGTHlBRDTKl  !  !  !'  £ST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPFRATINC  ! 

1RE6IS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

!  TER  !  SEE ! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT 

!  TON-  '.PAGE!  OVER-!  OVER-!////  / 1  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// |TD! ///'////// !  OR 


!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


!  EE!  LiNE-2  l*RE0UILT 


(29)  PEAVEY  BARGE 

LINES 

i 

! 

!  !  ! 

i  !  ! 

1  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

< 

I 

« 

i 

• 

(CONTINUED)* 

!  !  ! 

{ 

! 

! 

WTT  872 

1638751 

1  676! 4A41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1502! 

! 

1  !  2 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

WTT  873 

1638752 

j  67614A41 i 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

WTT  674 

1638753 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

WTT  875 

1638754 

!  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

WTT  876 

1622951 

1  88814441 1 

195.1! 

35.0! 

10.8! 

- 

! 

1778! 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  ! 

WTT  4018 

*635959 

!  69614A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

| 

1644! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

WTT  4020 

1635960 

1  69614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

> 

1644! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

WTT  4038 

*635961 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

WTT  4040 

1635962 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

l 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  J 

WTT  405B 

1635963 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1644! 

j 

!  1  • 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  j 

WTT  406B 

1635964 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

•  !  * 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

WTT  4070 

! 635965 

!  69614A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1644! 

! 

»  j  | 

200.0! 

35.01 

1.6! 

t 

-  | 

WTT  4080 

1635966 

1  696*1 4A  41* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

WTT  4098 

! 63S967 

!  69614A41 ! 

200.0! 

3S.0I 

9.0! 

- 

! 

1644! 

; 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

WTT  4108 

1635968 

I  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

WTT  4110 

1635969 

1  69614A41I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1644! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

WTT  4128 

1635970 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1644! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

WTT  413B 

1635971 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

WTT  4148 

1635972 

!  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1644! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

WTT  4150 

1635973 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1644! 

I 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

i 

-  j 

WTT  4168 

1635974 

!  69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  j 

WTT  417B 

1635915 

!  69614A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

(  i  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  { 

WTT  4168 

1635976 

!  696I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

”  ! 

WTT  419B 

1635977 

!  69614A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

16441 

( 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  | 

WTT  4208 

1635978 

1  696I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16441 

! 

!  !  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

WTT  4210 

1635979 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  j 

WTT  4228 

1635980 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

WTT  4238 

1635981 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

WTT  4246 

1635982 

!  696I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1644! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  | 

WTT  4258 

1635983 

!  69614A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1644! 

1 

I 

!  !  ! 

!  1  ! 

200.0! 

I 

35.01 

! 

1.6! 

! 

1 

■  ! 

(32)  PELLE6RXN/  ADAMS 

t 

! 

CNAUVl IN 

!  1  1 

!  1  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

TOWING  CO./ 

INC 

! 

!  !  ! 

! 

I 

! 

1 

BLANCHE  MARIE 

1282670 

!  29I3A36! 

48.01 

16.0! 

7.0! 

300! 

65! 

! 

!  !  1 

48.0! 

16.0! 

5.6! 

I 

-  | 

GRAND  KNIGHT 

1263222 

!  22I3A36! 

56.0! 

18.0! 

6.C! 

550! 

-  j 

1 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

56.0! 

! 

18.0! 

5.6! 

! 

j 

"  1 

(21)  PENNSYLVANIA 

POWER 

! 

CO.  ! 

!  !  1 

!  1  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

ARNIE  S 

1632924 

(  10113A361 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

-  j 

1 

!  1  ( 

6S.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  j 

LOUISE  M 

1555899 

1  4913A36! 

55.4! 

22.01 

7.51 

850! 

-  2 

1 

1 

t  !  ! 

!  !  1 

60.6! 

1 

22.8! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

(36)  PCNNWALT  CORP 

1 

! 

I  !  I 

!  1  ! 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

I 

PCNNWALT  TOTEM 

1648256 

1  3005I5A70I 

272.0! 

70.01 

14.6! 

- 

1 

64001 

! 

!  1  ! 

272.01 

70.01 

3. SI 

! 

-  ! 

PCNNWALT  TYEC 

1505181 

t  224015*70 1 

250.0! 

50.01 

15.0! 

- 

! 

3600! 

! 

! 

!  !  I 

!  !  ! 

250.0! 

! 

50.0! 

1 

4.61 

! 

t 

! 

■  1 

(32)  PENNIOIL  PRODUCING 

! 

COMPAlNY 

!  1  1 

!  !  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

6ARGE  OARRE 

1176727 

!  13914A43! 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

- 

! 

490! 

! 

!  !  1 

90.0! 

28.0! 

2.0! 

! 

-  I 

OAHCI  GIBSON 

1282460 

!  1961 4A43I 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

- 

1 

490! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  | 

BARGE  LAROSE 

1282461 

!  19614A43I 

—  1 

—  ! 

6.6! 

- 

! 

490! 

! 

!  !  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  | 

BARGE  LXRETTl 

! 176729 

!  13914A43! 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

- 

! 

—  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

90.0! 

I 

28.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

(33)  PENNIOIL  SULPHUR 

CO 

! 

.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

t 

! 

! 

! 

» 

! 

DUVAL  1 

1276195 

!  186215A711 

—  t 

—  1 

9.0! 

- 

I 

2780! 

! 

!  !  ! 

260.11 

52.11 

1.7! 

1 

-  J 

DUVAL  2 

1276196 

I  1 659ISA71 1 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

28241 

* 

!  !  ! 

260.1! 

52.1! 

1.7! 

! 

-  | 

DUVAL  3 

1533770 

!  1850S5A71! 

! 

—  ! 

9.01 

- 

1 

2813! 

1 

1 

!  !  ! 

i  it 

260.11 

52.1! 

! 

I 

1.7! 

! 

-  ! 

1  1  ! 

i 

! 

i 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

1 3.0 ! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
* 

16.0! NONE 
I 

1 3.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

1 8. 0! NONE 
! 

13.0! NONE 

i 

18. oj  NONE 

16.0! NONE 

i 

18.0! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

18.0 ! NONE 
( 

18.0! NONE 
! 

1 6. 0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

16.OIN0NC 

! 

1 8 .0  J  NONE 
! 

16.0! NONE 
I 

18.0! NONE 
! 

! 

* 

! 

! 

26.01  NONE 
! 

25.0! NONE 
( 

! 

! 

( 

36.0120  ton;  2  VI 
I  ELECTRIC 

32.0123/  TONI  3  W 
(ELECTRIC 
I 
! 

! 

33.0IPUMPS 

! 

40.CIPUMPS 

I 

I 

! 

! 

S.6! NONE 
I 

5 .61  NONE 
! 

3.61  NONE 
! 

3 .6 1  NONE 
! 

» 

! 

! 

10.012  DISCHARGE 
IPUMPS 

10.012  DISCHARGE 
! PUMPS 

10.012  DISCHARGE 
! PUMPS 

I 

! 


!IL 

< 

ALTON  ! 

1981 

iiL 

1 

ALTON  ! 

1981 

Iil 

1 

ALTON  • 

1981 

IIL 

ALTON  ( 

1981 

•MS 

i 

GREENVILLE! 

i 

1980 

IIL 

i 

ALTON  ! 

1981 

!  IL 
• 

ALTON  l 

1981 

i 

•IL 

1 

ALTON  ! 

j 

1981 

IIL 

i 

ALTON  ! 

1981 

!IL 

■ 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

i 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

i 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

l 

ALTON  j 

1981 

•IL 

i 

ALTON  • 

| 

1981 

SZL 

i 

ALTON  ! 

| 

1981 

!IL 

ALTON  ! 

1981 

IlL 

• 

ALTON  ! 

1981 

iiL 

ALTON  • 

1981 

!  XL 

i 

ALTON  ! 

1981 

t  XL 

i 

ALTON  ! 

| 

1981 

!  XL 

i 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

I 

ALTON  ! 

j 

1981 

t  XL 
■ 

ALTON  ! 

1981 

f  XL 

i 

ALTON  ! 

I 

1981 

IIL 

• 

ALTON  ] 

1981 

IIL 

i 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

I 

ALTON  ! 

1981 

IIL 

1 

ALTON  J 

| 

1981 

IIL 

i 

ALTON  ! 

| 

1981 

IIL 

« 

1 

ALTON  ! 

1 

1 

1981 

! 

! 

ILA 

i 

! 

CHAUVIN  | 

1977 

!LA 

! 

» 

! 

HOUMA  1 

1 

! 

1952 

! 

!PA 

1 

! 

1 

SNIPPING-  ! 
PORT  1 

1981 

Mj  PA 

1 

! 

SHIPPING-  f 
PORT  ! 

! 

1974 

i 

I 

IOR 

■ 

! 

PORTLAND  ! 

1982 

IOR 

! 

! 

PORTLAND  1 
! 

! 

1966 

i 

i 

ILA 

1 

! 

J 

HOUMA  I 

| 

1946 

ILA 

1 

HOUMA  ! 

• 

1960 

ILA 

1 

I 

HOUMA  ! 

1960 

ILA 

! 

» 

HOUMA  I 

! 

! 

1946 

i 

! 

!’ 

i 

! 

! 

GALVESTON  t 

1958 

!TX 

l 

1 

GALVESTON  ! 

1958 

ITX 

GALVESTON  I 

1970 

704  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EHGR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

1 

DIST!  0P6RAT0R 

i  NET  1  CODE! 
IR6GXS-! **** ! 

LENGTH! 8RDTH! 

! 

LOAD-! 

i 

CARGO  i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  t 

YEAP. 

! 

ITC!  BASE  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

//////!/////! 

ED  ! 

\munn 

POINT  | 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  1 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  SPACE  1 

OVER-JOVER -!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD! //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  1 

all  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! 

*RE8U2LTr 

(32)  PENTON/  HOWARD  4  GLENN 

1 

i 

j 

1  1 

1  i 

i  i 

« 

j 

1 

i 

i 

i 

t 

j 

i 

2 

2 

! 

! 

2 

i 

! 

i 

i 

!  ! 

2  i 

i  i 

! 

! 

t 

APC  2618 

1254115 

59315A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

.  i 

1370! 

14.0 ! DIESEL 

PUNP 

!LA  LAROSE  ! 

1947 

1 

i 

i 

1  ! 

j  i 

195.1! 

i 

35.0! 

; 

1.0! 

i 

; 

i 

-  i 

i 

! 

!  ! 

i  i 

! 

i 

(43)  PENTZIEN/  INC. 

i 

! 

»  i 
!  1 

1 

i 

t 

i 

j 

! 

! 

j 

! 

! 

• 

!  i 

!  ! 

2 

t 

CAPTAIN  ZED  47 

1514106 

2413A35! 

45.7! 

19.0! 

3.5! 

650! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!NE  OMAHA  ! 

1968 

i 

i 

«  i 

45.7! 

19.0! 

3.5! 

! 

-  ( 

2 

!  ! 

i 

DAVEY  CROCKETT  48 

1269829 

2S!3A3$i 

52.3! 

18.0! 

3.6! 

440! 

.  2 

20.0 ! NONE 

!NE  OMAHA  { 

1955 

1 

» 

j  j 

52.3! 

18.0! 

3.6! 

; 

.  i 

i 

2  i 

t 

DECATUR 

1594110 

1S13A35! 

38.5! 

12.5! 

4.4! 

300! 

.  i 

1 2.0! NONE 

!NE  OMAHA  ! 

1964 

! 

i 

1  ! 

38.5! 

12.5! 

3.0! 

] 

-  j 

! 

!  ! 

« 

KAY-BOB  47 

1269138 

17J3A35! 

43.0! 

13.5! 

3.5! 

230! 

1 2. 0! NONE 

INE  OMAHA  ! 

1955 

j 

1  1 

43.0! 

13.5! 

3.0! 

] 

i 

i  i 

i 

LOUIS  I  40 

1269771 

3513A351 

56.0! 

20.5! 

3.6! 

760! 

-  | 

20.0! NONE 

!  NE  OMAHA  < 

1956 

! 

1 

1  ! 

56.0! 

20.5! 

3.6! 

1 

-  j 

! 

!  1 

» 

NO  40 

j  - 

300 ■ 4  A  43 1 

196.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

700! 

1 5.0! NONE 

!NE  OMAHA  • 

1941 

l 

!  1 

196.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

!  ! 

NO  41 

|  - 

3C014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

( 

700i 

10.0! NONE 

INE  OMAHA  ! 

1960 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  t 

i 

!  ! 

NO  44 

10014A43! 

56.0! 

40.0! 

4.0! 

-  ! 

250! 

8.0 ! NONE 

INE  OMAHA  { 

1964 

; 

*  ! 

56.0! 

40. C! 

1.0! 

! 

! 

!  ! 

NC  46 

i  - 

15014A43! 

73.0! 

50.0! 

4.0! 

! 

400! 

8 .0 1  HONG 

!NE  OMAHA  ! 

1963 

i 

1  ! 

73.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

! 

!  ! 

NO  47 

i  - 

14014A431 

70.0! 

50.0! 

4.0! 

! 

360! 

8.0! NONE 

SHE  OMAHA  ! 

1961 

i 

1  1 

70.0! 

50.0! 

1.3! 

! 

! 

!  ! 

NO  49 

i  - 

146! 4A431 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

! 

400! 

3.0! NONE 

!N£  OMAHA  ! 

1940 

s 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

!  ! 

NO  52 

i  - 

U614A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  1 

400! 

8.0! NONE 

! NE  OMAHA  ! 

1940 

t 

j 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  | 

i 

t  ! 

NO  53 

i  - - 

U614A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

8.01  HONE 

INE  OMAHA  1 

1940 

i 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

I  ! 

NO  54 

I  - 

1 7  5 1 4  A  43  f 

75.0! 

24.0! 

4.0! 

! 

350! 

8. 0! NONE 

INC  OMAHA  ! 

1940 

2 

1 

1  1 

75.0! 

24.0! 

1.5! 

2 

! 

!  i 

NO  60 

i  ...... 

1 25  J  4A43! 

92.0! 

26.0! 

4.0! 

-  i 

350! 

8.0! NONE 

!NE  OMAHA  ! 

1961 

i 

!  1 

92.01 

26.0! 

1.01 

i 

-  f 

I 

!  i 

i 

NO  62 

i  - 

20014A43! 

135.01 

35.0! 

5.5! 

-  ! 

500! 

6. 0! NONE 

INC  OMAHA  ! 

1960 

i 

1  I 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

i  i 

NO  63 

i  - 

200 1 4 A43 1 

135.0! 

35.0! 

5.5! 

i 

500! 

6. 01  NONE 

INE  OMAHA  1 

1960 

NO  42B 

i 

1  1 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

j  ------ 

4014A43! 

50.01 

20.0! 

4.5! 

-  I 

100! 

10.0! NONE 

INE  OMAHA  ! 

!  ! 

1969 

i 

1  1 

50.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

NO  439 

i  - 

1751 4A43I 

104.0! 

44.0! 

6.0! 

-  i 

450! 

TO- 0 ! NONE 

INC  OMAHA  « 

!  ! 

!  ! 

1960 

i 

! 

I  ! 

!  i 

104.0! 

! 

44.01 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

(32)  PEREZ  t  TERREBONNE 

BO'T 

! 

1  RENTAL/ 

l  i 

1  i 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

J  ! 

!  { 

INC. 

i 

i  i 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

4001  T 

I  50AA6A 

1911F021 

44.2! 

15.01 

6.7! 

700! 

28.0! NONE 

!LA  GOLDEN  | 

1966 

1 

1 

i  i 

i  i 

i 

-  ! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

34! 

! 

! 

! 

!  MEADOW  | 

!  ! 

(15)  PEREZ /  RXCMARO  E. 
KEYWEST 

1 

( 

1279354 

1  ! 

!  1 

361 3  A  '56 1 

! 

1 

60.5! 

! 

! 

20.5! 

! 

! 

7.6! 

! 

! 

1400! 

! 

! 

! 

! 

40.0! NONE 

!  1 

!  1 

!Fl  KEVUEST  1 

I  1 

1  1 

1959 

1 

I 

!  1 

!  ! 

64.01 

1 

20.6! 

1 

6.0! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

(32)  PERFORMANCE  MARINE 

I 

TRANS  JPORTA- 

1  » 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

TION  CORP. 

i  i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

!  | 

SEA  WARRIOR 

j  ...  — 

64  J 1 A12I 

—  1 

—  ! 

7.01 

1000! 

203! 

35 .0 ! NONE 

!LA  MORGAN  ! 

1975 

1  ! 

115.0! 

1 

30.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

11! 

! 

1 

! 

!  CITY  I 

1  ! 

(17)  PERKINS/  NANCY 

ITEL  136 

1606085 

I  ! 

!  ! 

676J4A471 

1 

1 

195.0! 

1 

35.0! 

I 

! 

9.01 

1 

1 

! 

! 

* 

1498! 

! 

! 

16.0 l NONE 

1  ! 

1  1 

IHH  HINHEAPO*  1 

1979 

!  1 

i  I 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.6! 

* 

! 

! 

! 

1 

1  LIS  ! 

t  ! 

(01)  PETCHCH/  INC. 
MITCHELL  HEBERT 

1589598 

1  1 

!  ! 

89  J  3 A  36 1 

1 

1 

80.0! 

! 

24.2! 

! 

! 

10.4! 

1 

2400! 

! 

1 

! 

( 

30.0 !  NONE 

!  ! 

1  I 

IFL  PORT  | 

1978 

!  ! 

80.01 

24.2! 

9.0! 

! 

! 

!  CANAVERAL  t 

RAY  F.  HEBERT 

1600990 

89I3A36! 

80.01 

24.01 

10.41 

2400! 

30.0INONE 

IFL  PORT  I 

1978 

!  I 
!  1 

80.01 

1 

24.0! 

\ 

9.0! 

! 

1 

1 

I 

! 

1  CANAVERAL  ! 

!  ! 

(30)  PETERS  BARGE  PARTNERS 

!  I 
!  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

1  ! 

i  i 

HHP  4 

1622964 

866 ] 4 A  41 1 

193.01 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1503! 

19.1 INONE 

IAR  N.  LITTLE  | 

1980 

1  ! 

!  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.6! 

1 

| 

I 

1 

! 

!  ROCK  | 

!  ! 

(23)  PETERSON  BUILDERS/ 
A.  K.  ATKINSON 

INC. 

1214656 

!  ! 

I  1 

1B2611A12! 

1 

1 

372.0! 

1 

1 

56.0! 

! 

! 

15.0! 

! 

! 

50001 

! 

1 

1050! 

1 

! 

103 • 01  NONE 

!  ! 

1  ! 

! W X  STURGEON  I 

1917 

I  ! 

384,0! 

56.0! 

12.3! 

! 

119! 

! 

!  BAY  1 

STRAITS  OF  MACKINAC 

1227644 

272IU11I 

196.11 

48.1! 

11.6! 

1100! 

78.31  NONE 

IWI  STURGEON  | 

1928 

i  i 

203.01 

48.1! 

10.8! 

! 

925  ! 

1 

!  BAT  ! 

VIKING 

1224430 

1 20? 1 1 A 12 1 

348.01 

56.01 

18.0! 

6000! 

1000! 

108 .01  NONE 

!UX  STURGEON  I 

•  1964 

!  ! 

360.0! 

56.0! 

11.5! 

! 

312! 

! 

I  BAY  I 

ESCORT 

1270045 

1813*361 

47.21 

14.0! 

7.3! 

200! 

12.01  NONE 

IWI  STURGEON  ! 

1955 

1  ! 

50.0! 

15.0! 

6.3! 

| 

! 

!  BAY  | 

ESCORT  XX 

1563370 

813*361 

47.1! 

12.4! 

7.01 

200! 

1 1 .0! NONE 

! W X  STURGEON  J 

1969 

1 

1  t 

50.0! 

13.0! 

6.3! 

1 

-  f 

1 

!  BAY  I 

PBI  NO  1 

1511279 

2UI4A461 

95.8! 

35.01 

6.71 

-  1 

200! 

30.01  HOME 

IWI  STURGEON  | 

1957 

1 

1 

1  1 

1  1 

96.0! 

! 

36.0! 

! 

1.5! 

! 

[ 

! 

! 

\ 

1  BAY  | 

!  ! 

(23)  PETERSON  STEAMSHIP 

CO. 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

1 

!  ! 

!  | 

ARY  LOU 

1649947 

24|1A11 1 

50.0! 

15.0! 

4.0) 

225! 

18.0! NONE 

!MX  DOUGLAS  ! 

1980 

1  1 

50.0! 

15.0! 

4.0! 

| 

491 

1 

!  1 

CITY  OF  DOUGLAS 

1276367 

4111*11  | 

63.0! 

15.01 

7.0! 

4501 

-  | 

16 .0 l NONE 

!r.I  DOUGLAS  1 

1958 

1 

1  1 

1  1 

63.01 

! 

15.0! 

! 

7.0! 

! 

1 

! 

49! 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

(36)  PETERSON/  IIRSTNIA 

! 

ELLEN! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

» 

! 

! 

1 

* 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

D/8/A  FRIDAY  HARBOR  TUGIt  BARGE 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

COMPANY 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

!  1 

FAVORITE 

1236515 

613836! 

32.4! 

12.0! 

5.5! 

200! 

-  | 

20.01  NONE 

IVA  WINSLOW  ! 

1937 

1  1 

36.0! 

12.0! 

5.5! 

I 

-  j 

! 

!  ! 

ALLEN  NO  1 

1 505456 

45! 4846 1 

55.8! 

23.8! 

3.0! 

-  » 

95! 

27.0110  TON 

CRANE 

IWA  WINSLOW  ! 

1966 

1  1 

r  i 
!  1 

56.0! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

1.0! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

!  ! 
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ENGR1 

DIST! 

OPERATOR 

! 

!  NET 

JVTCC !  DIMENSIONS  fDRAFT! 
!C0DE!LENGTH!8RDTH!  • 

! 

l 

VESSEL 

! 

HAKE  AND  NUMBER  ! 

! 

COAST 

guard 

NUMBER 

!  TER 
!  TON- 
!  NA6E 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!PA6E!  OVER-! OVER-! /////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

♦ 

HORSE! 

POWER! 

(33)  PETRO-BOATS*  INC. 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

j  i 

i  i 

j 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

JIMNIE  6 

! 649066 

6  0 !  1 A  0  2  ! 

83. 5i 

24. Oi 

9.oi 

680 

!  I 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

■ 

LESLIE  G 

! 641 131  1 

6011A02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

! 

i  ; 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

MARCIA  € 

! 598902  ! 

6011 A02 i 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680 

!  1 

•  * 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

RAY  G 

(600134  j 

6011A02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680 

! 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

WARREN  6 

1588518  ! 

6611A02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200 

! 

! 

!  1 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

! 

7.0! 

; 

(32)  PETROL  MARINE 
AMERICAN  EXPRESS 

CO. 

! 

! 

1643530 

1  1 

•  « 

195*11412*1 

180.0! 

i 

! 

40.0* 

i 

i 

10.0! 

1800 

!  ! 

i  j 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

BISON 

*545831 

13511A12* 

17S.0! 

40.0! 

1  3.5! 

3400! 

<  i 

i  t 

185.0! 

40.0! 

9.0! 

BONGO 

! 548099 

14111A12* 

175.0! 

40.0! 

13.5! 

2220 

i 

i  i 

185.0! 

40.0* 

9.0! 

CAMERON  EXPRESS 

*638624  ! 

19311A12! 

155.7! 

38.0! 

13.5! 

1800 

! 

1  l 

165.0! 

38.0! 

10.5! 

CHIEF  GISCLAIR 

1576643 

15911A12! 

155.7! 

38.0! 

14.01 

2240 

! 

!  1 

166.0! 

38.0* 

12.6! 

GAZELLE 

*599591 

203! 1 A 12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

22S0 

i 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

GEHSBOK 

1522863 

202HA12! 

155.2! 

38.1! 

12.51 

1700 

i 

1  ! 

155.2! 

38.1! 

10.0! 

GNU 

‘613520 

20211A12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

2250! 

•  ! 

1  1 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

; 

HARTEBEEST 

1546630  i 

13511A12! 

175.0! 

40.0! 

13.5! 

3400 

! 

!  ! 

185.0! 

40.0! 

9.0! 

IBEX 

{610682 

20311A12! 

166.0! 

40.0! 

13. S! 

2250 

!  ! 

1  1 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

JAVELINA 

*630181 

6611A02! 

98.2! 

26.0! 

11.2! 

1200 

! 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

8.6! 

JOSEPH  J  ORGERON 

•587053 

15911A12! 

155.7! 

38.0! 

14.0! 

2240 

! 

!  1 

166.0! 

38.0! 

12.6! 

JUAN  J  ORGERON 

1574106 

159J1A12! 

155.7! 

38.0* 

14.0! 

2240 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

38.0! 

12.6! 

KODIAK  I 

*657531 

30911A12! 

195.9! 

52.0! 

22.0! 

12280 

!  ! 

1  1 

225.0! 

52.0! 

19-0! 

KODIAK  II 

J  6581 27 

309! 1 A12 ! 

195.9* 

52.0! 

22.0! 

12280 

! 

1  1 

225.0! 

52.0! 

19,0! 

KUDU 

! 600879 

20311A12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

2250 

! 

1  ! 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

LILLIA  K  ORGERON 

(576242 

15911A12! 

166.8! 

38.0! 

14.0! 

2240 

! 

!  ! 

180.0! 

38.0! 

13.5! 

MYRTLE  C  ORGERON 

1569993 

127I1A12! 

166.8! 

38.0! 

14.0! 

2700 

! 

1  1 

180.0! 

38.0! 

13.5! 

ORYX 

1603700 

20311A12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

2250 

i 

1  ! 

180.0! 

*0.0! 

9.0! 

SPRINGBOK 

1547301 

134MA12! 

175.0! 

40.0! 

13.5! 

3400 

1 

1  1 

185.0! 

40.0! 

9.0! 

TOPI 

1614955 

20211A12* 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

2250 

1 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

9.0! 

WILDEBEEST 

1545175 

141 1 1A121 

175.0! 

40.0! 

13.5! 

3400 

1 

1  1 

185.0! 

40.0! 

9.0! 

YAK 

1544817 

135MA121 

175.0! 

40.0! 

13.5! 

2220 

! 

1 

1  1 

1  1 

185.0! 

40.0! 

! 

9.0! 

! 

(18)  PETROLEUN  TRANSPORT / 

1 

INC!. 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

MARGARET  H.  IGERT 

1272036 

462 1 3A36 1 

138.2! 

34.6! 

8.5! 

5600 

1 

!  1 

148.0! 

34.7! 

8.0! 

EXXON  209 

1277576 

94415A70! 

155.0! 

52.5! 

8.5! 

- 

! 

1 

(  1 

1  ! 

155.0! 

52.5! 

! 

1.5! 

! 

(01)  PFIZER/  INC. 
JOSIAM  BARTLETT 

! 

1 

J  269796 

i  | 

i  i 

128315A70! 

228.0! 

! 

! 

43.5! 

! 

! 

13.0! 

! 

( 

1  1 

!  1 

228.0! 

43.51 

! 

3.01 

! 

(21)  PHIL*  S  T0WIN6 
JESSIE  R  JOHNSON 

CO. 

1 

1 

1282231 

!  1 

!  ! 

63 1 3  A  35 ! 

58.91 

! 

I 

21.0! 

1 

1 

6.0! 

600 

! 

1  1 

62.0! 

22.01 

5.3! 

MISSISSIPPI  III 

1277916 

251 3  A  36 ! 

41.8! 

15.0! 

5.4! 

340 

1 

1  ! 

41.8! 

15.0! 

5.4! 

NO  488 

1  - 

14614A43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

NO  489 

1  - 

146!4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

- 

! 

!  1 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

PJ  20 

1  - 

24014A43! 

135.0! 

27.0! 

7.6! 

- 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

PJ  22 

1  - 

240I4A431 

135.0! 

27.0! 

7.6! 

- 

! 

1  ! 

135.0! 

27.01 

1.9! 

PJ  25 

1  - 

240! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

7.6! 

- 

! 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

PJ  80 

!  - 

299I4A41! 

140.0! 

25.0! 

9.01 

- 

! 

1  1 

140.0! 

25.0! 

1.0! 

PJ  152 

j  - 

36414F46! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

PJ  133 

1  - 

364 1 47  46 1 

175.0! 

26.0! 

9.01 

- 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

PJ  138 

j  - 

36414F46! 

175.0! 

26.01 

9.01 

- 

I 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

PJ  143 

l  - 

63814F461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

t  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

PJ  144 

1  - 

638! 4F  46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

PJ  216 

,  - 

309 ! 4F46! 

175.0! 

26.0! 

8.51 

- 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

PJ  219 

1  - 

30914A41! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

PJ  277 

1  — 

412I4A40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

PJ  707 

1  - 

36414F46! 

17S.0! 

26.0! 

6.0! 

- 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

PJ  708 

!  - 

364147461 

175.0! 

26.0! 

6.0! 

- 

! 

1 

! 

t  1 

!  1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1 

I 

1.4! 

! 

! 

CAPACITY*  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC(  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LI6HT) !/////// /////////!T0 !////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


l 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


! 


29! 

32! 

32.0! NONE 
! 

!LA  VENICE  ! 

(  ! 

1982 

29! 

32! 

32.0! NONE 
! 

!LA  CAMERON  ! 

!  ! 

1981 

541 

32! 

32.0! NONE 
! 

(LA  VENICE  ! 

>  i 

1978 

28! 

32! 

32.0! NONE 

i 

!TX  FREEPORT  * 

1  ! 

1978 

87! 

32! 

i 

i 

32.0! NONE 
! 
j 

(LA  6RAND  ISLE! 

i  i 

i  i 

■  • 

1977 

I 

i 

610! 

17*. 

i 

55 .0! NONE 

i 

!  S 

!  ! 

!LA  HOUMA  ! 

i  i 

1981 

296! 

8! 

55 . 0! NONE 
; 

itA  HOUMA  ! 

!  ! 

1«73 

296! 

8! 

55.0! NONE 

i 

! LA  HOUNA  ! 

i  i 

1973 

579! 

7! 

53. ol NONE 

j 

!  LA  HOUMA  * 

!  • 

1981 

633! 

16! 

53.0! NONE 
! 

!LA  HOUMA  ! 

i  t 

1976 

455! 

12! 

55.0! NONE 

i 

1LA  HOUMA  1 

!  ! 

1978 

195! 

_  j 

53. 0! NONE 

!LA  HOUMA  ! 

1969 

579! 

10! 

57.0! NONE 
! 

I  s 

•LA  HOUMA  * 

!  ! 

1979 

296! 

8! 

57.0! NONE 

i 

!LA  HOUMA  * 

!  ! 

1973 

579! 

10! 

57 .0! NONE 
! 

1  LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1979 

100! 

30.0 1  NONE 

(LA  HOUMA  * 

i  1 

1980 

633! 

16! 

53.0IN0NE 

i 

*LA  HOUMA  ! 

!  ( 

1977 

633! 

16! 

53.0 !  NONE 

i 

!LA  HOUMA  ! 

!  • 

1976 

1008! 

25! 

67.0! NONE 
! 

(LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1983 

1008! 

25! 

67 • 0! NONE 

i 

!LA  HOUMA  ! 

2  ! 

1983 

579! 

10! 

55.0*1  NONE 
! 

1  LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1978 

605! 

19! 

53.0! NONE 
! 

1LA  HOUMA  • 

!  ! 

1976 

505! 

20! 

53.0! NONE 
! 

!LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1975 

579! 

10! 

55.0! NONE 
! 

! LA  HOUMA  • 

!  ! 

1979 

296! 

8! 

S5.0JN0NE 

! 

•LA  HOUMA  ! 

!  ! 

1973 

5791 

10! 

55.0! NONE 

I 

(LA  HOUMA  ! 

1  ! 

1979 

296! 

8! 

55.0! NONE 
! 

!LA  HOLLAND  ! 

!  1 

1973 

296! 

81 

! 

i 

55.0! NONE 
« 

i 

i 

!LA  HOLLAND  ! 

!  ! 

1  ! 

2  j 

1972 

! 

-  ! 

_  | 

i 

34,2! NONE 

j 

!  ! 

!KY  PADUCAH  ! 

1  i 

*  1981 

2045! 

-  i 

i 

19.1 (DIESEL 
! 

! 

PUMP 

5  3 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

!  ! 

1958 

i 

! 

3662! 

-  ! 

! 

• 

I 

! 

30.01250  GPH 
1  PUMPS 
! 

!  ( 

!  ! 

ELECTRIC ! CT  GROTON  ! 

!  1 

!  ! 

i  i 

1955 

i 

! 

-  ! 

.  i 

j 

! 

28.01  NONE 

I 

!  ! 

!PA  GEORGETOWN! 

2  2 

1960 

I 

-  ! 

2 J.OINONE 

!PA  GEORmETOWN! 

I  I 

1958 

400! 

•  j 

9.11  NONE 

i 

1  PA  GEORGETOWN! 

2  • 

1937 

400! 

I 

9.1  (NONE 

!PA  GEORGETOWN! 

2  j 

1937 

600! 

INONE 

j 

!PA  PITTSBURGH! 

- 

600! 

1 

! 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

i  i 

- 

600! 

i 

-  1 

(PA  PITTSBURGH! 

2  i 

- 

700! 

13.0! NONE 

!pa  Georgetown] 

2  2 

1927 

1000! 

.  j 

10.0 ! NONE 

i 

!FA  GEORGETOWN! 

1  2 

1956 

1000! 

• 

10.0! NONE 

!PA  GEORGETOWN! 

2  j 

1956 

1000! 

10.01  NONE 

IPA  GEORGETOWN! 

|  | 

1956 

1000! 

10.0! NONE 

l 

!PA  GEORGETOWN! 

|  | 

1956 

1000! 

i 

10.0 {NONE 

l 

IPA  GEORGETOWN! 

2  1 

1956 

850* 

1 5 • 9 i NONE 

IPA  GEORGETOWN! 

2  1 

1950 

650! 

15.9! NONE 

IPA  GEORGETOWN! 

2  2 

1951 

900! 

.  | 

14.0! NONE 

!PA  GEORGETOWN! 

2  1 

1957 

1100! 

1 1 • 0 ! NONE 

•PA  GEORGETOWN! 

I  1 

1955 

1100! 

-  t 

1 1 .oi NONE 
! 

!PA  GEORGETOWN! 

!  ! 

1955 

706 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  IVTCCi  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

I  NET  JCODElLENGTHtBRDTM!  ! 

-(REGIS-!****!  RE6.  !  REG.SLOAD-! 

*  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PAGE !  OVER-!OVER“! /////!  HORSE! 


GE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LI6HT! 

POWER 

i  ! 

i  i 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

*  i 

t 

i 

« 

i  i 

i 

i 

t 

413J4A40! 

175.0! 

26. oi 

9.oi 

- 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

t  i 

j  j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i  i 

61J3A35! 

! 

60.0! 

! 

24.0! 

i 

7.5! 

1200 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

1813A35! 

44.0! 

20.0! 

4.5! 

600 

!  ! 

44.0! 

20.0! 

3.5! 

CAPACITY 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HI6H-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  !  TEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !/////////////// /(TO! ////////// !  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(21)  PHIL'S  T0WIN6  CO. 

(CONTINUED) 

PJ  1906 


(32)  PHILADELPHIA  POINT  FLEET 
CSS  TENNESSEE 


ZANE  CARLINE 


(20)  PHILLIP  W/  INC. 


•624433 

545930 


BRAN00N  V. 

1257832 

52I3A36! 

70.0! 

19.0! 

7.6! 

850!  -  !  35.0! NONE 

! 

!  *  1968 

! 

t  j 

70.0! 

19.0! 

6.6! 

!  -  !  ! 

! 

! 

BRYAN  6 

1261348 

206  j  3 A35 1 

108.8! 

27.0! 

7.3! 

1600!  -  !  35 .5 ! NONE 

!KY  RUSSELL 

!  1951 

! 

!  ! 

108.8! 

27.0! 

6.3! 

!  -  !  ! 

! 

J 

PHILLIP  W 

1261438 

206! 3  A  35  S 

108.8! 

27.0! 

7.3! 

1066!  -  !  26 .0 ! NONE 

IKY  RUSSELL 

!  1978 

! 

!  ! 

108.8! 

27.0! 

6.3! 

!  -  !  ! 

; 

! 

(32)  PHILLIP/  BUOOY  TRUCK  SER 
JANET  C 


(31)  PHILLIPS  EG'JIP. 
MR.  BILL 


(32)  PHILLIPS  PETROLEUM  CO. 


(15)  PHIPPS/  MARY  C. 
SPECIAL  DELIVER 


10.8JN0NE 


! 

! 

35.0! NONE 

! 

24 .0! NONE 
! 

! 


!PA 

GEORGETOWN! 

1 

! 

1955 

!  LA 

2 

i 

BATON  ! 

1980 

R0U6E  ! 

(LA 

BATON  { 

1973 

ROUGE  ! 

! 


VICE 

273992 


39.0! 

39.0! 

! 


! 

13.4! 
13.4! 
! 
! 
! 


! 

5.6! 

4.6! 


!LA  VAGGAHAN 

! 


4013  A3  S ! 

36.0! 

13.0! 

5.0! 

5C0! 

-  ! 

19.01  NONE 

•MS 

COLUMBUS  ! 

1984  ! 

;  j 

36.0! 

13.0! 

S.O! 

! 

-  * 

! 

2 

! 

! 

40 i 5 A71 ! 

50.0! 

20.0! 

4.6! 

-  ! 

91! 

8. 0! TRANSFER  PUMP 

•MS 

COLUMBUS  ! 

1940  ! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

2 

j 

j 

LISA 

•  -  !  16S1C03! 

27.0! 

8.0! 

2.S! 

175! 

4!  6 .0! NONE 

!LA 

BURAS 

t 

1972 

!  !  !  ! 

27.0! 

8.0! 

2.5! 

! 

4!  ! 

j 

i 

MR.  JEFFERY 

1 598952  !  1311C03! 

40.2! 

12.01 

3.5! 

530! 

19!  1 3.0*  NONE 

!LA 

HOPEOALE 

t 

1978 

!  !  !  ! 

40.2! 

12.0! 

3.5! 

! 

12!  ! 

! 

i 

PHIL  III 

i  -  j  1 9!  1C03! 

28.0! 

9.3! 

2.5! 

138! 

6!  6.0 ! NONE 

•LA 

GRAND 

i 

1958 

1  !  !  ! 

28.0! 

9.3! 

2.5! 

! 

12!  ! 

! 

CHENIER 

i 

T.  STROOERD 

1645482  !  15MC02! 

42.0! 

14.0! 

40.0! 

600! 

•  20.0! LIGHT  CARGO 

•LA 

PORT 

2 

1982 

!  !  !  ! 

42.0! 

14.0! 

40.0! 

2 

18!  ! 

i 

SULPHUR 

( 

571113 


(41)  PHOENIX  MARINE  SERVICES/ !  INC. 


1C16! 

! 

! 


! 

! 

! 

97.0! 

100.0! 


21.5! 

21.5! 


6.8! 

5.6! 

! 


1300 


28 

150 


29.0! NONE 


! FL  FORT 
!  LAUDERDALE 
! 


PHOENIX 

101 

•626202 

!  64215471 ! 

145.0! 

50.0! 

8.6! 

1915!  22.0! 1 

DIESEL 

PUMP 

!C  A 

LOS 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

145.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  !  ! 

! 

AN6ELES 

! 

PHOENIX 

102 

•630289 

!  617! 5471 1 

145.0! 

50.0! 

9.0! 

1600!  22.011 

DIESEL 

PUMP 

JCA 

LOS 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

145.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  !  ! 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX 

111 

•643768 

!  1773!  5471 ! 

230.0! 

60.0! 

12.6! 

-  ! 

4783i  27. oU 

DIESEL 

PUMPS 

JCA 

LOS 

! 

1982 

! 

!  !  ! 

230.0! 

60.0! 

2.4! 

! 

-  !  ! 

! 

ANGELES 

I 

PHOENIX 

112 

•645121 

!  17731 5471 ! 

230.0! 

60.0! 

12.6! 

4788!  27.014 

DIESEL 

PUMPS 

(CA 

LOS 

! 

1982 

! 

1  !  ! 

230.0! 

6G.C! 

2.4! 

i 

-  !  ! 

! 

ANGELES 

! 

PHOENIX 

114 

(648823 

!  1767 15471 | 

230.0! 

60.0! 

12.6! 

4788!  27.015 

DIESEL 

DRIVEN 

8  CA 

LOS 

! 

1932 

! 

!  !  ! 

230.0! 

60.0! 

2..*' 

! 

-  !  !PU»i>s 

i 

AN6ELES 

! 

PHOENIX 

120 

•651631 

1  3218! 5471 1 

296.0! 

60.0! 

19.6! 

-  | 

9575!  33.013 

DIESEL 

PUMPS 

t  CA 

LOS 

! 

1982 

! 

!  !  • 

296.0! 

60.0! 

3.6! 

! 

-  !  ! 

( 

AN6ELES 

! 

(23)  PICTURED  ROCKS  CRUISES/ 
GRAND  ISLAND 

MINERS  CASTLE 

MISS  MUNIS ING 

MISS  SUPERIOR 

PICTURED  ROCKS 


(17)  PIERCE  CONSTRUCTION  SERV 
INC. 

EDNA  0.  HICKS 
9  11 
NO  505 
PC  58 
PC  284 
PC  681 
PC  983 


(36)  PIERCE  COUNTY  PUBLIC  UOR 
DEPT. 

ISLANDER  OF  PIERCE  CO. 


(32)  PIERCE  MARINE/  INC. 
FRANCIS 


INC. 

949807 

558132 

509970 

673002 

539166 

ICES/ 

585809 


KS 

223916 

582707 


41 ! 1  All ! 

68.0! 

16.1! 

5.1! 

700! 

.  i 

!  ! 

68.0! 

16.1! 

5.1! 

! 

202!* 

6211A16! 

62.2! 

16.6! 

5.0! 

460! 

-  ! 

J  ! 

68.0! 

17.0! 

5.0! 

! 

204! 

40114161 

55.7! 

13.7! 

4.4! 

570! 

-  « 

!  ! 

60.0! 

14.0! 

4.4! 

i 

131  i 

6611416! 

68.01 

16.9! 

5.0! 

300! 

-  ! 

!  ! 

66.0! 

17.0! 

4.0! 

204! 

3711A16! 

55.7! 

13.7! 

4.4] 

7301 

-  • 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

1 

14.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

130! 

! 

(  ( 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

» 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

29I3F36I 

35.0! 

20.0! 

6.0! 

500! 

-  ! 

!  ! 

35.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

350 ! 4443 ! 

100.0! 

50.0! 

6.0! 

600! 

!  1 

100.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

280J4F43! 

1 20.01 

32.01 

9.0! 

700! 

!  ! 

120.01 

32.0! 

1.5! 

! 

-  i 

546! 4f 46! 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

1700! 

!  ! 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

275 1 4  a  43 ! 

110.0! 

52.0! 

5.6! 

-  ! 

750! 

!  I 

110.0! 

52.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

100! 4446! 

110.0! 

50.0! 

6.0! 

500! 

!  ! 

110.01 

60.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

100! 44431 

90.0) 

50.5! 

3.0! 

250! 

!  ! 

1  ! 

I  ! 

80.0! 

! 

1 

50. 5! 

! 

» 

1.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

6511B13! 

« 

i 

99.0! 

« 

i 

36.0! 

! 

6.0! 

I 

! 

380!  P 

! 

! 

16! 

!  ! 

110.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

97! 

295I1A13! 

128.2! 

52.4! 

8.2! 

70oi» 

30! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

151.0! 

! 

t 

54.0! 

i 

t 

6.2* 

i 

i 

1 

! 

1 

146! 

! 

i 

(  ! 
93I3A35! 

i 

! 

—  ! 

« 

—  i 

i 

7.6! 

I 

1 

1000! 

z 

i 

•  i 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

6.9! 

1 

-  ! 

18.0!N0NE 

! 

16.0! NONE 

14 • 0! NONE 

i 

18.0! NONE 
• 

1 4  .0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

24.0! NONE 

! 

3.0! NONE 
i 

8. 0! NONE 
j 

1 2.oi NONE 
! 

7.0! NONE 
! 

9.0! NONE 
i 

7.oj  NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

26.0! NONE 

i 

25  .o'j  NONE 
! 


36.0! NONE 
! 


f  VEHICLES 


! 

! 

! 

!MI  MUNISING 
! 

!H!  MUNISING 

i 

ihl  MUNISING 

! 

!MI  munising 
! 

(MI  MUNIS1NS 
! 

I 

( 

! 

! 

!TN  CHATTANOO- 
)  GA 

!TN  CHATTANOO- 
!  GA 

! TN  CMATTANOO- 
!  GA 

(TN  CMATTANOO- 
!  GA 

!TN  CHATTANOO- 
!  GA 

!TN  CHATTANOO- 
!  GA 

|TN  CMATTANOO- 
!  GA  ! 

1  ! 
! VA  STEILACOOM! 

!VA  steilacoom' 
! 

» 

2 
! 

!LA  VESTUEG0 
! 

! 

! 

! 


! 

*  1987  ! 
J 
! 


J 

! 

1989  ! 
1 

1974  ! 
! 

1967  I 
! 

1984  | 
1 

1972  ! 


I 

! 

! 

1976  ! 

! 

1962  I 


! 

1968  ! 
! 

1969  ! 
t 

1984  { 

! 

1982  ! 


1983 


I 
I 
! 
! 
! 
I 
I 

1924  ( 

I 

1936  ! 
I 
I 
! 
! 

1974  ! 
! 
! 
! 
! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR  ! 


DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

(33)  PILGRIM/’  DAVIO  R. 

MARAUDER 

2604830 

(16)  PILLAR  MARINE  4  SUPPLY/ 

!  INC. 

CHEN  LINK  203 

! 61 6589 

CHEM  LINK  205 

! 61 6509 

(29)  PILLSBURY,  WILLIAM  £. 

PN  124 

*6135/2 

(31)  PINE  BLUFF  SAND  &  GRAVEL 

i  CO. 

BILL  RODGERS 

2649344 

CAPT.  JOE 

•540229 

CAROLYN 

J256869 

DIANNE 

‘634726 

GE0R6E  ROUE 

1912893 

6INA 

1938432 

HARVEY  MCGFORGE 

! 251425 

HOWARD  CORSE 

1651 548 

JOANNE 

1672620 

MARY  FRANCES 

i 262674 

OSCAR  WALTERS 

1521081 

PINE  BLUFF 

1289997 

POINTER 

1266828 

RUFFIN 

i566628 

SARAH 

! 941770 

WECK  DUNLAP 

1563628 

WHIlt  w'sas 

*558867 

NO.  182 

i  - 

NO.  183 

i  - 

NO.  185 

i  - 

NO.  211 

*  - 

NO.  214 

*  - 

NO.  230 

|  - - 

NO.  240 

i  . - 

NO.  401 

i  ...... 

NO.  410 

i  ------ 

NO.  500 

!  - - 

NO.  320 

!  - 

NO.  560 

1  - 

NO.  570 

!  - 

NO.  581 

i  - 

NO.  582 

!  - 

NO.  583 

!  - - 

NO.  584 

I  - 

NO.  601 

i  ...... 

NO.  602 

i  - 

NO.  AO? 

i  ...... 

NO.  604 

i  - 

NO.  Dll 

!  - 

NO.  612 

J  - 

NO.  613 

*  - 

NO.  614 

!  - 

NO.  621 

!  - 

NO.  622 

<  ...... 

NO.  623 

NO.  624 

!  - 

t 

! 


!  NET 
•!  RE6IS* 
!  TER 
!  TON- 
!  NAGE 


VTCC !  DIMENSIONS 
CODE ! LENGTH! BROTH 
*****  RES.  !  REG. 

SEE!//////*///// 
PAGE!  OVER-JOVER- 
IV  *  ALL  !  ALL 


DRAFT! 


! CAPACITY!  HIGH-  • 


!  V  E  S  S  E  L 


LOAD-!  *  CARGO 

ED  !  !//////// 

/////*  HORSE!  PASS- 
LIGHT!  POWER!  ENGERS 


EST  !  CARGO  HANDLING  *$  {OPERATING 
FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) !//////////////// *TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR  • 
BUILT  * 
OR  2 
•REBUILT! 


i 

i 

i 


i 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

* 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

I 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

J 

• 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

; 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

t 


i  i 

47! 1C03 ! 

« 

39.0! 

i 

14. oi 

i 

6.0! 

j 

630! 

i 

150! 

j 

20.0 ! NONE 

i 

!TX 

PORT 

i 

i 

1979 

i  i 

i  i 

39.6! 

14.0! 

i 

5.6! 

i 

i 

» 

i 

l 

i 

i 

MANSFIELD  ! 

i 

t  « 

024I5A70! 

t 

248. ol 

i 

50.0! 

t 

9.oi 

t 

i 

2200! 

; 

29.0! PUMP 

j 

!AL 

i 

THEODORE  ! 

1966 

i  t 

248.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

j 

i 

024J5A70! 

243.0! 

50.0! 

9.0! 

-  • 

2200! 

29.0JPUMP 

SAL 

THEODORE  ! 

1968 

i  i 

i  i 

248.0! 

i 

50.0! 

t 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

;  i 

009! 4A41 ! 

i 

195.0! 

35.0! 

i 

9.0 ! 

i 

i 

1520! 

» 

19. 2 ! NONE 

i 

!KY 

t 

LOUISVILLE! 

1979 

i  i 

i  i 

195.0! 

« 

35.0! 

i 

1.6! 

i 

i 

i 

i 

i 

{ 

i 

i 

i 

i 

i  « 

116S3A36! 

i 

75.0! 

26.0! 

i 

7.0! 

■ 

1400! 

i 

i 

16.7! NONE 

UR 

PINE 

i 

BLUFF* 

1962 

i  i 

75.0! 

26.0! 

5.0! 

i 

-  • 

! 

i 

t 

68J3A35! 

55.0! 

21.4! 

7.6! 

708! 

-  • 

37. 0 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1972 

t  j 

55.0! 

21.4! 

7.6! 

i 

-  ; 

i 

i 

i 

13J3A35! 

38.0! 

10.0! 

3.0! 

165! 

* 

1 3 . 0 ! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1948 

!  ! 

33.0! 

10.0! 

3.0! 

i 

-  * 

i 

t 

i 

25I3A35! 

40.4* 

16.5! 

5.6! 

400! 

-  • 

26.0! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1981 

i  j 

40.4! 

16. S* 

5.6! 

« 

-  | 

; 

i 

; 

9413A35! 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

1800! 

-  » 

22.0! NONE 

!  AR 

PINE 

8LUFF ! 

1967 

i  i 

75.0* 

26.0! 

9.0! 

i 

-  | 

t 

i 

i 

2513A35! 

36.0! 

13.6! 

5.2! 

360! 

-  J 

16.0! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1982 

;  « 

36.0! 

13.6* 

5.2! 

! 

-  * 

i 

i 

i 

29J3A35! 

50.0! 

22.0! 

4.0! 

660! 

-  ! 

21 .0 1  NONE 

!AR 

PINE 

BLUFF! 

*  1985 

>  i 

50.0! 

22.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

116!3A36i 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

1400! 

-  ! 

16.7! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1982 

i  i 

75.0* 

26.0! 

5.0! 

i 

-  i 

i 

! 

1 

13J3A35! 

36.0! 

13.6! 

5.0! 

500  i 

-  j 

16. oj  NONE 

JAR 

PINE 

8LUFFI 

1984 

i  | 

36.0! 

13.6! 

5.0! 

! 

-  * 

! 

! 

i 

1 1  !3A35  f 

36.0! 

11.0! 

3.5! 

275! 

-  I 

16.0! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1951 

1  ! 

38.0! 

11.6! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

* 

! 

8213A35I 

65.0! 

24.0! 

7.8! 

850! 

-  j 

37 .0*  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  i 

1 

! 

j 

76I3A35! 

76.8! 

26.5! 

5.0! 

1140! 

-  ! 

27 .0! NONE 

1AR 

PINE 

BLUFF i 

1962 

i  i 

76.8! 

26.5! 

4.5! 

1 

-  * 

! 

J 

J 

1423A35! 

40.0! 

11.8! 

3.0! 

165! 

-  * 

1 3. 01  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1953 

!  ! 

40.0! 

11.81 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

2913A35! 

44.7! 

18.0! 

4.5! 

440! 

-  ! 

22.0! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

!  ! 

48.01 

18.  C! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

! 

i 

13J3A36! 

36.0! 

13.6! 

4.0! 

340! 

-  ! 

1 6. 0*  NONE 

!  AR 

PINE 

8LUFF i 

1989 

1  ! 

36.0! 

13.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

46I3A35I 

52.7! 

20.0! 

6.5! 

680! 

•  ■ 

25 . 0 ! NONE 

!AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

2  ! 

56.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  i 

* 

! 

! 

163I3A35! 

95.5! 

34.1! 

10.1! 

32801 

-  ! 

22.0! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1974 

!  ! 

95.5* 

34.1! 

10.1! 

< 

-  ! 

* 

i 

! 

195I4A43! 

100.0! 

22.0! 

5.5! 

-  J 

535! 

8.0! NONE 

UR 

PINE 

BLUFF! 

1939 

!  * 

100.0! 

22.0! 

3.6! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

85I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1951 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1V514A43! 

100.0! 

22.0! 

5.5! 

535! 

8 . 0 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1939 

!  ! 

100.0! 

22.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

350! 4A43 ! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

962! 

7.51 NOHE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1940 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

35014A43! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

-  J 

962! 

7.5! NONE 

UR 

PINE 

BLUFF! 

1940 

!  ( 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

J 

350I4A43! 

110.0! 

26.0* 

5.0! 

-  ! 

962! 

7.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1937 

t  i 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

| 

! 

350 ! 4A43 ! 

110.0! 

26.0! 

S.O! 

-  ! 

962  i 

7.5IN0NE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1937 

!  ! 

110.0! 

26VQ* 

2.0! 

! 

—  » 

1 

! 

! 

100!4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

560! 

8.0  j  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1988 

>  ) 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

J 

85J4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

535! 

8.0! NONE 

UR 

PINE 

BLUFF! 

1951 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

200I4A43! 

130.01 

30.0! 

6.6! 

-  ] 

600! 

8.0! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFFi 

1953 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0) 

! 

-  ; 

l 

! 

J 

200! 4 A43 ! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

600! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1953 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

20014A43! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

-  { 

600! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1953 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

200! 4A43 ! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1953 

I  ! 

130.0! 

30.0! 

2.G! 

j 

-  j 

! 

J 

i 

200UA43! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

-  i 

700* 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFFi 

1958 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

j 

! 

! 

200! 4A43 ! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

-  J 

700! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1958 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ‘ 

! 

! 

! 

200J4A43! 

135.0! 

35.0! 

7,0! 

700! 

8.0 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1958 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

* 

J 

! 

200UA43! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1953 

j  • 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

! 

* 

2001** S3! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

-  • 

700! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF i 

1960 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

20014*43 ] 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

8.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1960 

*  j 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  < 

! 

! 

( 

200! 4A4li 

135.0! 

35.0! 

7.C! 

-  J 

700! 

8  .0 !  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF* 

1960 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

J 

! 

200J4A43 ! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

-  • 

700! 

8.0| NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1960 

!  I 

135.0! 

35.  C! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

! 

200! 4*43! 

135.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

10.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFFi 

1961 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  i 

! 

! 

i 

20014*43! 

135.0! 

35.0! 

6.0! 

650! 

10.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFFI 

1961 

;  j 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

J 

200:4*43! 

135.0* 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

1 0. 0! NONE 

AR 

PINE 

BLUFF* 

1961 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

i 

200 ! 4 A43 ! 

135.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

650! 

1 0. 0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1961 

!  * 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

J 

! 

200*4443! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

700! 

1 0.0 l NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1962 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

200! 4A43 ! 

135.0! 

35.0! 

9.0! 

700! 

10.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1962 

!  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  < 

! 

J 

i 

200! 4A43 J 

135.0! 

35.0! 

9.0* 

700! 

10.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFFi 

1962 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

J 

! 

200! 4*43! 

135.01 

35.0! 

9.0! 

700! 

1 0.0 {NONE 

UR 

PINE 

BLUFF! 

1962 

!  ! 

135.0! 

! 

! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 

!  guard 

!  NUM8ER 


!  !VTCCt  DIMENSIONS  {DRAFT!  {CAPACITY!  HIGH 

!  NET  SCOPE! LENGTH IBRDTHf  !  !  !  EST 

-{REGIS-*****!  REG.  !  REG. ‘LOAD-!  !  CARGO  !  FIXE 

1  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POIN 

!  TON-  ! PA6E!  OVER-!  OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  !(LIGH 
! *  NA6E  ! • IV  !•  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  EN6ERS  !  (FEE 


(31)  PINE  BLUFF  SAND  5  6 RAVEL!  CO. 

(CONTINUED)! 


NO.  1690 
NO.  1691 


NO.  PB  755 
NO.  P9  756 
NO.  P9  757 
NO.  PB  758 
NO.  P9  759 
NO.  PB  861 
NO.  P8  842 
NO.  PB  1750 
NO.  PB  1751 
NO.  PB  2901 
NO.  P3  2922 
NO.  PB  2923 
NO.  PB  2924 
NO.  PB  9001 
NO.  PB  9002 
NO.  PB  9003 
NO.  PB  9004 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT 

PASS-  ! (LIGHT) S////////////////1T0! //////////!  OR 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBUILT 


!  ! 

!  ! 

i  i 

!  i 

200S4A43* 

j 

! 

i 

i 

130.0! 

! 

! 

i 

i 

42.0! 

! 

! 

« 

i 

7.0* 

t 

i 

i 

i 

.  j 

! 

j 

t 

i 

650! 

1 

« 

i 

8.0! NONE 

! 

i 

t 

i 

!AR 

PINE 

! 

2 

i 

■ 

BLUFF! 

1967 

!  ! 

130.0! 

42.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

» 

225!4A43* 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

9.5! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

<  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  t 

i 

t 

i 

225 ! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

9.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  i 

i 

! 

i 

225UA43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

.  j 

1200! 

9. 5! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

j  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

« 

t 

22554A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1200! 

9.5! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFFi 

1969 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

i 

; 

225! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

i 

1200! 

9.5 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF*! 

1969 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

i 

2 

225I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

.  i 

1200! 

9.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  i 

i 

2 

! 

225S4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

_  * 

1200! 

9.5! NONE 

!  Aft 

PINE 

8LUFF* 

1969 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

.  t 

i 

2 

2 

22554A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

9.5 ! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  i 

i 

2 

; 

22SJ4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1200! 

9.5*  HONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF*! 

1969 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

2 

j 

22554A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

.  i 

1200! 

9.5! NONE 

Jar 

PINE 

BLUFF! 

1969 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

2 

; 

22514A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

9.5! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

• 

i 

22514A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

•  i 

1200! 

9.5 !  NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1969 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  i 

j 

! 

2 

350J4A43! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

-  i 

962! 

7.5!  NONE 

•Aft 

PINE 

BLUFF! 

1940 

i  ; 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

j 

-  j 

i 

i 

; 

225  S4A43  *! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

1 0. 2 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

t  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

j 

{ 

t 

225J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

10.2 ! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

i  » 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

t 

; 

i 

225 ! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  t 

120oi 

10.2! NONE 

•Aft 

PINE 

BLUFF! 

107* 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

i 

• 

22554A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

10.2! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  { 

f 

2 

i 

225S4A43* 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1200! 

10.2 ! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  t 

• 

! 

j 

225! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

.  i 

1200! 

10.2! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  i 

l 

i 

i 

225 ! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

10.2 ! NONE 

•AR 

PINE 

BLUfF! 

1975 

i  « 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  i 

i 

! 

! 

22514A43! 

19S.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1200! 

1 0. 2 ! NONE 

!ar 

PINE 

BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  • 

■ 

; 

! 

225I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

10-2! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFFI 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

225I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1200! 

10.2! NONE 

•Aft 

PINE 

BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

70! 4A43! 

50.0! 

25.0! 

5.0! 

-  ! 

300! 

7. 5 '.NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1984 

!  ! 

50.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

.  | 

! 

« 

! 

7014A43! 

50.0! 

25.0! 

5.0! 

-  ! 

sooi 

7.5!  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1984 

!  ! 

50.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

•  i 

• 

; 

! 

225  { 4 A43  ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

10.2! NONE 

I  AR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

225J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1200! 

10. 2 ! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

180UA43! 

132.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

600! 

9.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUfF! 

1961 

!  ! 

132.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

* 

! 

! 

225! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  • 

1200! 

1 1 • 5  !  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

250 ! 4A43 ! 

220.0! 

45.0! 

10.0! 

! 

1500! 

12.0! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1983 

!  ! 

220.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

22SJ4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1200! 

11.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFFi 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

225 ! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

-  | 

1300! 

12.0! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

198? 

;  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  i 

2 

2 

! 

225 ! 4443! 

195.0! 

35.0! 

10-6! 

! 

1300! 

12.OSN0NE 

i  AR 

PINE 

BLUFF! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

225 ! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

1 

1300! 

12.0! NONE 

!AR 

PINE 

BLUFF! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

1 

225I4A43! 

195.0! 

35.0! 

10.61 

-  ! 

1300! 

12.0!  NONF. 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1989 

;  i 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

; 

j 

j 

225 !  4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1300! 

11.5!  NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF*! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

2 

; 

225I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

13001 

11.5 ! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  1 

i 

; 

! 

225J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1 

1300! 

11.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

225J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

! 

1300! 

11.5! NONE 

JAR 

PINE 

BLUfF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

< 

-  ! 

! 

j 

• 

225I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1300! 

11. 5! NONE 

•AR 

PINE 

BLUFF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

225 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

•  j 

1300! 

11.5! NONE 

!  AR 

PINE 

BLUFF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  i 

! 

« 

i 

225 ! 4A46 ! 

-  i 

-  J 

10.  o! 

-  i 

nooi 

12.0! 

i 

; 

1989 

i  1 

195. oi 

35.0! 

2.0! 

i 

-  t 

; 

1 

i 

225J4A46 ! 

! 

-  1 

10.6! 

! 

1300! 

12.0! 

• 

! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

; 

225! 4A46! 

! 

.  i 

10.6! 

-  ! 

1300! 

12.0! 

< 

i 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

225»4A46J 

! 

-  ! 

10.6! 

-  ! 

1300! 

12.0! 

i 

! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35r0 ! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

225 !  4A46 ! 

.  j 

-  ! 

10.6! 

! 

1300! 

12.0! 

! 

; 

1989 

i  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

j 

i 

225 i 4A46! 

-  ! 

-  } 

10.6! 

-  ! 

13001 

12.0! 

! 

! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

225 ! 4A46 J 

-  ! 

-  ! 

10.6! 

-  J 

1300! 

12.0! 

2 

! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

j 

! 

225  J  4A46! 

-  ! 

.  i 

10.6! 

-  ! 

1300! 

12.0! 

! 

! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.  oi 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

2 

i 

225S4A46! 

.  i 

.  ; 

10.6! 

-  1 

1300! 

12.0! 

i 

i 

1989 

i  i 

195.0! 

35. oi 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

2 

225 ! 4A46I 

-  i 

-  ! 

10.6! 

-  1 

1300! 

12.0! 

i 

i 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

; 

335*4443* 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1706! 

.  i 

JAR 

PINE 

BLUFF! 

1989 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

j 

i 

! 

33514443 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1706! 

-  i 

i  ar 

PINE 

BLUFF! 

1989 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

i 

2 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


709 


ENGR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(31 )  PINE  BLUFF  SAND  l  GRAVEL 
(CONTINUED) 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!  ! VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  !CODE!LEKGTH!SRDTH!  ! 

1RE6ZS-*****!  REG.  !  RE6. 1L0AD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IpAGE !  OVER-JOVER-!/////!  HORSE 
!  NAGE  *  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


! 


P8  9067 

j  - 

!  22554A46! 

-  i 

-  i 

10.6! 

- 

1 

1300! 

12.0! 

1 

2 

1989  ! 

» 

*  ii 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

1 

1 

1 

2 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35. 0.» 

2^0! 

{ 

12*0, 

t 

1 

! 

PB  9069 

t 

!  22514A46! 

-  i 

-  t 

10-6! 

- 

1 

1300! 

12.0! 

1 

1 

1989  ! 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

1 

1 

1 

1 

PB  9070 

! 

!  22554A46! 

-  i 

-  < 

10.6! 

- 

! 

1300! 

12.0! 

! 

! 

1989  • 

! 

i  ii 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

1 

j 

* 

t 

PB  9071 

!  - 

!  225I4A46! 

-  i 

-  2 

10.6! 

- 

1 

1300! 

12.0! 

1 

t 

1989  » 

t 

j  !  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

• 

1 

1 

PB  9072 

j  - 

!  22514A46! 

-  i 

-  ! 

10.6! 

- 

1 

1300! 

12.0! 

1 

; 

1969  ! 

2 

j  i  i 

195.0! 

35. oi 

2.0! 

i 

-  ; 

1 

1 

1 

1 

FLECHAS  II 

! 007732 

!  70 !5A70 S 

64.0! 

26.0! 

5.0! 

- 

! 

202! 

! DIESEL  PUMPS 

!  AR 

PINE  8LUFF 1 

1971  ! 

! 

1  !  ! 

64.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

UC  104 

1644594 

•  185J5A70! 

110.0! 

30.0! 

5.7! 

- 

] 

469! 

8.0! DIESEL  PUMPS 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1982  ! 

! 

! 

1  !  1 

!  1  ! 

110.0! 

• 

30.0! 

i 

2.0! 

2 

! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

2 

*! 

1 

i 

1 

i 

! 

(36)  PIONEER  TOWING  COMPANY  ! 

!  i  1 

;  i  i 

! 

I 

i 

! 

i 

! 

j 

! 

1 

! 

« 

! 

! 

1 

i 

! 

t 

WALTER  C 

1271829 

1  1013A36! 

42.0! 

14.2! 

5.5! 

370! 

21! 

25.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1956  j 

! 

t  !  1 

42.0! 

14.2! 

5.5! 

-  * 

! 

! 

! 

! 

GALENA 

! 297320 

!  60714A46! 

160.1! 

43.6! 

9.0! 

- 

1250! 

16.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1964  ! 

! 

1  !  ! 

160.1! 

43.6! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

1 

2 

JANE  A 

1578687 

1  1 534J4A46! 

210.0! 

60.0! 

11.9! 

- 

• 

3500! 

16.0! NONE 

!wa 

SEATTLE  ! 

1976  ! 

! 

!  !  ! 

210.0! 

60.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

SS  13 

1523347 

(  824!4A461 

180.0! 

45.0! 

11.0! 

- 

! 

1900! 

15.0! HONE 

!  W  A 

SEATTLE  ! 

1969  ! 

! 

i 

]  i  i 

!  1  ! 

180.01 

t 

45.0! 

! 

2.0! 

1 

-  ! 
i 

1 

i 

! 

« 

i 

1 

j 

i 

(32)  PIPE  LINES  UNLIMITED 

2 

SER!  VICES 

!  !  ! 

!  1  ! 

2 

i 

! 

2 

i 

• 

! 

! 

! 

2 

t 

( 

i 

i 

! 

1 

GP  35 

J  5941 30 

1  88514A461 

164.0! 

50.0! 

6.9! 

- 

175! 

36.5(100  TON 

CRANE 

!LA 

HOUMA  ! 

1978  ! 

! 

t  !  ( 

164.0! 

50.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

GP  37 

1631319 

!  147214A46! 

188.0! 

60.0! 

8.6! 

- 

• 

225! 

40.5M40  TON 

CRANE 

it  a 

HOUMA  1 

1981  ! 

! 

1  !  ! 

188.0! 

60.0! 

4.0! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

MAD  II 

*644280 

1  33314A46! 

140.0! 

37.0! 

5.6! 

- 

100! 

60.0140  TON 

CRANE 

!  LA 

HOUMA  I 

1965  ! 

l 

1  !  ! 

140.0! 

37.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

J 

! 

! 

SANTA  FE  CHEROKEE 

! 520180 

!  500314A461 

350.01100.0! 

16.6! 

- 

8000! 

99.01600  TON 

CRANE 

1LA 

HOUMA  ! 

1969  ! 

! 

I  1  1 

350.01100.0! 

12.0! 

-  ! 

I 

j 

1 

! 

SANTA  FE  CHICKASAW 

J  525459 

1  236114A46! 

269.0! 

80.0! 

12.0! 

- 

2500! 

96.01100  TON 

CRANE 

it- A 

HOUMA  ! 

1970  ! 

! 

1  !  ! 

275.0! 

80.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

i 

SANTA  FE  TONKAWA 

1510178 

1  3074! 4A461 

250.1! 

72.21 

15.4! 

- 

3074! 

72.01125  TON 

CRANE 

!LA 

HOUMA  1 

1967  | 

! 

1  1  1 

250.11 

72.2! 

6.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

SEA  CONSTRUCTOR 

1640320 

1  21 181 4A461 

250.01 

72.0! 

9.6! 

- 

2000! 

72.01150  TON 

CRANE 

1  LA 

HOUMA  ! 

1981  J 

! 

i  i  i 

250.0! 

72.0! 

5.0! 

-  I 

! 

! 

i 

l 

SEA  PIPER 

1592915 

!  228514A46! 

230.5! 

65.2! 

7.0! 

- 

1800! 

68.0! 150  TON 

CRANE 

!LA 

HOUMA  ! 

1977  1 

I 

1  1  ! 

230.5! 

65.2! 

4.0! 

-  » 

! 

! 

! 

1 

SF  4000 

1594651 

!  902814A46! 

400.0! 1 00.0! 

16.7! 

- 

6000! 

36. 0 ! NONE 

I  LA 

HOUMA  ! 

1978  ! 

1 

i  i  i 

400.01100.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(21)  PITNARINE  CORP. 


BETTY  LOU 

1551839 

I 

1  ______ 

1 

! 

4013A35! 

!  ! 

47.0! 

50.0! 

«« i  ni 

20.0! 

20.0! 

9  ■  n  I 

6.0!  7501  -  ! 

6.0!  1  -  ! 

9  0  1  _  1  A«OI 

28.0! NONE 

t 

1 1 .5 (NONE 
! 

4  4  >1  tlOUC 

!PA  NEVILLE 
!  ISLAND 

let  utuTi  •  c 

1973 

10x0 

DRAVO  134U 

NO  555 

1 

! 

1 

104I4A40I 

1  1 

A  1 01 1 1  in  1 

115.01 

A.e  ai 

to.Ul 

28.0! 

•  •  V  1 

2.0! 
ft  7 1  * 

I  V  1 

1  -  ! 

1  4001 | 

*  “A  NCVIU.C 
!  ISLAND 

l.i  uruti  1  1 

lYiT 

4Q(« 

1  ...... 

1 

I 

41*1 4A4UI 
!  ! 

1  w.UI 

175.1! 

26.0! 

26.1! 

0*  f  I 

1.5! 

I  1UU1 I 

!  -  1 

11.4!  flOWt 
! 

!  r A  NtVILLc 
!  ISLAND 

1 V30 

(31)  PITT  COX  BARGES 

» 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

!  ( 

! 

! 

! 

PB  IB 

1504788 

! 

701 ! 4A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0!  - 

l  1625! 

17.2! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

1 

! 

I 

P8  1078 

1506872 

! 

94514A41* 

200.01 

35.0! 

12.0!  - 

!  1600! 

12 .OJ  NONE 

!  IN 

JEFFERSON- J 

1967 

J 

I 

!  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

» 

! 

VILLE  I 

PB  1088 

1530161 

! 

927I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1549! 

12 .01  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1970 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

PB  1 09B 

1331 1 1 0 

! 

927J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1549! 

1 2.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1971 

! 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

(21)  PITTSBURGH  SAND 

1 

t  GRAVEL! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

NO  108 

j  - 

1 

3  6  4  *  4 A  40 ! 

175.0! 

26.0! 

9.0!  " 

!  950! 

11.5  !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

l 

!  1 

175.0! 

26.0! 

7.5! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

(21)  PITTSBURGH  TUG  COMPANY 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

ISLANDER 

1275133 

! 

100I3A36! 

90.0! 

30.01 

4.0! 

1200! 

38.0IN0NE 

IPA 

IVANS  CITYl 

1937 

! 

1 

!  ! 

90.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

MARY  CLAIR 

1307640 

I 

2331  3  A  36 { 

93.0! 

34.0! 

7.6! 

1800! 

-  J 

38.01  NONE 

!PA 

EVANS  CITY ! 

1967 

1 

1 

!  ! 

93.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

I 

MINI  2 

1373763 

1 

28I3A36! 

43. 3t 

16.1! 

6.4! 

6001 

28.01  NONE 

IPA 

EVANS  CITY! 

1976 

1 

! 

! 

1 

!  1 

!  ! 

43.3! 

I 

18.1* 

! 

6.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

(32)  PIZANZ  MARINE  SERVICE/ 

I 

ZINC. 

1 

l 

!  ! 

1  I 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

JO-AL 

1612750 

1 

62 1 3  A  33 1 

35.01 

22.01 

8.5! 

800! 

40.0! NONE 

f  LA 

NEW  1 

1979 

! 

1 

I 

1 

!  ! 

!  I 

55.01 

! 

22.01 

! 

6.0! 

I 

! 

I 

! 

1 

1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

! 

(13)  PLANTATION  INN/  INC. 
PRIDE  OF  THE  CAROLINAS 

! 

! 

1526403 

> 

I 

! 

!  ! 

I  I 

53 11C11 ! 

! 

! 

73.71 

1 

! 

19.7! 

! 

! 

8.4! 

1 

I 

1050! 

! 

1 

10! 

! 

1 

26. 01  NONE 

1 

! 

ISC 

! 

I 

CHARLESTON! 

1970 

! 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

73.71 

I 

19.71 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

63! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(30)  PLANTATION  MARINE 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

l 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

RMT  407 

1629605 

I 

700I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1931! 

20.4! NONE 

! 

1 

I960 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(32)  PLAQUEHINE  TOWING  CORP. 
DAVY  CROCKETT 

! 

! 

! 256342 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

193I3A36! 

! 

! 

98.1! 

! 

! 

26.1! 

! 

! 

9.0! 

! 

J 

1600! 

i 

! 

1 

! 

35.0! NONE 

! 

! 

JLA 

! 

1 

SUNSHINE  ! 

*  1972 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

26.51 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

GEORGE  V.  BANTA 

1266926 

! 

1191  3  A  36 1 

99.01 

30.0! 

9.0! 

2400! 

45.0! NONE 

JLA 

SUNSHINE  ! 

*  1965 

! 

! 

!  ! 

100.0! 

30.01 

7.5! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

MERLIN  BANTA 

1249614 

! 

261I3A36! 

119.7! 

29.0! 

9.0! 

2800! 

—  ! 

45.0! NONE 

JLA 

SUNSHINE  ! 

1987 

! 

1 

!  ! 

120.0! 

29.0! 

7.5! 

! 

-  f 

! 

1 

! 

MISS  MARTY 

1272853 

! 

45I3A35! 

51.0! 

18.0! 

5.0! 

545! 

330! 

22.0 ! NONE 

JLA 

SUNSHINE  ! 

1956 

! 

! 

!  ! 

51.0! 

18.0! 

4.5! 

I 

-  f 

! 

! 

! 

CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


!  V  E  S  S  E  L  !  i 

CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

//////////////// !TD! ////////// !  OR  ! 
LINE-2  !EE!  LINE-2  !*REBU1LT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


710 


EN6R ! 
DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!VTCC 
NCT  !CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  ! PAGE 
NAGE  !  IV 


1LENGTH 

REG. 

////// 

OVER-! 

ALL 


BROTH! 

REG.lLOAD- 
/////!  ED 
OVER-!///// 
ALL  SLIGHT 


SCAPACITY 

i 

!  CARGO 
!////////! 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


CARGO  HAN0LXN6 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 
LINE-2 


VESSEL!  ! 

S  ! OPERATING  !  ! 

!TC!  BASE  !  TEAR  ! 
.AO!  LINE-1  •  BUILT  ! 
!TD !//////////!  OR  ! 
!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  PLAQUEHINE  TOWING  CORP- 
(CONTINUEO) 


ROBERT  J.  SANTA 

'.259261 

j 

52 ! 3A35 ! 

68.0! 

19.0! 

8.0! 

60oi 

_  j 

30.0! 

i 

i 

!  | 

68.0! 

19.0! 

8.0! 

i 

-  i 

i 

SAMUEL  CLEMENS 

•255620 

j 

193I3A36! 

R8.1! 

28.1! 

9.0! 

1600*! 

-  t 

35. 0! 

j 

i 

j  i 

105.0! 

28.5! 

8.0! 

2 

-  * 

i 

PTC  101 

•251822 

i 

801 i 5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

-  * 

1200! 

15. oi 

; 

t 

;  t 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

j 

-  « 

i 

PTC  102 

! 282236 

i 

801 1 5A70! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

-  j 

1 200! 

15.0! 

i 

i 

i  j 

195.1 ! 

35.1! 

2.0! 

2 

-  * 

; 

PTl  103 

•285458 

• 

80155A70! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

-  i 

1200! 

15. oi 

i 

2 

;  i 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  i 

1 

PTC  104 

j  285572 

2 

801 ! 5A70! 

195.1! 

35.1! 

3.5! 

-  t 

1200! 

15. oi 

i 

i 

i  j 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

NONE 

NONE 

DIESEL  PUMPS 
2  DIESEL  PUMPS 
DIESEL  PUMP 
DIESEL  PUMP 


LA  SUNSHINE 
LA  SUNSHINE 
LA  SUNSHINE 
LA  SUNSHINE 
LA  SUNSHINE 
LA  SUNSHINE 


1950 

1948 

1960 

1960 

1961 
1961 


(23)  PLAUNT  TRANSPORTATION 

CO 

./  INC. 

!  !  ! 

i 

• 

KRISTEN  0 

915947 

!  57J1A12! 

64.9! 

3S.0! 

i  j  * 

!  !  ! 

64.9! 

i 

35.0! 

i 

(01)  PLEON  YACHT  CLUB 

PL60N 

280380 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  171! 3 A  36 i 

i 

i 

98.4! 

i 

26-2! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1C5.0! 

i 

26.2! 

t 

(32)  PLIMSOLL  MARINE 
BARBARA 

602928 

!  !  ! 

*2  !  ! 

!  8U3A36! 

« 

i 

56.3! 

j 

24.0! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

JOANNE  C. 

625289 

!  76! 3A36J 

56.7! 

24.0! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

OKALOOSA 

560924 

!  1 07! 3A36 ! 

70.0! 

24.0! 

i  i  i 

70.0! 

26.0! 

ROBERT 

626198 

!  81 ! 3A36 i 

56.3! 

24.0! 

!  !  ! 

60.0! 

24.0! 

SHELLEY 

623959 

1  81 ! 34  361 

61.1* 

26.0! 

!  !  ! 

61.5! 

26.1! 

SPANISH  FORT 

502874 

!  4  4 !  3  A  36 ! 

50.0! 

20.0! 

!  !  ! 

50.0! 

20.6! 

VIRGINIA 

588836 

!  81J3A36! 

56.3! 

24.0! 

!  !  ! 

!  1  ! 

60.0! 

! 

24.0! 

{ 

(32)  POINT  COUPEE/  INC. 

!  !  J 

!  !  ! 

! 

i 

{ 

j 

POINTE  COUPEE 

559350 

!  105! 3A36J 

70.0! 

24.0! 

!  !  ! 

1  !  ! 

70.0! 

j 

24.0! 

! 

(32)  POINT  HOUMAS  MARINE  $ERV 

ICES/ 

1  !  ! 

!  !  ! 

j 

! 

i 

i 

INC. 

!  !  ! 

! 

j 

HP.  FERN 

566405 

!  76! 3A  35! 

54.3! 

24.0! 

!  !  ! 

!  !  ! 

54.3! 

! 

24.0! 

! 

(32)  POINT  MARINE/  INC. 
POINT  "T" 

626141 

!  1  1 

!  !  ! 

!  1 55! 1A1ZS 

! 

! 

138.0! 

! 

i 

36.0! 

j  *  i 

150.0! 

36.0! 

POINT  8ARR0W 

591179 

i  203  !*1  A 1 2 ! 

166.8! 

40.0! 

!  !  ! 

135.0! 

40.0! 

POINT  BELLE 

653141 

!  1 33! 1*03! 

176.7! 

39.0! 

!  1  ! 

192.0! 

40.0! 

POINT  BRAVO 

65C720 

!  202 ! 1 A 12 ! 

170.4! 

40.0! 

!  !  i 

191.0! 

40.0! 

POINT  CHALEUR 

651392 

!  202! 1 A 1 2! 

170.4! 

40.0! 

!  !  ! 

191.0! 

40.0! 

POINT  CHIEF 

652259 

!  20351 A02 ! 

176.7! 

40.0! 

!  !  ! 

190.0! 

40.4! 

POINT  CONCEPTION 

576825 

!  1 83 ! 1 A12 ! 

166.2! 

40.0! 

!  !  ! 

135.0! 

40.0! 

POINT  DOVER 

597269 

!  299! t  A12  J 

166.8! 

40.0! 

!  !  ! 

185.0! 

40.0! 

POINT  FORTUNE 

612440 

•  199MA12! 

171.8! 

40.0! 

!  J  ! 

191.0! 

40.0! 

POINT  LIBERTY 

652605 

!  202J1A12! 

170.4! 

40.0! 

!  !  ! 

191.0! 

40.0! 

POINT  NORMANDY 

652212 

!  20211*12* 

170.4! 

40.0! 

!  !  ! 

191.0! 

40.0! 

POINT  SAMSON 

613844 

!  199! 1 A12 ! 

171.3! 

40.0! 

!  !  ! 

191.0! 

40.0! 

POINT  SUCCESS 

577810 

!  18311*12! 

166.2! 

40.0! 

!  !  ! 

i  i  i 

185.0! 

i 

40.0! 

! 

(23)  POIRIER/  NORRIS 
MACKINAW  CITY 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  10! 3A36! 

i 

! 

37.9! 

! 

j 

11.0! 

!  !  2 

!  !  ! 

38.0! 

! 

11.5! 

! 

(03)  POLING  TRANSPORTATION 

CO 

RP. 

!  !  i 

!  !  i 

« 

• 

! 

i 

30NNIE  0 

272746 

!  619J2A22! 

217.4! 

43.0! 

!  !  ! 

217.4! 

43.0! 

CAPTAIN  SAM 

' 

233433 

!  1 033 !2 A22  ! 

281.4! 

40.0! 

!  !  ! 

281.4! 

40.0! 

CAROL  V 

276121 

!  1 698 ! 2A22 ! 

300.0! 

43.3! 

!  !  ! 

300.0! 

43.3! 

JOHN  B.  CAODELL 

241204 

!  59012 A2? | 

184.6! 

31.1! 

!  !  ! 

184.6! 

31.1! 

JUNE  C 

273247 

!  1 149!  2 A 22 ! 

215.1! 

35.0! 

1 

1  ! 

215.1! 

35.01 

LEONA  L. 

i 

220603 

41  6!  2 A 22 ! 

188.0! 

30.0! 

!  !  ! 

188.0! 

30.0! 

MABEL  L. 

220806 

!  431 ! 2 A  22 ! 

196.0! 

30.0! 

!  !  ( 

196.0! 

30.0! 

POLING  BROS.  NO.  7 

1 

223670 

1  744J2A22* 

252.9! 

40.0! 

! 

!  !  ! 

252.9! 

40.0! 

POLING  BROS.  NO.  8 

! 

223669 

!  744! 2*  22! 

252.0! 

40.0! 

!  ! 

260.0! 

40.0! 

ANNA  MAC 

i 

260175 

82I3A36! 

95.0! 

25.0! 

! 

!  1  ! 

102.0! 

25.0! 

JEANNE  C. 

! 265799 

!  161I3A36! 

104.2! 

26.1! 

!  ! 

110.0! 

26.1! 

i  i 

! 

! 

» 

6.0! 

i 

460 ! 

124 

i 

20.0 ! NONE 

j 

ini 

CHEBOYGAN 

i 

1987  i 

4.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

78 

i 

• 

i 

i 

| 

] 

t 

13.6! 

j 

1200! 

. 

! 

41 .4 i NONE 

■ 

!MA 

i 

BOSTON 

1960  i 

12.1! 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

; 

9.1! 

i 

800! 

_ 

i 

34.0! NONE 

j 

•LA 

j 

NEW 

2 

1979  ’• 

6.0! 

2 

- 

i 

i 

ORLEANS 

t 

8.5! 

800! 

- 

35.0! NONE 

!LA 

NEW 

I960  i 

7.0! 

i 

- 

i 

! 

ORLEANS 

i 

8.5! 

1400! 

- 

38. oi NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

7.5! 

! 

- 

! 

t 

ORLEANS 

! 

9.1! 

800! 

- 

34 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

6.0! 

! 

- 

! 

J 

ORLEANS 

! 

9.6! 

1200! 

- 

34 .0*  NONE 

i  LA 

NEW 

1980  ! 

8.0! 

i 

- 

! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

6.0! 

300! 

- 

25 . 0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

* 

1973  ! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  J 

! 

9.1! 

800! 

- 

34.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977  I 

6.0! 

! 

; 

! 

1 

1 

! 

! 

« 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

! 

! 

» 

10.6! 

! 

1350! 

_ 

i 

I 

40.0! NONE 

! 

! 

!la 

! 

! 

NEW  ! 

( 

! 

1974  ! 

6.0! 

! 

t 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

ORLEANS  ! 

! 

• 

2 

i 

! 

i 

! 

9.1! 

! 

12001 

i 

1 

30.0 ! NONE 

! 

! 

•LA 

! 

! 

DONALDSON-! 

! 

! 

1975  ! 

7.0! 

! 

i 

2 

1 

2 

! 

! 

• 

1 

2 

VILLE  ! 

! 

! 

! 

• 

1 0.0! 

2 

2000! 

405 

2 

J 

36 • oj  NONE 

! 

! 

!LA 

! 

! 

MORGAN  ! 

! 

i 

1980  ! 

8.0! 

! 

20 

! 

2 

CITY  ! 

J 

12.0! 

3000! 

400 

65 .0! ELECTRIC 

PUMPS 

iiA 

INTRACOAS-J 

1978  • 

10.0! 

! 

20 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

14.0! 

2250! 

705 

60.0 ! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1982  ! 

10.5! 

! 

IV 

! 

! 

CITY  • 

2 

14.0! 

4000! 

600 

48.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

INTOAC0AS-! 

1982  i 

9.0! 

! 

20 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

( 

12.0! 

40001 

600 

70.0JCLECTRIC 

PUMPS 

•LA 

AMELIA  ! 

1982  ! 

10.0! 

! 

20 

! 

! 

! 

! 

12.1! 

22501 

790 

62. oj  NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1982  ! 

8.7! 

I 

19 

! 

! 

CITY  ! 

j 

12.0! 

30001 

400 

65.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!TX 

FREEPORT  ! 

1976  i 

10.0! 

i 

20 

! 

! 

I 

1 

12.0! 

300oi 

400 

55.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

MORGAN  ! 

1978  ! 

9.0! 

! 

20 

! 

1 

CITY  ! 

! 

14.0! 

4000! 

600 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

MORGAN  1 

1979  | 

10.0! 

! 

20 

i 

! 

CITY  1 

! 

12.0! 

4000! 

600 

70.o1electrxc 

PUMPS 

SLA 

XNTRACOAS-! 

1982  1 

9.0! 

i 

20 

! 

i 

TAL  CITY  ! 

! 

12.0! 

4000! 

600 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

i  L  A 

AMELIA  | 

1982  ! 

10.0! 

i 

20 

! 

! 

i 

! 

12.0! 

4oooi 

600 

65.0! ELECTR IC 

PUMPS 

(LA 

VENICE  i 

1979  ! 

10.0! 

■ 

20 

| 

! 

! 

! 

12.0! 

3000! 

400 

65.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

VENICE  ! 

1976  ! 

9.0! 

! 

i 

! 

! 

i 

20 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

• 

4.7! 

i 

135! 

m 

j 

■ 

10. Oj NONE 

! 

! 

!MI 

! 

SAULT  STE. ! 

* 

! 

! 

1943  ! 

4.2! 

; 

i 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

i 

MARIE  ! 

1 

j 

i 

! 

! 

1956  ! 

2 

13.0! 

2 

1800! 

14 

! 

58.01PUHPS 

i 

! 

INY 

! 

! 

NEW  YORK  ! 

8.0! 

j 

- 

! 

! 

! 

! 

14.0! 

21  AO? 

3232! 

15. SJPUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1956  ! 

9.0! 

! 

- 

1 

! 

! 

! 

13.6! 

920! 

3200 

25. 0! PUMPS 

JNY 

NEW  YORK  J 

* 

1968  ! 

8.6! 

i 

- 

! 

! 

! 

J 

11.9! 

600! 

1209 

52-0JPUMPS 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1941  ! 

7.0! 

! 

— 

! 

! 

J 

! 

13.6! 

920! 

2030! 

30.0! PUMPS 

JNY 

NEW  YORK  J 

• 

1978  J 

8.6! 

1 

- 

! 

! 

! 

! 

10.0! 

1000! 

1087 

30.0! PUMPS 

JNY 

NEW  YORK  ! 

• 

1969  J 
! 

7.6! 

1 

- 

! 

! 

i 

10.0! 

800! 

1087!* 

30.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

» 

1969  ! 

7.6! 

! 

- 

! 

1 

! 

) 

13.0! 

1400! 

1600! 

60.0JPUMPS 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1924  ! 

8.0! 

i 

-  ] 

! 

! 

I 

13.0! 

1800! 

2391! 

60.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK  J 
1 

1924  ! 

! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

10.6! 

2200! 

- 

27.0! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

1945  ! 

10.6! 

! 

- 

) 

! 

I 

! 

11.0! 

1800! 

- 

32.0 ! NONE 

JNY 

NEW  YORK  1 

1953  1 

1 

! 

! 

11.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

- 

* 

I 

1 

! 

I 

1 

1 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  711 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  1DRAFT! 

•  NET  1C0DEILCNGTH1BRDTH!  « 

-! RE6XS- !•♦** !  REG.  !  RE6.1 LOAD”! 

•  TER  !  SEE! 7/////! /////•  ED  ! 

!  TON-  1PA6E!  0VER-10VER-1/////1 
!  NAGE  1  IV  !  ALL  •  ALL  1LIGHT 1 

ICAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLIN6  !$  ! OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

1 //////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// !TD »////////// ! 
POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

t 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

; 

i 

C03)  POLING  TRANSPORTATION  CO!RP- 

!  !  ! 

t  i  j 

i  !  ! 

1 

t 

2 

t 

i 

i 

1 

* 

• 

t 

i 

i 

i 

1 

* 

i 

; 

2 

2 

(CONTINUED)! 

j  i  2 

• 

2 

j 

i 

f 

i 

REBECCA  P 

! 618394 

!  101 5  3A36I 

99.1! 

32. oi 

15.3! 

3000! 

-  * 

30.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1980  ! 

» 

•  i  i 

99.1! 

32.0! 

15.3! 

-  i 

t 

» 

* 

CLARA  P 

! 173428 

!  28015A70! 

100.0! 

33.0! 

8.0! 

-  j 

614! 

16.0! PUMPS 

•NT 

NEW  YORK 

1933  ! 

i 

!  !  ! 

100.0! 

33.0! 

2.5! 

—  t 

t 

I 

2 

JANET  C 

! 53251 3 

!  31461 5 A  70 • 

320.0! 

66.0! 

20.0! 

-  J 

8000! 

38.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1971  i 

i 

t  !  i 

320.0! 

66.0! 

3.0! 

-  i 

i 

• 

t 

POLING  BROS.  NO.  23 

!  274301 

!  1 844! SA70! 

323.0! 

43.0! 

12.0! 

-  ! 

4348! 

19.0  SPUHPS 

!NY 

NEW  YORK 

1950  ! 

; 

i  !  » 

323.0! 

43.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

i 

! 

j 

ROBERT  L.  POLING 

•517376 

!  4272 ! 5A70! 

333.0! 

66.0! 

23.0! 

-  • 

9000! 

40.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1968  ! 

; 

i 

!  !  1 

i  i  i 

333.0! 

i 

66.0! 

i 

3.0! 

; 

j 

-  i 

j 

i 

t 

i 

i 

2 

t 

(01)  POLYOLIFINS  DIVISION  OF 

i 

] UNION 

i  <  t 

!  *!  ! 

i 

i 

i 

j 

i 

« 

i 

i 

l 

i 

j 

2 

CARBIDE  CORP. 

J 

i  ;  i 

! 

; 

i 

j 

i 

i 

i 

USL  501 

•606665 

!  9256J4A50! 

452.5! 

76.0! 

26.3! 

-  ! 

16800! 

62. 0! ELECTRIC  PUMPS 

{NY 

NEW  YORK 

1979  • 

i 

j 

i  i  t 

;  ji 

4S2.S! 

2 

76.0! 

5.0! 

i 

-  i 

j 

i 

l 

! 

t 

2 

(39)  POMEROY/’  J.  H./  AND  CO. 

j 

/i  INC. 

*  |  i 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

t 

* 

t 

j 

! 

{ 

i 

i 

SF  1100 

•568183 

!  33914A43! 

110.0! 

34.0! 

5.0! 

-  ! 

482! 

12.OJN0NE 

!  C  A 

PETALUMA 

1952  ! 

! 

•  !  ! 

110.0! 

34.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

J 

j 

SF  1101 

1508970 

!  347  !4A43  J 

110.0! 

34.0! 

5.0! 

-  ! 

482! 

12.0 ! NONE 

!  CA 

PETALUMA 

1958  ! 

i 

( 

1  i  1 

!  !  ! 

111.0! 

35.0! 

i 

1.9! 

! 

-  i 

{ 

! 

! 

! 

j 

2 

i 

(32)  PONTCHARTRAIN  DREDGING 

j 

CJORP. 

!  !  ! 

1  1  ! 

j 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

t 

i 

i 

t 

CAMERON 

I 504420 

•  546J4A46! 

130.0! 

38.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

9.0! NONE 

i 

1966  i 

! 

!  1  ! 

180.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CSC  241 

! 522604 

!  1 1 02 1 4 A  46 ! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2485! 

11 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

; 

!  1  1 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

2 

CSC  291 

*!  259104 

J  1 56614A46! 

290.1! 

50.1! 

9.0! 

-  » 

3150! 

10.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1949  ! 

1 

!  !  ! 

290.1! 

50.1! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

• 

DOSGRIS 

1599860 

1  366UF43! 

120.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

650! 

S.OJNONE 

!LA 

NEW 

19  78  ! 

! 

!  •  » 

120.01 

50.01 

1.0! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

< 

MM  331 

1634484 

!  888 14A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1S00! 

14.9!N0NE 

ILA 

NEW 

1981  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ) 

! 

j 

ORLEANS 

! 

MM  335 

•634488 

(  888! 4  A  46 1 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

SLA 

NEW 

1981  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

( 

ORLEANS 

! 

MM  336 

!634489 

1  88814A461 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

!LA 

NEW 

1981  I 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

MM  338 

1634491 

!  888I4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1500! 

14.9JN0NE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1 

1  !  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PDC  554 

1174809 

1  1151  1 4  A  4  6  f 

240.1! 

50.1! 

8.2! 

-  ! 

2525! 

11.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1940  ! 

I 

1  !  1 

240.1! 

50.1! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PDC  555 

1174815 

!  115114A461 

240.1! 

50.1! 

8.2! 

-  ! 

2525! 

1 1 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1940  ! 

1 

1  1  ! 

240.11 

50.1! 

1.9! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

! 

PDC  356 

1174817 

!  1151J4A46! 

240.1! 

50.1! 

8.2! 

-  | 

2515! 

11.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1940  ! 

1 

!  !  1 

240.1! 

50.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

PMC  881 

1625496 

•  57414A46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  J 

1500! 

9.0!  NOW 

!LA 

NEW 

1980  ! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

PMC  883 

1626261 

1 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  • 

1500! 

9.01N0NE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

I 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

PMC  885 

1626897 

1  57414A46! 

195.0! 

35.0! 

7.01 

-  j 

1500! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1980  ! 

1 

•  !  t 

195.0! 

35.0! 

2.11 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

PMC  887 

1627504 

1  574J4A46! 

195.01 

35.0! 

7.0! 

-  ! 

1500! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

I960  ! 

1 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

2.1! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

1 

PMC  889 

1628311 

J  57414A46! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  J 

1500! 

9,0! NONE 

•LA 

NEW 

1980  t 

1 

(  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ST.  BERNARD 

1571181 

!  534 ! 4A43 ! 

180.0! 

38.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

9.0! NONE 

! 

I960  1 

J 

1  !  ! 

180.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

i 

ST.  CHARLES 

1506480 

1  409J4A43! 

160.0! 

36.0! 

8.0! 

-  ! 

1000* 

8.0! NONE 

! 

1961  J 

1 

!  1  ( 

160.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

t 

VERMILLION 

1504419 

1  546I4A43! 

180.0! 

38-0! 

9.0! 

-  j 

1000! 

9.0JN0ME 

j 

1966  ! 

1 

!  !  1 

1  1  ! 

180-0! 

2 

38.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 
t 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(29)  POOL  24  TUG  SERVICE/  INC!. 

1  t  1 

1  !  ! 

« 

i 

! 

! 

! 

) 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

LINDA  TODD 

1559820 

1  61 ! 3 A  36  f 

55.0! 

20.0! 

7.0! 

800! 

•  i 

30.0! NONF 

!  IL 

KAMPSVILLE 

1974  ! 

! 

1  1  i 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

1 

POLLY  JO 

1290816 

1  35 ! 3A  36 ! 

46.5! 

15.1! 

6.8! 

730! 

~  ! 

25*0! NONE 

!IL 

KAMPSVILLE 

1963  ! 

1 

1 

1  1  l 

!  t  1 

46.51 

! 

15.1! 

! 

6.8! 

! 

-  i 
! 

! 

! 

1 

I 

1 

I 

(36)  POPE  t  TALBOT/  INC. 

! 

1 

1  1  1 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

(LUMBER  DIVISION) 

1 

!  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

PIT  PIONEER 

1261837 

1  37! 3B36! 

65.0! 

20.0! 

7.5! 

425! 

-  ! 

28.0! NONE 

(UA 

PORT 

*  1967  ! 

1 

1  1  I 

67.0! 

22.5! 

7.5! 

.  i 

1 

1 

GAMBLE 

! 

TEEKALET  II 

1636922 

!  1413AJ6I 

37.41 

16.0* 

7.0! 

365! 

-  i 

22.0! NONE 

!VA 

PORT 

1981  ! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

40.0! 

1 

16.0! 

! 

7.0! 

! 

-  i 
! 

! 

1 

1 

2 

GAMBLE 

1 

1 

(32)  POPICH  BROS. 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

(WATER  TRANSPORT/  INC. 

)  ! 

1  1  1 

1 

I 

( 

! 

1 

! 

! 

CHIEF  7HUNDERH0RSE 

1577687 

1  631 1C  11 i 

100.0! 

21.0! 

5.0! 

2025! 

-  ! 

52.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1976  ! 

1 

1  I  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

60! 

! 

! 

1 

THUMPER  GODDESS 

1557721 

1  651 1C  VI 1 

110.0! 

20.0! 

5.0! 

1700! 

-  ! 

24. 0! NONE 

ILA 

VENICE 

1974  ! 

| 

1  1  ! 

110.0! 

20.0! 

3.0! 

85! 

! 

! 

! 

THUNDER  HAWK 

1570578 

1  59I1C11! 

100.0! 

21.01 

5.0! 

2025! 

-  ! 

52.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1976  1 

t 

!  1  1 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

60! 

1 

! 

1 

THUNDER  ROCKET 

1560513 

1  59MC11J 

30.0! 

17.5! 

4.0! 

1400! 

-  t 

16.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1974  I 

1 

!  1  1 

80.0! 

17.5! 

3.0! 

461 

! 

! 

! 

TNUNDER  U.S.A. 

1670567 

I  635 1C  11 J 

120.0! 

23.01 

7.0! 

22601 

-  ! 

52 .0! NONE 

ILA 

VENICE 

1984  ! 

1 

1  !  1 

120.0! 

23.01 

5.0! 

73! 

I 

I 

! 

THUNDERATION 

1599775 

1  661 1C  11 f 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2700! 

-  ! 

34.0IN0NE 

ILA 

VENICE 

1978  ! 

t 

!  1  ! 

110.0! 

24,0! 

5.0! 

59! 

! 

I 

1 

THUNDER8AY 

1621746 

1  66 !  1C  11 1 

110.0! 

24.0! 

6.0J 

2600! 

-  I 

30.0! NONE 

!  LA 

VENICE 

1980  ! 

1 

1  1  i 

110.0! 

24.0! 

5.01 

59! 

1 

! 

I 

TKUNDERCRUISE 

1680947 

1  67! 1C  11 1 

110.0! 

24.0! 

7.0! 

2040! 

-  I 

52.01  NONE 

ILA 

VENICE 

1985  ! 

t 

1  1  1 

110.0! 

24.0! 

3.0! 

49! 

! 

! 

1 

THUNDERLADY 

1584951 

1  63} 1C11 1 

100.0! 

21.0! 

S.O! 

2025! 

-  ! 

52.C!N0NE 

ILA 

VENICE 

1977  ! 

1 

1  (  t 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

60! 

! 

* 

1 

thundcrmaster 

1674994 

!  6311C11J 

120.0! 

23.0! 

7.0! 

2040! 

-  ! 

52 .0! NONE 

!  L  A 

VENICE 

1984  ! 

i 

1  1  l 

120.0! 

23.0! 

5.0! 

73! 

I 

! 

1 

THUNOERMISSZLE 

1570837 

!  63 11 C11 1 

100.0! 

21.0! 

S.O! 

2025! 

•  i 

52.01N0NE 

!LA 

VENICE 

1976  1 

1 

1  !  ! 

100.0! 

21.0! 

3.0! 

6oi 

! 

! 

t 

TMUNOERPLANET 

1645835 

i  67!  ten  t 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2700! 

-  ! 

30.01  NONE 

ILA 

VENICE 

im  ! 

1 

!  1  t 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

59! 

! 

! 

THUNtERPOWCR 

1598155 

1  66MC1U 

110.0! 

24.0! 

7.0! 

2700! 

-  i 

42.0] NONE 

ILA 

VENICE 

1978  1 

I 

t 

1 

!  1  1 

1  t  ! 

t  1  1 

110.0! 

! 

! 

24.0! 

J 

i 

3.0! 

! 

! 

59! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

712  TA8LE  2  -  DESCRIPTION  0?  VESSELS 


EN6R! 

4 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I  CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V  £  S  S  £  L 

DIST!  OPERATOR 

1 

NET  1C0DE1LENGTH1BRDTK1 

! 

t 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATIN6 

1  COAST 

1 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AN D  NUMBER 

1  GUARD 

1 

TON-  1  PAGE! 

0VER-10VER-1 /////! 

HORSE) 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

< 

NACE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  !LI6HT! 

POWER! 

EMBERS  ! 

(FEET)!  LZNE-2 

!EE!  LINE-2 

!»REBUILT! 

(32)  PO°ICH  BROS. 

! 

i 

i 

1 

! 

1 

1  ! 

!  1 

!  ! 

2 

i 

! 

j 

! 

• 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(WATER  TRANSPORT# 

INC. 

> ! 

1 

!  » 

f 

j 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

; 

i  1 

1 

t 

! 

< 

j 

1 

THUNDERROA^ 

!  63811 2 

1 

6611C11! 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2700! 

-  ! 

30.0 1  NONE 

JIA  VENICE 

1981 

! 

! 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

S.O! 

{ 

59! 

! 

! 

THUNDERUNIVERSE 

1634127 

■ 

6611C11 1 

125.0! 

25.0! 

7.0! 

2040! 

-  1 

52.0! NONE 

! LA  VENICE 

1985 

! 

1 

i  t 

125.0! 

2S.0! 

5.0! 

! 

73! 

! 

! 

THUNDERVEHTURE 

1649804 

i 

67 1 1C11 i 

110.0! 

24.0! 

7.0! 

2600! 

-  ! 

52.0! NONE 

! LA  VENICE 

1982 

! 

i 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

5.C! 

! 

47! 

! 

! 

THUNDERWAR 

1632285 

i 

661 1C11 I 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2600! 

-  ! 

30.0! CRANE 

SLA  VENICE 

1980 

i 

i 

1  1 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

50! 

! 

! 

TKUNDERWORLD 

•617888 

i 

6611C11 1 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

2100! 

-  ! 

30 .0 ! NONE 

ILA  VENICE 

1980 

t 

i 

i 

!  ! 

1  1 

110.0! 

; 

24.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

59! 

! 

! 

I 

! 

(30)  POPLAR  MARINE 

! 

i 

l 

i 

i  ; 

i  i 

i 

I 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

RHT  409 

j  630054 

! 

70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1847! 

19.3! NONE 

!TN  MEMPHIS 

1980 

i 

1 

1 

!  1 

«  t 

195.0! 

i 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(18)  PORT  ALLEN  NARINE 

i 

SERVIC  j  E/  INC. 

1 

i  i 

1  1 

1 

2 

1 

2 

! 

! 

! 

» 

! 

t 

i 

ANDY 

1511651 

! 

2313A36! 

45.0! 

15.0! 

4.5! 

330! 

.  ; 

22.0! NONE 

! LA  PORT  ALLEN 

1967 

1 

! 

1 

j 

!  1 

!  1 

45.0! 

i 

15.01 

4.0! 

i 

! 

-  i 

2 

! 

i 

! 

! 

(33)  PORT  ARTHUR  T0UIN6 
COOT 

CO. 

! 

! 

1629017 

i 

! 

} 

2  j 

[  2 

6613A361 

2 

j 

55.  ol 

22.1  i 

i 

i 

8.31 

! 

! 

800! 

i 

i 

-  i 

! 

j 

42.0! NONE 

! 

! 

ITX  PORT 

1980 

i 

■ 

j  i 

55.0! 

22.1! 

6.0! 

j 

-  ! 

i 

!  ARTHUR 

DOTTIE  FREDENAN 

1506969 

! 

3213A36! 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

763! 

-  ; 

33.0! NONE 

!TX  PORT 

1967 

i 

! 

1 

;  • 

60.0! 

24.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

EGRET 

•611732 

; 

66 1 3A36 i 

51.8! 

22.1! 

8.3! 

800*! 

-  ! 

42. 0! NONE 

!TX  PORT 

1979 

j 

1 

!  ! 

55.0! 

22.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

FLICKER 

1629861 

1 

7313A36! 

51.4! 

24.1! 

8.3! 

800! 

•  i 

42.01MONE 

!TX  PORT 

1980 

1 

1 

1  1 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

j 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

CROS  BEC 

1555164 

i 

9213A36! 

64.3! 

26.0! 

7.3! 

1000! 

-  ! 

46.0! NONE 

ITX  PORT 

1977 

! 

i 

!  1 

70.0! 

26.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

HENRY  F.  FREDENAN  II 

1523764 

i 

20313A35! 

93.0! 

30.0! 

9.0! 

2400! 

-  ! 

45.01N0NE 

ITX  PORT 

*  1970 

> 

1 

! 

1  1 

100.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

JANES  V.  CRAWFORD 

1525886 

! 

12413A35! 

74.0! 

26.0! 

9.0! 

1700! 

-  ( 

45.0! NONE 

ITX  PORT 

*  1970 

! 

1 

1  ! 

74.1! 

28.1! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

JIN 

1575711 

1 

12413A36! 

74.1! 

28.1! 

9.0! 

1700! 

-  ! 

35.0  1  NONE 

ITX  PORT 

1976 

1 

1 

1  1 

74.1! 

28.1! 

6.1! 

! 

.  i 

! 

1  ARTHUR 

KAREN  FREDENAN 

1502796 

1 

4713436! 

56.1! 

22.0! 

6.7! 

800! 

-  i 

46.0! NONE 

!TX  PORT 

1966 

1 

1 

1  ! 

65.0! 

22.0! 

5.0! 

f 

-  ! 

) 

!  ARTHUR 

HISS  CAROLYN 

1262541 

1 

51I3A36! 

66.0! 

22.1! 

9.6! 

900! 

-  ; 

32.0! NONE 

ITX  PORT 

1951 

1 

1 

1  1 

86.0! 

24.0! 

9.01 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

SISSIE  CRAWFORD 

1566618 

1 

2841. F36! 

122.2! 

34.0! 

11.5! 

4200! 

-  | 

42 . 0 1  NONE 

ITX  PORT 

1975 

1 

1 

1  1 

WJ.21 

34.0! 

10.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

SYDAUSE  FREDENAN 

1549343 

! 

28413F361 

122.21 

34.0) 

11.5! 

3200! 

-  ! 

42.0  l  NONE 

ITX  PORT 

1973 

! 

1 

i  i 

122.2! 

34.0! 

10.4! 

I 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

W.  F.  FREDENAN  JR 

1558549 

1 

28413A36! 

122.2! 

34.01 

11.5! 

3200! 

-  1 

42.0! NONE 

ITX  PORT 

1974 

1 

! 

i  i 

122.21 

34. C! 

10.4! 

i 

-  I 

* 

!  ARTHUR 

PATCO  AO 

1  51  8338 

! 

45914A43! 

192.1! 

40.01 

7.1! 

-  1 

800! 

8.3 ! NONE 

ITX  PORT 

1957 

I 

1 

1  1 

195.01 

40.  C! 

1.5! 

I 

-  i 

! 

1  ARTHUR 

NS  12 

1253827 

1 

5001 5  A  70 1 

109.01 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

13501 

8.510IESEL 

PUMP 

ITX  PORT 

1947 

1 

1 

i  i 

109.01 

35.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

PATCO  50 

1510493 

i 

186415A70! 

250.0! 

52.01 

6.51 

-  i 

3500! 

30.01PUNP 

ITX  PORT 

1967 

1 

1 

i  i 

290.01 

52.0! 

3.0! 

I 

-  t 

| 

!  ARTHUR 

PATCO  51 

1510494 

1 

1  864  !  SATO  1 

290.01 

52.01 

6.3! 

-  ! 

33001 

30.01  PUMP 

ITX  PORT 

1967 

1 

i 

i  i 

250.0! 

52.0! 

3.0! 

I 

•  | 

| 

1  ARTHUR 

PATCO  200 

1535182 

1 

1 875 ! 5A71 1 

295.0! 

54.01 

13.4! 

-  1 

3800! 

20.0! 0 IESEL 

PUMP 

ITX  PORT 

1971 

1 

1 

1  1 

295.0! 

54.01 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  201 

1535183 

1 

18751 5A71 1 

295.0! 

54.0! 

13.4! 

-  ! 

36001 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  PORT 

1971 

! 

1 

1  ! 

295.01 

54.0] 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

PATCO  202 

1535528 

1 

1 875 ! 5  A  71 1 

295.01 

54.0! 

13.4! 

-  ! 

38001 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1971 

1 

1 

!  1 

295.01 

54.0! 

2.0! 

I 

-  1 

! 

I  ARTHUR 

PATCO  203 

1535662 

1 

1  675 1  5A71 1 

295.01 

34.0! 

13.4! 

-  1 

38001 

20*0! DIESEL 

PUMP 

ITX  PORT 

1971 

1 

1 

1  1 

295.0! 

54.0! 

2.01 

I 

-  ! 

1 

!  ARTHUR 

PATCO  300 

1542385 

1 

1992I5A711 

295.1! 

54.01 

13.4! 

-  1 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1972 

1 

I 

1  1 

295.11 

54.0! 

2.0! 

| 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  301 

1542386 

1 

1992I5A71J 

295.11 

54.0! 

13.4! 

-  ! 

5000! 

20.01 OIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1972 

1 

I 

1  1 

295.1! 

54.01 

2.01 

! 

-  1 

1 

1  ARTHUR 

PATCO  302 

1542628 

1 

1036I5A711 

155.1! 

54.0! 

13.4! 

-  J 

25001 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1972 

| 

1 

1  1 

199.11 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  303 

1542629 

1 

1038I5A71! 

155.1! 

34.0! 

13.4! 

-  | 

2500! 

20.0] DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1972 

| 

1 

I  1 

155.11 

54.0! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

I  ARTHUR 

PATCO  400 

1545101 

1 

166015*71  1 

290.0! 

54.  C! 

12.0! 

-  ! 

3250! 

17.01  DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1973 

I 

1 

!  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

| 

!  ARTHUR 

PATCO  401 

1545102 

1 

1 6601 5A71 ! 

290.0! 

54.0! 

12.0! 

-  ! 

3250! 

1 7.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1973 

1 

1 

!  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  500 

1560009 

i 

1 875 1 5*71  1 

295.11 

54.01 

13.4! 

-  1 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

1 

1 

!  1 

293.1! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ARTHUR 

PATCO  501 

1560617 

1 

19921  5*71  1 

295.11 

34.0! 

13.4! 

-  j 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

1 

1 

t  ! 

295.11 

54.0! 

2.0) 

| 

-  1 

1 

!  ARTHUR 

PATCO  502 

1560962 

I 

10361  5*71  1 

199.11 

54.01 

13.4! 

-  I 

2500! 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

1 

1 

1  1 

155.11 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

PATCO  503 

1560331 

i 

18701 5*71 1 

290.01 

54.0! 

13.4! 

-  I 

5000! 

20 .01 R IESEL 

PUMP 

ITX  PORT 

1974 

I 

J 

I  1 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  | 

1 

!  ARTHUR 

PATCO  504 

1560051 

1 

18751SA71! 

295.11 

54.0! 

13.4! 

-  I 

50001 

20.01  DIESEL 

PUNP 

!TX  PORT 

1974 

1 

| 

1  ! 

295.1! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

( 

1  ARTHUR 

PATCO  505 

1560612 

! 

1 99215*71 1 

2«9.n 

54.0! 

13.4! 

-  | 

5000! 

20.01  DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

1 

1 

1  1 

295.1! 

54.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

» 

!  ARTHUR 

PATCO  506 

1560963 

1 

1 0361 5*71 t 

135.1! 

54.0! 

13.4! 

-  1 

2500! 

20.0! DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

! 

1 

!  1 

155.1! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  507 

1560332 

1 

187015A71! 

290.01 

54.01 

13.4! 

-  1 

5000! 

20.01  DIESEL 

PUNP 

ITX  PORT 

1974 

1 

! 

!  ! 

290.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ARTHUR 

PATCO  2501 

1636122 

1 

1 3651 5*71  1 

256.0) 

54.0! 

9.0! 

•  J 

41001 

21.0IPUNP 

ITX  PORT 

1981 

! 

1 

1  1 

256.0! 

54.0! 

2.0! 

| 

-  1 

! 

!  ARTHUR 

PATCO  2502 

1642129 

I 

13651 5*71 1 

250.0! 

54.0! 

10.0! 

-  1 

30001 

15 .0! PUMP 

ITX  PORT 

1981 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

256.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

i 

!  ARTHUR 

1 

(16)  PORT  AU  PRINCE  TOWING# 

I 

I  INC. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

J 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

i 

! 

1 

1 

ERIN  RAC 

1272717 

! 

38! 3 A  36 1 

56.7! 

17.5! 

8.5! 

660! 

-  ! 

45.01  NONE 

I 

1956 

t 

1 

!  ! 

56.7! 

17.5! 

7.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

GEORGE  R. 

1295641 

! 

33 13F36I 

53.3! 

19.0! 

7.5! 

600! 

-  ! 

45.01  NONE 

! 

1964 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

53.3! 

! 

! 

19.0! 

6.0! 

! 

i 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

) 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  6UARD 

I  NUMBER 

REGIS-*****! 
TER  !  SEE! 
TON-  ! PA6E! 
NAGE  *  IV  ! 

{23}  PORI  cm  CRUISE  LINE? 

1 

i 

IlNC. 

!  1 

!  ! 

!  ! 

PORT  CITY  PRINCESS 

1 504234 
! 

54MA121 
!  ! 

<33)  PORI  NECHES  TORINO 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

8.  J.  BARBER 

J624934 

46 1 3  A3  6 1 

E.  F.  BARBER 

1522290 

3813A361 

E.  T.  BARBER 

1603727 

66J3A36! 

E.  V.  BARBER 

1615703 

55S3A36! 

HUNTER 

J58S814 

19J3C36! 

(37)  PORT  OF  CASCADE  LOCKS 
COLUMBIA  GORGE 


(17)  PORT  OF  DECATUR*  A  OIVISJION  OF 
DECATUR  TRANSIT*  INC.  » 

MARY  ETHEL  1529076 

! 


(32)  PORT  SULPHUR  BOAT  RENTAL! S*  INC. 
CAJUN  WAT  ! 240950 

! 


<32>  PORT  SULPHUR  KARINE  TOVIjNG* 
INC.  J 

(APT-  JACK  1511523 

! 

! 

! 

<t5)  PORT  TOWING  CORP.  | 

fill  ! 295036 

! 

HARK  ! 299341 

I 
! 

! 

<01 >  PORTLAND  HARBOR  FUEL  CO.!*  INC. 

JUDY  ANN  1256932 

! 

SANDRA  LEIGH  1227000 

! 

! 

! 

(22)  PORTSIDE  WHARF  l  DOCKAGE!  CO.* 


INC. 

PORTSIDE  BELLE 


(30)  POTLATCH  CORPORATION 
V.  R.  VARNER 


(03)  POTOMAC  TRANSPORTATION 
OPS  ARANSAS 


OKS  JEFFERSON 
OKS  MATAGORDA 


OPS  ARANSAS  16208)9 

! 

OKS  CAMERON  1637603 

I 

OKS  GALVESTON  1600765 

! 

OKS  JEFFERSON  1636293 

! 

OKS  MATAGORDA  1621641 

I 

OKS  SABINE  1610461 

1 
! 

1 

(15)  POWELL  BROTHERS  BARGE  TEtRMINAL* 
INC.  | 

SEA  HAWK  1628023 

1 

OB  55  1524761 

I 

NO.  141  1283256 

i 

NO.  147  |  - 

I 


!VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
{CODE {LENGTH! BRDTK!  1 


{CAPACITY!  HIGH-  !  J  V  E  S  S  E  L  ! 
1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  i 
!  CARGO  !  FIRED  1  EQUIPMENT  ITCS  BASE  • 
I///F////S  POINT  !  LINE-1  JAO!  LINE-1  ! 


I PISE?  °VEtft_i0VCR“;///'/!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////JTdI 7/F/////// ! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  1* 


I  !  1  t  ! 

!  i  !  i  ! 

!  1  !  !  ! 

5411A12!  64.4!  27.0!  5.6! 

!  !  64.9!  30.0!  5.0! 

!  I  !  !  ! 

II  !  !  1 

!  !  !  !  ! 

46I3A36!  48.0!  20.0!  5.5! 

!  !  48.0!  20.0!  5.5! 

38I3A36!  42.0!  16.0!  5.0! 

!  !  42.0!  16.0!  3.0! 

66J3A36!  58.0!  22.0!  7.6! 

!  !  58.0!  22.0!  7.0! 

5553A36!  54.0!  22.0!  7.5! 

!  !  54.0!  22.01  6.0! 

19J3C36!  45.0!  15.0!  4.0! 

!  !  45.0!  15.0!  3.5! 

160!4A43!  110.0!  30.0!  5.0! 

!  !  110.0!  35.0!  2.0! 

1 50! 4A43!  110.0!  30.0!  5.0! 

!  !  110.0!  30.0!  1.0! 

1 00!4A46!  40.0!  24.0!  3.0! 

J  !  40.0!  24.0!  1.0! 

100S4A43!  75.0!  26.0!  5.0! 

!  !  75.0!  26.0!  3.0! 

15054A43!  110.0!  40.0!  5.0! 

!  !  110.0!  40.0!  1.0! 

100J4A43!  90.0!  30.0!  4.6! 

!  !  90.0!  30.0!  2.0! 

101J5A70!  82.0!  22.0!  5.9! 

!  !  82.0!  22.0!  1.0! 

818! 5A70!  195.0!  35.1!  10.0! 

!  !  195.0!  35.1!  1.8! 


93.MA11!  146.81  36.0!  S.6! 

!  !  146.8!  36.0!  5.0! 


54!3A36!  56.2!  21.5!  6.0! 

!  !  56.2!  21.5!  6.0! 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

II  III 
511802!  —  !  —  !  3.5! 

!  !  40.9!  11.4!  3.0! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  I  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


10!1A0>!  35.0!  13.0! 

!  !  35.0!  13.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  I  ! 

5713A35!  60.0!  22.0! 

!  !  60.0!  22.0! 

150I4A46!  140.0!  32.0! 

!  !  140.0!  32.0! 

500I4A46!  140.0!  32.01 
!  !  140.0!  32.0) 

!  !  11 

!  !  I  ! 

!  !  !  ! 

16K1A02!  166.21  40.0! 

!  !  190.0!  40.0! 

17SI1A02!  163.0)  38.0! 

!  !  170.0!  38.0! 

19811A02!  165.7!  40.0! 

!  !  180.0!  40.0! 

199114031  169.8 1  40.0! 
t  (  180.0!  40.0! 


64I3A36! 

!  ! 

9814A43! 
I  ! 


25. Of  NONE 
! 

J 

! 


INI  MUSKEGON 
( 
f 
! 


! 

600! 

! 

! 

38.0! NONE 

! 

!TX  PORT 

! 

!  1«81 

! 

“  ! 

! 

!  NECHES 

! 

400! 

-  ! 

20.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1969 

( 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

1000! 

-  ! 

40.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1978 

! 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

800! 

-  ! 

46.0! NONE 

!TX  PORT 

!  1980 

! 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

600! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

ITX  PORT 

1  1977 

! 

14! 

! 

!  NECHES 

! 

“  ! 

400! 

10.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1976 

! 

“  ! 

! 

!  NECHES 

i 

“  ! 

250! 

10.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1973 

! 

-  1 

! 

•  NECHES 

t 

-  ! 

60! 

10.0! NONE 

ITX  PORT 

!  1978 

! 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

“  ! 

100! 

10.0 ! NONE 

•TX  PORT 

!  *  1988 

i 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

—  | 

400! 

10.0! NONE 

!TX  PORT 

!  1978 

i 

-  ! 

! 

!  NECHES 

! 

—  ! 

150! 

10.0  J  NONE 

•TX  PORT 

!  1981 

! 

-  ! 

i 

!  NECHES 

; 

"  ! 

1192! 

15.0! CARGO  PUMPS 

!TX  PORT 

1968 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

i 

—  ! 

1638! 

16.0! CARGO  PUMPS 

•TX  PORT 

i  1962 

! 

-  ! 

i 

!  NECHES 

t 

12I1C02! 

36.0! 

12.0! 

3.0! 

320! 

_  j 

!  ! 

!  ! 

i  i 

36.0! 

j 

i 

12.0! 

! 

i 

3.0! 

1 

! 

1 

10! 

i  i 

53*3*36! 

i 

65.0! 

j 

i 

20.0! 

i 

8.0! 

! 

! 

800! 

!  i 

45.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  { 

41  !3A36S 

58.5! 

20,1! 

8.5! 

1000! 

**  ! 

!  1 

!  ! 

58.5! 

! 

20-1! 

! 

7.5] 

! 

! 

“  l 

!  ! 

!  J 

! 

! 

{ 

i 

i 

i 

! 

1 

33I2A20! 

55.0! 

15.0! 

6.5! 

230! 

331 

!  ! 

57.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

10! 2820! 

38.4! 

12.0! 

6.5! 

70! 

13! 

!  ! 

40.0! 

12.0! 

5.0! 

( 

49.6! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

38.0 • NONE 
! 


20.0! NONE 

! 


19.0 {NONE 

! 

I 

I 

! 

38.0! NONE 
( 

38.0!  NONE 


!0R  CASCADE 
!  LOCKS 
! 


16.012  DIESEL  PUMPS 
! 

15.5!2  DIESEL  PUMPS 
! 


!LA  PORT  | 
!  SULPHUR  ! 
!  I 
!  I 
!  ! 
!FL  LAKE  PARK  ! 
!  ! 
!FL  LAKE  PARK  ! 


(ME  PORTLAND 

! 

!HE  PORTLAND 
! 

! 


4.2! 

85! 

3! 

15.0! BOOM 

INY  ROCHESTER  | 

1946 

3.2! 

( 

1 

! 

! 

! 

J 

!  1 

i  i 

( 

5.0! 

X 

( 

750! 

X 

! 

! 

! 

30.0! NONE 

!  ! 

I  ! 

UR  CLARENDON  ! 

1968 

4.5! 

I 

—  I 

1 

!  | 

6.01 

550! 

5. 3 !  NONE 

UR  CLARENDON  ! 

1927 

1.5! 

! 

—  | 

! 

I  | 

6.0! 

•  ! 

550) 

5.3! NONE 

UR  CLARENDON  ) 

1937 

1.5! 

t 

! 

•  ! 

1 

I  l 

40.0! 

11.9! 

1930! 

425) 

30.01  NONE 
! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ) 

38.0! 

11.0! 

1800! 

357! 

48. 7f NONE 
! 

38.0! 

6.0! 

! 

40.0! 

11.9! 

2540! 

480! 

30.0! NONE 
! 

40.0! 

6.01 

! 

-  f 

40.0! 

11.0! 

3800! 

330! 

50.0! NONE 
! 

40.0! 

6.0! 

( 

40.0! 

12.3! 

2(60! 

$50! 

30.3! NONE 
t 

40.0! 

6.0! 

1 

40.0! 

11.9! 

3800! 

430! 

50.0 ! NONE 
! 

40.0) 

a 

6.0! 

• 

I 

I 

1 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

23.0! 

9.0! 

1330! 

42.01  NONE 
! 

23. C! 

7.0! 

I 

•  1 

33.4! 

2.5! 

-  | 

150! 

2.0) NONE 
! 

33.5! 

1.5! 

! 

30.0! 

5.5! 

-  J 

330! 

2.0! NONE 

30.01 

1.5! 

i 

! 

34.0! 

4.0! 

-  ! 

200! 

2.0! HONE 

34.0! 

j 

1.5! 

i 

[ 

•  ! 

! 

! 

X 

! 

* 

! 

! 

1 

! 

(TX  SABINE 
!  PASS 
ITX  SABINE 
!  PASS 
!TX  SABINE 
!  PASS 
ITX  SABINE 
!  PASS 
ITX  SABINE 
!  PASS 
(TX  SABINE 
!  PASS 


!FL  FORT  | 
!  LAUDERDALE! 
1FL  FORT  ! 
!  LAUDERDALE! 
!FL  FORT  ) 
!  LAUDERDALE! 
!FL  FORT  J 
!  LAUDERDALE! 
I  I 
I  1 


TAGIE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

i _ 1 

VTCC ! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

i 

CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

i 

OISTi 

OPERATOR 

NET  i 

CODE ‘LENGTH! BRDTH! 

i 

i 

EST  •  CAR60 

handling 

!$ 

OPERATING 

i 

! 

!  COAST 

TER  ! 

SEE!//////!/////! 

ED  ! 

i 

////'///! 

POINT  •  LINE-1 

!  AO 

LIHE-1 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

•  GUARD 

TON-  ! 

’AGE ! 

OVER-JOVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

:LI6HT)!////////////////!TD!////////// 

OR 

i 

•  NUMBER 

NAGE  ! 

IV  • 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)!  LINE-2 

SEE 

LINE-2 

♦REBUILT! 

(15)  POWELL 

BROTHERS  BARGE 

l 

{ 

TERMINAL# 

j 

t 

i 

l 

i 

i 

; 

i 

i 

{ 

t 

i 

i 

i 

i 

» 

INC. 

i 

• 

i 

! 

i 

i 

i 

(CONTINUED)! 

i 

i 

l 

i 

i 

NO.  150 

1559923 

187! 

*A*3 ! 

100.0! 

35.1! 

3.0! 

-  j 

250! 

2.0! NONE 

!  FL 

FORT 

197* 

• 

i 

i 

100.0! 

35.1! 

1.0! 

i 

Too* 

i 

LAUDERDALE 

NO.  1 S 1 

! 

2 

i 

90.0! 

i 

34.0! 

lloi 

i 

• 

• 

■""i 

i 

i 

LAUDERDALE 

i 

(32)  POWER  WELL 

SVC.#  INC. 

1 

2 

i 

i 

i 

« 

; 

j 

; 

i 

; 

5 

• 

GULF  ISLAND 

I 

•653622 

196! 

U99! 

102.2! 

*5.0! 

6.4! 

1000! 

125! 

170.0*80  TON 

CRANE  W / 

!LA 

BELLE 

1982 

j 

• 

120.6! 

76.0! 

5.5! 

i 

-  ! 

■  80  F001 

BOON 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

II 

! 663833 

229! 

1A99* 

87.7! 

*C.1! 

6.0! 

750! 

100! 

160.0! 70  TON 

CRANE  W/ 

•LA 

BELLE 

1983 

i 

• 

i 

147.6! 

71.0! 

5.1! 

t 

-  • 

•80  F001 

BOON 

CHASSE 

GULF  ISLANO 

III 

! 650777 

122! 

1 A99! 

72.9! 

36.0! 

5.2! 

750! 

75! 

130.0*30  TON 

CRANE  V/ 

•LA 

BELLE 

1982 

■ 

i 

87.6! 

61.0! 

*•*! 

i 

-  J 

!  70  FOOT 

BOON 

CHASSE 

6ULF  ISLAND 

IV 

•669358 

17*! 

1A99! 

107-8! 

50.1! 

7.2! 

1000! 

250! 

200.0! 100  TON 

CRANE  U/'LA 

BELLE 

198* 

{ 

167.6! 

83.1! 

6.3! 

i 

-  > 

•80  FOOT 

BOON 

i 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

V 

‘678692 

22*! 

1A99! 

92.6! 

*6.0! 

7.1! 

1400! 

100! 

175.0175  t  15 

TON 

•LA 

BELLE 

198* 

t 

• 

t 

155.0! 

75.0! 

6.C! 

j 

-  • 

2CRANES 

V/  BOOKS 

t 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

VII 

•693643 

182! 

1A99* 

63.7! 

*0.0* 

5.9! 

750! 

88! 

1*5.0*50  TON 

CRANE  W/ 

SLA 

BELLE 

1985 

i 

95.6! 

71.0! 

4.8! 

! 

-  • 

! 70  FOOT 

BOON 

i 

CHASSE 

POWER  I 

•638*03 

120! 

1A99! 

72.9! 

36.0! 

5.*! 

750! 

75! 

130.0130  TON 

CRANE  V/ 

•LA 

BELLE 

1981 

! 

1 

87.6! 

61.0! 

*.*! 

• 

-  • 

•70  F001 

BOON 

t 

CHASSE 

POWER  II 

•677211 

166! 

1A99* 

80.0! 

*0.0! 

5.9! 

750! 

88! 

1*5.0170  TON 

CRANE  V/ 

•LA 

8ELLE 

198* 

• 

! 

95.6! 

71.0! 

4.8! 

i 

-  * 

!80  FOOT 

BOON 

J 

CHASSE 

POWER  III 

•.556*63 

66! 

1  A99! 

61.5! 

32.0! 

4.8! 

500! 

60! 

100.0130  TON 

CRANE  W/ 

SLA 

BELLE 

*  198* 

« 

I 

76.6! 

57.0! 

4.2! 

i 

-  * 

!70  FOOT 

BOOH 

j 

CHASSE 

POWER  IV 

•6802*0 

233! 

1A99! 

97.*! 

*0.0! 

6.2! 

750! 

1125! 

170.0! 70  TON 

CRANE  V/ 

•LA 

BELLE 

1985 

« 

! 

115.6! 

71.0! 

5.1! 

i 

-  • 

•80  FOOT 

BOOH 

2 

CHASSE 

POWER  V 

! 69361 2 

1*0! 

1 A  99 1 

68.0! 

36.0! 

5.4! 

750! 

75! 

1*0.0! *5  TON 

CRANE  W/ 

SLA 

BELLE 

1985 

* 

> 

87.6! 

61.0! 

*•*! 

i 

-  • 

!70  FOOT 

800N 

! 

CHASSE 

RAYA 

•678621 

i2*i 

1A99! 

69.*! 

32.0! 

6.2! 

750! 

63! 

1 25 .0 ! *0  TON 

CRANE  W / 

SLA 

BELLE 

198* 

« 

! 

• 

i 

87.6J 

1 

57.0! 

5.0! 

j 

i 

! 

-  ! 

!60  FOOT 

i 

BOON 

; 

i 

CHASSE 

(36)  POWERS#- 

ALBERT  H. 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

DOUBLE  EAGLE 

! 6*8*23 

20! 

3A36! 

60.0! 

20.0! 

6.0t 

800! 

-  ! 

34.0! NONE 

!WA 

TACOMA 

1982 

j 

! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

j 

-  | 

! 

! 

D$  11 

•505209 

1288! 

*A*6 ! 

217.8! 

*3.0! 

16.0! 

.  i 

3000! 

22.0! NONE 

!VA 

TACOMA 

1988 

i 

j 

217.3! 

*3.0! 

4.0* 

; 

-  ! 

! 

! 

DTB  27 

•503956 

768! 

*A*6 ! 

130.0! 

*5.0! 

8.0! 

-  ! 

1800! 

1 0.0 ! NONE 

!WA 

TACOMA 

1966 

i 

i 

180.0! 

*5.0! 

2.0! 

] 

-  \ 

! 

! 

NO  U 

! 523653 

328! 

*A*6! 

104.0! 

36.0! 

8.0! 

-  ! 

600! 

10.0! NONE 

!wa 

TACONA 

*  1970 

! 

! 

j 

i 

105.0! 

i 

36.1! 

2.0! 

! 

! 

« 

“  ! 

! 

i 

! 

I 

<321  PPG  INDUSTRIES 

j 

2 

! 

1 

t 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

CSCC  200 

1270123 

752! 

5470! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1200! 

20.3 ! DIESEL 

PUNP/ 

!LA 

LAKE 

195* 

; 

! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

! 

•  » 

{HEATING 

COILS 

! 

CHARLES 

C SCC  201 

! 27012  * 

7521 

5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1200! 

20.3 ! 01ESEL 

PUNP/ 

SLA 

LAKE 

195* 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

! 

-  t 

•.HEATING 

COILS 

! 

CHARLES 

CSCC  202 

1270125 

752! 

5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1200! 

20.3'DIESEL 

PUNP/ 

!LA 

LAKE 

195* 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

1  HEATING 

COILS 

! 

CHARLES 

PPG  206 

1 0 1 6006 

6*2! 

5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1200! 

16.5! DIESEL 

PUNP/ 

!LA 

LAKE 

1959 

t 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! HEATING 

COILS 

! 

CHARLES 

PPG  208 

•00*382 

6*2! 

5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  1 

1200! 

16.5‘DIESEL 

PUNP/ 

!LA 

LAKE 

1959 

1 

i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  | 

! HEATING 

COILS 

! 

CHARLES 

PPG  209 

2 00507* 

6  *  2  i 

5A71  • 

195.0! 

35.0! 

9.1| 

-  ! 

1200! 

16.5 ! 01 ESEL 

PUNP/ 

ILA 

LAKE 

1959 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  f 

!heatzng 

COILS 

! 

CHARLES 

PPG  210 

! 016103 

7*9! 

5  A  7 1 1 

195.01 

35.0! 

9.1! 

-  ! 

1200! 

16.5! DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1961 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

i 

i 

CHARLES 

PPG  211 

•00**32 

7*9! 

5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.1! 

.  i 

1200! 

16.5 ! 01 ESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1961 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  | 

! 

! 

CHARLES 

PPG  212 

1005025 

7*9! 

5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

16.5! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1961 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

I 

CHARLES 

PPG  213 

101615* 

6*2! 

5A71 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1300! 

16.5! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1967 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPG  21* 

•00**81 

6421 

5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1300! 

16.5 ! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1967 

j 

j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

! 

! 

CHARLES 

PPG  215 

! 00*531 

6*2! 

5  A  7 1  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

13001 

16.5 {DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE 

1967 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

j 

! 

CHARLES 

PPG  216 

*017889 

6*2! 

5A71 1 

195.9! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1300! 

16.5 !  DIESEL 

PUMP 

SLA 

LAKE 

1967 

J 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

1 

CHARLES 

PPG  220 

*1000137 

723! 

5  A  71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1*81! 

1  5. 6! 01 ESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE 

1976 

! 

! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

j 

-  J 

1 

! 

CHARLES 

PPG  221 

•000517 

723! 

5A7U 

195.0! 

35.01 

9.5! 

-  j 

1*81! 

18.6! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

» 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

CHARLES 

PPG  222 

•00279* 

7231 

5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1*81! 

18.610IESCL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

\ 

-  } 

i 

t 

CHARLES 

PPG  223 

1573875 

723! 

5  A  71  l 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1*81! 

18.61  DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

« 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  J 

« 

I 

CHARLES 

PPG  22* 

S  027060 

723! 

5  A  71  i 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1*81! 

18.6! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

l 

! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

| 

-  | 

1 

! 

CHARLES 

PP6  225 

102*620 

7231 

5  A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1*81! 

18.6! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  • 

i 

! 

CHARLES 

PPG  226 

•02*679 

723! 

5  A  71  i 

195.01 

35.01 

9.5! 

! 

1*81! 

18.6»DI£SEL 

PUNP 

!LA 

LAKE 

1976 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

CHARLES 

PPG  227 

! 02*729 

723! 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1*81! 

16.6 {DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

( 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPG  228 

1027169 

723! 

5  A  71  ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

I 

1*81! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1976 

1 

1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

! 

CHARLES 

PPG  229 

•02*877 

723! 

5A71! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

-  ! 

1*81! 

18 .6! DIESEL 

PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  J 

1 

! 

CHARLES 

PPG  230 

102*778 

723! 

5  A  7 1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

1*81! 

18.6! DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

* 

» 

CHARLES 

PPG  231 

1025023 

723! 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1*81! 

18  .6! DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

CHARLES 

PPG  232 

1027979 

788! 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1*39! 

16.5!PUHP$/ 

HEATING 

!LA 

LAKE 

1979 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILS 

! 

CHARLES 

PPG  23* 

5028183 

788! 

5A71 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  I 

1*39! 

16.5! PUMPS/ 

HEATING 

!LA 

LAKE 

1979 

j 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

JCOILS 

i 

CHARLES 

PPG  235 

*1028233 

788! 

5A711 

195.0! 

35.0! 

9.0| 

-  1 

1*39! 

1 2.0! PUMPS/ 

HEATING 

ILA 

LAKE 

1979 

1 

! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

| 

-  J 

! COILS 

I 

CHARLES 

PPG  236 

•000135 

788! 

S  A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

•  j 

1*39! 

16.51PUMPJ, 

HEATING 

ILA 

L*KE 

1979 

1 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

!  COILS 

1 

CHARLES 

PPG  239 

1603595 

788! 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1*39! 

16.5! PUMPS/ 

HEATING 

ILA 

LAKE 

1979 

J 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

•COILS 

! 

CHARLES 

PPG  2*0 

1029*88 

78  8 » 

5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*39! 

12.0!PUMP$/ 

HEATING 

SLA 

LAKE 

1979 

J 

! 

! 

i 

i 

! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

2.0! 

! 

!■ 

! 

!  COILS 

j 

i 

! 

! 

j 

CHARLES 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRJ 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL 

!  COAST 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(32)  PPG 

PPG  241 

i 

l 

INDUSTRIES  1 

(CONTINUED)! 

*029439 

PPG  242 

! 029389 

PPG  243 

1603599 

PP6  244 

1027599 

PPG  2*5 

! 072649 

PPG  251 

! 51 5200 

PPG  252 

! SI  5758 

PPG  253 

! 515201 

PPG  400 

•004630 

PPG  401 

•004689 

PP6  402 

*004739 

PPG  403 

•004788 

PPG  404 

i 004338 

PPG  405 

i004887 

PPG  406 

\ 004937 

PP6  407 

i  ...... 

(21)  PP6  INDUSTRIES#  INC* 

PPG  150 

i 

1 004036 

PPG  151 

•004035 

PPG  152 

•002311 

PP6  153 

•004135 

PPG  155 

10041 84 

PPG  156 

1004234 

PPG  157 

•016592 

PPG  159 

•002360 

PP6  205 

id6006 

PPG  233 

1027573 

PPG  237 

1 028282 

PPG  238 

1028332 

PPG  246 

!016055 

! 

(41)  PRATT#  CHUCK 

HAHALO 

! 

* 

! 224675 
! 

(21)  PRESIDENT  ASSOCIATES 
HUCK  FINN 

! 

*292991 

PRESIDENT 

1223580 

TON  SAUTER 

! 505895 
! 

! 

(20)  PRICE  INLAND  TERMINAL  CO!. 

LIL  VAN 

1502436 

NO  2181 

t  ..... 

j 

(32)  PRICE#  DONALD  J. 

DIXIE  V 

« 

i 

! 536103 
; 

(22)  PRINGLE  TRANSIT  COMPANY 
PAUL  THAYER 

■ 

i 

! 552395 

WILLIAM  R.  ROESCH 

j  549231 

i 

(01)  PROCK  MARINE  CO. 

GEORGE  W  ROPER  II 

! 

! 

!  140946 

NO  10 

1525563 

i 

! 

(15)  PROCTOR#  K.  W.  t  ASSOCIATES# 

INC. 

! 

MISS  RETT 

1271233 

1 

! 

! 


{  SVTCC!  DIMENSIONS  !DRAFT 

!  NET  J CO DEJLEN6TH! BROTH! 
IRESIS-!****!  REG.  !  REG.iLOAO- 
!  TER  *  SEE!//////!/////!  ED 
!  TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-!///// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT 


! CAPACITY !  HI6H-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !<LIGHT )!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


I  V  E  S  S  E  L  I 
S  'OPERATING  ! 
TC!  8ASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TO!//////////! 


EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


TEAR  » 
BUILT  ! 
OR  ( 


!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

<  i  j 

!  783J5A71! 

2 

1 

2 
; 

19S.0! 

t 

i 

t 

• 

35. oi 

; 

i 

i 

• 

9.0! 

1 

t 

2 
i 

-  i 

« 

1 

■ 

2 

1439! 

2 

« 

i 

12.0! PUMPS# 

HEATING 

1 

j 

i 

1 

!LA 

* 

1 
! 

2 

LAKE  ! 

1979 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

(COILS 

1 

CHARLES  ! 

!  788S5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1439* 

16.52DIESEL 

PUMP# 

J  LA 

LAKE  ! 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0!- 

2.0! 

t 

•  i 

•HEATING 

COILS 

! 

CHARLES  ! 

!  788! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

1439! 

16.5! DIESEL 

PUMP/ 

!  LA 

LAKE  ! 

1980 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  i 

•HEATING 

COILS 

j 

CHARLES  ! 

!  788! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1439* 

12.0JPUMPS# 

HEATING 

SLA 

LAKE  ! 

1979 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  COILS 

! 

CHARLES  ! 

!  788! 5A71 ! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  ! 

1439! 

16.5! DIESEL 

PUMP/ 

!LA 

LAKE  ( 

1980 

!  *  l 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

.  ; 

•HEATING 

COILS 

1 

CHARLES  2 

!  1 633! 5A71 ! 

261.9! 

52.5! 

9.5! 

-  1 

2600! 

20.5 ! DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE  J 

1968 

!  •  • 

261.91 

52.5! 

2.5! 

1 

.  i 

; 

2 

CHARLES  ! 

!  1633J5A71! 

261.9! 

52.5! 

9.5! 

-  2 

2600! 

20.5! DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE  ! 

1968 

!  !  ! 

261.92 

52.5! 

2.5! 

* 

.  i 

! 

1 

CHARLES  ! 

!  1 633! 5A71 ! 

261.9* 

52.5! 

9.5! 

—  J 

2600! 

20.5 ! DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE  2 

1968 

!  !  ! 

261.9! 

52.5! 

2.5! 

J 

.  j 

; 

! 

CHARLES  2 

!  700J5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.8! 

-  ! 

1100! 

1 6. 8 ! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1964 

j  t  i 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

i 

-  i 

! 

| 

CHARLES  ! 

!  700S5A70! 

19S.0! 

35.0! 

8.8! 

-  j 

1100! 

16.8! NONE 

!LA 

LAKE  j 

1964 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

i 

.  i 

i 

j 

CHARLES  ! 

!  700! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.8! 

.  i 

1100! 

16.8! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1964 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

« 

_  i 

i 

1 

CHARLES  ! 

!  750! 5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  t 

1100! 

19.0! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1966 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

! 

-  ! 

i 

2 

CHARLES  ! 

!  750! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  i 

1100! 

19.0! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1966 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

• 

-  i 

2 

! 

CHARLES  ! 

!  750! 5A701 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1100! 

19.0 ! NONE 

SLA 

LAKE  ! 

1966 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

i 

.  i 

; 

j 

CHARLES  ! 

!  750! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.9  J 

-  1 

1100! 

19.0! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1966 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

1 

•  i 

; 

1 

CHARLES  ! 

!  750I5A70! 

195.0! 

35.7! 

8.9! 

! 

1100! 

14.5! NONE 

!LA 

LAKE  • 

1967 

!  !  ! 

j  l  j 

195-0! 

i 

35.0! 

i 

3.2! 

; 

i 

j 

-  ! 

! 

t 

2 

1 

j 

CHARLES  ! 

1 

i  i  i 

!  437! 5A70I 

« 

175-0! 

! 

35.0! 

! 

6.6! 

i 

•  i 

2 

600! 

1 3.8! NONE 

2 

iwv 

1 

NATRIUM 

* 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

2 

-  ! 

i 

1 

!  437! 5*70! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

600! 

13.8! NONE 

!WV 

NATRIUM 

« 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

!  437J5A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

-  i 

600! 

1 3 .8  !  NONE 

!WV 

NATRIUM 

* 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

j 

-  • 

2 

! 

•  437J5A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6* 

-  • 

600! 

13.8! NONE 

!WV 

NATRIUM 

* 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ! 

; 

2 

!  437  !  5 A 70 ! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

-  j 

600! 

1 3.8! NONE 

IWV 

NATRIUM 

* 

1967 

!  !  i 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ; 

I 

! 

!  437J5A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

•  i 

600* 

1 3. 8! NONE 

!WV 

NATRIUM 

•  * 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

J  437J5A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

600! 

13.8!N0NE 

IWV 

NATRIUM 

1967 

!  !  ! 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ! 

; 

2 

!  437J5A70! 

175.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

600! 

13.8! NONE 

•WV 

NATRIUM 

* 

1967 

2  j  j 

175.0! 

35.0! 

3.1! 

! 

-  ! 

; 

! 

!  642! 5A71 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1300! 

16.5!  NONE 

•WV 

NATRIUM 

1959 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  * 

2 

! 

•  788!5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1439! 

16.5! NONE 

IWV 

NATRIUM 

1979 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

• 

( 

!  788 ! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1439! 

16.5  JPUMPS# 

HEATIN6 

!WV 

NATRIUM 

1979 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

J  COILS 

! 

!  788! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1439! 

16.5! NONE 

!WV 

NATRIUM 

1979 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  • 

; 

! 

!  642J5A71! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

! 

1300! 

16.5! NONE 

IWV 

NATRIUM 

1959 

i  i  2 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

i 

; 

i 

1 

i 

!  !  ! 

!  38*3936! 

i 

60.0! 

1 

18.2! 

i 

6.4! 

i 

450! 

i 

-  ! 

j 

25.0! NONE 

! 

)  CA 

SAN  PEDRO 

1925 

!  !  ! 

!  !  ! 

60.0! 

j 

18.2! 

i 

6.4! 

! 

j 

i 

-  i 

■ 

! 

! 

! 

!  !  I 

!  59J1A11! 

i 

83. ll 

i 

26.1! 

i 

3.0! 

« 

804! 

2 

-  i 

2 

34.51  NONE 

! 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1963 

!  1  ! 

112.0! 

32.0! 

2.5! 

! 

371! 

! 

! 

!  863 11  All  ! 

285.0! 

55.5! 

5.5! 

2000! 

-  ! 

61.2!  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1924 

!  !  ! 

305.0! 

85.0! 

4.9J 

! 

3000! 

2 

! 

1  67 !  1  All  ! 

85.0! 

27.2! 

5.4* 

700! 

-  ! 

38 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1966 

!  !  ! 

!  !  ! 

112.0! 

! 

32.0! 

i 

4.9* 

! 

! 

! 

375! 

! 

i 

j 

i 

1  !  ! 

!  20I3A36! 

• 

43.0! 

i 

15. oi 

! 

4.0! 

! 

340! 

! 

-  i 

! 

16.0! NONE 

! 

!0H 

8ELPRE 

1971 

!  !  ! 

48.0! 

15.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  425I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 1 . 5 ! NONE 

!0H 

BELPRE 

1958 

!  !  ! 

!  j  { 

!  !  J 

2  j  j 

!  1  si 1A02! 

175.0! 

j 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

i 

.  i 

2 

! 

f 

! 

t 

40.1  i 

! 

13.1! 

! 

6.8! 

! 

400! 

2 

2! 

2 

12.0! NONE 

! 

!LA 

HOUMA 

1971 

j  j  ( 

1  i  1 

40.1! 

! 

13.1! 

! 

4.8! 

i 

! 

! 

6! 

! 

! 

2 

! 

I 

!  !  ! 

!  5700! 1 A  06 ! 

1 

612.1! 

! 

68.2! 

! 

26.0! 

! 

5400! 

i 

18800! 

i 

108.0! BOOM 

j 

*!0H 

CLEVELAND 

1973 

«  i  2 

630.0! 

68.2! 

17.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

!  6477MA06! 

612.1! 

68.2! 

26.0! 

5400! 

1 8  soo i 

109.0 ! 300H 

!0H 

CLEVELAND 

1973 

!  !  ! 

!  !  ! 

630.0! 

j 

68.2! 

i 

17.0! 

i 

! 

! 

-  2 
i 

! 

! 

! 

! 

!  !  ! 
1  33S3A36 ! 

! 

—  ! 

! 

—  ! 

! 

8.0! 

i 

460! 

! 

.  i 

! 

IS. 0! NONE 

! 

!HE 

ROCKLAND 

1930 

!  !  ! 

61.0! 

14.7! 

7.3! 

! 

.  2 

! 

! 

!  36424A46! 

134.0! 

36.0! 

8.3! 

-  i 

500*! 

17. 5 (NONE 

!ME 

ROCKLAND 

1954 

!  !  ! 

!  i  ! 

!  !  ! 

134.0! 

! 

! 

36.0! 

! 

! 

2.0! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

! 

1  i  2 

!  !  ! 

I  6! 1B11 ! 

i 

» 

56.0! 

; 

i 

15.2! 

! 

t 

4.0! 

! 

! 

330! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

12.0! NONE 

1 

i 

!  N  J 

8RXELLE 

1956 

2  2  1 

!  i  ! 

!  !  ! 

58.0! 

» 

; 

15.2! 

1 

! 

3.6! 

! 

! 

i 

i 

! 

49! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !  CODE! LENGTH !0RDTH!  ! 

-'.REGIS-!****!  REG.  !  REG. !LOAD~! 
!  TER  !  SEE'//////!/////*  ED  ! 


! CAPACITY!  HI6H-  ! 

!  «  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
!////////•  POINT  !  LINE-1 


!  TON-  !PA6E!  OVER-! OVER-' /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLI6HT!  POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
[TO  !////////// 
EE!  LINE-2 


(07)  PROGRESS  NARINE,  LTD. 

1  2  2 

2  ii 

1  i  I 

t 

2 

2 

• 

2 

; 

1 

2 
; 

i 

1 

2 

« 

j 

2 

1 

• 

2 

l 

j 

j 

WILMINGTON! 

PROGRESS 

‘245549 

!  9953A36! 

81.1! 

24.0! 

10.0! 

750! 

-  i 

39. 0! NONE 

!DE 

1944 

!  !  ! 

2  2  ! 

36.0! 

2 

24.0! 

2 

7.6* 

t 

1 

2 

t 

2 

• 

■ 

2 

(32)  PROGRESSIVE 

BARGE  LINES/ 

!  INC. 

!  !  ! 

2  ii 

1 

2 

1 

2 

i 

j 

2 

; 

» 

2 

| 

i 

i 

GADGET 

1563047 

!  8853A36  5 

60.0! 

24.0! 

7.5! 

1200* 

-  » 

34.0!M0NE 

!LA 

WESTNEGO  ! 

1975 

1  i  i 

60.0! 

24.0* 

5.5* 

i 

-  • 

! 

i 

GIZMO 

•552825 

!  7053A36! 

60.0! 

22.0! 

9.0! 

670! 

i 

35.0! NONE 

•LA 

WESTWEGO  • 

1973 

5  «  ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

i 

-  | 

i 

2 

RUSTT 

*297877 

•  4853A36! 

58.0! 

20.0! 

6.5! 

670! 

-  2 

32. 0‘NONE 

!LA 

WESTWEGO  ! 

1965 

!  !  5 

60.0! 

20.0! 

4.5* 

i 

-  2 

i 

i 

TERRY  JAMES 

!S15048 

!  4353A36! 

55.0! 

20.0! 

7.5! 

670* 

-  • 

34 .0 ! NONE 

!LA 

WESTWEGO  ! 

•  2  ! 

60.0! 

20.0! 

6.5! 

i 

-  ! 

2 

i 

WARREN  B 

!  61 5517 

!  9253A36! 

54.1! 

24.5! 

8.6! 

1400* 

-  • 

45. 0! NONE 

•LA 

WESTWEGO  • 

1979 

!  5  ! 

54.1! 

24.5! 

8.6! 

i 

-  » 

i 

t 

P0L  901 

•505912 

!  84755A70! 

144.0! 

50.0! 

8.5! 

! 

1300! 

35-0! DIESEL 

PUMP/ 

!LA 

NEW  ! 

1966 

2  2  ! 

144.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  * 

! COILED 

2 

ORLEANS  ! 

P0L  2301 

! 275537 

!  130215A70! 

264.0! 

50.0! 

9.5! 

-  » 

3333! 

35.0J0IESEL 

PUMP/ 

40* !LA 

WESTWEGO  ! 

1957 

!  !  5 

264.0! 

50.0! 

1.7! 

i 

-  • 

'.CARGO  800M 

2 

P0L  2302 

! 275565 

5  1  27015A70! 

256.0! 

50.0! 

9.5! 

-  » 

3333! 

35- 0!0I£S£L 

PUMP, 

40* SLA 

WESTWE60  ! 

1957 

2  ii 

!  •  ! 

256.0! 

50.0! 

; 

1.7* 

2 

t 

t 

2 

•CARGO  BOON 

2 

t 

i 

(03)  PROLERIZED 

SCHIA90-NEU 

•0. 

i  i  ! 

i  ;  ! 

; 

i 

2 

; 

i 

; 

• 

i 

i 

i 

2 

l 

i 

i 

CAPE  ALBERTA 

1276090 

!  81 3  54440! 

146.0! 

38. oi 

15.3! 

-  » 

24S0! 

19.6! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1958 

i  2  ! 

U6.0* 

38-0! 

2.6* 

i 

-  • 

i 

i 

CITY  ! 

CAPE  BURLINGTON 

! 262777 

!  852J4A40! 

146.0! 

38.2! 

15.2! 

-  » 

2200! 

19.5! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

!  !  ! 

146.0! 

38.2! 

2.6* 

i 

-  * 

2 

i 

CITY  ! 

CAPE  HARRISON 

*266457 

5  886  !4 A40 ! 

146.0! 

33.0! 

15.3! 

-  » 

2200! 

1 9. 6 ! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1953 

t  i  ; 

146.0! 

38.0! 

2.6! 

; 

-  * 

! 

2 

CITY  ! 

CAPE  HEANEY 

•271735 

!  81 2 ! 4A40 ! 

146.0! 

38.0! 

15.3! 

-  ! 

2200* 

19.6! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1956 

!  !  ! 

146.0! 

38.0! 

2.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

CITY  ) 

CAPE  LAWRENCE 

! 271 044 

!  807! 4A40 ! 

146.0! 

38.0! 

15.3! 

-  2 

2200! 

19.6 ! NONE 

!NJ 

JERSEY  * 

1756 

!  !  ! 

146.0! 

38.0! 

2.6! 

i 

-  | 

» 

! 

CITY  ! 

CAPE  PATRICIA 

! 275587 

!  81 3! 4A40 ! 

146.0! 

33.0! 

15.3! 

-  J 

2450! 

19.6! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1958 

!  5  ! 

146.0! 

38.0! 

2.6! 

i 

“  ! 

2 

! 

CITY  ! 

CAPE  ROSE 

•276027 

•  885! 4A40! 

145.7* 

33.0! 

IS.  2! 

-  J 

2200! 

20.1 ‘.NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1951 

!  !  ! 

145.7! 

38.0! 

2.1! 

2 

-  • 

* 

j 

CITY  ! 

CAPE  SALLY 

! 275803 

i  88554A40! 

145.7! 

33.0! 

15.0! 

-  J 

2200! 

20.1 ! HONE 

1NJ 

JERSEY  ! 

1953 

!  5  ! 

145.7! 

38*0! 

2.1! 

! 

-  !  • 

! 

~2’7.0!  NONE 

; 

CITY  ! 

1972' 

00  35 

! 544786 

!  696I4A40! 

195- 1 f 

"  8.0! 

-  ! 

1896! 

i  nj 

JERSEY  ! 

!  !  ! 

195.1! 

35-1! 

3.0! 

2 

-  ! 

i 

! 

CITY  ! 

DO  «0 

1544737 

J  696I4A40! 

19>  1! 

35.1! 

8.0! 

-  i 

1896! 

27 .0! NONE 

•NJ 

JERSEY  ! 

1972 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

.  ! 

-  » 

; 

i 

CITY  * 

D9  45 

1544788 

!  69654A40! 

195.1! 

35.1! 

8.0! 

.  ; 

1896! 

27 .0!NOME 

inj 

JERSEY  ! 

1972 

5  !  ! 

195.1! 

35.1! 

3.0* 

» 

-  » 

J 

! 

CITY  ! 

PSN  35 

!  553568 

!  625  !4A40  5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

I486! 

17.0! NONE 

!MJ 

JERSEY  ! 

1977 

; 

!  !  5 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

2 

j 

CITY  ! 

PSN  90 

*538612 

!  625UA40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  2 

I486! 

1 7 . 0! NONE 

8NJ 

JERSEY  • 

1977 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

CITY  ! 

Rf  209 

5283022 

!  829!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1525! 

14.4! NONE 

!nj 

JERSEY  ! 

1960 

!  5  ! 

!  •  ! 

195.0! 

« 

35-0! 

j 

1.78 

2 

i 

! 

“  I 

i 

1 

2 

1 

2 

CITY  ! 

! 

(01)  PROVIDENCE 

STEAMBOAT  CO. 

• 

i 

i  i  i 

i  i  i 

1 

2 

2 

i 

i 

; 

! 

2 

• 

i 

; 

j 

; 

i 

! 

! 

GASPEE 

!  2  394  32 

•  T  36! 3A365 

94.0! 

24.1! 

15.0! 

1800! 

-  ! 

44.0! NONE 

SRI 

PROVIDENCE! 

1940 

i 

i 

!  !  ! 

100.0! 

24.1! 

12.0! 

2 

-  ! 

2 

! 

i 

HERON 

!  268390 

!  74J3A36! 

88.9! 

26.0! 

14.0! 

2000! 

-  • 

45 .05N0NE 

!RI 

PROVIDENCE! 

*  1976 

! 

!  5  ! 

97.1! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  ‘ 

! 

• 

! 

LEOPARD 

! 243953 

5  9953A36! 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

1200! 

-  ; 

23. 5 'NONE 

!RI 

PROVIDENCE! 

1943 

« 

!  !  1 

86.0! 

24.0! 

8.0! 

i 

-  • 

; 

! 

; 

RELIANCE 

•556877 

!  1575JA36* 

92.5! 

28.0! 

14.0! 

3300! 

-  » 

50.0! NONE 

!RI 

PROVIDENCE! 

1974 

; 

2  2  ! 

102.0! 

28.0! 

13.0! 

! 

-  » 

i 

! 

i 

RESOLUTE 

1561 972 

!  1 5713A36! 

92.5! 

28.0! 

13.0! 

3300! 

-  • 

50.0! NONE 

t  R I 

providence! 

1975 

; 

;  i  ; 

102.0! 

28.0! 

13.0! 

• 

-  ! 

• 

2 

J 

ROGER  WILLIAMS 

!  280540 

!  133J3A36! 

95.0! 

27.0! 

12.5! 

1800! 

-  ! 

49. 0! NONE 

»RI 

PROVIDENCE! 

1960 

j 

! 

i  2  ! 

5  !  ! 

100.6! 

; 

27.0! 

i 

10.0! 

2 

• 

2 

i 

i 

j 

i 

i 

2 

j 

(41)  PUBLIC  SERVICE  MARINE/ 

2 

!  NC. 

2  ;  ; 

2 

) 

2 

2 

i 

2 

i 

j 

i 

2 

; 

i 

i 

JOVALAN 

5601581 

5  3799! 5  A  70 ! 

300.0! 

63.0! 

18.5! 

-  ! 

9072! 

48. OHO  TON 

CRANEtDSLfCA 

LONG  BEACH! 

1979 

i 

! 

2  i  2 

•  i  i 

300.0! 

2 

63.0! 

i 

3.0! 

2 

» 

2 

i 

! PUMPS/ 
i 

VAPOR 

SYS! 

! 

2 

i 

(03)  PUERTO  RICO 

; 

MARINE  MANAGEMENT/ 

5  !  ! 

;  i  i 

i 

! 

2 

i 

i 

1 

2 

! 

i 

1 

2 

1 

2 

INC. 

j 

!  2  ! 

i 

! 

i 

i 

2 

; 

2 

CAGUAS 

5557149 

!  11 355 ii A09! 

733.8! 

92.0! 

29.6! 

30000! 

6322! 

146.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1974 

i 

2  ;  2 

790.81105.0! 

14.0! 

; 

-  • 

i 

! 

CAROLINA 

•530999 

!  13948  51 A07 ! 

670.0! 

90.0! 

32.8! 

27300! 

12972! 

144. 0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1971 

> 

t  ;  i 

704.5! 

90.0! 

16.0! 

i 

-  ! 

2 

i 

F .  L-  FULTON 

•544797 

!  924851A09J 

643.0! 

92.0! 

28.1! 

30000! 

7184' 

146.05NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1972 

; 

!  !  ! 

700.0! 

105.0! 

14.0! 

i 

- 

; 

! 

GUAYAMA 

5520694 

*  138065 1A  07 • 

670.0! 

90.0! 

32.8! 

27300! 

11991- 

.0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1969 

i 

i  2  i 

700.5! 

90.0! 

16.0! 

; 

-  • 

! 

j 

HUMACAO 

5514261 

!  1 3544! 1 A07 • 

670.0! 

90.0! 

32.8! 

27300! 

10340! 

1 A4. 0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1968 

* 

!  !  ! 

700.5! 

90.0! 

16.0! 

j 

-  » 

2 

i 

MAYAGUEZ 

5517450 

5  1372651 A07! 

670.0! 

90.0! 

32.6! 

27300! 

12093! 

144.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1968 

i 

i  j  j 

700.7! 

90.0! 

16.0! 

; 

-  • 

i 

! 

NUEVO  SAN  JUAN 

*529004 

5  13939! 1 A  07 ! 

670.0! 

90.0! 

32.8! 

27300* 

13385! 

144.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1970 

i 

2  2  5 

704.5! 

90.0* 

16.0! 

i 

-  ! 

2 

i 

PONCE 

5512975 

!  1253551A09! 

733.7! 

92,0* 

28.1! 

32000! 

8322! 

146.0! NONE 

SPR 

SAN  JUAN 

*  1961 

i 

!  5  5 

790.51105.0! 

14.0! 

! 

-  • 

i 

i 

PUERTO  RICO 

5561732 

5  892851A09' 

643.0! 

97.0! 

28.1! 

30000! 

7689! 

146.0! HONE 

•PR 

SAN  JUAN 

1975 

i 

i 

5  5  1 

5  5  1 

700.0! 

105.0! 

i 

14.0! 

t 

! 

2 

-  ! 

! 

1 

2 

2 

i 

(03)  PUERTO  RICO 

PORTS  AUTHOf 

i 

5  IT Y 

!  i  j 

i  i  1 

; 

i 

; 

i 

; 

; 

i 

j 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

i 

1 

AMELIA 

5954593 

!  69! 1  Cl 1 ! 

71.6! 

23.6! 

5.9! 

465! 

-  i 

1 5.01N0NE 

•PR 

SAN  JUAN 

1989 

i 

i  2  • 

75.5! 

29.4! 

5.3! 

! 

167! 

2 

! 

2 

80RINQUEN 

5284420 

5  7651A11! 

60.6! 

23.0! 

7.3! 

220! 

-  j 

26.0 ! NONE 

•PR 

SAN  JUAN  ! 

1961 

5 

5  5  ! 

64.9J 

24.0! 

5.0! 

! 

200! 

! 

! 

2 

BORIQUEN 

! 51 3672 

5  6551A12! 

77.5! 

29.0! 

8.0! 

650! 

323! 

35.0! NONE 

!PR 

FAJARDO  i 

1968 

! 

i  j  i 

35.0! 

29.8! 

5.5* 

2 

196! 

! 

i 

i 

CATANO  II 

5569833 

i  51 5 1  All ! 

65.0! 

26. 71 

6.0! 

66  0  i 

150! 

25.9! NONE 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1975 

5 

i  2  5 

78.0! 

28.7! 

5.0! 

{ 

364! 

2 

{ 

! 

COVADONGA 

5956427 

!  69  5  1C  11 ! 

71.6! 

28.6! 

5.9! 

465! 

•  i 

1 S.O! NONE 

SPR 

SAN  JUAN 

1989 

i 

i  !  5 

75.7! 

29.4! 

5.3! 

! 

167! 

! 

! 

GUSTAVO  B.  BERRIOS 

1297721 

•  6251A11J 

59.9! 

26.9! 

6.2! 

220! 

•  2 

43.0! NONE 

SPR 

SAN  JUAN 

1965 

i 

!  !  5 

64.5! 

27.0! 

5.5! 

! 

303! 

2 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


717 


ENCR! 

r  5VTCC ! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  $  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  *  CODE  5  LENGTH  5  BRDTH! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING 

YEAR 

!  COAST 

TER  ! ‘ SEE! //////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO  1 

LINE-1  » 

BUILT 

VESSEL  *W 

*  «• 

!  GUARD 

TON-  5PAGEJ 

0VER-50VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// JTD! ////////// ! 

OR 

*  NUMBER 

NAGE  1  IV  5 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

(08)  PUERTO  RICO 

PORTS 

! 

i 

AUTHOR ! IT Y 

!  5 

5  5 

5  1 

5 

! 

« 

! 

! 

! 

t 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

1 

J 

(CONTINUED) ! 

5  2 

j 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

ISLA  DE  CULEBRA 

*573559 

6651A11 | 

103. oi 

27.0! 

7.0! 

1600! 

-  ! 

36*0! NONE 

!PR 

FAJARDO 

1975 

! 

5  5 

117.0! 

27.9! 

6.3! 

! 

400! 

1 

! 

ISLA  GRANDE 

1576747 

6451A12! 

128.0! 

37.6! 

7.5! 

1740! 

496! 

32 . 0! NONE 

*PR 

VIEQUES 

1976 

» 

l 

5  5 

133.0! 

37.6! 

6.0! 

I 

350! 

( 

! 

| 

ISLA  NENA 

1566446 

66  S 1  All ! 

103.0! 

27.0! 

7.0! 

1600! 

-  i 

39.01N0NE 

!pr 

FAJARDO 

1975 

1 

i  ! 

117.0! 

27.9! 

6.3! 

! 

400! 

! 

i 

LA  GRACIOSA 

! 512297 

6711 All  1 

70.85 

27.0! 

8.8! 

650! 

921 

35 .0 ! NONE 

|PR 

FAJARDO 

1967 

! 

5  ! 

85.0! 

28.0! 

5.5! 

! 

444! 

! 

J 

LA  NINA 

5925559 

6051A12! 

83.8! 

22.0! 

5.0! 

1650! 

-  j 

22 .01  HONE 

!PR 

FAJARDO 

1987 

! 

5  2 

92.0! 

22.5! 

4.0! 

! 

300! 

! 

I 

LA  PINTA 

5932498 

6011A12! 

83.8! 

22.0! 

4.0! 

1650! 

-  ! 

22.01  NOME 

JPR 

f  AJ.IRDO 

1988 

! 

5  i 

92.05 

22.5! 

3.0! 

! 

300! 

! 

! 

NALEN  LIEDO 

5568143 

51 51  All ! 

65.05 

26.7! 

6.01 

680! 

-  | 

25.9! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1975 

5 

2  I 

78.0! 

28.7! 

5.0! 

1 

364! 

! 

! 

NANUEL  HENRIQUEZ 

5565861 

51 8 1  All  I 

65.0! 

26.7! 

6.0! 

680! 

-  ! 

25.9! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1975 

! 

5  1 

78.0! 

28.7! 

5.0! 

j 

364! 

! 

! 

NARTIN  PENA 

5951714 

6951C11 J 

71.71 

28.7! 

5.9! 

465  *! 

.  j 

15.0! 

JPR 

SAN  JUAN 

1989 

! 

!  ! 

75.5! 

29.4! 

5.3! 

! 

167! 

! 

! 

PUERTO  REAL 

5576909 

66I1A12! 

128.0! 

37.6! 

7.5J 

1740! 

492! 

32.01  NONE 

JPR 

VIEQUES 

1976 

l 

5 

5  1 

133.0! 

37.6! 

6.0! 

! 

50! 

! 

l 

RARON  VALDES  I 

5298081 

62  51  All ! 

39.9! 

26.9! 

6.2! 

220! 

.  i 

43 . 0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1965 

! 

!  1 

64. 5! 

27.0! 

5.5! 

! 

303  i 

l 

! 

ROSA  n  ARCAY 

5283763 

76 ! 1  All  I 

60.6! 

23.0! 

7.3! 

220! 

-  1 

26.01  NONE 

JPR 

SAN  JUAN 

I960 

5 

! 

!  I 

!  ! 

64.9! 

! 

24.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

200! 

! 

! 

! 

(36)  PUGET  SOU'* 

1 

FREI6HT  UNE1S 

!  ( 

5  1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

) 

! 

ANN  CARLANDER 

5539108 

47I3A36! 

67.45 

23.0! 

12.3! 

1125! 

-  J 

27. 4 {NONE 

JWA 

SEATTLE 

*  1972 

1 

5  1 

75.02 

24.0! 

12.3! 

! 

-  j 

! 

! 

OUVANISH 

5  574418 

5753A361 

100.4! 

29.2! 

14.6! 

2260! 

-  J 

45 • 0 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1977 

1 

1  5 

104.0! 

29.2! 

14.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

EDITH  LOVEJOY 

5534503 

4753A36! 

67.4! 

23.0! 

12.3! 

1125! 

.  i 

27.J1K0NE 

IWA 

SEATTLE 

1971 

J 

5  5 

74.45 

24.3! 

12.3! 

| 

-  J 

! 

1 

BARKLEY  SOUND 

5390401 

3812I4A48! 

220.0! 

60.0! 

10.5! 

-  ! 

2315! 

59. 0  ILIFT 

TRUCKS 

!WA 

SEATTLE 

1978 

5 

!  5 

234.0! 

60.0! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

| 

CAPE  FLATTERY 

1624235 

437854A485 

250.1! 

66.0! 

13.0! 

-  j 

4000! 

68.0IUFT 

TRUCKS 

!WA 

SEATTLE 

1980 

j 

!  5 

253.0! 

66.0! 

3.0! 

i 

-  | 

! 

! 

DUNGENESS 

5522383 

176854A485 

156.0! 

46.0! 

10.0! 

-  1 

1200! 

31.0ILIFT 

TRUCKS 

IWA 

SEATTLE 

1969 

5 

5  5 

156.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

I 

SKAGIT 

5517746 

1 768! 4A485 

156.0! 

46.0! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

31 .0 ! LI  FT 

TRUCKS 

JWA 

SEATTLE 

1968 

! 

5  I 

156.0! 

48.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

I 

SVINOHISH 

5519817 

1 871  5  4A451 

156.0! 

48.0! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

J1.05LIFT 

TRUCXS 

!UA 

SEATTLE 

1969 

1 

!  1 

156.0! 

48.0! 

2.0! 

1 

-  f 

i 

! 

TUNVATER 

1542082 

2526 14A43  1 

190.01 

50.0! 

9.9! 

-  i 

1600! 

J3.0!LtFT 

TRUCKS 

IWA 

SEATTLE 

1972 

5 

!  J 

190.0! 

50.0! 

2.01 

! 

-  J 

! 

! 

VHID0EY 

J  568552 

2447 ! 4A481 

190.0! 

50.0! 

3.91 

-  ! 

1500! 

30.0 (LIFT 

TRUCKS 

!WA 

SEATTLE 

1975 

! 

5 

!  1 

1  1 

194.0! 

50.6! 

1 

2.0! 

I 

1 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

! 

(36)  PUGET  SOUND 

TUG  C 

BARGE 

! 

ICO. 

1  ! 

!  1 

5 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

ARCTIC  SALVOR 

5527280 

64551A99! 

195.0! 

54.0! 

12.5! 

2250! 

-  ! 

60.O5NONE 

!WA 

SEATTLE 

mo 

! 

!  1 

213.01 

34.0! 

11.6! 

1 

-  ! 

1 

I 

HAWK 

5329545 

3811A11! 

61.0! 

17.2! 

8.9! 

800! 

-  j 

14.01  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1970 

5 

!  1 

61.0! 

17.2! 

8.9! 

! 

49! 

! 

! 

KAKTOVIK 

1623509 

55MCOJI 

76.6! 

24.01 

5.21 

5251 

100! 

30.01N0NE 

WA 

SEATTLE 

1980 

1 

1  1 

76.6! 

24.0! 

(.21 

! 

-  ! 

I 

1 

KOYUK 

1505U9 

7451C03! 

74.81 

24.0! 

3.3! 

4801 

100! 

30.0! NONE 

!  AK 

KOTZEBUE 

1966 

5 

5  ! 

74.8! 

24.01 

2.5! 

1 

-  1 

1 

! 

SK1LAK 

5292012 

264I2A03I 

113.5! 

36.0! 

15.0! 

600! 

400! 

27.0IN0HE 

!  WA 

SEATTLE 

1963 

1 

!  t 

125.0! 

37.0! 

8.0! 

| 

-  J 

t 

! 

ADVENTURER 

1577697 

1351JA36! 

127.0* 

36.5! 

20.0! 

7000) 

-  f 

50.0 1N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

I 

(  ! 

136.05 

36.5! 

20.0! 

I 

-  | 

! 

! 

AGLOO 

1341130 

8053A365 

69.3! 

21.2! 

4.0! 

750! 

-  J 

35.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

•  1973 

5 

1  I 

73.0! 

21.2! 

4.0! 

! 

-  I 

I 

! 

AKU 

1668663 

1235 3A36I 

58.4! 

30.0! 

3.0! 

8601 

-  ! 

32.0! NONE 

!AK 

K0TIE8UC 

1984 

I 

5  5 

64.01 

30.0! 

2.6! 

I 

-  1 

! 

! 

avenger 

1277633 

6513A36! 

98.5! 

23.6! 

10.0! 

2000! 

-  ! 

40.01  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1938 

5 

1  I 

110.0! 

23.6! 

10.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

AVIK 

5281973 

31I3A36I 

59.4! 

14.11 

5.0! 

330! 

-  | 

25.01N0NI 

!AK 

K0TZE8UE 

I960 

1 

5  1 

60.0! 

14.1! 

3.0! 

| 

-  j 

1 

1 

BULWARK 

5577084 

13553A36I 

127.21 

36.5! 

18.0! 

7000! 

-  j 

66., It  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

| 

i  i 

128.7! 

36.3! 

18.0! 

1 

-  ! 

i 

* 

CAVALIER 

1570693 

13553A36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  ! 

50.0INONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

5 

I  ( 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

1 

-  f 

! 

1 

CENTURION 

1374171 

13513*361 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

-  1 

35.51  NOME 

!FL 

JACKSON- 

1976 

1 

1  5 

136.2! 

36.6! 

10.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLC 

CMANPXON  II 

5299058 

54I3A365 

61.6! 

17.1! 

9.4! 

4301 

-  | 

20.0 ! NONE 

!W* 

SEATTLE 

194* 

1 

I  I 

66.7! 

17.11 

6.1! 

| 

-  ! 

1 

! 

COLVILLE  RIVER 

1524288 

505  3*361 

64.01 

27.0! 

3.7! 

1095! 

-  ! 

40.0! NONE 

I  *K 

PRUDHOE 

1970 

I 

!  1 

64.0! 

27.0! 

5.7! 

1 

-  j 

1 

! 

BAT 

CONNANDER 

1571180 

13513061 

127.0! 

36.51 

20.0! 

7000! 

-  | 

50.01  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

5 

1  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

crusader 

5560235 

13553*361 

127.0! 

36.3! 

20.0! 

7000! 

-  I 

30.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

1 

5  5 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

-  I 

! 

1 

DARING 

!  296992 

9253*36 1 

115.2! 

31.1! 

15.6! 

2800! 

-  ! 

60.0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1965 

5 

t  t 

121.7! 

31.2! 

15.61 

I 

-  | 

! 

* 

EXPLORER 

1563687 

13513A361 

127.2! 

36.5! 

19.0! 

9000! 

-  J 

55 .5 ! NONE 

IFL 

JACKSON- 

1975 

| 

!  1 

127.2! 

36.6! 

14.0! 

I 

-  ! 

t 

! 

VILLC 

GEORGE  S 

1282206 

1 28! 3*36! 

94.2! 

25.0! 

11.3! 

1630! 

•  ! 

43.05NONE 

!WA 

SEATTLE 

1942 

1 

i  i 

102.01 

25.1! 

11.3! 

1 

-  | 

! 

1 

GCRONINO 

5511431 

12213*36) 

121.1* 

32.11 

13.5! 

4800! 

-  | 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1967 

5 

5  ! 

127.5! 

32.6! 

13.5! 

1 

-  i 

I 

1 

GLADIATOR 

5566429 

13513*36! 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

*  1 

56.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1975 

1 

5  5 

156.21 

36.6! 

10.01 

I 

-  ! 

! 

I 

GUARDIAN 

1525855 

135  5  3*36 1 

127.01 

36.31 

20.0! 

70001 

-  | 

50.0! NON  E 

IWA 

SEATTLE 

1970 

1 

5  5 

134.0! 

36.3! 

20.0! 

I 

-  ! 

! 

| 

GUARDSMAN 

1572647 

13513*36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

—  I 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1976 

! 

5  1 

136.0! 

36.3! 

20.0! 

I 

-  ! 

I 

1 

HERCULES 

5509555 

8753A36! 

81.4! 

28.0! 

11.0! 

2000! 

-  i 

36.0! NONE 

(WA 

SEATTLE 

1967 

5 

5  5 

87,0! 

28.7! 

11.0! 

! 

-  j 

! 

1 

HOWARD  H 

5504824 

12953*361 

117.01 

32.0! 

15.5J 

3600! 

.  i 

40.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

1947 

! 

*  5 

125.0! 

32.0! 

15.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

HUNTER 

5578655 

13853*36! 

127.2! 

36.51 

19.2! 

9000! 

-  ! 

55.5  Shone 

IWA 

SEATTLE 

1976 

1 

i  i 

136.21 

36.6! 

14.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

INVADER 

1559404 

13553*365 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  ! 

30.01.09E 

IWA 

SEATTLE 

1976 

! 

)  i 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

JEFF  U 

5506451 

1853*36! 

43.8! 

14.2! 

6.0! 

340! 

-  ! 

19.01909E 

|  AK 

VALDEZ 

1966 

1 

! 

I 

!  5 

5  1 

!  5 

45.0! 

1 

! 

14.51 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

718  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

i 

! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  1C0DEILENGTH1BRDTH! 

« 

* 

! 

EST  1  CARGO  HANOLING 

!S  {OPERATING 

i 

t 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

*////////! 

POINT  !  LIME-1 

!  AO! 

LINE-1 

! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS- 

:light)!////////////////!tdi//////////i 

OR 

! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

!*REBUILT! 

(36)  PUGET  SOUND 

TUG  t  BARGE 

ico. 

1  ! 

j  ! 

i  i 

1 

1 

! 

« 

l 

i 

! 

j 

i 

! 

i 

i 

« 

i 

! 

! 

• 

! 

! 

i 

(continued: 

1  1 

i 

t 

i 

! 

i 

i 

i 

JUPITER 

! 508639 

8713A36! 

81.4! 

28.0! 

10.7* 

2000! 

- 

36.0! NONE 

2WA 

SEATTLE 

i 

1967 

• 

1  1 

87.0! 

28.7! 

10. 7» 

i 

- 

! 

; 

; 

KAVIK 

‘548151 

10313A  36  S 

77.3! 

21.2! 

5.0! 

650! 

- 

59.0! NONE 

!  AK 

KOTZEBUE 

2 

1973 

1  1 

80.6! 

21.9! 

5.0! 

! 

- 

j 

i 

i 

! 

KAVIK  RIVER 

{526289 

5013A36! 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

1095! 

- 

40.0! NONE 

•AK 

PRUDHOE 

i 

1970 

i  i 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

i 

- 

i 

i 

BAY 

i 

kuparuk  RIVER 

•526290 

5013A36! 

64.0! 

27.0! 

5.7! 

1095! 

- 

40.0 'NONE 

!AK 

NOME 

i 

1970 

;  i 

64.0! 

27.0! 

5.7! 

j 

- 

i 

« 

t 

LASSEN 

•562754 

136S3A36! 

66.0! 

24.0! 

10.0! 

1500! 

- 

40 .0 1 NONE 

!  WA 

SEATTLE 

i 

1974 

i  i 

70.0! 

24.0! 

10.0! 

i 

- 

i 

i 

i 

MARS 

S526607 

1 35 ! 3A36 1 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

i 

1970 

• 

i  i 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

i 

- 

i 

i 

i 

MERCURY 

J505327 

9813A36! 

105.1! 

29.7! 

14.0! 

5250! 

- 

45. 0! NONE 

!UA 

SEATTLE 

« 

1966 

;  i 

118.0! 

29.7! 

14 

i 

- 

i 

1 

! 

NERIOIAN 

{266460 

1313A361 

59.1* 

21.2! 

6.1! 

800! 

- 

23.0! NONE 

2  AK 

PRUDHOE 

2 

1953 

i  i 

59.1! 

21.2! 

6.1! 

i 

- 

i 

i 

8AY 

j 

MOP  KIN6 

•520253 

3813A36! 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

700! 

- 

36.0! NONE 

•AK 

PRUDHOE 

i 

1969 

»  ; 

50.0! 

22.0! 

4.7! 

i 

- 

i 

i 

BAY 

i 

NANUK  III 

•657395 

3513*36! 

53.6! 

14.0! 

7.0! 

350! 

— 

23.0! NONE 

‘WA 

SEATTLE 

2 

1966 

_ i _ i 

56.0! 

14.0! 

5.8! 

i 

- 

t 

i 

! 

NAVIGATOR 

{562688 

135! 3A  361 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

I 

1976 

j  ; 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

i 

j 

! 

NO  1061 

J289913 

1913A36! 

51.7! 

14.0! 

6.1! 

500! 

- 

20.0 ! NONE 

•WA 

SEATTLE 

I 

1943 

1  ! 

51.7! 

17.0! 

6.1! 

i 

- 

i 

! 

! 

NOATAK 

{554728 

10213A36! 

76.4! 

21.0! 

9.5! 

680! 

- 

42 .0 ! NONE 

!UA 

SEATTLE 

i 

1954 

j  j 

80.6! 

21.2! 

9.5! 

i 

- 

i 

i 

• 

! 

PATHFINDER 

{524616 

135! 3A36 ! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000  i 

- 

50.0! NONE 

!  AK 

VALDEZ 

i 

1976 

1  ! 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

J 

- 

i 

j 

2 

PIONEER 

!  56693-R 

13513A36! 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

7200! 

- 

60.0!NONE 

!FL 

JACKSON- 

i 

1975 

!  1 

136.2! 

36.6! 

10.8! 

; 

- 

! 

i 

VILLC 

! 

POINT  BARROW 

•648865 

10013A36! 

85.4! 

32.0! 

6.6! 

2100! 

- 

50.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

I 

1982 

t  ; 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

i 

- 

! 

! 

! 

POINT  MILNE 

•649310 

1 00 ! 3  A  36 i 

85.4! 

32.0! 

6.6! 

2100*1 

- 

50.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

! 

1982 

1  ! 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

i 

- 

! 

! 

1 

POINT  OLIKTOK 

•648866 

1001JA36! 

85.4! 

32.0! 

6.6! 

aiooi 

- 

50.0 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

I 

1982 

i  ; 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

i 

- 

j 

! 

! 

POINT  THOMPSON 

•648710 

1 Ooi 3A36! 

85.4! 

32.0! 

8.61 

2100! 

- 

50.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1 

1982 

1  1 

96.0! 

32.0! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

I 

PRUDHOE  BAY 

•520254 

3413A36! 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

350! 

- 

31.6!H0NE 

!  AK 

PRUDHOE 

! 

1969 

1  1 

46.1! 

22.0! 

4.7! 

! 

- 

! 

! 

BAY 

1 

PUERTO  NUEVO 

1294841 

7713A36! 

89.4! 

28.1! 

9.5! 

1530! 

- 

43 .0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE 

! 

1964 

1  1 

95.6! 

29.0! 

9.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

RANGER 

•571909 

13513A36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

! 

1976 

1  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

) 

! 

! 

SAG  RIVER 

1564493 

5013A36! 

64.0! 

27.0! 

6.0! 

1095! 

• 

40.0 ! NONE 

!AK 

PRUDHOE 

1 

1975 

1  1 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

! 

- 

! 

! 

BAY 

I 

SALLY  S 

1502288 

1613A361 

41.3! 

14.2! 

6.0! 

320! 

- 

18.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

i 

1966 

1  ! 

45.0! 

14.2! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

1 

SEA  FLYER 

1516870 

13213A36! 

127.0! 

36.5! 

17.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

J  WA 

SEATTLE 

i 

1968 

I  1 

136.0! 

36.5! 

17.0! 

i 

- 

» 

i 

! 

SEA  GIANT 

1273536 

12913A36! 

116.4! 

28.5! 

13.6! 

2000!* 

- 

50.0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

I 

1957 

!  ! 

125.8! 

28.5! 

13.6! 

! 

- 

I 

! 

! 

SEA  HORSE 

5567812 

13413436! 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

4200! 

- 

60.0! HONE 

•WA 

SEATTLE 

! 

1978 

1  ! 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

I 

- 

! 

• 

1 

SEA  PRINCE 

1555271 

13513A36! 

118.7! 

34.01 

17.0! 

5000! 

- 

<0.0!N0NE 

!WA 

SEATTLE 

1 

1974 

1  1 

126.0! 

34.0! 

12.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

SEA  QUEEN 

•265240 

9113A36! 

92.9! 

24.7! 

11.8! 

1600! 

- 

40.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

! 

1953 

1  1 

97.9! 

24.7! 

11.6! 

| 

- 

I 

! 

1 

SEA  RACER 

•504166 

9213A36! 

115.0! 

31.0! 

14.0! 

3500! 

- 

60. 0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE 

! 

1966 

1  1 

115.0! 

31.0! 

14.0! 

1 

- 

« 

! 

I 

SEA  RANGER 

1569926 

134I3A36! 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

4200! 

- 

60. 0 1  NONE 

!  WA 

SEATTLE 

! 

1975 

!  1 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

! 

- 

! 

! 

I 

SEA  ROVER 

i  264277 

91 ! 3  A  36 1 

92.9! 

24.7! 

11.8! 

1000! 

- 

40.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

I 

1952 

1  ! 

97.9! 

24.7! 

11.8! 

! 

- 

! 

i 

I 

SEA  WITCH 

! 273537 

12913A36! 

116.41 

28.5! 

13.6! 

2000! 

- 

40.0! NONE 

iwA 

SEATTLE 

1 

1957 

1  1 

125.8! 

28.5! 

13.6! 

! 

- 

» 

( 

I 

SEA  WOLr 

1500149 

8813A36! 

115.0! 

31.1! 

16.0! 

2600! 

- 

50. oj  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1 

1965 

1  1 

121.6! 

31.1! 

16.0! 

t 

- 

! 

2 

t 

SeNECA 

1526717 

8113A36! 

106.31 

34.2! 

14.5! 

290oi 

- 

52 .0 ! NONE 

*!WA 

SEATTLE 

I 

1970 

1  1 

110.0! 

34.3! 

10.01 

! 

- 

! 

l 

SCSOK 

1296452 

2313*  36! 

45.9} 

14.1! 

5.6! 

520! 

- 

15.0! NONE 

•AK 

NOME 

2 

1964 

!  ! 

45.9! 

14.1! 

5.6! 

i 

- 

! 

! 

i 

SIOUX 

1527409 

8713*36! 

106.3! 

34.2! 

14.5! 

2900! 

- 

52.0! NONE 

SWA 

SEATTLE 

! 

1970 

>  1 

110.0! 

34.3! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

I 

STALWART 

1575052 

1 3513*36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

! 

1976 

1  ! 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

- 

! 

2 

I 

TMCUCN6  V 

1264375 

7713*36! 

96.3! 

25.1! 

14.0! 

1200! 

- 

35.0! NONE 

!WA 

SCATTLE 

! 

1952 

1  1 

103.0! 

25.2! 

14.0! 

! 

- 

! 

2 

I 

TITAN 

1253139 

3013*36! 

61.8! 

17.1! 

9.0! 

800! 

- 

20 .0  J  NONE 

iw* 

SEATTLE 

i 

•  1954 

1  1 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

i 

TOOLIK  RIVER 

•557339 

14613*36! 

64.0! 

27.0! 

6.0! 

1080! 

- 

40 . 0! NONE 

!  AK 

PRUDHOE 

i 

1974 

1  1 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

I 

- 

l 

! 

BAY 

i 

TROJAN 

1271082 

2013*36 ! 

61,3! 

17.1! 

9.0! 

800! 

- 

20.0! NONE 

•WA 

SEAT7LC 

i 

1947 

1  1 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

i 

VIGOROUS 

1 553114 

12713*36! 

95.6! 

24.0! 

9.0! 

1500! 

- 

28.0! NONE 

IWA 

SCATTLE 

i 

1944 

1  1 

102.0! 

28.0! 

9.0! 

! 

- 

; 

1 

i 

WARRIOR 

*1565291 

135 13*36! 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

9000! 

- 

$5 • 5 ! NONE 

IWA 

SEATTLE 

i 

1975 

1  1 

136.2! 

36.6! 

14.0! 

! 

- 

! 

1 

i 

YU3A 

1264335 

1113A36! 

60.2! 

18.7! 

5.8! 

700! 

- 

30.0! NONE 

•AK 

PRUDHOE 

i 

1952 

i  1 

60.2! 

18.7! 

5.8! 

! 

- 

! 

! 

BAY 

! 

ALASKA 

1578780 

1 01 271 4A46 1 

398.5! 

80.0! 

20.0! 

-  ! 

12000 

54.5! PAYLOADCR 

IWA 

SCATTLE 

! 

1976 

1  1 

398.5! 

80.0! 

5.4! 

I 

- 

! 

l 

! 

ARCTIC  CHALLENGER 

1574046 

471714*43! 

310.0! 

104.4! 

16.6! 

-  1 

960C 

35.0! NONE 

iw* 

SCATTLE 

! 

1976 

1  1 

310.11105.0! 

4.0! 

! 

- 

! 

2 

! 

ARCTIC  ENDEAVOR 

1650396 

190014*51! 

205.0! 

90.0! 

12.5! 

-  ! 

345C 

1 1 .0 ! NONE 

•AX 

PRUDHOE 

! 

1982 

!  1 

205.0! 

90.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

i 

BAY 

1 

ATB  95 

•293537 

9081 4A43I 

170.1! 

50.1! 

8.2! 

-  t 

1830 

14.5! NONE 

iw* 

SEATTLE 

! 

1943 

t  1 

170.11 

50.1! 

1.9! 

! 

- 

! 

! 

! 

ATB  98 

1*507541 

206114A43! 

240.0! 

60.01 

10.5! 

-  ! 

400C 

20.0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE 

I 

1967 

! 

1  1 

240.0! 

60.0! 

1.9! 

| 

- 

! 

1 

! 

ATB  99 

1524949 

265614A43! 

273.0! 

68.0! 

14.3! 

-  ! 

6000 

34.0! NONE 

IWA 

SCATTLE 

! 

1970 

1  1 

273.0! 

68.0! 

3.0! 

I 

- 

I 

1 

1 

ATKA 

1552631 

6621 14A42! 

400.0! 

99.51 

14.3! 

•  f 

12500 

30.01N0NE 

IWA 

SEATTLE 

1 

1973 

1  ! 

400.0! 

99.5! 

3.8! 

| 

- 

! 

! 

! 

BtR  60-6 

12619U 

62(4*43} 

60.0! 

24.6] 

4.0! 

-  1 

IOC 

8.0! NONE 

•AK 

KOTZEBUE 

I 

1951 

1  1 

60.0! 

24.6! 

1.0! 

! 

- 

1 

! 

! 

BARGE  156 

1519122 

S88UA43! 

150.0! 

54.0! 

7.9! 

-  ! 

812 

15.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

! 

1969 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

150.01 

1 

! 

54.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

) 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


719 


ENGR ! 
DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

6UARD 

NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  »DRAfT! 

NET  !CODE!LEN6TH!BRDTH!  ! 

REGIS- !***♦ !  RES.  !  REG.ILOAO-* 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  ‘PAGE!  OVER-IOVER- !/////!  HORSE 
MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI6HT!  POWER 


CAPACITT!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  *AO!  LINE-1 

PASS-  ! (L I 6HT) !/////// /////////JTO! ////////// 
ENGERS  !  CFEETI!  LINE-2  SEE!  LINE-2 


TEAR 
8UILT 
OR 

•♦REBUILT 


(36)  PUGET  SOUND 

i 

TUG  t  BARGE  ICO. 

1  12  111 
S  •  1  i  I  » 

s 

1 

! 

i 

(CONTINUED) » 

S  !  !  t  t  •" 

1 

• 

BARGE  251 

•518644 

!  263714663!  250.0!  76.0!  20.0! 

- 

j 

5970! 

24.6 ! PUMPS 

i 

BARGE  400 

!  !  !  250.0!  76.0!  4.0! 

1 

-  t 

•524878 

!  662114A43!  400.0!  99.5!  14. IS 

- 

j 

5879! 

30. oi NONE 

BARGE  407 

i 

!  !  !  400.0!  99.5!  3.9! 

1 

-  i 

!  555149 

!  6621 ! 4443 !  400. 01100. 0!  14.3! 

- 

1 

12500! 

30-0! NONC 

i 

BARGE  408 

!  !  !  400.0! 1 00.0!  3.8! 

1 

-  i 

1555649 

!  6621 14443!  400.01100.0!  14.3! 

- 

» 

•2500! 

30.0! NONE 

i 

BARGE  409 

! 

!  !  !  400. 01100. 0!  3.8! 

1 

-  J 

•557597 

!  664214443!  400.0M00.0!  14.0! 

- 

1 

12500! 

26 .0 ! NONE 

i 

BARGE  410 

!  !  !  400.01100.0!  4.0! 

i 

-  i 

1558920 

!  662114443!  400.01100.0!  14.3! 

- 

! 

125001 

26.0! NONE 

i 

BARGE  414 

! 

!  !  !  400.0! 100.0!  3.8! 

! 

-  i 

•562444 

!  664314642!  400.01  99.5!  14.4! 

- 

i 

12500*! 

26.0! NONE 

i 

8AR6E  416 

!  !  !  400.0!  99.5!  4.0! 

i 

-  ! 

1565316 

•  664314A43!  400.0!  99.6!  14.3! 

- 

; 

12500! 

26.0! NONE 

i 

BARGE  417 

! 

!  !  !  400.0)100.0!  4.0! 

« 

-  i 

1566178 

!  664314443!  400.01100.0!  14.0! 

- 

! 

12500* 

26 .0 ! NONE 

i 

BARGE  240-1 

! 

!  !  1  400.01100.0!  4.0! 

1 

-  i 

1635945 

!  1 856 ! 4443 f  240.0!  60.0!  12.0! 

- 

i 

3200! 

14.0! NONE 

i 

BARGE  240-2 

1 

!  !  240.0!  60.0!  6.0! 

i 

-  | 

1637310 

1 856S4A43!  240.0!  60.0!  12.0! 

• 

2 

3200! 

14.0! NONE 

l 

BAR6E  240-3 

1 

!  !  240.0!  60.0!  6.0! 

i 

.  i 

1634641 

1856UA43!  240.0!  60.0!  12.0! 

- 

i 

3200* 

14. oi NONE 

i 

BARGE  240-4 

!  !  240.0!  60.0!  6.0! 

i 

-  t 

1636075 

185614A43!  240.0!  60.0!  12.0! 

- 

j 

3200! 

14.0! NONE 
« 

BARGE  250-1 

1 

!  !  240.0!  60.0!  6.0! 

i 

.  « 

1575451 

263814443 !  249.0!  75.0!  13.4! 

- 

! 

5970! 

15.0! NONE 
• 

BARGE  500-1 

!  !  249.0!  75.0!  2.5! 

« 

•  i 

1653666 

717114449!  400.01105.0!  14.3! 

- 

« 

12000! 

62.0! NONE 

i 

BARGE  500-2 

!  !  400.0*114.0!  5.0! 

1 

i 

i 65471 6 

717114A42!  400.0*105. OS  14.3! 

- 

i 

13000! 

30. ol NONE 
« 

BARGE  500-3 

!  !  400.01105.0!  4.0! 

| 

-  f 

1656069 

717114449!  400.01105.0!  14.3! 

- 

! 

12000! 

62.0! NONE 

i 

BARGE  500-4 

1  !  400.0! 114.0!  5.0! 

« 

-  i 

•657891 

717114449!  400.01105.0!  14.3! 

- 

! 

12000! 

62 .oj  NONE 

i 

BARGE  250-11 

1 

!  1  400.01114.0!  5.0! 

! 

-  ! 

1573677 

2624I4A43]  250.0!  76.0!  13. 4| 

- 

! 

600! 

12.0! NONE 

i 

0C  151 

!  !  250.0!  76.0!  3.0! 

! 

-  i 

! 507673 

62914A43!  150.0!  48.0!  7.2! 

- 

! 

1200! 

15.0! PUMPS 
• 

BC  152 

! 

1  !  150.0!  48.0!  1.6! 

i 

-  1 

1507674 

629J4A43 !  150.0!  48.0!  7.2! 

- 

] 

1200! 

15.0! NONE 

t 

C  44 

! 

!  !  150.01  48.01  1.6! 

i 

-  ! 

J 280725 

70J4A43!  200.0!  50.0!  10.0! 

- 

i 

1843! 

14 .0 } NONE 

CORDOVA 

! 

!  1  200.0!  50.0!  2.5! 

! 

•  1 

1522842 

505H4A42!  400.0!  76.0!  14.3! 

- 

S 

9100! 

30.0! NONE 
i 

ISLA  DEL  SOL 

! 

!  !  400.01  76.0!  4. OS 

t 

-  ! 

1561028 

664314443!  400.01100.0!  14.0! 

- 

! 

12500! 

26.0! NONE 

KETCHIKAN 

1 

1  !  400.01100.0!  4.0! 

1 

-  | 

1526660 

5051 S4A431  400.0!  76.0!  14.3! 

- 

S 

9100! 

40.0! NONE 
! 

KODIAK 

i 

!  1  400.0!  76.01  4.0! 

! 

-  ! 

!  299125 

505114442!  400.0!  76.0!  14.3! 

- 

! 

10000! 

30. 0! NONE 
« 

LANAI 

! 

!  1  400.01  76.01  3.51 

! 

-  J 

1574225 

818514448!  400.0!  99.61  19.9! 

- 

! 

16000! 

64 . oi NONE 
f 

MCKINLEY 

1 

!  !  400.01  99.6!  4.9| 

! 

-  ! 

1520977 

5051(44431  400.0!  76.0!  14.3! 

- 

! 

9100! 

40.0! NONE 
| 

MOLOKAI 

J 

!  !  400.01  76.0!  3.9! 

! 

-  f 

1570177 

8185144481  400.0!  99.61  19.91 

- 

! 

16000! 

64.0! NONE 
| 

NIKISKI 

1 

!  1  400.01  99.61  4.91 

! 

-  ! 

1517734 

5051144421  400.01  76.01  14.3! 

- 

! 

9100! 

30.0! NONE 
| 

NO  210 

S 

1  !  400.01  76.0!  3.9! 

! 

-  1 

1524569 

1143I4A43S  200.0!  60.01  9.5! 

- 

! 

2750! 

40.0! NONE 

J 

NO  211 

1 

!  I  200.0!  60.0!  1.6! 

! 

-  ! 

! 524570 

1 255S4A43!  200.01  60.0!  9.5! 

- 

! 

3694! 

10.0! NONE 

1 

NO  212 

) 

!  I  200.0!  60.0!  1.31 

! 

-  ! 

1524571 

1 255 I4A43!  200.0!  60.0!  9.51 

- 

! 

2750! 

40.0! NONE 
! 

NO  213 

! 

!  !  200.0!  60.01  1.6! 

! 

-  ! 

1524572 

1  2551 4 A 43 1  200.0!  60.0!  9.5! 

- 

! 

2750! 

40.0! NONE 
! 

NO  214 

! 

!  1  200.0!  60.0!  1.6! 

1 

-  ! 

1524573 

125S14A43 !  200.0!  60.0!  9.5S 

- 

! 

2750! 

40.0! NONE 
) 

NO  215 

1 

!  !  200.01  60.0!  1.6! 

1 

-  ! 

1524574 

125$!4A43]  200.0!  60.0!  9.5! 

- 

! 

2750! 

40.0 ! NONE 

1 

NO  216 

1 

I  !  200.01  60.0!  1.6! 

1 

-  ! 

1524575 

1 255S4A43!  200.0!  60.0!  9.5! 

- 

! 

2750! 

40.0! NONE 
! 

NO  217 

S 

!  !  200.0!  60.0!  1.6! 

! 

-  1 

1524576 

1255S4A43!  200.0!  60.0!  9.5! 

- 

S 

27501 

40.0! NONE 
! 

NO  218 

S 

!  1  200.0!  60.01  1.6! 

! 

-  ! 

1524577 

125314443 !  200.0!  60.01  9.5! 

- 

! 

2750! 

40. 0 ! NONE 
! 

NO  406 

!  !  200.0!  60.0!  1.6! 

i 

-  ! 

1553915 

6621I4F46I  400.01  10.01  14.31 

- 

! 

12500! 

30 . 0! NONE 

J 

NO  415 

! 

!  !  400.0!  10.01  3.81 

1 

-  | 

1563870 

6643! 44 43 !  400.0M00.0!  14.0! 

- 

1 

12500! 

26.0! NONE 

I 

NO  419 

! 

!  1  400.01100.0!  4.0! 

! 

-  1 

1 568660 

664214443!  400.01  99.61  14.1! 

- 

! 

12500! 

30. 0 ! NONE 

NO  120-1 

S 

1  !  400.0!  99.6!  4.0! 

! 

-  i 

1 622202 

317144461  120.0!  40.0!  5.0! 

- 

! 

650! 

11.0! NONE 

i 

NO  120-2 

! 

!  1  120.0!  40.0!  1.5! 

i 

-  f 

1627820 

3171 4446!  120.0!  40.0)  S.O! 

- 

! 

650! 

1 1 .oi NONE 

NO  250-6 

!  !  120.01  40.0!  1.5! 

! 

-  ! 

I  - 

361014443!  250.01  76.0!  13.4! 

- 

1 

4960! 

40.0! NONE 

NO  250-8 

!  !  250.0!  76.01  2.61 

! 

-  ! 

! 575259 

2624I4A43!  250.0!  76.0!  13.4) 

- 

! 

5970! 

25.0! NONE 

OAHU 

! 

!  I  250.0!  76.0!  2.5! 

! 

.  i 

! 524615 

1825144461  336.31  98.0!  16.7! 

- 

I 

11700! 

45.0! NONE 

1 

OREGON 

! 

!  !  336.3!  98.0!  4.2! 

! 

-  ! 

I5721J1 

10127UA48!  395.0!  80.0!  20.0! 

- 

I 

12000! 

54.5 J PAYLOADER 
| 

PAC  160-1 

! 

!  !  395.0!  80.01  5.4! 

! 

-  J 

! 517535 

53014490!  160.01  46.0!  10.01 

- 

! 

1200! 

13.0! NONE 

PAC  312-2 

1 

!  1  160.0!  46.0!  2.0! 

! 

-  f 

1520361 

327214446!  312.0!  68.01  14.8! 

. 

! 

7230! 

16.0! NONE 
! 

PALMER 

! 

!  !  312.0!  68.0!  3.0! 

) 

-  ! 

1516339 

5051 !4A4?f  *00.0!  76.0!  14.3! 

- 

! 

9100! 

30.0SN0NE 

i 

PUTCO  3 

! 

!  !  400.0!  76.0!  4.0! 

! 

_  | 

! 278540 

90S4A43!  70.1!  30.0!  4.1! 

- 

! 

150! 

1 5. 0! NONE 

PUTCO  4 

!  1  70.1!  30.0!  1.0! 

2 

-  | 

1283530 

129!4443 !  85.0!  35.01  4.01 

- 

S 

270! 

6.01N0NE 

! 

ST.  THOMAS 

! 

!  !  85.0!  35.01  1.0! 

! 

-  ! 

1526650 

4860UA43!  400.0!  99.6!  14.1! 

- 

1 

7640! 

30.0! NONE 
! 

! 

! 

1 

! 

I 

!  !  400.01  99.6!  3.9! 

11  III 

!  1  I  !  ! 

J 

! 

! 

-  1 
! 

I 

!VA  SEATTLE 
! 

!WA  SEATTLE 

i 

SWA  SEATTLE 

i 

*!VA  SEATTLE 

i 

iwA  TACOMA 

i 

*!UA  SEATTLE 

i 

iwA  SEATTLE 

iwA  SEATTLE 
I 

SWA  SEATTLE 

t 

SAK  PRUOKOE 
!  BAY 
SAX  PRUDHOE 
!  8AY 
SAK  PRUDHOE 
•  BAY 
SAK  PRUDHOE 
!  BAY 
SWA  SEATTLE 
« 

!WA  SEATTLE 
» 

iwA  SEATTLE 

t 

SWA  SEATTLE 

i 

!WA  SEATTLE 

i 

SWA  SEATTLE 

'  SWA  SEATTLE 
( 

SWA  SEATTLE 
S 

SWA  SEATTLE 

! 

SWA  SEATTLE 
S 

SWA  SEATTLE 
! 

SWA  SEATTLE 
! 

SWA  SEATTLE 
! 

SOR  PORTLAND 
! 

IWA  SEATTLE 
! 

SOR  PORTLAND 
! 

SWA  SEATTLE 
! 

IWA  SEATTLE 
S 

!AK  PRUDHOE 
!  BAY 
IAK  PRUDHOE 
I  BAY 
SAK  PRUDHOE 
!  BAY 
!CA  OAKLAND 
! 

IAK  PRUDHOE 
I  BAY 
IAK  PRUDHOE 
S  BAY 
SAK  PRUDHOE 
S  BAY 
I AK  PRUDHOE 
!  BAY 
SWA  SEATTLE 
* 

SWA  SEATTLE 
! 

SWA  SEATTLE 
S 

SAK  KOTZEBUE 
I 

IAK  NOME 
I 

SWA  SEATTLE 
S 

SWA  SEATTLE 
I 

SWA  SEATTLE 
I 

SWA  SEATTLE 
! 

IAK  KOTZEBUE 
I 

SWA  SEATTLE 
I 

SWA  SEATTLE 

i 

SWA  SEATTLE 
! 

SWA  SEATTLE 
! 

IWA  SEATTLE 


1969  J 

1970  j 
! 

197A  « 
1974  i 

i 

1974  ! 
» 

1974  • 

i 

1975  ! 

i 

1975  • 
< 

1975  *! 
* 

i98i  i 

I 

1981  • 

1 

1981  j 
; 

1981  1 

j 

1976  j 

2 

1982  • 

2 

1983  i 
! 

1983  ! 

j 

1983  S 
! 

1976  ! 
f 

1967  S 
S 

1967  ! 

! 

1959  I 
» 

1969  i 
! 

1974  ! 

! 

1970  ! 

I 

1965  J 
! 

1976  I 
S 

1969  f 

1975  I 
! 

1968  ! 

! 

1970  ! 

! 

1970  J 
I 

1970  ! 

S 

1970  I 
I 

1970  ! 

S 

1970  I 
I 

1970  1 
! 

1970  I 
I 

1970  I 
! 

1974  { 

I 

1975  ! 

I 

1975  | 

! 

1980  ! 

! 

1980  S 
I 

1976  S 
S 

1976  S 
! 

1970  ! 

I 

1976  ! 
t 

1968  I 
S 

1969  f 
! 

1968  I 
! 

1959  t 
! 

1961  I 
I 

1970  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


720 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  1DRAFT! 

!  NET  1  CODE! LENGTH! 8RDTK1  1 

“1  REGIS-!****!  REG.  1  REG.lLOAD-1 
!  TER  !  SEE !//////!/////!  ED  1 

1  TON-  IPAGE!  OVER- l OVER- !/////! 

1  NAGE  !  IV  J  ALL  1  ALL  JLIGHTf 

! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

•  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC*  BASE  !  YEAR  ! 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////ITDl //////////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE !  LINE-2  ! *REBUILT! 

(36)  PUGET  SOUND 

TUG  t 

8ARGE 

; 

i 

!  CO. 

1  !  1 

1  !  ! 

1  1  i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

; 

i 

i 

i 

i 

t 

! 

j 

! 

j 

i 

(CONTINUED) 

; 

1  t  s 

i 

; 

! 

i 

i 

t 

UT  154 

i 508468 

•  629HA43! 

150.0! 

48.0! 

7.3! 

-  ! 

1200! 

25.OIN0NE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1967  ! 

j 

i  «i 

150.0! 

48.0! 

1.6! 

-  * 

i 

< 

i 

i 

0SR  5 

! 284930 

1  24715A71! 

115.0! 

34.1! 

8.0! 

-  ! 

565! 

10.0! PUMPS 

•IK 

NOME  • 

1961  ! 

t 

1  «  t 

115.0! 

34.1! 

6.0! 

-  • 

• 

i 

j 

t 

BAR  60-1 

i 254549 

!  6015A71! 

59.8! 

24.5! 

4.0! 

-  ! 

100! 

8.0! PUMPS 

!  AK 

NONE  ! 

1 946  ! 

i 

1  !  1 

60.0! 

24.5! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

■ 

j 

i 

BAR  60-2 

•261942 

1  7215A71! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

72! 

7.0! PUMPS 

•AK 

KOTZEBUE  ! 

1951  ! 

< 

!  *  1 

65.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

t 

i 

BAR  60-5 

1261912 

!  6215A71! 

60.0! 

24.6! 

4.0! 

-  ! 

62! 

8 .0! NONE 

!  AK 

KOTZEBUE  ! 

1951  ! 

i 

1  !  1 

60.0! 

24.6! 

1.0! 

-  ! 

i 

1 

i 

i 

BAR  60-1 

•  261941 

1  10915A71* 

79.9! 

24.0! 

6.0! 

-  • 

108! 

7.01PUMPS 

JAK 

KOTZEBUE  1 

1951  ! 

! 

1  !  ! 

85.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

{ 

i 

i 

BAR  80-2 

1271650 

!  12015A71! 

79.7! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

0.O1PUMPS 

!  AK 

NOME  ! 

1956  1 

1 

1  •  t 

80.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

BAR  80-3 

1271651 

1  12015A71* 

79.7! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

11.0! PUMPS 

•AK 

NOME  ! 

1956  • 

1 

1  1  1 

80.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

f 

1 

! 

t 

BARGE  7 

1586407 

1  75815A70! 

194.5! 

39.8! 

10.1! 

-  ! 

1285! 

30.012  CARGO  PUMPS 

!WA 

SEATTLE  ! 

1945  ! 

; 

•  1  ! 

194.5! 

39.8! 

2.6! 

♦ 

-  ! 

! 

; 

1 

| 

8AR6E  10 

1503672 

1  413315A70! 

300.0! 

75.0! 

16.9! 

-  * 

6187! 

36.013  CARGO  PUMPS 

!VA 

SEATTLE  ! 

1966  • 

1 

(  1  1 

300.0! 

75.0! 

2.9! 

-  \ 

! 

! 

! 

j 

BARGE  255 

1520633 

!  297115A71! 

250.0! 

76.0! 

13.4! 

-  J 

5970! 

24.613  CARGO  PUMPS 

!VA 

SEATTLE  ! 

1969  ! 

1 

!  •  ! 

250.0! 

76.0! 

2-5! 

-  ! 

; 

i 

! 

i 

BARGE  450-3 

1571894 

1  816815A701 

400.0! 

99.6: 

3.0! 

-  ! 

0432! 

40.013  CAR60  PUMPS 

!VA 

SEATTLE  ! 

1976  i 

1 

1  •  ! 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

•  * 

! 

i 

i 

; 

BARGE  450-4 

1573167 

1  812315A70! 

400.0! 

99.6! 

25.0! 

-  • 

18144! 

40.0! 3  CAR60  PUMPS 

JVA 

SEATTLE  ! 

1976  • 

• 

1  1  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

-  ! 

! 

! 

{ 

! 

BARGE  450-6 

1631608 

1  898615A70! 

400.0! 

99.6! 

25.0! 

-  ! 

8614! 

37.014  CARGO  PUMPS 

!WA 

SEATTLE  j 

1981  ! 

! 

1  1  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

BARGE  450-7 

1633285 

!  81 331 5*70! 

400.1! 

99.6! 

19.2! 

-  ! 

18144! 

43.0! PUMPS 

!VA 

SEATTLE  ! 

1981  ! 

j 

1  1  ! 

400.1! 

99.6! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BARGE  450-9 

1636557 

1  8133! 5A70! 

400.1! 

99.6! 

19.2! 

-  ! 

18144! 

43.0! PUMPS 

!  C  A 

SAN  ! 

1981  i 

1 

1  1  1 

400.1! 

99.6! 

3.0! 

-  J 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

! 

BARGE  250-10 

1572537 

1  263815A70! 

249.6! 

75.0! 

13.4! 

-  • 

5970! 

25.013  CARGO  PUMPS 

!WA 

SEATTLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1  1 

249.6! 

75.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

BARGE  450-11 

1647827 

1  813315A70! 

400.01 

99.5! 

19.21 

-  I 

18144! 

43.0J4  DIESEL  PUMPS 

1WA 

PU6ET  J 

1982  i 

! 

1  1  1 

400.0! 

99.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

SOUND  ! 

{ 

BARGE  PS  206 

1507000 

1  114315A70! 

200.0! 

54.0! 

13.0! 

-  ! 

2500! 

34.012  CARGO  PUMPS 

!WA 

SEATTLE  ! 

1966  ! 

! 

i  1  ! 

200.0! 

54.0! 

13.0! 

-  { 

! 

1 

1 

1 

NO  10 

•258777 

1  88515A70! 

195.1! 

40.1! 

10.6! 

-  ! 

1680! 

36.012  DIESEL  PUMPS 

•VA 

SEATTLE  ! 

1949  1 

1 

!  1  1 

195.1! 

40.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

NO  16 

1266089 

•  2442  1 5A701 

275.0! 

SO*  Cl 

20.0! 

-  J 

6522! 

30.013  DIESEL  PUMPS 

!UA 

SEATTLE  ! 

1953  1 

| 

!  1  1 

275.0! 

50.0! 

4.0! 

-  J 

! 

! 

| 

( 

NO  548 

1502911 

!  32015A90! 

128.0! 

36.0! 

8.6! 

-  ! 

700! 

15. 0! NONE 

SAX 

KOTZEBUE  ! 

1966  ! 

1 

1  •  1 

128.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

| 

! 

i 

NO  450-8 

1631688 

1  813315A701 

400.0! 

99.5! 

20.0! 

-  J 

18144! 

43.014  OIESEL  PUMPS 

(WA 

PUGET  ! 

1981  1 

j 

1  1  ! 

400.0! 

99.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

SOUND  { 

I 

NO.  450-2 

i 570955 

1  813315A70! 

400.0! 

99.5! 

19.2! 

-  ! 

18144] 

43.013  DIESEL  PUMPS 

1  WA 

PUGET  ! 

1976  ! 

! 

1  1  1 

400.0! 

99.5! 

3.0! 

-  • 

! 

1 

SOUND  { 

i 

PAC  570 

1503135 

1  50571 5A70  1 

320.0! 

74.0! 

16.5! 

-  I 

8000! 

64. OtNONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1966  ! 

1 

1  J  1 

324.0! 

74.0! 

3.0! 

-  l 

! 

! 

i 

! 

PAC  160-4 

1525850 

1  53015A71! 

160.0! 

40.0! 

10.0! 

-  j 

12001 

13.01  NONE 

{AK 

KOTZEBUE  1 

mo  i 

1 

1  !  ! 

160.0! 

46.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

! 

I 

PAC  312-3 

1292360 

1  315715A70! 

304.1! 

68.1! 

15.8! 

-  ! 

5000! 

45 .0 ! NONE 

{WA 

SEATTLE  ! 

1963  ! 

1 

1  !  1 

304.1! 

68.1! 

3.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

PS  NO.  202 

1503749 

!  114315A70! 

200.0! 

;«.o! 

10.5! 

-  J 

2500! 

30.0! 2  CARGO  PUMPS 

IWA 

SEATTLE  I 

1966  1 

! 

■  i  i 

200.0! 

54.0! 

2.5! 

-  ! 

i 

{ 

! 

i 

RIG  ENGINEER 

1507458 

1  12816A021 

157.7! 

36.0! 

13.0! 

5000! 

150! 

56.012  CARGO  PUMPS 

{AK 

NIKISKI  ! 

1967  ! 

! 

1 

!  !  1 

!  1  1 

165.0! 

! 

36.0! 

1 

4.5! 

15! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

< 23)  PUT-IN- 

BAY 

! 

BOAT  LINE*  TH»E 

1  !  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

ARROW 

1  - 

1  6611C11! 

96.2! 

22.2! 

6.6! 

1200! 

-  | 

19.01N0NE 

IOH 

PUT-IN-9AY! 

1969  t 

! 

!  !  ! 

.  ; 

-  ! 

4.5! 

260! 

! 

» 

! 

I 

JET  EXPRESS 

1  - — 

1  63 1 1C  1 1 1 

89.7! 

28.6! 

8.4! 

3500! 

-  1 

28.0! NONE 

!0H 

PUT-IN-BAY  I 

1989  ! 

! 

1 

1  !  ! 

!  !  1 

95.5! 

! 

-  1 
j 

3.01 

385! 

i 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

I 

(32)  QUALITY 

PIPE  LINE 

! 

CONTRACTORS, 

!  1  1 

l  1  ! 

1 

1 

1 

! 

i 

j 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

INC. 

! 

!  !  f 

1 

1 

! 

» 

! 

APLC  1 

1299475 

1  124214A43! 

140.0! 

38.0! 

6.7 1 

-  ! 

400! 

9 • 5 1  NONE 

1LA 

AMELIA  l 

1964  1 

1 

1  !  ! 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

-  ! 

i 

l 

! 

! 

APLC  2 

1299476 

1  1  242  •  4A43 1 

140.0! 

38.0! 

6.7! 

-  ! 

400! 

s.sInone 

!LA 

AMELIA  1 

1964  | 

i 

!  !  1 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

APLC  3 

1299477 

1  124214A43! 

140.0! 

38.0! 

6.7! 

-  J 

400! 

8 • 5 ! NONE 

!LA 

AMELIA  1 

1964  1 

t 

1  1  ! 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

J  527 

1511988 

(  40314A43! 

140.1! 

39.1} 

6.7! 

-  ! 

760! 

9.6 ! NONE 

ILA 

AMELIA  t 

1968  { 

j 

!  !  1 

140.1! 

39.1! 

1.6! 

-  • 

; 

! 

! 

! 

J  578 

1511989 

!  40314A43! 

140.0! 

39.0! 

6.7! 

-  ! 

760! 

7. 6 {NONE 

ILA 

AMELIA  ! 

1968  I 

! 

1  1  1 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

T  524E 

1501164 

1  40314A43! 

140.1! 

39.1! 

6.7! 

-  ! 

760! 

7.6 l NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1966  ! 

i 

1 

1  !  1 

i  i  i 

140.1! 

! 

39.1! 

! 

1.6! 

"  ' 

! 

j 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

(32)  QUALITY 

! 

QUARTEPBOATS,  INJC. 

1  !  ! 

1  1  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

l 

1 

! 

CANDICE  GUNTER 

1609341 

!  4213A36! 

o4.5! 

23.0! 

5.0! 

600! 

-  ! 

32.0! NONE 

!  AR 

HELENA  • 

1980  ! 

i 

i 

1  1  t 

1  1  ! 

64.5! 

i 

23.0! 

» 

5.0! 

”  ! 

! 

j 

! 

! 

l 

! 

t 

l 

(33)  QUANTUM 

CHEMICAL 

CORP. 

j 

! 

1  1  ! 

!  1  ! 

! 

* 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

USl  DIVISION 

i 

!  1  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

SG  1 

1027425 

1  73215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

28.01  DIESEL  PUMP 

!TX 

DEER  PARK  ! 

1979  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

J 

! 

\ 

,o  2 

1027375 

1  73215A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1300! 

28.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

DEER  PARK  ! 

1979  ! 

! 

! 

!  1  1 

1  1  1 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

I 

(21)  QUARTO 

MINING  CO. 

! 

! 

!  1  1 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

QUARTO  X 

1546512 

1  5913A35! 

48.5! 

18.7! 

6.6! 

soot 

-  ! 

32.0! NONE 

IOH 

POWHATAN  ! 

1973  ! 

1 

1  •  1 

48.5! 

18.7} 

6.6! 

-  ! 

I 

! 

POINT  { 

t 

QUARTO  II 

1560190 

1  5913A35! 

48.5! 

18.7! 

6.6! 

500! 

-  ! 

32.0! NONE 

{OH 

POWHATAN  ! 

1974  I 

1 

; 

!  •  i 

1  1  ! 

48.5! 

; 

18.7! 

! 

6.6! 

-  ! 

i 

i 

1 

i 

POINT  ! 

! 

! 

! 

(18)  QUEEN  CITY 

RIVER60ATS 

i 

i 

1  1  1 

1  !  1 

1 

2 

; 

i 

! 

j 

i 

i 

j 

i 

1 

! 

SPIRIT  OF  CINCINNATI 

•298786 

1  4011A16! 

64.8! 

20.1! 

3.3! 

130! 

-  ! 

28 .OtNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

*  1984  ! 

1 

!  1  ! 

92.0! 

20.1! 

3.3! 

150! 

! 

! 

! 

! 

QUEEN  CITY 

1508577 

1  16! 3436! 

37.8! 

14.4! 

4.6! 

300! 

-  | 

28. OtNONE 

IOH 

CINCINNATI! 

•  1983  1 

1 

j 

i 

1  !  ! 

1  1  ! 

1  !  1 

37.8! 

! 

! 

14.4! 

! 

! 

4.6! 

! 

1 

! 

j 

1 

! 

1 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(36) 

QUIGG  BROS. -MCDONALD/ 

! 

! 

IN !  C. 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

! 

< 

< 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

2 

! 

i 

1 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

f.  P 

.  HUBBLE 

1506390 

! 

2513A36! 

50.3! 

17.3! 

6.0! 

1050! 

-  2 

24.0! NONE 

ivA  HOQUIAM 

i 

1966 

1 

! 

•  « 

54.0! 

17.5! 

6.0! 

• 

-  ! 

! 

1 

i 

J.  1 

.  QUIGG 

1565319 

I 

5 1  *!  3  A  3  6 ! 

62.7! 

20.8* 

10.0! 

1000! 

-  i 

40.0 ! NONE 

ivA  HOQUIAM 

j 

1977 

! 

i 

i 

< 

j  i 

j  i 

65.0! 

; 

21.3! 

t 

9.0! 

t 

• 

2 

-  i 

i 

1 

2 

i 

« 

i 

< 

<2?) 

QUINCY  SOYBEAN  CO. 

i 

i 

i 

! 

t  i 

!  ! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

t 

i 

1 

i 

• 

i 

j 

i 

j 

Qse 

101 

J619428 

! 

84815A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

18.02760  6PM  DIESEL 

!IL  QUINCY 

2 

1960 

j 

i 

«  « 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

!  PUMP 

! 

! 

QSB 

102 

! 61 9429 

i 

848! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

18. 0! 780  GPN  DIESEL 

!IL  QUINCY 

< 

1980 

! 

» 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

; 

i 

QSB 

103 

•619430 

! 

84 8! 5  A 70 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400* 

18.0! 780  6PM  DIESEL 

!IL  QUINCY 

i 

1980 

i 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  PUMP 

! 

t 

QSB 

104 

•634995 

i 

849!5A70» 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

18.0! 780  6PM  DIESEL 

•IL  QUINCY 

i 

1981 

t 

j 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

t 

QSB 

105 

! 634996 

■ 

849J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

18.0*780  6PM  DIESEL 

! IL  QUINCY 

» 

1981 

i 

i 

»  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  r 

!PUMP 

i 

i* 

QSB 

106 

•634997 

! 

849! 5A70 » 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

18.0!780  6PM  DIESEL 

! IL  QUINCY 

« 

1981 

i 

; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

!PUHP 

{ 

i 

QSB 

107 

! 508213 

! 

855! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

17.01PUHP/  HEATING 

!IL  QUINCY 

i 

1967 

i 

i 

i  i 

195-0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

•COILS 

! 

i 

QSB 

106 

•510107 

i 

855! 5 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

1 7 .0! PUMP/  HEATING 

!IL  QUINCY 

t 

1967 

• 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! COILS 

i 

! 

QSB 

109 

1521519 

i 

860! 5A7oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

17.02PUNP/  HEATING 

•IL  QUINCY 

« 

1968 

1 

i 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

•COILS 

! 

j 

QSB 

110 

!  521520 

j 

86C15A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

1490! 

17.0! PUMP/  KEATING 

! ZL  QUINCY 

i 

1968 

! 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! COILS 

i 

2 

QSB 

111 

5518612 

« 

81 2 ! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

17.02PUHP/  HEATING 

!IL  QUINCY 

i 

1969 

\ 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!  COILS 

! 

i 

QSB 

112 

‘530996 

! 

798 • 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1490! 

17.0IPUNP/  HEATING 

! I L  QUINCY 

! 

1971 

i 

! 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

!COILS 

! 

! 

QSB 

113 

j  530997 

! 

798! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

1 7.01PUMP/  HEATING 

•XL  QUINCY 

i 

1971 

i 

i 

i  » 

195-0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

!COIL$ 

! 

! 

QSB 

114 

j  507783 

i 

855! 5  A  70 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

17.0! PUMP/  HEATING 

1 IL  QUINCY 

! 

1967 

! 

j 

!  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

{COILS 

t 

! 

QSB 

115 

1507784 

• 

855! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

17.0! PUMP/  HEATING 

! IL  QUINCY 

2 

1967 

j 

2 

»  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

•COILS 

! 

i 

(32)  ME  BARGE  RENTALS 


RCE 

102 

-  2  2  0  0 !  4  A  4  6 ! 

—  i 

—  i 

6.0!  -  ! 

500! 

7.S (NONE 

!LA 

K0R6AN 

!  1981 

! 

2  •  ! 

120.0! 

30.oi 

1.0!  ! 

-  ! 

; 

! 

CITY 

RtE 

104  ! 

-  i  200! 4 A46 1 

! 

—  1 

6.0!  -  ! 

500! 

7.5 i NONE 

!LA 

M0R6AN 

!  1981 

!  !  i 

120.0! 

30.0! 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

(2$)  P  t  R  MARINE/  INC. 


1VTCC ! 
NET  f CODE! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  JPAGE! 
NA6E  !  IV  ! 


HISS 

KELLY 

1502347 

1 

4913A361 

51.51 

20.1! 

6.1! 

670! 

-  ! 

33.6 ! NONE 

i 

i 

1  ! 

51.5! 

20.1! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

MISS 

NIKKI 

*1647911 

i 

4513A36I 

46.5! 

22.0! 

6.0! 

730! 

-  ! 

30.0! NONE 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

1  ! 

46.5! 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

(35) 

AIR  SERVICES/  INC. 

i 

! 

i 

i 

1  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

• 

! 

RRS 

7911 

1601621 

! 

6941 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7912 

1601622 

1 

694I4A41 1 

195.0* 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.61N0NE 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7913 

2601623 

! 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6 ! NONE 

! 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

RRS 

7914 

1601624 

! 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

I 

1743! 

1 7.6 ! NONE 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

RRS 

7915 

2601625 

I 

694 ( 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6JN0NE 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7916 

2601626 

! 

634J4A41 l 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17. 6! NONE 

! 

j 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

RRS 

7917 

1601627 

i 

69414A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6 ! NONE 

1 

i 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

RRS 

7918 

1601628 

i 

69414A411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

i 

RRS 

7919 

1601629 

i 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

1 7.6  j  NONE 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7920 

1601630 

i 

69414A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7921 

1601631 

i 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6 ! NONE 

I 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7922 

1601632 

i 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

RRS 

7923 

1601633 

i 

69414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7924 

1601634 

i 

694 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6! NONE 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

RRS 

7923 

1601635 

i 

69414A411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1743! 

17.6 | NONE 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

RRS 

7926 

1602526 

i 

634  14 A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720! 

17.6! NONE 

! 

l 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

RRS 

7927 

1602527 

i 

654  J  4  A  41  ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720! 

17.6! NONE 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

RRS 

7928 

1602528 

i 

654 ! 4 A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

« 

1720! 

17.6JN0NE 

! 

{ 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

* 

-  i 

! 

RRS 

7929 

(602529 

i 

65414A41 ! 

195.0! 

55.0! 

10.0! 

- 

j 

1720! 

17.6! NONE 

! 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

RRS 

7930 

1602330 

i 

654 !4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720! 

17.6JN0NE 

( 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

RRS 

7931 

2602531 

! 

63414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720i 

17.6! NONE 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  > 

• 

RRS 

7932 

1602532 

! 

65414A41 • 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720! 

17.6! NONE 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6) 

1 

-  ! 

! 

RRS 

7933 

1602533 

1 

654 ! 4  A  41 ( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1720! 

17.6! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7934 

1602534 

1 

65414A41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

1720! 

17.61N0NE 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

RRS 

7935 

1602535 

1 

65414A41! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

! 

17201 

1 7 .6! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

RRS 

7936 

1611582 

1 

694UA41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

17281 

17.6 ! NONE 

! 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

RRS 

7937 

(611583 

! 

694  14441 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1728! 

17.6! NONE 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

1 

RRS 

7938 

1611584 

l 

694I4A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1728! 

17 .6 ! NONE 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! CAPACITY 

I 

!  CARGO 

\utunt 

HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL!  I 

S  {OPERATING  ! 

TC!  BASE  !  YEAR 
AO!  LINE-1  !  BUILT 
TO!//////////!  OR 
EE!  LINE-2  !*RE8UILT 


KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  I 
PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  I 
PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  I 
KS  OVERLAND  I 
PARK  I 

KS  OVERLAND  1 
PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ] 
PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  I 

KS  OVERLAND  I 
PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 

PARK  ! 

KS  OVERLAND  ! 
PARK  ! 


! 


722 

ENGR! 

DIST! 

VESSEL 

<355  R  8  R 
RRS  7939 
RRS  7940 
RRS  7941 
RRS  7942 
RRS  7943 
RRS  7944 
RRS  7945 
RRS  7946 
RRS  7947 
RRS  7945 
RRS  7949 

RRS  7950 
RRS  7967 
RRS  7968 
RRS  7969 
RRS  7970 
RRS  7971 
RRS  7972 
RRS  7973 
RRS  7974 
RRS  7975 
RRS  8001 
RRS  6002 
RRS  6003 
RRS  8004 
RRS  8005 
RRS  8006 
RRS  6006 
RRS  3009 
RRS  8010 
RRS  8011 
RRS  8012 
RRS  6013 
RRS  8014 
RRS  8015 
RRS  8175 
RRS  8176 
RRS  8177 
RRS  8178 
RRS  8179 
RRS  8160 
RRS  8161 
RRS  6182 
RRS  3133 
RRS  6184 
RRS  6165 
RRS  6186 
RRS  6187 
RRS  8188 
RRS  8189 
RRS  79010 
RRS  79020 
RRS  79038 
RRS  79040 


TABLE  2  “ 


OPERATOR 

!  COAST 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC 

•  NET  {CODE 
-! REGIS-! **** 

1  TER  !  SEE 

1  TON-  1PAGE 

1  NAGE  •  IV 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENGTH1BRDTH!  1 

REG.  1  PE6.1LOAO-! 
//////I/////!  ED  1 
OVER-! OVER-!/////! 
ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

i 

t 

SERVICES/  INC.  ! 

i  j 

•  i 

;  < 

| 

• 

i 

; 

; 

CONTINUED)  ! 

•  1 

! 

! 

! 

1611565 

1  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

t  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1611586 

!  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

;  ; 

195.01 

35.0! 

1.6! 

•611587 

1  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•611588 

1  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

i  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

1611589 

1  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

S611590 

!  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 61 1 591 

•  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

> 

2  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•611592 

•  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

•  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1611593 

1  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

2 

;  { 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1611594 

1  69414A41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1611595 

!  69414A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

; 

2  t 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1611596 

!  69414A41 

195.0! 

35.0! 

iO.O! 

! 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

1615466 

1  68514A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1615467 

•  685 1 4 A 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

; 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

•615468 

•  68514A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•615469 

•  68514A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

< 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•615470 

•  66S14A41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

; 

j  j 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

1615471 

1  68514A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

<  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•615472 

!  6851 4A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

* 

»  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1615473 

1  68514A41 

195.01 

35.01 

10.0! 

; 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1615474 

1  68514A41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

!6?6872 

1  69714*41 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1626873 

1  69714A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

i  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1626874 

l  69714A41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

1 

!  1 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

1626875 

{  697I4A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1626876 

!  69714A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1626877 

1  69714*41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1626879 

1  69714A41 

1*5.01 

35.01 

10.0! 

i 

(  1 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

1626880 

1  69714*41 

195.01 

35.0! 

10.0! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1626881 

!  69714*41 

195.0! 

35.01 

10.01 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1626882 

1  69714*41 

1*5.0! 

35.01 

10.0! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1626883 

1  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.01 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1626884 

1  697J4A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

l 

1  < 

1*5.0! 

35.0! 

1.51 

1626885 

!  69714A41 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

!  1 

1*5.01 

35.0! 

1.5! 

1626886 

1  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637004 

1  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.01 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j  637005 

1  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1617006 

1  69714R41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637007 

!  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637008 

1  69714*41 

195.0! 

35.01 

10.0! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

1 637009 

I  73514*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637010 

1  697(4*41 

1*5.0! 

35.0! 

10.01 

j 

1  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1637011 

1  69714*41 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 63701 2 

•  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637013 

•  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1637014 

1  69714*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•637015 

•  697*4*41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 63701 6 

1  69714*41 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•637017 

1  69714*41 

1*5.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

1637018 

!  69714A41 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1 

i  | 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1601611 

j  73614*41 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j  601 61 2 

1  73614*41 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

i 

1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.5! 

i 601613 

1  73614*41 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

2 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1601614 

1  73614*41 

200.0! 

35. 0! 

10.0! 

i 

i 

! 

1  1 

i  j 

«  t 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

OF  VESSELS 


'.CAPACITY!  HI6H-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASC  !  YEAR  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////(TO! //7/////// !  OR  ! 


POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE! 

LINE-2 

(•REBUILT! 

1 

2 
i 
! 

! 

; 

i 

i 

17281 

; 

j 

i 

i 

17 .6! NONE 

! 

! 

! 

< 

Iks 

OVERLAND 

!  ( 

!  ! 

!  ! 

i 

!  1979  ! 

! 

-  i 

i 

l 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1738! 

17,6! NONE 

!KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  2 

• 

! 

PARK 

!  ! 

« 

i 

1728! 

17 .6 ! NONE 

!K$ 

OVERLAND 

•  1979  ! 

i 

-  i 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

2 

1728? 

17.6! NONE 

!KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

j 

-  i 

i 

} 

PARK 

!  ! 

- 

t 

1728! 

17.6! NONE 

ixs 

OVERLAND 

!  1979  ! 

j 

-  ! 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

i 

1728! 

17.61N0NE 

!KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

j 

-  i 

! 

( 

PARK 

!  ! 

- 

i 

1728! 

17.  6 '.NONE 

«K$ 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  1 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728! 

17.6 1  NONE 

!KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

; 

•  t 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728! 

17.6! NONE 

!K$ 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  ! 

t 

! 

PARK 

!  ! 

- 

1 

1728! 

17.61N0NE 

!KS 

OVERLAND 

!  1979  I 

! 

•  t 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728*! 

17. 6l NONE 

JKS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

i 

-  ; 

i 

( 

PARK 

i  2 

- 

j 

17281 

1 7 • 6  1  NONE 

•KS 

OVERLAND 

i  1979  i 

i 

-  i 

j 

! 

PARK 

!  2 

- 

i 

1728! 

17. 6j  NONE 

!KS 

OYERLAND 

!  1979  ! 

i 

-  i 

l 

I 

PARK 

!  ! 

- 

i 

1 7281 

1 7. 6  j  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  J 

j 

-  i 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728! 

17.6 1  NONE 

!  KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

j 

1728! 

17.6!  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  i 

l 

! 

PARK 

1  1 

- 

i 

1728! 

17.6  •  NONE 

!KS 

OVERLAND 

I  1979  1 

2 

-  i 

t 

! 

PARK 

!  1 

- 

i 

1728! 

17-6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  i 

! 

1 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728! 

17.6! NONE 

lies 

OVERLAND 

!  1979  • 

! 

-  2 

! 

! 

PARK 

1  ! 

- 

i 

1728! 

17. 6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1  1979  1 

2 

-  ! 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1728! 

17.6IN0NE 

!  KS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

! 

-  1 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17«6!kONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6'HONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  ! 

! 

“  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

t 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

I  1980  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

1 7.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  ! 

! 

-  ! 

I 

! 

PARK 

!  ! 

- 

1 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1  1980  I 

! 

-  1 

! 

I 

PARK 

1  ( 

- 

! 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

I  1980  » 

! 

-  1 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  ! 

I 

-  ! 

1 

I 

PARK 

!  1 

- 

| 

1729! 

17.6 !  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  r 

1 

-  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6IN0HE 

IKS 

OVERLAND 

1  1980  r 

! 

-  ! 

! 

1 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.61N0NE 

IKS 

OVERLAND 

1  1980  i 

1 

-  ! 

! 

! 

PARK 

(  1 

- 

! 

1729! 

17.61  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  ! 

! 

-  ! 

( 

! 

PARK 

!  ! 

- 

I 

17291 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1  1980  ! 

1 

-  ! 

! 

I 

PARK 

!  t 

- 

! 

17291 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1980  I 

1 

-  1 

! 

! 

PARK 

I  ! 

- 

! 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

I  1980  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

PARK 

I  ! 

- 

I 

1729! 

17. 61  NONE 

IKS 

OVERLAND 

1  1981  ! 

! 

-  ! 

» 

! 

PARK 

!  1 

- 

! 

1729! 

17-6  j  NONE 

IKS 

OVERLAND 

(  1981  t 

! 

-  ! 

» 

! 

PARK 

!  ! 

- 

• 

1729! 

17.61  NONE 

IKS 

OVERLAND 

I  1981  I 

! 

.  t 

! 

( 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.61  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

! 

-  i 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6iN0NE 

!KS 

OVCRLANO 

!  1981  ! 

I 

-  ! 

i 

! 

PARK 

!  1 

- 

I 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1  1*81  1 

! 

-  ; 

• 

! 

PARK 

1  ! 

- 

» 

1729! 

17.6 (NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

| 

-  i 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6 (NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  I 

! 

-  ! 

{ 

! 

PARK 

!  ! 

- 

( 

1729*! 

1 7. 6! NONE 

!KS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

! 

-  ( 

i 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

17.6SN0NE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

! 

-  ! 

j 

! 

PARK 

!  I 

- 

! 

1729! 

17. 61  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

( 

-  j 

( 

! 

PARK 

!  ! 

- 

i 

1729! 

17.61N0NC 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

j 

-  ! 

! 

! 

PARK 

1  ! 

- 

! 

1729! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1729! 

1 7.6 (NONE 

IKS 

OVERLAND 

I  1981  ! 

| 

-  ! 

I 

! 

PARK 

I  ! 

- 

1 

1729! 

17.6! NONE 

!KS 

OVERLAND 

!  1981  ! 

! 

-  ! 

j 

! 

PARK 

!  ! 

- 

1 

1894! 

17.6IN0NE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  1 

! 

-  ! 

{ 

! 

PARK 

1  ! 

- 

! 

1884! 

17.6  j NONE 

•KS 

OVERLAND 

!  1979  J 

! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1884! 

17. 6 1  NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

{ 

-  { 

! 

! 

PARK 

!  ! 

- 

! 

1884! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

!  1979  ! 

i 

l 

! 

-  ! 
i 
! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

PARK 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


<3S>  HI  SERVICES/  INC, 


f  COAST 
!  GUARD 
l  NUMBER 


»  ! VT CC 2  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPAfTTYI  htcu.  < 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  J  j  ' *  ACITTj  J  IVESSELI 

-IREGIS-!**^.  reg.  .  REG*! LOAD**  «  cAftrn  <  ct lln  J  C*R5°  HA*°LINC  !S  JOPERATING  1 

I  ter  I  SEE! //////| /////!  ES  i  !////////!  ;  e,  ^!"fNT  !TC!  0ASE  '■  rE*R 

igjgj  ’gwnm  as  hints . T 


!TC»  BASE  •  TEAR  ! 
♦AO!  LINE-t  !  BUILT  * 


RRS  7905B 

(CONTINUED) ! 

1601615 

RRS  7906B 

I 

$601616 

RRS  79078 

j 601 61 7 

RRS  7908B 

1601618 

RRS  7909B 

! 

5601619 

RRS  791  OB 

1679992 

RRS  7951B 

1612478 

RRS  7952B 

j 61 2479 

RRS  79538 

5612480 

RRS  79548 

1 612481 

RRS  7955B 

! 

! 61 2482 

RRS  7956B 

| 412483 

RRS  7957B 

2612464 

RRS  79580 

1 6 1 24  65 

RRS  7959B 

1 612486 

RRS  79608 

! 61 2487 

RRS  7961B 

‘612488 

RRS  79628 

1612469 

RRS  79638 

5612490 

RRS  796AB 

561 2491 

RRS  79658 

1612492 

RRS  80168 

l 

1626887 

RRS  8017B 

1626888 

RRS  80183 

1 

! 626689 

RRS  8019B 

! 

$626890 

RRS  80200 

! 

$626891 

RRS  8021 B 

1 

1626892 

RRS  80228 

! 

1626893 

RRS  8023B 

1626694 

RRS  80248 

*1626895 

RRS  80250 

! 626896 

RRS  8190B 

1 

1637019 

RRS  8191B 

! 

1637020 

RRS  8192B 

1  1 

1637021  ! 

RRS  8193B 

1637022 

RRS  819AB 

1 

1637023 

RRS  81958 

! 

(637024 

RRS  81960 

! 

1637025 

RRS  81978 

( 

1637026 

RRS  81988 

1 

1637027 

RRS  81990 

! 

1637028 

RRS  89018 

l 

! 954856 

RRS  89028 

! 

1954857 

RRS  89038 

! 

1954858 

RRS  89040 

1 

1954859 

RRS  S905B 

! 

1954860 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

;  j 

736S4A41! 
;  [ 

736!4A41 ! 

;  j 

736! AAAI ! 


(07)  RtS  HARBOR  TOURS/  INC, 
RAINBOW 


<1«)  MU  MARINE/  INC. 
BOB  8ENTCR 


736!4A41t 

!  ! 

7J614A41 ! 

!  ! 

736UA41 ! 
!  ! 

7Z9HAA1! 
!  ! 

729 !  AAAI ! 

»  i 

729! AAAI ! 

•  t 

729! AAAI i 
!  ! 

729! AAAI  • 


729! AAAI ! 


CAPTAIN  CAPLENER 
CELINE 

CITY  OF  HUNTINGTON 


! 281  ADA 
I 
t 
l 
! 

! 273236 
I 

1271000 

! 

!  531 667 
! 

1272083 

t 


!  729*  AAAI * 

J  !  ! 

$  729 ! AAAI  ! 

!  !  ! 

!  729‘AAAI! 

!  !  ! 

!  729'AAAU 

!  !  ! 

t  729 ! AAAI J 

•  !  ! 

!  735!4AAlj 

J  !  ! 

i  735IAAA1! 

!  !  ! 

!  735! AAAI ! 

!  !  • 

!  735!AAA1! 

i  !  ! 

!  735! AAAI ! 

f  !  ! 

!  735'AAAt! 

!  !  ! 

735! AAAI ! 

!  ! 
735 ! AAAI J 
1  ! 

735 ! AAAI ! 

!  ! 

735!4A41! 

!  ! 

735! AAAI  I 
!  J 

735 ! AAAI ! 

j  i  ; 

735 ! AAAI j  ; 

•  J  ; 

735 ! AAAI i  ; 

J  !  ; 

735! AAAI !  I 

!  !  ; 

735! AAAI !  i 

!  !  4 

735  !  AAAI !  5 

l  !  2 
7351  AAAI J  2 
!  !  2 
735! AAAI !  2 
!  !  2 
735! AAAI !  2 
l  !  2 

705! AAAI !  2 

!  !  2 

70S! AAAI !  2 
!  !  2 

70S ! AAAI !  2 

!  !  2i 

70S! AAAI !  21 
!  !  21 

7051AAAI!  2) 
!  !  2( 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

911A16!  t 
i  !  i 
!  ! 

$  ! 

i  l 

306! 3A35!  13 
1  I  1 A 

91I3A3S*  13 
I  !  1 A 
110I3A3S!  6 

!  !  6 
3061 3A  351  13 
i  !  1 A 
!  ! 

1  ! 


All  200,0! 
$  200.0! 
41 !  200.0! 
!  200.0! 
41 !  200.0! 
!  200.0! 
All  200.0! 

!  200.0! 
41 !  200.0! 

!  200.0! 

41!  200.0! 

!  200.0! 

41!  200.0! 

!  200.0! 

41!  200.0! 

!  200.0! 
*1  i  200.0! 

!  200.0! 
>1 !  200.0! 

!  200.0! 
1!  200.0! 

!  200.0! 

1!  200.0! 

!  200.0! 

1!  200.0! 

!  200*0! 
1!  200.0! 

!  200.0! 
1!  200.0! 

!  200.0! 

1!  200.0! 

!  200.0! 

t!  200.0! 

!  200.0! 

I!  200.0!  : 
!  200.0!  : 
I!  200.0!  : 
!  200.0!  : 
H  200.0!  : 
!  200.0!  : 
!  200.0!  : 
!  200.0!  2 
!  200.0!  2 
!  200.0!  : 
1  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
i  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
i  200.0!  3 
!  200.0!  3 
J  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
l  200.0!  3 
!  200.0!  3 
!  200.0!  3 
E  200.0!  3! 
I  200.0!  3! 
E  200.0!  3! 
200.0!  3! 
200.0!  3! 
200.0!  3! 
200.0!  3! 
200.0!  33 
200.01  33 
200.0!  33 
200.0!  35 
200.0!  33 
200.0!  35 
200.0!  3$ 
200.0!  35 
200.0!  35 
200.0!  35 
200.0!  35 
200.0!  35 
200.0!  35, 
200.0!  35 
200.0!  35 
200.0!  33, 
200.0!  35, 
200.0!  35, 
200.0!  35. 
200.0!  33. 
200.0!  35. 
200.0!  35. 
200.0!  35. 


1-0!  3S.0! 
l-O!  35.0! 
i-O!  35.0! 
-0!  35. 0! 
-0!  35.0! 
-0!  35.0! 
.0!  35.0! 
-0!  35.0! 
-0!  35.0! 
•0!  35*0! 
-0!  35.0! 
-0!  35.0! 
-0!  35.0! 
.0!  3S.0! 
-0!  35.0! 
■0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
•0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 
0*  35.0! 
0!  35.0! 
0!  35.0! 

0!  35.0! 

0!  35.0! 

0!  35.0!  ‘ 
0!  35.0! 

0!  35.0!  ‘ 
9!  35.0! 

3!  35.0!  1 
3!  35.0! 

3!  35.0!  1 
)!  35.0! 

)!  35.0!  1 
)!  35.0! 

>!  35.0!  1 
)!  35.0! 

I!  35.0!  1 
'!  35.0! 

H  35.0!  1 
»!  35.0! 
i!  35.0!  1 
!  35.0! 

!  35.0!  1 
I  35.0! 

!  35.0!  1 
!  35.0! 

!  35.0!  1 
i  35.0! 

1  35.0!  1i 
!  35.0! 

!  35,0!  1( 
!  35.0! 

!  35. OJ  1( 
!  35.0!  1 

!  35.0!  1( 
I  35.0!  1 

I  35.0!  1< 
I  35.0!  1 

1  35.0!  K 
35.0!  1 

35.0!  10 
35.0!  1 

35.0!  10 
35.0!  1 

35,0!  10 
35.0!  1 

35. Ot  10 
35.0!  1 

35.0!  10 
35.01  1, 

35.0!  10 
35.0!  1 

35,01  10, 
35.0!  1. 

35.0!  10, 
35.0!  1, 

35.0!  10. 
35.0!  1. 

35.0!  10, 
35.0!  1, 

J 
! 

! 

14,6!  A. 
14.6!  3. 

! 


-0!  10.0* 
.0!  1.5! 

.0!  10.0! 
.0!  1.5! 

.0!  10.0! 
.0!  1.5! 

.0!  10.0! 
.0!  1.5* 

.0!  10.0! 
.0!  1.5! 

.0!  10.0* 
.0!  1.55 

.0!  10.0! 
>0!  1.5! 

.0!  10.0! 

0!  1.5! 

.0!  10.0! 

0!  1.5! 

0!  10.0! 

0!  1.5! 

0!  10.0! 

0!  1.5J 

0!  10.0! 

0!  1.5! 

0!  10.0! 

0!  1.5! 

0!  10.0! 

0!  1.5! 

0!  10. Oi 
0!  1.5! 

0!  10.0* 

0!  1.5! 

0!  10.0! 

3!  1.5! 

9!  10.0! 

3!  1.5! 

3!  10.0*  ■ 

3!  1.5! 

3!  10.0!  ■ 

)!  1.5! 

)!  10.0!  • 
>!  1.5! 

)!  10.0!  * 

I!  1.4* 

I!  10.0!  ■ 
I!  1.4! 

!  10.0!  - 

!  1.4! 

'!  10.0!  - 

!  1.4! 

!  10.0!  - 

!  1.4! 

!  10.0!  - 

!  1.4J 

!  10.0!  - 

!  1.A! 

!  10.0!  - 

!  1 .  A! 

!  10.0!  - 

!  1.A! 

!  10.0!  - 

I  1.A! 

!  10.0*  - 

I  1.5! 

I  10.0!  - 

1.A! 

!  10.0!  - 

1-4  J 

10.0!  - 

1.4! 

10.0!  - 
1.A! 

10.0J  “ 

1.41 

10.0!  - 
1.A! 

10.0!  - 

1-4! 

10.0!  - 
1.A! 

10.0!  - 

1- A! 

10.0!  - 

1.A! 

10.0!  - 

1.A! 

10.0$  - 
1.4! 

10.0!  - 
1.A! 

10.0!  - 

1*4! 


17.6JN0NE 

, 

17.4IN0NE 


17.4IN0NE 

I 

17.4IN0HE 

f 

17.4IN0NE 

! 

17.4IN0NE 

t 

17. 4! NONE 


17. 4! NONE 
! 

17.4IN0NE 

! 

17.41  NONE 
I 

17.4IN0NE 

17.41N0NE 

1 

17.4IN0NE 

! 

17.41N0NE 

! 

17.4!NONE 

! 

17.4IN0NE 

I 

17.4JN0NE 

! 

17.4 {NONE 
! 

17.4IN0NE 

1 

17.4IN0NE 

I 

17.4IN0NE 

I 

17.4INONE 

17.4IN0NE 

I 

17.4IN0NE 

I 

18.9IN0HE 

I 

14.9IN0NE 

I 

18.9IN0NE 

| 

18.9IN0NE 

! 

18.91N0NE 

1 

1 

I 

! 

17.01  NONE 


IKS  OVERLAND 
!  PARK 
!KS  OVERLAND 
!  PARK 
!KS  OVERLAND 
!  PARK 
IKS  OVERLAND 
I  PARK 
!KS  OVERLAND 

I  piov 

!KS  OVERLAND 
1  PARK 
!KS  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 


! 

i 

PARK 

17.6lNQNe 

!KS 

OVERLAND 

1 

j 

PARK 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

$ 

i 

PARK 

17.6 ! NONE 

Iks 

OVERLAND 

• 

$ 

PARK 

17.6! NONE 

!  KS 

OVERLAND 

! 

[ 

PARK 

17.6  *  NONE 

Iks 

OVERLAND 

1 

i 

PARK 

17.4IN0NE 

Iks 

OVERLAND 

! 

• 

PARK 

17.4IN0NE 

!KS 

OVERLAND 

♦ 

i 

PARK 

I7.4IN0NE 

!K$ 

OVERLAND 

! 

i 

PARK 

17. 6‘NONE 

i 

Iks 

OVERLAND 

17.61NQNE 

Iks 

PARK 

OVERLAND 

• 

• 

PARK 

17.4IN0NE 

, 

ixs 

OVERLAND 

17. 4! NONE 

Iks 

PARK 

OVERLAND 

• 

! 

PARK 

17.6! NONE 

!KS 

OVERLAND 

! 

« 

PARK 

17.6JN0NE 

Iks 

OVERLAND 

! 

i 

PARK 

17 .6! NONE 

i 

!K$ 

OVERLAND 

17.6IN0NE 

■ 

!KS 

PARK 

OVERLAND 

!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
IKS  OVERLAND 
!  PARK 
IKS  OVERLAND 
1  PARK 
US  OVERLAND 

!  PARK 
IKS  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
I  PAAK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
IKS  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
!  PARK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
US  OVERLAND 
I  PAAK 
US  OVERLAND 
I  PARK 
IKS  OVERLAND 
I  PARK 


IPA  PHILADEL- 
I  PHIA 


3400! 

! 

-  ! 

34.81  NONE 
| 

IKV  PADUCAH 

j 

*!  *  1967 

2800! 

! 

-  ! 

35.0 ! NONE 
| 

1 

UV  PADUCAH 

!  1955 

1350! 

! 

40.1 ! NONE 
! 

! 

!KY  PADUCAH 

!  1977 

3400! 

1 

« 

* 

36.8!N0H£ 

I 

!KY  PADUCAH 
! 

!  *  1974 

description  of  vessels 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  6UARD 
»  NUMBER 


(18)  HU  NARINE/  INC.  1 

(CONTINUED)! 
CITY  OF  PADUCAH  ! 


FRANCIS  R.  KEE6AN 
KENOVA 

NIKE  CREDITOR 
NIKE  SCHNAENS 


(32)  ft  8  Z  CORP. 
R9Z  1 


(38)  R  K  CONSTRUCTION/  INC- 
RK  1 


(33)  RA8S  NARINE  DIESEL 
SB  8 


(32)  RAC  BAA6E  RENTALS 
RAC  103 


(16)  RADCLIFF  NARINE  t  FUEL 
INC. 

LEATHERBURY 


V  J  BENNETT 
HELENA  FUELER 


(32)  RAE  TOWING 
KAYO 


(32)  RAG  BOAT  CONTRACTORS/ 
JET  STAR 


(36)  RAINER  PETROLEUM/  INC 
DAGVOO0 


(Id)  RAINES/  CHARLES 
ATC  211 


(  IVTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT!  ! 

•  HET  ! CODE! LENGTH! BRDTHJ  !  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  REG.SLOAD-!  ! 

!  TER  !  SEE ! //////! /////!  ED  !  ! 

•  TON-  'PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE! 
!  NAGE  !  IV  i  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER! 


1609714 

! 

•609715 

! 

!609716 

! 

1609717 

! 

•609718 

! 

! 

! 

I 

\  - 

I 

1 

t 

I 

I  - 

t 

I 

1 

I 

1399693 

! 

\ 

! 

C!0./ 

I 

1295920 

! 

! 262467 
! 

! 268039 
! 

1619160 

! 

! 

! 

! 

! 636184 
* 
i 

i 

IN1C. 

1550021 

l 

! 

I 

1417123 

! 

12**571 

1 

I 

I 

I 

1631030 

1 

I65«051 

I 

1451052 

I 

1451053 

I 

I 

I 


CAPACITY!  HICH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

•  EST  !  CARGO  HANDLINE  !S  ! OPERATING 
CAREO  !  FIXED  !  ERUIPNENT  !TC!  8ASE 
lllllllli  POINT  !  LINE-1  S AO!  LINE-1 

PASS-  ! CLISHT )!//////////////// !T0! 7 ///////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


J 

118.0! 

j 

27.5! 

i 

6-9! 

t 

1800! 

i 

_  i 

■ 

41.0JN0NE 

j 

!KY 

PADUCAH 

! 

l 

1952  ! 

1 

118.0! 

127.5! 

27.5! 

38.2! 

6.9! 

9.4! 

! 

4000! 

-  ! 

.  ! 

41 .0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

i 

1975  ! 

138.0! 

139.2! 

38.2! 

29.2! 

8.6! 

8.7! 

! 

2700! 

-  i 

-  i 

35.6! NONE 

!ky 

PADUCAH 

i 

1958  i 

139.2! 

131.0! 

29.2! 

35.0! 

8.7! 

8.3! 

i 

3400 1 

-  i 

-  i 

36.0! NONE 

! 

!KY 

PADUCAH 

•  * 

1955  ! 

131.0! 

86.0! 

35.0! 

31.0! 

8.3! 

8.3! 

! 

1800! 

-  i 

-  « 

! 

44. 8! NONE 

!KY 

PADUCAH 

j 

i 

1981  ! 

86.0! 

145.0! 

31.0! 

28.0! 

6.7! 

6.0! 

\ 

1800! 

.  t 

-  t 

35 .0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

i 

i 

i 

1947  \ 

i 

145.0! 

i 

28.0! 

i 

6.0! 

; 

i 

• 

-  i 

i 

t 

« 

! 

i 

950!*A*S!  290.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

950!*A«fl!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

950!*A«8!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  •  200.0!  35.0!  1.5! 

9S0!*A*8!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

9$0!*A*S!  200.0!  35.0!  12.0! 

•  •  200.0!  35.0!  1.5! 

9501AAA6!  200.0!  15.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

950!*A*S!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

930!*A*8!  200.0!  35. 0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

9501***6!  200.0!  3S.O!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  J.v>! 

950UAA8!  200.0!  35.0!  12.0! 

•  !  200.0!  35.0!  1.5! 

950!*A*8I  200.0!  35.0!  12.0! 

•  !  200.0!  35.0!  1.5! 

9501AAA8!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

9501AAA8!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

95014AA8]  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.3! 

950IAA48!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  1  200.0!  55.0!  1.5! 

9301*A*3!  200.0!  33.0!  12.0! 

!  1  200.0!  35.0!  1.5! 

9S0!*A*8!  200.0!  35.0!  12.0! 

!  !  200.0!  35.0!  3.5! 

950! *A*8!  200.01  35.0!  12.0! 

I  !  200.0!  35.0!  1.5! 

9S0!**48!  200.0!  35. 0!  12.0! 

!  !  200.0!  55.0!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  I  !  !  ! 

II  !  !  1 

2311***3!  120.6!  30.01  *.0! 

I  I  120.6!  30.01  2.0! 

II  III 

I  !  I  !  I 

I  !  !  !  ! 

20t!*A*3l  110.0!  30.01  7.0! 

!  I  110.0!  30.0!  1.0! 


1931***6!  120.0!  30.01 


!  120.0!  30.0! 


292I3A36!  86.2!  34.0!  8.5! 

!  !  86.2!  34.0!  7.0! 

18*13*35!  98.5!  30.0!  7.0! 

!  I  98.3!  30.0!  7.01 

33I3A33!  62.0!  27.0!  7.0! 

1  !  62.0!  27.0!  7.0! 

42213F71 !  1*0.0!  50.0!  8.2! 

!  !  1*0.0!  50.0!  2.0! 

I  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

17113*36!  --  !  —  !  9.81 

!  !  83.0!  31.3!  --  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

I  !  Ill 

391102  !  61.6!  16.21  8.01 

!  !  63.0!  16.2!  7.0! 

!  I  !  !  I 

!  I  II! 

!  !  II! 

21 I2A20I  *0.1!  13.0!  5.3! 

!  I  *2.0!  15.01  5.31 

1312*20!  *2.2!  16.0!  7.0! 

I  !  *5.0!  16.01  *.0! 

!  !  Ill 

II  III 

II  III 

6961**46!  195.0!  35.01  9.01 

!  I  195.0!  33.0!  2.0! 

69614**6!  195.0!  35.01  9.0! 

!  !  195.0!  33.0!  2.0! 

6961***6!  195.0!  35.0!  9.01 

I  I  195.0!  33.0!  2.0! 

696! *A*6!  195.0!  35.0!  9.01 

!  I  195.0!  35.01  2.01 

!  1  !  !  I 

II  !  !  ! 


19.0IN0NE 

! 

19.01N0NE 


19.0!H0NE 

! 

19.0!NONE 

I 

19.0! NONE 

! 

1 9.0! NONE 
! 

19.0! NONE 

t 

19.0! NONE 

i 

1 9 . oi NONE 

t 

1 9. 0! NONE 

i 

19.oiNONE 

! 

19.0!N0NE 

! 

19. 0! NONE 

! 

19.0! NONE 

! 

! 

1 


!LA  NEW 
t  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
2LA  NEW 
)  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 

! 

! 


! 

1 

! 

j 

200! 

1 

! 

8. 0! NONE 
t 
! 

! 

IAK 

1 

i 

1 

KETCHIKAN  ! 

! 

1943 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

460! 

I 

1 

! 

8.0! NONE 

1 

i 

! 

!TX 

! 

! 

HOUSTON 

! 

1 

! 

! 

! 

1960 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

500! 

! 

! 

1 

10.01  NONE 
! 

! 

! 

! 

1LA 

! 

! 

i 

HOUMA 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

1978 

! 

1 

! 

1600! 

> 

! 

1 

-  • 

! 

! 

! 

36.0! NONE 

* 

j 

i 

IAL 

• 

NOBILE 

! 

! 

! 

1965 

I 

1800! 

1 

-  i 

34.5 {NONE 
t 

!AL 

1 

NOBILE 

! 

! 

1951 

1050! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

!AL 

i 

NOBILE 

* 

j 

1954 

! 

! 

! 

675! 

! 

12.0JPUHP 

( 

! 

ML 

! 

! 

NOBILE 

! 

1 

! 

I960 

! 

! 

1800! 

! 

! 

! 

! 

! 

43. ol NONE 

* 

! 

!LA 

NEW 

1 

! 

! 

1981 

-  i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

! 

j 

! 

! 

1070! 

! 

! 

! 

! 

32! 

i 

! 

! 

30.0! NONE 
! 

! 

i 

! 

JLA 

! 

! 

1 

CUT  OFF 

t 

! 

I 

1 

! 

1970 

! 

! 

200! 

i 

I 

36! 

1 

! 

IS.OfPUNPS 

1 

!WA 

1 

SEATTLE 

t 

! 

{ 

1980 

! 

200! 

1 

29! 

! 

15.0! PUMPS 
! 

!WA 

1 

SEATTLE 

! 

1 

■ 

1943 

! 

2000! 

1 

16.0 ! NONE 

i 

!  NO 

ST. 

1 

LOUIS  i 

1981 

-  ! 

! 

l 

1 

2000! 

1 6.0 ! NONE 

(HO 

} 

ST. 

LOUIS  ! 

| 

1981 

2000! 

1 

16.0! NONE 

!  MO 

j 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

PsA 

1  O  1 
o 
o 

16.0! NONE 

1 

!KO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1981 

725 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  V! 


ENGR! 

1  JVTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  I 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH 1 BRDTHI 

! 

• 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  OPERATING  ! 

REG.  ! 

ICAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE 1//F///1/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  f PA6EI 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// 1TD !////////// 1 

OR 

!  HUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

UE! 

LINE-2  ^REBUILT! 

1 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(16)  RAINES/  CHARLES 

1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

ATC  215 

! 639054 

1  69614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2000! 

1 6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  J 

J 

ATC  214 

1639055 

1  696I4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

2000! 

16.01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0!' 

35.0! 

2.0! 

I 

-  1 

j 

ATC  217 

16390S6 

!  69614A46 1 

195.01- 

35.0! 

9.0! 

—  I 

2000! 

16.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

j 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

ATC  213 

1639057 

1  69614A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

20001 

H.OINONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0!- 

1 

-  ! 

! 

ATC  219 

1639058 

1  69614A461 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

2000! 

1 6. 0! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ATC  220 

1639059 

1  69614A46! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

-  | 

2000! 

1 6.0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

(28)  RAY*S  RIVER0OAT  RIDES 

i 

/  I  INC. 

1  1  1 

1  !  1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

BELLE  OFPRAIRIEDUCHIEN 

1222831 

1  2911A161 

60.4! 

20.0! 

2.9! 

43! 

-  ! 

20.0! NONE 

!  WI 

PRAIRIE  ! 

1923 

1 

1 

!  !  1 

!  !  1 

60.4! 

1 

20.01* 

! 

2.9! 

i 

! 

! 

125! 

! 

! 

! 

DUCHXEN  ! 

(32)  RAT#  JASON/ 
JASON  RAT 

INC. 

2 

i 

1517451 

!  1  1 

1  !  ! 

1  35 1 3 A  36 ! 

i 

j 

49.0! 

! 

! 

13.0! 

i 

J 

4.oi 

! 

! 

300! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

20.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1976 

2 

i 

!  1  1 

!  1  ! 

49.0! 

i 

18.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  i 

! 

! 

(01)  REAGAN  CONSTRUCTION/ 

INci. 

i  i  i 

i  t  i 

i 

i 

i 

j 

! 

t 

; 

i 

i 

! 

j 

j 

• 

HOPE 

1577288 

!  6713A361 

39.9! 

36.0! 

8.0! 

800! 

25! 

18. oi NONE 

iti 

MIDDLE  ! 

1976 

2 

i 

!  1  1 

!  !  1 

89.9! 

1 

36.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

10! 

! 

! 

1 

TOWN  ! 

(11)  REBEL  MARINE  SERVICE 

1 

2 

!  !  1 

!  1  1 

i 

; 

i 

j 

! 

! 

! 

{ 

! 

! 

! 

i 

NORFOLK  REBEL 

1622909 

1  33I3A36! 

51.6! 

15. oi 

6.0! 

320! 

-  ! 

48 .0  ! HYDRAULIC  DRIVENIVA 

NORFOLK  ! 

1980 

l 

1  !  1 

51.6! 

15.0! 

5.6! 

! 

-  j 

! WINCH 

! 

STEEL  REBEL 

1260092 

1  1413A361 

46.0! 

12.5! 

5.5! 

225! 

-  i 

32.0!HYDRAULIC  DRIVENIVA 

NORFOLK  ! 

1950 

! 

! 

1  !  1 

i  t  i 

46.01 

i 

12. 5! 

! 

4.3! 

i 

! 

! 

.  i 

! 

! WINCH 
! 

! 

! 

(39)  RED  t  WHITE 
CATANARIN 

FLEET 

1 

! 

1682580 

i  !  i 

1  !  ! 

1  67I1C111 

1 

1 

84.6! 

; 

! 

31.2! 

! 

! 

9.2! 

! 

! 

1346! 

! 

! 

-  ! 

i 

i 

40.0! NONE 

! 

( 

ICA 

SAN  ! 

1985 

1 

!  !  1 

84.61 

31.2! 

7.0! 

! 

400! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

DOLPHIN 

1902663 

!  67! 1C  11 ! 

84.6! 

31.2! 

9.2! 

1346! 

-  ! 

40 .0 ! NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1986 

1 

1  1  ! 

84.6! 

31.2! 

7.0! 

! 

400! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  EMPEROR 

1513351 

1  64  MA1 1 ! 

83.0! 

33.3! 

9.0! 

700! 

-  ! 

35 . 0! NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1968 

* 

1  !  1 

94.0! 

33.3! 

7.8! 

i 

500! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  KING 

1276748 

!  66  M A 11 1 

62.1! 

27.6! 

6.5! 

45  0  i 

-  ! 

35 .0 t NONE 

t  C  A 

SAN  ! 

1958 

1 

1  1  1 

65.0! 

27.6! 

5.9! 

! 

400! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  PRINCESS 

1278851 

1  67 1 1  All  1 

82.1! 

28.3! 

7.51 

440! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1959 

1 

1  1  ! 

92.0! 

28.3! 

6.9! 

! 

400! 

! 

! 

FRANCISCO  1 

HARBOR  QUEEN 

1267664 

1  67MA11I 

82.1! 

28.2! 

7.5! 

450! 

-  ! 

35 .0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1954 

! 

1  1  ! 

92.0! 

28.2! 

6.9! 

! 

400! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  KNIGHT 

1611286 

1  40  11  All  1 

82.0! 

22.2! 

6.4! 

680! 

-  1 

30.01  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1979 

! 

i  i  i 

83.0! 

26.0! 

5.8! 

! 

210! 

! 

i 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  PRINCE 

1288705 

1  67 ! 1  All  1 

83.0! 

33.3! 

9.0! 

700! 

-  ! 

30.0! NONE 

ICA 

SAN  1 

1962 

! 

!  1  1 

90.01 

38.3! 

7.8! 

! 

500! 

1 

! 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  STAR 

1524689 

1  6711  All ! 

105.4! 

30.0! 

11.1! 

1040! 

-  ! 

35 . 0 ! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1978 

! 

! 

!  !  1 

1  !  1 

132.0! 

1 

30.0! 

i 

10.9! 

1 

! 

! 

650! 

! 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

(18)  RED  BIRD  ENTERPRISES/ 

! 

INK. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

CSI  938 

!  - 

l  82814A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1430! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1960 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

195.01 

j 

35.0! 

I 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

1 

! 

! 

(18)  RED  CIRCLE 

TRANSPORT 

! 

CO.! 

!  !  ! 

1  1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

ALISON  C 

1513704 

1  13313A36! 

133.01 

34.5! 

17.0! 

62001 

-  1 

72.4! NONE 

!LA 

NEW  I 

1968 

! 

!  1  1 

145.01 

34.6! 

17.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  J 

GALE  B 

1292748 

l  11913A361 

136.1! 

35.0! 

17.01 

4000! 

-  i 

66.0! NONE 

!  L  A 

NEW  1 

1963 

1 

1  1  1 

150.01 

35.0! 

17.0! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS  1 

THERESA  F 

1516158 

l  13313A361 

133.01 

34.5! 

17.0! 

6200! 

-  ! 

72.4{ NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1968 

1 

1  1  ! 

145.0! 

34.6! 

17.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

FREEPORT  1 

1514966 

1  10851 1 4A48 1 

472.5! 

80.0! 

30.3! 

-  t 

25075! 

63*5 1  CONVEYOR  SYSTEM 

ILA 

NEW  | 

1968 

! 

1  1  1 

472.6! 

80.0! 

6.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

FREEPORT  2 

1516720 

!  1085114A481 

472.5! 

80.0! 

30.3! 

25075! 

63.5! CONVEYOR  SYSTEM 

ILA 

NEW  i 

1968 

! 

1  1  1 

472.6! 

80.0! 

6.6! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

MARTHA  6 

1299786 

1  8944 l 4A48 1 

420.1! 

80.1! 

25.51 

18328! 

44.7! NONE 

!LA 

NEW  1 

1965 

1 

! 

!  !  1 

1  !  1 

420.1! 

! 

80.1! 

! 

S.O! 

! 

! 

! 

-  ! 

) 

! 

1 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(17)  REED  CRUSHED  STONE  COMPAthY/ 

1  1  ! 

1  1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

t 

I 

1 

1 

1 

! 

( 

I 

I 

INC. 

1 

!  !  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

BARBARA  ANN 

1259936 

!  2413A36) 

36.0! 

15.0! 

4.0! 

365! 

-  ! 

18.4! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1962 

1 

1  l  1 

36.0! 

15.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

DAVID  MCALISTER 

1533274 

1  21013*36! 

103.4! 

30.0! 

10.0! 

3200! 

-  ) 

40.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1971 

1 

1  1  1 

103.41 

30.0! 

9.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

JOE  MCALISTER 

1569720 

1  26513A36! 

116.0! 

34.0! 

10.6! 

3200! 

-  ! 

42.01  NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1976 

1 

!  1  1 

116.01 

34.0! 

9.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

NARILU 

1261882 

1  3413A36! 

43.01 

15.0! 

3.5! 

600! 

-  ! 

18.4 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1962 

1 

!  1  1 

48.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

MARTHA  MAC 

1286421 

1  15IJA36! 

42.5! 

16.0! 

3.5! 

300! 

-  » 

27 .0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1961 

1 

1  !  t 

42.5! 

16.0) 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MISS  HATTIE  MAC 

1294337 

I  1 66! 3436! 

95.0! 

28.0! 

7.0! 

1530! 

-  ! 

40.01  NONE 

ITN 

MEMPHIS  J 

1964 

; 

1  !  1 

95.0! 

28.0! 

6.  S! 

• 

-  ! 

j 

! 

SALLY  ESTELLE 

•270213 

!  3413A36J 

54.0! 

18.0! 

5.5! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1958 

1 

1  1  1 

54.01 

18.0! 

S.O! 

! 

-  ! 

! 

! 

VALERIE  J 

1298756 

1  53I3A36! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1965 

I 

1  !  1 

64.5! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DAVID  4203 

1  - 

1  51014A43 1 

195.0! 

35.01 

8.0! 

•  ! 

1000! 

9.0IN0NC 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1962 

i 

I  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

M  6515 

1299387 

1  51014A431 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

1000! 

9.0 !  NONE 

ITN 

MEMPHIS  X 

1965 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

H  4514 

1299388 

1  51014A431 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  f 

1000! 

9.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

196? 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

M  4517 

1299389 

1  51014A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1000! 

9.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1965 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

M  6518 

1299390 

i  51014 A43 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

10001 

9.0SN0NE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1965 

1 

! 

!  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

M  6519 

1299391 

1  51014*43 | 

195.01 

35.0! 

8.0! 

-  f 

1000! 

9.0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  i 

1965 

1 

i  1  1 

195.0! 

33.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

M  6520 

1299392 

1  51014443! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

1000! 

9.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1965 

» 

! 

! 

! 

!  !  1 

!  !  1 

!  I  ! 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

1.51 

1 

! 

I 

! 

! 

-  1 
! 

* 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


726 

ENCR! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

I  NUMBER 

(17)  PEED 
INC. 

M  6528 

1 

I 

CRUSHED  STONE  COMPAlNT/- 
I 

(CONTINUED)! 

I  - 

M  6621 

! 503862 

M  6622 

1503863 

M  6623 

150386* 

M  662* 

1503865 

M  6625 

l 

1503866 

M  6626 

1503867 

M  6828 

1515929 

M  6829 

1515930 

M  713* 

153**11 

H  7135 

153**12 

M  7136 

153**13 

M  7137 

153**1* 

M  7138 

153**15 

M  7139 

153**16 

M  71*0 

153**17 

S  7**1 

1  - 

M  7**2 

1  - 

M  7**3 

j  - 

M  7*** 

I  - 

M  7**5 

M  7**6 

!  - 

M  75*7 

!  - 

M  75*3 

M  75*9 

I  - 

M  7550 

1  - 

M  7651 

1  - 

M  7652 

1  - 

M  7653 

!  - 

H  765* 

I  - 

N  7655 

M  7656 

I  - 

M  7857 

j  - 

M  8158 

I  - 

M  8159 

I  - 

M  8560 

!  - 

M  8561 

I  - 

N  8562 

I  - 

M  8563 

1  - 

M  856* 

I  - 

HD  601* 

1  - 

NO  6930 

1521253 

NO  6931 

152125* 

NO  6932 

1521255 

NO  6933 

1521256 

R  6007 

j  - 

R  6008 

|  - 

R  6009 

!  - 

R  6301 

1291875 

R  6302 

1291876 

R  6303 

129187* 

R  630* 

1292*75 

R  6305 

1292*76 

•  6306 

1292*77 

I 

I 

! 

!  iVTCC!  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

!  NET  ICOOEILENGTHtBRDTH!  !  i 

(AEGIS-!****!  AEG.  I  AEG.1LOAD-1 
!  TER  !  SEE!//////!/////)  ED  ! 

!  TON-  !PAGE!  OVE R- ! OVE A- !///// !  HORSE 
I  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POUER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  I 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
////////(  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////I TO! //////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE1  LINE-2  (*REBUILT! 


I 


I 

| 


I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

51 0 !*A*3 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9.0! NONE 
« 

• 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

510*44*3! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9. oj  NONE 
! 

! 

195.0! 

35.01 

1.51 

1 

-  i 

510!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9. 0! NONE 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

51 01 *A*3I 

195.0! 

35.01 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9.0! NONE 
! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

51 0! *A*3I 

195.0! 

35.01 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9. 0! NONE 

I 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

5101 *A*3 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9.0! NONE 
! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.SI 

; 

•  i 

510! *A*3! 

195.0! 

35.0! 

8.01 

- 

i 

1000! 

9.0 ! NONE 

!  I 

195.0! 

35.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

510!*A*3! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

510!  4  A  43 ! 

195. Ot 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 
! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

S10!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ( 

510! *A*3! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9.0!NONE 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

51Q!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.61 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ) 

$10!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9. 0! NONE 
! 

I  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

510!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 
( 

1  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  i 

510! * A*3 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9. 0! NONE 
! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  • 

S10!4A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9.01N0NE 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  i 

510I4A43I 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

i 

1*00! 

9.0!N0NE 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

510! *A*3! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

9.0! NONE 
! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

51 0! *A*3( 

105.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

UOO! 

9.0! NONE 
! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

510! *A*3! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

! 

1*00! 

9.0! NONE 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

510!  *  A  43 ! 

195. 0! 

35.0! 

10.0! 

- 

l 

1*00! 

9.01  NONE 
! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

510! *A*3! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1 

1*00! 

9.0! NONE 
! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.61 

- 

! 

12501 

9,01  NONE 
! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

510I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1250! 

9 .0! NONE 

1 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

S10I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1250! 

9.0! NONE 
! 

t  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

510I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1 

1250! 

9. OjNONE 
! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

5101*4*3! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

9.0IN0NE 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

510I4A431 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

UOO! 

9. 0! NONE 
! 

I  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

3101*4*3 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

UOO! 

9.0!N0NE 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

5101*4*3! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

UOO! 

9.0! NONE 
! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

5101*4*3  I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

1*00! 

9.0IN0NC 

! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

9.01  NONE 
! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

5101*4*31 

195.01 

35.0! 

9.5! 

- 

I 

1100! 

9.0! NONE 

I  I 

195.0! 

35.01 

1.51 

! 

-  I 

) 

5101*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

I 

1100! 

9.01  NONE 
» 

1  I 

195.01 

35.01 

2.81 

! 

-  ! 

5101*4*3! 

195.0! 

35.01 

9.2! 

- 

! 

1100! 

9.0!N0NE 

» 

t  1 

195.0! 

35.0! 

2.8! 

1 

-  ! 

5101*4*3 ! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1100! 

9.01  NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1100! 

9  .OJNONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

5101*4*31 

195.0J 

35,0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

9.0 | NONE 
! 

:  i 

195.0! 

35. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

9.0! NONE 
! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  t 

5101***31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1100! 

9.0! NONE 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1091*4*31 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

800! 

8. 0! NONE 

1 

1  ! 

110.01 

30.01 

1.0! 

1 

-  I 

3101*4*3 ! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1100! 

9.01N0NE 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1100! 

9.0INONC 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

5101*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

1100! 

9.0IN0NE 

t 

1  ! 

195,0! 

35. Ot 

1.5! 

! 

-  ! 

5101*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1 

1100! 

9.0! NONE 
! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

5101*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1100! 

9 . 0! NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

UOO! 

9.0! NONE 
) 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

5101*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

i 

1100! 

9.0! NOME 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

5*21*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

•  200! 

11 .5! NONE 
! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  t 

5*21*4*31 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1200! 

11 .SIMONE 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

.  j 

! 

5*21*4*3) 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11 .5 1  NONE 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

5*21*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1200! 

11.5 ! NONE 
! 

I  I 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  i 

5*2 t *4*3 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

120oi 

1 1 .5! NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

5*21*4*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11. 5! NONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

s  t 

t  ! 

!  ! 

!  ( 

!TN  MEMPHIS  ! 

>  t 

ITN  MEMPHIS  ! 

!  I 

ITN  MEMPHIS  ! 

ITN  MEMPHIS  I 

!  ( 

ITN  MEMPHIS  I 

!  I 

ITN  MEMPHIS  ! 

I  ! 

ITN  MEMPHIS  I 

j  | 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

i  j 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

•  * 

ITN  MEMPHIS  I 

I  ; 

ITN  MEMPHIS  ! 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  ! 

1  I 

(TN  MEMPHIS  I 

j  j 

ITN  MEMPHIS  I 

!  ! 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  | 

I  I 

ITN  MEMPHIS  l 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  1 

ITN  MEMPHIS  I 

1  ] 

ITN  MEMPHIS  l 

1  1 

ITN  MEMPHIS  I 

1  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  1 

)  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  ! 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

!  ) 

ITN  MEMPHIS  1 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  ) 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  1 

I  I 

ITN  MEMPHIS  I 

I  I 

ITN  MEMPHIS  t 

I  I 

ITN  MEMPHIS  | 

ITN  MEMPHIS  I 
!  1 

I  NT  GILBERTS-  I 
I  VIUC  I 
!KT  GILBERTS-  I 
I  VILLE  I 
IKY  GILBERTS-  I 
J  VILLI  ! 
IKY  GILBERTS-  I 
!  VILLE  ! 
IKY  GILBERTS-  I 
I  VILLE  I 
IKY  GILBERTS-  I 
I  VILLE  ! 

i  i 

i  i 


I 

I 

1 

! 

198*  | 

1966  | 
I 

1966  ! 
I 

1966  I 
I 

1966  I 
( 

1966  I 
I 

1966  I 
I 

1968  { 
I 

1968  I 
I 

1971  | 
! 

1971  | 
! 

1971  ! 
! 

1971  I 
1 

1971  J 
• 

1971  i 
! 

1971  ! 
I 

197*  • 
] 

197*  j 
I 

197*  1 
! 

197*  I 
! 

197*  I 

197*  I 
I 

1975  I 
I 

1975  I 
! 

1975  I 
I 

1975  ! 

I 

1976  I 
I 

1976  I 
I 

1976  1 
I 

1976  | 

I 

1976  I 
I 

1976  I 
! 

1978  1 
I 

1981  | 

I 

1981  I 
I 

1985  I 
I 

1985  ! 

I 

1985  I 
I 

1985  I 
I 

1985  I 
I 

I960  I 
I 

1969  | 

I 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

1969  | 

I 

I960  I 
I 

19*0  I 
I 


1963  | 
! 

1963  I 

1963  I 
I 

19*3  I 
I 

1963  I 
l 

1963  I 
I 
I 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


727 


ENGR ! 

i 

1VTCC! 

DIMENSIONS  • 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

! 

NET  ICODE! 

LENGTH* 

8A0TH! 

2 

CARGO  i 

EST  *  CAR60  HANDLING 

•S 

10PERATING  • 

YEAR 

* 

REGIS”! ***** 

REG.  1 

REG.  ! 

LOAD-! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

! YCS  BASE  ! 

» 

!  COAST 

! 

TER  1  SEE! 

//////! 

/////• 

ED  ! 

*////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! 40!  LINE-1  ! 

BUILT 

i 

VESSEL 

HARE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

i 

TON-  1PAGE! 

OVER-* 

OVER-! 

/////* 

HORSE* 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD!/////7////1 

OR 

t 

!  NUMBER 

i 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POUER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

•EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(17)  REED 

! 

i 

CRUSHED  STONE  COMPANY* 

1 

{ 

i 

2  2 

i  1 

<  • 

; 

i 

! 

2 

2 

« 

i 

* 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

INC. 

! 

! 

2  t 

2 

! 

i 

I 

I 

(CONTINUED)! 

! 

i  i 

2 

; 

; 

i 

i 

R 

6307 

*292964 

i 

54214443! 

195.0! 

35.0* 

9.oi 

- 

2 

1200! 

11 .5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1963 

i 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

t 

i 

VILLE  ! 

* 

6308 

1 292963 

1 

S4214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200* 

1 1 . 5 ! NONE 

!KY 

6IL8ERTS-  1 

1963 

6309 

i 

i 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

* 

i 

VILLE  » 

X 

‘293075 

« 

S42S4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.5!  NONE 

Iky 

GILBERTS-  ! 

1963 

t 

i 

2  < 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

R 

6310 

i 293074 

i 

542  j  4443  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11. 5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

! 

i 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

« 

-  i 

i 

! 

VILLE  ! 

R 

6311 

! 293073 

« 

54214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1200! 

1 1 • 5  i  NONE 

!ky 

GILBERTS-  ! 

1963 

6312 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  » 

! 

! 

VILLE  1 

R 

*293286 

2 

S4214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.5! NONE 

SKY 

6ILBERTS-  ! 

1963 

! 

2 

i  t 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  • 

R 

6313 

*293287 

t 

542*4443! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11.5 (NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

! 

1 

1  1 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

t 

-  • 

« 

! 

VILLE  ! 

R 

6314 

*293283 

1 

54214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GIL8ERTS-  1 

1963 

i 

* 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

R 

6315 

•293361 

i 

542*144431* 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.5 ! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

6316 

! 

i 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

j 

VILLE  * 

R 

! 293359 

2 

542*4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11 .5! NONE 

!<Y 

6IL8ERTS-  ! 

1963 

! 

i 

!  2 

195.01 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  • 

« 

i 

VILLE  ! 

R 

6317 

*293360 

i 

542 1 4A43 i 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

• 

1200! 

11.5!  NONE 

Sky 

GILBERTS-  ! 

1963 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  j 

| 

i 

VILLE  ! 

R 

6b  1? 

1293289 

i 

542! 4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.51  NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

6419 

i 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

1 

VILLE  * 

R 

'!  29551 5 

! 

542I4A43! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

1 1  .5  j  NONE 

IKY 

6IL8ERTS-  1 

1964 

6420 

1 

1 

i  | 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

; 

-  ( 

1 

! 

VILLE  ! 

R 

1295516 

1 

54214443*1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1200! 

11.51  NONE 

JKY 

GILBERTS-  « 

1964 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

2 

-  2 

t 

! 

VILLE  1 

R 

6421 

1296019 

« 

54214443! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1200! 

11. 5*1  NONE 

!KY 

GILBERTS-  • 

1964 

6422 

1 

»* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

• 

VILLE  ! 

R 

1296020 

I 

54214A43! 

195.0! 

3S.0! 

9.0* 

- 

t 

1200* 

1 1 .sl NONE 

1 KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

6423 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

» 

i 

VILLE  ! 

R 

1296021 

! 

54214A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200* 

1 1 «  5! NONE 

JKY 

GILBERTS-  • 

1964 

1 

1 

1  2 

195.01 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

6424 

1296022 

* 

S4224A43* 

195.0* 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11.5 !  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1964 

6435 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

2 

VILLE  ! 

R 

1296202 

1 

56314A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

< 

1200! 

11.51  NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

i 

VILLE  1 

R 

6436 

1296203 

1 

56314A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11.5! NONE 

iKY 

6ILBERTS-  ! 

1964 

6437 

1 

1 

l  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  * 

R 

1296204 

1 

563144431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

1 1 .5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

6456 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

R 

1293622 

1 

61514443* 

193.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11 .5 (NONE 

I  KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

6550 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

R 

1298274 

1 

50014446! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1400! 

14.01  NONE 

!KY 

GILBERTS-  1 

1965 

6551 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

1298275 

t 

500144461 

195.0! 

35.01 

9.6! 

- 

! 

1400! 

14.0! NONE 

!KY 

GILBERTS-  1 

1965 

6552 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

1298276 

i 

500144461 

195.0* 

35.01 

9.6! 

- 

! 

1400! 

14.0! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1965 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 

VILLE  ! 

R 

6553 

1299824 

i 

50014446! 

195.0! 

35.0*. 

9.6! 

- 

! 

1400! 

14 .0! NONE 

!KY 

GILBERTS-  1 

1965 

6554 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

1299830 

l 

563144431 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

11 .5 ! NONE 

IKY 

GILOERTS-  1 

1965 

6555 

1 

l 

1  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

«  i 

! 

! 

VILLE  1 

R 

1299831 

i 

563144431 

195. oi 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1200! 

11*5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1965 

1 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

R 

6701 

1508275 

! 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11.51HOS5 

!KY 

GILBERTS-  1 

1967 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0* 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6702 

1508276 

! 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11. 5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  1 

1967 

6703 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

J 

VILLE  ! 

R 

1508277 

1 

56314443} 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

1 ! . 5 J  NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1967 

6704 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

! 

VILLI  1 

R 

1508278 

1 

56314443! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11 .5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  } 

1967 

! 

I 

1  1 

195.01 

35.0* 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6705 

1308799 

1 

563144431 

195.01 

35.0! 

9.0* 

- 

| 

12001 

11 .5 (NONE 

iKY 

GILBERTS-  1 

1967 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

V7LLE  1 

R 

6706 

1508800 

1 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1200! 

11.5! NONE 

!KY 

6ILB£*T$-  1 

1967 

6707 

1 

1 

!  1 

195. c: 

3S*n| 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

1 

VILLE  ! 

R 

1508801 

! 

563144431 

195.01 

35.01 

9.0* 

- 

( 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1967 

6708 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

1508802 

! 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

12001 

11.51  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1967 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6709 

1508805 

! 

563144431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1967 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

i 

-  I 

1 

! 

VILLE  ! 

R 

6710 

1508804 

1 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11.5! NONE 

Iky 

GILBERTS-  1 

1967 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  1 

R 

6711 

*1508805 

! 

56314443! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1200! 

11.5! NONE 

iKY 

GILBERTS-  1 

1967 

6757 

i 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ( 

R 

i 507543 

1 

60614443! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

10.0 ! NONE 

IKY 

GILBERTS-  i 

1967 

1 

* 

1  1 

200.0! 

40.0! 

1.5! 

« 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

R 

6926 

1521259 

1 

564144431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

i 

1200! 

1 t • 5 ! NONE 

JKY 

GILBERTS-  ! 

1969 

I 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

6927 

1521260 

I 

564144431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1969 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6928 

(521261 

t 

$64(44431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

t 

1200! 

11. 5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1969 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ( 

! 

1 

VILLE  ! 

R 

6929 

1321262 

1 

56414443! 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1200! 

11.5INCM! 

JKY 

GILBERTS-  1 

1969 

6930 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

1521263 

I 

564144431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1200! 

1 1 • 5! NONE 

SKY 

GILBERTS-  ! 

1969 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6931 

1521264 

I 

564144431 

195.0! 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1200! 

1 1 . 51  NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1969 

6932 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  1 

R 

1521265 

1 

$64144431 

195.0! 

35.0! 

9.21 

- 

| 

1200! 

11.5! NONE 

iky 

GILBERTS-  ! 

1969 

1 

* 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

R 

6933 

1521266 

I 

$64144431 

195.01 

35.0! 

9.2! 

- 

! 

1200! 

II.SthONE 

UY 

611  BERTS-  ! 

1969 

7038 

1 

1 

1  t 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

VILLE  1 

R 

1530038 

1 

563I4A431 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11  .5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1970 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

R 

7039 

1530166 

1 

563! 44431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1970 

7140 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  t 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

1532955 

1 

563144431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  1 

1971 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

R 

7141 

1532956 

I 

56314443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1200! 

11.5! NONE 

IKY 

GILBERTS-  I 

1971 

7142 

I 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

R 

1533044 

1 

563144431 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1200! 

11.5 (NONE 

!*Y 

GILBERTS-  1 

1971 

1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

R 

7143 

1533045 

1 

563(4443! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

12001 

11.51  NONE 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1971 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

VILLE  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


1  1VTCC! 

!  NET  ! COOE1 
-IREGIS-!****! 
i  TSf.  !  SEE  l 
!  TON-  {PAGE! 
!  NAGE  !  TV  ! 


DIMENSIONS  'DRAFT! 


I  CAPACITY !  HIGH-  1  1  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  I 
!  CARGO  I  FIXED  }  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1 


ILOAD-J  !  CARGO  I  FIXED  }  EQUIPMENT  ITC!  BASE  1  TEAR  ! 
!  ED  !  !////////!  POINT  I  LINE-1  !AO!  LINE-1  I  BUILT  I 
!/////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) I ////////// //////ITD! ////////// I  OR  ! 
I  LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LIHE-2  CEE!  LINE-2  !*R68UILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


729 


ENGR! 

OISTI 


VESSEL  MAKE  AND  NUN8ER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

! 

! 


! 

!  NET  !CODE!LENGTH 
-! REGIS-!****!  RE6. 

!  TER  !  SEE I////// 
!  TON-  !PA6E!  OVER-: 
!  NAGE  !  IV  !  ALL 


IVTCC!  DIMENSIONS 

BRDTH! 
RE6. 
!///// 
‘OVER-! 
2  ALL 


(23)  RCNAR0/  JOE 
LOLLIPOP 


(22)  RES-Q-MARINE 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

5(1016! 

t  ! 

!  ! 

I 
I 


31.0 

31.0 


!  DRAFT! 
t 

LOAD-! 

ED 


! CAPACITY!  HI6H- 
!  !  EST 

•  CARGO  2  FIXED 
immu\  point 


/////!  HORSE!  PASS-  .'(LIGHT) 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

LINE-1 

mtmuutnn 

line-2 


(17)  REED  CRUSHED  STONE  COMPA'NY/ 

i  i 

i 

t 

i 

i 

t 

i 

i 

■ 

INC. 

i 

j  i 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

l 

i 

(CONTINUED) 

i 

i  i 

! 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

R  9008 

!  - 

650J4F46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

13.0! 

!  KY 

GILBERTS-  • 

1989 

i 

i 

!  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

» 

i 

VILLE  ! 

i 

R  9009 

i  - 

65024F46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1200! 

13.0! 

!KY 

GILBERTS-  • 

1989 

i 

t 

;  < 

195f 0! 

35.0! 

1-5! 

• 

.  i 

i 

i 

VILLE  ! 

i_ 

R  9010 

i  - - 

65QUF46! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

13.0! 

!BV 

GILBERTS-  ! 

1989 

2 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

j 

1 

VILLE  ! 

i 

R  9011 

!  - — — 

650i4F46! 

195.0! 

35.01- 

9.0! 

-  ! 

1200! 

13.0! 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1989 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1-5! 

j 

-  ! 

■ 

! 

VILLE  l 

! 

R  9012 

i  - 

650! 4F46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1200! 

13.0! 

IKY 

GILBERTS-  ! 

1989 

i 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

i 

» 

VILLE  ! 

» 

RCS  7001 

! - 

675I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

11. 5! NONE 

!KY 

GILBERTS-  ! 

1940 

i 

! 

•  • 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

2 

RCS  7002 

i  - 

675!4A43* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1200! 

11.5! NONE 

!KY 

6IL8ERTS-  ! 

1940 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

i 

i 

VILLE  ! 

t 

RCS  7003 

!  - 

675 !4A43 ! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

—  | 

1200! 

11.5  l  NONE 

!)CY 

GILBERTS-  • 

1940 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

.  i 

l 

i 

VILLE  ! 

i 

RED  6204 

•289050 

51054A43! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1000! 

9. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  • 

1962 

■ 

i 

j 

;  j 

;  i 

195.0! 

« 

35.0! 

i 

1.5! 

i 

i 

< 

-  t 

i 

t 

1 

« 

i 

2 

i 

(32)  REGINA  TOWING/  INC. 

8 

j 

;  i 

i  ! 

; 

j 

i 

i 

i 

I 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

j 

* 

i 

REGINA  H 

‘611993 

83J3A35! 

55.0! 

24.0! 

7.S! 

700! 

-  i 

39.0  *  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

t 

! 

I 

i  i 

i  j 

60.0! 

! 

24.0! 

i 

6.5! 

i 

i 

i 

_  | 

* 

i 

i 

! 

i 

ORLEANS  ! 

i 

! 

(03)  REINAUER  TRANSPORTATION 

! 

2  CO./ 

!  ! 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

; 

t 

■ 

i 

t 

i 

i 

i 

2 

i 

INC. 

• 

i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

« 

FUEL  OIL 

•296348 

386J2A22! 

146.1! 

30.6! 

11.8! 

500! 

977! 

24. 0! DIESEL  PUMP 

!NY 

NEW  YORK  • 

.^64 

t 

« 

j  * 

146.1! 

30.6! 

6.0! 

! 

-  j 

« 

i 

i 

CISSI  REINAUER 

S 276627 

103J3A36! 

83.5! 

25.0! 

11.0! 

1600! 

-  i 

1 S .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

! 

; 

i  i 

89.4! 

26.6! 

10.0! 

2 

-  ; 

t 

i 

i 

DACE  REINAUER 

‘.  517539 

57! 3 A  36 ! 

105.1! 

30.5! 

11.3! 

2250! 

-  1 

45 .0! NONE 

!NT 

NEW  YORK  ! 

1968 

i 

i  • 

115.0! 

30.5! 

8.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

DEAN  REINAUER 

j  614078 

60! 3A36 • 

71.4! 

26.1! 

10.0! 

2400! 

-  2 

31 .0! NONE 

!NY 

STATEN  ! 

1979 

j 

! 

!  ! 

75.0! 

26.1! 

9.0! 

» 

-  > 

i 

j 

ISLAND  ! 

i 

FRANKLIN  REINAUER 

*665626 

99! 3A36 ! 

85.0! 

23.0! 

12.0* 

2400! 

-  ! 

29.6! NONE 

•NY 

NEW  YORK  { 

1984 

! 

! 

*  ! 

85.0! 

28.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

HUDSON 

! 250507 

93 !  3*36 ! 

81.8! 

23.3! 

10.9! 

1200! 

-  j 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1946 

! 

! 

!  ! 

81.8! 

23.3! 

10.9! 

; 

-  J 

! 

! 

! 

f 

JANICr  ANN  REINAUER 

2506811 

10123A36! 

90.0! 

24.0! 

9.5! 

1700! 

-  ! 

26-OlNONE 

!NY 

STATEN  ! 

1967 

! 

1 

!  ! 

90.0! 

24.0! 

8.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

» 

JOANNE  REINAUER 

1528598 

109J3A36! 

01.5! 

26.8! 

14.0! 

2400! 

-  ! 

32.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  • 

1970 

i 

! 

!  ! 

105.0! 

26.8! 

12.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

LEIGH  ANN  REINAUER 

1592410 

59! 3 A  36 ! 

78.0! 

26.0! 

11.0! 

1800! 

-  ! 

27 .0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1978 

( 

! 

i  i 

78.0! 

26.0! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

STEPHEN  SCOTT 

•507413 

127! 3A36! 

103.0! 

27.0! 

10.5! 

1700! 

-  j 

30.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1967 

! 

i 

!  ! 

103.0! 

27.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

; 

i 

! 

! 

BET  50 

2537290 

294825A70! 

290.0! 

60.0! 

19.2! 

.  ■ 

650oi 

32.0*2  DIESEL  DEEP- 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

2 

! 

t  ! 

290.0! 

60.0! 

3.9! 

• 

-  ! 

•WELL  PUMPS 

2 

! 

! 

FULTON 

! 523181 

1414J5A70! 

242.0! 

43.0! 

14.0! 

-  • 

3126! 

20. O'DIESEL  PUMP/  2 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

! 

1  ! 

242.0! 

4J.0! 

3.0! 

! 

-  * 

!  COILS 

* 

! 

GEORGE  MORRIS 

*646412 

3803 ! 5  A  70 ! 

325.0! 

60.0! 

17.7! 

• 

7723! 

27.0! 3  DEEP  WELL 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1982 

! 

!  ! 

325.0! 

60.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

•PUMPS 

! 

J 

HARTFORD 

•270405 

1677  J  5  A  70 ! 

290.0! 

42.0! 

13.0! 

.  ; 

3841! 

20. 0! 2  DIESEL  PUMPS 

•NY 

NEW  YORK  » 

1955 

! 

! 

!  ! 

295.0! 

42.0! 

3.0! 

! 

-  i 

; 

2 

! 

NEW  LONOON 

*266528 

166515A  70 ! 

290.02 

42.0! 

14.0! 

-  ! 

3841! 

20-012  DIESEL  PUI1PS 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1953 

J 

! 

!  f 

295.0! 

42.0! 

3.0! 

i 

-  t 

• 

; 

! 

PETER  R.  HCARNE 

2536307 

121515A70! 

227.0! 

43.0! 

12.0! 

-  j 

3170! 

22.0! 2  DIESEL  DEEP 

!NY 

NEW  YORK  i 

1971 

! 

!  ! 

227.0! 

43.0! 

2.6! 

i 

-  ! 

'.WELL  PUMPS 

j 

; 

PUTNAM 

! 561 399 

2694! 5A70! 

300.0! 

60.0! 

19.0! 

-  ! 

6620! 

24.052  DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  * 

1974 

! 

! 

!  ! 

300.0! 

60.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

RICHMOND 

5563524 

269415  M  70 ! 

300.0! 

60.0! 

17.0! 

! 

6620! 

24.0!2  DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

• 

!  ! 

300.0! 

60.0! 

4.0! 

{ 

-  ! 

i 

j 

j 

i 

ROCKLAND 

2569659 

4179J5A70! 

316.0! 

59.5! 

27.0! 

! 

11585! 

34.5! DIESEL  PUMP/  2 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

t 

•  ! 

316.0! 

59.5! 

3.6! 

1 

-  • 

! COILS 

! 

! 

RTC  52 

i 588572 

3090! 5A70! 

310.2! 

60.1! 

20.0! 

-  i 

7128! 

3*  .01  2  DEEP  WELL 

I  NY 

NEW  YORK  ! 

1965 

1 

!  ! 

310.22 

60.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! PUMPS 

! 

! 

i 

RTC  320 

2537280 

1215I5A70! 

227.0! 

43.01 

12.0! 

-  ! 

3170! 

22.0!2  DIESEL  DEEP 

1  NY 

NEW  YORK  J 

1971 

! 

2 

!  t 

227.0! 

43.0! 

2.6! 

! 

-  i 

! WELL  PUMPS 

! 

! 

! 

RTC  330 

J  597141 

1 1 65 ! 5A70 ! 

227.0! 

43.0* 

11.6! 

-  ! 

2860! 

22.012  DEEP  WELL 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1978 

! 

! 

!  ! 

227.0! 

43.0! 

3.6! 

I 

-  i 

! PUMPS 

! 

! 

! 

RTC  340 

2598381 

1165! 5A70! 

227.0! 

43.0! 

11.6! 

-  ! 

2860! 

22.012  DEEP  WELL 

!NY 

NEW  YORK  J 

1978 

; 

! 

!  ! 

227.0! 

43.0! 

3.6! 

; 

-  ! 

1  PUMPS 

2 

! 

i 

RTC  380 

2536397 

1705J5A70! 

295.1! 

50.1! 

12.8! 

-  i 

4245! 

22.012  DIESEL  DEEP 

iNY 

NEW  YORK  i 

1971 

! 

! 

!  ! 

295.1! 

50.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

!  WELL  PlIBPS 

2 

! 

{ 

RTC  400 

!  282985 

1845J5A70! 

240.0! 

52.0! 

17.0! 

-  i 

4650* 

29.012  DEEP  WELL 

INY 

NEW  YORK  ! 

1960 

i 

i 

i  i 

240.0! 

52.0! 

3.01 

! 

-  ! 

!  PUMPS 

1 

i 

! 

WESTCHESTER 

*!  562346 

4079! 5A70! 

316.0! 

59. S! 

22.0! 

-  ! 

11585! 

34.5! DIESEL  PUMP/  2 

!  NY 

NEW  YORK  j 

1975 

! 

2 

! 

2  2 

!  ! 

316.0! 

! 

59.5! 

t 

3.6! 

! 

1 

2 

.  t 

! 

!  COILS 
! 

2 

j 

i 

(45)  REISS  MARINE  TRANSPORT/ 

! 

!  INC. 

!  1 

J  ! 

! 

i 

» 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

; 

» 

! 

! 

i 

! 

REISS  MARINE 

1591064 

491I2A20! 

141,7! 

39.0! 

12.8! 

1350! 

1130! 

40. 0! 60 1  HYD  BOOM 

!WI 

SUPERIOR  I 

1978 

2 

!  ! 

149.8! 

39.2! 

4.01 

! 

4! 

!  CRANE/HEAT  COILS! 

j 

i 

10.6! 

10.6! 


! 

! 

I 

7.02 

4.0! 

! 

i 

i 


! 

370! 
! 
i 
! 
i 


I 

2! 

23! 

! 


ARROW 

1264006 

8!1 A13| 

59.3! 

15.0! 

4.0! 

165! 

-  i 

1 3. 0! NONE 

ION 

SANDUSKY  ! 

1952 

1 

1  ! 

64.8! 

16.6! 

3.9! 

! 

110! 

! 

! 

l 

CITY  OF  SANDUSKY 

1601974 

63MA01! 

! 

-  ! 

6.0! 

1400! 

-  l 

29.0IN0NE 

10H 

SANDUSKY  j 

1987 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

5.0! 

1 

250! 

! 

! 

DISPATCH 

1265732 

9MA13! 

59.4! 

16.2! 

4.01 

165! 

13.0! NONE 

!  OH 

SANDUSKY  1 

1953 

I 

!  ! 

64.81 

17.0! 

3.6! 

I 

115! 

! 

t 

ISLAND  TRADER 

1263762 

811A13! 

59.3! 

15.0! 

4.0) 

165! 

13.0! NONE 

!0H 

SANDUSKY  1 

1952 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

64.8! 

1 

16.6! 

! 

3.9! 

! 

! 

! 

110! 

! 

! 

! 

! 

! 

(20)  RESERVE  TRANSPORTATION 

! 

CIO. 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

; 

! 

! 

ELGERCLIFF 

1280603 

4453A35! 

57.0! 

22.0! 

4.91 

510! 

27. oi NONE 

10H 

LETART  ! 

1960 

I 

!  ! 

57.0! 

22.0! 

4.9! 

! 

-  j 

1 

1 

FALLS  ! 

TRADEWIND 

1537725 

37I3A35! 

56.2! 

22.0! 

5.4! 

850! 

-  | 

28.0! NONE 

•OH 

LETART  ! 

1972 

! 

! 

! 

1  1 

!  I 

■  i 

56.2! 

! 

22.0! 

j 

; 

5.4! 

! 

! 

1 

» 

•  i 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

FALLS  1 

VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
td! Ilttlttltt 
EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
8UILT  * 
OR  2 
•REBUILT! 


MI  STURGEON 
BAY 


! 

! 

J 

1962  2 
! 
! 
! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


730 


ENGR! 

!  !VTCC ! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

i 

CAPACITT! 

HIGH-  * 

!  V 

£  S  S  £  L  ! 

! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  !CODE! LENGTH! 

BROTH* 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  !OPERATING 

YEAR 

j 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////! 

tun* 

ED  ! 

»////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

< 

VESSEL  WARE  AND  HUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  '.PAGE! 

OVEH-! 

OVER”! // /// ! 

HOUSE! 

PASS”  ! 

:LIGHT)!////////////////!TD! ////////// 

OR 

1 

!  NUMBER 

!  WAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER* 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2 

•REBUILT! 

C20)  RESERVE  TRANSPORTATION  C 

!0. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  i  i 

i 

* 

i 

• 

t 

t 

£ 

£ 

1 

2 

£ 

* 

! 

! 

t 

(CONTINUED) 

j  !  2 

; 

i 

1 

i 

I 

R  201 

!  726! 4A45 ! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1500! 

14.2! NONE 

!  OH 

LETART 

1976 

! 

!  !  ! 

195.7! 

35.3! 

2.2! 

! 

-  i 

i 

1 

FALLS 

! 

R  202 

!  726J4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500* 

14.22N0NE 

■OH 

LETART 

1976 

! 

!  !  ! 

195.7* 

35.3! 

2.2! 

-  t 

» 

2 

FALLS 

t 

R  210 

!  726UA45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.2 ! NONE 

•OH 

LETART 

1977 

• 

!  !  ! 

195.7! 

35.3! 

2.2! 

_  i 

J 

£ 

FALLS 

t 

R  211 

•  72614A45! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.2! NONE 

ioH 

LETART 

1977 

« 

j  !  i 

195.7* 

35.3! 

2.2! 

£ 

2 

2 

FALLS 

1 

R  212 

j  726! 4A4$i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

14.2! NONE 

!0H 

LETART 

1977 

• 

!  !  ! 

195.7! 

35.3! 

2.2! 

! 

-  i 

t 

! 

FALLS 

2 

RESERVE  US 

!  - 

!  422J4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

< 

900! 

12.2 ! NONE 

•OH 

LETART 

1958 

; 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

FALLS 

2 

RESERVE  150 

!  422J4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

10.7! NONE 

!  OH 

LETART 

1968 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

t 

FALLS 

1 

RESERVE  151 

!  422! 4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

10.7 ! NONE 

•OH 

LETART 

1969 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

£ 

1 

FALLS 

2 

RESERVE  152 

!  422! 4A47  J 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

• 

900! 

10.7! NONE 

*0H 

LETART 

1969 

2 

! 

i  t  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ■ 

£ 

j 

FALLS 

2 

RESERVE  155 

f  422i 4A4?i 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

• 

900! 

10.7! NONE 

!0H 

LETART 

1969 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 

FALLS 

! 

RESERVE  154 

!  42214A47! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

< 

1000! 

1 0. 7  !  NONE 

!  OH 

LETART 

1970 

! 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

£ 

1 

FALLS 

! 

RESERVE  155 

!  422I4A47! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

*!0H 

LETART 

1970 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

1 

FALLS 

! 

RESERVE  156 

!  422UA47! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

•OH 

LETART 

1970 

£ 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

.  < 

i 

2 

FALLS 

j 

RESERVE  157 

•  42214A47! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

! 

1000! 

10.7*  NONE 

ioH 

LETART 

1970 

2 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

t 

-  i 

! 

( 

FALLS 

i 

RESERVE  158 

!  - 

!  429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

i 

1000! 

12.5! NONE 

•OH 

LETART 

1971 

2 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

• 

-  ; 

! 

1 

FALLS 

2 

RESERVE  159 

!  429J4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.6! 

- 

• 

1000! 

1 2.5 ! NONE 

•OH 

LETART 

1971 

2 

!  !  ! 

!  i  i 

175.0! 

i 

26.0! 

i 

1.5! 

! 

! 

{ 

-  ; 

I 

1 

2 

2 

1 

FALLS 

i 

1 

l 

(15)  RESOLVE  TOWING  I  SALVAGE!,  INC, 

!  »  1 

i  i  i 

i 

i 

j 

i 

j 

t 

i 

i 

t 

t 

i 

! 

i 

! 

; 

• 

PATHFINDER 

*514937 

!  106!3A02! 

121.8! 

28.0! 

10.0! 

1700! 

.  1 

38.0! NONE 

!  FL 

CARIB 

1968 

« 

j 

!  !  ! 

130.0! 

28.0! 

7.2! 

t 

•  £ 

i 

2 

! 

RESOLVE  II 

! 596562 

!  113J3A36! 

95.6! 

24.1! 

10.0! 

1700! 

-  £ 

35 .0! NONE 

•FI. 

TAMPA 

1944 

! 

; 

•  !  ! 

102.0! 

24.1* 

10.0! 

! 

.  1 

i 

! 

• 

RESOLVE  *  14 

! 296674 

!  554I4A43! 

150.0! 

39.0! 

7.5! 

- 

i 

1000* 

2.01100  L/T  CRANE 

!FL 

CARIB 

1953 

2 

t 

!  !  ! 

!  !  • 

150.0! 

; 

39.0! 

! 

2.0! 

• 

j 

i 

-  1 

! 

i 

! 

2 

t 

! 

1 

(39)  REVILLA  TUG  CO. 

i 

i 

2  !  j 

!  i  i 

1 

2 

• 

! 

i 

! 

• 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

t 

j 

ETHAN  9 

! 635605 

!  7053A36! 

62.8! 

23.0! 

9.0! 

1500! 

.  » 

35.0! HONE 

!AK 

KETCHIKAN 

1981 

! 

; 

!  !  ! 

55.0! 

25.7! 

9.0! 

! 

_  i 

! 

1 

! 

JENNIE  9 

! 663505 

!  85!3A36! 

64.5! 

23.5! 

10.1! 

1800! 

-  i 

30*0 ! NONE 

1 AK 

JUNEAU 

1983 

« 

! 

!  !  ! 

65.0! 

25.7! 

10.1! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

LAGUNA 

*250383 

!  21 ! JA36! 

63.0! 

17.0! 

7.9J 

800! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

1943 

! 

i 

*  •  i 

63.0! 

17.0! 

7.9! 

! 

-  ! 

; 

J 

2 

9tR  130-1 

! 557228 

!  350! 4A43! 

129.4! 

30.0! 

8.0! 

- 

! 

700! 

15 .0! NONE 

i  ak 

Krm  f  CHIKAN 

1945 

! 

i 

!  !  ! 

i  i  j 

129.4! 

i 

30. C! 

j 

2.0! 

! 

« 

• 

-  | 

£ 

l 

j 

• 

1 

! 

! 

(32)  RHO  TOWING 

« 

i 

i  i  2 

i  1  ! 

i 

i 

j 

i 

i 

j 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

1 

1 

! 

! 

CAPTAIN  FREO 

*614577 

!  93J3A35! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1200! 

-  « 

37.0JN0NE 

•LA 

NEW 

1979 

! 

i 

!  !  ! 

65.0! 

24.0* 

7.0! 

t 

.  ! 

i 

l 

ORLEANS 

! 

CAPTAIN  ROY 

! 602586 

i  93J3A35! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

800! 

-  ! 

37 ■ 0! HONE 

!LA 

NEW 

1979 

1 

i 

;  t  j 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

» 

•  i 

J 

l 

ORLEANS 

t 

JOHN  1:1 

! 562776 

!  95J3A36! 

61.2! 

28.0! 

8.0! 

1200! 

-  ; 

55 . 0  !  NONE 

•LA 

NEW 

1975 

; 

t 

i 

!  !  ! 

2  i  ; 

61.2! 

j 

28.0! 

i 

6.5! 

i 

| 

-  j 
! 

t 

i 

! 

ORLEANS 

1 

2 

(01)  RMONE-POULENC  BASIC  CHEH 

i 

!  ICALS 

j  •  j 

i  ;  < 

2 

i 

i 

i 

j 

; 

2 

{ 

! 

j 

1 

» 

2 

2 

COMPANY 

i 

!  !  ! 

• 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

CCI  75 

! 27611 1 

!  1323!5A70! 

215.0! 

50.  oi 

9.2! 

- 

2058! 

21 .7! ELECTRIC  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1958 

! 

i 

!  !  ! 

215.0* 

50.0! 

2.3! 

-  t 

! 

1 

t 

SCC  70 

1005033 

!  350  S  3 A  70 ! 

195.01 

38.0! 

9.2! 

- 

1502! 

17.3! ELECTRIC  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1958 

! 

j 

!  !  ! 

195.0! 

38.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

1 

see  80 

! 288665 

!  1338!5A70! 

215.0! 

50.0! 

10.7! 

- 

2068! 

20.91ELECTRIC  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1962 

! 

1 

•  !  ! 

215.0! 

50.0! 

.5! 

-  i 

! 

• 

! 

SCC  90 

! 501 960 

!  92315A70! 

195,0! 

40.0! 

8.6! 

- 

1481! 

17.0IELECTRIC  PUMPS 

Ila 

BATON 

1966 

2 

i 

•  !  ! 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

* 

-  I 

i 

! 

ROUGE 

I 

SCC  95 

! 004973 

!  951J5A70! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

1538! 

21.4i ELECTRIC  PUMPS 

!LA 

BATON 

1966 

! 

! 

!  !  t 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

! 

SCC  100 

1515294 

!  923I5A70! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

1598! 

17.512  ELECTRIC  PUMPS'TX 

HOUSTON 

1968 

! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

! 

SCC  101 

5522046 

!  J95U5A70! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

1528! 

17. 5! ELECTRIC  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1969 

1 

! 

!  !  ! 

195.0! 

40.0! 

2.1! 

-  j 

1 

! 

j 

SCC  102 

! 52IC*  7 

!  951 ! 5A70! 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

- 

1528! 

17.5IELECTRIC  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1969 

! 

i 

!  !  ! 

195.0! 

40.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

1 

SCC  103 

1 528472 

!  487J5A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1400! 

16.4!2  ELECTRIC  PUMPS !LA 

BATON 

1970 

i 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

1 

SCC  104 

! 561 748 

!  610I5A70I 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1455! 

1 5 .91  ELECTRIC  PUMPS 

!LA 

BATON 

1974 

; 

j 

I  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

1 

R0U6E 

| 

SCC  105 

i 563208 

!  610I5A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1455! 

1 5. 9J  ELECTRIC  PUMPS 

!LA 

8AT0N 

1975 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  ! 

! 

) 

ROUGE 

! 

SCC  106 

! 563289 

!  610! 5*701 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1455! 

15.9! ELECTRIC  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1975 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  » 

! 

! 

1 

SCC  107 

! 000371 

I  723! 5A  70! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

1493! 

16.7! ELECTRIC  PUMPS 

!LA 

BATON 

1983 

« 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

ROUGE 

t 

SCC  108 

*000373 

!  723I5A70! 

195.0! 

35.0! 

3.9! 

- 

1493! 

18.6! ELECTRIC  PUMPS 

iTX 

HOUSTON 

1983 

! 

; 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

2 

SCC  300 

*5006049 

!  1000I5A71! 

220.0! 

45.0! 

6.2! 

- 

1232! 

21 .0! ELECTRIC  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1968 

i 

! 

2 

!  !  ! 

!  !  ! 

220.0! 

! 

45.0! 

• 

3.5! 

i 

-  j 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  RICHARDS  LAUNCH  t  TOWING! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

SERVICE,  INC. 

! 

1  l  ! 

i 

; 

• 

i 

1 

1 

t 

DIANE  RICHAROS 

5240365 

!  89J3A36! 

80. 2i 

22.4! 

1 3.5? 

1800! 

-  i 

31.0 ! NONE 

!  SC 

PORT  ROYAL 

1941 

1 

1 

i  !  j 

84.0! 

24.0! 

10.5! 

! 

•  j 

1 

2 

j 

A.  V.  RICHARDS 

! 529247 

!  46 ! 3A36! 

61.0! 

17.5! 

8.5! 

600! 

_  i 

28.0! NONE 

j 

1931 

1 

! 

! 

i 

!  !  ! 

2  j  i 

i  i  i 

65.0! 

! 

i 

18.3! 

! 

i 

7.5! 

! 

« 

! 

! 

! 

£ 

i 

1 

1 

1 

2 

j 

1 

2 

j 

1 

ENCRi 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

i 

i 

(IS)  RICHARDS/  FRANK  t  MARCEL  SLA  J. 

BERTHA  C 

! 271144 
i 

(33)  RICHARDSON/  LOYD  U./ 

! 

i 

CONSTRUCTION  CO. 

i 

ATLANTIC  101 

*1514090 

BIG  SHORTY 

*297931 

CAPTAIN  IRA 

! 256388 

CAROLINE  THVINC 

!  <500525 

CECIL  M  HOPPER 

*291777 

JAMES  ROLAND 

1263991 

LILLIAN  THVING 

!  580422 

LWR  3 

*1264072 

LVR  16 

i 261 560 

LWR  20 

I262S06 

LVR  22 

1 264682 

MISS  SUSY 

1 518021 

HRS.  R 

! 607830 

myrtle  s 

! 503711 

SEA  HOC 

{504562 

SEA  URCHIN 

1278313 

BURTON  17 

1  - 

CIV  101 

j  - 

CT  22 

i  - 

LVR  37 

i  - 

LVR  38 

!  - 

LVR  40 

I 

j  - 

LVR  41 

!  - 

LVR  42 

j  - 

LVR  44 

1  - 

LVR  A 7 

LVR  48 

1  - 

LVR  49 

!  - 

LVR  50 

i  - 

LVR  51 

i  - 

LVR  53 

!  - 

LVR  54 

!  - 

LVR  57 

j  - 

LVR  58 

1  - 

LVR  59 

j  - 

LVR  60 

j  - 

LVR  61 

j  - 

LWR  62 

j  - 

LVR  63 

!  - 

LVR  64 

!  - 

LVR  63 

i  - 

LVR  66 

LVR  67 

i  — — 

LVR  68 

!  - 

LVR  49 

i  - 

LVR  70 

i  . 

LUX  15 

! 014675 

LVR  19 

! 275863 

LVR  52 

SHAMROCK 

1003061 

SHAMROCK  2 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  IVTCC*  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !  CODE  *  LENGTH ! 8RDTH!  ! 

“! REGIS-!****!  REG.  1  REG. ! LOAD*! 

!  TER  !  SEE!//////!/////'  ED  ! 

!  TON-  JPAGE !  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
!  WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POVER 


.7.31 


3513F36! 

i  < 

i  i 

!  ! 


! 


42.8!  18.0! 
45.0!  18.0! 


7.2! 

4.8! 


3111*43! 

57.5! 

20.0! 

3.3! 

348! 

31!  10.0 {NONE 

i  j 

57.5! 

20.0! 

—  J 

i 

8!  ! 

21 1 3A36 

34.9! 

16.0! 

4.5! 

348.' 

-  !  28.0! NONE 

i  i 

34.9! 

16.0! 

—  ! 

< 

-  !  ! 

30S3A36! 

49.9! 

16.3! 

6.0! 

600! 

-  !  26.0! NONE 

!  ! 

49.9! 

16.3! 

6.0! 

i 

-  !  ! 

77S3A36! 

58.0! 

20.0! 

8.6! 

800! 

-  !  30.0! NONE 

{  j 

58.0! 

20.0! 

8.6! 

! 

-  J  ! 

33! 3 A 36! 

46.2! 

17.3! 

6.3* 

800! 

-  !  30.0! NONE 

i  i 

46.2! 

17.3! 

6.3! 

j 

9J3A36! 

36.5! 

12.2! 

4.0! 

250 1 

-  !  12.0! NONE 

i  i 

36.5! 

12.2! 

--  ! 

i 

m  1  1 

57!3A36‘ 

52.0! 

20.0! 

8.6! 

800! 

-  1  30.0! NONE 

j  i 

52.02 

22.0! 

6.6! 

! 

-  j  t 

9! 3 A  36! 

36. 5! 

12.0! 

3.9! 

174! 

-  !  12 .0! NONE 

!  ! 

36.5! 

12.0! 

—  ! 

! 

-  i  i 

19*3*36! 

46.0! 

15.1! 

5.2! 

600! 

-  !  20.0*1  NONE 

!  ! 

46.0! 

15.1! 

5.2! 

i 

-  ‘  ! 

8! 3A36! 

33.0! 

12.4! 

5.3! 

174! 

-  !  1S.01N0NE 

!  ! 

38.0! 

13.0! 

—  ! 

1 

-  1  ! 

7 { 3A36 ! 

35.4! 

12.0! 

3.9! 

174! 

-  !  1 S. 0! NONE 

!  ! 

35.4! 

12.01 

—  ! 

1 

-  !  ! 

22I3A36! 

45.6! 

16.8! 

5.6! 

348! 

-  !  18.0! NONE 

!  ! 

45.6! 

16.81 

5.8! 

« 

-  i  i 

40S3A36! 

47.1! 

20.11 

7.4! 

8002 

-  !  30. ol NONE 

!  ! 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

-  !  ! 

22J3A36! 

43.6! 

17.31 

5.8! 

600! 

-  •  18.0! NONE 

!  ! 

43.  ' 

17.3! 

5.8! 

1 

—  i  i 

40  f  3 A  36 ! 

53.  Uf 

20.1! 

6.0! 

800! 

-  i  25. si  NONE 

!  ! 

53.0! 

20.1! 

6.0! 

! 

-  j  i 

5013A36! 

61.0! 

20.3! 

8.6! 

1200! 

-  !  28.0SN0NE 

1  ! 

61.0! 

20.3! 

8.6! 

! 

-  i  i 

338! 4A431 

134.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

675!  11.0! NONE 

!  ! 

134.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  !  • 

338! 4A46I 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

300!  7.0!N0NE 

!  ( 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

“  !  { 

250J4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

300!  7.5! NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  !  ! 

300S4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

300!  7 .5 ! NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  •  ! 

300I4A43! 

110.0! 

28.0! 

6.5! 

300!  7 .5 ! NONE 

!  ! 

110.0! 

28.0! 

1.0! 

i 

-  !  ! 

3002  4A99! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

300!  7.5! NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  J  J 

7514A99! 

60.0! 

28.0! 

5.0! 

75!  6 • 5! NONE 

!  ! 

60.0! 

28.0! 

1.0! 

! 

-  !  ! 

75J4A43! 

60.0! 

28.0! 

5.0! 

-  j 

75!  6. 5 ! NONE 

!  ! 

60.0! 

28.0! 

1.0! 

! 

-  !  J 

30014A43 1 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

300!  7.51  NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  !  I 

300! 4A43J 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

-  | 

350!  8.0! NONE 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  ! 

300S4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  { 

300!  7.01NONE 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  ! 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300!  7.0! NONE 

t  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  I 

100HA43J 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300!  7.0! NONE 

l  ! 

110.0! 

30.01 

1.6! 

J 

-  J  I 

30014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300!  7.0! NONE 

I  I 

110.01 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  ! 

333! 4A43! 

150.0! 

34.0! 

7.0! 

-  | 

800!  9.0! NONE 

{  l 

150.0! 

34.0! 

1.6! 

! 

"  l  J 

530J4A43! 

173.0! 

39.0! 

9.0! 

950!  8.0! NON* 

)  ! 

173.0! 

39.0! 

1.6! 

! 

-  !  I 

300J4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  J 

300!  7 .0! NONE 

!  t 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

) 

-  !  I 

300UA43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  j 

300!  7.0 !  NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0) 

1.6! 

! 

-  1  ! 

30014A43! 

110.01 

30.0! 

6.6! 

300!  7.01NOKE 

1  I 

110.0! 

30.0! 

1.61 

1 

-  !  ! 

300! 4A43) 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300!  7.01N0NE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

> 

-  *  1 

30014A4JJ 

110.0! 

30.0! 

6.61 

300!  7.0] NONE 

!  t 

110.0! 

30.01 

1.61 

! 

-  1  1 

300I4A43I 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  { 

300!  7.0! NONE 

i  i 

110.01 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  1 

300! 4A43J 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

300!  7.0! NONE 

!  i 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

1 

-  !  ! 

-♦ 

-< 

«# 

o 

o 

110.0! 

30.0! 

6.61 

-  j 

300!  7.0! NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  J 

300I4A43J 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  | 

300!  7.0! NONE 

!  ! 

110.01 

30.0! 

1.6! 

! 

-  I  I 

300I4A43! 

120.01 

30.0! 

6.6! 

-  | 

300!  7.01N0NE 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  !  1 

3/014A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

350!  7.0! NONE 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  )  » 

45014*43! 

112.01 

32.0! 

6.6! 

450!  8.0! NONE 

1  i 

112.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

“  !  1 

300MA43! 

110.0J 

30.0! 

6.6! 

300!  9.0! NONE 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6) 

! 

-  !  ) 

300! 4A43I 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  I 

300!  9 .0! NONE 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.61 

( 

-  !  ! 

13S5A71 K 

30.0! 

12.01 

5.2! 

-  | 

13!  7.4 ! HONE 

!  ! 

30.0! 

12.0! 

5.2! 

1 

-  !  1 

33315A71! 

140. 0! 

40.01 

8.6! 

870!  13.0IPUNP 

!  ! 

140.0! 

40.0! 

1.6! 

I 

-  t  ! 

33615A70I 

134.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

675!  11 .0! NONE 

i  t 

134.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  !  I 

45 (SA701 

56.0! 

16.0! 

3.0! 

-  j 

45!  S.StNOME 

!  ! 

56.0! 

16.0! 

1.0! 

! 

-  I  ! 

45 !3 A70 1 

S4.0! 

16.0! 

3.0! 

45!  5.5IN0NE 

!  ! 

54.0! 

16.0! 

1.0! 

! 

-  !  ! 

CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  J0PERATIN6  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  • 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TDJ //////////! 


!  EN6ERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 


!  EE!  LINE-2  !*REBUILT 


27.01N0NE 

! 

! 


!fL  FERNANDINA!  *  1983 

l  BEACH  ! 

!  ! 

!  ! 

!  i 


!TX  ARANSAS  I 

*  1968  • 

I  PASS  ! 

i 

!TX  ARANSAS  ! 

1964  ! 

!  PASS  ! 

! 

!TX  ARANSAS  • 

1974  ! 

!  PASS  ! 

! 

! TX  ARANSAS  ! 

1978  ! 

!  PASS  J 

i 

I TX  ARANSAS  « 

1963  ! 

!  PASS  ! 

] 

! TX  ARANSAS  { 

1952  1 

!  PASS  l 

f 

!TX  ARANSAS  * 

1977  ! 

!  PASS  ! 

• 

ITX  ARANSAS  ! 

1952  ! 

!  PASS  ! 

! 

ITX  ARANSAS  ! 

1951  1 

!  PASS  ! 

i 

I TX  ARANSAS  ‘ 

1951  i 

!  PASS  ! 

! 

f TX  ARANSAS  | 

*  1951  i 

!  PASS  ! 

! 

2 TX  ARANSAS  ! 

1968  l 

!  PASS  ! 

I 

ITX  ARANSAS  ! 

1979  ! 

J  PASS  i 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1966  ! 

!  PASS  { 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1966  ) 

1  PASS  1 

1 

ITX  ARANSAS  | 

1959  ! 

1  PASS  ! 

i 

!TX  CORPUS  ! 

1953  i 

!  CHRIST!  ( 

I 

!TX  ARANSAS  1 

1965  ! 

!  PASS  1 

! 

! TX  ARANSAS  ! 

1966  ! 

!  PASS  * 

! 

•TX  ARANSAS  • 

1966  ! 

!  PASS  * 

i 

ITX  ARANSAS  ! 

1966  *! 

!  PASS  ! 

! 

2 TX  ARANSAS  ! 

1967  ! 

!  PASS  i 

J 

2  TX  ARANSAS  ! 

1968  ! 

!  PASS  ! 

! 

ITX  ARANSAS  J 

1968  ! 

!  PASS  ! 

! 

2TX  ARANSAS  ( 

1969  ! 

»  PASS  ! 

1 

!TX  ARANSAS  ] 

1971  ! 

!  PASS  1 

I 

(TX  ARANSAS  ! 

1972  ! 

!  PASS  l 

I 

2 TX  ARANSAS  ! 

1972  I 

!  PASS  ! 

! 

ITX  ARANSAS  ! 

1973  I 

J  PASS  1 

1 

ITX  ARANSAS  | 

1973  1 

!  PASS  1 

| 

ITX  ARANSAS  ! 

1974  i 

i  PASS  1 

! 

ITX  ARANSAS  | 

1941  1 

!  PASS  { 

| 

1  TX  ARANSAS  | 

1976  1 

!  PASS  ! 

1 

ITX  ARANSAS  t 

1976  l 

!  PASS  1 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1976  * 

!  PASS  ! 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1977  ! 

!  PASS  1 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1976  | 

I  PASS  ! 

! 

ITX  ARANSAS  t 

1977  ! 

J  PASS  { 

i 

ITX  ARANSAS  ! 

1978  1 

!  PASS  i 

1 

!TX  ARANSAS  | 

1978  1 

1  PASS  | 

t 

ITX  ARANSAS  ! 

1978  \ 

1  PASS  ! 

I 

ITX  ARANSAS  1 

1978  5 

!  PASS  1 

! 

ITX  ARANSAS  1 

1979  | 

!  PASS  ! 

! 

ITX  ARANSAS  | 

1979  I 

!  PASS  ! 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

1981  1 

!  PASS  I 

J 

ITX  ARANSAS  | 

1981  1 

!  PASS  ! 

1 

ITX  ARANSAS  1 

1951  1 

J  PASS  } 

I 

ITX  ARANSAS  I 

1958  | 

1  PASS  | 

1 

ITX  ARANSAS  ! 

mi  i 

!  PASS  I 

! 

ITX  ARANSAS  | 

1951  1 

1  PASS  I 

t 

ITX  ARANSAS  ! 

1979  1 

1  PASS  | 

I 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


(37)  RIEDEL  ENVIRONMENTAL  SER1VICES/ 
INC.  ! 


!  IVTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  !CODE!LENGTH*0RDTH 
-! REGIS-! **** !  REG.  !  REG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
!  TON-  SPAGE!  OVER"! OVER" 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


(29)  RIVER  BARGE  SYSTEMS/  INC!. 


LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT*  POWER 


NO  317 

*280155 

1  898! 5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1000! 

17.911  DIESEL 

PUMP 

•OR  PORTLAND 

i 

1959 

i 

i 

i  i  i 

1  !  1 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

2.2! 

i 

i 

» 

j 

! 

! 

! 

i 

(37)  RIEDEL  INT* L/  INC. 

i 

i 

i  i  i 

■  ;  i 

i 

t 

; 

t 

i 

i 

i 

j 

j 

2 

t 

i 

2 

2 

FRIENDSHIP 

! 270206 

1  105 13A  36  * 

94.9! 

23.0! 

10.1! 

450! 

-  » 

30.0! NONE 

ioR  PORTLAND 

1926 

j 

!  1  1 

95.0! 

23.0! 

10.1! 

t 

-  ! 

; 

i 

ROYAL 

‘512597 

1  1613A36! 

46.1! 

14.0! 

4.4! 

300' 

-  » 

17.1! NONE 

•OR  PORTLAND 

1967 

i 

1  1  1 

46.1! 

14.0! 

4.4! 

a 

-  2 

! 

2 

SEA  MULE 

! 270756 

1  2213A36! 

36.3! 

14. C! 

3.0! 

380! 

< 

11.0! NONE 

! OR  PORTLAND 

1945 

i 

i  i  i 

36.3! 

14.0! 

3.0! 

i 

i 

j 

WILLAMETTE  CHARGER 

i  - - 

1  2113A02! 

42.4! 

12.0! 

4.1  ! 

220! 

-  » 

13.0 ! NONE 

! OR  PORTLAND 

1953 

• 

1  1  1 

46.11 

12.1! 

1.1! 

i 

-  2 

■ 

! 

WILLAMETTE  HUSTLER 

1501682 

1  2013A02! 

47.2! 

13.8! 

4.5! 

330! 

-  2 

16.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

* 

1965 

i 

1  1  1 

48.0! 

14.0! 

4.5! 

i 

-  j 

* 

• 

WILLAMETTE  RASCAL 

1281928 

!  513A02! 

29.0! 

9.5! 

4.5! 

165! 

-  | 

10.0 ! NONE 

!  OR  PORTLAND 

1952 

i 

!  !  1 

29.0! 

9.5! 

4.5! 

! 

-  » 

1 

« 

WILLAMETTE  ROUGHNECK 

1287656 

1  2213A02! 

51.91 

14.0! 

4.5! 

330! 

-  » 

18.01  NONE 

S  OR  PORTLAND 

ft 

1965 

i 

i  j  ; 

52.0! 

14.0! 

4.5! 

* 

-  * 

i 

t 

WILLAMETTE  ROUSTABOUT 

1230629 

!  513A02! 

36.0! 

11.0! 

3.8! 

220! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 

ioR  PORTLAND 

1951 

1 

i  ;  i 

43.0! 

11.5! 

3.8! 

! 

-  • 

! 

! 

WILLAMETTE  RUSTLER 

1255864 

j  21  f  3  A  02  { 

46.1! 

14.0! 

5.0! 

330! 

-  ! 

18.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

1943 

1 

i  ;  j 

50.0! 

14.0! 

5.0! 

2 

! 

2 

! 

BARGE  410 

1265793 

1  30UA43i 

75.0! 

26.0! 

3.5! 

-  ! 

70! 

-4  .oi  NOME 

! OR  PORTLAND 

1957 

j 

1  1  ! 

75.0! 

26.0! 

1.0! 

2 

-  | 

! 

! 

MUD  CAT 

1276134 

1  94014A46! 

168.1! 

43.1! 

14.0! 

-  J 

1500! 

27.0!N0H€ 

•OR  PORTLAND 

1958 

1 

1  1  1 

168.1! 

43.1! 

3.8! 

2 

-  ! 

! 

! 

MUD  HOG 

1276135 

!  94014A46! 

168.1! 

43.1! 

14.0! 

-  * 

1500! 

27.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

1958 

1 

1  1  ! 

148.1! 

43.1! 

3.8! 

i 

-  ! 

2 

! 

NO.  318 

1  - 

1  105314A461 

180.0! 

54.1! 

6.6! 

-  ! 

1200! 

12.0! HOME 

•OR  PORTLAND 

1981 

1 

1  1  1 

—  ! 

--  ! 

1.9! 

i 

-  • 

2 

! 

PRINCESS  CHRISTINA 

1507270 

‘  56414F43! 

150.0! 

42.0! 

11.4! 

-  * 

1410! 

12.5! NONE 

•OR  PORTLAND 

1966 

! 

1  1  ! 

150.0! 

42.0! 

3.01 

t 

-  » 

i 

j 

SAND  HOG  III 

1515666 

1  58414A46! 

160.0! 

42.0! 

7.9! 

-  ! 

1800! 

12.O1N0NE 

•OR  PORTLAND 

1968 

i 

1  11 

180.0! 

42.0! 

1.4! 

! 

-  J 

j 

j 

UTB  202 

1570860 

1  43714A46! 

201.7! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

14.0! DAVIT 

•OR  PORTLANO 

ft 

1962 

i 

1  1  1 

201.7! 

35.0! 

2.5! 

j 

-  2 

2 

2 

WTB  303 

1293618 

1  37014A46! 

140.0! 

40.0! 

7.5! 

•  i 

600! 

10. 0 !  DAVIT 

•OR  PORTLANO 

ft 

1965 

; 

!  !  ! 

140.0! 

40.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

; 

i 

UTB  313 

1284824 

1  90014  .46! 

159.9! 

50.5! 

12.5! 

i 

1500! 

17.0! NONE 

•OR  PORTLAND 

1942 

1 

1  1  1 

159.9! 

50.5! 

3.01 

; 

-  • 

; 

! 

WTB  405 

1175000 

1  59014A46! 

174.5! 

39.5! 

10.0! 

-  i 

1220! 

10.0! NONE 

! OR  PORTLAND 

1943 

i 

1  1  1 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

; 

WTB  407 

1290565 

1  50014A46! 

105.0! 

29.1! 

9.0! 

-  ! 

500! 

9.0! DAVIT 

! OR  PORTLAND 

ft 

1966 

1 

1  I  1 

105.0! 

29.1! 

2.5! 

! 

-  i 

i 

; 

WTB  408 

1290566 

i  50014A46! 

105.0! 

29.1! 

9.0! 

-  I 

500! 

9,oj  DAVIT 

•0*  PORTLAND 

ft 

1966 

1 

1  1  1 

105.0! 

29.1! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTB  414 

j  - 

!  55014A43! 

104.0! 

29.0! 

9.5! 

-  * 

600! 

9*0! NOME 

! OR  PORTLAND 

1953 

1 

1  i  1 

104.0! 

29.0! 

3.2! 

i 

-  j 

! 

* 

PACIFIC 

1599561 

1  187015A71! 

230.0! 

60.0! 

16.0! 

-  ! 

4200*! 

10.012  DOOMS. 

2 

! OR  PORTLANO 

1978 

t 

\ 

1  1  ! 

!  1  ! 

230.0! 

! 

60.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! DIESEL  PUMPS 
! 

! 

! 

(38)  RITCHIE  TRANSPORTATION 

i 

cio./ 

1  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

i 

!  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

TOTEM  II 

1607965 

1  9913A35! 

67.9! 

22.2! 

3.0! 

8001 

5! 

25 .0! NONE 

1AK  WRANGU.L 

1979 

1 

1  1  1 

67.9! 

22.2! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISKUT 

1656065 

!  37514A46! 

120.0! 

40.0! 

5.01 

! 

350! 

6.5! NONE 

! AK  WRANGELL 

1983 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

120.0! 

! 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

(07)  RIVER  ASSOCIATES 

! 

1 

!  1  ( 

!  2  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

I 

I 

t 

ANNIE  L. 

•237308 

!  3012A20! 

54.0! 

16.01 

7.6! 

330! 

426! 

20.011  3"  PUMP 

iPA  PHILADEL- 

1938 

1 

1  1  ( 

54.0! 

18.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I  PHZA 

ELIZABETH 

1271974 

1  3213A36I 

61.0! 

17.1! 

6.0! 

4091 

-  ! 

25.0 ! NONE 

IPA  PHILADEL- 

1937 

! 

!  1  ! 

61.5! 

18.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

!  PHIA 

ELLA 

1236488 

1  33! 3  A  36  1 

78.0! 

19.0! 

8.6! 

800! 

-  j 

30. 0! NONE 

IPA  PHILADEL- 

1937 

» 

!  1  1 

81.5! 

19.5! 

8.6! 

! 

-  » 

! 

!  PHIA 

L.  BANKS 

1270520 

1  22215A70! 

124.11 

24.1! 

7.7! 

! 

50oi 

38.016  DIESEL 

PUMP 

IPA  PHILADEL- 

1955 

! 

! 

!  !  ! 

I  !  ! 

124.1! 

t 

24.1! 

! 

1.6! 

! 

I 

! 

-  ! 

2 

! 

2 

!  PHIA 

! 

(13)  RIVE*  BARGE 

! 

t 

1  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

» 

1 

i 

! 

i 

! 

I 

! 

BH  59 

1279725 

1  798I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6! NONE 

IKY  PADUCAH 

1959 

! 

1  1  5 

195.01 

35.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

1 

CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

!  EST  *  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCI  BASE  !  YEAR  * 
////////!  POINT  !  LINE-1  S AO!  LX.*JE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  !  (LI6HT) !//////////////// !TO! ////////// !  OR  ! 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE9UILT! 


676I4A4S! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1700! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

I 

905 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1645! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1977 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

1 

I 

! 

752UA41! 

195.0! 

35.0! 

12.01 

- 

! 

1456! 

19.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

7S2UA41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

14561 

19.01NONE 

JMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

917I4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1639! 

17.21  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

917I4A46! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1639! 

17.21N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

91714A46! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

16451 

17.1 1N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1977 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

907I4A46! 

195.0! 

35.0' 

9.5! 

- 

! 

907! 

19.1IN0NE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

I960 

1  ! 

195.0! 

35. C 

-.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

950I4A41 1 

200.01 

35.0* 

2.0! 

- 

! 

2078! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

950I4A41 | 

200.0! 

35. 0! 

12.0! 

- 

! 

2076! 

20. 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

198! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

950I4A41 t 

200.01 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

2078! 

20.0! NONE 

JMO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.S! 

i 

-  ! 

! 

| 

1 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

14981 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

676I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1496! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

i 

! 

I 

951I4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

I 

1500! 

1 6. 5 1  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972 

I  I 

200.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

9S1I4A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.5 !  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1972 

I  I 

200.1! 

35.11 

1.51 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

TA0L 


733 


ENGR! 

BIST! 

OPERATOR 

i 

i  NET 

! VTCC ! 
1  CODE  J 

1  COAST 

1  TER 

i  SEE! 

VESSEL 

NAHE  AND  NUNBER 

!  guard 

!  NUMBER 

!  TON- 
!  NAGE 

! PA6E! 
!  IV  1 

(03)  RIVER  BOAT  CRUISES 
NIGHTINGALE  II 


(29)  RIVER  CARRIERS 
LADY  BARBARA 


268197 


553021 


DIMENSIONS 
LENGTH! BROTH 
REG.  I  REG. 
//////!///// 
OVER-! OVER¬ 
ALL  5  ALL 


! 
! 
! 

59.0! 

64.5! 

! 

! 

! 

255.0! 

255.0! 

j 

i 


14.0 

16.0 


48.1 

48.1 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

EO  ! 

mm  horse 

LI6HT! • POWER 


! 


(29)  RIVER 

BARGE  SYSTEMS,  INC!. 

! 

! 

• 

! 

! 

» 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

! 

i 

i 

! 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

JG  1101 

1 

!  937 

! 

4A41! 

195.0*1 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1739! 

20. 0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

! 

J  6  1102 

t  - 

!  937 

j 

4  A  41  • 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1739! 

20. 0  SHONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

j 

; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

JG  1103 

i  - 

j  937 

i 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1739! 

20.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

j 

; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

» 

JG  1104 

;  _ _ 

!  937 

i 

4  A  4 1 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1739! 

20.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

2 

i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

» 

! 

JG  1105 

i  - 

!  937 

i 

4A41  • 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1739! 

20.0 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

i 

t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

JG  11068 

•636621 

!  952 

» 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1895! 

20.0 {NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1931 

! 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

* 

•  i 

j 

J 

< 

J  6  1107B 

i  - - 

1  952 

2 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

1 2-08 

-  • 

1895*! 

20.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  *! 

1981 

; 

i 

• 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  j 

i 

! 

t 

J6  1 1088 

! 636623 

!  952 

i 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  5 

1895! 

20.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  j 

1981 

j 

i 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

i 

t 

! 

JG  11098 

•636624 

!  952 

2 

4A41  • 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1895! 

20.0INONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

i 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

J  6  11106 

! 636625 

j  952 

1 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1895! 

20.0! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

2 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  i 

i 

1 

! 

K  408 

! 588698 

•  700 

i 

4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

1S.fi  NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

i 

i 

* 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  » 

1 

1 

j 

knn  ioi e 

! 614067 

1  729 

i 

4A46! 

200.02 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1885! 

1 9.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

i 

i 

i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

• 

-  i 

i 

j 

! 

KHH  1028 

•614068 

•  729 

! 

4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

1885! 

19.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

; 

! 

; 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

•  1 

i 

! 

i 

KHH  1038 

•614069 

!  729 

! 

4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1885! 

19.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

i 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  i 

! 

! 

! 

KNN  1060 

i  - 

1  729 

» 

44461 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1779! 

1 9.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

; 

f 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

»  ! 

! 

! 

1 

KNH  2039 

;  ...... 

1  729 

; 

4446! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1779! 

19.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  5 

1981 

j 

i 

1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

2 

KNN  3008 

1638814 

!  1065 

2 

4446  1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1768! 

19.0! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

! 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

i 

l 

{ 

KNN  3028 

1642231 

1  1065 

I 

4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1768! 

19.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

1 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

t 

KNN  3050 

1639517 

«  1065 

2 

4  A  46  i 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1768! 

19.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

! 

i 

j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

I 

KNN  4008 

j  - 

1  73( 

i 

4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

12.01 

•  ! 

1500! 

17.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  • 

1 

! 

J 

KNN  4018 

i  ...... 

!  73C 

i 

4A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1500! 

17.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

i 

« 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

i 

! 

l 

KNN  4030 

j  - 

i  73C 

! 

44  46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1500! 

17.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

i 

j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

LA#  158 

2  - 

1  95C 

i 

4A41  j 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  • 

1889! 

20.0 {NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1977 

! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

LAA  1168 

1  948 

! 

4A41* 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1864! 

20.0 ! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1977 

i 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

.5! 

-  ! 

! 

! 

; 

HEM  2049 

1593422 

•  938 

i 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1668! 

18. 4 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  i 

1978 

! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

1 

HEN  2058 

•593423 

1  938 

! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1668! 

16.4! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

•  t 

! 

! 

! 

HEN  2326L 

•615327 

i  917 

! 

4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1647! 

16. 9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!. 

! 

NEK  233BL 

1615328 

!  917 

! 

4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1647* 

16.9! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1-5! 

-  | 

! 

! 

! 

MEN  234BL 

•615411 

!  917 

! 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1647! 

16.9! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

! 

5 

200.0! 

35. OJ 

1.5! 

36! 

! 

i 

• 

HW  11728 

1637230 

1  964 

! 

4A41  1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1768! 

19.0! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6« 

a  I 

i 

! 

! 

HV  1 1730 

•637231 

!  964! 

4A41  1 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

T766! 

19.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HV  13910 

1642148 

1  964! 

4A411 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1768! 

19-oinon: 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

! 

2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

I 

! 

PC  101 

1604682 

!  1009! 

4A41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1636! 

19.31K0XE 

INC 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

{ 

2 

j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

PN  126 

j  61  3534 

!  1009 

j 

4A41  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19.2 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

! 

i 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

! 

RF  3450 

1578199 

!  912 

! 

4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639! 

17  MNONE 

iNS 

GREENVILLE! 

1975 

; 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

1 

! 

RF*  3470 

i 578224 

!  917! 

4A46 1 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1639! 

17.2 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

! 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

» 

! 

RF  3509 

1578278 

!  917 

! 

4  A  4  6 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639  j 

1T.2IH0NE 

!MS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

! 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

i 

! 

RF  351B 

1578279 

!  9171 

4  A  46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.21N0KE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

! 

i 

1 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

1 

«R  2148 

1599822 

!  941 

1 

4A41  { 

200.0) 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1639! 

17. 3! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

l 

l 

I 

! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

T  240 

!  — — 

1  7001 

4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1521! 

19.01  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

i 

! 

j 

1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TAN  7901 

•614893 

i  675 

i 

44461 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1600! 

1 6. 4! HONE 

INO 

ST. 

LOUIS  I 

1979 

j 

1 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  » 

i 

1 

I 

! 

J 

! 

4.2! 

3.6! 

! 


8.5! 

8.5! 

! 

! 


(29) 

RIVER  CEHENT  CO. 

!  !  !  !  ! 

i 

j 

j 

2 

! 

I 

! 

KCC 

100 

j  -  j  1535! 44  48!  --  ! 

!  1  !  !  195.0! 

—  i 

50.0! 

10.0! 

2.7! 

• 

i 

i 

2000) 

20.01CEHENT 

! 

PUMPS 

INO 

! 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1964 

RCC 

200 

j  — - -  1  26031  4a48!  —  ! 

!  !  !  1  295.0! 

—  ! 
30.0! 

10.0! 

2.21 

! 

; 

o 

o 

<■*  1 

24.01CENENT 

! 

PUMPS 

INO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1964 

RCC 

201 

j  -  j  2603!  4A4B!  —  1 

!  !  1  !  295.0! 

—  ) 
50.0! 

10.0! 

2.2! 

i 

! 

3200! 

a  I 

24.0ICENENT 

J 

PUMPS 

INO 

i 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1964 

RCC 

202 

j  ......  j  2603! 4A43!  —  ! 

!  !  !  !  295.0! 

—  ! 
50.0! 

10.0! 

2.0! 

! 

1 

3200! 

-  ! 

24.0JCENENT 

! 

PUMPS 

iNO 

! 

ST. 

LOUIS  * 

! 

1968 

RCC 

203 

j  - — -  |  26031 4A48!  —  ! 

!  !  !  !  295.0! 

—  1 

50.0! 

10.01 

2.0! 

! 

! 

3200! 

-  ! 

24.01  CEMENT 
■ 

PUHfS 

!H0 

i 

ST. 

LOUIS  ! 

; 

1973 

RCC 

204 

1  -  1  2540! 4A48!  295.0! 

!  !  !  I  295.0! 

50.0! 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

** 

! 

1 

33001 
-  ! 

23.0*1  CEHENT 
! 

PUMPS 

i  no 
! 

ST. 

LOUIS  i 
{ 

1978 

RCC 

250 

j  -  j  2S40I4A48!  —  ! 

!  1  t  1  268.0! 

—  1 
50.0! 

10.0! 

2.0! 

! 

! 

3300! 

-  ! 

25.0! CEMENT 
! 

PUMPS 

INO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1967 

CAPACITY 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

mnuutmm 

LINE-2 


VESSEL! 
S  {OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TO!//////////! 


! 

! 

YEAR  f 
BUILT  ! 
OR  ! 


EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


NY  CLIFTON 
PARK 


! 
! 
! 
! 
! 
i 

i 

! 

NO  ST.  LOUIS  ! 

I 


! 

! 

! 

1973  ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG»! 

DIST1 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


!  iVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

]  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  f 

!  REGIS"!**** !  RE6.  I  REG*!  LOAD-*! 
!  TER  1  SEE !//////!/////!  £0  ! 


! CAPACITY !  HIGH-  ! 
f  !  EST  ! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 
! ////////!  POINT  ! 


1  V  £  S  S  £  L  ! 

CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

IQUIPHENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  !A0!  LINE-1  I 


!  TON-  ! PAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) ! /////////////7//!TD! ////////// f 


YEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 


!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LI6HT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

!  EE 

LXME-2 

•REBUILT! 

(29)  RIVER  CEMENT  CO. 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  1  ( 

1  l  i 

1 

i 

i 

t 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

i  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

ACC  251 

i  ...... 

!  2540! 4A48 ! 

! 

—  ! 

10.0! 

—  2 

3300! 

25.0! CEMENT  PUMPS 

!H0 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

!  !  1 

268.0! 

50.0! 

1.91 

i 

-  i 

i 

i 

RCC  300 

1521548 

!  131614A46! 

—  ! 

—  ! 

9.01 

-  i 

1200! 

31 .0! PNEUMATIC  SYSTEM  1  NO 

ST.  LOUIS 

1969  i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

j 

-  ! 

! 

j 

RCC  400 

!  93614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1517! 

16.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1972  ! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

• 

-  ; 

2 

! 

RCC  501 

!  125014A43! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

i 

800! 

22.0*  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

1944  ! 

1  ♦  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

l 

1 

RCC  503 

I  125014A48I 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

-  ! 

800! 

22-0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1944  » 

1  (  i 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

2 

-  i 

i 

! 

RCC  505 

1542244 

!  254014A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1100! 

22.0!  DRAG  CONVEYOR 

( 

•NO 

ST.  LOUIS 

1950  ! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! CEMENT  PUMP 

! 

RCC  506 

1542245 

!  25401 4A48! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

-  ! 

1100! 

22.0! DRAG  CONVEYOR 

t 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1950  J 

1  1  1 

1  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

{CEMENT  PUMP 
! 

2 

i 

(16)  RIVER  CITY 

INDUSTRIES 

!  1  ! 

!  1  1 

f 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

i 

ALA-MISS 

! 292144 

1  2413A36! 

33.2! 

15.0! 

7.0! 

250! 

-  ! 

23.5! NONE 

!  At 

DEMOPOLIS 

1965  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

33.2! 

« 

15.0! 

! 

7.0! 

• 

2 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

(52)  R iv£r  cirr 

MARINE 

! 

SERVICU/  INC. 

1  f  1 

1  1  1 

i 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

! 

1 

! 

FT  2 

1513662 

i  86015A701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  I 

1400! 

17.0! DIESEL  PUMP 

1  LA 

BATON 

1968  ! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

« 

ROUGE 

! 

FT  22 

1523104 

1  79515A70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  ! 

1400! 

17.0  j DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

1970  ! 

j 

1  1  ! 

1  !  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1.6! 

! 

i 

-  ! 
j 

! 

! 

ROUGE 

! 

! 

(20)  RIVER  CITY 
OLD  GLORY 

TOURS 

j 

1236600 

i  1  i 

1  !  1 

1  37 1 3  A  36 1 

! 

! 

67.0! 

1 

! 

17.0! 

j 

i 

4.5! 

i 

! 

400! 

i 

i 

1 

! 

24.5! NONE 

JWV 

PARKERS- 

! 

1 

1939  ! 

!  !  ! 

67.0! 

17.0! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

BURG 

I 

SHEILA  D 

1237829 

!  -  13A36! 

65.0! 

16. C! 

4.0! 

2501 

-  j 

20.0! 

JWV 

PARKERS- 

1935  1 

1  1  1 

85.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

! 

BURG 

! 

CITY  Of  PARKERSBURG 

1598061 

!  —  14A99J 

80.0! 

30.0! 

3.0! 

! 

50! 

6.0! NONE 

!  WV 

PARKERS- 

1978  1 

i 

!  i  1 

1  1  ! 

80.0! 

! 

30.0! 

t 

1.0! 

j 

; 

i 

100! 

! 

t 

! 

BURG 

! 

I 

(32)  RIVER  CITY 

TOWING 

! 

SERVICES/ 

1  1  ! 

I  i  j 

! 

! 

1 

2 

t 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

2 

1 

i 

! 

! 

INC. 

1 

1  1  ! 

i 

! 

! 

( 

1 

i 

« 

RCT  1 

•551975 

!  773I5A70! 

195.  oi 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1611 ! 

1».0!0IE$EL  PUHP 

!LA 

BATON 

1973  i 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

j 

ROUGE 

! 

RCT  101 

1599085 

!  8031 5A70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.5! DIESEL  PUMP 

!  L  A 

BATON 

1978  • 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  J 

! 

ROUGE 

! 

RCT  102 

1599304 

!  808 ! 5 a70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14. 5! DIESEL  PUMP 

(LA 

BATON 

1978  ! 

! 

1  !  1 

175.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  l 

! 

ROUGE 

1 

RCT  103 

1601529 

1  808 !  5  470 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1400! 

15.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

BATON 

1978  l 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

ROUGE 

! 

RCT  104 

1624051 

1  76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

10072! 

1 5.0! D I 8SEL  PUMP 

ILA 

OATON 

1980  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

ROUGE 

1 

RCT  105 

1297173 

!  8331SA70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

14. 0! DIESEL  PUMP 

1LA 

BATON 

1964  1 

l 

1 

1  !  ! 

1  1  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

ROUGE 

! 

! 

! 

(23)  RIVER  ENTERTAINMENT,  INC!. 

!  !  1 

1  1  1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

BETSY  ANN 

1241046 

1  93  1 1  A 1 6 1 

86.5! 

22.5! 

8.0! 

300! 

34.0J  NONE 

ML 

CHICAGO 

1976  1 

1  t  ! 

!  !  1 

110.0! 

! 

22.5! 

! 

8.0! 

! 

I 

! 

209! 

! 

! 

! 

! 

J 

(31)  RIVER  EQUIPMENT  COMPANY 

1  !  1 

1  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

CHRISTINE 

1541244 

!  5213A36! 

45.6! 

22.0! 

6.4! 

1000! 

-  j 

29.0! NONE 

!AR 

BENTON 

1972  J 

1  1  1 

45.6! 

22.0! 

5.4! 

! 

! 

1 

AYERS  1012 

1  50014A431 

150.0! 

32.0! 

6.3! 

-  I 

563! 

6 . 0 1  NONE 

!  AR 

QENTON 

1975  1 

I  1  1 

150.0! 

32.0! 

2.9! 

! 

! 

1 

AYERS  1013 

1  50014A43! 

150.0! 

32.0! 

6.3! 

! 

563! 

8.0 l NONE 

JAR 

BENTON 

1975  1 

!  1  I 

150.0! 

32.0! 

2.9! 

! 

-  | 

( 

! 

GD  151 

1272804 

1  430! 4  A  43 l 

150.0! 

32.0! 

8.1! 

1 

475! 

6.0! NONE 

I  AR 

BENTON 

1972  1 

!  1  1 

150.0! 

32.0! 

2.2! 

1 

; 

l 

jcrrooAT  1600 

1  —  14A46I 

195.0! 

35.0! 

10.01 

-  ! 

10.0! NONE 

I  AR 

BENTON 

—  ! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

—  ! 

I 

-  J 

! 

1 

J  Iff BOAT  1611 

1  —  14A46! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  ! 

10.01  HONE 

!  AR 

BENTON 

—  ! 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

—  1 

I 

-  l 

! 

1 

OV  1 

1541644 

]  637 144461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

10.0! NONE 

!  AR 

DENTON 

1971  ! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

OV  2 

1541645 

1  637! 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  t 

1400! 

10.0 1  NONE 

1  AR 

BENTON 

1971  | 

1  !  1 

!  !  1 

195.01 

I 

35.0! 

1 

2.01 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  RIVER  EXCURSIONS/ 

INC. 

1  l  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

JULIE  n.  ouauoui 

II 

1283672 

1  401U161 

96.01 

31.0! 

2.7! 

400! 

-  ! 

32 .0 ! NONE 

MA 

BURLINGTON 

1960  I 

I  !  1 

!  1  I 

96.0! 

1 

31.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

4001 

1 

! 

! 

! 

! 

(16)  RIVER  rLCCTS/  INC 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

DIV.  OF  MIDLAND 

ENTERPRISES 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

» 

I 

1 

decry  SUE 

1567330 

1  51I3A36! 

51.51 

20.1! 

3.21 

8001 

19.4 ! NONE 

ML 

CAIRO 

1977  ! 

! 

1  1  1 

51.51 

20.1! 

3.2! 

1 

1 

| 

CREE 

1264740 

1  101 3  A  36 1 

54.01 

16.51 

4.6! 

750! 

22.0! NONE 

ML 

CAIRO 

1952  t 

1 

1  1  1 

34.0! 

16.5! 

4.61 

| 

! 

! 

HARM  9RINDELL 

1631130 

1  1101  3  A  36 1 

61.2! 

26.0! 

8.6! 

1350! 

36. 7 1  HONE 

ML 

CAIRO 

1°81  1 

1 

1  1  1 

65.0! 

26.1! 

8.6! 

! 

! 

1 

SATURN 

1239015 

!  52 1 3436! 

70.0! 

18.5! 

7.0! 

1500! 

-  1 

16.01  NONE 

tIL 

CAIRO 

•  1972  ! 

1 

i  1  l 

70.01 

16.5! 

7.01 

I 

1 

1 

TOM  THUMB 

1261648 

1  713A3A1 

35.0! 

10.5! 

4.0! 

350! 

24.31  NONE 

ML 

CAIRO 

1951  ! 

1 

1  1  1 

35.0! 

10.5! 

4.0! 

| 

-  j 

! 

! 

WILLIAM  KIMBLE 

1291565 

1  53! 3A  341 

36.31 

22.1! 

3.71 

350! 

-  | 

27.6! NONE 

ML 

CAIRO 

1963  ! 

! 

1  !  1 

56.3! 

22.1! 

3.71 

| 

-  ! 

I 

1 

CHOTIN  1310 

1513932 

!  80015A701 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1475! 

1 8. 2  1  PUMPS 

ML 

CAIRO 

1968  1 

I 

1  1  ! 

195.11 

35.11 

1.2! 

1 

! 

! 

CHOTIN  151 0* 

1500318 

1  39415A70J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16411 

16.JIPUHPS 

1  XL 

CAIRO 

1965  1 

I 

1  1  I 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

! 

J 

FT  1 

1517003 

1  79515A70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1475! 

18.21  PUMPS 

ML 

CAIRO 

1968  1 

! 

1  1  1 

195.11 

35.11 

1.2! 

1 

! 

! 

FT  2 

1517004 

!  795I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1475! 

16.21  PUMPS 

ML 

CAIRO 

1968  ! 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.2! 

I 

1 

! 

FT  3 

1517005 

1  7951 3  A  70 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1475! 

1 8. 2! PUMPS 

ML 

CAIRO 

1968  ! 

l 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.2! 

! 

-  ! 

| 

2 

ME  6 

1516072 

1  80615A70! 

200.0! 

33.0! 

9.01 

-  1 

1469! 

16.0! NONE 

ML 

CAIRO 

1969  f 

1 

i  !  I 

200.0! 

33.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

t 

!  !  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 
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ENGR! 

!  1VTCCS 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

ICAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

0XST1  OPERATOR 

1  NET  1C0DEILENSTH! 

BRDTH! 

! 

i 

j 

EST  !  CAR60  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

• 

REG. ! 

CARGO  ! 

YE  aR 

!  COAST 

*  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO 

LINE-1  I 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

•  TON-  1PAGE! 

OVER-* 

OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// ! 

OR 

2 

!  NUHBER 

1  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

•  LL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE 

LINE-2  ! 

•REBUILT* 

(18)  RIVER  FLEETS,  INC. 

*  i  i 

!  !  ! 

i  !  1 

f 

i 

t 

! 

i 

j 

i 

i 

j 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

; 

; 

2 

2 

DIV.  OF  HIDLAND  ENTERPfl 

!  SES 

i  i  i 

i 

i 

j 

j 

i 

; 

i 

(continued: 

i  i  i 

i 

! 

« 

< 

• 

i 

i 

; 

HE  7 

1516073 

1  60615A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  ; 

1469! 

1 6 . 0 ! NONE 

8  XL 

CAIRO  ! 

1969 

i  i  < 

i  i 

200.0! 

i 

35.0! 

i 

1.9! 

i 

j 

i 

-  i 

i 

i 

! 

2 

i 

(32)  RIVER  PARISHES  CO.,  INC. 

«  i 

i  i 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

! 

1 

j 

1 

2 

! 

2 

ASCENSION 

*218104 

20313A36! 

112.2! 

26. 5i 

13.0! 

2000! 

_  i 

30. oi NONE 

•LA 

LUTCHER  ! 

1973 

1  1 

116.0! 

28.0! 

11.0! 

! 

.  j 

J 

2 

BATON  ROUGE 

! 251 243 

6013A36! 

88.8! 

22.0! 

11.0! 

2000! 

_  i 

30.0! NONE 

!LA 

LUTCJJER  ! 

1946 

;  j 

90.4! 

23.0! 

9.2! 

i 

-  ! 

i 

j 

IBERVILLE 

! 2555  71 

92!3A36i 

88.4! 

22.0! 

11.0! 

2000! 

-  i 

30.0 ! NONE 

!LA 

CONVENT  • 

1948 

!  ! 

90.0! 

23.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

2 

i 

JEFFERSON 

‘270099 

96J3A36! 

81.4! 

24.0! 

10.0! 

1200! 

-  I 

25.0! NONE 

Ila 

LUTCHER  ! 

1955 

1  i 

85.01 

25.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

ST.  CHARLES 

1251285 

52I3A36! 

78.9! 

23.0! 

10.0! 

1750! 

-  ! 

25 .0! NONE 

f  LA 

CONVENT  ! 

1976 

2 

1  1 

85.01 

24.0! 

8.0! 

t 

-  J 

! 

2 

ST.  JANES 

1228457 

12513A36! 

116.5! 

28.0! 

16.0! 

2400! 

-  ) 

40.0! NONE 

!LA 

CONVENT  ! 

1929 

1  1 

125.0! 

28.01 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ST.  JOHN 

1272543 

1 06! 3A36  l 

84.0! 

26.0! 

9.2! 

2150! 

-  ! 

30. 0 ! NONE 

!L  A 

CONVENT  ! 

•  1980 

1  ! 

!  ! 

34.0! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

! 

t 

i 

-  i 

! 

t 

! 

! 

! 

(32)  RIVER  PRODUCTS#  INC. 

| 

I  ! 

1  ! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

» 

i 

t 

! 

CHS  20 

1273869 

1 50 14A43 J 

85.0! 

26.0! 

6.3! 

-  | 

260! 

22. oj  NONE 

!la 

RIVER  ! 

1957 

1  1 

1  ! 

85.0! 

! 

26.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

.  i 

i 

i 

RIDGE  ! 

2 

(21)  RIVER  SALVAGE  COMPANY, 

INC. 

!  ! 

i  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

ANNA  S 

1265668 

75I3AJ5! 

82.0! 

22.0! 

7.0! 

1040! 

-  ! 

35.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

*  1987 

1  1 

82.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

SAH  S 

1280620 

5013A35! 

73.0! 

17.0! 

3.5! 

520! 

-  1 

23 . 0  J  NONE 

*!PA 

PITTSBURGH! 

•  1985 

1  ! 

73.0! 

17.01 

3.01 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  27 

42914A40! 

! 

-  ! 

9.0! 

850! 

1 4. 8 ! NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1989 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

RS  84 

1529344 

428! 4A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  J 

930! 

1 0.7 ! NONE 

!pa 

PITTSBURGH! 

1970 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

2 

RS  90 

21514A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1018! 

15. 6! NONE 

!  PA 

Pittsburgh! 

1953 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

RS  92 

1 90J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1043! 

1 4. 8 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

RS  94 

1 90I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1043! 

14.8! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

1  1 

!  1 

175.0! 

! 

26.0! 

1 

1.6! 

! 

! 

! 

-  * 

! 

! 

( 

! 

! 

(21)  RIVER  TRANSPORT  SERVICES 

1  CO. 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

J 

! 

DONNA  LEE 

1270729 

281JA36! 

45.3! 

15.1! 

4.0! 

410! 

-  ! 

21  .1 (NONE 

IPA 

GLASSPORT  ! 

1955 

!  f 

!  1 

45.3! 

! 

15.1! 

I 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

» 

! 

! 

(29)  RIVER  TRANSPORTATION  ASS 
II 

RTA  4 

1 OC IATES 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

t 

! 

! 

1295677 

83614A40I 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

1400! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  I 

1964 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ) 

! 

! 

RTA  8 

1549858 

73314A41! 

200.0! 

35.01 

10.7! 

1651! 

16. 91  NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

RTA  9 

1549862 

73414A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1651! 

16.9! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ( 

1973 

i  1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  RIVER  WARRIOR,  INC. 

RIVER  WARRIOR 

1536661 

1  1 

!  ! 

146I3A36! 

1 

l 

79.0! 

! 

1 

30.0! 

I 

! 

8.0! 

1 

* 

1800! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

38.01  NONE 

Ila 

! 

! 

NEW  ! 

1971 

!  1 

!  1 

85.0! 

1 

30.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  I 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(27)  RXVERBOATS  AMERICA,  INC. 
LACROSSE  QUEEN  IV 

1669781 

!  1 

1  ! 

2711A11! 

! 

! 

64.0! 

! 

20.0! 

1 

I 

2.7! 

I 

1 

116! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

32.0! NONE 

!wi 

! 

! 

LACROSSE  ! 

1984 

1  ! 

1  1 

100.0! 

! 

20.0! 

! 

2.3! 

! 

! 

! 

150! 

! 

! 

* 

1 

! 

(17)  RIVER0OATS,  INC. 

MS  12 

1  ! 

!  t 

1 2014A43! 

i 

i 

120. oi 

1 

I 

30.01 

! 

! 

8.0! 

! 

I 

) 

! 

700! 

! 

8.0! NONE 

!TN 

! 

! 

CHATTANOO-! 

1959 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

1 

GA  ! 

RIVER  QUEEN 

1699243 

8316A16! 

93.5! 

32.0! 

3.5! 

500! 

-  1 

37.01  NONE 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1986 

1  ( 

!  ! 

93.51 

32.0! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

550! 

! 

1 

! 

! 

! 

(35)  RIVERCITY,  U.  S.  A. 
MISSOURI  RIVER  QUEEN 

1662612 

!  1 

!  t 

9511A16J 

i 

* 

9S.oi 

! 

! 

31.0! 

! 

! 

4.5! 

! 

! 

590! 

j 

i 

-  I 

1 

1 

47.5 ! NONE 

1  HO 

j 

i 

KANSAS  ! 

1985 

i  1 

125.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

625! 

1 

CITY  ! 

WESTPORT 

j  256338 

69MA16! 

65.0! 

15.0! 

2.0! 

235! 

-  ! 

21 .2! NONE 

!H0 

KANSAS  ! 

1951 

1  1 

65.0! 

15.0! 

1.5! 

! 

60! 

! 

CITY  ! 

AYERS  1016 

164J4A46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

750! 

8. 0! NONE 

!H0 

KANSAS  ! 

1963 

t  i 

i  ( 

150.01 

! 

32.0! 

! 

1.6! 

* 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CITY  ! 

! 

(28)  RIVER  DOCKS,  INC. 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

1 

TRIPLE  H 

1292897 

104134351 

60.0! 

24.0t 

6.7! 

960! 

-  ! 

77.6IN0NE 

III 

PERU  ! 

1963 

1  1 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

H  541 

1274058 

588(4443 i 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1460! 

14. 0! NONE 

ML 

PERU  ! 

1957 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

M  542 

1278609 

589I4A43! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1410! 

13.51N0HE 

ML 

renu  1 

1959 

!  I 

1  1 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

I 

! 

(27)  RIVER  WAY  CO. 

I  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

* 

! 

! 

! 

I 

1 

EVEY  T 

1558479 

429UA36! 

140.0! 

38.0! 

9.0! 

4300! 

-  ! 

4S.01K0NE 

!MN 

HINNE-  ! 

1974 

t  1 

140.0! 

38.0! 

8.61 

1 

-  I 

1 

APOLIS  I 

GLENN  KAREN 

1275438 

8013A36! 

80.0! 

33.01 

6.6! 

1800! 

-  ! 

30 .0! NONE 

!HK 

HINNE-  ! 

1957 

!  1 

SO.O! 

33.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

1 

APOLIS  ! 

HARRIET  ANN 

1503206 

67513A36! 

198.1! 

50.0! 

9.0! 

7200! 

-  ! 

49.6! NONE 

INN 

HINNE-  ! 

1966 

1  t 

198.1! 

50.01 

7.5! 

* 

-  ! 

1 

APOLIS  ! 

HENRY  8 

1565024 

761 i 3436 1 

200.0' 

$1.31 

9.6! 

6400! 

-  ! 

60. 01  NONE 

INN 

HINNE-  ! 

1975 

1  t 

200,0! 

51.3* 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

APOLIS  ! 

HORNET 

1566616 

41613A36! 

146.0! 

36.01 

10.0! 

4300! 

-  ! 

44.0! NONE 

IHN 

HINNE-  ! 

1975 

!  I 

146.0! 

38.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

APOLIS  I 

LAURA  LEE 

1274218 

409I3A36! 

156.0! 

50.0! 

9.3! 

4800! 

-  ! 

39.2! NONE 

INN 

HINNE-  ! 

1976 

!  1 

!  I 

I  ! 

156.0! 

i 

1 

50.0! 

! 

! 

8.6! 

! 

( 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

APOLIS  1 

! 

! 
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EHfiX! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

ESSEll 

i 

DIST! 

OPERATOR 

NET  !  CODE! LENGTH! 8ROTH! 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  JOPERATING  ! 

i 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

f 

VESSEL  NAME 

AND  NUNBER 

!  GUARD 

!  TON-  !  P AGE ! 

C  #ER-!OVER-!/////i 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

!TD! //////////! 

OR 

! 

I  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ILL  ! 

ALL  JLIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

C27)  RIVERVAT 

CO. 

l 

i 

* 

!  1 

•  ! 

1  • 

l 

i 

« 

j 

i 

j 

i 

• 

i 

! 

« 

t 

i 

I 

! 

» 

i 

i 

» 

! 

i 

i 

(CONTINUED] 

i 

1  1 

i 

; 

j 

| 

i 

i 

i 

CKI  5016 

i  ...... 

•  161514A48! 

200.0! 

35.0! 

0 ' 

- 

j 

2200! 

18.0! NONE 

1 

2 

1972 

{ 

i 

1  •  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

• 

j 

j 

{ 

DEN  1 

•633697 

•  70014A41  1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1615! 

19.0! NONE 

!MN 

HINNE-  ! 

1981 

; 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

i 

APOLIS  • 

i 

GE  1008 

950UA48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

1850! 

19 . 0! NONE 

!MN 

MINNE-  ! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  j 

i 

i 

APOLIS  i 

t 

HBL  400 

73014A48 ! 

—  j 

.  j 

9.0! 

- 

! 

1450! 

-  « 

i 

! 

1978 

i 

;  » 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

—  i 

i 

i 

j 

» 

M8L  5063 

J  608471 

74314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

2099! 

20.0! NONE 

! 

i 

1979 

* 

< 

!  f 

200.0! 

35.0! 

1.4* 

5 

-  ! 

! 

2 

i 

j 

HBL  509B 

j  671530 

70514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

2077! 

16.5!*0NE 

2 

! 

1984 

i 

!  ! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

2 

! 

HL  506B 

•597836 

91714A41! 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

i 

1587! 

16.1! NONE 

!IL 

GRAFTON  • 

1978 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  J 

! 

2 

! 

«U  100 

•539901 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

19.0! NONE 

iiL 

GRAFTON  ! 

1973 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

RU  101 

i 539902 

99414A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1534! 

19.0! NONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

•  ! 

i 

! 

1 

i 

RU  102 

•539903 

99414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1514! 

19.0 ! NONE 

!  IL 

GRAFTON  ! 

1973 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

! 

! 

RV  103 

i 539904 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

19.0! NONE 

!  IL 

GRAFTON  • 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  t 

! 

t 

! 

RW  104 

1  539905 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1534! 

19.0! NONE 

iiL 

6RAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

2 

1 

j 

RV  105 

1539906 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  j 

i 

i 

! 

RV  106 

1539907 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1534* 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

1 

! 

RV  107 

1539905 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

S  IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  > 

( 

! 

1 

RV  108 

1539909 

9941 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 53  4  i 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

i 

1 

RV  109 

1539910 

994I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

!ZL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RW  110 

1539911 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.01  NONE 

i  IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

; 

RV  111 

1539912 

99414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1S34! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  j 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

2 

RV  112 

1539913 

99414A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 9L  01  NONE 

iiL 

GRAFTON  i 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

i 

RW  113 

1539914 

99414A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19. 0 1  NONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1973 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  114 

1539915 

994UA48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19. 0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

( 

! 

1 

RV  115 

1539916 

99414A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 9 .0 ! NONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

! 

RV  116 

1539917 

9941 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

t 

! 

RW  117 

1539918 

994I4A481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1534! 

19.0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

RV  115 

1539919 

99414A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

1 

i 

RV  119 

1539920 

994I4A48! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1534! 

19.01N0NE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

RV  120 

1539921 

99414A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

I 

1 

RW  121 

1539922 

9941 4A48I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.01NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  ! 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

RV  122 

1539923 

99414A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19,0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

j 

RV  123 

1539924 

994 1 4A481 

195.0! 

35. OJ 

9.0! 

- 

1534! 

19 .0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  i 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

“  1 

1 

! 

1 

RV  124 

1539925 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534J 

19.0 1  NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RW  125 

1546059 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.03  NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

| 

RV  126 

1546060 

994I4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

RV  127 

1546061 

99414A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! HONE 

!IL 

GRAFTON  I 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

! 

RW  128 

1546062 

99414A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

15341 

19.01  NONE 

ML 

GRAFTON  I 

1973 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

RV  129 

1546063 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1534! 

1 9.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

RV  130 

I546C64 

994I4A49! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1973 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

l 

RV  131 

1546065 

994I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19,0! NONE 

ML 

GRAFTON  I 

1973 

1  1 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  132 

1546066 

994! 4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

| 

RV  133 

1546067 

99414A46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! HONE 

!IL 

GRAFTON  | 

1973 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

i 

! 

RV  134 

1546068 

99414A46! 

195.0! 

35.0) 

9.01 

- 

1534! 

1 9 . 0! NONE 

!1L 

GRAFTON  ! 

1973 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

1 

| 

I 

RV  135 

1546069 

994J4A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19,0! NONE 

IIL 

6RAFT0N  l 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

! 

RV  136 

1546070 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0 1  NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  * 

! 

! 

! 

RW  137 

1546071 

994I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  | 

1973 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

| 

RW  138 

1546072 

99414A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534* 

1 9.0! NONE 

ML 

GRAFTON  | 

1973 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  139 

1546073 

994I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

RV  140 

1546074 

99414A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

1 9. 0! NONE 

i  XL 

GRAFTON  1 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

! 

RV  141 

1546075 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

IIL 

CRAFTON  ! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RW  142 

1546076 

994 ! 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  | 

1973 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  143 

1546077 

99414A48! 

t95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.01N0NE 

ML 

GRAFTON  f 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

RW  144 

1546078 

994! 4A481 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  1 

1973 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1 

RV  145 

1546079 

99414A481 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

15341 

19 .0  j  NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

RV  146 

•S46080 

99414A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  t 

1973 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

• 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


737 


ENGR! 

1 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT* 

•.CAPACITY* 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DIST! 

OPERATOR 

1 

NET  1C0DE1LEN6TH! BROTH! 

i 

! 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING  ! 

! 

!  COAST 

i 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  «  LINE-1 

*  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  5 

VESSEL  NAME 

AND  NUA3EA 

!  GUARD 

• 

TON-  !PA6E! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  • 

!  NUMBER 

i 

NA6E  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  !*RE8UILT! 

(27)  RIVERWAY 

CO. 

i 

j 

i 

1 

2 

i 

j  i 

i  i 

*  « 

• 

» 

< 

• 

i 

; 

i 

i 

; 

i 

i 

• 

i 

« 

2 

t 

i 

2 

1 

2 

i 

i 

i 

(CONTINUED)  1 

f 

!  ! 

! 

j 

i 

1 

2 

! 

2 

RW 

U7 

! 5*6081 

i 

99*1 *A*S! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1534! 

19.0! NONE 

iit 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

; 

! 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

• 

2 

2 

! 

R  W 

US 

•5*6082 

i 

99*!*A*5! 

195.0! 

35.0* 

9.0* 

- 

• 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  * 

1973  ! 

i 

• 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

i 

j 

! 

2 

AW 

149 

•5*6083 

i 

994! *A*8 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

i 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

•  i 

i 

! 

! 

! 

RW 

150 

•5*6084 

! 

99*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1534* 

19.0! NONE 

Ml 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

! 

« 

•  « 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

; 

i 

! 

I 

RW 

151 

15*6085 

1 

994 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

1534! 

19-0! NONE 

iiL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

I 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

] 

-  2 

! 

I 

! 

! 

RW 

152 

15*6086 

1 

99* !*A*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1534i 

1 9- 0! NONE 

!IL 

GSAFTON  ! 

1973  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RW 

153 

15*6087 

! 

99* ! *  A  43 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

6RAFT0N  ! 

1973  ! 

1 

• 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RW 

15* 

15*6088 

1 

994 1  * A *3 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

1 9. 0 l NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973  • 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  1 

i 

! 

! 

RW 

155 

•5*6089 

1 

994! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

RW 

156 

•5*6090 

i 

99414A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1534! 

1 9.0! NONE 

8  XL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

; 

t 

»  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

* 

! 

! 

! 

RW 

157 

15*6091 

! 

994! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1534! 

19. oi NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

l 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  I 

! 

1 

! 

! 

RW 

158 

15*6092 

1 

994UA48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

69 Af TON  1 

1973  ! 

; 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

l 

! 

AW 

159 

15*6093 

i 

994! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

19.0! NONE 

!IL 

6RAFT0N  ! 

1973  ! 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

RW 

160 

15*609* 

i 

994! 4A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1534! 

19 .0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

; 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  < 

; 

! 

! 

2 

RW 

161 

•5*6095 

1 

994UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 5  34  j 

19.0INONE 

ML 

6RAFT0N  ! 

1973  ! 

i 

2 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

RW 

162 

15*6096 

i 

99414A481 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

i 

1 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

j 

! 

RW 

163 

15*6097 

1 

994 ! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

15341 

19.0! NONE 

iiL 

GRAFTON  i 

1973  ! 

{ 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

RW 

16* 

15*6098 

t 

994UA48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1534! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1973  ! 

« 

! 

!  i 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

i 

! 

! 

! 

RW 

165 

i  561*70 

1 

87314A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18-0! NONE 

IIL 

GRAFTON  1 

1975  ! 

1 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

! 

RV 

166 

1561*71 

! 

873! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1468! 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0* 

1.9! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

! 

RW 

167 

1561*72 

1 

873! 4A48 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

1 8. 0! NONE 

!IL 

GRAFTON  t 

1975  ! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RV 

168 

1561*73 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1468! 

1 8.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RW 

169 

1561*7* 

1 

873UA48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1468! 

1 8 -0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RW 

171 

1561*76 

i 

873! 4 A  4ft 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  1 

1975  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

AW 

172 

1561*77 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18.0! NONE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

1 

-  i 

! 

! 

! 

1 

AW 

173 

1561*78 

1 

87314A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

« 

! 

1466! 

16.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

AW 

17* 

1561*79 

1 

873! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•* 

! 

1466! 

18.0 1  NONE 

ML 

GRAFTON  | 

1975  I 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

I 

I 

! 

! 

AW  175 

1561*80 

1 

873 ! 4A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18 .0 ! NONE 

ML 

GRAFTON  I 

1975  ! 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AW 

176 

1561*81 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

• 

! 

1468! 

iS.OiNONE 

!  I L 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

J 

! 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RV 

177 

1561*82 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1468! 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

! 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

AW 

178 

1561*83 

1 

87314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

{ 

1468! 

IS.OINONE 

ML 

6RAFT0N  ! 

1975  1 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

RV 

179 

1561*8* 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1468! 

IS.OINONE 

!IL 

GRAFTON  ] 

1975  1 

1 

J 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AW 

180 

1561*85 

1 

873J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

IS.OINONE 

!IL 

GRAFTON  l 

1975  ! 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

] 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

AW 

181 

•561*86 

! 

87314A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

IS.OINONE 

!IL 

GRAFTON  1 

1975  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

1 

1 

I 

RW 

182 

1561*87 

l 

87314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

14661 

IS.OiNONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AW 

183 

1561*88 

! 

873J4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  | 

1975  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

RW 

18* 

1561*89 

| 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1468! 

18.0IN0NE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

AW 

185 

1561*90 

1 

673I4A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

14661 

18.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  * 

( 

! 

! 

! 

RW 

186 

1561*91 

1 

873J4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1466! 

IS.OINONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1975  » 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AW 

187 

1 561*92 

! 

8731 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1466! 

IS.OINONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

1  I 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

AW 

188 

1561*93 

i 

87314A481 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1465! 

18.0JN0NE 

!1L 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AW 

189 

1561*9* 

1 

87314A46! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

! 

1468! 

IS.OINONE 

!IL 

GRAFTOW  ! 

1975  ! 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

{ 

-  1 

! 

! 

! 

! 

AW 

190 

1561*95 

! 

87314A481 

195.0! 

35.05 

9.0! 

- 

! 

1468! 

IS.OINONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  1 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

.  i 

! 

1 

! 

l 

AW 

191 

1561*96 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1466! 

IS.OINONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

RW 

192 

!56t*97 

1 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1466! 

IS.OINONE 

!1L 

GRAFTON  1 

1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

1 

! 

! 

AW 

193 

l 561*98 

1 

87314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1*68! 

IS.OINONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.03 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RV 

19* 

•561*99 

i 

873! 4A48J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*68! 

IS.OINONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1975  ! 

1 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AW 

195 

15366*1 

1 

87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*89! 

99.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1«72  ! 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RV 

196 

15366*2 

! 

8731 4A481 

200.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

i 

1*89! 

19.0! NONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

AW 

197 

15366*3 

! 

87314A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*89! 

19.0! NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

| 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

AW 

198 

15366** 

! 

873! 4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1*89! 

19.0IN0NE 

IIL 

GRAFTON  } 

1977  I 

! 

J 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

IV 

199 

15366*5 

I 

8731 4A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*89! 

19.0! N^NE 

!IL 

GRAFTON  ! 

1972  ! 

I 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

I 

AW 

200 

15366*6 

! 

87314A48J 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1*89! 

19.01  NONE 

ML 

GRAFTON  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ( 

! 

I 

! 

! 

AW 

201 

15366*7 

1 

87314A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1489 1 

19.0! NOME 

ML 

6RAFT0N  ! 

1977  ! 

1 

! 

1  ! 

200.0! 

33.0! 

1.8! 

1 

•  2 

! 

i 

! 

! 

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  it 

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ii 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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i 

1VTCC!  DIMENSIONS  ) DRAFT! 

. 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

{VESSEL 

1  ! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENCTHlaUDTH! 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

!  ! 

!  YEAR  ! 

CARGO  ! 
//////!  P 

lYEO  •  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

1  TER  !  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

\n 

OINT  !  LINE-1 

{AO!  LINE-1 

I  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

t  CL‘.*.®0 

!  TON-  tf>»S£!  OVER”! OUER-! /////!  HORSE! 

PASS-  !  (LI6HT) J //////////////// !TD !//////////!  OR  ! 

•  NUMBER 

!  ft 

ACE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LI6HT!  POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2 

•EE!  LINE-Z 

{•REBUILT! 

(27)  RIVERWAY 

CO. 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

!  !  11 

11  •  1 
!  !  !  1 

! 

t 

j 

* 

! 

• 

i 

! 

( 

l 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

RW  202 

(CONTINUED) 

i 

1536648 

j 

!  1  1  ! 
57314A48!  200.0!  35.0! 

! 

9.0! 

- 

1489! 

19.01NONE 

!IL  GRAFTON 

!  1972  { 

t 

i 

!  !  200.01  35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

{  1972  • 

RW  203 

•536649 

j 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

19.01  NONE 

!IL  GRAFTON 

t 

i 

1  1  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

l  1972  ! 

RU  205 

•536651 

j 

87314A481  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9 . oi NONE 

1 IL  6RAFT0N 

i 

• 

!  i  200.0!  35.0! 

1.8! 

! 

!  1972  ! 

RW  206 

1536652 

i 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0! NONE 

! XL  GRAFTON 

i 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

! 

! 

!  1972  1 

!  1 

RW  207 

•536653 

i 

873UA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1489! 

19.01  NONE 

!  XL  GRAFTON 

i 

« 

•  •  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

RW  208 

•536654 

! 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1469) 

19.0! NONE 

!IL  GRAFTON 

!  1972  ! 

! 

! 

5  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

! 

!  1972  ! 

RW  209 

1536655 

1 

873UA48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0 1  NONE 

{XL  6RAFT0N 

i 

i 

1  !  200.0!  35-0! 

1.8! 

* 

! 

! 

!XL  GRAFTON 

!  1972  ! 

RW  210 

•536656 

j 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0 1  NONE 

i 

i 

1  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

• 

! 

!  1972  ( 

RU  211 

1536657 

* 

87314A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9. 0! NONE 

!IL  GRAFTON 

i 

i 

1  •  200.0!  35.0) 

1.8! 

-  ! 

! 

*  1972  i 

RU  212 

1536658 

« 

873I4A48!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1489! 

19.oInONE 

•IL  GRAFTON 

! 

! 

!  !  200.01  35.0! 

1.8! 

• 

! 

!  1972  ! 

RW  213 

1536659 

1 

873! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

148v! 

19.0! NONE 

•IL  GRAFTON 

i 

i 

•  •  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

{ 

! 

1  1972  ! 

!  « 

RW  21 A 

1536660 

j 

873! 4A48 (  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14891 

19.01NONE 

!  IL  GRAFTON 

i 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

RU  215 

1531022 

1 

1020!4A48)  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1520! 

19. C! NONE 

(IL  GRAFTON 

!  1971  1 

! 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

!  1971  • 

RW  216 

•531023 

i 

1 020! 4a48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

( IL  GRAFTON 

{ 

i 

!  1  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

! 

!  1971  ! 

RW  217 

•.531024 

i 

1 020! 4A481  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

19 .0! NONE 

{XL  GRAFTON 

1 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ( 

! 

!  1971  ! 

RW  218 

!  S31025 

• 

1020! 4A48{  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.01NONE 

*L  GRAFTON 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

!  1971  ! 

RW  219 

! 531026 

1 

1 020! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

•IL  GRAFTON 

i 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

• 

-  ! 

! 

!  1971  ! 

RW  220 

*1531027 

1 

1 020 8 4 A 48 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19 .0! NONE 

! IL  GRAFTON 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

!  1971  i 

RW  221 

1531028 

i 

1020!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0  l  NONE 

IIL  6RAFT0N 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

!  1971  ! 

RW  222 

•531029 

1 

102014A48!  200.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

£  XL  GRAFTON 

• 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

RW  223 

•531030 

! 

1020! 4A48 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15201 

19.0! NONE 

•IL  GRAFTON 

!  1971  ! 

! 

1 

1  !  200.0!  35-0! 

1.8! 

! 

! 

!  1971  ! 

RV  224 

1531031 

! 

102014A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

•IL  GRAFTON 

1 

1 

]  l  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

!  ! 
!  1971  ! 

RW  225 

•531032 

1 

1020!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15201 

1 9. 0! NONE 

IIL  GRAFTON 

1 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

!  1971  ! 

'<W  226 

1531033 

1 

1020J4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

IIL.  GRAFTON 

« 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

!  1971  ! 

RW  227 

•531034 

1 

1020J4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

! 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

» 

! 

!  ! 
!  1971  I 

RU  225 

1531035 

! 

1020!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

1 

1  J  200.01  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

• 

!  1971  ! 

RW  229 

1531036 

1 

1020! 4A461  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

! IL  GRAFTON 

1 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.81 

-  ! 

1 

1 

1  1971  1 

1  1 

RW  230 

1531037 

! 

1 

1020!4A48!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

{XL  GRAFTON 

1 

!  t  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

I 

{XL  GRAFTON 

RW  231 

1531038 

l 

1020I4A48!  200.01  35.0! 

9.01 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1  1971  1 

1  1 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

RW  232 

1531039 

1 

1020J4A48 !  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

19.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

1  1971  ! 

1 

1 

!  1  200.01  35.01 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

! IL  GRAFTON 

1  1971 

RW  233 

1531040 

1 

1070UA481  200.0!  3S. 0! 

9.0! 

- 

1520! 

19 .0 !  NONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

• 

-  ! 

! 

i 

! 

I  1971 

RV  234 

1531041 

! 

102014A481  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! HONE 

! XL  GRAFTON 

! 

1 

•  1  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  1971 

RW  235 

•531042 

1 

102014A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0! NONE 

!  XL  GRAFTON 

« 

! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.81 

-  1 

! 

! 

3 IL  GRAFTON 

!  1971 

RW  236 

j  5  31 043 

1 

1020!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

!  1971 

RW  237 

1531044 

i 

102014A45!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

!IL  6QAFT0N 

1 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.8! 

-  t 

! 

!  1971 

RW  238 

1531045 

! 

1020I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15201 

19.0SNONE 

5  XL  GRAFTON 

1 

t 

1  !  200.0!  35.0! 

1.81 

-  ! 

l 

!  1971 

RW  239 

1531046 

1 

1020! 4A48!  200.0!  35.0) 

9.01 

- 

1520! 

19.0! NONE 

5  XL  GRAFTON 

1 

l 

!  1  200-0!  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

IIL  GRAFTON 

!  1971 

RW  240 

•506748 

t 

900I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0  J 

- 

1 485 1 

16.0! NONE 

> 

1 

•  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

!  1971 

RW  241 

i 506749 

1 

90014A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18.0! NONE 

!  XL  GRAFTON 

1 

1 

•  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

!  1967 

RW  242 

1506750 

! 

9005 4448)  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14851 

16. 0! NONE 

3  XL  GRAFTON 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

!  XL  GRAFTON 

!  1967 

RW  243 

1506751 

1 

900! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

1 

1 

!  i  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

!  1967 

RW  244 

•506752 

1 

900! 4A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

14851 

18.01NONE 

2  XL  GRAFTON 

l 

! 

!  •  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

I 

I  1967 

RW  24$ 

1506753 

1 

90QJ4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1465! 

18.0* NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

• 

!  )  200.0)  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

!  1967 

RW  246 

*1506754 

! 

900! 4A48 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14651 

16.0! NONE 

UL  GRAFTON 

i 

1 

•  •  200.0!  35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

1  1967 

RW  247 

1506755 

! 

900!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14651 

18.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

I 

!  1967 

RW  *248 

•506756 

j 

900! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0 ! NONE 

•IL  GRAFTON 

i 

i 

!  !  200.0!  35.01 

1.9! 

-  1 

! 

I 

1  1967 

RU  249 

1506757 

i 

90014A48!  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1485! 

1 8.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

i 

•  !  200.0!  35.0! 

1.9* 

-  1 

! 

! 

1  IL  GRAFTON 

!  1967 

RW  250 

i 506758 

{ 

90014A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

1 

i 

1  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  1967 

RW  251 

1506759 

■ 

900I4A4S!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

16.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

!  1967 

RW  252 

1506760 

i 

900! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1465! 

18.0! NONE 

!  IL  GRAFTON 

• 

i 

!  !  200.01  35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

• 

!  1967 

RW  253 

1506761 

! 

900! 4A48 !  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18. 01  NONE 

IIL  GRAFTON 

1 

1 

{  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

! 

1  1967 

RU  2U 

1506762 

i 

900I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

IIL  GRAFTON 

i 

• 

•  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

J  1967 

RW  256 

1505988 

! 

900UA46!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1485! 

18.O1N0NE 

! XL  GRAFTON 

! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

• 

*!  1967 

RW  258 

•506001 

! 

900! 4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1485! 

13.0! NONE 

! XL  GRAFTON 

1 

! 

1 

1 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  )  !  ! 

1.9! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


739 


£HSR! 

OI ST!  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  ADO  NURSE* 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NURSE* 


!  !VTCC!  D1HENSI0NS  ■ DRAFT ! 
!  NET  !C0DE!LEN6TH!6RDTH!  ■ 
•REGIS-!***-!  RES.  f  RE6.IL0A0-I 
1  TER  !  SEE!//////!/////!  £o  ! 
!  TON-  1PA6E!  OVEP-!OVER-!/////! 
I  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  !  EaT  !  CARSO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIRED  !  EQUIPHENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////!  OR  ! 
POVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  .'-REBUILT! 


T 27)  RIVERVAY  CO, 

i 

< 

(CONTINUED) i 

1 

i 

; 

i 

•  f  it 

*i  |  j 

1  !  i  t 

1  1  «  » 

1 

I 

t 

i 

i 

t 

i 

1 

2 
; 

• 

i 

j 

RU  260 

1505990 

i 

i 

i 

90014A48!  200.0!  35.0! 
1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

« 

t 

1485! 
-  » 

1 8.0! NONE 

RU  261 

1505991 

! 

i 

• 

900!4AG8!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

i 

1485! 
-  J 

18. 0! NONE 

RW  262 

1505992 

1 

i 

; 

90014A48!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

2 

i 

1485! 

-  i 

18.0! NONE 

i 

RV  267 

! 50S997 

t 

i 

1 

900! 4A48!  200.0!  35.0! 
1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

« 

1 

1485! 

-  f 

18.0! NONE 

RW  268 

1505998 

i 

1 

1 

90014A48J  200.0!  35.0! 
!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

f 

1485! 

18.0! NONE 

RW  269 

*1505999 

1 

i 

i 

900J4A48!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

i 

1485! 

-  t 

18*0!N0NE 

i 

1513435 

t 

i 

« 

900J4A48!  200.0!  35.0! 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

t 

1485! 

-  t 

18.0! NONE 
« 

RW  273 

1513436 

1 

i 

i 

90014A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

i 

1485! 

-  t 

18.0! NONE 

t 

1513438 

! 

i 

i 

90014A48!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

i 

! 

1485!* 

18.0! NONE 

RW  278 

1513441 

t 

i 

i 

90014A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

« 

14851 
-  | 

18.0!NONE 

i 

1287758 

i 

! 

• 

75314A41!  -  !  -  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

t 

156! 

» 

16.0! NONE 

i 

1955860 

1 

{ 

1 

70514A48!  -  !  -  ! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.2! 

- 

j 

i 

1660! 

-  i 

! 

t 

1576354 

j 

! 

1 

371 14A46!  195.0!  35.0! 

!  !  19S.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

« 

• 

2118! 

-  ! 

18.8! NONE 
! 

i  . 

i 

1 

70014A41!  195.0!  35.0! 

*  »  195.0!  35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1730! 

• 

19.0! NONE 

RW  852 

1622946 

1 

1 

! 

88814A41 •  195.1!  35.0! 

1  !  195.1!  35.0! 

10.8! 

1.5! 

- 

i 

1778! 

16.0! NONE 

RW  853 

1612748 

1 

i 

i 

90714A41!  195.0!  35.0! 

!  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1-7! 

- 

t 

• 

9071 

18.5! NONE 

1 

RW  854 

1622963 

! 

! 

J 

866J4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

t 

i 

1503! 

—  i 

19.1 'NONE 

i 

RW  855 

1622970 

• 

! 

» 

S8814A46!  -  !  -  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

1519! 

-  i 

18.9! NONE 

RW  4168 

! 612776 

1 

i 

! 

93214A48!  200.01  35.0! 

!  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.4! 

- 

i 

i 

1672! 

-  i 

19.6IN0NE 

1612777 

! 

| 

i 

932J4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

2 

i 

1672! 

-  » 

19.6 ! NONE 

i 

RW  41  SB 

1612778 

1 

i 

i 

932! 4A48 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

{ 

i 

1672! 

19. 6! NONE 

1612779 

1 

i 

i 

932J4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1672! 

19.6! NONE 

RW  420B 

1612780 

! 

i 

i 

932IAAA8!  200.0!  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

I 

1 

1672! 

-  | 

19.6! NONE 

J 

1612781 

1 

! 

! 

932UA48I  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  J 

19.6! NONE 

RW  4228 

1612782 

1 

1 

1 

932UA48!  200.01  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  • 

19.6! NONE 

RU  4258 

1 612783 

1 

1 

1 

932IAAA8I  200.01  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

I 

! 

1672! 

-  f 

19.6) NONE 

RV  424B 

1612784 

1 

1 

1 

932UAA81  200.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

19.6 ! NONE 

RV  4253 

1612785 

1 

1 

1 

9321AAA8!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.41 

- 

I 

1 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

RV  4260 

1612786 

1 

1 

1 

932IAAA8!  200.01  35.01 

1  I  200.0!  35.01 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

1672} 

-  | 

19.6! NONE 
j 

RV  427B 

1612787 

1 

1 

1 

932UAA8!  200.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

! 

1672! 

19.6! NONE 

RV  42SB 

1612788 

1 

1 

1 

932IAA48!  200.01  35.01 
!  !  200.01  35.01 

9.01 

1.4! 

- 

1 

1 

16721 
-  { 

19.61N0NE 

RW  4290 

1612789 

1 

1 

1 

93214A48!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.4| 

- 

1 

1 

1672! 

-  | 

19. 6! NONE 

RV  4300 

1612790 

1 

! 

1 

932! AAA8 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

16721 

19.6! NONE 

RV  431B 

1612791 

1 

1 

1 

932UA48!  200.01  35.0! 

!  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

1672! 

-  ! 

19.6IN0NE 

RV  4320 

1612792 

1 

1 

1 

93214A481  200.01  35.01 
!  1  200.01  35.01 

9.01 

1.4! 

- 

I 

l 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 

RU  4338 

1612793 

1 

1 

1 

932IAAAS!  200.01  35.01 
!  1  200.0!  35.01 

9.01 

1.4! 

! 

1 

1672! 

-  t 

19.6! NONE 

RV  4340 

1612794 

1 

1 

1 

932I4A48!  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1672i 
-  J 

19.6! NONE 

RW  4350 

1612795 

1 

1 

1 

93214A461  200.01  35,01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 

RV  436B 

1612796 

1 

1 

l 

932UAA8!  200.01  35.01 
!  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.4! 

1 

! 

1672! 

•  ! 

19.6! NONE 

RW  4370 

1612797 

1 

1 

1 

93214A48!  200.01  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

1672! 

-  J 

19.61N0NE 

RU  4388 

1612798 

1 

1 

! 

93214A48!  200.01  35,01 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

16721 
-  J 

19.6 ! NONE 

RU  4398 

1612799 

1 

1 

1 

932UAA6I  200.01  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

l 

1 

1672! 

-  J 

19.61N0NE 

1612800 

1 

1 

1 

932HAA8!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

1672! 

-  | 

19.6! NONE 

RW  4668 

1643591 

1 

1 

1 

93214A48!  200.0!  35.0! 

1  1  200.01  35.0! 

9.01 

1.41 

! 

1 

1672! 

-  } 

19.6! NONE 

RW  4670 

1643592 

I 

! 

! 

9321AAA8!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  | 

19.6! NONE 

RW  4688 

1643593 

1 

! 

1 

93214A48!  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  I 

19.6! NONE 

1643594 

1 

l 

1 

93214A48!  200.0!  35.01 
!  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

1 

1 

1672! 

-  J 

19.61N0KE 

RW  4700 

1643595 

1 

1 

1 

93214A48!  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

1 

1 

1672J 
-  ! 

19.6! NONE 

J 

1643596 

1 

i 

! 

93214A461  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  J 

19.6 1N0NE 

RU  4728 

1643597 

1 

1 

93214A48!  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1*4! 

- 

1 

1 

1672! 

-  ! 

19.61  NONE 

AW  4 / 38 

1643598 

I 

1 

1 

93214A48!  200.0!  35.0! 

1  !  200.01  35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

! 

1672! 

-  J 

19.6! NONE 

RW  4740 

1643599 

1 

1 

1 

93214A48!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1.4! 

- 

1 

! 

1672! 

-  J 

19.6! NONE 

RW  4758 

1643600 

1 

1 

1 

932IAAA8!  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.01 

9.01 

1.4! 

- 

1 

! 

1672| 

-  I 

19.6! NONE 

RU  4760 

1643601 

l 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

9321AAA81  200.01  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

I  !  1  ! 

II  1  ! 

9.0! 

1.4! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1672! 

-  ! 

! 

! 

19.6! NONE 
! 
t 

! 

•  » 

t  i 

•  i 


!  i 


!  IK.  GRAFTON  j 

1967 

III  GRAFTON  ! 

1967 

J  l 

!IL  GRAFTON  l 

i  i 

1967 

ilL  GRAFTON  i 

1967 

!IL  GRAFTON  j 

t  1 

1967 

! XL  GRAFTON  ! 

i  i 

1967 

!  IL  6RAFT0M  j 

j  i 

1967 

!IL  GRAFTON  *! 

|  i 

1967 

Z XL  GRAFTON  i 

1967 

t  j 

ill  GRAFTON  ! 

<  i 

1967 

X  2 

!  IL  GRAFTON  ! 

i  i 

1962 

•  » 

t  t 

1959 

Inn  ninneapo-  i 

1976 

!  LIS  ! 

!NN  NINNEAPO*  » 

1979 

!  LIS  ! 

!  ! 

j  j 

1980 

!  i 

i  t 

1979 

i  2 

*  i 

1980 

ins  greenville! 

i  i 

1981 

!1L  GRAFTON  1 

j  t 

1980 

!  XL  GRAFTON  ! 

t  * 

1980 

•  • 

1  XL  GRAFTON  ! 

i  1 

1980 

ill  GRAFTON  ! 

t  i 

1980 

ilL  GRAFTON  \ 

2  2 

1980 

IIL  GRAFTON  ! 

1980 

|  1 

IIL  GRAFTON  • 

2  1 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

2  2 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

2  j 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

2  2 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

1  1 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

2  2 

1980 

IIL  GRAFTON  ! 

2  1 

1980 

1  XL  GRAFTON  ! 

|  j 

1980 

IIL  GRAFTON  1 

2  j 

1980 

! XL  GRAFTON  1 
|  | 

1980 

IIL  GRAFTON  ! 

|  j 

1980 

X  XL  GRAFTON  ! 

{  j 

1980 

! XL  GRAFTON  ! 

2  2 

1980 

IIL  GRAFTON  | 

2  2 

1980 

1  XL  GRAFTON  ! 

2  1 

1980  ! 

IIL  GRAFTON  ( 

2  2 

1980  1 

!IL  GRAFTON  I 

2  2 

1980  1 

IIL  GRAFTON  ! 

1  2 

1980  1 

IIL  GRAFTON  ! 

2  2 

1980  ! 

INN  NINNE*  { 

1982  ! 

!  APOLIS  ! 

I 

INN  NINNE-  ! 

1982  ! 

!  APOLIS  ! 

! 

INN  NINNE*  { 

1982  ! 

!  APOLIS  ,  ! 

t 

INN  NINNE*  ! 

1982  i 

1  APOLIS  t 

1 

INN  NINNE*  | 

1982  ! 

)  APOLIS  ! 

! 

INN  NXNNE*  1 

1982  ! 

!  APOLIS  ! 

! 

INN  NINNE*  | 

1982  1 

!  APOLIS  ! 

i 

INN  NINNE*  ! 

1982  ! 

1  APOLIS  1 

! 

INN  NINNE*  ! 

1982  1 

!  APOLIS  | 

! 

INN  NINNE*  ( 

1982  ! 

!  APOLIS  ! 

1 

INN  NINNE*  | 

1982  ! 

!  APOLIS  ! 

! 

t  1 

!  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(2?)  RIVERWAY  CO. 


(CONTINUED)! 


RW 

4778 

1643602 

i 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

i 

i 

i  a 

200.0! 

35.0 

RU 

4788 

! 643603 

j 

932! 4A48! 

200.0! 

35.0 

i 

2 

<  a 

200.0! 

35.0 

RW 

4798 

1643604 

i 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

• 

! 

i  a 

200.0! 

35-0 

RU 

4300 

1643605 

j 

93214A481 

200.0! 

35.0 

! 

i 

a  a 

200.0! 

35.0 

RW 

4813 

•643606 

! 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

i 

i 

a  a 

200.0! 

35.0 

RW 

4828 

1643607 

i 

932S4A48! 

200.0! 

35.0 

i 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0* 

RU 

4838 

1643608 

1 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

i 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0 

RU 

4846 

1643609 

i 

93214A4C; 

200.0! 

35.0 

i 

; 

a  a 

200.0! 

35.0* 

RW 

4858 

1643610 

< 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

t 

* 

a  t 

200.0! 

35.0 

RW 

4868 

1643611 

i 

932!4A48! 

200.0! 

35.0 

{ 

1 

!  1 

200.0! 

35.0 

RW 

4378 

!  64361 2 

« 

932 ! 4A48! 

200.0! 

35.0* 

i 

; 

a  ; 

200.0! 

35.0 

RU 

4388 

! 64361 3 

j 

93214A48! 

200.0! 

35.0 

i 

t 

1  a 

200.0! 

35.0’ 

RW 

4898 

! 643614 

2 

93214448! 

200.0! 

35.0! 

! 

i 

a  a 

200.0! 

3S.0I 

RU 

4900 

1955736 

! 

705! 4A46! 

-  ; 

. 

1 

! 

a  a 

200.0! 

35.0 

RU 

4919 

1955855 

a 

70514A46! 

-  ! 

. 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

4928 

1955856 

j 

705S4A46! 

-  j 

- 

» 

i 

a  i 

200.0! 

35.0! 

RW 

4938 

1955857 

i 

70S « 4A46S 

-  a 

i 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RU 

4946 

1955858 

! 

70514A46! 

-  ; 

. 

2 

! 

*  * 

200.0! 

35.0! 

RW 

4958 

1955359 

1 

705 14A41 i 

-  I 

- 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RU 

4973 

1955861 

a 

70514A46! 

-  j 

. 

; 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RU 

4988 

1955862 

i 

705 ! 4A46! 

-  j 

- 

1 

! 

!  I 

200.0! 

35. Cl 

RW 

4993 

1955863 

a 

70514446! 

-  ( 

! 

i 

i  i 

200.0) 

35.0! 

RW 

5003 

1955864 

1 

70514446! 

-  j 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RU 

5018 

1955865 

i 

70514446! 

-  | 

-  1 

! 

l 

1  ! 

200.0! 

35.01 

RW 

5029 

1955866 

i 

70514446* 

“  ! 

- 

1 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

RW  5058 

1935867 

1 

70514446! 

-  j 

-  1 

t 

! 

i  i 

200.0! 

35.01 

RW  5043 

1955868 

! 

70514446! 

-  j 

"  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

RW  5050 

1955869 

1 

70514446! 

-  j 

-  1 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

RW 

5068 

1955870 

! 

705144461 

-  { 

-  I 

! 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

507B 

1955871 

: 

705(4446! 

-  ! 

I 

l 

i 

i  i 

200.0! 

35.01 

RW 

5080 

1955872 

! 

70514446! 

-  J 

-  I 

1 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

RW 

5090 

1955873 

1 

70514446! 

-  1 

-  ] 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

RW 

5103 

1955374 

1 

70514446! 

-  j 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

5110 

j  9  5  5  875 

1 

705144461 

-  j 

1 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

RU 

CO 

N 

ir* 

1955876 

! 

70514446! 

-  1 

-  ! 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

5130 

1955877 

1 

705J4A46! 

-  1 

-  ! 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

5140 

1955878 

! 

70514446! 

-  1 

-  I 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

RW 

5158 

1955879 

1 

70514446! 

-  | 

-  ! 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

RW 

5160 

1955880 

1 

70514446! 

-  j 

-  ! 

« 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

RW 

5170 

1955881 

1 

70514446! 

-  j 

-  1 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

RW 

5188 

1955882 

! 

70514446! 

-  | 

! 

1 

! 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

RW 

5190 

! 985883 

! 

705 1 44441 

-  } 

-  1 

5 

! 

1  I 

200.0! 

35.0) 

RW 

6000 

1543145 

1 

97114441! 

200.0! 

35.0! 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

RW 

6018 

1543149 

! 

97114441! 

200.0! 

35.0! 

« 

! 

!  t 

200.01 

35.0! 

RW  6020 

1543148 

! 

97114441! 

200.0! 

35.0! 

! 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

RW 

6033 

1543150 

! 

97114441! 

200.0! 

35.0! 

1 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RU 

6048 

1543153 

1 

97114441! 

2C0.0! 

35.0! 

1 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

6058 

1543152 

a 

971 14  441  ! 

200.0! 

35.0! 

1 

i 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

RW 

6060 

1543151 

! 

971 J4A41 ! 

200.0! 

35. C! 

! 

! 

j  « 

200.0! 

35.0! 

RW 

6078 

1543144 

! 

971*4441! 

200.0! 

35.01 

i 

a 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

RW 

6083 

•543147 

i 

97114A41! 

200.0! 

35.0! 

1 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RW  6098 

1543146 

! 

971144411 

200.0! 

35.0! 

! 

a 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

RU  6203 

*541339 

2 

97114448! 

200.0! 

35.0! 

a  | 

VTCC! 

DIMENSIONS  !l 

!  NET  i 

CODE! 

LENGTH! BRDTH* 

•REGIS"! 

**•*  i 

REG.  !  RE6.ll 

1  TER  ! 

SEE! 

//////•/////I 

1  TON-  ! 

PA6E! 

OVER-! OVER-! 

!  N46E  ! 

IV  ! 

ALL  !  ALL  II 

CAPACITY!  HIGH"’ 

!  EST 

CARGO  !  FIXED 

ninni'.  point 

PASS"  !  (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL! 
S  IOPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
to!//////////! 


!HN  minne- 

!  APOLIS 

!mn  hinne- 

!  APOLIS 

!hn  hinne- 

2  APOLIS 
INN  HINNE- 
(  APOLIS 
!HN  HINNE- 
!  APOLIS 
1HN  HINNE" 
!  APOLIS 
!NN  HINNE- 
I  APOLIS 

!mn  hinne- 

!  APOLIS 
!MN  MINNE- 
!  APOLIS 
!NN  HINNE" 
!  APOLIS 
!HM  MINNE" 
!  APOLIS 

!mn  minne- 

!  APOLIS 
!MN  minne- 
!  APOLIS 


1MN  MINNE"  ! 
1  APOLIS  ! 
I  HO  ST.  LOUIS  ! 

! 

MO  ST.  LOUIS  ! 

;  « 
IMO  ST.  LOUIS  *! 
!  I 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

I 

IMO  ST.  LOUIS  I 
I  ! 

IMO  ST.  LOUIS  1 
1 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
I  I 

IMO  ST.  LOUIS  f 
I  ! 

IMO  ST.  LOUIS  I 

t 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

! 

HO  ST.  LOUIS  ! 

! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
I  ! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
I  t 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

i  t 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

I 

HO  ST.  LOUIS  ! 

HO  ST.  LOUIS  I 
1 

MO  ST.  LOUIS  ! 

I 

MO  ST.  LOUIS  ! 

! 

HO  ST.  LOUIS  1 
I 

MO  ST.  LOUIS  ! 

I 

HO  ST.  LOUIS  I 
l 

DE  WILMINGTON! 

! 

DE  WILMINGTON! 

I 

DE  WILMINGTON! 

I 

DC  WILMINGTON J 
! 

DE  WILMINGTON! 

! 

DE  WILMINGTON! 

! 

DE  WILMINGTON! 

! 

OE  WILMINGTON! 

» 

dc  wilmington! 

! 

DE  WILMINGTON! 

1 

NN  ST.  PAUL  ! 


»W  6243 


971UA45 


NONE 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  JVTCCJ  DIMENSIONS  {DRAFT 

1  NET  1  CODE {LENGTH {8RDTH! 
-{REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD”' 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! ///// 


!  NUMBER 

!  NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  .'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1  *  R  C  BUILT  1 

(27)  RIVERWAY 

CO. 

i 

!  ! 

!  ! 

j  !  i 

i 

i 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

t 

l 

l 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

* 

(CONTINUED) 

t  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

rw  sole 

1530267 

!  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1604! 

16.0! NONE 

!HN 

MINNE-  ! 

1971 

i 

!  !  f 

200.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

APOLIS  ! 

RW  8028 

1530270 

!  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1604! 

16.0 J  NONE 

!MN 

MINNE-  ! 

1971 

!  i  1 

200.0! 

35.01 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

APOLIS  ! 

RW  8038 

i 530272 

1  87314A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1604! 

1 6 . 0 ! NONE 

(MN 

MINNE-  ! 

1971 

!  1  ! 

200.0! 

35.01 

3.0! 

! 

•  ! 

i 

! 

APOLIS  ! 

RW  8048 

! 549860 

•  734 !  4  A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

165li 

16.9! NONE 

!MN 

MINNE-  ! 

1973 

!  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

• 

APOLIS  ! 

« 

RW  805B 

1641361 

!  106514048! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

1790! 

1 9. 0 ! NONE 

!HN 

MINNE-  ! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  i 

i 

! 

APOLIS  ! 

RW  8070 

! 625743 

1  95214A46! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

2000*! 

14.7 !  NOME 

!  IL 

GRAFTON  1 

1980 

!  1  ! 

200.0! 

35.01 

2.01 

! 

-  J 

! 

! 

RW  8098 

1625740 

I  95214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

—  INONE 

I 

1981 

1  1  l 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

1 

RW  6128 

!  95014A48! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1850! 

19.0! NOME 

!MN 

MINNE-  ! 

1979 

I  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

APOLIS  ! 

RW  6138 

1598896 

!  91714A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1864! 

16.0! NONE 

! 

1978 

i  i  i 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

RW  8148 

1587201 

1  917UA48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ( 

1645! 

1 6.Q1N0NE 

! 

1977 

:  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

RW  8158 

1630516 

1  1 072  J  4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1667! 

16.3! NONE 

1 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

RW  6168 

1  63051  8 

1  1 07214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1667! 

16.3! NONE 

! 

1981 

!  !  t 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

RW  8178 

1630523 

1  1 072 !4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1667! 

16.3! NONE 

! 

1981 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  t 

i 

! 

RW  8188 

!  1072144461 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1667! 

18.3! NONE 

! 

1931 

i  !  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

< 

.  ; 

! 

! 

KK  8190 

1630532 

1  107214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1667! 

18.3! NONE 

2 

1981 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

RW  8208 

1630534 

!  1 07214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1667! 

1 8.3! NONE 

! 

1981 

; 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  | 

! 

! 

RW  6216 

1630335 

1  1 072 (4A46 ! 

200.01350.0! 

9.0! 

1667! 

18 .4! NONE 

! 

1981 

1  1  12000.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

RW  6228 

1630537 

107214A46! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  l 

1667! 

18.3IN0NE 

! 

1981 

1  1 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

RW  8238 

95714A45! 

200.0! 

35-0! 

9.0! 

-  1 

1659! 

20.0! NONE 

! 

1981 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

RW  8248 

1577710 

91314F461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.0! NONE 

! 

1977 

!  1 

200.0! 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

RW  8368 

1606535 

105214A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

—  {NONE 

2 

1981 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

i 

SCF  1338 

! 610000 

696I4A46! 

-  ! 

-  ! 

9.01 

-  j 

1600! 

18.9! NONE 

! 

1979 

i  i 

200.0! 

35.01 

1.5! 

i 

! 

WE  2008 

1  ------ 

95  0 1 40  48 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  1 

1850! 

19.0 {NONE 

i 

1979 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTT  1006 

1626481 

84814A41! 

195.0! 

33.01 

9.51 

-  ! 

16341 

18.01  NONE 

!HN 

MINNE-  ( 

1960 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

i 

APOLIS  ! 

WTT  1007 

1628482 

64814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

-  ! 

16341 

18.0! NONE 

INN 

MINNE-  I 

1980 

!  ! 

195.01 

33.01 

1.5! 

! 

-  | 

i 

i 

APOLIS  ! 

RW  903 

1508163 

80015A71! 

200.01 

35.0! 

9.0J 

-  I 

1450! 

18.0! PUMP# 

COILS 

!  IL 

GRAFTON  ! 

1968 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

RW  911 

1508162 

662I5A711 

200.01 

33.01 

8.61 

-  | 

1360! 

15.9 (DIESEL 

PUMP 

!!L 

GRAFTON  ! 

1967 

i  i 

200.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  | 

i 

1 

RW  912 

1264778 

74115A71! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1*00! 

18.01PUNP# 

COILS 

I  XL 

GRAFTON  1 

1961 

f  t 

195.0! 

35.01 

2.0! 

1 

-  1 

i 

! 

RW  913 

1284014 

74115A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

H.OIWAE, 

COILS 

1  IL 

GRAFTON  1 

1961 

!  ! 

195.01 

33.01 

2.0! 

1 

-  j 

! 

1 

RW  917 

1284777 

741 15471 ! 

195.01 

33.0! 

9.01 

1400! 

18.0! PUMP# 

COILS 

!  XL 

GRAFTON  l 

mi 

!  1 

1  1 

195.01 

I 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  RIVERWAY 

HARBOR 

SERVICE 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

t 

ST.  LOUIS# 

INC. 

!  1 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

ARKIE-OKIE 

1362039 

16I3A36! 

-  1 

-  I 

50.0! 

400! 

-  I 

16.3! 

! 

1961 

1  1 

54.01145.01 

50.01 

1 

-  j 

! 

I 

HUSKY 

1509313 

126! 3A36 1 

SO.  01 

26.0! 

9.0! 

12001 

32.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

!  ! 

80.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

1 

iOEY-TRISH 

I  539332 

8313*561 

60.0! 

23.0! 

7.7! 

9201 

-  I 

34.8 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  | 

1974 

1  ! 

60.0! 

23.01 

7.7! 

I 

-  i 

1 

! 

JONATHAN  9 

1567677 

5913*36! 

54.71 

21.0! 

6.0! 

920! 

ja.oinm 

IMO 

ST.  LOUIS  J 

1975 

1  ! 

54.7! 

21.0! 

6.0! 

1 

1 

1 

PHOEBE  HERCCR 

1345971 

6513*341 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

920! 

-  j 

38.9JN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1  ! 

57.7! 

22.0! 

5.01 

! 

-  j 

1 

1 

THERESA  ANN 

1358026 

701 3 A  36 1 

56.3! 

22.01 

8.0! 

920! 

-  j 

38.9! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1974 

!  | 

56.8! 

22.0! 

8.01 

I 

1 

! 

TRIPPER 

1560351 

6213*36 t 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

920! 

-  ! 

38.9IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  | 

1974 

1  I 

1  1 

57.71 

! 

22.0! 

1 

6.01 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

(32)  RIVIERA  NARINE# 

INC. 

!  ! 

1  I 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

RIVIERA 

1606976 

6411*021 

97.5! 

24.8! 

9.0! 

12001 

78! 

25.0IN0NE 

!LA 

FOURCMON  1 

1979 

!  1 

I  ! 

110.0! 

! 

26.0! 

t 

6.5! 

1 

I 

i 

36! 

I 

! 

» 

1 

1 

(32)  RLC  NARINE# 

LTD. 

!  1 

!  1 

t 

I 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

NR.  WADE 

1593489 

611C02I 

29.9! 

10.7! 

3.51 

1 50 1 

10. OINONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1978 

1  1 

32.0! 

10.7! 

3.0! 

I 

61 

! 

! 

CITY  I 

PAMELA  C 

1646042 

1911C02I 

39.3! 

14.7! 

6.0! 

650! 

-  IXOUf 

ILA 

CYPREMONT  ! 

1902 

!  1 

1  ( 

42.9! 

t 

15.0! 

! 

! 

! 

1 

16! 

! 

! 

1 

! 

! 

POINT  ! 

(27)  R06CRS  DREOGE#  INC. 

!  1 

I  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CHARLES  E 

1213*35] 

40.0) 

11.0! 

4.0! 

1501 

-  J 

19. 9! NONE 

iwx 

NORTH  LA  I 

•  1944 

!  | 

40.0! 

11.0! 

3.0! 

! 

-  j 

1 

! 

CROSSE  | 

LOUISE 

j 

613*35! 

34.01 

8.0! 

2.0! 

120! 

-  j 

9.9 JHONC 

IWX 

NORTH  LA  ! 

1947 

!  1 

!  1 

36.0! 

! 

3.0! 

5 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CROSSE  i 

(42)  ROBERT'S 

HAWAII 

CRUISES# 

1  INC. 

1  1 

1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

( 

1 

! 

D/B/A  CAPT. 

BEAN'S  CAUIIES 

1  1 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

TAMURE 

1636002 

9111*16! 

—  ) 

—  ! 

5.4! 

560! 

-  ! 

54. OINONE 

!H! 

KAILUA  ! 

1981 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

142.0! 

! 

1 

44.0! 

1 

! 

5.1! 

! 

! 

1 

! 

i 

534! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

BAY#  KONA  • 

! CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
!////////!  POINT  |  LINE-1 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 


VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 


ItUUil 


ENG*!  !  IVTCC «  DIMENSIONS  !DRAf T!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

DISTJ  OPERATOR  !  NET  ICODE! LENGTH! BROTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  ! 

- ! RE6IS-! **** !  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

I  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  I////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  i  BUILT  | 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  SPAGE!  OVER-! OVER-J ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !///////////// ///!TD !////////// !  OR  I 
!  NUMBER  !  NA6E  !  IV  i  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  <FE£T) !  LINE-2  l£E!  LINE-2  ^REBUILT! 


!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

(28)  ROBERTS  RIVER  RIDES/  INC!.  !!!!!!!  !  !  !  1  I 

MISSISSIPPI  BELLE  II  J694689  !  44MA16*  160.5!  38.0!  6.1!  1500!  -  !  U.OINONE  !IA  DUBUQUE  !  1986  ! 

!  !  !  !  160.5!  38.0!  5.0!  !  800!  !  i  !  ! 

QUAD  CITY  QUEEN  *664828  !  64I1A16!  136.0!  38.0!  6.1!  600!  -  !  46.0‘NONE  !IA  DU8UQUE  !  1984  ! 

!  !  !  !  136.0!  38.0!  5.0!  !  799!  !  !  !  ! 

SPIRIT  OF  DUBUQUE  *581830  !  94!1A16«  80.0!  26.0*  3.0!  348!  -  !  40.01H0NE  I I A  DUBUQUE  !  1977  ! 

!  !  !  !  80.0!  26.0*  2.8!  !  377!  !  !  !  ! 

!  «!!;«!)};  ;  {  j 

i  !!!!!!!•!  j  !  ! 

(32)  ROBERTSON/  DAVID  !  !!!!!!!!!  !  !  ! 

ANDY  *239587  !  25!3A35!  40.1!  20.0!  4.1!  600!  -  !  2O.OIN0NE  !LA  MANCHAC  !  1962  ! 

!  !  !  !  42.0*  20.1!  3.8!  !  -  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!(!!!  1  !  ! 

(32)  ROBIN  TOWING  !  !!!!!!!!!  !  !  ! 

GRANDEUR  1501178  !  64J1A12*  89.9!  18.0!  6.0*  2200!  10!  —  ! NONE  !LA  NEW  !  1965  ! 

!  !  !  !  100.0!  ?0.1!  5.0!  !  56!  !  !  ORLEANS  *  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  (  !  I  ! 

(17)  ROCK  BLUFF/  INC.  !  !!!!!!!!!  !  i  ! 

BML  1  !  -  (  686I4F411  195.0!  35.0!  8.6!  -  !  1395!  11.2!N0NE  !TN  CHATTA-  !  1966  ! 

•  !  !  !  195.0!  35.0!  1.6*  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

BML  7  !  -  !  62054F43!  19S.0!  35.0!  9.0!  -  !  1200!  10.0JNONE  !TN  CHATTA-  !  1945  ! 

!  !  !  I  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  N006A  !  I 

LAD  318-a  !  -  !  317J4F40!  195.0*  35.0*  9.0!  -  !  1500!  12.0JN0NE  !TN  CHATTA-  !  1965  ! 

!  i  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

ML  36  !  -  !  30054F43!  130.0!  30.0!  7.0!  -  !  500!  10.0JN0NE  !TN  CHATTA-  !  1965  ! 

!  !  !  !  130.0!  30.0!  1.4!  I  -  !  !  !  NOOGA  I  ! 

ML  4704  !  -  !  31714F40!  195.0!  35.0}  9.0*  -  !  1500!  12.0!N0NE  *TN  CHATTA-  !  1963  ! 

!  !  •  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  J  ! 

MS  101  !  -  !  400*4A43!  130.0!  35.0!  7.01  -  !  900!  11.0!N0NE  JTN  CHATTA-  !  1957  i 

!  !  !  !  130.0*  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

S  105  !  -  !  627J4A41 J  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1457*  U.O'NONE  JTN  CHATTA-  !  1956  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.8!  I  -  !  !  !  NOOGA  !  I 

S  107  !  -  !  627J4A4U  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1457!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  !  1956  • 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.81  1  -  1  !  !  NOOGA  !  ! 

S  114  !  -  1  763I4F41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  19.01NONE  ! TN  CHATTA-  !  1956  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  I  -  !  !  !  HOOGA  •  ! 

S  116  !  -  !  742 !4F40!  195.01  35.0!  9.0!  -  I  1500!  14.0IN0NE  !TN  CHATTA-  !  *  1982  I 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

S  118  !  -  !  742 J4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  13.0IN0NE  ! TN  CHATTA-  !  1962  ! 

*  *  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  I  !  !  NOOGA  !  1 

S  120  *  -  !  742I4F 40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  !  1962  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

S  180  ! 295851  !  74214F40!  195.0!  35.0!  9.01  -  !  1300!  14.0!N0NE  !TN  CHATTA-  I  *  1981  ! 

«  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  N006A  !  ! 

S  181  ! 296438  !  742I4F40I  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1300!  U.OINONE  !TN  CHATTA-  !  *  1981  ! 

!  I  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  HOOGA  !  ! 

S  182  ! 296439  !  74214F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1300!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  I  *  1981  J 

\  !  !  !  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

S  183  1296440  !  742I4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1300!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  !  *  U81  • 

!  !  !  !  195.0!  35.01  1.5!  !  -  !  !  I  HOOGA  \  f 

S  184  1296441  !  742I4F40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1300!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  |  *  1981  ! 

!  Ill  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  I  !  !  NOOGA  !  J 

S  185  1296624  !  742UF40!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1300!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  I  *  1981  ! 

!  !  !  1  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  NOOGA  !  ! 

SC  108  !  -  !  627! 4A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1457!  U.OINONE  ITN  CHATTA-  t  1956  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.8!  !  -  I  !  !  NOOGA  !  ! 

SC  302  !  -  l  748 ! 4 F 41 1  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1500!  17.0IN0NE  ITN  CHATTA-  !  *  1968  ! 

!  !  !  1  195.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  1  !  NOOGA  !  I 

I  !!!!!!!  !  !  !  !  ( 

!  !!!!!!!!!  I  !  ! 

(18)  ROCKPORT  HARBOUR  SERVICE!  !!!!!!!!!  I  !  ! 

CAPT.  SYKES  1255490  !  29I3A36!  48.0!  -  !  3.0!  330!  -  !  24.0IN0NE  ! ZN  TROY  I  1948  ! 

I  !  !  !  52.0!  16.0!  3.0!  !  -  !  !  !  I  ) 

!  !!!!!!!!!  1  1  ! 

!  !!!!!!!!!  I  it 

(03)  ROCKVILLE  SCOWS/  INC.  !  II!!!!!!!  !  (  ! 

PLUM  POINT  1290809  !  S21I4A43!  130.2!  38.0!  11.2!  -  !  1200!  U.OINONE  I  NY  NCW  YORK  !  1963  I 

!  !  !  !  130.2!  38.0!  2.5!  !  -  !  !  !  !  ! 

WEST  POINT  1510368  !  540I4A43I  130.0!  40.0!  11.7!  -  !  1200!  U.OINONE  INY  NEW  YORK  !  1967  f 

I  III  130.0!  40.0!  2.5!  !  -  I  !  !  !  I 

!  I  It  tit  !  I  I  !  I  I 

I  I  I  I  I  !  I  I  I  !  !  !  ! 

(32)  RODRIGUE/  EDMOND  J.  BOAT!  CO.  I  I  I  I  l  I  I  I  !  I  I  I 

B  2  !  -  I  5I1A02!  -  I  -  !  3.71  190!  -  !  10.0IN0NE  ILA  CUT  OFF  !  1965  I 

!  !  !  !  28.0!  10.0!  3.0!  t  5!  !  !  !  ! 

!  !!!(!!!  I  !  !  !  I 

!  S  St  II!  f  !  !  I  *  ! 

(23)  ROCN  SALVAGE  CO.  !  !!!!!!!!(  I  I  ! 

CHAS.  ASHER  1307439  !  U13AJ6J  49.3!  17.6!  6.8!  550!  -  I  21.0!M0N(  ! VI  STURGEON  !  1967  ! 

!  !  !  I  49.3!  17.6!  6.8!  !  -  !  !  !  BAT  !  ! 

LOUIS  S.  1271292  !  6I3A36!  41.6*  12.4!  5.0!  1501  -  !  8.0INONE  !W1  STURGEON  I  •  1956  ! 

!  !  !  !  41.6!  12.4!  4.0!  !  -  »  !  I  BAY  !  ! 

SPUDS  *245654  !  1313A36!  41.6!  12.4!  6.0!  120!  -  !  15.5! NONE  ! VZ  STURGEON  !  1946  ! 

!  !  (  !  44.5!  12.4!  5.0!  !  -  !  I  t  BAY  1  1 

TIMMY  A.  1265037  !  12S3A36!  35.5!  10.81  5.0!  145!  -  !  12.0IN0NE  !WI  STURGEON  !  •  1964  ! 

!  t  !  !  40.0!  12.0!  4.0!  *  -  !  !  !  BAY  !  1 

A  1  I  -  !  583I4A43!  155.8!  40.0!  8.5!  -  !  831!  5.3IN0NE  !UI  STURGEON  !  1986  ! 

!  II!  162.3!  40.0!  5.5!  !  -  I  !  !  BAY  I  ! 

A  2  !  -  l  588I4A43!  157.1!  40.0!  8.5!  -  !  841!  S.3IN0NC  !WI  STURGEON  !  1986  | 

!  11!  163.71  40.0!  5.5!  1  -  !  I  !  BAY  !  ! 

A  3  1597294  I  40114A43!  134.0!  39.0!  7.0!  -  !  8001  5.6IN0NE  !Vl  STURGEON  !  1978  ! 

!  !  1  !  UO.O!  39.Q!  2.0!  !  -  !  !  !  BAY  !  ! 

A  4  1580163  !  401I4U3!  134.0!  39.0!  7.0*  -  !  800!  5.6IN0NE  !UX  STURGEON  !  1977  ! 

!  II!  UO.O!  39.0!  2.0!  !  -  !  !  !  BAY  I  I 

NO.  182-10  I  - -  !  112I4A43!  110,0!  26.0!  5.61  -  !  110!  5.5IN0NE  IWI  STURGEON  l  *  1942  ! 

!  1  !  I  110.0!  26.0!  1.6!  !  -  !  !  !  SAY  !  ! 

NO.  182-11  !  -  1  76I4A43!  90.0!  24.0!  4.0!  -  !  1001  3.0IN0NE  IWI  STURGEON  !  1956  I 

I  !  !  I  90.0!  24.0!  1.0!  !  -  1  !  I  BAY  !  ! 

I  !!!!!!!>!  !  !  I 

!  I  !!!!!!!  !  !  It 

(41)  R06ERS/  WAYNE  !  111!!!!!!  !  II 

LUCY  LEE  1239996  !  563I3A36!  166.6!  36.0!  6.0*  3800!  -  !  41.0INONE  IMS  GREENVILLE!  1973  t 

I  I  !  !  176.51  36.4!  7.0!  !  -  !  !  !  !  I 

MAMA  LE»E  1264863  !  118(3A36!  128.0!  30.0!  9.5!  3800!  -  !  39.0IN0NC  IMS  GREENVILLE!  1933  ! 

!  !  !  !  132.0!  30.1!  5.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

!  III!!!!!!  !  I  I 


!!!!!!!!!  !  !  ! 
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ENGR  ( 

t  V’ CCS 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

2 

DIST! 

OPERATOR 

NET  !C30Ett 

ENGTH18RDTH! 

! 

* 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

1 

!  COAST 

I'.R  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TOi.‘-  '.PAGE J 

OVER-1  OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! //////////////// ITD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NA6E  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  I  LIGHT! 

POWER • 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

•EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

! 

! 

!  1 

1  1 

1 

t 

j 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

(37)  ROGUE  NAIL  BOAT  SERVICE 

*!  INC- 

1  1 

1 

» 

» 

! 

• 

1 

!  ! 

1 

SLUE  HERON 

J  582897 

511811! 

38*61 

13.0! 

2.0! 

660! 

-  i 

8.0! NONE 

!0R  VEDDERBURN! 

1977  i 

1 

!  1 

38.6! 

13.0! 

1.3! 

! 

49! 

t 

1  1 

1 

GOLDEN  EASLE 

•658126 

illicit | 

41.01 

13.0! 

1.6! 

675! 

-  ! 

8.0! NONE 

ioR  PORTLAND  ! 

1983  ! 

1 

!  1 

41.0! 

13.0! 

1.0! 

1 

63! 

! 

!  ! 

! 

OSPRET 

I  - 

sncm 

33.01 

13.0! 

1.4! 

660! 

-  ! 

8 .0  *  NONE 

! OR  PORTLAND  ! 

1975  ! 

t 

!  1 

33.0! 

13.0! 

1.0! 

! 

31! 

! 

!  ! 

! 

OTTER 

j  _ _ 

3! 1 C 11 ! 

23.0! 

8.0! 

1.4! 

330! 

-  ! 

7.0 ! NONE 

IOR  PORTLAND  ! 

1976  ! 

i 

!  1 

23.0! 

3.0! 

1.0! 

! 

12! 

! 

!  ! 

! 

ROGUE  QUEEN 

1 91 4548 

16I1C111 

42.8! 

14.0! 

1.5! 

1020! 

*  1 

12.0! HONE 

!0R  WEDDER6URNI 

1987  ! 

! 

!  1 

42.8! 

14.0! 

1.0! 

1 

68! 

! 

!  ! 

» 

THE  CHINOOK 

{  - 

511811 1 

42.01 

13.0! 

2.0! 

660! 

-  ! 

8 .0 ! NONE 

•OR  WEDDER8URN! 

1972  ! 

! 

1  ! 

42.0! 

13.0! 

1.3! 

! 

49! 

! 

1 

THE  ROGUE 

1606583 

511811! 

33.6! 

13.0! 

1.4! 

660! 

-  ! 

8.0! NONE 

! OR  UEDDER9URN! 

1979  ! 

! 

!  ! 

33.61 

13.0! 

1.0! 

! 

42! 

! 

!  ! 

! 

WILOCAT 

1  - 

511011 1 

33.0! 

13.0! 

1.4! 

1020! 

*  j 

8.0! NONE 

! OR  WEDOERBURN! 

1985  ! 

I 

! 

!  1 

!  ! 

33.0! 

1 

13.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

42! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

( 

i 

(32)  ROHAN0A  SUE* 

INC. 

! 

; 

2  1 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

i  ! 

2 

i 

RONANOA  SUE 

1545067 

6211A12! 

94.0! 

26.0! 

9.0! 

900! 

62! 

30.0! 1  15  HP/1  10  HP/JLA  CUT  OFF  ! 

1972  ! 

! 

1 

!  1 

5  1 

105.0! 

« 

26.0! 

1 

6.0! 

! 

1 

i 

47! 

! 

!1  5HP  ELEC  PUMPS!  ! 

!  !  ! 

! 

t 

< 32)  ROHAR  NARINE 

*  INC- 

! 

! 

i  i 

1  1 

t 

i 

{ 

! 

1 

i 

* 

« 

« 

1 

1 

t 

!  ! 

!  ! 

• 

! 

C.  C.  RUNNER 

1526236 

2211A03! 

47.3! 

16.0! 

5.2! 

300! 

22! 

17 .0! NONE 

! LA  VENICE  ! 

1970  ! 

| 

t  1 

47.3! 

16.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

1 

!  ! 

« 

RIG  RUNNER 

1530100 

2811A03! 

50.0! 

17.0! 

6.0! 

400! 

16! 

17.0! NONE 

!LA  VENICE  I 

1970  ! 

i 

t  1 

53.0! 

17.0! 

4.5! 

! 

*  1 

1 

!  ! 

! 

SEA  RIPPER 

1516703 

221 1 A03 i 

4  7.3! 

16.0! 

5.0! 

165! 

10! 

17.0! NONE 

!  LA  VENICE  ! 

1968  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

50.0! 

! 

16.0! 

! 

3.5! 

! 

t 

1 

.  1 

1 

! 

1 

1  « 

i  \ 

• 

2 

(32)  RONCO  BARGE 

t  CREU80AT 

1 

R1ENTALS 

!  1 

<  1 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

f 

1 

;  1 

i  i 

i 

• 

BLUE  UING 

1587920 

1 3 i 1C02! 

i 

-  ! 

7.0! 

400! 

1! 

1 8.01  NONE 

!LA  NEW  ! 

1977  ! 

! 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

17! 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

GREEN  UING 

1595449 

1311C02! 

1 

-  ! 

7.0! 

400! 

1! 

18.0! NONE 

! LA  NEW  ! 

1978  ! 

! 

|  < 

40.0! 

14.0! 

4.0! 

1 

17! 

! 

•  ORLEANS  ! 

2 

HISS  CAROLYN 

1646447 

18MC02! 

—  1 

—  ! 

5.9! 

700! 

-  ! 

25.0! NONE 

•LA  HOUNA  ! 

1982  ! 

1 

!  1 

46.6! 

14.6! 

—  ! 

! 

21! 

! 

!  { 

{ 

NISS  JILL 

1612928 

1311C021 

! 

15.0! 

7.0! 

-  ! 

18.0IN0NE 

!LA  NEW  J 

1979  ! 

! 

1  ! 

40.0! 

15.0! 

4.0! 

j 

-  ! 

1 

•  ORLEANS  ! 

! 

RONCO  101 

1537650 

StIC  02  f 

! 

—  ! 

4.9! 

420! 

-  ! 

20.0! NONE 

! LA  HOUNA  ! 

1972  1 

1 

!  1 

34.01 

11.0! 

—  ! 

! 

14! 

1 

!  ! 

! 

RONCO  1 04 

1596969 

1311C02! 

—  ! 

—  ! 

4.8! 

440! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

! LA  HOUNA  * 

1978  ! 

1 

1  1 

38.0! 

14.0! 

—  ! 

1 

17! 

! 

!  ! 

5 

RONCO  107 

1527708 

811C02! 

—  1 

—  ! 

4.9! 

1651 

-  ! 

20.0! NONE 

!LA  HOUNA  ! 

1970  i 

! 

!  1 

32.2! 

11.1! 

--  j 

1 

5! 

! 

!  ! 

! 

RONCO  108 

1603026 

1 S11C021 

1 

—  ! 

6.1! 

650! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!LA  HOUNA  ! 

1979  ! 

1 

!  1 

38.8! 

14.0! 

—  ! 

! 

19! 

! 

!  ! 

! 

RONCO  1U 

1602314 

711C021 

..  1 

—  ! 

4.1! 

300! 

-  ! 

18.0! NONE 

! LA  HOUNA  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

34.0! 

11.11 

—  ! 

! 

5! 

J 

!  ! 

! 

WHITE  WING 

1601565 

1311C02! 

! 

-  ! 

7.0! 

400! 

1! 

15.0! NONE 

•LA  NEW  ! 

1979  J 

! 

1  1 

40.01 

14.0! 

4.0! 

! 

17! 

! 

•  ORLEANS  l 

! 

UILO  UING 

1633215 

1311 C02 1 

! 

-  ! 

7.0! 

400! 

1! 

18.01HOME 

!LA  new  ! 

1981  ! 

! 

1  1 

40.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

17! 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

ACADIA 

! 5379:3 

381 3 A  36 ! 

50.2! 

18.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1972  S 

1 

!  I 

50.2! 

18.0! 

5.0! 

! 

•  « 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

LIL  BUCKWHEAT 

1265796 

1313A36! 

52.0! 

15.0! 

4.0! 

275! 

-  ! 

43.0! NONE 

!LA  NEW  • 

1953  ! 

1 

1 

!  1 

1  ! 

52.0! 

1 

15.0! 

• 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

1 

i 

(32)  ROSE  0/  INC. 

t 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

i 

! 

» 

i 

I 

! 

i 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

ROSE  0 

1549301 

2513A361 

42.7! 

16.1! 

5.6! 

4001 

-  ! 

29.0! NONE 

!LA  BERWICK  ! 

1973  ! 

1 

I 

1  1 

!  1 

42.7! 

j 

16.11 

! 

4.5! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

! 

t 

(32)  ROSE  LAUNCH 
ANDIE  B 

SERVICE 

1 

1 

1624626 

1  1 

1  1 

38J3A36! 

i 

! 

48.0! 

! 

! 

18.0! 

! 

! 

7.0! 

! 

! 

600  J 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

30.0! NONE 

!  1 

!  ! 

!LA  KENNER  ! 

! 

! 

1980  ! 

! 

1  1 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

» 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

BECKY  LEE 

1624627 

36I3A36! 

48.0! 

18.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

35 . 0! NONE 

1  LA  KENNER  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

!  i 

! 

8ETTYE  B 

1617329 

3413A36! 

41.1! 

18.0! 

6.6! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!LA  KENNER  ! 

1979  ! 

1 

1  ! 

41.1! 

18.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

DOTTIE  II 

162629? 

8213A36! 

70.5! 

28.0! 

7.0! 

1200! 

-  1 

40.0 t NONE 

!LA  KENNER  ! 

1980  ! 

1 

!  ! 

70.5! 

28.0! 

6.0! 

» 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

SANDY  8 

1624628 

3813A361 

48.0! 

18.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

35.0! NONE 

1LA  KENNER  ! 

1980  ! 

1 

!  1 

48.01 

18.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

W.  L.  SERPAS 

1581703 

7213A36! 

57.5! 

22.0! 

8.4! 

900! 

-  ! 

45.01N0NE 

ILA  KENNER  ! 

1977  ! 

1 

1  1 

57.5! 

22.0! 

8.4! 

! 

-  t 

l 

!  J 

! 

GSM  100 

1262902 

82415A71 1 

153.0! 

52.0! 

8.6! 

-  j 

1320! 

16.0! DIESEL  PUMP 

ILA  KENNER  ! 

1951  ! 

1 

! 

!  1 

1  1 

153.0! 

1 

52.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

-  ( 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

(26)  ROSE  NARINE 

J 

TRANS PORT AT I  SON/ 

1  1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

i 

! 

!  I 

!  ! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

• 

j 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

! 

HW  1271 

1637233 

96414A41! 

200. oi 

35. Oi 

12.0! 

1768! 

19.0! NONE 

!!L  LENONT  ! 

1981  ! 

I 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

HU  1291 

1637472 

96414A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1768! 

19.01N0NE 

f 1 L  LENONT  ! 

1981  ! 

! 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

nu  8041 

1599193 

68414D4B! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1643! 

19.0! NONE 

! IL  LENONT  ! 

1978  ! 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

l  i 

! 

PI  105 

(644160 

676! 4A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1597! 

19.0! NONE 

1  IL  LENONT  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

RRT  304 

*617090 

70014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1931! 

20.4 l NONE 

1 IL  LENONT  1 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

J 

RHT  305 

1617091 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1931! 

20 .4 1  HONE 

!IL  LENONT  ) 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

RNT  306 

i 620561 

70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1931! 

20.4 (NON! 

I  IL  LENONT  I 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

•  t 

! 

!  ! 

! 

RHT  308 

1620563 

70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1931! 

20.41  NONE 

J  IL  LENONT  J 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1 

RNT  310 

1620565 

700! 4A41 J 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1931! 

20.4! NONE 

!IL  LEP.ONT  1 

1980  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  1 

! 

RNT  312 

1629320 

70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1931! 

20.  4  5  NONE 

9IL  LENONT  | 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  ! 

! 

!  ! 

! 

RNT  314 

1629322 

70014A41  ] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

19311 

20. 4 1  HONE 

! IL  LENONT  ! 

1980  1 

1 

!  1 

195. C! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  1 

! 

RHT  315 

1629323 

700I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  | 

1931! 

20*4! NONE 

1  IL  LENONT  | 

1980  I 

1 

I 

1  1 

!  1 

1  1 

195.01 

! 

! 

35.0! 

1 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 
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£NGR ! 

•  1VTCC! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

.... 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

!  1 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEILENGTHIQRDTHI 

! 

LOAD-! 

1 

* 

CARGO  ( 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

!S  'OPERATING 
!TC!  BASE 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  COAST 

•  TER  !  SEE* 

//////! /////! 

ED  * 

i 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

110!  LIKE-1 

1  BUILT  ! 

VESSEL 

NAHE  AND  NUH8ER 

!  GUARD 

1  TON-  1PA6E! 

OVER-IOVER-!/////'. 

HORSE! 

PASS-  KLXCHT) !////////////////! TO! ////////// 

!  OR  ! 

I  NUMBER 

!  NA6E  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  . 

•♦REBUILT! 

(26)  ROSE 

HARINE 

« 

; 

TRANSPORT ATI  I  OH# 

|  J  i 

2  i  i 

!  1  1 

i 

i 

i 

1 

1 

I 

i 

« 

t 

i 

! 

1 

2 
i 

I 

* 

j 

» 

i 

j 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

INC. 

l 

•  !  * 

i 

1 

■ 

i 

i 

i 

i 

!  ! 

(CONTINUED) ! 

1  •  ! 

• 

J 

• 

i 

! 

« 

t 

! 

RHT  316 

*641184 

!  70014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

t 

1931! 

19.2 ! NONE 

!IL  LEHONT 

!  1981  • 

i 

1  •  « 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

—  < 

i 

i 

2  i 

RHT  317 

•641185 

•  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

19. 2 'NONE 

•It  LEHONT 

!  1981  I 

• 

j  i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  I 

I 

! 

!  • 

RHT  318 

•641950 

•  70014A41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

19. 2! NONE 

I IL  LEHONT 

•  1981  ! 

t 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

* 

* 

!  ! 

RHT  319 

•641951 

•  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1931* 

19. 2 ! NONE 

*!IL  LEHONT 

!  1981  ! 

* 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

i 

t  « 

RHT  321 

•642327 

•  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

19.2! NONE 

ilL  LEHONT 

!  1981  ! 

; 

i  !  j 

195-0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

•  * 

RHT  322 

2642328 

•  70314A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

19.2! NONE 

! IL  LEHONT 

i  1981  ! 

! 

i  •  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

.  j 

! 

€ 

2  i 

RHT  323 

1642329 

1  70314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

19 . 2 ! NONE 

•IL  LEHONT 

1981  i 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

1 

« 

RHT  324 

•642330 

1  70314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1931! 

19.2! NONE 

!  IL  LEHONT 

1981  • 

i 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

2 

i 

RHT  325 

1642331 

1  703! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931 1 

19.2! NONE 

!IL  LEHONT 

1981  I 

! 

1  1  1 

t95.0t 

35.0! 

2.0! 

i 

-  2 

i 

! 

« 

RHT  326 

1643087 

1  70314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931  i 

19.2 ! NONE 

!IL  LEHONT 

1981  ! 

1 

j  j  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  t 

j 

! 

t 

RHT  328 

1629806 

1  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1931*! 

20.4 ! NONE 

•IL  LEHONT 

1980  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

RHT  329 

162C316 

1  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1931! 

20.4 i NONE 

!IL  LEHONT 

1980  ! 

! 

1  •  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ( 

i 

! 

2 

RHT  330 

1629786 

!  7001 4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20 . 4 ! NONE 

•IL  LEHONT 

1980  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

( 

-  ! 

< 

! 

• 

RHT  331 

1629681 

1  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1931! 

20-4! NONE 

! IL  LEHONT 

1980  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  J 

i 

! 

I 

RHT  350 

1599191 

1  684UA4S! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

] 

1750! 

17.0! NONE 

!XL  LEHONT 

1978  • 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

i 

! 

RHT  401 

1 616808 

l  70014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20.41N0NE 

!IL  LEHONT 

1980  I 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

RHT  402 

1623580 

1  700 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20.4! NONE 

f IL  LEHONT 

1980  I 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

RHT  403 

1623581 

I  700UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20. « J  NONE 

STL  LEHONT 

1980  ! 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  404 

1628154 

1  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1931! 

20.4! NONE 

t IL  LEHONT 

1980  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

t 

! 

RHT  405 

1628155 

1  70014A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

1931! 

20.4IN0NE 

!  IL  LEHONT 

1980  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  406 

1628156 

1  70014A41I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

2 

1931! 

20.4! NONE 

1  IL  LEHONT 

1980  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

RHT  2030 

1612639 

1  90814A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

l 

2081! 

16.5! NONE 

!XL  LEHONT 

1979  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

] 

-  ! 

( 

1 

! 

RHT  2040 

1612640 

1  90814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2081! 

16.5! NONE 

!IL  LEHONT 

1979  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2050 

1612641 

1  908J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2081! 

16.5 ! NONE 

!i  .  LEHONT 

1979  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

RHT  206R 

•612642 

1  90814A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2081! 

16.5! NONE 

!IL  LEHONT 

1979  ! 

l 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.01 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2070 

1612643 

!  90814A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

2081! 

16.5! NONE 

1 IL  LEHONT 

1979  ! 

I 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2080 

1671072 

1  70514A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

» 

2077! 

16. 5 ! NONE 

!IL  LEHONT 

1984  ! 

I 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

RHT  2099 

1671073 

l  70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

!IL  LEHONT 

1984  ! 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  210B 

1671074 

1  70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

!IL  LEHONT 

1984  ! 

I 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

] 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2118 

1671075 

1  70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

IIL  LEHONT 

1984  ! 

1 

J  !  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2120 

1671076 

1  70514A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5 ! NONE 

! IL  LEHONT 

1984  1 

1 

1  1  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2139 

1671077 

1  70514A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

IIL  LEHONT 

1984  ! 

! 

!  1  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2140 

1671078 

1  70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2077! 

16.5 (NONE 

IIL  LEHONT 

1984  ! 

t 

1  I  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  2150 

1671079 

J  70S !  4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5! NONE 

IIL  LEHONT 

1984  ! 

| 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

1 

! 

RHT  2163 

1671080 

i  70514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

1 6. 51  NONE 

1  XL  LEHONT 

1984  ! 

I 

!  t  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RHT  2170 

1671081 

1  70514A41 | 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1 

2077! 

16.5! NONE 

IIL  LEHONT 

1984  I 

1 

(  1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RHT  2199 

1613754 

1  74314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

20991 

20.0! NONE 

! IL  LEHONT 

1979  1 

! 

1  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  I 

! 

! 

I 

RHT  2200 

1636987 

!  106514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1878! 

20.0 ! NONE 

t  XL  LEHONT 

1981  ! 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  5020 

1608110 

1  74314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

2099! 

20 • 0! NONE 

! ZL  LEHONT 

1979  ] 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  I 

! 

! 

l 

RHT  5039 

1608111 

1  74314A4U 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

2099! 

20.0! NONE 

!IL  LEHONT 

1979  | 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  5040 

1608469 

1  7431 4 A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2099! 

20. 0! NONE 

! IL  LEHONT 

1979  | 

! 

!  1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ( 

! 

1 

! 

RHT  5050 

1608470 

1  74314A411 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1 

2099! 

20.01  NONE 

! XL  LEHONT 

1979  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHT  5070 

1608472 

S  74314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

) 

2099! 

20.01  NONE 

IIL  LEHONT 

1979  ! 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

RHT  5080 

1671  529 

!  70514A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

16.5 {NONE 

! XL  LEHONT 

1984  ! 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

200.01 

! 

35.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

(01)  ROSE1 

S  OIL 

SERVICE*  INC. 

1 

I 

!  !  I 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

CAPTAIN  DAVE 

1248616 

1  3412A20I 

57.3! 

14.3! 

6.9! 

60! 

60! 

1 2.8! NONE 

!NA  GLOUCESTER 

1945  ! 

1 

1  1  ! 

1  419I4A48! 

60.01 

90.0! 

15.0! 

3.0! 

9.3! 

• 

-  ! 
350! 

! 

20. 0! NONE 

! 

!HA  GLOUCESTER 

! 

1954  ! 

1 

l 

1  1  1 

1  !  1 

90.0! 

! 

30.01 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

(37)  ROSS 

ISLAND 

! 

SAND  AND  4RA! VEL 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

1 

I 

! 

! 

COMPANY 

1  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

HENRY  0. 

1  513A351 

36.0! 

9.0! 

4.5! 

1651 

-  ! 

11.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

1954  ! 

1  !  1 

36.0! 

9.0! 

4.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

ROSSCO 

i  5 !  3 A  35 1 

36.01 

11.0! 

6.5! 

350! 

-  ! 

11 .0! NONE 

1  OR  PORTLAND 

*  1986  ! 

1  1  ! 

36.0! 

11.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ROSSISSLE 

j  2  84633 

1  5S13A35! 

58.7! 

21.4! 

5.7! 

1050! 

-  ! 

27 .0 ! NONE 

•OR  PORTLAND 

*  1974  ! 

1  !  1 

1  546J4A43! 

63.0! 

155.0! 

21.4! 

40.0! 

5.7! 

10.0! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

10.S! NONE 

! 

! OR  PORTLAND 

» 

1958  i 

1  1  1 

1  1  I 

1  !  1 

155.0! 

1 

1 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DISTJ 


745 


VESSEL  NAME  AND  NUR8ER 


COAST 

GUARD 

NUH8ER 


i 

I 

(37)  ROSS  ISLAND  SAND  AND  GRAlVEL 
CONPANY  | 

(CONTINUED) I 

! 

! 

! 


RI 

17 

Rt 

18 

RI 

19 

RI 

20 

*1 

21 

RI 

22 

RI 

23 

Rt 

24 

RI 

26 

RI 

27 

(16)  ROUNSAVAL/  ROBERT/  4R. 
H  132e 


(32)  ROUSSE  TOWING  CORP. 
CARESSA  KAY 


! 585574 

t 

5  585575 

! 

! 

! 


(32)  ROYAL  STREET  TOWING# 
ROYAL  STREET 


(03)  RUDOLPH/  N.  Jw  CORP. 
LONI  R 


(22)  RUGARE'S  SIGHTSEEING 
FERRY  SERVICE 
LITTLE  TOOT 


(13)  RU3AK/  ROGER 
RICHARD  NERRITT 


(AD  RUSH/  TON 
BAY  QUEEN 


(29)  RUSHING  NARINE  CORP* 
EVELYN  RUSHING 


INC!, 

1569305 

! 

! 

I 

! 

! 595040 
! 

! 

! 

CRUIISES  S 
I 

1260415 

i 

! 

! 

! 

! 269757 
1 
i 
! 

! 

! 239567 

l 

! 

! 

! 

! 272382 

! 


! 

! 

(37)  RUSSELL  TOW0OAT  AND  NOORfAGE  CO. 


dK  1 


ex  3 


!  347995 

! 

I 
! 

! 

! 

I 
( 
l 
( 

* 

i 


(32)  RUSSO/  IRVIN  0OAT  CO-/  I!NC. 


CART,  BOOGIE  R 
CRYSTAL  LADY 


! 563637 
I 

1614064 
I 

UtY  JUDY  16374)7 

I 
! 

I 

(22)  RUTHERFORD'S  CRUISE  LINE!/  INC. 

NARY  ANN  I  1621089 

1 

NARY  ANN  II  1597744 

! 

RIVER  QUEEN  1291591 

I 
! 
t 

(23)  RYBA  NARINE  CONSTRUCTION!  CO. 

BARBARA  LYN  1276723 

I 

VENTURE  1222624 

! 

f  917444 
I 

(634946 
I 
I 
! 


HARBOR  KASTER 
JARCO  1402 


JVTCC!  0IHEHSI0N5  ( DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

NET  (CODE! LENGTH IBRDTH!  I  !  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-1  I  CARGO  f  FIXED  !  EQUIPHENT  |TC!  8ASE  I 

TER  !  SEE!  //////!  /////!  ED  !  !////////!  POINT  J  LINE-1  !A0!  LINE-1  J 

TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-!// 7//!  HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////|TD!//////////! 


!’ 

! 

TEAR  I 
BUILT  ! 
Oft  ! 


ALL  ,Ll5MT!  P0WE*!  ENGERS  !  CFEET31  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


i 

!  1  11 

( 

! 

! 

! 

11  11 

1 

! 

! 

I 

11  11 

( 

] 

! 

! 

1  1  11 

! 

! 

1 

! 

11  II 

! 

I 

1 

! 

546 1 4 A 43 f  155.0!  40.0! 

10.0! 

-  ! . 

1500! 

! 

1  1  155.01  (0.01 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

54614A43!  155.0!  40.0! 

10.01 

-  i 

1500! 

! 

1  1  155.01  40.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

546UA43!  155.0!  40.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

!  !  155.01  40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

63614A43!  175.0!  40.0! 

10.0! 

-  i 

1750! 

I 

1  !  175.0!  40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

636J4A43!  175.0!  40.0! 

10.0! 

-  i 

1750! 

! 

!  !  175.0!  40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

636UA43!  175.0!  40.0! 

10.0! 

-  I 

1750! 

! 

1  1  175.01  40.01 

2.0! 

! 

-  I 

i 

728J4A43!  195.01  40.0! 

10.0! 

! 

2000! 

! 

!  !  195.0!  40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

726J4A43!  195.0!  40.0! 

10.  O' 

-  ! 

2000! 

! 

!  !  195.0!  40.0! 

2.0! 

! 

.  • 

! 

45654A43!  139.3!  40.0! 

10.0! 

-  j 

1250! 

! 

!  !  139.3!  40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

320! 4A43 !  155.0!  42.0! 

9.0! 

-  ! 

8001 

i 

!  !  155.0!  42.0! 

(  !  !  ! 

1.6! 

! 

2 

t 

-  ! 

! 

i 

J 

!  !  !  ! 
743UA46!  200.0!  35.0! 

i 

9.0! 

i 

-  ! 

> 

2000! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

2 

743 ! 4A46 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

f 

20001 

! 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

1.9! 

! 

! 

! 

7.0! 

! 

i 

-  1 
i 

1 

2 

!  !  !  ! 
7013A35!  56.5!  22. M 

! 

800! 

t 

-  ! 

i 

i 

!  i  56.5!  22.01 

!  !  !  ! 

6.0! 

! 

i 

« 

"  ! 

« 

! 

! 

t  !  !  ! 

!  !  !  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

S3 !3A35 !  47.7!  20.1! 

7.2! 

600  S 

-  i 

i 

f 

I  1  52.0!  21.01 

II  11 

6.0! 

| 

! 

; 

-  i 

i 

! 

11  11 
11  11 

i 

! 

! 

( 

i 

! 

1 

9001 4*46!  180.0!  48.0! 

11.0! 

-  ! 

2000! 

1 

!  !  180.0!  43.0! 

2.6! 

! 

-  1 

! 

!  !  !  1 

! 

! 

I 

i  i  ii 

! 

( 

! 

! 

1 1 !  1  All !  36.5!  13.5! 

3.8! 

125! 

-  ! 

( 

!  1  55.0!  13.5! 

3.5! 

1 

! 

! 

49! 

i 

ii  it 

i 

! 

! 

it  ii 

i 

t 

! 

! 

26! 3455!  53.31  15.3! 

6.3! 

270! 

-  ! 

! 

I  1  53.31  15.5! 

II  1  1 

6.3! 

! 

! 

! 

5.3! 

« 

! 

-  I 
! 

( 

1 

11  11 
12118111  34.1!  14.51 

! 

60! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  !  37.1!  14.6! 

(  (  !  ! 

5.5! 

! 

! 

! 

47! 

! 

! 

! 

!  I  !  ! 

46813A36!  155.5!  44.0! 

! 

8.0! 

I 

3240! 

! 

-  ! 

! 

!  !  164.0!  44.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

747I5A70!  225.01  38.0! 

9.01 

-  ! 

1700! 

! 

!  !  225.0!  36.0! 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

i 

! 

-  ! 

[ 

( 

1 

!  !  !  i 

197I4A46!  103.0!  29.0! 

! 

6.0! 

i 

-  ! 

400! 

! 

!  1  103.0!  29.0! 

2.0! 

j 

-  I 

! 

197I4A4S!  102.0!  29.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

I 

I  1  102.0!  29.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

197J4A46!  103.0!  29.0! 

6.0! 

-  i 

375! 

! 

!  !  103.0!  29.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

1»>i4»44l  200.01  35.01 

6.0! 

.  < 

400! 

! 

!  !  200.2!  35.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

197I4A46!  102.0!  29,0! 

6.0! 

•  j 

4C0! 

! 

!  !  102.0!  29. OJ 

2.01 

t 

-  ! 

! 

t  i  ii 

! 

! 

! 

1 

ii  ii 

! 

! 

« 

! 

ii  it 

! 

j 

i 

! 

63(3436!  50.2!  20.0! 

7.6! 

660! 

-  I 

\ 

t  !  52.0!  20.3! 

6.0! 

! 

-  ! 

l 

10613A36!  64.8!  24.0! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

! 

!  2  65.0!  24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

8SI3A36!  50.5!  24.0! 

7.6! 

660! 

-  1 

! 

1  !  53.0!  24.0! 

6.0! 

i 

! 

-  I 

1 

ii  ii 

• 

I 

! 

ii  it 

i 

! 

! 

I 

5911C12!  101.0!  19.0! 

6.6! 

1500! 

25! 

! 

1  1  105.01  20.61 

5.0! 

! 

149! 

t 

23 1 1 C It !  44.0!  14.0! 

4.0! 

600! 

-  ! 

I 

1  1  46.0!  14.0! 

3.6) 

! 

38! 

1 

34I1A11!  54.6!  16.0! 

3.5! 

150! 

J 

!  !  54.4!  16.0! 

1.7! 

I 

ISC! 

1 

• 

i 

i  i  it 

i  i  ii 

ii  ii 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

i 

3SI3C36!  51.2!  17.01 

7*0! 

4501 

-  ! 

i 

I  1  55.2!  16.0! 

7.01 

| 

-  ! 

! 

9I3A36!  38.3!  14.1! 

6.0! 

500! 

-  ! 

I 

!  !  65.0!  14.K 

8.0! 

! 

-  1 

! 

6014A43!  65.0!  38.0! 

3.0! 

-  ! 

60! 

( 

!  (  65.0!  38.0) 

*•0! 

! 

-  ! 

! 

41 1 ] 4A43 !  140. It  39.1! 

7.01 

-  ! 

1022! 

! 

!  1  140.1!  40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

ii  i  i 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

14.5 (NONE 

1 

12.51  HONE 
! 

12.5! NONE 
1 

10.5! NONE 
! 

10.51  NONE 

! 

10.5 ! NONE 
! 

10.5 ! NONE 
! 

10.5! NONE 

! 

10.5JN0NE 

! 

11.0! NONE 
! 

! 

! 

* 

1 8.0 ! NONE 
! 

15.0! NONE 

! 

! 

! 

i 

39.0! NONE 

! 

( 

! 

( 

40.0 ! NONE 

! 

! 

! 

I 

22.0! NONE 
! 

1 

! 

! 

! 

11. 51  NONE 

! 

! 

I 

! 

16.0! NONE 
I 
! 

1 

! 

18.6JN0NE 

! 

I 

! 

! 

37.0! NONE 
! 

17.0IDEIP  WELL  PUHP 

! 

! 
i 

9.0} NONE 

! 

9.0 ! NONE 

! 

1 1 .0! NONE 

I 

14.0! NONE 

6.0! NONE 

t 
! 

I 

39.0! NONE 

! 

42.0! NONE 
! 

40.0! NONE 
! 
t 
I 
! 

26 .0 ! HONE 

! 

13.6! NONE 
! 

9.5 (NONE 
I 
! 

I 
I 

35.0! NONE 
! 

14.0! HONE 


!0R  PORTLAND 

! 

1  OR  PORTLAND 

! 

fOR  PORTLAND 

! 

! OR  PORTLAND 
J 

JOft  PORTLAND 

! 

(OR  PORTLAND 

! 

!0R  PORTLAND 

! 

!0R  PORTLAND 
!  ! 
! OR  PORTLAND  ! 
!  ! 
!0R  PORTLAND  ! 
!  I 

!  ! 

I  ! 

!  ! 
! IN  JEFFERSOH-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 


VILLE 


!LA  GALLIANO 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1NY  NEW  YORK 

!PA  ERIE 

(HI  PT.  HURON  ! 


!CA  VENTURA 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 

(HO  CAPE  1 

!  GIRARDZAU  ! 
1H0  CAPE  ! 

GIRARDEAU  ! 


! 

!  ! 
!  ! 
! VA  VANCOUVER  ! 
!  ! 
(VA  VANCOUVER  I 
!  ( 
!VA  VANCOUVER  ! 
!  ! 
! VA  VANCOUVER  ! 


I 

I VA  VANCOUVER 
! 

! 

! 

J 

!TX  HOUSTON 

! 

(TX  HOUSTON 
( 

(TX  HOUSTON 

! 

I 

( 

! 


( 


!  OH  GRAND 
!  RIVER 
COM  GRAND 
I  RIVER 
IOH  GRAND 
!  RIVER 
!  I 

!  ! 
I  ( 

I  HI  CHEBOYGAN  ! 
I  ! 

INI  CHEBOYGAN  I 
!  ! 
INI  CHEBOYGAN  ! 
!  I 


14.0! INSLEY  CRAWLER 
(CRANE 

1S.0I36B  8UCYIUS  ERIE (HI  CHEBOYGAN  ! 
(CRAWLER  CRANE  (  ( 

!  I  i 

»  !  1 


! 

! 

! 

! 

1959  1 
! 

1960  ( 
! 

1960  i 

! 

1961  ( 
! 

196?  ( 
! 

1962  J 
! 

1964  ( 
( 

1967  ( 
! 

1967  ! 
! 

1967  * 
! 
! 
! 
( 

1977  ! 

i 

1977  j 
! 
I 


1981  ! 
! 
! 
i 

i 

1975  ! 
j 
3 
! 
! 

1978  ! 
I 
t 
! 
( 
! 

1950  I 
! 
( 
! 
( 

1955  ! 
! 
! 
( 
J 

1940  ! 
! 

! 

! 

! 

1956  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

1944  1 
» 

1944  ! 

! 

1944  J 
( 

1944  ! 

! 

•  1944  ( 

! 

( 

! 

( 

1975  I 
! 

1979  ( 

I 

1981  I 

! 

! 

» 

! 

1980  t 
I 

1976  ! 

! 

1963  ! 

! 

! 

! 

! 

1958  ! 

I 

1986  J 
I 

1979  ( 

( 

1981  ! 

! 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCC I  DIMENSIONS  ! DRAFT!  RAPACITY! 
!  NET  UODE'LENSTNIBRDTN!  !  !  I 
!  PESIS" !***• !  REG-  !  RE6- ! LOAD”!  !  CARGO  ! 
!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////! 
!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 


!  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
!  EQUIPMENT  i T  C !  BASE  ! 
!  LINE-?  ! AO!  LINE-1  ! 
!//////////////// !TO! //////////! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


747 


EN6R! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BROTH! 

I 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO 

CTVCh  ft  C A 1 

HANDLING 

!S 

OPERATING 

J  -.--J 

l 

CARGO  ! 

rlACP  !  ESU 

1PMENT 

!TC 

BASE 

YEAR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

!//////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LXNE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUH8CR 

!  GUARD 

I  TON-  1PA6E! 

OVER-l OVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  !(LI6HT >!//////////////// 

ITDS/////7//// 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  I 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE* 

LINE-2 

•REBUILT 

(33)  SABINE  TOVING 

l 

1 

t  TRANSPOR! TATION 

1  !  1 

!  1  ! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

t 

! 

! 

i 

CO./  INC. 

! 

}  1  1 

1 

i 

i 

« 

i 

(CONTINUED) ! 

1  !  ! 

! 

i 

i 

J 

! 

HERCULES 

1237998 

1  64I3A36! 

88.7! 

22.0! 

11.0! 

1600! 

-  ! 

23.0! NONE 

!TX 

PORT 

1938 

| 

!  1  ! 

92.0! 

23.0! 

11.0! 

i 

-  i 

i 

ARTHUR 

HERMES 

i 550977 

i  131 ! 3A36 ! 

102.0! 

30.0! 

11.0! 

3200! 

-  j 

36.CMN0NE 

STX 

PORT 

1973 

t 

1  !  ! 

102.0! 

30.0! 

11.0! 

i 

-  > 

! 

ARTHUR 

NARATHON 

*1525882 

!  97*13435*! 

71.21 

24.2! 

10.2! 

1020! 

-  j 

31 .0! NONE 

!TX 

PORT 

1970 

! 

1  !  1 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

! 

-  • 

i 

ARTHUR 

MIDAS 

*527402 

1  9713A35! 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

1020! 

-  i 

31 .0 i NOHE 

!TX 

PORT 

1970 

i 

!  !  1 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

NIKE 

j  653259 

•  124! 3 A  36 ! 

95.7! 

30.1! 

13.0! 

3900! 

-  i 

30.0! NONE 

*YX 

PORT 

1983 

! 

1  !  1 

95.7! 

30.1! 

9.0! 

! 

-  ! 

i 

2 

ARTHUR 

POSEIDON 

1543900 

1  97J3A35! 

69.9! 

24.0! 

9.0! 

1800! 

—  i 

31 .ol NONE 

!TX 

PORT 

1972 

! 

!  !  ! 

69.91 

27.0! 

9.0! 

i 

-  t 

• 

ARTHUR 

RENEE  LOUISE 

1632918 

!  9113A361 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

850! 

-  i 

38.0! NONE 

!  TX 

PORT 

1980 

! 

J  !  1 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

1 

-  ! 

t 

ARTHUR 

SAMSON 

1630017 

1  12413A36! 

102.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

-  j 

35 .0 !  NONE 

!TX 

PORT 

1980 

! 

!  !  * 

102.0! 

30.0! 

10.5! 

i 

-  i 

t 

ARTHUR 

SPARTAN 

161*5325 

l  12413A36! 

95.7! 

30.1! 

12.0! 

3900  i 

-  i 

35.0  *  NONE 

!TX 

GROVES 

1979 

1 

1  !  1 

95.7: 

70.1! 

10.5! 

i 

-  « 

2 

THOR 

1541666 

i  9713A351 

71.0! 

2f  .0! 

10.2! 

1130! 

-  ! 

31.0! NONE 

!TX 

PORT 

1972 

! 

!  !  1 

71.0! 

27.0! 

10.2! 

i 

•  i 

ft 

ARTHUR 

TITAN 

1557625 

*1  1  24!  3A36! 

103.0! 

30.0! 

11.0! 

3200! 

-  « 

35.0iN0NE 

f  TX 

PORT 

1977 

1 

1  1  2 

103.0! 

30.0! 

11.0! 

i 

-  i 

i 

2 

ARTHUR 

TROJAN 

1121134 

1  3923A36! 

86.0! 

18.2! 

9.3! 

2000! 

-  • 

30.0! NONE 

STX 

PORT 

*  1956 

1 

1  !  1 

90.0! 

20.0! 

9.0! 

« 

.  • 

i 

ARTHUR 

ZEPHYR 

1509655 

1  129!  3  A  35  j 

75.0! 

27.0! 

6.6! 

1700! 

-  i 

40. 6 1  NONE 

!TX 

PORT 

1967 

1 

1  2  1 

31.0! 

27.2! 

6.6! 

j 

-  i 

• 

ARTHUR 

ZEUS 

1579001 

1  13113A35! 

80.0! 

30.0! 

9.6! 

175  ol 

-  i 

31 .5!*  NONE 

*!TX 

PORT 

1977 

i 

1  *  1 

80.0! 

30.0! 

8.0! 

« 

-  2 

; 

ARTHUR 

A  25 

1505924 

!  151715A70! 

270.1! 

50.1! 

9.6! 

-  2 

2900! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1966 

1 

1  1  1 

270.11 

50.1! 

1.6! 

i 

—  i 

i 

ARTHUR 

A  317 

1556241 

!  1659! 5A70! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

.  2 

3900* 

is.oIdiesel 

PUMPS 

Itx 

GROVES 

1975 

i 

2  !  1 

295.0! 

54.0! 

1.3! 

2 

-  « 

ft 

STCO  205 

1510389 

1  130315A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

»  i 

2440! 

17.0IDIESEL 

PUMP/ 

Itx 

PORT 

1967 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  j 

!  COILS 

ARTHUR 

STCO  207 

1516769 

1  13G31SA71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

.  2 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

5  TX 

PORT 

1968 

« 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

2 

•  2 

! COILS 

ARTHUR 

STCO  211 

i 524351 

j  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  « 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1970 

t 

!  !  1 

264.01 

50.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  212 

1524526 

!  1343I5A71! 

264.1! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

•  TX 

PORT 

1970 

1 

1  !  1 

26‘i.11 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  213 

1527979 

1  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

2440! 

17.0'HEATINC 

COILS 

!TX 

PORT 

1970 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.02 

2.0! 

2 

"  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  2 14 

1527980 

1  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

.  2 

2440! 

17. O'DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT  ♦ 

1970 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

ARTHUR 

STCO  215 

1528142 

1  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

_  i 

2440! 

1 7.0! HEATING  COILS 

iTX 

PORT 

1970 

! 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  21* 

1533856 

1  134315A71 1 

264.1! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

2*40! 

17.0IDIESEL 

PUMP 

!  TX 

PORT 

1971 

! 

!  !  ! 

264.1! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  217 

1533993 

1  134315A71J 

264.1! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1971 

! 

!  1  ! 

264.1! 

50.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  21$ 

1541319 

!  1343 1 5A71 1 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2440! 

17.0IHEATXNC 

COILS 

!TX 

PORT 

1972 

! 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.4! 

! 

-  i 

i 

ARTHUR 

STCO  219 

1541320 

1  1 3431 5A71 2 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2440! 

17. oi DIESEL 

PUMP/ 

STX 

PORT 

1972 

t 

!  2  ! 

264.0! 

50.0! 

1 .6! 

t 

-  ! 

(COILS 

ARTHUR 

STCO  220 

1541951 

!  134315A71! 

264.01 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2440! 

17. 0! OIESEL 

PUMP/ 

ITX 

PORT 

1972 

1 

1  1  2 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(COILS 

ARTHUR 

STCO  221 

1541952 

1  134315A711 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

! 

2440! 

1 7.0! HEATING  COILS 

i  TX 

PORT 

1972 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  222 

1569827 

1  1 344! 5A71 f 

264.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1975 

i 

!  1  1 

264.0! 

SO.OI 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

ARTHUR 

STCO  223 

1569828 

I  1  344J5A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ( 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1975 

1 

1  1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  224 

1569829 

1  13441SA71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

m  • 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

PORT 

1975 

! 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

SCOILS 

ARTHUR 

STCO  225 

1569530 

1  134415A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

!  TX 

PORT 

1975 

! 

1  1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

SCOILS 

ARTHUR 

STCO  226 

1587071 

1  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

.  2 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

!TX 

PORT 

1977 

1 

>  1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  2 

SCOILS 

ARTHUR 

STCO  227 

1557072 

!  1343I5A71I 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

!TX 

PORT 

1977 

1 

!  I  1 

264.0! 

50.01 

1.6! 

1 

-  ! 

(COILS 

ARTHUR 

STCO  228 

1600012 

!  134315A71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  I 

2440! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1978 

1 

t  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  229 

1600011 

J  134515A71! 

264.0! 

50.0! 

9.01 

-  i 

2440! 

17 .0! DIESEL 

PUMP/ 

ITX 

PORT 

1978 

1 

i  i  i 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

tCOILS 

ARTHUR 

STCO  230 

1596758 

1  1  50  4 1  5A71 1 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

3622! 

22.0)3000  BPH  DEEP 

ITX 

PORT 

1978 

1 

1  !  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

"  I 

IMCLL  PUMP 

ARTHUR 

STCO  231 

1396759 

t  150415A71! 

264.0! 

50.01 

11.3! 

-  ! 

3622! 

22.Q! PUMP 

!TX 

PORT 

1978 

1 

!  !  ! 

264.01 

50.01 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

ARTHUR 

STCO  401 

1592949 

1  154315A70J 

280.0! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3000! 

20.0IPUMP 

ITX 

PORT 

1978 

! 

!  1  ! 

290.0! 

S4.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  402 

1592990 

1  1543  1 5  A  70  S 

290.0) 

54.01 

9.0! 

-  ! 

3000! 

20.0! PUMP 

!  TX 

PORT 

1978 

l 

I  1  t 

250.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

stco  i>:s 

1 278905 

1  62415A70J 

139.4! 

50.1! 

8.5! 

-  ! 

1670! 

14.5! PUMP 

Itx 

PORT 

1959 

! 

!  1  1 

139.4* 

50.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  1616 

1274789 

1  108515A71! 

240.0! 

50.0! 

9.5! 

-  t 

3U9I 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1957 

! 

!  !  1 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  1718 

1523704 

f  1 6671 5A 71 J 

290.0! 

50.0! 

8.6! 

•  i 

3400! 

IS.OlDIESEL 

PUMP 

!TX 

PORT 

1969 

1 

1  !  1 

290.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  1720 

1519962 

1  1667I5A71! 

290.0! 

50.0! 

12.0! 

-  ! 

3400! 

IS.OlDIESEL 

PUMP 

JTX 

PORT 

1969 

) 

1  1  ! 

290.05 

SO.  0! 

1.61 

I 

■  i 

« 

ARTHUR 

STCO  3010 

1516770 

1  69815A711 

142.1! 

50.0! 

9.0! 

! 

1539! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

PORT 

1963 

t 

!  1  1 

142.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

) 

ARTHUR 

STCO  3020 

i  524310 

1  69815A71! 

142.1! 

50.0! 

11.3! 

-  ! 

1539! 

17 .0 ! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1970 

1 

1  1  ! 

142.1 ( 

50.0! 

2.  J! 

i 

-  * 

! 

ARTHUR 

STCO  3038 

1510390 

1  6931 5a71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

1539! 

17.0JOIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1967 

1 

1  !  1 

264.0) 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

STCO  3048 

1524350 

1  1 3431 5*71 t 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

«  J 

2440! 

1 7.0SDICSEL 

PUMP 

STX 

PORT 

1970 

1 

1  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

ARTHUR 

T8C  2 

1550340 

1  102815A70! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2500! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

!  TX 

PORT 

1973 

! 

I 

!  !  ! 

t  !  1 

240.0! 

50.01 

2.0! 

! 

2 

-  ! 
i 

! 

2 

ARTHUR 

(33)  SABINE  YACHT 

BASIN 

J 

! 

1  1  ! 

t  !  i 

! 

! 

i 

* 

i 

! 

BAR  394 

1597342 

1  2913*361 

47.8! 

18.0! 

7.6! 

1050! 

-  ! 

40 .0! NONE 

iTX 

ORANGE 

♦  1986 

1 

1  (  2 

51.0! 

13.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  !!!!!!!  ! 


! 


! 
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ENGR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  *  OR AFT  1 

‘CAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

« 

t 

DIST!  OPERATOR 

NET  1  CODE! LEN6TH! BROTH  1 

i 

i 

• 

EST  *  CARGO 

HANDLING 

!S  IOPERATING 

i 

j 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

•  BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  ! PAGE ! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LZ6HT) !//////////////// 

!TD!//////////« 

OR 

i 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  i 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2 

!*REBUILT ! 

i 

j 

(40)  SACRAMENTO  TUGBOAT  C0MPA1NY 

j  i 

i  i 

t  i 

l 

i 

; 

t 

i 

i 

| 

i 

i 

i 

» 

i 

» 

ERICA  S 

*629866 

4813A36! 

64.3! 

19.2! 

9.6! 

1060! 

-  ! 

28.0! NONE 

!CA 

SAC9AMENT< 

!  * 

1970 

i 

1  1 

70.0! 

20.0! 

8.0! 

i 

-  j 

i 

i 

MARNE  S 

1299403 

913A36! 

65.01 

16.5! 

8.5! 

1030! 

-  ! 

34.0!  NONE 

!CA 

SACRAMENTC 

•  * 

1981 

*  i 

;  ; 

65.0! 

! 

16.5! 

6.0! 

i 

j 

“  ! 

i 

i 

; 

i 

(11)  SADLER  MATERIALS  CORP. 

i 

i  i 

i  ; 

i 

j 

j 

j 

i 

; 

» 

i 

i 

BAO  206 

36514A42! 

285.0! 

39.0! 

6.0! 

-  J 

1600! 

21.8! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1953 

1  2 

285.0! 

39.0! 

2.3! 

« 

-  ! 

i 

! 

BEACH 

M  956 

■  ...... 

94814A46! 

200.01 

50.0! 

9.0! 

2250! 

12.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1970 

j  i 

200.01 

50.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

i 

BEACH 

NO.  4 

!  176132 

173S14A46! 

359.6! 

51.5! 

12.1! 

-  » 

3000! 

1 0.0 ! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1944 

i  i 

375.0! 

52.6! 

5.0! 

i 

-  » 

t 

■ 

BEACH 

NO.  6 

i  - 

33614A43! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

800! 

15.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1956 

i 

1  ! 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

1 

! 

BEACH 

NO.  3 

33614A43! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  • 

800! 

15.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1956 

! 

i  i 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

i 

j 

0EACH 

NO.  63 

J  ------ 

250014A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

800! 

15.0! NONE 

!  VA 

VIRGINIA 

1952 

i  ; 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  • 

i 

i 

BEACH 

NO.  68 

i  - 

250014A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  * 

800! 

15.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1952 

! 

1  1 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

j 

-  | 

i 

i 

BEACH 

NO.  94 

;  ...... 

250014A46! 

130.0* 

34.0! 

8.0! 

-  j 

800! 

15.0 ! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

• 

1952 

1  1 

1  t 

130.0! 

j 

34.0! 

2.0! 

• 

i 

*  ! 

j 

l 

« 

! 

BEACH 

J 

(09)  SADOVSKI  TOWING  CO./  INC!. 

2  i 

i  1 

« 

! 

| 

! 

i 

i 

| 

! 

j 

GAR-OEN  S 

1262196 

9013A36! 

62.8! 

21.0! 

10.2! 

1200! 

-  • 

31.0! NONE 

!HD 

BALTIMORE 

!  * 

1986 

j 

1  1 

70.01 

21.0! 

9.0! 

« 

-  J 

t 

i 

HELEN  S 

1260473 

21 2  3 A  36 ! 

63.0! 

17.0! 

8.8! 

700! 

-  > 

30.0! NONE 

!  HD 

BALTIMORE 

! 

1942 

t 

1  1 

71.2! 

19.0! 

7.8! 

i 

-  • 

! 

» 

TARCO 

•  ...... 

20414A46! 

118.2! 

28.6! 

5.9! 

430! 

9.0 ! NONE 

!nd 

BALTIMORE 

1922 

j 

i 

1  1 

1  1 

119.2! 

29.6! 

1.7! 

i 

i 

*  ! 

i 

i 

i 

j 

(39)  SAFE  HARBOR 

j 

1 

!  1 

j  j 

i 

i 

i 

• 

i 

• 

! 

i 

TUG  N  TOW  DIVISION 

! 

i  i 

j 

• 

• 

i 

MUDHEN 

1261730 

40*  3*  36! 

47.0* 

14.4* 

7.1* 

636! 

-  » 

36.0 ‘.NONE 

•CA 

SAN 

1944 

| 

i 

i  t 

;  ; 

48.0* 

! 

15.1! 

6.4* 

t 

i 

-  ! 

i 

i 

l 

i 

FRANCISCO 

( 32)  SAINT  ANTHONY  TOWING  CO 

A,  INC. 

1  1 

1  1 

! 

i 

• 

! 

! 

i 

! 

P.  A.  JONES 

1595800 

17013A36! 

60.0! 

22.0! 

s.oi 

800! 

-  ! 

37.0! NONE 

!IA 

HARVEY 

1978 

! 

!  1 

1  ! 

60.0! 

! 

22.0! 

7.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(36)  SALMON  BAY  0ARGE  LINE/ 

i 

line- 

1  1 

1  ! 

! 

t 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SACRAMENTO 

1  262500 

1513A351 

60.0! 

18.0! 

6.0! 

600! 

-  i 

30.0! NONE 

iCA 

REDMOND 

1951 

! 

1  1 

60.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

CITY 

SANTOS 

12*6313 

338414A06! 

327.7! 

50.0! 

25.0! 

4000! 

20.52  CEMENT 

PUMP 

!VA 

SEATTLE 

1945 

! 

1  1 

328.0! 

50.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CARLOS 

1171453 

12601  SA71 1 

135.0! 

40.1! 

12.6! 

-  j 

1203! 

35.012  671 

•  EAR  PUMPS ! C A 

REDWOOD 

1939 

1 

!  1  1 

135.0! 

40.1! 

2.5! 

! 

-  f 

! 

CITY 

40LLIE 

1251356 

!  65515A70! 

164.7! 

35.1! 

12.3! 

1360! 

32.312  GEAR 

PUMPS 

!UA 

SEATTLE 

!  * 

1946 

! 

1 

1  1 

!  1 

164.7! 

! 

35.1! 

2.7! 

1 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

(36)  SALMON  BAY  SAND  t  GRAVEL!  CO./ 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

!  1  ! 

1 

! 

! 

ALASKA 

1509184 

1  49314A43! 

150.0! 

42.0! 

7.5! 

1159! 

15.0! NONE 

1  VA 

SEATTLE 

1967 

i 

f  1  1 

150.0! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  | 

I 

l 

NEKULA 

1516791 

t  33914043! 

110.0! 

34.01 

8.0! 

5001 

10.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1944 

1 

1  1  1 

110.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  | 

! 

SALMON  BAY 

1  500055 

!  35914A431 

109.71 

34.0! 

8.0! 

-  J 

500! 

11.0! NONE 

1WA 

SEATTLE 

1945 

! 

1 

!  ! 

1  !  1 

109.7! 

\ 

34.0! 

2.0! 

1 

! 

“  t 

! 

i 

(22)  SANSEL  SERVICES  COMPANY 
PUTZFRAU 

1 

! 

1230187 

!  1 
!  ! 

1  1311A03! 

! 

52.6! 

13.8! 

5.01 

! 

! 

165! 

20! 

i 

! 

14.0! 2  TON 

HYDRAULIC 

!0H 

CLEVELAND 

1930 

t 

1  1  1 

57.6! 

14.6! 

3.4! 

< 

-  | 

! BOOM  VACUUM  SYS 

SANCHO 

1259635 

I  1711A03! 

44.5! 

14.01 

4.7! 

165  i 

15! 

12.614  TON 

4Y0RAULIC 

!  OH 

CLEVELAND 

1950 

I 

i 

1  1  1 

!  1  1 

44.5! 

! 

14.0! 

3.8! 

I 

! 

"  I 

) CRANES 
! 

O'  .ANSON  TUG  t  BARGE  CO./ 

J 

1  INC. 

1  I 

1  !  1 

! 

i 

1 

1 

! 

CA,  .  XT 

’,522043 

1  1 27! 3A361 

104. 5i 

24.0! 

13.0! 

800! 

-  | 

40.0 ! NONE 

!AK 

SITKA 

1934 

! 

1  1  ! 

110.0! 

24.0! 

11.4! 

1 

-  ! 

! 

LUTAK  PRIDE 

1229948 

!  3913936! 

61.61 

18.1! 

8.5! 

600! 

-  i 

30.0 ! NONE 

1AK 

SITKA 

|  * 

1956 

1 

I  1  ! 

66.0! 

18.1! 

6.0! 

! 

-  t 

! 

MODOC 

15144)5 

1  10I3A36! 

32.4! 

11.9! 

5.2! 

165! 

-  • 

14.0! NOHE 

!AK 

SITKA 

1968 

1 

[  1  ! 

35.0! 

11.9! 

5.2! 

! 

-  j 

! 

POWHATAN 

1244838 

1  99! 3A  36! 

81.1! 

25.0! 

9.8! 

1200! 

-  j 

30.0! NONE 

!AK 

SITKA 

1944 

1 

1  !  ! 

85.01 

25.0! 

9.6! 

! 

-  J 

! 

SAMSON 

1234393 

I  6313936! 

76.9* 

20.8! 

12.0! 

375! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  AK 

SITKA 

1943 

! 

1  !  ! 

83.0! 

23.0! 

9.0! 

( 

-  | 

i 

SAMSON  MARINER 

1  527248 

1  107! 3A36! 

90.7! 

26.5! 

12.0! 

1700! 

-  | 

38 .0! NONf 

!  AK 

SITKA 

1970 

! 

!  1  ! 

100.0! 

26.9! 

10.5! 

i 

-  i 

! 

STS  10 

1273862 

1  39514A43! 

119.8! 

43.8! 

8.4! 

-  i 

395! 

10.01N0NE 

!AK 

SITKA 

1944 

! 

1 

1  >  ! 

1  !  ! 

120.0! 

1 

44.0! 

3.0! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

(33)  SAN  JACINTO  TOWING/  INC 

i 

(  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

ANN  8 

1507396 

1  2513A36! 

46.8! 

16.0! 

6.0! 

3  3  0 1 

-  ! 

18.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1967 

! 

! 

1  !  ! 

(  ! 

50.0! 

! 

16.0! 

4.3! 

! 

i 

“  I 

! 

! 

(36)  SAN  JUAN  FERRY  t  BARGE 
NOROUND 

! 

! 

1228912 

!  ! 

1  (  ! 

1  34MA09! 

! 

i 

—  i 

5.5! 

! 

! 

160! 

35! 

! 

! 

38.0 ! RAMP 

IVA 

FRIDAY 

1929 

» 

i 

!  (  1 
t  ! 

58.0! 

1 

22.0! 

4.5! 

! 

! 

12! 

! 

! 

f 

HARBOR 

(41)  SAN  PEDRO  MARINE 

MARY  J 

i 

i 

1517334 

!  1  ! 

!  !  ! 

!  3711C02! 

! 

1 

—  1 

5.0! 

! 

! 

800! 

3! 

! 

1 

IS .0 1  NONE 

!CA 

SAN  PEDRO 

1968 

1 

1  !  ! 

65.0! 

16.0! 

4.01 

1 

44! 

! 

i 

TOM  J 

1293885 

!  3611  CO? I 

64.0! 

15.9! 

5.0! 

1060! 

31 

1S.01N0NC 

!CA 

SAN  PEDRO 

1964 

! 

1  !  ! 

65.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

44! 

! 

TOMMY  J 

1636860 

1  1511C02! 

39.8! 

14.0! 

6.0! 

650! 

3! 

13. 0! NONE 

ICA 

SAN  PEDRO 

1981 

1 

1  !  ! 

38.8! 

14.0! 

5.5! 

! 

34! 

! 

VICKI  ANN 

1582/96 

!  6512A24! 

72.8! 

24.0! 

6.5! 

525! 

401 

27.0110-TON 

ALASKA 

!CA 

SAN  PEDRO 

1977 

\ 

t 

! 

!  !  ! 

I  !  1 

!  !  ! 

73.0! 

i 

i 

24.0! 

6.3! 

! 

! 

i 

1  NARINE 
! 

! 

CRANE 
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ENGR! 

&ISTJ  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

.!  COAST 

!  GUARD 

!  NUM8ER 

5VTCC!  DIMENSIONS  5  DRAFT* 
NET  5CODE5LENGTH! 9RDTK!  ! 

5REGIS-5****!  REG.  !  RE6.5LOAD-! 

5  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// /!TPl ////////// !  OR  ! 

ENGERS  !  <5EET>!  LINE-2  !EE!  LXNE-2  !*REBUILT! 

; 

i 

<415  SAN  PEDRO  OFFSHORE  MARIN ! E 

!  ! 

i  i 

!  !  ! 

j 

■ 

i 

i 

i 

j 

i 

j 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

■ 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

1 

NAUTILUS  I 

! 637597 

!  56J2A02! 

107.0! 

26.0! 

7.6! 

1200! 

90! 

34.0115  HP 

ELEC  FUEL  !CA 

SAN  PEDRO 

2 

1980  ! 

; 

i 

!  !  ! 

!  ! 

116.0! 

5 

26.0! 

i 

4.6! 

i 

*  j 

-  ! 

; 

!OIL  t 
! 

CARGO  PUMP! 

! 

j 

i 

2 

! 

(32)  SANBORN  t  O'NEIL  TOUIN6 

j 

i 

!  ! 

!  !  ! 

» 

j 

; 

! 

t 

t 

| 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

BENGAL  PHIL 

J  637596 

1  7453A35! 

57.0! 

25.1! 

8.6! 

800! 

-  J 

26.0 ! NONE 

!  L  A 

CHALMETTE 

j 

1981  ! 

! 

!  ! 

57.0! 

25.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

CAPT.  SAM 

5299360 

!  52I3A35! 

—  i 

--  i 

7.6! 

800! 

-  ; 

32.0! NONE 

!LA 

NEW 

2 

1965  ! 

! 

i 

!  !  ! 

5  !  ! 

58.0! 

! 

20.0! 

; 

6.6! 

t 

-  i 
! 

l 

i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

1 

1 

i 

< 32)  SAND  CASTLE#  INC. 

i 

i 

!  !  ! 

»  i 

j 

t 

; 

; 

« 

| 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

2 

! 

i 

V  12 

•638789 

774! S A  71  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0*1 

-  j 

uooi 

18.0! PUHP 

!LA 

NEW 

i 

1981  ! 

; 

; 

;  i 

i  i 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

ORLEANS 

2 

i 

! 

! 

(39)  SANDERS  TOWBOAT  SERVICE 

i 

; 

5  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

i 

! 

| 

! 

! 

i 

t 

j 

l 

1 

1 

! 

DONALD  D.  SANDERS 

5565868 

135  53 A36 ! 

ioi. oi 

26.0! 

13.0! 

1300! 

-  | 

3S.oi NONE 

icA 

BENICIA 

I 

1941  ! 

i 

(  i 

101.0! 

28.0! 

*  ! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

GAIL  L.  SANDERS 

*5  578384 

1 38 ! 3  A36 i 

101.0! 

26.0! 

13.0! 

1300! 

-  ! 

35. 0! NONE 

!  C  A 

BENICIA 

! 

1943  1 

! 

5  5 

101.0! 

28.0! 

-  1 

! 

! 

j 

{ 

MARY  D.  SANDERS 

5647228 

13313A36! 

101.05 

26.0! 

13.0! 

1300! 

-  ! 

35.0IN0NE 

!CA 

BENICIA 

I 

1941  ! 

; 

!  ! 

101.0! 

26.0! 

-  » 

-  ! 

! 

; 

2 

I 

SHAD  U.  SANDERS 

5543958 

3513A36! 

65.0! 

17.0! 

9.0! 

850! 

-  ! 

22.5! NONE 

!CA 

BENICIA 

i 

1943  ! 

5 

i 

5  i 

5  5 

65.01 

5 

17.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

(11)  SANDY  POINT  ASSOCIATES# 

i 

i  INC. 

!  1 

5  5 

! 

5 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

BIG  STONE  GAP 

5602866 

57I1C02! 

61.6! 

17.0! 

4.0! 

1060! 

-  i 

21 .0! NONE 

JVA 

NORFOLK 

! 

1979  1 

5 

1  ! 

61.61 

17.0! 

3.0! 

50! 

! 

1 

! 

1 

LYNNHAVEN  HEATHER 

5594680 

1511C02! 

36.6! 

14.0! 

4.0! 

600! 

-  ( 

13.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

i 

1978  1 

5 

I 

5  ! 

1  5 

42.0! 

i 

14.0! 

! 

3.0! 

! 

33! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

J 

! 

(21)  SANFORD  ALEXANDER  CO. 

1 

!  1 

1  I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

1 

I 

CENTRAL 

5259518 

275I3A36! 

132.2! 

34.0! 

8.0! 

2600! 

-  ! 

37.8! NONE 

! 

! 

1950  ! 

J 

5  ! 

142.0! 

34.0! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

1 

I 

CINCINNATI 

1252336 

406I3A3S5 

135.31 

38.0! 

7.0! 

3600! 

-  ! 

36.6! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS 

! 

1947  1 

5 

1  1 

140.0! 

38.0! 

6.0! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

FRANK  C.  RAND 

1254206 

43853A35I 

157.01 

36.0! 

6.6! 

3200! 

-  ! 

43. 81  NONE 

! 

1 

1947  ! 

5 

5  1 

166.0! 

36.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

YANKTON 

5287934 

11213A36! 

119.5! 

28.0! 

7.0! 

2800! 

-  ) 

29.01  NONE 

1 

! 

1962  ! 

5 

I 

1  1 

5  1 

125.0! 

! 

28.01 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

(28)  SANGAMON  PACKET  CO.  -  RIlVER 

5  5 

I  5 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

CRUISES 

1 

i  i 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

JULIA  BELLE  SWAIN 

1531233 

85mm 

108.0! 

23.01 

3.5! 

350! 

-  1 

48.5 1  NONE 

!  XL 

GALENA 

I 

1971  ! 

i 

5  1 

147.0! 

27.5! 

3.2! 

400! 

! 

i 

1 

! 

TWILIGHT 

1914629 

6611  All  | 

124.01 

26.0! 

5.5! 

700! 

-  I 

48.5! NONE 

tIL 

GALENA 

1 

1987  1 

1 

! 

i  i 

1  ! 

157.0! 

! 

30.01 

4.5! 

1 

ISO! 

1 

i 

i 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

(17)  SAN6RAVL  CO.#  INC. 

1 

! 

5  5 
1  1 

i 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

l 

1 

1 

ALLEN  CARMAN 

1521195 

2313*36! 

51.91 

16.0! 

6.51 

365! 

-  1 

25 .0 ! NONE 

!TN 

NEW  JOHN- 

1 

1953  1 

1 

1 

51.9! 

16.0! 

6.51 

-  ! 

1 

i 

SONVILLE 

1 

! 

ANNE  B 

1  - 

1813A35I 

25.9! 

12.01 

1.5! 

1501 

-  I 

9.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN- 

| 

1986  ! 

5 

i  i 

25.91 

12.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

SONVILLE 

! 

1 

MISSY 

1236513 

18I3A3&I 

42.01 

13.0! 

4.0! 

170! 

-  I 

12.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN- 

! 

1948  I 

1 

1  I 

42.01 

13.01 

4.0! 

-  I 

1 

1 

SONVILLE 

1 

I 

NO.  1 04 

j  - 

10854F43! 

110.01 

30.0! 

5.6! 

-  | 

460! 

9.01  NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

i 

1969  1 

1 

1  1 

110.0) 

30.0! 

5.0! 

-  1 

I 

I 

SONVILLE 

| 

1 

NO.  103 

1  - 

1081 4A471 

110.0! 

30. 01 

7.01 

-  J 

5001 

9.0! NONE 

!tn 

NEW  JOHN- 

1 

1988  1 

5 

!  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

SONVILLE 

l 

1 

NO.  108 

1  - 

1275  4  A  47 1 

100.01 

26.01 

s.ot 

-  t 

200! 

9.0IN0NE 

!TN 

NEW  JOHN- 

| 

1947  1 

5 

!  1 

100.01 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

SONVILLE 

1 

I 

NO.  131 

5  - 

12714A47I 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1949  1 

5 

5  i 

100.01 

26.01 

1.5! 

-  1 

1 

1 

SONVILLE 

1 

1 

NO.  132 

1  - 

1271 4 A  47 1 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9. Of  NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1949  1 

1 

1  1 

100.01 

26.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

SONVILLE 

I 

I 

NO.  183 

5  - — 

127I4A471 

100.01 

26.01 

5.01 

-  j 

200! 

6.6! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1950  1 

1 

5  1 

100.01 

26.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

SONVILLE 

i 

1 

NO.  189 

5  - 

127I4A471 

100.01 

26.0! 

5.01 

-  | 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

I 

1950  1 

5 

5  1 

100.0! 

26.0! 

1-31 

-  ! 

! 

1 

SONVILLE 

I 

! 

NO.  110 

12754A47I 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1950  1 

! 

I  I 

100.01 

26.0) 

1.5! 

-  1 

1 

1 

SONVILLE 

! 

1 

NO.  313 

5  - 

127I4A47I 

100.0! 

26.01 

5.01 

-  i 

200! 

9.01N0NE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1935  I 

1 

!  5 

100.0! 

26.01 

1.5! 

-  I 

1 

! 

SONVILLE 

I 

1 

NO.  A2A 

12754A47! 

100.0! 

26.01 

5.01 

-  i 

2001 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1  * 

1950  J 

I 

1  1 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  f 

* 

1 

SONVILLE 

I 

t 

NO.  454 

5  - 

1 271 4A47I 

100.01 

26.0! 

5.0! 

-  i 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1  * 

1950  ) 

1 

5  I 

100.01 

26.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

SONVILLE 

! 

1 

NO.  480 

j  - 

127I4A471 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

! 

1940  I 

J 

1  1 

100.01 

26.0! 

1.51 

-  t 

! 

! 

SONVILLE 

1 

| 

NO.  481 

|  - 

12714A47! 

100.01 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

2001 

9, 0! NONE 

!tn 

NEW  JOHN- 

1 

1940  ! 

! 

1  1 

100.01 

26.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

SONVILLE 

! 

I 

NO.  482 

I  - 

12714  A  47 1 

100.01 

26.01 

5.01 

-  1 

200! 

9.01N0NE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1940  ! 

1  I 

100.01 

26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

SONVILLE 

1 

I 

NO.  483 

5  - 

1 275  4*47! 

100.01 

26.0! 

5.01 

-  j 

200! 

9,0! HONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1 

1940  I 

1 

1  1 

100.0! 

26.01 

1.51 

-  1 

1 

! 

SONVILLE 

! 

I 

NO.  484 

|  - 

12754A475 

100.01 

26.01 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0JN0NE 

ITN 

NEW  JOHN- 

! 

1940  ! 

! 

5  1 

100.01 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

SONVILLE 

I 

1 

NO.  488 

I  - 

127! 4 A  47 1 

100.0) 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1  * 

1950  ! 

1 

1  5 

100.0! 

26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

SONVILLE 

1 

1 

MO.  469 

1  - 

12714A47J 

100.0! 

26,0! 

5.0! 

-  2 

200! 

9,0J  NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

I  * 

1950  ! 

I 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

I 

1 

NO.  896 

5  - 

1 271 4A475 

100.0! 

26.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

I  * 

1950  ! 

5 

1 

1  1 

1  5 

100.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

SONVILLE 

1 

! 

I 

! 

1 

(41)  SANTA  CATALINA  ISLAND  CO { NPANY 

1  1 

5  5 

! 

I 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

I 

! 

BLANCHE  W 

5223697 

10! 1612 ! 

59.5! 

13.0! 

4.0! 

400! 

-  ! 

10.0! NONE 

ICA 

LOS 

I 

1924  ! 

1 

j  j 

59.5! 

13.0! 

2.01 

98! 

! 

! 

ANGELES 

! 

! 

MOONSTONE 

5921713 

2  0 i 1 A12  5 

48.0! 

13.0! 

6.5! 

300! 

-  ! 

1 0. 0 ! NONE 

ICA 

LOS 

! 

1987  I 

5 

1  5 

48.0! 

13.0! 

6.5! 

• 

46! 

! 

! 

ANGELES 

! 

2 

NAUTILUS 

1280249 

1351B12! 

30.6! 

12.0! 

3.4! 

1301 

-  ! 

15.0! NONE 

ICA 

LOS 

I 

1959  ' 

5 

!  5 

30.6) 

12.0! 

2.0! 

30! 

! 

I 

ANGELES 

1 

! 

PHOENIX 

5230667 

10451812! 

102.3! 

28.9J 

5.9! 

400! 

-  ! 

42.0 (NONE 

ICA 

LOS 

•  * 

1971  1 

• 

i 

! 

5  i 

5  5 

!  1 

102.3! 

! 

! 

28.9! 

! 

{ 

2.0! 

! 

! 

i 

156! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

ANGELES 

; 

i 

i 

1 

{ 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


750 


ENGR! 

!  1VTCC1 

DIMENSIONS  IDRAFT* 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

i  V 

£  S  S  E  L 

i 

i 

0 1ST! 

OPERATOR 

!  NET  1C0DE! LENGTH! BPDTH! 

i 

! 

! 

EST  *  CARGO  HANDLING 

!  S  ! OPERATING 

i 

j 

REG.  1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE 

!  YEAR 

1  COAST 

1  TER  *  SEE!/// ///!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

!  BUILT 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  tON-  '.PAGE! 

OVER-! OVER-!/////* 

HORSE! 

PASS-  ! CLI6HT) !//////////////// !T0 !//////////!  OR 

i 

•  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2 

! *REBUILT! 

(37)  SAUSE  BROS. 

! 

! 

OCEAN  TOWING!  CO./ 

!  !  1 

1  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

2 

i 

INC. 

! 

i  *  * 

t 

! 

* 

» 

i 

! 

! 

! 

CAPT.  GEORGE 

1297995 

!  7313A35! 

60.5! 

22.0! 

7.oi 

1000! 

-  | 

50.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1965 

! 

! 

1  •  1 

60.5! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CAPT.  LES  EASON 

1536323 

!  13313A36! 

121.9! 

31.0! 

13.2! 

4000! 

-  i 

48.0! NONE 

!  OR 

COOS  BAY 

!  1971 

! 

i 

1  1  1 

130.0! 

31.0! 

12.0! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

CHAHUNTA 

i 297090 

1  13313A361 

109.7! 

26.7! 

15.2! 

3000! 

-  ! 

3S.O1N0NE 

!0R 

COOS  8AY 

!  1964 

! 

i 

1  !  1 

114.0! 

27.0! 

14.3! 

i 

.  « 

J 

! 

! 

CHINOOK 

*572263 

!  18813A36! 

125.0! 

34.0! 

15.0* 

5850! 

-  • 

SO. oi NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1976 

! 

i 

1  1  1 

130.0! 

34.0! 

13.0! 

! 

•  i 

j 

i 

t 

! 

CREOLE  SAN 

*561650 

i  5713A35! 

55.6! 

20.0! 

7.0! 

-  i 

.  i 

50.0! NONE 

•OR 

COOS  eAY 

i  1970 

! 

i 

1  1  ! 

1  513A36! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

3.5! 

i 

-  i 

i 

10.0IN0NE 

« 

♦OR 

COOS  BAY 

! 

t 

1  1  1 

34.0! 

10.5! 

3.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

2 

MENRT  SAUSE 

J578090 

•  100!3A36i 

98.0! 

29.0! 

14.5! 

2850! 

-  1 

AOaO! NONE 

f  OR 

COOS  8 AY 

!  1976 

i 

i 

!  1  1 

104.0! 

29.0! 

13.7! 

! 

-  1 

1 

i 

< 

i 

HENRY  $R. 

5535863 

i  13513A36! 

101.6! 

32.0! 

12.0! 

3500! 

-  1 

42.0! NONE 

SHI 

HONOLULU 

}  1972 

• 

i 

1  1  ! 

107.0! 

32.0! 

10.0! 

i 

-  1 

i 

i 

! 

! 

HONCHO 

•565026 

1  94 ! 3 A 36  ! 

96.7! 

30.0! 

13.0! 

1500! 

-  i 

40.0! NONE 

•  OR 

COOS  BAY 

!  1943 

! 

i 

1  1  1 

105.0! 

30.0! 

11.0! 

i 

-  1 

i 

» 

i 

i 

JOSEPH  SAUSE 

*566610 

1  10113A36! 

97.5! 

29.0! 

13.7! 

2500! 

-  i 

25.0!  NONE 

•OR 

COOS  8AY 

!  1975 

i 

i 

1  1  1 

104.0* 

29.0! 

13.7! 

t 

-  ! 

l 

! 

i 

i 

KAHU 

■  504942 

!  65 ! 3*36! 

66.7! 

24.0! 

10.0! 

1200 ! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

•HI 

HONOLULU 

•  1966 

j 

i 

1  1  1 

72.0! 

24.0! 

10.0! 

i 

.  i 

; 

t 

! 

i 

KEKOA 

! 243998 

1  9913A36! 

51.1! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  i 

30 .0 !  NONE 

!  H 

HONOLULU 

1  1944 

2 

i 

{  i  i 

94.0! 

24.0! 

9.6* 

! 

-  i 

l 

! 

! 

! 

KOKUA 

1298224 

1  19013A36S 

126.0! 

31.8! 

14.1! 

3334! 

.  i 

44.0! NONE 

1  HI 

HONOLULU 

!  1965 

i 

LOG  TUG  I 

! 

1  1  1 

126.0! 

31.8! 

12.0! 

! 

110! 

.  i 

! 

! 

COOS  BAY 

i 

i 

LOG  TUG  II 

i 

1  1  1 
!  513A36! 

20.0! 

20.0! 

8.0! 

2.5! 

i 

110! 

-  1 

i 

4 .0! NONE 

! 

I  OR 

COOS  BAY 

! 

•  1975 

! 

j 

1  1  1 

20.0! 

6.0! 

2.5! 

! 

.  i 

i 

! 

; 

j 

MARINE  CRUSADER 

! 253495 

1  13513A36! 

150.0! 

33.0! 

12.0! 

6400! 

•  i 

48.0! TOW  WINCH 

! 

!  1945 

j 

i 

!  !  * 

150.0! 

33.0! 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

MARINE  RETRIEVER 

! 583859 

•  9713A36! 

100.0! 

25.0! 

12.0! 

3200! 

-  j 

36.0! TOW  WINCH 

! 

!  1977 

i 

1  1  ! 

100.0! 

25.0! 

11.0! 

! 

! 

1 

; 

MARY  KATHERINE 

j  53721 2 

!  13J13A361 

101.6! 

32.0! 

12.0! 

3500! 

42.0! NONE 

!HI 

HONOLULU 

i  1972 

1 

i  1  ! 

107.0! 

32.0! 

10.1! 

! 

-  ! 

! 

« 

! 

NIKI  HANA 

1524007 

1  1 32 1 3A36! 

99.0! 

30.0! 

14.6! 

3000! 

-  ! 

49.01  NONE 

ioR 

COOS  BAY 

!  1970 

! 

1  1  1 

110.8! 

30.0! 

12.6! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

NIKI  NIKI 

1281757 

1  23913A36! 

99.0! 

28.6! 

13.9! 

1800! 

39.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1960 

! 

1  !  1 

105.0! 

26.6! 

13.91 

! 

! 

» 

! 

NIK10NA 

1530277 

1  9013A36! 

88.11 

28.2! 

11.6! 

2250! 

47 ■ 5! NONE 

!  Oft 

COOS  BAY 

!  1971 

! 

1  !  t 

95.0! 

29.4! 

11.6! 

! 

! 

! 

! 

NUIEOUZER 

1249917 

1  1213A36! 

43.0! 

15.0! 

4.2! 

290! 

-  j 

U.OlKONE 

!  OR 

COOS  BAY 

!  1943 

! 

1  1  « 

47.11 

15.0! 

3.6! 

I 

I 

! 

i 

NAKOA 

1508117 

!  8713A36! 

75.71 

23.9! 

9.0! 

1200! 

-  ! 

25 .01  NONE 

!HI 

HONOLULU 

!  1967 

! 

1  1  ! 

83.0! 

24.0! 

8.0* 

! 

! 

! 

! 

NATOHA 

1290315 

1  11013A36! 

116.0! 

30.0! 

14.8! 

3600! 

45 .0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  *  1968 

i 

i  i  i 

123.0! 

30.0! 

14.8! 

1 

-  J 

! 

! 

! 

OCEAN  SERVICES 

1507101 

1  13113A36! 

121.11 

32.31 

16.5! 

4000! 

-  | 

40.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

I  1967 

! 

1  1  1 

127.0! 

32.3! 

12.5! 

! 

-  j 

! 

1 

1 

POWHATAN 

1566282 

1  155! 5 A  36 ! 

99.5! 

30.0! 

13.0! 

2000! 

40.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1975 

i 

!  !  ! 

105.0! 

30.01 

11.6! 

! 

! 

! 

! 

ROBERT  L 

1513007 

1  13013A35I 

103.0! 

31.0! 

8.5! 

3000! 

37. 0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1968 

1 

!  1  1 

120.0! 

31.01 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

ROUGHNECK 

1254298 

i  13513A361 

116.0! 

30.0! 

15.2! 

2750! 

-  i 

31 . 0! NONE 

IOR 

COOS  BAY 

!  1944 

1 

1  !  ! 

173.0! 

30.0! 

8.5! 

! 

! 

! 

! 

SALISHAN 

1552788 

!  12613A361 

109.5! 

32.0! 

16.5! 

4200! 

-  i 

49.0! NONE 

IOR 

COOS  BAY 

!  1973 

1 

1  1  1 

120.0! 

32.0! 

13.0! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

SKOOKUM 

1  51  3350 

1  351 3 A  36 1 

55.2! 

17.0! 

5.61 

600! 

-  ! 

32.01N0NE 

!  CA 

LOS 

!  1968 

1 

1  i  1 

62.0! 

17.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ANGELES 

! 

SPARTAN 

1244344 

1  9913A36! 

32.8! 

24.0! 

9.8! 

7001 

25.0! NONE 

!  OR 

COOS  BAY 

I  1943 

1 

1  1  1 

94.0! 

24.0! 

9.0) 

l 

-  i 

I 

! 

! 

TECUNSEH 

1258916 

1  9313A36! 

97.1! 

25.1! 

9.0! 

1275* 

-  ! 

40.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1942 

! 

1  !  1 

97.1! 

25.1! 

3.5! 

I 

! 

! 

I 

TILLAMOOK 

1500281 

1  2011 3A  361 

116.0! 

30.0! 

14.8! 

3200! 

46.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1943 

! 

!  1  I 

123.0! 

30.0! 

14.8! 

i 

! 

! 

I 

6AND0N 

1568651 

1  296514A461 

276.0! 

70.0! 

14.5! 

-  J 

6700! 

25.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1975 

! 

1  !  ! 

276.0! 

70.0! 

2.5! 

! 

! 

! 

1 

CMEHALIS 

1587367 

1  179814A46! 

241.31 

60.0! 

12.7! 

4400! 

37 .0! NONE 

IOR 

COOS  BAY 

!  1977 

1 

1  1  1 

741.3! 

60.0! 

2.2! 

! 

! 

! 

! 

CHETCO 

1578495 

1  180414A461 

242.0! 

60.0* 

13.0! 

-  t 

4400! 

24 .0! NONE 

SON 

COOS  BAY 

!  1977 

I 

1  !  ! 

242.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

COQUILLE 

1581291 

1  298414A43! 

286.0! 

76.0! 

14.5! 

7000! 

22.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

t  1977 

! 

1  !  ! 

286.0! 

76.0! 

3.5! 

! 

I 

! 

! 

MIAMI 

1582288 

i  180414A46! 

241.2! 

<50.01 

13.0! 

4400! 

24.O1N0NE 

tOR 

COOS  BAY 

!  1977 

i 

1  1  ! 

242.0! 

60.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

NILLICOMA 

1686720 

t  435514A.16! 

348.0! 

76.0! 

15.6! 

66441 

42.014  PUMPS 

!  OR 

COOS  BAY 

!  1985 

1 

!  !  ! 

348.0! 

76.0! 

3.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

NECANICUH 

1585312 

1  179814A46! 

241.2! 

60.01 

12.4! 

4400! 

37.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1*>77 

i 

1 

1  1  ! 

241.3! 

60.0! 

2.4! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

NIMALIN 

1569656 

1  2857 {4A461 

300.0! 

90.0! 

16.0! 

—  { 

10000! 

45.OIN0NE 

!0R 

COOS  BAY 

1  1978 

l 

1  1  ! 

304.0! 

91.0! 

3.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

QUINAULT 

1564261 

1  310614A431 

276.01 

70.0! 

14.5! 

-  | 

6700! 

25.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

!  1975 

t 

1 

!  *  1 

276.0! 

70.0! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

SILETI 

1297281 

1  148514A46) 

210.0! 

54.0! 

12.0! 

3000! 

16.0! NONE 

!0  R 

COOS  BAY 

!  1964 

! 

1  !  ! 

210.0! 

54.0! 

1.8! 

! 

-  | 

! 

! 

| 

SIUSLAV 

1580276 

!  180414A46I 

241.2! 

60.01 

13.0! 

-  | 

4400! 

24.0! NONE 

IOR 

COOS  BAY 

!  1977 

1 

i  1  1 

242.01 

60.0! 

3.0! 

1 

-  I 

! 

1 

! 

SKIPANON 

1536649 

1  189514A46! 

242.0! 

60.0) 

12.4! 

-  1 

4000! 

18.01N0NC 

!0R 

PORTLAND 

!  1972 

1 

(  1  1 

242.0! 

60.01 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

TASITA 

1691619 

1  934I4A461 

178.0! 

50.0! 

10.5! 

•  | 

2000! 

26.013  TON  crane; 

S  OR 

COOS  BAY 

!  1960 

i 

1  1  1 

178.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  J 

12  1000  GPM  PUMPS! 

! 

TRINITY 

1577987 

1  255 1 ! 4 A  46 ! 

247.0! 

64.0! 

17.0! 

6000! 

16.0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

!  1976 

! 

1  !  1 

247.0! 

64.0! 

2.1! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

0OBBE  JEAN 

1644434 

1  313415171! 

266.01 

76.0! 

17.6! 

-  J 

9050! 

16.0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

!  1976 

! 

1  !  ! 

286.0! 

76.0! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

HANA 

1272991 

1  272515A71! 

272.1! 

68.1! 

12.6! 

-  | 

6000! 

37.0! NONE 

IOR 

COOS  BAY 

I  1956 

! 

i  1  i 

272.1! 

68.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

HANALEI 

1555121 

1  184915A711 

242.0! 

60.0! 

12.3! 

-  j 

4400! 

24.0! NONE 

10* 

COOS  BAY 

I  1974 

t 

1  1  1 

242.0! 

60.0! 

2.1! 

1 

! 

! 

I 

KLAMATH 

1954052 

1  4762! 5A70! 

350.0! 

76.1! 

17.0! 

•  | 

9000! 

38.0! 

IOR 

COOS  BAY 

!  1989 

1 

1  J  1 

350.0! 

76.1! 

3.0! 

1 

1 

! 

1 

NESTUCCA 

1569658 

1  533915A711 

304.0! 

91.0! 

17.5! 

10000! 

44.0*3  PUMPS 

IOR 

COOS  BAY 

I  1976 

1 

!  1  ! 

304.0! 

91.5! 

3.0! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

PEPEEKED 

1678489 

!  3365 15A71 1 

273.5! 

76.0! 

18.01 

•  J 

6500! 

35.0 ! NONE 

SHI 

HONOLULU 

1  1984 

1 

1  1  I 

273.5! 

76.0! 

3.5! 

! 

! 

! 

1 

ROGUE 

1652757 

1  3  332 ! 5  A  70 ! 

286.0! 

76.0! 

16.0! 

-  | 

4700! 

44 . 0! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

1  1982 

1 

J 

1 

!  1  ! 

!  !  I 

I  1  1 

286.0! 

! 

! 

76.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

5 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

751 

EMGR! 

DZ  ST!  OPERATOR 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUM8ER 

!  5VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 

1  NET  I  CODE {LENGTH! BRDTH!  { 

{REGIS-J  ****5  REG.  I  REG. 1L0AD-! 

1  TER  !  SEE!//////*/////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

•  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILZ6HT) 

! CAPACITY!  HI6H-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  ! 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

{ ////////!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// !TD! ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

I 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

! 

! 

(14)  SAVANNAH  FOODS  (  ZNDUSTR ! IES/ 

1  *  i 

2  !  i 

!  !  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

» 

; 

j 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

INC- 

i 

!  !  ! 

2 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

DIXIE  CRYSTALS 

i  - 

•  86215A71! 

200.oi 

35.0! 

8.3! 

-  ! 

2997! 

27.0IPUMPS/  ELECTRIC 

!GA 

PORT  WEN-  *! 

•  1978 

! 

! 

i 

5  !  5 

i  ;  i 

200.0! 

i 

35.0! 

! 

2.0! 

1 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

WORTH  ! 

! 

j 

(14)  SAVANNAH  MARINE  SERVICES ! /  INC. 

j  i  ] 

!  5  ! 

; 

i 

; 

1 

2 

j 

; 

i 

» 

2 

2 

! 

i 

t 

CAPT-  JINNY 

{565934 

!  3S13A36! 

47.11 

17.5! 

6.5! 

600! 

-  i 

35.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1975 

j 

; 

!  !  ! 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

! 

-  • 

t 

! 

| 

; 

CAPT.  S  Y 

{547355 

!  32 !  3A36! 

51.3! 

14.0! 

6.0! 

460! 

-  • 

26. oj  NONE 

!GA 

SAVANNAH  ! 

*  1973 

i 

• 

i  i  ; 

S5.6! 

14.6! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CAPT.  WRIGHT 

5514200 

•  1513A35! 

41.9! 

12.4! 

6.0! 

488! 

-  J 

19.0! NONE 

JSC 

GEORGETOWN! 

1968 

2 

; 

!  !  ! 

45.0! 

12.5! 

5.0! 

i 

-  j 

! 

; 

• 

i 

LITTLE  DE8BIE  III 

5683293 

!  8! 3A35 ! 

30.0! 

12.0! 

4.0! 

165! 

-  j 

23.0! NONE 

1 G  A 

SAVANNAH  ! 

1980 

! 

5 

I  i  « 

31.0! 

12.6! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

INF  102 

{629533 

•  1«75 4A43 1 

110.1! 

30.1! 

6.0! 

-  i 

-  i 

e.oinone 

!6A 

SAVANNAH  ! 

1980 

i 

5 

!  ! 

! 

.  i 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

i 

SS8  15040 

5661873 

40354A43! 

150.01 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

568! 

8.3 ! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1970 

! 

J 

{ 

1  1 

!  1 

150.0! 

1 

40.0! 

2 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

i 

t 

! 

(03)  SAYVILLE  FERRY  SEPVICES/!  INC./ 

!  ! 

!  ! 

; 

j 

i 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

SOUTH  BAY  FERRY/  INC. 

! 

!  ! 

5 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

BEACHCOMBER  IV 

5271665 

651803! 

61.3! 

16.7! 

4.0! 

600! 

40! 

17  .0!  NONE 

!  NY 

SAYVILLE  ! 

1944 

! 

! 

!  ! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

FIRE  ISLAND  CLIPPER 

{611847 

48I1C11 1 

70.01 

21.0! 

7.0! 

1575! 

-  2 

20.0! NONE 

INY 

SAYVILLE  • 

*  1979 

I 

i 

1  5 

75.0! 

21.0! 

4.0! 

! 

344! 

! 

! 

! 

FIRE  ISLAND  DUCHESS 

1503038 

5651811! 

62.3! 

16.9! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

1*.01N0NE 

!NY 

SAYVILLE  ! 

1966 

! 

i 

!  5 

65.01 

17.51 

3.5! 

I 

147! 

; 

j 

{ 

FIRE  ISLAND  EMPRESS 

{293520 

4351811 5 

61.21 

15.0! 

5.7! 

1050! 

-  f 

16.0IN0NE 

INY 

SAYVILLE  ! 

1963 

i 

! 

2  2 

63.0! 

16.0! 

4.7! 

< 

150! 

i 

! 

! 

MARGARET  M 

1238279 

10 11 B11 S 

43.01 

12.8! 

4.5! 

300! 

-  j 

13.0! NONE 

INY 

SAYVILLE  ! 

1939 

! 

5 

1  ! 

45.0! 

13.8! 

3.5! 

! 

38! 

! 

l 

! 

MERRXMAC  II 

5516022 

26 ! 1 B11 1 

49.0! 

14.0! 

4.0! 

660! 

2! 

15.0! NONE 

!NY 

SAYVILLE  ! 

1968 

i 

| 

!  5 

51.4! 

14.7! 

3.5! 

! 

104! 

! 

! 

! 

MONITOR  II 

1290505 

26510115 

49.0! 

14.0! 

4.0! 

618! 

2! 

1 5.0! NONE 

!  NY 

SAYVILLE  ! 

1963 

1 

5 

!  I 

51.4! 

14.7! 

3.5! 

! 

105! 

! 

J 

; 

PATHFINDER  II 

1582260 

70! 1  All ! 

65.3! 

18.0! 

5.0! 

1300! 

-  { 

16.6! NONE 

JNY 

SAYVILLE  ! 

1977 

» 

1 

!  ! 

69.0! 

18.6! 

4.6! 

1 

177! 

j 

j 

2 

ROAMER  II 

5258045 

911011! 

51.5! 

13.7! 

3.5! 

600! 

14. 0! NONE 

!NY 

SAYVILLE  i 

1940 

• 

5 

1 

!  ! 

!  ! 

55.2! 

14.7! 

! 

3.0! 

2 

! 

! 

96! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

(03)  SC F  TRANSPORTATION/  INC. 

1 

! 

!  5 

i  ( 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

f 

! 

! 

FIC  505 

1562264 

88454A41! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

15.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

MC  526 

5584733 

88M4A415 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

1500! 

1 5. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  { 

2 

! 

FN  161 

•549621 

100514A41! 

195-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

17.4iN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

5 

t  i 

195.01 

35.0! 

1.7! 

* 

-  » 

1 

! 

FN  162 

) 549622 

1005J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

17.4 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

i  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

t 

-  | 

! 

! 

FN  163 

1 5**62 J 

100514A41I 

193*0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

17.41N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

i 

1 

FN  164 

1549624 

1005 l 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1486! 

17.*1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

FN  165 

5549625 

100514A41! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1486! 

17.4 INONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

I 

!  5 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

i 

! 

MGC  105 

5560387 

67954A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1495! 

U.6IN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  J 

1 

! 

NCC  106 

15*3633 

67914A48! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  1 

1495! 

U.61N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

1 

! 

i 

K«C  102 

1573634 

679I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1495! 

1  *«6 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

5 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

l 

-  J 

! 

! 

MGC  112 

! 573639 

67914A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1495! 

1*.6!N0NE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

! 

! 

MGC  114 

J  573641 

67914*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

14.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  5CHADLER* S  RIVER  EXCURSIONS 

1  5 

!  ! 

t 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

QUEEN  OF  HEARTS 

1668036 

5411A11! 

80,2! 

3.0! 

5.0! 

500! 

-  | 

36.01  NONE 

ha 

DAVENPORT  I 

1984 

I 

5  ! 

117.0! 

34.0! 

4.5! 

J 

429! 

! 

i 

TMUNDCRBIRO 

1269139 

1153A36! 

38.01 

12.01 

3.0! 

165! 

19.0! NONE 

!  XL 

MOLINE  1 

1955 

1 

5  5 

38.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

| 

I 

TLC  25 

1  - 

58754A43! 

190.01 

43.0! 

6.6! 

-  ! 

815! 

6.31  NONE 

!IL 

MOLINE  ! 

1969 

t 

!  1 

5  1 

190.0! 

! 

43.0) 

! 

1.61 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

(03)  SCKIAVONE  BONOMO  CORP. 

1 

1 

i  j 

5  i 

J 

1 

i 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

! 

I 

ICE  20 

5295658 

516I4A46! 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

-  i 

1400! 

18.0 1  NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1964 

1 

1  ! 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

CITY  ! 

SCHIABO  30 

5555630 

S20I4A46! 

130.0! 

40.01 

10.9! 

-  ! 

1400! 

•6.0IN0NE 

INJ 

JERSEY  I 

1974 

I 

5  t 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  J 

1 

» 

CITY  ! 

SCHIABO  40 

5557366 

52054*46! 

130.01 

40.01 

10.9! 

-  ! 

1400! 

18.0! NONE 

INJ 

JERSEY  1 

1974 

1 

!  5 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY  ! 

SCHIABO  50 

5559645 

32014*465 

130.0! 

40.0! 

10.91 

-  I 

1400! 

18.0! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1974 

5 

5  1 

130.01 

40.0! 

2.0! 

1 

! 

1 

CITY  1 

SCHIAOO  60 

5561187 

52054*465 

130.01 

40.01 

10.91 

-  1 

1400! 

U.OtNONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1974 

1 

5  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

SCHIABO  70 

1562517 

52014*46! 

130.01 

40.0! 

10.9! 

-  ! 

1400! 

16.0IN0NE 

INJ 

JERSEY  1 

1975 

1 

5  1 

130.0! 

40.01 

2.0! 

1 

-  J 

! 

! 

CITY  ! 

SCHIASO  80 

1564251 

52054*46! 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

-  ! 

1400! 

18.01N0NE 

INJ 

.•:?sey  ! 

1975 

J 

5  5 

130.0! 

40.0! 

2.01 

i 

-  j 

1 

CITY  ! 

SCHIA90  90 

1566061 

52054*46} 

130.01 

40.0! 

10.91 

-  i 

1400! 

1 8.0] NONE 

!NJ 

JERSEY  1 

1975 

5 

1  1 

130.0! 

40.01 

2.01 

! 

-  j 

! 

! 

CITY  ! 

SCHIABO  100 

1567107 

52014*461 

130.01 

40.01 

10.91 

-  I 

1400! 

18.0! NONE 

IN/ 

JERSEY  ! 

1975 

1 

1  1 

130.0! 

40.Q! 

2.0! 

! 

» 

CITY  ! 

SCHIABO  110 

1568851 

52C54A461 

130.01 

40.01 

10.9! 

-  1 

1400! 

18.0! NONE 

IMJ 

JERSEY  ! 

1975 

1 

i  i 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

) 

! 

! 

CITY  1 

SCHIABO  120 

1569957 

52014*461 

130.0! 

40.0! 

10.9! 

-  J 

1400! 

18.0IN0NE 

!HJ 

JERSEY  ! 

1975 

1 

1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

CITY  I 

SCHIAOO  130 

1514926 

54814A46! 

130.05 

40.0! 

11.9! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!MJ 

JERSEY  ! 

1968 

1 

!  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

CITY  ! 

SCHIA'JO  140 

1514927 

S4814A46) 

130.01 

40.0! 

11.9! 

! 

1500! 

19. 0! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1968 

1 

!  5 

130.05 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

SCHIABO  150 

1512725 

51914*43! 

130.0! 

40.0! 

11.0! 

■  i 

1500! 

19*0! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1968 

1 

1 

1 

5  1 

!  5 

5  5 

130.0! 

f 

! 

40.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

i 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 8ft DTH! 
-1R6GIS-! *****  REG.  !  REG.lLOAD- 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
!  TON-  ! PAGE !  OVER-! OVER-! ///// 


!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  2 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

(2?)  SCHICKLING  TOWING  CO./ 

! 

! 

I  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

I 

! 

! 

! 

i 

j 

CHEYENNE 

! 507400 

!  1013A36! 

33.0! 

14.8! 

5.8! 

400! 

- 

18.0! HONE 

!WX 

PRESCOTT 

1967  1 

j 

!  !  ! 

35.0! 

15.5! 

4.9! 

! 

- 

1 

! 

! 

SIOUX 

1275615 

I  1 9413A36! 

94.0! 

30.0! 

8.4! 

1800! 

- 

45 . 0!  NONE 

(VI 

PRESCOTT 

1957  • 

! 

!  !  ! 

i  !  ! 

100.0! 

1 

31.0! 

1 

7.5! 

! 

! 

! 

“ 

! 

i 

i 

i 

1 

! 

(32)  SCHLUMBERGER/  INC. 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

< 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

• 

I 

BLUE  MAX 

! 640675 

i  61  11  A  99 1 

57.2! 

24.01 

7.0! 

700! 

- 

45.0! 

I 

1981  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

60.0! 

! 

40.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  SCHMIDT/  0.  L./  BARGE 

1 

LI1NES/ 

i  !  ! 

!  !  ! 

I 

! 

i 

f 

1 

! 

! 

! 

j 

i 

* 

! 

1 

! 

INC. 

! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BETTY  GALE 

! 270690 

!  5613A36! 

78.2! 

24.0! 

10.0! 

1400! 

- 

17.0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

1955  ! 

! 

!  !  ! 

84.0! 

24.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

KRISTIN  LEE 

! 297720 

!  33313A36! 

142.2! 

33.1! 

16.0) 

SOOO! 

- 

43. 0! NONE 

!IL 

CHICA60 

1944  ! 

i 

!  !  ! 

H9.0! 

33.2! 

12.6! 

! 

- 

i 

! 

» 

NO.  23 

*1257033 

!  129015A70! 

254.0! 

54. 0! 

9.0! 

2500 

16.5! PUMP/ 

DOUBLE 

ML 

CHICAGO 

1949  ! 

! 

!  !  ! 

254.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

- 

! SIDED 

COILS 

! 

1 

NO.  26 

! 257166 

!  129015A70! 

254.0! 

54.0! 

9.0! 

-  f 

2500 

16.51PUNP/ 

OOUBLE 

ML 

CHICAGO 

1949  { 

i 

!  !  ! 

254.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

- 

1  SIDED 

COILS 

! 

J 

NO.  28 

i 276375 

!  1 312! 5A70! 

240.0! 

52.31 

9.0! 

-  J 

2500 

16.5 ! DEEP 

WELL  PUMP/ 

ML 

CHICAGO 

1952  ! 

1 

!  !  t 

240.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

- 

) DOUBLE  SIDED 

! 

! 

NO.  29 

1263887 

!  1 387! 5A70! 

254.0! 

54.0 

9.0! 

2700 

16.5IDEEP 

WELL  PUMP/ 

!IL 

CHICAGO 

1952  ! 

! 

!  !  ! 

254.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

- 

!  DOUBLE  SIDED 

i 

! 

(37)  SCHNITZER  LEASING/ 

INC.  1 

!  !  ( 

! 

! 

i 

) 

! 

1 

I 

! 

SS  3 

*507932 

!  S0S14A43! 

150.0! 

42.0! 

7.0! 

-  j 

1000! 

12.0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND 

! 

1967  ! 

! 

!  !  ! 

150.0! 

42.0! 

3.3! 

-  J 

2 

! 

! 

« 

SS  5 

1510573 

(  72814A43! 

180.0! 

42.0! 

8.3! 

-  j 

1000! 

7.3!  NONE 

•OR 

PORTLAND 

! 

1967  i 

! 

!  !  ! 

180.0! 

42.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

SS  7 

1614786 

!  741 !4A43! 

148.0! 

50.0! 

6.5! 

-  | 

1000! 

60.0150  TON  DIESEL 

IOR 

PORTLAND 

! 

1969  ! 

! 

1  !  ! 

148.0! 

50.0! 

4.S! 

-  ! 

(CRANE 

! 

( 

! 

SS  9 

1516590 

!  74124A43! 

180.0! 

50.0! 

6.5! 

-  ! 

1500! 

8.8! NONE 

!0R 

PORTLAND 

! 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

180.0! 

50.0! 

4.0! 

-  t 

! 

! 

! 

I 

SS  14 

•521001 

!  620I4A46! 

177.5! 

42.01 

7.5! 

-  j 

ioooi 

12.0!  NONE 

!0R 

PORTLAND 

! 

1969  ! 

! 

!  I  ! 

177.5! 

42.0! 

4.0! 

-  ! 

1 

j 

I 

| 

SS  15 

1524986 

!  841 (4A431 

179.0! 

45.0! 

9.2! 

.  ; 

1000! 

7.0!  NONE 

ion 

PORTLAND 

! 

1970  ! 

! 

!  !  ! 

179.0! 

45.0! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

i 

! 

SS  16 

5523348 

!  808! 4A431 

180.0! 

45.0! 

8.9! 

-  ! 

ioooi 

6.3!  NONE 

!  OR 

PORTLAND 

j 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

180.0! 

45.01 

5.0! 

-  i 

! 

! 

i 

! 

(32)  SCHOUEST  MARINE  SERVICE# !  INC. 
MARIAN  S  II  ! S 2208 


!  !  ! 

!  !  ! 

!  I  ! 

!  50J1A02! 

!  !  ! 

!  233UA43! 

!  !  ! 

!  2461 4 A  43 ! 


(32)  SCHWAB/  DOM 


!  ! 
84.5!  22.0! 
90.0!  22.0! 
120.0!  34.0! 
120.0!  34.0! 
110.''!  39.0! 
110.0!  39.0! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


SEA  MERCHANT 

1  518327 

13411A02! 

155.5! 

38.0! 

11.0! 

2250! 

450! 

66.0!N0NE 

1LA  LAROSC 

1969 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

165.0! 

! 

38.0! 

! 

5.7! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(20)  SCIOTO  DOCKING  CO. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

MSC  61 

j  - 

21814  443 ! 

120.0! 

33.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

D.OIKONE 

!0H  PORTSMOUTH 

1968 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

1 

33.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

i 

(16)  SCOTT  PAPER  CO. 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

ALAN 

1  554619 

7213A35J 

56.8! 

22.3! 

8.4! 

680! 

-  • 

36.OIN0NE 

i 

1974 

1 

!  J 

40.0! 

22.3! 

5.0! 

! 

1 

! 

COTTON  MOUTH 

1268718 

1313A351 

29.0! 

14.01 

6.5! 

2751 

-  • 

28.0! NONE 

!AL  MOBILE 

1986 

! 

l  ! 

29.0! 

14.0! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

1 

EAGLE 

! 617694 

60! 3F  36  2 

52.2! 

22.01 

7.0! 

1050! 

40.01  NONE 

1AL  MOBILE 

1980 

! 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

i 

1 

FAST  EDOIE 

1582612 

115I3A35! 

70.0! 

26.0! 

8.0! 

1)50! 

-  j 

42. 41  NONE 

IAL  MOBILE 

1977 

r 

!  ! 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

! 

-  j 

! 

l 

GREAT  SCOTT 

1622605 

39! 3A35! 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

-  ! 

35.5 {NONE 

IAL  MOBILE 

1986 

! 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

-  J 

! 

! 

JOE  CAIN 

1457162 

177 !3A J5 ! 

98.0! 

34.0! 

6.5! 

2100! 

43.0!  NONE 

IAL  MOBILE 

1983 

! 

!  ! 

«8.0! 

34.0! 

5.0! 

1 

-  t 

! 

J 

JUDSON  "Q" 

1611533 

6313433  ! 

60.0! 

22.0! 

7.5! 

8001 

-  J 

35.0! NONE 

!AL  mobile 

1979 

! 

!  ! 

60.0! 

22.01 

5.0! 

1 

-  j 

1 

! 

LINDA  K 

!  6i«7663 

2513435! 

36.0! 

16.0! 

6.0! 

400! 

28.0! NONE 

SAL  MOBILE 

1983 

! 

!  ! 

36.0! 

16.0! 

5.0! 

! 

1 

1 

MATE 

I5U372 

6513435! 

60.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

35.0!  NONE 

IAL  MOBILE 

1984 

! 

!  1 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

1 

MAY  J 

1657664 

2513435! 

36.01 

16.0! 

6.01 

4001 

-  j 

24.0IN0KE 

!Al  MOBILE 

1983 

1 

!  1 

36.0! 

16.0! 

S.OI 

! 

| 

! 

ftCNOA  S 

! 657065 

25134351 

36.0! 

16.0! 

6.0* 

400! 

-  1 

28.0!  NONE 

IAL  MOBILE 

1983 

! 

l  1 

36.01 

16.01 

5.0! 

! 

I 

! 

SCOTT  PRIDE 

1637373 

43! 3*  36! 

46.11 

20.0! 

7.0! 

9001 

40.0! NONE 

SAL  MOBILE 

1931 

I 

1  ' 

50.0! 

20.01 

6.0! 

! 

! 

I 

T.  H.  KELLY 

1693109 

160! 3435! 

77.0! 

32.0! 

9.0! 

2800! 

42.41  NONE 

IAL  MOBILE 

1“85 

! 

!  ! 

77.0! 

32.0! 

8.2! 

! 

I 

! 

THOMAS  B  MCCABE 

1659664 

15013435! 

90.0! 

34.0! 

6.5! 

1400! 

-  | 

35.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1983 

! 

!  1 

90.0! 

34.01 

5.0! 

! 

-  • 

! 

1 

TUPELO 

1622565 

7513436! 

56.01 

25.0! 

8.0! 

800! 

-  j 

34 .0! NONE 

IAL  MOBILE 

1980 

1 

!  ! 

56.0! 

25.0! 

6.5! 

1 

! 

1 

WHIPPOORV*  LL 

1567726 

63! 3A35 1 

62.4! 

24.0! 

8.0! 

910! 

34. 01  NONE 

IAL  MOBILE 

1975 

! 

!  ! 

62.4! 

24.0! 

5.0! 

! 

1 

! 

BA  100 

1626036 

711 14440! 

193.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1600! 

16.0! NONE 

!AL  MOBILE 

1981 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

! 

! 

dA  200 

1628037 

711 14440! 

195.0! 

35.0! 

8.S! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

1 

i 

i 

C  213 

•503245 

628I4A402 

195.0! 

35.0! 

9.01 

i 

1500! 

13.0!  NONE 

IAL  MOBILE 

!  1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  • 

! 

I 

C  214 

1503246 

628*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0!  NONE 

SAL  MOBILE 

1966 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

l 

i 

C  215 

1503247 

626! 4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. oi NONE 

SAL  M08ILE 

1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  • 

1 

! 

C  217 

! 503249 

62814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13. 0! NONE 

! AL  MOBILE 

1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

i 

C  218 

!  103250 

626! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

IAL  MOBILE 

!  1966 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

g 

•CAPACITY 

! 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 


HIGH-  !  {VESSEL  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  ! 
POINT  !  LINE-1  !AO!  LlNE-1  ! 
(LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 


6.0! NONE 

! 

6.01  NONE 
! 

! 

! 

! 


! L A  HARVEY 
! 

I  LA  HARVEY 
! 

!LA  HARVEY 
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EN6R ! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER  i 

t 


COAST  ! 
GUARD  { 
NUMBER  ! 


IVTCC!  DIHEN! 
NET  ICODEILENGTH! 
REGIS-!****!  REG.  I 
TER  }  SEE!////// 
TON-  !PAGE!  OVER- 
NAGE  !  IV  1  ALL 


IONS  ! DRAFT! 

BRDTHI  ! 

REG. ! LOAD-! 

/////!  ED  ! 
OVER-*/////!  HORSE 
ALL  1LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  EST  t  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  J 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPNENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  (  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) I ////////////////! TD! //////////|  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  MREBUXLT! 


(16)  SCOTT 

! 

i 

PAPER  CO.  i 

(CONTINUED)  l 

1  ! 

1  1 

!  1 

!  ! 

j 

! 

1 

i 

! 

! 

1 

; 

i 

t 

1 

t 

| 

1 

1 

1 

1 

i 

} 

1 

! 

2 

! 

! 

2 

*1 

1 

C 

219 

! 503251 
; 

62814A40! 

_ j _ i 

195.0! 

195-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0* 

1.5! 

“ 

1 

1 

1500! 

-  t 

13.0! NONE 
! 

UL  H08ILE 
• 

! 

» 

1966 

; 

C 

225 

1503257 

; 

62814A40! 

i  ; 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

1 

1500! 

-  1 

1 3. 0! NONE 

1 

SAL  NOBILE 

1 

t 

1 

1966 

; 

c 

226 

! 503258 

t 

62814A40! 
1  ! 

195.0! 

195-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

* 

t 

1500! 

.  1 

13 .0! NONE 

i 

!AL  MOBILE 
! 

! 

1 

»> 

1 

1965 

c 

227 

! 503259 
; 

62824A40! 
•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

13.0! NONE 

1 

SAL  NOBILE 

1 

1965 

; 

c 

228 

‘503260 

i 

62614A402 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
) 

1AL  NOBILE 
! 

1 

1 

1965 

c 

229 

•503261 

j 

62814A40! 
1  ! 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

« 

| 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
( 

!AL  NOBILE 
! 

1 

1 

1966 

c 

230 

1503262 

! 

62814A40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

j 

1500! 

-  2 

13. 0! NONE 

1 

IAL  NOBILE 
! 

! 

1 

1966 

c 

231 

! 503263 

I 

62814A40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

« 

i 

1500! 

-  1 

13.02N0NE 

1 

!AL  NOBILE 

1 

! 

! 

1966 

c 

232 

!  503264 

i 

62614A40! 

i  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

1 3.0 ! NONE 

!AL  NOBILE 
! 

! 

! 

1966 

c 

233 

•503265 

; 

62814A40! 

_ i _ i 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

« 

1 

1500! 

-  1 

1 3. 0! NONE 

1 

SAL  NOBILE 

1 

! 

! 

1966 

c 

234 

•503266 

j 

62814A40! 

j  j 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

.  1 

13.0! NONE 

1 

) AL  NOBILE 
! 

! 

1 

1966 

c 

235 

1503267 

i 

628! 4A40! 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

1 

1500! 

.  1 

1 3 • 0! NONE 

1 

IAL  NOBILE 

1 

! 

1 

1966 

c 

236 

1503268 

! 

62814A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

» 

1500! 

-  t 

13.0! NONE 
« 

IAL  NOBILE 
! 

2 

1 

1966 

c 

237 

•503269 

i 

62614A40! 

;  « 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

j 

1500! 

-  < 

13.0! NONE 

t 

IAL  NOBILE 
! 

t 

i 

1966 

c 

238 

1503270 

i 

628 14A401 

i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

* 

1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IAL  NOBILE 

1 

1 

i 

1966 

c 

239 

1503271 

j 

62814A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

» 

1 

1500! 

-  « 

13.0! NONE 
! 

ML  NOBILE 
! 

! 

1 

1966 

c 

241 

*507444 

t 

628!4A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

.  1 

13.0! NONE 

1 

ML  NOBILE 
! 

i 

! 

1967 

c 

242 

1507445 

i 

62814A401 
•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

{ 

f 

15001 
-  1 

13.0! NONE 
! 

ML  NOBILE 
! 

{ 

• 

1967 

c 

243 

•507446 

! 

62814A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 

1 

SAL  NOBILE 
! 

! 

1 

1967 

c 

244 

1507447 

t 

62814A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

j 

i 

1500! 

-  ! 

13. 0! NONE 

1 

ML  NOBILE 

1 

! 

1 

1966 

c 

245 

1507448 

1 

62814A40! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  1 

1 3 .0! NONE 
! 

ML  NOBILE 
! 

! 

1 

1967 

c 

246 

•507449 

! 

628I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

SAL  NOBILE 
! 

« 

• 

1967 

c 

247 

*507450 

! 

62814A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

-  1 

13.01N0NE 

! 

ML  NOBILE 
! 

! 

! 

1966 

c 

248 

•507451 

! 

62814A40! 

•  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

i 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IAL  MOBILE 
! 

! 

J 

1967 

c 

249 

•507452 

! 

62814A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

ML  N08ILE 
! 

! 

! 

1967 

c 

250 

! 507453 

1 

62814A401 
!  1 

195.0! 

195.0* 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

SAL  NOBILE 
! 

! 

• 

1966 

c 

251 

1507454 

1 

62814A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500* 

-  1 

13.01N0NE 

! 

ML  NOBILE 
! 

! 

1967 

c 

252 

1507455 

! 

62814A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0J 

1.5! 

“ 

I 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IAL  NOBILE 
! 

! 

i 

1966 

c 

253 

1512267 

! 

62814A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IAL  NOBILE 
! 

i 

! 

1966 

c 

317 

1529597 

! 

62314A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

-  ! 

13.OIX0NE 

! 

1 

! 

! 

1970 

c 

318 

1529598 

! 

62314A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1500! 

-  t 

1 3.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

J 

1970 

c 

320 

1529600 

1 

62314A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

I 

1 

1 

! 

! 

1971 

c 

321 

1529601 

! 

623 1 4  A  40 ! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 

I 

! 

! 

1971 

c 

322 

1529602 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

15001 
-  I 

13.0! NONE 

1 

! 

! 

( 

! 

1971 

c 

323 

1529603 

i 

62314A40! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

! 

1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

j 

i 

! 

! 

1971 

c 

324 

j  529604 
! 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1500! 

-  ! 

1 3. 0 J  NONE 
! 

I 

! 

1 

! 

1971 

c 

325 

1529605 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

I 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 

1971 

c 

326 

1529606 

I 

62314A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

i 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

! 

! 

I 

1 

1971 

c 

327 

1529607 

i 

62314A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

1971 

c 

.126 

1529608 

j 

62314A401 

1  i 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1SC0! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

! 

! 

! 

! 

1971 

c 

332 

1529612 

1 

623 1 4 A  40  S 

i  ] 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

1 

! 

! 

! 

1971 

c 

333 

1529613 

! 

623i4A401 

1  1 

1?5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13 .0 !  NONE 
! 

I 

! 

! 

! 

1971 

c 

334 

1 579614 
! 

62314A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

J 

! 

1971 

c 

335 

1529615 

t 

623UA40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  1 

1 3.0! NONE 
! 

! 

! 

1 

! 

1971 

c 

336 

1529616 

! 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

i 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! 

I 

! 

{ 

1971 

c 

337 

!529617 

{ 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

i 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! 

! 

1 

1 

1971 

c 

338 

1529618 

i 

623I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

1500! 

-  ! 

1 3 . 0 J  NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

1971 

c 

339 

1529619 

1 

62314A401 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
) 

! 

! 

I 

! 

1971 

OP 

256 

1  - 

1 

62814A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.51 

1 

1 

1 500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

ML  NOBILE 
! 

! 

I 

1964 

DP 

259 

1  - 

! 

62814A401 
!  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1500! 

-  i 

15.0! NONE 
! 

IAL  NOBILE 
! 

! 

1 

1966 

DP 

260 

f  - 

1 

62814A401 
!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.5! 

- 

1 

! 

1500! 

-  ! 

13.0SN0NE 

! 

ML  NOBILE 
! 

! 

J 

1964 

DP 

261 

j  - 

62814A40! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

SAL  NOBILE 
! 

! 

! 

1964 

DP 

270 

I  - 

! 

81114A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1510! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

ML  NOBILE 
! 

! 

! 

1968 

DP 

271 

1  - 

! 

311 14A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0? 

1.7! 

“ 

1 

! 

1510! 

-  1 

16.9| NONE 

ML  NOBILE 
! 

! 

! 

1968 

1  !!!!!!!  !  I  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  ! 
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EN6R! 

!  IVTCC! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  1CODE! LENGTH! BROTH! 

i 

a 

a 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING 

a 

a 

— 

REG.  1 

REG.! LOAD-! 

j 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

•TCi 

BASE 

i 

TEAR 

2 

!  COAST 

TER  1  SEE! 

7/////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

I 

BUILT 

! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT) S////////////////1TD* //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

N46E  !  IV  • 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POVER1 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

f  EE! 

LINE-2 

MRE9UILT! 

(16)  SCOTT 

{ 

; 

PAPER  CO.  * 

i  i 

i  i 

1  » 

a 

i 

j 

; 

a 

a 

i 

a 

i 

a 

i 

! 

| 

! 

a 

i 

! 

! 

a 

(CONTINUED)! 

■  i 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

DP  274 

i  ...... 

81114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.  Of 

- 

i 

1510! 

16.9! NONE 

!  AL 

NOBILE 

! 

1968 

! 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

a 

-  f 

! 

! 

! 

! 

OP  276 

i  - 

81114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1510! 

1 6 . 9 ! NONE 

!AL 

HOBZtE 

i 

1968 

a 

i 

j  j 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

i 

i 

OP  278 

j  - 

95014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

! 

1600! 

16,0! NONE 

!  AL 

NOBILE 

a 

1968 

! 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  • 

i 

! 

! 

DP  279 

i  - 

95014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

a 

1600! 

16.0! NONE 

!  AL 

NOBILE 

! 

1968 

! 

■ 

1  1 

-200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

OP  260 

j  - 

62814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

•AL 

NOBILE 

a 

1968 

a 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

a 

t 

i 

DP  2520 

<  - 

77314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1530! 

1 5.0! NONE 

!  AL 

NOBILE 

i 

1964 

! 

• 

j  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

i 

DP  2530 

i  - - 

773 1 4A4ol 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1530! 

1 5 .01  NONE 

!AL 

NOBILE 

2 

1964 

a 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

a 

-  1 

I 

a 

! 

DT  401 

i  ...... 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

6.S! 

- 

i 

1400! 

1 2.0! NONE 

1  AL 

N03ILE 

i 

1968 

! 

• 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

• 

! 

! 

2 

DT  403 

i  ...... 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1400! 

1 2 . 0! NONE 

ml 

NOBILE 

1 

1968 

! 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

} 

-  1 

! 

! 

! 

DT  405 

j  - 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1400! 

12.0! NONE 

ml 

NOBILE 

! 

1968 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

a 

a 

DT  407 

j  - 

70014A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

J 

>400! 

12.0IN0NE 

ML 

NOBILE 

i 

1968 

i 

i 

j  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

1 

! 

OT  414 

i  ...... 

70014AA0! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1400! 

12.0! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1968 

2 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

1 

i 

OT  416 

i  ...... 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

a 

1400! 

1 2 .0! HONE 

ML 

NOBILE 

! 

1968 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

I 

! 

I 

GHT  556 

*560339 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1400! 

16.0! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1975 

a 

• 

!  1 

195-0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  * 

! 

! 

i 

GNT  557 

! 560390 

92714  A  40  3 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

16.0! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1975 

! 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

i 

a 

a 

GUT  558 

•560391 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1400! 

16.0! NONE 

1  AL 

NOBILE 

i 

1975 

j 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  * 

| 

! 

t 

CUT  559 

•560392 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16.0! NONE 

ML 

NOBILE 

1 

1975 

i 

i 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

• 

-  • 

i 

! 

a 

GUT  560 

1560393 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

» 40C ! 

16.0! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1975 

2 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

a 

j 

a 

GMT  561 

‘560394 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1400! 

16.0!  NONE 

!  AL 

NOBILE 

! 

1975 

2 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

{ 

-  • 

i 

! 

a 

GKT  563 

!  560396 

927!4A40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

16.0! NONE 

Ml 

NOBILE 

1 

1975 

a 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  • 

! 

! 

a 

GMT  564 

•560397 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

16.0 ! NONE 

ML 

NOBILE 

• 

1975 

! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

l 

i 

! 

J  454 

*511978 

28014A43! 

100.0! 

40.0! 

3.0! 

- 

» 

S40! 

8 . 0 ! NONE 

ml 

NOBILE 

! 

1963 

! 

• 

1  ! 

100.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

J  462 

‘511986 

2801 4A431 

120.0! 

36.0! 

5.0! 

- 

! 

540! 

7.6! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1968 

! 

! 

!  1 

120.0! 

36.0! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

MV  406 

1278572 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

1 5.0! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1968 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

» 

! 

! 

MV  408 

! 278627 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

•  5.0! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1968 

! 

* 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

~  » 

! 

! 

a 

MV  409 

1278654 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

1 5 . 0 ! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1968 

i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

! 

! 

MV  410 

! 278661 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15.0! NONE 

ml 

MOBILE 

! 

1968 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

l 

! 

S 

MV  411 

! 278688 

700! 4 A  40 i 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

IS.OiNONE 

ML 

NOBILE 

! 

1968 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

«  I 

j 

! 

! 

MV  412 

*278724 

70014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1400! 

15.0! NONE 

i  AL 

NOBILE 

! 

1968 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

MV  420 

! 278982 

70014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

! 

1968 

S 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

MV  615 

J  274194 

700  J4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

IS.OINONE 

S  AL 

MOBILE 

! 

1968 

! 

! 

*  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

OHT  2 

1632976 

89014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1400! 

16.01N0NE 

ML 

MOBILE 

» 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

i 

-  | 

! 

! 

\ 

OHT  3 

1636200 

89014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16.0! NONE 

ml 

NOBILE 

! 

1981 

a 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

i.: 

1 

-  | 

! 

I 

i 

OHT  4 

i 638506 

89014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14001 

16. 0 ! NONE 

Ml 

NOBILE 

1 

1981 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

OHT  11 

1628532 

89014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

16.O1N0NE 

Ml 

NOBILE 

! 

1981 

! 

1 

;  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC  113 

•526510 

6901 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1400! 

12.0! NONE 

sal 

NOBILE 

2 

1970 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

! 

i 

! 

PTC  114 

1526511 

69014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1400! 

12.0! HONE 

SAL 

NOBILE 

j 

1970 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  * 

! 

! 

a 

PTC  115 

1526861 

69014A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1400! 

12.0! HONE 

!  AL 

NOBILE 

i 

1970 

i 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

a 

! 

PIC  116 

1526862 

69014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

t 

HOO! 

1 2.0! NONE 

ml 

NOBILE 

i 

1970 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

• 

PTC  117 

1528037 

690! 4440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1400! 

12.0! NONE 

ml 

NOBILE 

I 

1970 

i 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

1 

! 

i 

PTC  118 

1533003 

69014A40! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

• 

| 

1400! 

12.0! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1971 

j 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

PV  181 

*1534926 

8S514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1472! 

18.4! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1971 

i 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.81 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PV  185 

1534930 

S8514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1472! 

1 8 .4 1  NON  E 

ML 

MOBILE 

1 

1971 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

81  305 

1622950 

88014A40! 

195.0! 

35,0! 

8.5! 

- 

! 

1600! 

16.0! HONE 

ML 

MOBILE 

1 

1981 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  2550 

1505987 

950S4A40! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.0INONE 

ML 

NOBILE 

! 

1969 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

3  1.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

J 

! 

RV  2630 

1505993 

95014A401 

195.0! 

3  1.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.oj  NONE 

ML 

NOBILE 

1 

1969 

! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  2640 

1505994 

95014A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

1600! 

16. 0! HONE 

1  AL 

NOBILE 

1 

1969 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

1 

» 

RV  2650 

1505995 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 6. 0! NONE 

ML 

NOBILE 

1 

1969 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

1 

! 

RV  2660 

1505996 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! NONE 

ML 

NOBILE 

1 

1969 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

! 

! 

RV  2700 

j  51  3433 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1600! 

1 6. 0 ! NONE 

ML 

NOBILE 

! 

1969 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  » 

■ 

I 

! 

RV  2710 

1513434 

90014A4C! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16001 

16.0! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1969 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

RV  2760 

1513439 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1600! 

1 6.0 ! NON  E 

ML 

MOBILE 

! 

1969 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RV  2770 

•513440 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 6.0! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1949 

! 

« 

!  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

! 

! 

RV  2600 

j  51 3443 

90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

; 

1600! 

16.0! NONE 

SAL 

NOBILE 

! 

1969 

1 

! 

! 

• 

i  i 

i  i 

!  1 

195.0! 

a 

i 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

i 

i 

j 

a 

i 

! 

! 

! 

! 

a 

a 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

! 

J  NET 

! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
!C0DE!LENGTH!6RDTK!  ! 

•CAPACITY! 

i  i 

HIGH¬ 

EST 

» 

i 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  £  L  ! 
!S  !0PERATIN6  ! 

t 

2 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i 

i 

; 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

•  TER 

S  TON* 

!  WAGE 

{  SEE!//////!/////!  ED  i 
!PAGE!  OVER-iOVEA-!/////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

!////////! 
HORSE!  PASS-  ! l 
POWER!  ENGERS  ! 

POINT  !  LINE-1 

[LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

! AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 
!EE!  LINE-2  ! 

BUILT  • 
OR  ! 

•REBUILT! 

(16)  SCOTT  PAPER  CO. 

«  !  j 

i 

t 

; 

j 

i 

! 

i 

(CONTINUED] 

• 

1  1  1 

» 

i 

i 

; 

i 

i 

j 

RV  2810 

1  90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1600! 

16.0! NONE 

!  AL 

NOBILE 

1969 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

RW  5269 

1  95014A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

*  i 

1600! 

16.0! NONE 

•AL 

MOBILE 

1967 

• 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

i 

i 

SJH  111 

1624460 

•  89014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.0! NONE 

‘AL 

H08ILE 

1981 

2  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

j 

SJT  204 

! 538463 

1  94014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1490! 

1 3. 0 1  NONE 

J  AL 

M08ILE 

1972 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  • 

l 

1 

• 

SJT  565 

•558966 

1  90014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  > 

1400! 

16.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1975 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

i 

i 

SJT  568 

•558969 

1  90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1975 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  » 

i 

! 

SJT  572 

1558973 

•  90014A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

1 6. 0 ! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1975 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  « 

! 

SJT  573 

‘558974 

i  9  00 1 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

16.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1975 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

i 

! 

SJT  2380 

•  538453 

!  94014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1496! 

18.0! NONE 

!  AL 

NOBILE 

1972 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  • 

! 

! 

SJT  2410 

•538456 

!  90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

16.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1972 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  J 

! 

j 

SJT  2450 

! 538460 

1  940I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

1 8 .0! NONE 

j  AL 

MOBILE 

1972 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  J 

t 

! 

SJT  6624 

! 505153 

1  90014A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  i 

1400! 

16.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1966 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

2 

SJT  6750 

i 509825 

1  90014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.0! NONE 

•AL 

MOBILE 

1«67 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

j 

SJT  7264 

1538933 

!  90054A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1400! 

16.0! NONE 

j  AL 

MOBILE 

1972 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  7562 

!  560395 

!  927J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.0! NONE 

SAL 

M08ILE 

1975 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

-G  5 

j  296787 

1  62814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1400! 

15.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1968 

i  1  1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

t 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

; 

i 

2 

i 

(32)  SCOTT/  NOLAN  J.  AK5  AUDI 

!  E/  B. 

!  1  l 

!  1  ( 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

; 

! 

! 

2 

i 

CAPTAIN  TROY 

5626702 

1  10!'.e02l 

—  » 

4.0! 

165  i 

10! 

20.0 ! NONE 

SLA 

HOUMA 

1980 

{  !  ! 

!  1  ! 

44.5! 

17.0! 

1 

3.0! 

I 

1 

« 

i 

i 

1 

! 

(13)  SCURRY/  WILLIAM  P. 

i  !  ! 

1  !  • 

! 

! 

i 

! 

« 

« 

* 

! 

! 

! 

! 

BANTAM 

!  18! 1  All ] 

-  ! 

-  } 

5.oi 

:ooi 

-  )  NONE 

SC 

HILTON 

1973 

!  !  ! 

38.0! 

15.0! 

2.0! 

! 

2! 

i 

! 

HEAD 

LH  3 

1  635178 

1  50*4A46! 

—  J 

5.0! 

-  ! 

198! 

5  «oi NONE 

JSC 

HILTON 

1981 

!  1  ! 

1  !  1 

120.0! 

30.01 

1 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HEAD 

(37>  SDS 

LUMBER  COMPANY 

!  1  1 

1  !  1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DAUBY 

1641327 

1  14313A36! 

75.6! 

28.0! 

8.61 

1340! 

46.0 ! NONE 

!WA 

BINGEN 

1981 

1  !  1 

75.65 

28.0! 

8.6! 

! 

-  • 

! 

! 

SDS  1 

1  823!  41447! 

180.0! 

50.  OJ 

10.0! 

-  I 

2400! 

25.5! NONE 

JWA 

BINGEN 

1976 

1  1  1 

180.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ■ 

! 

! 

SDS  2 

1  S2514A47! 

180.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

2400! 

25.5IN0NE 

!  WA 

BINGEN 

1977 

1  !  1 

180.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

1 

SDS  4 

! 2S8295 

l  1000! 4A47! 

237.0! 

48.0! 

12.6! 

-  ! 

3000! 

31 .0! NONE 

•WA 

BINGEN 

•  1984 

1  1  1 

237.0! 

48.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

SDS  WT  1 

j  176665 

!  1241I4A43! 

260.0! 

48.0! 

10.01 

-  ! 

-  f 

-  ! NONE 

JWA 

BINGEN 

1955 

1  1  ! 

1  !  ! 

260.0! 

48.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(36)  SEA 

COAST  TOWING 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

| 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WASHING* 

)N 

1600562 

1  6  2!  3 A  36! 

79.0! 

25.0! 

11.5! 

1350! 

38.0SNONE 

!VA 

SEATTLE 

1978 

!  !  ! 

!  !  1 

79.0! 

25.0! 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

(03)  SEA 

CRUISES/  INC. 

1  1  I 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

• 

i 

CAPTREE 

SPRAY 

1 294129 

!  7811A16! 

64.9! 

27.4! 

5.5! 

250! 

22 ■ 0] NONE 

!NY 

BABYLON 

1964 

!  !  ! 

!  1  ! 

65.0! 

28.0! 

! 

5.0! 

i 

j 

* 

260! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  SEA 

HOSS/  INC. 

1  !  1 

!  1  ! 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

EUNICE  B 

1505199 

1  96I1A121 

84.6! 

22.5! 

7.5! 

9121 

17! 

29.0! NONE 

I TX 

FREEPORT 

1966 

!  1  I 

1  1  1 

92.01 

25.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

i 

20! 

1 

1 

! 

! 

! 

(03)  SEA 

LAND  SERVICE/  INC. 

1  !  1 

1  !  ! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

) 

! 

! 

» 

! 

! 

6ALVEST0N  BAY 

1  665784 

1  32284 ! 1 A07! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

23000! 

40000! 

165.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

198$ 

!  !  ! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NEDLLOYD 

HOLLAND 

1665222 

!  3228411 A07 1 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

165.0! NONE 

!NJ 

ELIZABETH 

1984 

!  !  ! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

j 

! 

i 

NEOLLOYD 

HUDSON 

•665785 

!  3228411 A07! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000!* 

40000! 

165.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1985 

t  !  ! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

i 

-  • 

t 

( 

NEWARK  BAY 

j  6657  89 

1  32284! 1A07I 

915.3! 

105.6) 

38.3! 

28000! 

40000! 

165.0! NONE 

!  N  J 

ELIZABETH 

1985 

1  I  1 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

RALEIGH 

3AY 

5665223 

1  32284! 1 A  07 ! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

165.0! NONE 

(NJ 

ELIZABETH 

1984 

1  !  ! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

i 

! 

1 

SEA-LAND 

ACHIEVER 

1665782 

!  32284! 1AQ7J 

915.31 

105.6! 

36.3! 

26000! 

40000! 

165 .0! NONE 

!NJ 

ELIZABETH 

1984 

1  !  ! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

I 

! 

! 

SEA-LAND 

ANCHORAGE 

1910306 

!  1411211A03 ! 

673.0! 

76.0! 

33.1! 

22540! 

16500! 

157.8! NONE 

JWA 

TACOMA 

1987 

!  !  ! 

710.0! 

78.0! 

24.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SEA-LAND 

ATLANTIC 

1665786 

!  32284J1A07! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

165.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1985 

1  I  1 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

i 

-  | 

! 

i 

SEA-LAND 

CHALLENGER 

•515155 

•  1367851 A07  J 

670.0! 

90.0! 

32.1! 

26000! 

15000! 

161.1!  NONE 

!NJ 

ELIZABETH 

1968 

!  !  1 

700.5! 

90.0! 

26.5! 

1 

-  J 

! 

» 

SEA-LAND 

COMMITMENT 

1665788 

!  32284! 1A 07 1 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

1 65.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1985 

1  !  1 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

! 

» 

! 

SEA-LAND 

CONSUMER 

155281  8 

•  1612811A07! 

685.6! 

95.0! 

34.1! 

32000! 

24500! 

145.0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

1973 

!  !  ! 

720.5! 

95.2! 

23.01 

1 

! 

! 

SEA-LAND 

CRUSADER 

1518444 

!  13389 11 A07 1 

670.0! 

90.0! 

32.1! 

26000! 

15000! 

161.1! NONE 

!NJ 

ELIZABETH 

1969 

!  (  1 

700.5! 

90.0! 

22.0! 

! 

! 

! 

SEA-LAND 

DEFENDER 

1604246 

1  21850MA07! 

802.2! 

100.41 

32.8! 

30150! 

24337! 

170.3 ! NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

1980 

1  !  ! 

645.9! 

100.4! 

18.4! 

! 

-  J 

! 

! 

SEA-LAND 

DEVELOPER 

1604247 

!  2185011A07! 

602.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

170.3 ! NONE 

!VA 

TACOMA 

1980 

1  1  1 

845.91 

100.4! 

18.4! 

! 

-  ! 

2 

! 

SEA-LAND 

DISCOVERY 

1516464 

•  1380SMA07! 

670.0! 

90.0! 

32.1! 

10000! 

15000! 

161.1 INQNE 

JNJ 

ELIZABETH 

1968 

!  !  ! 

700.5! 

90.0! 

22.0! 

* 

-  1 

! 

i 

SEA-LAND 

ENDURANCE 

1606062 

!  21 85051*07 ! 

602.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

170.3! NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

1960 

1  !  ! 

645.9! 

100.4! 

18.4! 

! 

-  • 

! 

2 

SEA-LAND 

ENTERPRISE 

•623168 

!  22622! 1 A07I 

774.7! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

16000! 

1 59. 8 ! HOME 

icA 

LONG  BEACH 

1980 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

813.3! 

90.0! 

! 

» 

23.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

i 

i 

! 

756 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGA! 

1 

VTCC ! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

CAPACITY! 

DIST! 

OPERATOR 

l  NET 

CODE {LENGTH! 8 ROTH! 

! 

i 

CARGO  ! 

!  COAST 

1  TER 

SEE!//////! 

/////! 

ED  ! 

////////! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  guard 

I  TON- 

PAGE! 

OVER"! 

OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

i  NUMBER 

!  NAGE 

IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT) 

POWER! 

ENGERS  ! 

(03)  SEA 

LAND  SERVICE,  INC. 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

t 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

1 

! 

• 

! 

i 

SEA-LANO 

EXPEDITION 

5544303 

1  15894 

1A07! 

630.0! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

14000! 

i 

t 

« 

669.2! 

90.0! 

27.0! 

I 

-  » 

SEA-LAND 

EXPLORER 

1604248 

!  21850 

1 A07 ! 

302.2! 

100. 4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

i 

■ 

i 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

* 

-  i 

SEA-LAND 

EXPRESS 

! 604249 

•  21850 

1A071 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337* 

i 

i 

i 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

j 

-  • 

SEA-LAND 

FREEDOM 

! 606065 

!  21850 

1A07! 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

i 

j 

2 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  j 

SEA-LAND 

HAWAII 

‘547238 

!  15894 

1A07! 

630.0! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

14000! 

; 

j 

! 

669.2! 

90.0! 

27.0! 

• 

-  i 

sea-lano 

INDEPENDENCE 

‘606061 

!  21850 

lA07i 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

2 

i 

» 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  ! 

SEA-LAND 

INNOVATOR 

1606064 

!  21850 

1A07! 

802.2! 

100.4! 

32.3! 

301 5oi 

24337! 

i 

i 

> 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  ; 

SEA-LAND 

INTEGRITY 

5665783 

•  32284 

1A07! 

915-3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

t 

i 

949.3! 

106.0! 

29.5! 

-  J 

SEA-LAND 

KODIAK 

1910308 

1  14112 

1A07! 

673.0! 

78.0! 

33.1! 

22540! 

16S00! 

i 

j 

t 

710.0! 

73.0! 

24.0! 

-  ! 

SEA-LAND 

LIBERATOR 

1604245 

!  21850 

1A07! 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

i 

j 

j 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  ! 

SEA-LANO 

MARINER 

1606066 

1  21850 

1A07! 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150*! 

24337! 

! 

; 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  » 

SEA-LAND 

NAVIGATOR 

1541868 

!  22622 

1A07! 

774.7! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

16000! 

; 

i 

! 

813.2! 

90.0! 

23.0! 

j 

-  j 

SEA-LAND 

PACER 

1593980 

•  11971 

1A071 

635.5! 

78.0! 

27.2! 

17400! 

14211! 

! 

i 

1 

662.0! 

78.3! 

13.6! 

-  • 

SEA-LAND 

PACIFIC 

1612085 

!  22622 

1 A07 ! 

774.7! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

16000! 

; 

; 

i 

813.3! 

90. C! 

23.0! 

• 

-  | 

SEA-LAND 

PATRIOT 

1604244 

•  21850 

1A07! 

802.2! 

100.4! 

32.8! 

30150! 

24337! 

5 

i 

j 

845.9! 

100.4! 

18.4! 

-  * 

SEA-LAND 

PERFORMANCE 

! 665790 

!  32284 

1A07! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000! 

40000! 

i 

i 

! 

949.8! 

106.0! 

29.5! 

-  j 

SEA-LAND 

PRODUCER 

1552819 

!  16128 

1A07! 

685.6! 

95.0! 

34.1! 

32000! 

24500! 

< 

i 

i 

720.5! 

95.2! 

23.0! 

-  » 

SEA-LAND 

QUALITY 

1665787 

!  32284 

1A07! 

915.3! 

105.6! 

38.3! 

28000!* 

40000! 

j 

i 

i 

949.35106.0! 

29.5! 

-  » 

SEA-LAND 

TACOMA 

•910307 

!  14112 

1A07! 

673.0! 

78.0! 

33.1! 

22540! 

16500! 

i 

i 

! 

710.01 

78.0! 

24.0! 

-  • 

SEA-LAND 

TRADER 

5552706 

i  22698 

1A07! 

774.7! 

90.0! 

36.5! 

28500! 

16000! 

1 

• 

! 

313.2! 

90.0! 

23.0! 

-  | 

SEA-LAND 

VALUE 

1645781 

*  32284 

1A07! 

91 5. 3  M  05.6‘ 

38.3! 

28000! 

40000! 

t 

I 

1 

949.8! 106.0) 

29.5! 

-  » 

SEA-LAND 

V0YA6ER 

1606063 

1  21850 

1 A07  1 

802. 2! 100.4 ! 

32.8! 

30150! 

24337! 

2 

! 

i 

i 

! 

! 

845.9)100.4! 

!  ! 

18.4! 

! 

■  ! 

<07)  SEA 

LAND  TRANSPORT  CO.' 

! 

!  INC. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JACQUELINE  A 

•638353 

!  62 

3A36 1 

59.8! 

24.0! 

8.9! 

680! 

-  ! 

I 

i 

l 

59.8! 

24.0! 

8.9! 

-  ! 

SL  185 

1562827 

!  885 

4F46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ^ 

1472! 

t 

1 

! 

200.0! 

35.9! 

1.8! 

-  ! 

SL  7809 

*1591109 

!  885 

4F46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1472! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.8! 

1 

-  \ 

! 

(42)  SEA 

LINK  OF  HAWAII'  INC. 

! 

! 

! 

! 

) 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

MAUI  PRINCESS 

1607239 

J  66 

1C12! 

101.41 

24.0! 

10.0! 

20401 

28! 

1 

I 

I 

! 

1 

! 

118.0! 

! 

26.0! 

i 

5.0* 

l 

150! 

! 

(32)  SEA 
CAPE  ANN 

MAR 

I 

! 

1626414 

I 

! 

!  98 

! 

! 

1A02! 

1 

l 

101.2! 

1 

! 

30.0! 

! 

10.1! 

1200! 

I 

! 

138! 

! 

! 

I 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

.  | 

CAPE  CHARLES 

1630379 

!  193 

1  AOt  1 

155.7! 

38.0! 

11.0! 

1800i 

5  3  oj 

i 

! 

! 

166-0! 

38.0! 

6.6! 

-  ! 

CAPE  CHRISTAIN 

•636863 

I  97 

1 A  02 ! 

113.2! 

28.0! 

10.8! 

1200! 

170! 

; 

I 

j 

130.0! 

23.0! 

6.0! 

-  i 

CAPE  COD 

1654035 

!  196 

i  ao?  i 

173.9! 

40.0! 

12.0! 

6140! 

578! 

! 

! 

200.0! 

40.0! 

6.0! 

-  ! 

CAPE  COOK 

1623717 

J  97 

1A02! 

113.2! 

28.  C! 

10.8! 

120oi 

170! 

3 

! 

130.0! 

28.0! 

6.0! 

-  » 

CAPE  FEAR 

J  654  499 

!  191 

1A02! 

164.3! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

550! 

I 

! 

! 

185.0! 

40.0! 

6.6! 

-  • 

CAPE  HENRY 

1585233 

!  170 

1A021 

155.7! 

38.0! 

11.0! 

1800! 

530! 

! 

! 

j 

166.0! 

38.0! 

6.6! 

-  • 

CAPE  HORN 

1646303 

!  64 

uozi 

127.2! 

34.0! 

9.9! 

1450! 

165! 

i 

! 

i 

145.0! 

34.0! 

6.0! 

-  i 

CAPE  MAY 

!  624107 

!  194 

1  *  02 ! 

155.7! 

38.0! 

11.0! 

1300! 

530! 

! 

I 

1 

166.0! 

3  S.O! 

6.6! 

•  i 

CAPE  RACE 

1644739 

!  66 

1 A  02 ! 

111.6! 

30.0! 

10.1! 

1209! 

150! 

! 

! 

125.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

CAPE  RAY 

1626830 

!  66 

1A02! 

89.4! 

2o.O! 

6.1! 

900! 

80! 

! 

! 

! 

100.0! 

26.0! 

4.0! 

.  j 

CAPE  ROHAIN 

•630361 

I  66 

1A02! 

89.4! 

26.0! 

6.1! 

900! 

80! 

! 

! 

! 

100.0! 

26.0! 

4.0! 

•  * 

CAPE  ROMANO 

1619943 

!  64 

1A02! 

106.9! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

80! 

! 

! 

; 

116.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

CAPE  SABINE 

1571404 

I  130 

1 A  02  8 

135.3! 

32.0! 

13.0! 

3520! 

200! 

! 

i 

! 

150.0! 

32.0! 

9.0! 

-  i 

CAPE  SABLE 

1623872 

!  66 

1 A  02 ! 

100.5! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

80! 

! 

I 

1 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  i 

CAPE  ST. 

GEORGE 

•635631 

!  52 

1 A02 ! 

100.8! 

30.0! 

8.0! 

1200! 

150! 

( 

( 

! 

! 

1 

I 

115.0! 

! 

30.0! 

i 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

(32)  SEA 

RAY  NARINE  SERVICE' 

! 

1  INC. 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

{ 

! 

2 

i 

MR.  BRADLEY 

1647866 

I  48 

3A36! 

53.7! 

19.0! 

7.6! 

600! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

53.7! 

! 

19.0! 

! 

6.6! 

! 

-  ! 
i 

(16)  SEA 

SAUAGE'  INC. 

j 

i 

! 

! 

I 

• 

! 

i 

! 

1 

; 

i 

i 

i 

ROY  V  SAVAGE 

1503499 

1  92 

lAozi 

80.0! 

22.0! 

12.0! 

700! 

40! 

! 

! 

! 

87.0! 

24.0! 

8.0! 

20! 

SAVAGE  SPIRIT 

•656236 

1  98 

IA02! 

96.0! 

24.0! 

12.0! 

760! 

50! 

! 

; 

! 

106.0! 

26.0! 

8.0! 

16! 

SEA  SAVAGE 

1545580 

i  63 

1 A  02 ! 

91.0! 

24.0! 

12.0! 

760  i 

48! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

100.0! 

i 

i 

26.0! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

32! 

2 

! 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  E  L 

EST  •  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  I  LINE-1  1 AO|  LINE-1 


LINE-2 


155.81NONE 

i 

170.3IN0NE 

i 

170.3 ! NONE 

i 

170.3 ! NONE 

i 

155.8'’  NONE 

i 

170.3! NONE 

i 

170.31  NONE 

i 

1 65 .0 1  NONE 

i 

157.8! NONE 
170.3 INONE 

i 

170.3 ! NONE 

t 

1 55.3! NONE 

1 50 ,9 ! NONE 

i 

155.8! NONE 
170. 3 ! NON  E 

i 

165.0! NONE 

1 

145 .0! NONE 
» 

165.0! NONE 

2 

157.8 ! NONE 

i 

155.8! NONE 

i 

165.0! NONE 
! 

170.3! NONE 
! 

! 

I 
! 


!EE!  LINE-2 


!NJ  ELIZABETH 

i 

icA  L0N6  BEACH 

i 

!UA  TACOMA 

i 

!VA  TACOMA 

i 

!CA  LONG  BEACH 

i 

!VA  TACOMA 

i 

ICA  L0N6  BEACH 
« 

!  N  J  ELIZABETH 
!UA  TACOMA 

t 

icA  LONG  BEACH 

i 

!WA  TACOMA 

i 

icA  LONG  BEACH 

1 

IcA  LONG  BEACH 

2 

icA  LONG  BEACH 

i 

ICA  LONG  BEACH 

I 

STX  HOUSTON 

1 

icA  L0N6  BEACH 

2 

!NJ  ELIZABETH 

j 

•VA  TACOMA 

! C A  LONG  BEACH 
l 

InJ  ELIZABETH 

!HA  TACOMA 
! 


42.0! NONE 

i 

! LA  GALLIANO  ! 
i  t 

1981 

18.4 {NONE 

i 

IDE  WXLMIN6T0N i 

2  1 

1975 

1 S • 4 1  NONE 
! 

! 

IDE  WILMINGTON! 

!  1 

!  ! 

1978 

! 

! 

26.0! HOIST 

1  ! 

!  ! 

1HX  KAUNAKAKAI! 

*  1987 

I 

! 

!  MOLOKAI  ! 

!  ! 

1 

36.0! NONE 

2 

J  ! 

!  ! 

!LA  LAFAYETTE  ! 

i  j 

1980 

44.0! NONE 

i 

1 L A  LAFAYETTE  ! 

1981 

36.0! NONE 

i 

!LA  LAFAYETTE  ! 

1981 

44. oi NONE 
| 

tLA  LAFAYETTE  ! 

i  1 

1982 

36.0! NONE 

t 

!LA  LAFAYETTE  ! 

1980 

44.0IN0NE 

i 

!L A  LAFAYETTE  ! 

1983 

44. oi NONE 

i 

!LA  LAFAYETTE  ! 

i  i 

1977 

36.oi NONfc 

i 

X  X 

•LA  LAFAYETTE  ! 

1982 

44 .oi NONE 

i 

!L A  LAFAYETTE  ! 

«  i 

1980 

i 

36.0! NONE 

i 

SLA  LAFAYETTE  ! 

t  2 

1982 

30.0! NONE 

i 

lLA  LAFAYETTE  ! 

1980 

30.0 iNONE 

t 

!LA  LAFAYETTE  I 

1980 

36 .0 ! NONE 

i 

!LA  LAFAYETTE  ! 

I960 

S2.01PUHPS 

i 

j  ! 

1976 

36. oi NONE 

2 

!  LA  LAFAYETTE  !* 

I  j 

1980 

36. 0! NONE 
! 

! 

1LA  LAFAYETTE  ! 

!  ! 

!  ! 

1981 

! 

! 

30 .0 ! NONE 
! 

! 

!  ! 

!  ! 

!LA  HOUMA  | 

!  ! 

!  ! 

1982 

! 

i 

30.0 i NONE 
| 

!  ! 

!  ! 

!LA  VENICE  ! 

•  1982 

30.0! NONE 

i 

.  X 

!LA  COCODRIE  1 

1983 

30. 0! NONE 

!LA  VENICE  ! 

1973 

! 

» 

TEAR  ! 
BUILT  | 
OR  ! 
•REBUILT! 

! 

i 

i 

1973  ! 

i 

1980  ! 
» 

1980  ! 

i 

1980  i 

i 

1973  ! 

i 

1980  ! 

i 

1980  ! 
1985 
1987 
1980 
1980 

*  1972 
1978 
1980 
1980 
1985 

1974 
1985 
1987 

•  1973 
1984 


1980  ! 
! 
! 
I 
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EKGR! 

01 ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


(33)  SEAKIST  TOWING*  INC. 

C.  0.  QUICG 

i 

•255000 

SEAKXST 

12*4275 

j 

(33)  SEAL  FLEET*  INC- 
3AFFIN  SEAL 

1 

i 

i 643471 

j 

BENGAL  SEAL 

1608866 

CHINA  SEAL 

•587272 

DIGICON  EXPLORER 

•619902 

HAWKE  SEAL 

1648553 

INDIAN  SEAL 

•557401 

PEGASUS  SEAL 

*1650958 

ROSS  SEAL 

•582641 

(03)  SEALIFT  9ULKERS*  INC. 
INGER 


! 2*8011 
! 


(33)  SEAMASTER*  INC. 
PATRICIA  M 


64C827 


(03)  SEARS  OIL  CO. 
MID  STATE  I 

MID  STATE  II 

ALBANY  SEARS 


241*78 

251162 

275363 


(36)  SEATTLE  HARBOR  TOURS 
BEAVER 

CAPT.  C 

GOOD  TIME 

GOODTIME  II 

GOODTIME  III 

SPIRIT  OF  SEATTLE 

(41)  SEAVAT  COMPANY  OF  CATALI 
REBEL  XI 

TUFFY  II 

ISLANDER 

ISLANDER  II 


! 

! 

i 

•600818 

j 

! 552755 

i 

•510289 

i 

1 571306 
! 

•594261 

j 

1916587 

! 

! 

! 

JNA 

•519844 

! 

•615769 

i 

1294606 

i 

1650596 


(15)  SEGURO*  INC. 
CAPT.  J.  P. 

WOFFORD 


911187 

240308 


(38)  SELEY  CORPORATION 
BENGAL  TIGER 

GENERAL 

GOOD  NEWS  BAY 

STONE  MOUNTAIN 

ATC  1 

MIDWAY 

NIC  262 

MLC  263 

NO  312-1 

ZB  105A 

(16)  SELF  TOWING  COMPANY 
ROOSTER 

SCAT 

THING 


263133 

1504550 

l 

159*248 


•690344 

! 

1298261 

! 

1293495 

! 

1563795 

! 

1561018 

! 

1519873 

! 

!  - 


1505931 

1639924 

1529442 


!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

!  NET  1C0DE! 

LENGTH! BRDTH! 

i 

• 

2 

EST  •  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  I 

-! RECIS-! •*»•• 

REG.  • 

REG.'LOAO-! 

2 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  TER  !  SEE! 

//////!/////! 

ED  • 

•////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0!  LINE-1  • 

BUILT  * 

!  TON-  'PAGE! 

OVER-* 

OVER"! 

/////• 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) !////////////////!TD! //////////! 

OP  ! 

!  NAGE  !  IV  • 

ALL  ! 

ALL  • 

LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  2 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

!  !  ! 

•  !  ! 

!  *  j 

!  8 !  3  A  36 ! 

< 

i 

i 

50.8! 

2 

2 

17.4* 

« 

j 

i 

5.0! 

2 

2 

2 

325 1 

2 

2 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

20.0! NONE 

! 

< 

i 

!  AK 

1 

2 
! 

PETERSBURG! 

1 

2 
i 

1948  ! 

i  <  i 

64.0! 

17.4! 

5.0! 

2 

-  2 

2 

! 

! 

! 

!  9913A36! 

81.*! 

24.0! 

9.8! 

700! 

-  2 

40.0! HONE 

!AK 

PETERSBURG! 

1943  1 

t  ■  2 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

• 

-  i 

» 

! 

! 

i 

!  !  1 

2 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

• 

!  !  ! 

i 

2 

2 

! 

i 

! 

! 

! 

!  !  ! 

• 

; 

i 

i 

! 

i 

{ 

2 

!  198MA02! 

174.9! 

40.2! 

9.9! 

2500! 

-  ! 

65.3 {NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1981  ! 

!  !  ! 

185.0! 

40.2! 

6.0! 

S 

-  ! 

• 

2 

2 

! 

!  19611A02! 

169.1! 

38.0! 

11.0! 

2500! 

480! 

64.8 ! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1979  ! 

2  *  ! 

185.0! 

38.0! 

6.0! 

2 

-  j 

i 

j 

; 

t 

!  201MA02! 

162.2! 

38.0! 

12.5! 

2000! 

490! 

64. 8! NONE 

!TX 

GALVESTON  j 

1977  ! 

!  !  ! 

175.0! 

38.0! 

6.0! 

i 

-  2 

i 

! 

! 

t 

•  197S1A02! 

171.1! 

40.0! 

12.0* 

2700! 

-  i 

66.5 i HONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1980  ! 

2  *2 

185.0! 

40.0! 

6.0! 

2 

-  2 

j 

i 

» 

2 

!  185! 1A02! 

174.9! 

40.2! 

13.4! 

2500! 

S10! 

65.8! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1«82  ! 

!  •  ! 

185.0! 

40.2! 

6.0! 

i 

-  • 

i 

j 

! 

» 

!  19911A02! 

186.0! 

*0.2! 

16.5! 

4500! 

-  i 

68.7 ! NONE 

!tx 

GALVESTON  2 

1974  i 

2  fi 

205.0! 

40.2! 

7.5! 

! 

-  i 

i 

i 

i 

» 

!  185I1A02! 

174.9! 

40.2! 

13.4! 

2500! 

480! 

65.3! NONE 

Itx 

GALVESTON  ! 

1982  ! 

j  ;  i 

185.0! 

40.2! 

6.0! 

i 

-  i 

! 

t 

! 

; 

*•  ?03!  1 A02S 

162.2! 

33.0! 

12.5! 

2000! 

-  i 

64.3 ! NONE 

•TX 

GALVESTON  ! 

1977  ! 

!  1  1 

!  !  ! 

i  i  i 

175.0! 

i 

38.0! 

t 

■ 

6.0! 

t 

» 

i 

“  | 

; 

j 

j 

2 

2 

i 

i 

i 

I  s  s 

1  !  ! 

!  10207*1 A06 ! 

! 

605.6! 

z 

! 

75.0! 

i 

31.6! 

! 

2 

7000! 

258331 

2 

109. 8 !NONE 

j 

!NY 

i 

OYSTER  BAY! 

! 

! 

*  1962  ! 

i  i  2 

!  !  1 

i  it 

626.0! 

i 

i 

75.0! 

i 

18.0! 

i 

t 

i 

2! 

! 

i 

2 

2 

j 

i 

2 

i 

■  i  i 

2  i  ; 

1  6311 A02! 

2 

98.8! 

26.  oi 

{ 

ii. oi 

! 

1250! 

61  i 

; 

30.0 ! NONE 

! 

j 

Itx 

! 

t 

FREEPORT  j 

t 

1981  i 

;  ii 

j  j  j 

i  i  t 

110.0! 

j 

26.0! 

i 

7.5! 

2 

2 

j 

16! 

2 

j 

! 

t 

! 

i 

2 

2 

i  it 

1  8613A36! 

t 

72.5! 

i 

21.  oi 

j 

io.  oi 

2 

600! 

t 

15.0! NONE 

2 

!  NY 

! 

j 

ROHE  • 

i 

1941  *! 

i  t  2 

81.0! 

22.0! 

9.6! 

2 

-  i 

2 

1 

2 

2 

i  93!3A36i 

30.6! 

23.0! 

10.0! 

650  *• 

-  j 

16. oi NONE 

!NY 

ROHE  i 

1945  ! 

j  t  j 

89.0! 

24.0! 

9.8! 

2 

-  i 

2 

! 

2 

« 

•  1 284J5A70! 

230.0! 

43.0! 

12.0! 

-  2 

2460! 

16.0! PUMPS 

•NY 

ROME  1 

1957  *! 

1  1  * 

i  ;  2 

1  1  ! 

230.0! 

i 

i 

43.0! 

! 

i 

2.3! 

! 

i 

» 

i 

; 

t 

! 

2 

» 

i 

» 

i 

i  i  2 

i  9iici2i 

! 

31.5! 

! 

12.0! 

s 

i 

4.6!* 

! 

275! 

t 

10.0! NONE 

• 

iwA 

! 

i 

SEATTLE  ! 

2 

1978  ! 

J  I  1 

34.0! 

12.0! 

4.6! 

! 

25! 

2 

2 

! 

! 

•  811A12! 

32.0! 

11.0! 

4.0! 

175! 

-  j 

10.0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1959  ! 

!  !  • 

36.0! 

12.0! 

3.6! 

! 

6! 

t 

i 

2 

! 

1  7411A16! 

70-8! 

27.0! 

6.0! 

700! 

-  • 

28 .oi NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1967  • 

1  !  1 

85.0! 

28.0! 

5.0! 

! 

467! 

! 

i 

! 

! 

1  67MA16* 

70.8! 

27.0! 

6.0! 

700! 

-  2 

28.0! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1976  ! 

!  1  ! 

35.0! 

28.0! 

5.0! 

! 

500! 

! 

! 

! 

! 

1  6611A16* 

72.9' 

24.0! 

9.7! 

720! 

-  j 

36.0! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1978  ! 

1  •  ! 

P5.0! 

26.0! 

8.0! 

2 

400! 

! 

! 

! 

! 

•  59J1A16! 

94.0! 

32.0! 

7.0! 

30*i 

-  ! 

34.01N0NE 

•WA 

SEATTLE  ! 

1987  ! 

!  1  • 

!  !  ! 

2  i  2 

115.0! 

i 

i 

33.0! 

! 

i 

6.0! 

; 

i 

1 

! 

■ 

5601 

! 

■ 

! 

! 

« 

! 

; 

! 

! 

i 

t 

! 

!  !  ! 

1  48! 3  A  36 ! 

i 

! 

61.8! 

j 

20.0! 

i 

7.5! 

1 

2 

740! 

i 

i 

-  ! 

i 

; 

30.01N0NE 

i 

! 

!CA 

! 

1 

WILNIN6T0Ni 

! 

! 

1969  ! 

i  ;  j 

61.8! 

20.0! 

7.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

5513A361 

59.8! 

20.0! 

7.3! 

690! 

-  • 

30.0! NONE 

!C  A 

WILMINGTON! 

1979  • 

!  1  • 

59.8! 

20.0! 

7.3! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

2 

!  32654A43! 

128.0! 

38.0! 

5.5! 

-  ! 

336! 

32. oi NONE 

!C  A 

WILMINGTON! 

196*  i 

!  !  ! 

128.0! 

38.0! 

2-5! 

t 

-  j 

! 

! 

! 

! 

!  326!4A43! 

128.0! 

36.0! 

5.5! 

-  i 

326! 

32.0! NONE 

!CA 

WILMINGTON! 

1982  1 

!  !  ! 

1  1  ! 

i  t  t 

128.0! 

i 

38.0! 

2 

i 

2.5! 

t 

i 

• 

j 

2 

I 

; 

! 

! 

! 

2 

! 

S  I  3 

!  1  • 

•  84 ! 1 A 11 1 

i 

92. oi 

; 

23.0! 

2 

6.0! 

! 

600! 

! 

2 

! 

*7.oinoNE 

i 

!FL 

! 

! 

FORT  MYERS! 

i 

1987  • 

<  t  i 

120.0! 

30.0! 

3.5! 

i 

30oi 

i 

i 

! 

2 

!  9! 1011 j 

47.6! 

12.8! 

3.6! 

mi 

-  i 

10.0! NONE 

!FL 

FORT  MYERS! 

1941  ! 

!  !  ! 

!  !  • 

i  t  < 

50.0! 

i 

13.3! 

; 

i 

3.1! 

! 

! 

2 

2 

i 

30! 

! 

! 

! 

t 

! 

t 

i 

» 

i 

i  <  i 

(  •  ! 

!  3413A36! 

i 

67.0! 

i 

21-3! 

i 

to.oi 

i 

940! 

i 

i 

34.2 i NONE 

! 

!AK 

! 

! 

KETCHIKAN  ! 

i 

*  1952  i 

!  1  ! 

67.5! 

21.3! 

10.0! 

2 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

1  2713436! 

60.0! 

17.0! 

8.5! 

580! 

-  t 

28.3! NONE 

•AK 

KETCHIKAN  ! 

1v41  i 

1  1  ! 

61.3! 

17.0! 

6.0! 

♦ 

.  i 

i 

! 

! 

i 

1  63!  3  A  36! 

63.5! 

26.3! 

8.7! 

1500! 

-  i 

30.0! NONE 

•AK 

KETCHIKAN  ! 

1978  i 

!  1  ! 

63.5! 

26.3! 

6.0! 

! 

-  2 

i 

I 

! 

! 

!  13313A36! 

94.0! 

24.9! 

11.6! 

1420! 

-  i 

39.7! NONE 

JAK 

KETCHIKAN  ! 

19*5  *! 

!  !  1 

96.0! 

24.9! 

11.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

2 

!  135M4A46! 

244.0! 

54.0! 

14.0! 

-  ! 

2200! 

33.0SNOHE 

!AK 

WRANGELL  ! 

1964  *! 

!  !  t 

244.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

!  336414A791 

330.1! 

76.0! 

10.0! 

-  I 

6000! 

*8.0! NONE 

JAK 

KETCHIKAN  ! 

1963  ! 

!  !  1 

330.1! 

76.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

•  1253 ! 4A 46! 

260.4! 

43.0! 

12.0! 

-  ! 

2500! 

21 .0! NONE 

JAK 

KETCHIKAN  l 

1945  ! 

1  S  ! 

260.4! 

48.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1  1 292 14A46 1 

259.4! 

48.0! 

12,0! 

f 

2500! 

32.0U0NE 

!  AK 

WRANGELL  ! 

1944  ! 

1  !  ! 

259.4! 

48.0! 

3.0! 

1 

-  » 

! 

1 

i 

! 

1  3272J4A99! 

312.1! 

68.1! 

14.9! 

-  ! 

3000! 

28 .0! NONE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

1969  ! 

1  1  ! 

312.11 

68.1! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

!  203I4A4M 

148.9! 

50.0! 

10,0! 

1 

600! 

10.2IN0NE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1935  ! 

1  !  I 

1  1  1 

I  i  t 

150.0! 

! 

t 

50.0! 

! 

2,5! 

! 

i 

l 

( 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

•  ii 

!  !  ! 

!  53I3A35! 

i 

53.0! 

! 

21.0! 

! 

1 

6.5! 

1 

450! 

! 

! 

-  ! 

! 

34  *0! NONE 

! 

! 

!  AL 

! 

1 

MOBILE  ! 

! 

! 

1966  ! 

!  !  ! 

53.0! 

21.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

| 

1  -  1 3A361 

52.0! 

21.0! 

-  ! 

600! 

-  1 

(NONE 

(AL 

NOBILE  ! 

1981  ! 

!  !  1 

60.0! 

22.0! 

-  t 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

I 

1  3713A35! 

50.0! 

20.0! 

7.0! 

450! 

-  ! 

34.0! NONE 

(AL 

MOBILE  ! 

1970  ! 

!  !  i 

i  ti 

50.01 

i 

20.0! 

i 

7.0! 

t 

! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

X  II 

!  1  1 

i 

! 

i 

! 

z 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGRl 

DIST!  OPERATOR 

!VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 
NET  !C0DE!LEN6TH! 8RDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  •  REG.JLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NA6E  !  IV  •  ALL  !  ALL  ILIGHTI 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  6UARD 
!  NUMBER 

a 

!  ! 

« 

! 

2 

i  i 

i 

! 

(23)  SELVICK  MARINE  TOWING 

J 

i  i 

! 

2 

BALDY  B 

•231741 

2413A36! 

62.3! 

16.1! 

6.0 

i 

!  • 

66.0! 

16.8! 

5.0 

BONNIE  G.  SELVICK 

! 227498 

65*3*36! 

79.8! 

21.1! 

12.0 

; 

j  i 

86.0! 

21.6! 

11.3 

CARL  W  SELVICK 

! 54531 2 

1 49i 3A36! 

135.5! 

33.1! 

17.0 

i 

•  ! 

143.0! 

34.0! 

12.0 

CARLA  ANNE  SELVICK 

•204860 

13113A36! 

—  * 

—  • 

— 

i 

i  i 

106.5! 

32-0! 

12.0 

JOHN  M.  SELVICK 

•200603 

101J3A36! 

112.0! 

24.2! 

14.0 

■ 

!  i 

118.0! 

24.2! 

11.0 

MARY  PAGE  HANNAH 

•258233 

150J3A36' 

-  ! 

33.1! 

17.0 

< 

i  i 

140.0! 

-  * 

- 

SHARON  M  SELVICK 

! 665525 

23! 3*36! 

200.0! 

35.0! 

12.0 

j 

t  i 

200.0! 

35.0! 

9.0 

STEVEN  M.  SELVICK 

1212968 

5053A36! 

68.7! 

17.0! 

11.0 

j 

i  i 

70.0! 

17.0! 

11.0 

SUSAN  H.  SELVICK 

‘267604 

5113A36! 

65.7! 

18.5! 

9.0 

i 

i  i 

70.8! 

18.6! 

9.0 

WILLIAM  C.  SELVICK 

•254168 

97 ! 3A36 ! 

30.1 ! 

23.0! 

12.0 

j 

i  ; 

86.3! 

23.0! 

9.6 

NOer  DICK 

•578009 

36014A43! 

113.3! 

33.2! 

9.6 

j 

t  ; 

120.0! 

33.2! 

2.0 

SCOW  21 

•95631  8 

156J4A46* 

-  ! 

31.2! 

5.3 

i 

• 

i  2 

i  t 

100.1! 

i 

31.2! 

i 

1.3 

(17)  SERODINO,  INC. 

; 

i 

1  i 

2  i 

2 

; 

2 

2 

ELIZABETH  BENSON 

•947642 

5813A36! 

51.4! 

22.4! 

5.0 

2 

;  i 

51.4! 

22.4! 

5.0 

R  H  BAKER 

1253460 

94J3F36! 

78.0! 

25.0! 

7.0 

2 

!  ! 

78.0! 

25.0! 

1.5 

ROBERT  R 

! 263129 

24!3A36! 

47.1! 

15.0! 

7.9 

a 

i  i 

47.1! 

15.0! 

6.9 

SUE 

!  650467 

50I3A36! 

51.0! 

22.6! 

7.0 

! 

a  ! 

51.0! 

22.6! 

6.6 

TOM  K 

•662749 

119J3A36! 

77.0! 

26.0! 

8.0 

; 

!  ! 

77.0! 

26.0! 

7.0 

HJ  14? 

i  - 

627!4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0 

! 

«  i 

195.1! 

35.1! 

1.7 

MJ  6070 

!  - 

850S4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

t 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5 

ML  347 

t  - 

300! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.C 

2 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0 

NO  664 

!  272337 

346I4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5 

NO  665 

1272519 

34614F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

» 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  33 

1289979 

700! 4X40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  38 

•290191 

700UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  46 

•290707 

85414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6 

S  47 

•297086 

700! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  51 

j  - 

51914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.3 

S  52 

1  - 

519I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3 

S  53 

!  . 

519I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3 

S  56 

1  - — 

519! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3 

S  58 

j  - 

51914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.3 

S  59 

,  - 

51914A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.C 

i 

!  ! 

195.0* 

35.0! 

1.3 

S  63 

!  - 

51914A41! 

195.01 

35.0! 

9.C 

! 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.3 

S  81 

«  ...... 

264j4F4oi 

135.0! 

35.0! 

9.C 

a 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  33 

«  ...... 

26414F  40! 

135.0! 

35.0! 

9.0 

i 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  85 

i  - 

264I4F40! 

135.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  83 

1  - 

264J4F40! 

135.0! 

35.0! 

9.< 

1 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.! 

S  92 

j  - 

26454F40! 

135.0! 

35.0! 

9.C 

! 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  93 

j  - 

264J4F40! 

135.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  94 

!  - 

264J4F40! 

135.0! 

35.0! 

9.< 

! 

i  j 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  127 

j  - 

74214F40! 

195.0! 

35.0! 

9.C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.! 

S  129 

!  - - 

742UF40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.! 

S  130 

!  - 

742I4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.! 

S  149 

j  - 

519J4F40! 

195.0! 

35.0! 

9#  ( 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.! 

S  153 

i  - 

214J4F40! 

135.0! 

35.0! 

9.0 

! 

!  ! 

135.0! 

35.0! 

1.5 

S  140 

!  - 

750S4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.( 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.1 

S  186 

j 296625 

750I4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  187 

1296626 

750UF40! 

195.0! 

35.0! 

9.( 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.! 

S  188 

1296627 

750J4F40! 

195.0! 

35.0! 

9.( 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  189 

1296987 

750! 4F  40! 

195.0! 

35.0! 

9.< 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5 

$  204 

1283101 

69314F40! 

195.0! 

35.0! 

9.! 

I 

\  ! 

195.0! 

35.0! 

1.< 

S  225 

699I4F40! 

195.0! 

35.0! 

8.! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5 

S  304 

|  ----- - 

519I4F40I 

195.0! 

35.0! 

9.( 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

•  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

! 

1.5 

ICAPACITT!  HIGH-  !  iVESSELl  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  JOPERATING  (  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
•////////•  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!////////////////!TO !//////////•  OR  ! 


POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


SEE!  LINE-2  ‘^REBUILT! 


I 

i 

j 

600! 

i 

1000! 

i 

2000! 

i 

120oi 

I 

1500! 

i 

2000! 

i 

t 

600  i 

I 

1000! 

i 

1000! 


500! 

i 

8S0! 

i 

600! 

i 

940! 

! 

1650! 


875 

347 


1500 

1500 

1500! 

1450 

1450! 

1450 

1450! 

1500 

1450 

1500! 

1500! 

1500! 
•  ; 
1500! 

1500! 
-  | 
1500! 

-  i 

1500! 

1000! 

-  i 

loooi 

1000! 

1000! 

•  i 

1000! 

-  t 

1000! 

1000 

1500 

1500 

1500 

1400! 

1500: 

1450: 

1450 

1450: 

1450! 

1450! 

1500 

1431 

1000! 

-  ! 
! 


20.3! NONE 
! 

21 .0! NONE 
l 

54. 0! NONE 
; 

I  NONE 

i 

39.0! NONE 

i 

54. ol NONE 

i 

—  ! NONE 

i 

30. C! NONE 

i 

30.0*  NONE 

i 

27.5 'NONE 

i 

15.0! NONE 

i 

Inone 


23.0! NONE 

i 

20.0 ! NONE 
! 

25.5! NONE 

! 

34.0! NONE 

! 

13.3! NONE 
j 

12.o1nONE 

» 

14.0! NONE 

! 

13.0! NONE 

« 

13.0iN0NE 

! 

12.OSN0NE 

» 

12 .ol NONE 

! 

19.0!NONE 

i 

12.0! NONE 

! 

12.01N0NE 

i 

12.0! NONE 

I 

12.0! NONE 

! 

12.0! NONE 

! 

12. 0! NONE 

! 

12.0INONE 

! 

12 .0! NONE 

{ 

12. 0! NONE 

{ 

12. ol NONE 

i 

12.oj  NONE 

! 

12.0! NONE 

i 

12 . 0 ! NONE 

! 

12 .0! NONE 

i 

1 2 .0 ! NONE 

i 

12.0 [NONE 
l 

12.0! NONE 

j 

12.0! NONE 

i 

12.0! NONE 

! 

1 3. 0!N0NE 

i 

16. ol NONE 

■ 

16. ol NONE 

i 

16.0! NONE 

i 

1 6. 0 1  NONE 

! 

16 .0! NONE 

1 2.0! NONE 

! 

13 .0! NONE 

j 

12 .0!  NONE 

! 

! 


!  ! 

!  1 
!WI  MILWAUKEE  ! 

!  ! 
!UI  MILWAUKEE  ! 
t  a 

•VI  MILWAUKEE  ! 

i  i 

Iwi  MILWAUKEE  ! 
a  i 

•VI  MILWAUKEE  !  * 

i  i 

!WI  STURGEON  ! 

!  BAY  ! 

!VI  STURGEON  ! 

!  BAY  ! 

! VI  MILWAUKEE  ! 

i  « 

iwi  MILWAUKEE  ! 

*  i 

!WI  MILWAUKEE  ! 

i  i 

•VI  MILWAUKEE  ! 
a  a 

!VI  STURGEON  ! 

!  8AY  ! 


! TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 

!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 

!  6A  ! 

!TN  CHATTANOO-! 

!  GA  ! 

! TN  CHATTANOO-! 

!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 

!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 

!  CA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

•TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
I  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

JTN  CHATTANOO-l 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-J 
!  GA  ! 

JTN  CHATTANOO-! 
(  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

JTN  CHATTANOO-! 
!  GA  I 

JTN  CHATTANOO-! 
!  GA  I 

JTN  CHATTANOO-! 
I  6A  J 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CMATTANOO-t 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-l 
•  6A  • 

ITN  CMATTANOO-! 
!  GA  • 

JTN  CHATTANOO-l 
!  GA  ! 

•TN  CHATTANOO- ! 
!  6A  ! 

ITN  CHATTANOO-J 
!  GA  • 

JTN  CHATTANOO-l 
!  GA  ! 

•TN  CHATTANOO-J 
!  GA  ! 

JTN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

•TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

!TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  • 

ITN  CHATTANOO-J 
!  GA  ! 

•TN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

JTN  CHATTANOO-! 
!  GA  ! 

ITN  CHATTANOO-l 
!  GA  ! 

!  ! 

!  ! 


1932 

1928 

1943 
1970 
1941 
1949 
1945 
1969 
1954 

1944 
1952 
1924 


1952  ! 
a 

1982  i 
! 

1983  i 
! 

1962  ! 
! 

» 

1950  i 
! 

1962  ! 

! 

1962  ! 
! 

1957  ! 
! 

1957  ! 

! 

1962  ! 
! 

1958  ! 
1 

I960  ! 
I 

1960  ! 
! 

I960  ! 

! 

1960  I 

i 

I960  i 
! 

1960  ! 

j 

1960  I 
! 

1958  ! 
! 

1958  ! 
! 

1958  ! 

! 

1958  ! 
! 

1958  ! 

i 

1958  ! 
! 

1958  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
! 

1959  ! 
! 

1952  ! 

i 

1963  i 
! 

1963  ! 
! 

1963  J 
! 

1963  ! 
! 

1963  ! 
! 

1960  ! 
! 

1959  ! 
I 

1979  ! 
! 
! 
! 
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ENG  R! 

DIST! 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

(17)  -SEROD INO* 

j 

i 

INC.  ! 

(CONTINUED)! 

S  328 

i  - - 

S  3*4 

j  - 

S  379 

i  - 

S  381 

i  - 

S  *02 

! 289867 

S  *2* 

i  - 

S  *73 

S  *86 

S  *89 

i  - 

S  899 

! 95*871 

S  900 

j  95*872 

S  901 

•95*873 

S  902 

195*37* 

S  903 

19552*3 

S  906 

129*012 

S  3*19 

1296**5 

S  3507 

i  ...... 

S  3511 

i 275003 

S  3518 

i  ...... 

S  352* 

•  ...... 

S  5137 

i  ...... 

S  51*1 

i  ...... 

S  51*3 

i  ...... 

S  51*8 

S  5807 

S  891 B 

195*863 

S  3928 

•95*86* 

S  8938 

195*865 

S  39*9 

•954866 

S  8958 

i 95*867 

S  8968 

195*868 

S  8978 

195*869 

S  8988 

5934370 

SC  60 

i 28*771 

SC  119 

i  ...... 

SC  1*0 

i  ...... 

SC  1*1 

i  ...... 

SC  1*2 

SC  1*3 

!  . 

SC  14* 

i  ...... 

SC  1*5 

j  - 

SC  1*7 

i  ...... 

SC  1*8 

i  ...... 

SC  150 

•2828** 

SC  152 

1282957 

SC  15* 

! 283089 

SC  156 

•28315* 

SC  158 

1233252 

SC  300 

1279427 

SC  313 

12S0710 

SC  320 

*1287998 

SC  269B 

1  - 

S  2*01 

I2S7297 

i 

•VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  J 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

! 

* 

NET  {CODE! LENGTH!  BROTH! 

! 

t 

2 

EST  *  CARGO  HANDLING 

[TVCIt  1  CfillTBKCUY 

!S  J0PERATIN6  ! 

! 

! 

OAD— ! 

CARGO  ! 

FIXED  1  cwUIPftcNT 

.IVl 

onac  t 

YEAR  ! 

i 

TER  !  SEE !//////•/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  I 

BUILT  ! 

1 

TON-  1PAGE! 

OVER“!OVER~! /////! 

HORSE! 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 

!TD !////////// J 

OR  ! 

! 

NA6E  !  TV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE! 

LINE-2  !*R£BUILT! 

i 

i 

i 

i  i 

l  i 

«  ; 

! 

i 

« 

1 

i 

• 

t 

t 

i 

« 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

» 

j 

; 

i 

i  * 

j 

i 

i 

t 

i 

! 

! 

S19i*A*5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12 .oi NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

t 

GA  ! 

! 

! 

51914A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

12.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

•  2 

j 

GA  ! 

i 

! 

519!*A*5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500  J 

12. oi NOME 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

6A  ! 

< 

i 

519I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

12.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  i 

! 

1  ! 

195.0! 

3S.0I 

1.3! 

! 

•  i 

i 

GA  ! 

! 

! 

69414A401 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

170oi 

12.9! NONE 

Itn 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

! 

2  « 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

! 

i 

753!*A*oi 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1670! 

13.4! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

2 

2  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

2 

i 

• 

682i*A*0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

*! 

1500! 

1 2 .9 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1955  ! 

i 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

« 

.  < 

j 

GA  ! 

! 

c 

6821***0! 

195.1! 

35.1! 

9.C! 

- 

! 

1500! 

12.9! NONE 

*!TN 

CHATTANOO-! 

1955  ! 

« 

2  t 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

GA  1 

! 

I 

51914A45! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

12.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

j 

i  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

• 

! 

281 i*F*6! 

-  ; 

-  t 

10.0! 

- 

1 

1732! 

17.0! NONE 

Itn 

GUILD  ! 

1989  ! 

2 

2  2 

195.0.' 

35. oi 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

i 

2 

2 

281 i *F*6! 

! 

-  1 

10.0! 

- 

! 

1732! 

17.0! NONE 

JTN 

6UILD  1 

1989  ! 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  j 

2 

j 

2 

• 

281 !*F46! 

.  i 

-  2 

10.0! 

- 

1732! 

17.0! NONE 

!tn 

GUILD  *! 

1989  ! 

{ 

*  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

i 

j 

j 

i 

281!*F*6i 

-  ; 

-  ; 

10.0! 

- 

1732! 

1 7. 0! NONE 

!TN 

GUILD  • 

1989  i 

i 

i  i 

195.0*1 

35. 0*! 

1.6! 

_  i 

2 

< 

i 

t 

281 i 4  F  46 1 

.  2 

.  i 

10.0! 

- 

1732! 

17.0! NONE 

Itn 

GUILD  I 

1989  ! 

t 

2  j 

195. oi 

35. O'* 

1.6! 

-  i 

l 

i 

j 

i 

628  !*A*0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1653! 

1 2. 3! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1964  *• 

t 

i  ; 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

-  i 

2 

GA  • 

i 

i 

69*i*A*oi 

195.0! 

3S.C! 

10.0! 

- 

1600! 

1 2. 9i NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964  1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

.  j 

i 

GA  • 

i 

i 

519! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1«60  I 

i 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

_  i 

I 

GA  • 

2 

j 

51914A40* 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

12. 0 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

j 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

2 

GA  ! 

2 

j 

662 ! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

15.8! NONE 

!tn 

CHATTAHOO-! 

1958  *! 

t 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  2 

2 

GA  • 

t 

i 

66214A40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1700! 

i s.sInone 

ITN 

CHATTANOO-! 

1955  i 

i 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

2 

6A  ! 

; 

2 

750i*F*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

12.0! 

JTN 

CHATTANOO-! 

*  1959  ! 

i 

t  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

6A  I 

t 

i 

80oi*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

Itn 

CHATTANOO-! 

1963  1 

j 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

GA  • 

! 

i 

8001 *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1963  ! 

! 

;  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

; 

6A  • 

! 

• 

800  j  4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500*! 

16. oi 

ITN 

CHATTANOO-! 

1963  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  ; 

2 

GA  • 

! 

j 

3*6!*A*0! 

175.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1200! 

12.oiwONE 

Itn 

CHATTANOO- ! 

1960  ! 

i 

t  2 

175.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

; 

GA  ! 

! 

! 

29914F46! 

-  ; 

-  ! 

10.0! 

- 

; 

1888! 

17.0SN0NE 

ITN 

GUILD  ! 

1989  ! 

2 

i  2 

200. oi 

35.0! 

1.5! 

i 

.  j 

2 

! 

; 

2 

299i*F*6i 

-  « 

-  ! 

10.0! 

- 

2 

1888! 

17.0IN0NE 

ITN 

GUILD  • 

1989  ! 

i 

!  ! 

200. oi 

35.0! 

1.5! 

j 

.  ; 

; 

{ 

! 

• 

29914F46! 

.  ; 

•  2 

10.0! 

- 

i 

1885! 

17.0! NONE 

ITN 

GUILD  ! 

1969  ! 

2 

<  2 

200.0! 

35. oi 

1.5! 

! 

.  2 

; 

! 

! 

i 

29?i*F*6i 

-  j 

-  ! 

10.0! 

- 

i 

msi 

17. oi NONE 

ITN 

GUILD  ! 

1989  ! 

• 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

•  • 

! 

! 

! 

! 

29914F46! 

-  i 

-  ! 

10.0! 

- 

! 

1888! 

17.0! NONE 

ITN 

GUILD  ! 

1989  ! 

2 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

29914F46! 

1 

-  ! 

10.0! 

- 

• 

1886! 

17.0(N0NC 

ITN 

GUILD  ! 

1989  • 

i 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

299!*F*<5! 

! 

-  i 

10.0! 

- 

i 

1868! 

17 .0! NONE 

ITN 

GUILO  ! 

1989  ! 

j 

•  1 

200.0! 

35. oi 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

29914F46! 

-  1 

! 

10.0! 

- 

; 

1888! 

17 .0! NONE 

ITN 

GUILD  ! 

1989  ! 

i 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

; 

! 

! 

i 

7531***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1569! 

16. oi NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

! 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

•  j 

2 

GA  ! 

J 

1 

6081***1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

j 

1505! 

15.7IN0ME 

!TN 

CHATTANOO-! 

1957  ! 

2 

2  2 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

» 

GA  ! 

! 

t 

800! *F  *01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

; 

;  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

GA  ! 

2 

* 

80oi*F*oi 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16 .0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

! 

GA  ! 

! 

i 

300!*F*Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 6.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

j 

;  « 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

2 

; 

800 ! *f  401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

I960  ! 

1 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

t 

-  2 

! 

GA  I 

! 

! 

800!*F*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 6.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

! 

t  ; 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

GA  ! 

! 

800!*F40i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1960  ! 

J 

j  « 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

; 

GA  ! 

! 

flooi*F*oi 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO- 1 

I960  ! 

;  2 

195.0! 

35.0! 

1.5* 

« 

-  ! 

2 

GA  ! 

! 

8001 *F*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16. oi NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

I960  ! 

i 

;  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

2 

GA  ! 

! 

i 

80oi*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

1 &.oi NONE 

Itn 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

2 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

2 

i 

8001***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! HONE 

i  TN 

CHATTANOO-' 

1962  *! 

! 

2  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ; 

! 

GA  ! 

! 

1 

800i *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1962  • 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

| 

i 

8001***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

16.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

GA  ! 

j 

i 

8001***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1500! 

16.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1962  *1 

i 

i  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

GA  ! 

! 

i 

818*!*A*8l 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1390! 

18  .oi NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1958  ! 

i 

!  1 

19S.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

GA  ! 

1 

! 

8831***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1390! 

16 .0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1956  I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

* 

GA  ! 

! 

1 

7531***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1569! 

16.0 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962  ! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

! 

.  ; 

2 

GA  • 

! 

1 

93314F41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1654! 

18.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1971  ! 

! 

2  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

GA  ! 

; 

1 

1569*15*70! 

290.2! 

50.1! 

9.5! 

- 

i 

3545! 

16. oil  2"  DIESEL  DEEP 

ITN 

CHATTANOO-! 

1949  j 

1 

2 

i 

j  j 

290.2! 

2 

i 

50.1! 

2 

; 

1.5! 

1 

! 

i 

i 

j 

-  ! 
j 
j 

!UELL  PUNP 

2 

j 

6*  ! 

1 

2 

« 

1 

2 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 


I  IVTCC!  DIMENSIONS  '.DRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  » 

- -IREGIS-!****!  REG.  •  REG. !LOAD“! 

COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 


! CAPACITY !  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  !Tc!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LIN'-I  !AO!  LINE-1 


YEAR 

BUILT 


GUARD  !  TON-  !PA€E!  OVER-' OVER-! ///// !  HORSE!  PAS'-  ! (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// !  OR 

NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  EN6ERS  !  CFEET) !  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 


(32)  SETTOON  MARINE,  INC. 

i  i 

i  i 

i  i 

i 

» 

i 

a 

a 

a 

« 

a 

t 

2 

a 

2 

2 

2 

a 

2 

; 

2 

2 

a 

a 

2 

j 

a 

HPCO  NO.  3 

174288 

257!4A43! 

130.0! 

32.0! 

7.6! 

-  J 

257! 

12.0! CARGO 

PUMP 

!LA 

BELLE  ! 

1938 

i  i 

i  i 

130.0! 

32.0! 

1.58 

a 

2 

a 

2 

2 

a 

a 

a 

RIVER  ! 

2 

(32)  SETTOON,  INC. 

AMELIA  S 

252700 

i  ; 

t  i 

30! 3A35! 

i 

i 

47.0! 

i 

a 

16.0! 

a 

5-0! 

a 

t 

400! 

2 

2 

2 

a 

24.0! NONE 

•LA 

a 

2 

BELLE  ! 

1967 

i  i 

47.0! 

16.0! 

4.5! 

a 

-  ! 

; 

1 

RIVER  • 

ARCHIE  C 

610065 

51! 3 A  35 ! 

57.5! 

22.1! 

5.7! 

400! 

-  ! 

30.0! NONE 

!LA 

BELLE  ! 

1979 

i  i 

57.8! 

22.1! 

5.7! 

a 

-  ! 

j 

RIVER  ! 

SHIRLEY  P.  SETTOON 

590056 

4113A35! 

45.4! 

20.0! 

6.6! 

600! 

-  ! 

20.01KOHE 

!LA 

BELLE  ! 

1977 

j  « 

i  i 

45.4! 

20.0! 

a 

6.6! 

a 

a 

a 

a 

J 

a 

a 

2 

RIVER  ! 

a 

(38)  SEWARD  MARINE  SERVICES 

, 

INC. 

i  ! 

a  i 

i 

i 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

; 

; 

a 

a 

a 

a 

2 

HAKAKA 

255042 

188! 1 A  03 ! 

152.0! 

23.4! 

8.0! 

-  • 

200! 

60.0! CRANE 

PUNP 

!UA 

SEATTLE  ! 

1944 

i  i 

i  i 

155.0! 

■ 

23.5! 

i 

6.0! 

a 

a 

a 

a 

!  (HYDRAULICS) 
a 

2 

a 

2 

a 

(Ot)  SEY  JAY  ENTERPRISES 

■  i 

;  i 

i 

i 

i 

a 

a 

a 

2 

a 

a 

a 

t 

2 

; 

2 

a 

t 

D/B/A  SEY  JAY  MARINE 

i  i 

i 

a 

a 

a 

a 

a 

j 

a 

CONSTRUCTION 

1  i 

> 

! 

a 

a 

a 

a 

a 

HR-  8UCKY 

577554 

4313A36! 

54.0! 

22.0! 

7.1! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  CT 

CLINTON  ! 

1976 

a  i 

■  i 

60.0! 

■ 

22.1! 

a 

7.0! 

a 

a 

a 

2 

2 

2 

2 

2 

a 

a 

(16)  SHALLOW  WATER  TOWING, 

IN 

C. 

j  i 

i  j 

i 

; 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

2 

2 

2 

a 

a 

a 

a 

ANN  HAYES 

293051 

43! 3A36 ! 

49.8! 

20.0! 

5.0! 

645! 

-  • 

32. C’!  NONE 

!  AL 

MOBILE  * 

*  1984 

i  i 

i  i 

49.3* 

i 

20.0! 

a 

4.5! 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

< 

(20)  SHANBLIN  STONE,  INC. 
GUY  WEEKS 

274952 

i  ; 

j  i 

5  0 1  3A36! 

i 

i 

64.7! 

a 

20.6! 

a 

a 

5.7! 

2 

a 

700! 

a 

t 

a 

; 

30.0! HONE 

•OH 

a 

a 

GALLIPOLIS! 

1957 

i  i 

64.7! 

20.6! 

5.7! 

a 

-  » 

a 

; 

a 

MISS  CANDI 

288988 

35! 3 A  36 ! 

37.3! 

14.1! 

4.3! 

275! 

-  • 

22.0! NONE 

!WV 

WILSON  ! 

1962 

i  i 

37.3! 

14.1! 

4.3! 

a 

-  ! 

i 

a 

ISLAND  ! 

OR  317 

281219 

!  695 ! 4A4oj 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

1700! 

12*9| NONE 

!  WV 

INSTITUTE  ! 

I960 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

j 

35.0! 

! 

1.5! 

t 

j 

a 

j 

1 

a 

a 

i 

! 

j 

! 

t 

(03)  SHAMROCK  MARINE  CORP. 
SAKONNET 

229835 

!  ! 

!  !  ! 

!  1 25! 3A36! 

i 

i 

95.  ol 

a 

t 

22.  V. 

t 

2 

12.6j 

a 

i 

800! 

» 

* 

a 

! 

50.0! NONE 

a 

i 

!NY 

a 

a 

LONG  IS-  ! 

1930 

( 

i 

j 

!  !  ! 

!  !  J 

95.0! 

1 

22.2! 

! 

12.6! 

2 

2 

i 

a 

! 

a 

j 

j 

LAND  CITY  ! 

j 

! 

! 

(32)  SHANNON  A  VALET  8AR6E, 

I 

NC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

1 

! 

a 

« 

a 

! 

! 

a 

! 

! 

t 

j 

a 

1 

i 

1 

WALET  2 

!  1 1 5 !  4  A  4  3 ! 

80.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

7. 0! NONE 

!LA 

dauterive  ! 

1943 

! 

1  !  ! 

80.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

a 

! 

! 

! 

WALET  A 

— 

!  200I4A43! 

60.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

7 • 0! NONE 

!LA 

DAUTERIVE  ! 

1943 

! 

i  !  ! 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

; 

-  ! 

! 

a 

! 

! 

WALET  9 

— 

!  264S4A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  » 

060! 

7.0! NONE 

!LA 

DAUTERIVE  ! 

1958 

! 

•  1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

2 

t 

! 

WALET  14 

— 

!  20214A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

600! 

7. oi NONE 

!LA 

DAUTERIVE  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

!  •  ! 

120-0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

2 

! 

! 

-  2 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SHANNON  t  WALET  BOATS 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

* 

! 

! 

i 

a 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

a 

i 

2 

i 

SHANNON 

558589 

!  57J3A35! 

40.1! 

16.0! 

5.7! 

400! 

-  J 

19.0!N0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

1974 

2 

!  !  ! 

40.1! 

16.0! 

5.7! 

a 

-  ! 

a 

a 

CITY  ! 

j 

W0I  3 

!  2  0  S  !  4  A  43 ! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

600! 

7. 0! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

1970 

a 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

a 

! 

a 

WBX  4 

!  205!4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  • 

600! 

7 . 0 ! NONE 

SLA 

GRAND  ! 

1970 

1 

i  i  t 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

a 

-  • 

! 

t 

BAYOU  ! 

2 

WB I  S 

!  202! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ; 

600! 

7.0! NONE 

!\A 

GRAND  ! 

1969 

j 

«  i  i 

t  j  i 

120.0! 

30.0! 

a 

2.0! 

i 

a 

a 

a 

! 

a 

1 

a 

BAYOU  ! 

a 

1 

(37)  SHAVER  TRANSPORTATION 

CO 

MPANY 

i  i  i 

j  i  ! 

a 

j 

a 

j 

a 

i 

a 

a 

2 

a 

j 

a 

1 

1 

CAPT.  GEORGE 

262693 

!  47! 3A  36! 

66.5! 

18.8! 

7.6! 

1000! 

-  • 

38.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1951 

1 

!  !  ! 

70.0! 

18.8! 

7.1! 

a 

-  • 

a 

a 

j 

CASCADES 

555059 

•  223 ! 3 A36! 

93.3! 

30.0! 

8.7! 

3080  j 

-  J 

36.0 ! HONE 

!0R 

PORTLAND  ‘ 

1974 

; 

!  !  ! 

93.3! 

30.0! 

8.7! 

a 

-  ! 

a 

a 

! 

j 

CHINOOK 

250205 

!  65J3A36! 

72.3! 

22.3! 

7.9! 

1200! 

-  • 

56.0! NONE 

£  OR 

PORTLAND  ! 

1946 

1 

a  i  ■ 

77.0! 

22.3: 

7.4! 

2 

-  • 

2 

a 

j 

CLEARWATER 

268312 

!  1 34 • 3  A  36 ! 

39.0! 

28.0! 

10.0! 

3240! 

-  ! 

45 .0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

*  1977 

1 

1  i  i 

89.0! 

28.0! 

9.0! 

a 

-  J 

a 

a 

a 

COLUMBIA 

516116 

!  106! 3  A  36 ! 

89.0! 

26.7! 

10.5! 

2630! 

-  • 

43.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1984 

a 

j  i  i 

93.5! 

28.4! 

9.8! 

; 

-  * 

a 

; 

1 

j 

MANZANILLO 

256550 

!  48J3A36! 

66.8! 

18.8! 

7.6! 

1000! 

-  » 

31 .0! NONE 

•OR 

PORTLAND  J 

*  1973 

1 

!  •  • 

70.0! 

19.6! 

7.1! 

a 

-  » 

a 

; 

! 

a 

MIKXOI 

510653 

!  29! 3A  36! 

99.2! 

28.6! 

13.0! 

2600! 

-  ! 

40.0! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1967 

a 

i  i  j 

105.0! 

28.6! 

52.0! 

a 

-  ! 

a 

a 

» 

l 

NORTHERN  WARRIOR 

504658 

!  130J3A36! 

94.7! 

30.0! 

10.0! 

3000! 

-  • 

35 .0 !  NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1966 

l 

i  i  i 

105.0! 

30.0! 

8.0! 

a 

-  ! 

j 

1 

1 

OREGON 

598734 

!  1 01 ! 3 A  36 ! 

! 

32.0! 

13.6! 

2530! 

-  ! 

39.0! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1978 

2 

!  !  ! 

105.0! 

32.0! 

12.6! 

j 

-  • 

t 

» 

a 

PORTLAND 

6J5630 

!  184J3A36! 

102.0! 

33.6! 

12.6! 

3600! 

-  ! 

37.0! NONE 

■OR 

PORTLAND  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

107.7! 

34.2! 

11.6! 

a 

-  • 

a 

! 

! 

SANDY 

244401 

!  9 !  3A36 ! 

41.5! 

12.6! 

4.4! 

220! 

-  ! 

15.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  J 

1943 

!  !  ! 

41.5! 

12.6! 

3.9! 

j 

-  ! 

! 

a 

SHAVER 

567629 

!  15613A36! 

105.0! 

28.0! 

15.0! 

2500! 

-  • 

47 .0 • NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1977 

i  i  ; 

105.0! 

30.0! 

10.6! 

2 

-  ! 

a 

1 

UMATILLA 

613398 

!  93J3A36! 

60.4! 

24.0! 

8.0! 

1350! 

-  ! 

4$ .0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1979 

!  !  ! 

60.4! 

24.0! 

6.5! 

2 

-  * 

a 

1 

ST  10 

!  200S4A43! 

64.0! 

33.0! 

5.0! 

-  • 

300! 

6.0! NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1967 

!  !  ! 

65.0! 

34.0! 

1.0! 

a 

-  ! 

; 

a 

SY  11 

!  240014A43! 

260.0! 

38.0! 

12.6! 

-  2 

3200! 

14 .0! NONE 

ioR 

PORTLAND  i 

1979 

i 

!  !  ! 

260.0! 

38.0! 

1.9! 

a 

-  * 

j 

j 

j 

l 

ST  12 

i  - - 

!  1 010J4A43 ! 

110.0! 

34.0! 

10.5! 

-  • 

900! 

12.51  NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1945 

• 

!  !  ! 

110.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

2 

1 

! 

ST  13 

[516564 

!  633J4A43! 

157.0! 

45.0! 

11.0! 

! 

1750! 

15.0! NONE 

•OR 

POAIUND  ! 

1968 

! 

!  !  ! 

157.0! 

45.0! 

2.2! 

! 

-  ! 

; 

! 

1 

! 

ST  15 

1274561 

!  31114A43! 

137.2! 

34.0! 

8.6! 

-  ! 

946! 

11-5! NOME 

•OR 

PORTLAND  ! 

1944 

a 

!  !  ! 

137.2! 

34.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

a 

ST  33 

500056 

!  2009! 4 A41  ! 

245.5! 

41.8! 

14.0! 

-  » 

2700! 

30.0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1965 

i 

!  1  ! 

245-5! 

41.8! 

2.0! 

1 

-  a 

j 

! 

2 

a 

ST  34 

501866 

!  204714A41! 

246.3! 

42.0! 

14.2! 

-  ! 

2700! 

30. oi NONE 

•OR 

PORTLAND  ! 

1965 

i 

!  !  ! 

246.3! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

a 

ST  35 

534732 

!  1979J4A41! 

207.0! 

42.0! 

12.6! 

-  ! 

2500! 

32.0!  HONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1971 

; 

1  !  ! 

!  !  ! 

!  1  ! 

207.0! 

! 

! 

42.0! 

! 

i 

2.0! 

a 

i 

! 

! 

I 

-  » 
i 
! 

t 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

2 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  WANE  AND  NUMBER 


•  IVTCC!  DIMENSIONS  'DRAFT!  'CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  NET  !C0DE!LENGTH!3RDTK!  !  !  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  fOPERATINC  !  ! 

- {REGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 

COAST  *  TER  !  SEE!//////'/////!  ED  !  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

GUARD  !  TON-  'PAGE!  OVER-I OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! ////////// !  OR  ! 
NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LICKT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*R£BUILT! 


; 

i 

(37)  SHAVER  TRANSPORTATION  COMPANY 

i  i 

i  i 

j  j 

i 

« 

i 

1 

2 

1 

2 
; 

i 

• 

i 

2 

• 

« 

2 

; 

i 

1 

2 

« 

2 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

i  2 

i 

; 

i 

; 

i 

i 

i 

i 

ST  36 

*535181 

1979I4A41! 

207.0! 

42.0! 

12.6! 

-  • 

2500! 

32. 0 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1971 

i 

!  i 

207.0! 

42.0! 

2.0! 

» 

-  » 

i 

i 

i 

ST  37 

!S59986 

2158J4A41! 

242.0! 

42.0! 

12.6! 

-  2 

3000! 

34.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1974 

j  i 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

t 

-  • 

j 

2 

2 

ST  40 

*610259 

2429! 4A41 ! 

273.0! 

42.0! 

14.0! 

-  * 

3700! 

34.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1979 

i 

i  i 

273.0! 

42.0! 

2-0! 

i 

-  i 

i 

i 

i 

ST  41 

‘613615 

2429S4A41 » 

273.0! 

42.0! 

14.0! 

-  » 

3700! 

34.0 ! NONE 

■OR 

PORTLAND  ! 

1979 

i  i 

273.0! 

42.0! 

2.0! 

t 

-  2 

i 

l 

i 

ST  22 

! 638838 

700! 5A71 ! 

146.9! 

34.0! 

6.1! 

-  * 

700! 

13.3! NONE 

!AK 

PRUDHOE  ! 

1962 

i  i 

146.9! 

34.0! 

1.0! 

j 

-  • 

2 

j 

BAY  ! 

ST  23 

•638839 

700! 5A71 ! 

'.46.9! 

34.0! 

6.1! 

-  • 

700! 

12.8! NONE 

!  AK 

PRUDHOE  * 

1966 

i 

i  i 

i  i 

14.'. 9! 

2 

34.0! 

t 

1.0! 

i 

2 

j 

i 

j 

i 

j 

i 

BAY  • 

i 

j 

(23)  SHAW,  TOM  CONSTRUCTION  C*0. 

!  t 

i  i 

; 

j 

t 

i 

; 

t 

2 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

• 

i 

i 

ROBERT  CHARLES 

! 506583 

38!3A35! 

51.4! 

18.0! 

6.5! 

650! 

-  I 

35.0JNONE 

!MI 

SAULT  STE.! 

1966 

;  2 

55.5! 

18.5! 

5.0! 

i 

-  ; 

« 

1 

HARIE  ! 

ROBERTA 

1289037 

165! 4A43! 

100.0! 

30.0! 

3.0! 

-  * 

200! 

6.5'DECK  WINCHES 

!MI 

SAULT  STE.! 

1924 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

2 

-  ; 

i 

» 

MARIE  ! 

TLC  34 

! 673580 

424J4A43! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

-  j 

568! 

8. 3! NONE 

■MI 

SAULT  STE.! 

1970 

2  t 

150.0! 

40.0! 

1.5! 

2 

-  • 

i 

i 

NARIE  ! 

TLC  35 

1673581 

424!4A43! 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

-  • 

568! 

8.3! NONE 

!HI 

SAULT  STE.! 

1970 

l 

i  j 

i  ; 

150.0! 

; 

40.0! 

i 

1.5! 

i 

; 

i 

■ 

i 

« 

i 

i 

MARIE  ! 

i 

(18)  SHAWNEETOWN  HARBOR 

SERVI !  CE, 

;  i 

t  i 

i 

; 

t 

; 

t 

2 

i 

; 

i 

; 

i 

i 

i 

2 

i 

INC. 

j 

;  2 

* 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

! 

SPIRIT 

! 637895 

24 ! 3  A  36 ! 

-  ; 

-  ! 

6.0! 

440! 

-  | 

19.0! NONE 

!  XL 

OLO  SHAW-  ! 

1981 

44.0! 

16.0! 

6.0! 

; 

-  ! 

j 

j 

NEETOVN  ! 

WALLACE  MCGEORGE 

! 236767 

23S3A36! 

60.1! 

16.5! 

-  J 

440! 

34! 

16.0! NONE 

!  XL 

OLD  SHAW-  ! 

1937 

NO  414 

i  2 

64.0! 

17.0! 

3.8! 

2 

-  J 

t 

2 

NEETOWN  ! 

!  — — 

51 5 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1300! 

12.0! NONE 

!  IL 

OLD  SHAW-  ! 

1955 

t 

t  2 

195.0! 

; 

35.0! 

j 

1.5! 

i 

2 

2 

i 

; 

i 

i 

i 

NEETOWN  ! 

i 

(01)  SHEEPSCOT  PILOTS, 

j 

INC.  i 

;  i 

«  ; 

2 

i 

j 

t 

2 

2 

2 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

2 

i 

CHARLES  WINSLOW 

*53341 6 

48! 3A36! 

—  ! 

—  ! 

7.6! 

800! 

-  i 

25.0! NONE 

!ME 

WEST  2 

1972 

2  2 

55.0! 

22.0! 

7.6! 

t 

-  ' 

2 

; 

SOUTHPORT  ! 

ELIOT  WINSLOW 

5242846 

13253A36! 

--  ! 

—  ! 

12.0! 

2500! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  M£ 

PORTLAND  • 

1944 

;  2 

96.0! 

24.0! 

12.0! 

i 

-  * 

• 

f 

i 

GOROON  WINSLOW 

•262119 

7 ! 3A36! 

99.3! 

27.0! 

14.0! 

1800! 

-  i 

33.5!  NONE 

me 

PORTLAND  i 

1951 

* 

•  2 

100.0! 

27.0! 

12.1! 

j 

-  i 

■ 

1 

! 

MARJORIE  J  WINSLOW 

! 252350 

76J3A36! 

—  ! 

—  » 

9.7! 

1700! 

-  • 

30.0 ! NONE 

!  M£ 

BATH  ! 

1944 

!  ! 

83.0! 

22.0! 

9.7! 

i 

-  i 

; 

i 

i 

BARGE  88 

i  - - - 

—  S4A43! 

-  ; 

•  ; 

-  • 

-  ! 

-  • 

6.0! 

!NE 

WEST  ! 

1948 

! 

i  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

SOUTHPORT  ! 

RIDEOUT  1000 


(32)  SHELL  MORGAN  LANDING, 


463S4A43! 
!  ! 

—  !4A43! 
!  ! 

—  J4A43! 
!  ! 
!  ! 


125.0!  -  ! 

125.3!  36.0! 
—  !  ~  ! 
120.0!  30.0! 
!  -  ! 
48.0!  28.6! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


10. 5!N0NE 
! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 


(32)  SHELL  OFFSHORE,  INC. 

A  SUSIDIARY  OF  SHELL 


!ME  SOUTHPORT  ! 
!  ! 
!N£  VEST  ! 
!  SOUTHPORT  ! 
!NE  WEST  ! 
!  SOUTHPOINT! 


SHELL  KEYS 

I  - 

6! 1C 02! 

32.0! 

10.0! 

2.0! 

400! 

—  I 

15  .0!  NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1973 

! 

!  ! 

32.0! 

11.0! 

2.0! 

i 

—  ! 

! 

TAL  CITY  ! 

MARIE  M.  MORGAN 

1628798 

75J3A35! 

62.0! 

24.0! 

7.0! 

1200 

•  i 

32.0! NONE 

•la 

INTRACOAS-! 

1980 

!  ! 

62.0! 

24.0! 

5.5! 

! 

-  i 

i 

! 

TAL  CITY  ! 

MARSH  ISLAND 

•529226 

42J3A36! 

54.0! 

20.0! 

7.C! 

900! 

-  i 

29.011  3"“6 

HP 

OXCSELllA 

INTRACOAS-! 

1970 

! 

!  ! 

54.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  » 

f  PUMP 

! 

TAL  CITY  ! 

S.  D.  MORGAN 

! 503225 

4213*361 

54.0! 

20.0! 

7.0! 

900! 

-  » 

28.0! NONE 

1  LA 

INTRACOAS-! 

1966 

! 

!  ! 

56.0! 

20.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY  l 

MORGAN  5 

!  . 

6524A46! 

60.0! 

15.0! 

3.5! 

10! 

5.OIN0NE 

JLA 

INTRACOAS-I 

1958 

! 

!  * 

60.0! 

18.0! 

1.4! 

j 

-  ! 

i 

j 

TAL  CITY  ! 

MORGAN  7 

1020446 

1 20! 4A46! 

12.0! 

7.0! 

5.5! 

-  ! 

225! 

II.O'I  3"-6 

HP 

DIESCL'LA 

INTRACOAS-! 

1971 

!  ! 

12.0! 

7.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

!  PUMP 

i 

TAL  CITY  ! 

8  1 

i  - - 

-  !  9014A43! 

80.0! 

24.0! 

4.5! 

•  i 

225! 

7.5! NONE 

•LA  WEEKS  ! 

1939 

i 

!  !  ! 

80.0! 

24.0! 

.S! 

! 

-  ! 

t 

!  ISLAND  ( 

9  2 

!  - 

-  !  90J4A43! 

80.0! 

24.0! 

4.5! 

-  j 

225! 

7.5! NONE 

JLA  WEST  LAKE  ! 

1939 

! 

80.0! 

24.0! 

.5! 

« 

.  i 

• 

!  VERRET  ! 

8  4 

-  !  40!4A43i 

50.0! 

18.0! 

4.0! 

-  i 

100* 

7. 0 ! NONE 

•LA  WEEKS  ! 

1938 

i 

!  !  ! 

50.0! 

18.0! 

.5! 

! 

—  t 

j 

!  ISLAND  ! 

0  5 

-  !  90J4A43! 

30.0! 

24.0! 

4.5! 

-  i 

225! 

7.5! NONE 

•LA  WEEKS  • 

1939 

! 

!  !  • 

80.0! 

24.0! 

.5! 

j 

-  ! 

{ 

•  ISLAND  ! 

! 

8  6 

-  •  196J4A43! 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

490! 

8.0! NONE 

!LA  WEST  LAKE  ! 

1940 

! 

!  !  ! 

100.0! 

28.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

!  VERRET  ! 

i 

0  8 

“  !  112I4A43! 

70.0! 

20.0! 

7.5! 

-  i 

280! 

7.5! NONE 

SLA  6IBS0N  ! 

1938 

; 

!  ! 

70.0! 

20.0! 

.5! 

i 

-  i 

; 

!  ! 

! 

8  11 

i  ----- 

-  !  23I4A43! 

40.0! 

16.0! 

4.0! 

-  ! 

70! 

7 .0! NONE 

•LA  WEST  LAKE  ! 

1941 

! 

i 

!  •  ! 

40.0! 

16.0! 

.5! 

! 

-  ! 

i 

!  VERRET  ! 

i 

3  12 

j  ----- 

-  !  28!4A43! 

40.0! 

16.0! 

4.0» 

-  j 

70* 

7.0  JNONE 

•LA  8AY0U  ! 

1941 

i 

!  !  ! 

40.0! 

16.0! 

.5! 

! 

-  ! 

» 

!  SORREL  ! 

i 

a  14 

-  !  38J4A43! 

46.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

95! 

7.0! NONE 

JLA  WEST  LAKE  J 

1944 

2 

46.0! 

18.0! 

.5! 

i 

-  • 

i 

!  VERRET  ! 

i 

B  15 

-  •  196! 4A43 ! 

100.0! 

28.0! 

6.5! 

-  i 

490! 

8.5! NONE 

!IA  VEST  LAKE  ! 

1948 

! 

!  !  ! 

100.0! 

28.0! 

.5! 

i 

-  { 

i 

!  VERRET  ! 

! 

3  16 

-  !  90J4A43! 

80.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

225! 

7. 52  NONE 

!LA  BAYOU  ! 

1948 

! 

!  !  J 

80.0! 

24.0! 

.5! 

I 

-  • 

i 

!  SORREL  ! 

! 

3  17 

!  - 

-  !  9054A43! 

80.0! 

24.0! 

4.5! 

.  ; 

225! 

7. 5 i NONE 

ilA  EAST  BAY  ! 

1948 

; 

■ 

!  !  ! 

50.0! 

24.0! 

.5! 

! 

-  • 

t 

!  ! 

t 

B*R  1 

i  - - 

-  !  140! 4A43! 

100.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

200! 

5 .0! NONE 

!LA  VENICE  ! 

*  1946 

! 

i 

!  !  2 

100.0! 

25.0! 

1,5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

; 

C9  1 

•273921 

!  200! 4A43 ! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

•  j 

350* 

10.0 ! NONE 

JLA  M0R6AN  • 

1955 

! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  • 

i 

!  cm  ! 

! 

C9  2 

!  - 

-  !  200J4A46! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  i 

350! 

11.0! NONE 

! LA  VENICE  ! 

1955 

i 

! 

i  i  j 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

; 

-  i 

! 

i  i 

i 

ce  5 

\  . 

-  !  200!4A46i 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

500« 

1 5 . 0 l NONE 

SLA  MORGAN  ! 

1955 

2 

i  !  ! 

no. o: 

30.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

I 

!  CITY  • 

! 

CB  6 

i  - 

-  !  200J4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

350! 

6.0! NONE 

SLA  GIBSON  • 

1955 

t 

1  !  • 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  • 

i 

C8  7 

!  - 

-  !  200! 4A43I 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

-  i 

35oi 

7 .0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

1956 

! 

J 

•  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

{ 

-  | 

i 

!  i 

i 

C8  8 

1  - 

-  !  200!4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

l 

35oi 

7 .oi NONE 

ILA  MORGAN  ! 

1956 

t 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

j 

-  1 

! 

!  CITY  • 

; 
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ENGR! 

DlST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  JOPAFT! 

•  NET  !C0DE!LEH6TN!SRDTH!  ! 

- J  REGIS”!**** !  RE6.  5  REG. 'LOAD-! 

!  COAST  !  TER  !  SEE !//////! /////!  ED  ! 

!  GUARD  {  TON-  !PA6E!  OVER-* OVER-* /////!  HORSE! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER 


{CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 


!  ‘VESSEL! 

!  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  tEOUlPRENT  !TC!  BASE  ! 

LlNE-1  !40!  LINE-1 


TEAR 

QUILT 


PASS-  ‘(LIGHT)! ////////////////!TD»////////// !  OR 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE8UILT 


(32)  SHELL  OFFSHORE* 

INC.  ! 

a 

!  !  ! 

! 

a 

A  SUSIDIARY  OF 

SHELL  01!  CO. 

2 

!  !  ! 

a 

i 

(CONTINUED)! 

! 

!  !  ! 

t 

a 

CB  9 

i  - 

a 

20QJ4A46!  110.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

i 

I  !  110.0! 

30.0! 

1.0! 

CS  10 

!  - 

i 

200 ! 4 A43 !  110.0! 

30. C! 

6.0! 

! 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.0! 

C8  11 

i  - 

a 

20014A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

i 

!  (  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  12 

i  - - 

a 

200J4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

i 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  13 

i  ...... 

a 

200UA43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

i 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  15 

i  - - 

a 

200! 4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  16 

i  ------ 

a 

200! 4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  17 

i  ...... 

a 

200! 4AA3!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

i 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  13 

i  - 

a 

20054A43 !  110.0! 

30.0! 

5.0! 

• 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  19 

i  ...... 

; 

200! 4A43!  11C.0! 

30.0! 

5.0! 

i 

■ 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  20 

■  - 

a 

200J4A46 !  110.0! 

30.  G! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  21 

!  - 

a 

200J4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0 ! 

a 

a 

!  *  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  22 

i  ...... 

a 

200 ! 4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1-5! 

CB  23 

i  - - 

a 

200J4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  24 

j  ...... 

a 

20054*43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  25 

■  ------ 

a 

20054*43 !  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

i 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

C8  26 

i  - - 

a 

200! 4A43 !  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  27 

j  - - 

a 

200S4A43!  110.0! 

30-0! 

5.0! 

i 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  28 

j  - 

j 

200! 4A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

a 

i 

!  !  110.0! 

30-0! 

1.5! 

CB  29 

a  - 

2 

20054A43!  110.0! 

30.0! 

5.0! 

{ 

j 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  30 

t 

j 

200! 4A43 !  110.0* 

30.0! 

5.0! 

! 

a 

!  !  110.0! 

30.0! 

1.5! 

CB  31 

!  - 

a 

35014A43!  130.0! 

36.0! 

7.0! 

a 

a 

!  !  130.0! 

36.0! 

1.0! 

CB  32 

i 

i 

i 

a 

a 

a 

2 

350! 4A43 !  130.0! 

36.0! 

7.0! 

i 

2 

!  !  130.0! 

36.0! 

1.0! 

EPC  1 

! 501205 

! 

50S4A46!  38.0! 

19.0! 

4.7! 

! 

2 

!  !  33.7! 

19.0! 

2.0! 

SHELL  COMPRESSOR  2 

i  - — - 

2 

1 45! 4A43!  80.0! 

32.0! 

4.0! 

» 

a 

!  !  30.0! 

32.0! 

1.5! 

WSB  1 

•525980 

a 

67!4F46!  50.4! 

20.0! 

4.8! 

i 

• 

!  !  50.4! 

20.0! 

1.5! 

8  10 

;  ------ 

a 

28 !  5A71 !  40.0! 

16.0! 

4.0! 

a 

a 

a 

a 

a 

j 

!  !  40.0! 

i  i  ; 

i  i  I 

16.0! 

i 

j 

.5! 

» 

> 

(33)  SHELL  OIL  CO. 

ALINDA 

i 

•002443 

!  !  ! 

1  716! 5A70! 

i 

195. oi 

a 

35.0! 

« 

9.0! 

a 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

ALVANIA 

•615701 

!  766S5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

; 

!  !  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

KRATON  1 

!  003915 

•  1620! 5A70! 

205.0! 

52.6! 

7.8! 

! 

i  i  i 

205.0! 

52.6! 

1.6! 

KRATON  2 

1004258 

»  162oi  5  A  70 1 

205.0! 

52.6! 

7.8! 

j 

!  !  ! 

205.0! 

52.6! 

1.0! 

MARISA 

•002445 

'•  716*!  5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

ROTELLA 

1625402 

J  761 J5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

i 

33.0! 

! 

2.0! 

i 

(07)  SHERIDAN  COMPANIES 

GULF  STAR 

! 

! 

! 611498 

!  •  ! 

!  !  ! 

!  121 ! 3A36! 

j 

i 

126.0! 

i 

i 

16.3! 

t 

i 

16.0! 

! 

!  !  ! 

126.0! 

34.0! 

10.0! 

OCEAN  STAR 

! 609835 

1  121I3A36! 

126.0! 

16.3! 

16.0! 

! 

!  !  ! 

126.0! 

34.0! 

10.0! 

PEGGY  SHERIDAN 

1566723 

!  1 34 13A36 ! 

104.7! 

31-1! 

17.0! 

! 

!  !  ! 

109.01 

31.1! 

16.5! 

T.  J.  SHERIDAN 

! 522409 

!  13013  A  36 ! 

100.2! 

36.3! 

13.4! 

1 

1  1  ! 

100.2! 

36.3! 

13.4! 

JAMES  SHERIDAN 

12^4327 

t  6074I4A48! 

346.0! 

66.0! 

23.0! 

1 

!  !  ! 

349.1! 

66.0! 

7.0! 

KATHLEEN  SHERIDAN 

•298509 

!  6074S4A48! 

346.0! 

66.0! 

23.0! 

! 

!  !  ! 

349.1! 

66.0! 

7.0! 

MARY  J  SHERIDAN 

1517896 

!  6074! 4A46 ! 

349.8! 

66.0! 

23.0! 

a 

!  !  ! 

349.8! 

66.0! 

7.0! 

PATRICIA  SHERIDAN 

i 231666 

!  6074 i 4 A  48  5 

346.0! 

66.0! 

23.0! 

I 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

349.1! 

i 

66.0! 

! 

7.0! 

! 

(27)  SHIELY*  J.  L./  COMPANY 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

a 

i 

! 

a 

! 

t 

JOE  AL  JIM 

i 585025 

!  59I3A36! 

72.6! 

19.oi 

5.6! 

! 

!  !  ! 

72.6! 

19.0! 

5.0! 

MARY  JENNY 

1508069 

!  84  !3f 35 ! 

70.0! 

26.0! 

5.5! 

! 

•  !  ! 

70.0! 

26.0! 

5.5! 

N  45 

1284099 

!  544!4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

N  46 

1284100 

!  54414*43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

N  47 

1284101 

!  544S4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

f  !  J 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

N  48 

! 286717 

•  544! 4*43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

I  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

N  49 

! 5C3615 

(  569J4A43! 

195.0! 

35.01 

6.0! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

N  50 

1503616 

!  569I4A43! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

!  !!!!!! 

!  111!!! 


4000! 

4000! 

3900! 

40001 

.  i 

• 

i 

ssoi 

1200! 


! 

500! 

500: 

350! 

350 

350! 

350 

350 

350 

350! 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

3S0 

350 

350 

350 

350 

860! 

660 

22! 

200 

110 

70 

! 

! 

! 

1454! 

1453 
1563 
1563 

1454 

1452 
-  ! 
! 


12000! 

12000! 

12000! 

12000! 

! 

! 

! 

1350! 

1350! 

1350! 

1350! 

1350! 

1350! 


15-OINONE 

a 

!LA 

i 

GIBSON  ! 

a 

19S5 

X 

9.0! NONE 

!LA 

X 

M0R6AN  ! 

1955 

! 

! 

CITY  ! 

7.0! NONE 

!LA 

MORGAN  • 

1956 

i 

t 

CITY  ! 

io.oInone 

•LA 

VENICE  ! 

1956 

7.0IN0NE 

•LA 

GIBSON  1 

1956 

9.0 ! NONS 

1  LA 

H0R6AN  ! 

1956 

i 

a 

CITY  * 

10.0! NONE 

!LA 

VENICE  * 

19S6 

9-oInONE 

SLA 

VEST  LAKE  1 

1956 

i 

a 

VERRET  ! 

7.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1956 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN  • 

1956 

! 

a 

CITY  ! 

11.0!N0NE 

SLA 

EAST  BAY  • 

1956 

7.0! NONE 

•LA 

M0R6AN  * 

1956 

» 

a 

CITY  ! 

7.0! NONE 

•LA 

WEEKS  ! 

1956 

; 

a 

ISLANO  ! 

7.0! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1956 

7- 0! NONE 

•LA 

WEEKS  1 

1956 

i 

i 

ISLAND  ! 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN  • 

1956 

t 

a 

CITY  ! 

7. 0 ! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1956 

io.oInone 

•LA 

• 

VENICE  1 

1956 

7.0!N0NE 

•LA 

VENICE  ! 

1956 

6.0! NONE 

!LA 

GIBSON  1 

1955 

7.0 InONE 

Ila 

MORGAN  1 

1956 

■ 

a 

CITY  • 

io.oInone 

Ila 

UEST  LAKE  ! 

1956 

i 

! 

VERRET  ! 

io.oInone 

!LA 

i 

GIBSON  • 

1956 

13«o| NONE 

i 

!LA 

i 

VENICE  1 

i 

1965 

7.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1950 

! 

a 

CITY  • 

!N0NE 

Ila 

VENICE  ! 

1970 

14.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

8AY0U  I 

1941 

i 

i 

a 

a 

a 

SORREL  ! 

I 

i 

23.5! PUMP/DIESEL 

i 

!TX 

i 

HOUSTON  • 

1985 

•ENGINE 

t 

a 

17.0! PUMP/ DIES EL 

Itx 

HOUSTON  1 

1980 

! EN6INE 

25.0! INDEPENDENT 

Itx 

HOUSTON  l 

1986 

!TANKS 

25.0! INDEPENDENT 

J 

Itx 

HOUSTON  ! 

1986 

! TANKS 

23. 5  JPUMP/DXESCL 

« 

Itx 

HOUSTON  j 

1985 

!  ENGINE 

! 

j 

17.0! PUMP/ DIESEL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1980 

! ENGTNE 
! 

j 

i 

1 

! 

j 

a 

i 

55.0* NONE 

X 

! 

!PA 

X 

! 

PHILADEL-  1 

1979 

! 

I 

PHIA  ! 

55.01  NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1979 

) 

! 

PHIA  ! 

55 .01  NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1975 

i 

! 

PHIA  ! 

48. 0 ! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1969 

! 

! 

PHIA  I 

40. 01  NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1964 

1 

! 

PHIA  I 

40.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1965 

a 

! 

PHIA  ! 

38.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  ! 

1969 

! 

• 

PHIA  ! 

40.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL-  • 

1966 

I 

! 

a 

! 

! 

• 

PHIA  ! 

! 

X 

a 

16.0! NONE 

i 

•MN 

a 

! 

ST.  PAUL  ! 

| 

1977 

17.01N0NE 

X 

!  MN 
a 

ST.  PAUL  ! 

j 

1967 

13. OI NONE 

•MN 

ST.  PAUL  ! 

1960 

13.0! NONE 

•MN 

i 

ST.  PAUL  \ 

j 

I960 

13.0! NONE 

X 

INN 

I 

ST.  PAUL  ! 

j 

1960 

13.0IN0NE 

X 

INN 

2 

ST.  PAUL  ! 

2 

1960 

13.0! NONE 

i 

!HN 

ST.  PAUL  1 

1967 

l 

13.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1967 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME 


!  COAST 
AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(27)  SHIELY# 

i 

a 

J.  L.#  CONPANT  ! 

a 

t 

a 

a  i 

j  t 

a  a 

a 

« 

a 

a 

a 

a 

(CONTINUED)! 

! 

i  i 

a 

a 

N  51 

1504031 

a 

569i4A43! 

195.0! 

35. oi 

! 

a 

a  i 

195.0! 

35.0! 

N  52 

! 508066 

a 

569|4A43i 

195.0! 

35.0! 

a 

i 

a  i 

195.0! 

35.0! 

N  53 

•508067 

! 

569] 4A43! 

195.0! 

35.0! 

a 

a 

a  a 

195.0! 

35.0! 

N  54 

*508068 

a 

569i4A43! 

195.0! 

35-0! 

• 

a 

a  a 

195.0! 

35.0! 

N  55 

JS24810 

« 

569!4A43*! 

195.0! 

35.0! 

! 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

N  56 

‘524811 

i 

56914A43! 

195.0! 

35.0! 

a 

« 

a  a 

195.0! 

35.0! 

N  57 

•591394 

a 

785!4A46! 

195.0! 

35.0! 

a 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

N  58 

•925438 

a 

785!4A46! 

195.0! 

35.0! 

a 

{ 

i  i 

195.0! 

35.0! 

N  59 

•925439 

a 

785J4A46! 

195.0! 

35.0! 

a 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

N  6C 

a  ...... 

735!4A46! 

195.0! 

35.0! 

! 

t  a 

195.0! 

35.0! 

N  61 

i  ...... 

785!4A46! 

195.0! 

35.0! 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

NO  113 

!  27716  3 

211 ! 4A43! 

100.0! 

3C.0! 

a 

j  t 

100.0! 

30.0! 

NO  114 

•277164 

211!4A43i 

100.0! 

30.0! 

i 

!  !  ! 

100.0! 

30.C! 

NO  115 

•277165 

!  211J4A43! 

100.0! 

30.0! 

i 

!  !  i 

100.0! 

30.0! 

NO  117 

*277167 

21 1 1 4A43! 

100.0* 

30.0! 

1 

i  t 

100.0! 

30.0! 

NO  119 

•540088 

323I4A47! 

136.0! 

35.0! 

l 

!  i 

136.0! 

35.0! 

NO  120 

•503686 

309!4A47* 

135.0! 

35.0! 

a 

■  i 

135.0! 

35. C! 

NO  121 

•503687 

309j4A47! 

135.0! 

35.0! 

i 

!  !  ! 

135.0! 

35.0! 

NO  122 

•503686 

309!4A47! 

135.0! 

35.0! 

i 

i  i 

135.0! 

35-0! 

NO  123 

*503635 

309! 4A47  * 

135.0! 

3S.0! 

; 

1  i 

135.0! 

35.0! 

NO  124 

•503684 

309! 4A47! 

135.0! 

35.0! 

t 

a 

i 

!  ! 

J  ! 

!  ! 

135.0! 

! 

a 

35.0! 

a 

{ 

(41)  SHIP  SERVICES 
MAKO 


(33)  SHIPPEN  NARINE#  INC. 
COMET 


(03)  SHIPYARD  MARKETING#  INC. 
MAC  56 


(18)  SHORELINE  IMPROVEMENT 
8ETTYE  C 


(26)  SHORFLINE  MARINE  CO. 
MARLY N 


SHORELINE  XI 


(36)  SILVER  BAY  LOGGING#  INC. 
SILVEP  BAY  I 


SILVER  BAY  II 


IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

NET  ! CODE! LENGTH { BRDTH!  {  ■  !  EST  !  CARGO  HANDLING  *S  {OPERATING  !  I 

REGIS-!****!  REG.  !  REC.!LOAD-{  !  CAR60  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

TER  {  SEE !//////{/////•  ED  !  •////////!  POINT  !  LINE-1  fAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! /////{  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////{TO! //////////!  OR  ! 
NAGE  !  IV  *  AIL  !  ALL  ‘LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !2£!  LINE-2  {‘REBUILT! 


! 

! 

a 

! 

a 

a 

a 

a 

* 

a 

! 

a 

a 

a 

! 

6. o': 

- 

a 

1350! 

13.0! NONE 

!  MN 

ST- 

PAUL 

1-3! 

a 

-  a 

a 

a 

6.0! 

- 

a 

1350i 

1 3.0! NONE 

•MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  a 

; 

! 

8.0! 

- 

a 

1350! 

13.0! NONE 

1KN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  2 

! 

a 

8.0! 

- 

a 

1350! 

13.0! NONE 

•MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  ! 

! 

a 

8.0! 

- 

a 

1350! 

13-0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

.  a 

a 

a 

8.0! 

- 

a 

1350! 

13.0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  t 

a 

a 

9.6! 

- 

a 

1350! 

13. 0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

a 

-  a 

i 

! 

9.6! 

- 

a 

1350! 

13.0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

a 

-  i 

a 

! 

9.6! 

- 

a 

1350! 

13.05N0NE 

*  MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

i 

-  i 

a 

( 

9.6! 

- 

! 

1350! 

13.0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

! 

-  t 

! 

a 

9.6! 

- 

i 

1350! 

13.0 ! NONE 

!  MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

• 

-  a 

a 

! 

7.5! 

- 

! 

4651 

10.0! NONE 

!mn 

ST. 

PAUL 

1.5! 

i 

-  i 

i 

a 

7.5! 

- 

i 

4651 

10.0!«0HE 

!mh 

ST. 

PAUL 

1.5! 

t 

—  • 

a 

! 

7.5! 

- 

i 

455! 

1 0.0 ! NONE 

•MN 

ST. 

PAUL 

1.5! 

i 

-  i 

a 

j 

7.5! 

- 

i 

465! 

10.0! NONE 

!HN 

ST. 

PAUL 

1-5! 

2 

-  i 

1 

i 

7.3! 

- 

a 

800! 

11.0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  a 

• 

! 

7.5! 

- 

i 

800! 

11.0! NONE 

•MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

! 

-  i 

a 

a 

7.5! 

- 

a 

800! 

1 1 . 0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

j 

-  ! 

a 

a 

7.5! 

- 

« 

800! 

11.0! NONE 

!MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

j 

-  ! 

! 

! 

7.5! 

- 

i 

800! 

1 1 . 0! NONE 

•MN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

a 

-  « 

i 

» 

7.5! 

— 

! 

80  oi 

11 .0! NONE 

!HN 

ST. 

PAUL 

1.8! 

• 

.  I 

i 

! 

18I1C02! 
!  ! 

21I1C02! 
!  ! 

1313936! 


!  ! 

!  ! 

67S1C02! 


3283 ! 5A71 ! 

!  I 

4654! $A71 { 
1  ! 

773I5A71! 
!  ! 

773!5A71 ! 
!  ! 

C5915A71! 
!  ! 

82515A71! 
!  ! 

825J5A71! 
!  ! 

835I5A71! 
!  ! 

85S15A71! 
I  ! 

8S5ISA71! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

27 13*36 ] 
!  ! 

299! 4A48 J 
!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

7021A16! 
I  ! 

96MA16! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

51 ! 3  A  36 ! 
!  ! 

51 1 3 A  36 ! 
!  ! 

674I4A46! 
!  ! 

203 ! 4A46 ! 
!  ! 

1  298! 4A46! 


45.0! 

15.0! 

5.4! 

658! 

-  ! 

11 . 0! NONE 

!CA  LOS 

! 

1981 

45.0! 

15.0! 

5.0! 

a 

27! 

l 

!  ANGELES 

! 

46.0! 

14.0! 

4.0! 

400i 

11 -OiNONE 

! CA  LOS 

! 

1978 

46.0* 

14.0! 

3.0! 

! 

53! 

» 

!  ANGELES 

! 

55.0! 

1S.0! 

8.5! 

425! 

31 .9! NONE 

! CA  LOS 

I 

1930 

55.0! 

15.0! 

8.0! 

! 

( 

!  ANGELES 

! 

90.0! 

30.0! 

5.0! 

-  j 

15.0! CRANE 

! CA  LOS 

1 

1924 

90.0! 

30.0! 

a 

a 

3.5! 

a 

a 

! 

a 

t 

•  i 

» 

y 

! 

i 

!  AN6ELES 

! 
i 

a 

I 

104.ol 

a 

25. li 

a 

s.oi 

! 

2080! 

I 

1 

22! 

i 

32.0! NONE 

J 

! 

!LA  CAMERON 

! 

i 

i 

1980 

110.0! 

25.11 

a 

i 

7.1! 

a 

< 

! 

; 

i 

55! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

309.0! 

a 

64. oi 

i 

15.4! 

i 

( 

i 

9483! 

i 

! 

29.0!2  PUMPS  AND 

i 

!PR  YABUCOA 

! 

1 

! 

1969 

309.0! 

64.0! 

2.0! 

i 

! COILS 

! 

! 

343.3! 

70.0! 

20.6! 

13573! 

30.0!3  PUMPS 

IDE  DELAWARE 

! 

1981 

343.3! 

70.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

1  Cl  YY 

! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1489! 

1C. 5! DIESEL  PUMP 

•LA  NEW 

! 

1976 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

a 

!  ORLEANS 

! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1489! 

10.5! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

! 

1976 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

a 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1481! 

16.8! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

i 

1977 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  ! 

1501! 

16.3! DIESEL  PUMP 

!TX  HOUSTON 

1 

1979 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

15011 

16.8! DIESEL  PUMP 

I  LA  NEW 

1 

1979 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

! 

1  ORLEANS 

3 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1501! 

1 6.8! DIESEL  PUMP 

!LA  NEW 

g 

1980 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

1 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  ! 

1512! 

16.8! DIESEL  PUMP 

!TX  HOUSTON, 

l 

1981 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  f 

1512! 

1 6.8! DIESEL  PUMP 

!TX  HOUSTON 

i 

1981 

195.0! 

35.0! 

I 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

I 

a 

i 

52.0! 

1 

16.0! 

! 

4.8! 

i 

500! 

i 

! 

1 

! 

22. OiNONE 

! 

! 

!KY  AURORA 

! 

i 

! 

1954 

52.0! 

16.0! 

4.8! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

26.0! SELF-UNLOADING 

! MO  ST.  LOUIS 

1  * 

1985 

260.0! 

35.0! 

a 

2.5! 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

i 

I  CONVEYOR 
! 

! 

! 

! 

! 

65.0! 

! 

25.0! 

< 

I 

7.0! 

i 

1 

450! 

i 

! 

! 

! 

20. OiNONE 

! 

! 

I  XL  CHICAGO 

! 

a 

! 

1961 

70.0! 

25.0! 

7.0! 

a 

300! 

! 

! 

! 

75.0! 

26.0! 

4. SI 

42  5  i 

24.5 ! NONE 

f IL  CHICAGO 

1 

1987 

75.0! 

26.0! 

1 

i 

4.5! 

1 

i 

! 

! 

i 

350! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

■ 

! 

! 

—  i 

i 

! 

20.0! 

i 

! 

8.0! 

• 

! 

850! 

i 

i 

25. OiNONE 

l 

! 

!AK  JUNEAU 

! 

! 

! 

1962 

63.4! 

20.81 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

60.3! 

21.6! 

7.3! 

650! 

-  j 

25.0! NONE 

IAK  JUNEAU 

1 

1964 

63.0! 

22.0! 

7.3! 

« 

| 

» 

! 

161.4! 

49.9! 

11.9! 

-  1 

1350! 

10. OINONE 

!AK  JUNEAU 

! 

1943 

161.4! 

49.9! 

3.0! 

i 

I 

i 

a 

—  J 

—  ! 

8.0! 

600! 

6.8 ! NONE 

i AK  JUNEAU 

i 

1942 

110.01 

29.8! 

2.S! 

! 

! 

! 

! 

200.0! 

60.1! 

14.0! 

-  t 

2500* 

20. OJNONE 

!  AK  JUNEAU 

a 

1966 

200.0! 

60.1! 

6.0! 

j 

•  a 

a 

! 

a 

!  1978  ! 

!  ! 
!  *  1989  ♦ 
!  ! 
!  *  1989  ! 
!  ! 
!  1958  ! 

!  ! 
!  1958  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

! 

! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

i 

DIST!  OPERATOR 

!  NET 

! COOE! LENGTH ! BRDTH!  ! 

i .... i  9 c c  i  occ  it  n in. i 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  JOPERATING  ! 

If/I  ai?t  1 

i 

YEAR  ! 

i 

COAST 

!  TER 

I  Ktb.ILUnv  I 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

cvvirncn i 

LINE-1 

•  1  W  •  OnJt  . 

!  AO!  LXN6-1  ! 

8UILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 

« 

6UARD 

!  TON- 

•PAGE*  OVER-'OVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT)! 

////////////////•TO! //////////| 

OR  ! 

2 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LI6HT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!6E!  LINE-2  ! 

•RE8UILT! 

(36)  SIMONS  TUGBOAT  COMPANY  ! 

BEAVER  1558925 


(32)  SIMONS/  ROBERT  H. 


RAMPCO 

1 

i 

-  ! 

i 

95!4A43!  110.0! 

!  •  110.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0!  - 

1.08 

t 

i 

150! 

-  ; 

35.0! HONE 
! 

!LA  HOUMA 

j 

•  1971 

i 

RAMPCO 

2 

i 

-  j 

i 

95J4A43!  110.0! 

!  !  110.0! 

30.  C! 
30.0! 

5.0!  - 

1.0! 

j 

j 

isoi 
-  ! 

35.0! NONE 
; 

•LA  HOUMA 

2 

l  1973 
i 

RAMPCO 

6 

i 

-  j 

« 

100J4A43!  120.0! 

»  !  120.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0!  - 

1.0! 

i 

i 

600! 

-  2 

35.0! NONE 

i 

•la  HOUMA 

j 

•  1982 

! 

(26)  SIMPSON/  JOHN  D. /  CONST. 

INC. 

ANNIE  S 


(36)  SINCLAIR  TOWBOAT  CO./  IN 


(36)  SKAGIT  COUNTY  PUBLIC  WOR 
DEPT. 

GUEMES 


(33)  SKAINS/  ROBBIE  E. 
SUPCO  II 


(32)  SKIPPER  ANN/  INC. 
SKIPPER  ANN 


SKIPPER  ANN  II 


(32)  SKIPPIN  SUE/  INC. 
SKIPPIN  SUE 


(39)  SLACKWATER  TOWBOAT  CO.  ! 
BENJAMIN  !  2 


CALIFORNIA  EAGLE 


(41)  SLADE/  EDWIN 
POLAR  SEA 


43!3A36! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

67J1A02! 
!  ! 

!  ! 


36J3A36! 
j  i 

1 sl 3B36! 


14.0! NONE 
! 


FURY 

•536304 

i 

27S3A36!  61.3! 

17.1! 

9.0! 

500! 

.  i 

37.0! NONE 

VA 

PORT 

• 

1945  ! 

i 

• 

i 

i 

!  65.0! 

!  i 

19.0! 

i 

8.5! 

t 

» 

« 

-  i 

1 

2 

ORCHARD 

2 

i 

(34)  SINK/  RALPH 

« 

i 

1 

2 

2  t 

i _ i 

2 

• 

t 

i 

• 

• 

2 

i 

! 

2 

GREYHOUND 

•225705 

! 

34!3A35!  75.0! 

20.0! 

2.0! 

60! 

-  ■ 

15- 0! NONE 

AR 

NEWPORT 

i 

1926  ! 

i 

2 

i 

!  75.0! 

20.0! 

2.0! 

« 

-  ; 

j 

« 

LINK  I 

2  ------ 

i 

440!4A46!  -  ! 

_  i 

7.0! 

-  • 

-  • 

!NONE 

AR 

NEWPORT 

« 

1984  ! 

i 

2 

2 

!  140.0! 

40.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

• 

!TX  DICKINSON  ! 

I  » 

i  i 


25. 0! 

1 

35.01  NONE 


30.0!1S  HP/10  HP/5  H 
! ELECTRIC  PUMPS 
! 

! 


62.0! 

17.1! 

7.1! 

755! 

-  » 

29.0! NONE 

CA 

RICHHONO  ! 

1941 

65.0! 

17.1! 

6.1! 

i 

-  | 

2 

2 

58.0! 

14.0! 

7.0! 

320! 

“  ! 

27. OINONE 

CA 

RICHMOND  ) 

1927 

58.0! 

14.0! 

6.5! 

2 

-  ! 

! 

l 

11913A36! 

i  • 

i  i 


126.7!  33.0! 
126.7!  33.0! 


(03)  SLOAN/  STEPHEN  MARINE  COJRP. 
MARINE  FUEL  OIL  !2815 


MCALLISTER  153 


270!2A20!  113.0!  31.6! 

!  !  116.6!  31.6! 

71 2 ! 4A46 !  116.0!  34.0! 
!  !  116.0!  34.0! 


45.0!  DIESEL  PUMPS/ 
! HEATING  COILS 
20.0! NONE 


UEEHAWKEN  ! 

! 

NEW  YORK  ! 


(01)  SMITH  % 

6ILM0RE 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

SEA  FARER 

! 600877 

44! 1B11 ! 

65.0! 

22.6! 

5.0! 

1350! 

25! 

24. OINONE 

j 

1  t 

65.0! 

23.0! 

4.6! 

! 

100! 

! 

SEA  PRINCESS 

j  51 1 585 

20! 1911 ! 

49.0! 

15.0! 

4.5! 

165! 

-  ! 

12. OINONE 

2 

J  ! 

49,0! 

15.0! 

4.0! 

t 

49! 

! 

SEA  STAR 

*!  526918 

2011911 ! 

49.0! 

15.0! 

4.5! 

16S! 

-  2 

12.0! NONE 

! 

1 

!  ! 

!  \ 

49.0! 

! 

15.01 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

492 

! 

! 

! 

(36)  SMITH  4 

SONS 

! 

! 

i  j 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

i 

! 

j 

BEAVER 

1248114 

1313A36! 

45.4! 

13.5! 

4.9! 

440! 

-  ! 

20.0! NONE 

i 

i 

i  2 

i  j 

45.4! 

! 

13.5! 

! 

4.4! 

! 

) 

! 

-  2 
i 

» 

t 

(36)  SMITH  BOATWORKS 

! 

! 

i  i 

! 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

2 

) 

PALOMAR 

}  225820 

41 *3836! 

78. 8'. 

19.  oi 

9.0! 

300! 

-  ! 

35 .0! NONE 

! 

!  I 

88.0! 

20.0! 

9.0! 

1 

“  1 

I 

(09)  SMITH  BROTHEPS/  INC. 
CAP*  N  NELSON 


21 ! 3A  36 ! 

52.0! 

14.0! 

6.0! 

400! 

-  1 

1 8.0! NONE 

!  MD 

GALESVILLE! 

1960 

•  ! 

52.0! 

14.0! 

5.5! 

! 

-  i 

1 

2 

! 

613A36! 

34.6! 

12.1! 

6.0! 

315! 

-  ! 

18.0! 

)mo 

GALESVILLE! 

1957 

•  • 

34.6! 

12.1! 

5.7! 

2 

**  ! 

1 

2 

1 

7*4444 • 

20.0! 

10.0! 

3.3! 

.  ; 

13! 

3.9! NONE 

!MD 

GALESVILLE! 

1962 

!  ! 

20.0! 

10.0! 

1.8! 

i 

•  1 

2 

! 

! 

14J4A44! 

40.0! 

10.0! 

3.3* 

.  1 

27! 

3.9! NONE 

!md 

GALESVILLE! 

1962 

i  j 

40.0! 

10.0! 

1.6! 

2 

.  t 

! 

2 

! 

7)4444! 

20.0! 

10.0! 

3.3! 

-  2 

13! 

3.9‘NONE 

)md 

GALESVILLE! 

1962 

!  ! 

20.0! 

10.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

1 

2 

1424A44! 

40.0! 

10.0! 

3.3! 

-  1 

27! 

3. 9! NONE 

•MD 

GALESVILLE! 

1964 

1  1 

40.0! 

10.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

l 

2 

2 

14i4A44! 

40.0! 

10.0! 

3.3! 

-  1 

27! 

3.9 j  NONE 

•MD 

GALESVILLE! 

1966 

!  ! 

40.0! 

10.0! 

1.8! 

2 

-  2 

1 

1 

1 

1484A44! 

40.0! 

10.0! 

3.3! 

-  i 

27! 

3.9i NONE 

*!MD 

GALESVILLE! 

1966 

1  t 

4Q.0! 

10.0! 

1.8! 

! 

•  2 

2 

1 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


<3S)  SMITH  LIGHTERAGE  CO. 
RATS0KS 


(09)  SMITH  MARINE  EQUIP.  CO.  • 
SMITH  6  ! 


(09)  SMITH  MARINE  TONING*  INC!. 
CAPT.  STEVE  *5 

i 

RISING  SUN  *15 


(29)  SMITH  TOWING 
HAROLO  JOSEPH 


JAMsS  E 
SLAVE  II 


(31)  SMITH  TOWING 
MISS  HELEN 


(15)  SMITH*  EDWARD  F.  ! 

ATTN:  JOHN  COLEMAN*  TR!ST 
ACCT.  ADMIN.  ! 

ES  924  ! 009621 

! 

ES  925  *009070 

! 

ES  926  !009720 

! 

ES  927  *009779 


! 

(43)  SMITH*  J.  9ANDEL*  ! 

BROWNVILLE  0£  ILQPMENT  JORP. 
BELLE  OF  BROWNSVILLE  150202 

! 

SPIRIT  OF  8R0WNVILLE  127170 


(29)  SMITH*  WAYNE  8.*  INC. 
JAMES  83 


(39)  SMITH-RICE  COMPANT 
JEANETTE  C 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  ! CODE! LENGTH !3RDTH! 
REGIS-!****!  RES.  !  REG.! 
TER  !  SEE!//////! A////! 
TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! 
HAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 


LOAD-!  !  CARGO 

ED  !  !//////// 

/////!  HORSE!  PASS- 
LIGHT!  POWER*  E MGERS 


j  i 

i  i 

i  i 

2 

» 

i 

i 

1 

2 

» 

t 

i 

i 

i 

t 

216!5A90! 

105.0! 

3  5.0! 

5-J! 

_  > 

j  i 

10S.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

9815A90! 

71.9! 

25.9! 

6.2! 

_  i 

i  i 

71.9! 

25.9* 

1.2! 

t 

t  i 

t  i 

i 

« 

i 

i 

t 

j 

2 

i 

i  i 

i 

i 

t 

i 

175!4fl46! 

94.8* 

28.1* 

7.5! 

•  » 

i  i 

94.8! 

28.1! 

1.S! 

i 

—  *4A43! 

—  ! 

_ ! 

9.5! 

-  « 

*  j 

120.0! 

36. Cl 

2.0! 

i 

—  *4A43! 

--  ! 

—  ! 

9.5! 

—  i 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

; 

—  !4A43! 

—  ! 

—  ! 

9.5! 

jm  1 

i  2 

120-0! 

36.0! 

2.0! 

i 

393J4A43  j 

—  i 

—  ! 

9.5! 

-  t 

!  i 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

» 

291 ! 4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

2.C! 

! 

291 ! 4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

*  « 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

291J4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  i 

i  l 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

J 

291I4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

!  ( 

130.0! 

34.  C! 

2.0! 

; 

29114A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

•  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

291 1 4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

.  t 

!  ! 

!  ! 

130.0! 

! 

34.0* 

i 

2.0! 

i 

j 

i 

<  ; 

46! 3  A  36 ! 

i 

56.2! 

20.0! 

* 

7.0! 

j 

800! 

1  ! 

56.2! 

20.0! 

6.0* 

2 

7213*36! 

57.0! 

22.0* 

8.0! 

1000! 

•  ; 

i  j 

57.0! 

t 

22.0! 

i 

5.0! 

• 

* 

• 

i  i 

1 ooj  3 A36 ; 

i 

*7.3! 

i 

23. 2! 

i 

9.C! 

i 

1901 

2  « 

87.3! 

23. a* 

5.0! 

i 

27!3A35! 

48.0! 

20.0! 

5.0! 

170! 

!  i 

48.0! 

20.0! 

4.5! 

• 

27J3A36! 

50.0! 

18.C! 

5.0! 

600! 

!  ! 

!  ! 

50.5! 

i 

18.0! 

< 

4.5! 

« 

t 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

« 

t 

37J3A35! 

55.2! 

22.0! 

5.6! 

800! 

!  1 

55.2! 

22. C! 

4.6! 

! 

50  J4A63! 

150.0! 

26.0! 

4.5! 

-  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

15C.0! 

j 

i 

26.0! 

2 

t 

1.0! 

! 

< 

! 

« 

! 

!  ! 

!  ! 

795J5A70! 

! 

! 

195.0! 

2 

i 

35. Oi 

! 

! 

9.0! 

! 

« 

-  i 

:  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

795J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

795! 5A70! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

! 

;  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

795! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

2-0! 

! 

1 103! 5A70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

11 0  3 !  5  A  70 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

795*5/ 70! 

195.0! 

35.0! 

9.0*. 

-  ! 

j  < 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

795!  5A,’0! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

—  i 

i  i 

>95.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

79555A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

! 

7951 5A70I 

195.0! 

35.0! 

9.  0  J 

! 

<  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

795! 5A70! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  2 

2  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

795!  5A70J* 

193.0! 

35. CS 

9,0! 

-  ! 

!  ! 
i  2 

i  i 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1 

2.0! 

» 

i 

i 

i 

i 

(  I 

!  ! 

97I1A11! 

! 

! 

65.01 

2 

i 

30.0! 

t 

1 

3.8! 

! 

« 

48  S! 

!  1 

65.0! 

30.0! 

3.2! 

! 

41 M A 11 1 

45.5! 

16.0! 

1.5! 

6001 

(  ! 

!  ! 

45.5! 

1 

16.C! 

! 

1.0! 

1 

! 

(  ! 
281 f  4 A  46 1 

! 

128.0! 

! 

32.0! 

! 

8.0! 

! 

-  ! 

!  I 

128.0! 

32.0! 

1.8! 

! 

28H4A46! 

128.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

1.8! 

! 

?  7  5 1 4  A  43 1 

96.0! 

26.02 

6.0J 

-  ! 

!  ! 

2  i 

96.0! 

J 

26.0! 

f 

1.0! 

! 

! 

1  I 

!  1 

! 

1 

! 

J 

; 

i 

! 

30! 3A36! 

57.0! 

16.0! 

6.1! 

600! 

!  ! 

57.0! 

16.0! 

6.1! 

! 

1 00! 3*  35! 

57.3! 

26.0! 

10.0! 

1130! 

1  ! 

57.3! 

26.0! 

8.0! 

1 

67414*46! 

143.0! 

38.2! 

13.0! 

•  ; 

!  ! 

150.3! 

38.2! 

3.8! 

i 

674  34*46  i 

143.0! 

38.2! 

13.0! 

-  ! 

2  ! 

150.3! 

35.2! 

3.8! 

! 

HIGH-  ! 

EST  *  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT )!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


5-9!10  TON 

! 

6. 2! NONE 


13.0! NONE 

i 

17.5JN0XE 

« 

17.5!N0NE 


14.0! NONE 
! 

1 2 .0! NONE 


34.0* NONE 

] 

! 


17.0IN0NE 
17. oi NONE 


50.0INONE 

i 

5.0*»  HONE 


15.0JDISSEL  PUHP 
2 

15 .0! DIESEL  PUMP 
| 

15.0*!0IESEL  PUMP 

; 

IS.oiDIESEL  PUHP 

i 

15.0! DIESEL  PUMP 

! 

15.0! DIESEL  PUMP 

i 

IS.OIDIESEL  PUHP 

l 

15.0! DIESEL  PUMP 
« 

IS.OIDIESEL  PUMP 
! 

IS.OIDIESEL  PUHP 
» 

IS.OIDIESEL  PUMP 
15.0!DI£SEL  PUMP 


28.8 ( NONE 
! 

16.0! NONE 


8.0IN0NE 

I 

8.0! NONE 

! 

6 .0 1  NONE 

! 

! 

! 

1 

24.QIN0NE 

! 

42.0*MCNE 

! 

21.0SN0NC 

! 

21 .0! NONE 


VESSEL!  ! 

S  {OPERATING  !  ! 

TC!  BASE  l  TEAR  ! 
AO!  LINE-1  •  BUILT  ! 
TO !//////////!  OR  ! 
EE!  LIKE-2  ! ‘REBUILT! 


AX  DILLINGHAM: 


AX  DILLINGHAM 


HD  BALTIMORE  ! 

! 

HO  BALTIMORE  ! 

! 

MD  BALTIMORE  ! 

i 

MD  BALTIMORE  * 

! 

MD  BALTIMORE  ! 

! 

MD  BALTIMORE  ! 

t 

MD  BALTIMORE  ! 

« 

HD  BALTIMORE  i 

! 

HD  BALTIMORE  ! 

i 

ND  BALTIMORE  * 

• 

MD  BALTIMORE  ! 


MD  BALTIMORE  ! 

i 

MD  BALTIMORE  ( 


MO  COTTONWOOD! 

PT.  ! 

HO  COTTONWOOD! 

PT.  ! 

MO  COTTONWOOD! 
PT.  ! 


MS  VICKSBURG  ! 


MS  VICKSBURG  ! 

! 

! 


PA  FREEDOM  \ 


PA  FREEDOM  J 
! 

PA  FREEDOM  • 


PA  FREEDOM 
PA  FREEDOM 


PA  FREEDOM 
PA  FREEDOM 


HE  BROWNVILLE! 

! 

NE  BROWNVILLE! 

1 

! 

! 

! 

HO  LOUISIANA  ! 

1 

MO  LOUISIANA  ! 

* 

HO  LOUISIANA  i 


CA  ALAMEDA 
CA  ALAMEDA 
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VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 


COAST 

GUARD 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT*  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  VESSEL  ! 

!  NET  *C0DE!LEN6TH!9RDTH!  !  !  !  EST  !  CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

‘REGIS-!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  !  TEAR 

!  TER  !  SEE!//////*/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

!  TON-  {PAGE!  OVER-!OV£R-! /////»  HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !/////////////// /!TD! //////////!  OR 


!  NUMBER 

•  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!£E!  LINE-2 

J*RE8UILT 

(39) 

SMITH-RICE 

j 

■ 

COMPANY  ! 

(CONTINUED)  ! 

*  i  t 

i  i  i 

j  »  • 

j  j  i 

2 

2 

» 

2 

2 

i 

; 

i 

i 

1 

2 

1 

2 

» 

t 

j 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

j 

2 

t 

2 

i 

SCOV 

3 

! 582430 

i 

»  1 765! 4A46! 

2  !  i 

243.1! 

258.0! 

45-2! 

45.2! 

14. 8l 
3.2! 

• 

39091 

29.0! NONE 

i 

!CA  ALAMEDA 

i 

!  1980 

i 

SCOW 

4 

.'618053 

i 

!  1 881 1 4 A  46 ! 

I  !  ! 

243.1! 

258.0! 

45.1! 

45.1! 

14.8! 

3.2! 

2 

3909! 

29. oi NONE 
• 

icA  ALAMEDA 
i 

1  1980 

i 

SCOV 

5 

*1659448 

i 

•  1281 !4A46! 

i  ;  j 

243.1! 

258.0! 

45.2! 

45.2! 

14.8! 

3.2! 

2 

3909!! 

29.0! NONE 

2 

!CA  ALAMEDA 
* 

1  1983 

i 

scow 

6 

1670745 

t 

!  1 336 ! 4 A  46 1 

!  !  ! 

243.1! 

258.0! 

45.1! 

45.1! 

14.8! 

3.2! 

i 

3909* 

29.0! NONE 

i 

icA  ALAMEDA 

t 

1  1984 

2 

(44)  SNAKE  DANCER  EXCURSIONS 

t  s 

i  i 

2 

i 

« 

• 

i 

i 

i  i 

SNAKE  OANCEC  III 

i  -  i 

5*1C16! 

27.0! 

8.6! 

1.5! 

480! 

-  » 

.'•9!N0NE 

!WA  CLARKSTON  i 

1978 

!  ! 

!  i 

27.0! 

8-6! 

1.0! 

i 

22! 

i 

!  ! 

;  ! 

;  i 

; 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

(33)  SNEED'S  SHIPBUILDING.  IN!C.  1 

;  i 

; 

i 

2 

i 

MISS  MANDT 

! 640679  * 

69J3A36! 

—  ! 

—  j 

7.0! 

800! 

-  2 

32.0! NONE 

!TX  0RAM6E  ! 

1982 

t  i 

t  « 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  J 

i 

;  i 

i  j 

! 

! 

! 

J 

! 

!  i 

!  ! 

i  | 

• 

! 

! 

• 

< 

! 

i  ! 

(33)  SNEED.  MARTIN 

!  ! 

i  ! 

2 

! 

i 

i 

i 

!  ! 

ANN  RENEE 

1671356  • 

2353A351 

37.5! 

16. oi 

6.0! 

400! 

-  ! 

18 .01  NONE 

! T X  ORANGE  • 

- 

!  ! 

!  J 

-  j 

-  ! 

! 

-  • 

2 

l  i 

CAPT.  DALE 

1290703  ! 

32! 3 A  35 ! 

41.3! 

18.0! 

6.1! 

330! 

-  • 

22.9! NONE 

»TX  ORANGE  ! 

*  1966 

!  ! 

!  ! 

41.3! 

13.0! 

6.1! 

! 

-  2 

! 

!  1 

STEPHEN  8 

! 5761 1 8  J 

36! 3A35! 

44.2! 

20.3! 

6.7! 

400! 

-  * 

18.0! NONE 

!TX  ORANGE  ! 

1976 

1  ! 

j  i 

!  1 

!  ! 

44.2! 

20.3! 

i 

6.7! 

j 

t 

! 

i 

t 

!  ! 

(23)  SNOWS  EQUIPMENT  CO./  INC 

!  ! 

!.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

< 

t 

i  i 

\  i 

KATANNX 

! 290988  ! 

35 ! 3A  36 ! 

51.5! 

19.3! 

7.0! 

500! 

-  ! 

42.0! NONE 

!  MI  DETOUR  * 

1963 

!  ! 

■  i 

51.5! 

19.3! 

5.5! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

LEPRECHAUN 

•279742  ! 

91 ! 4  A  40 ! 

61.5! 

36.5! 

6.5! 

-  i 

140! 

30.0130  TON  CRAWLER 

•MI  DETOUR  J 

1959 

j  i 

i  i 

i  i 

! 

61.  S! 

36.5! 

! 

2.0! 

j 

2 

i 

! CRANE 
; 

i  ! 

i  « 

(17)  SO.  WOOD  FIBRE 

ATC  117 

«  i 

j  j 

i  ......  i 

t  i 

1  i 

430! 4A47! 

175.5! 

i 

i 

26.1! 

t 

2 

9.5! 

i 

i 

-  i 

2 

« 

1000! 

i 

< 

14. 5!  NONE 

i  i 

i  i 

•MS  COLUMBUS  ! 

1941 

!  ! 

i  2 

175.5! 

26.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

ATC  120 

!  -  ! 

364! 4A47 ! 

175.0! 

26.0* 

9.5! 

—  i 

1000! 

15.0! NONE 

•MS  COLUMBUS  ‘ 

1959 

{  j 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  « 

i 

i  t 

ATC  123 

j  -  j 

364 !4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

-  I 

1000! 

15.0! NONE 

»NS  COLUMBUS  ! 

1959 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

i  i 

ATC  905 

i  -  j 

30014A41* 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500* 

16.0! NONE 

! MS  COLUMBUS  ! 

1980 

»  j 

i  ! 

!  ! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

{ 

! 

i 

t 

j 

!  ! 

1  ! 

(32)  SOLARS  RIVER  SAND/  INC. 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

i 

« 

; 

* 

j 

t 

j 

!  ! 

t  i 

CHAS.  C.  HIGHTOWER 

*270648  ! 

401 3 A  36 1 

64.6! 

24. ol 

7.5! 

900! 

-  ! 

35-0! NONE 

JLA  MORGAN  ! 

1955 

!  ! 

1  ! 

64.6! 

24.0! 

5.5! 

! 

-  • 

< 

!  CITY  • 

LADY  NOEL 

! 265645  ! 

5713A36! 

61.8* 

20.0! 

7.0! 

540! 

-  J 

24.5 ! NONE 

!LA  MORGAN  • 

1953 

;  i 

i  i 

!  ! 

1  ! 

61.8! 

20.0! 

! 

7.0! 

! 

i 

l 

i 

2 

! 

!  CITY  ! 

!  ! 

(11)  SOLITE  CORPORATION 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

j 

t 

t 

i 

! 

1 

2 

i 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

M  954 

1  -  ! 

94814A43! 

200.01 

50.0! 

8.0! 

1800! 

13.0JNONE 

! VA  CHESAPEAKE! 

1970 

J  ! 

1  ! 

200.0! 

50.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  • 

M  955 

I  -  J 

948I4A46! 

200.0! 

50.0! 

10.5! 

2150! 

13-0! NONE 

!V A  CHESAPEAKE! 

1971 

|  i 

i  ! 

200.0! 

50.0! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

\  2 

!  1 

! 

! 

! 

j 

t 

! 

! 

) 

! 

!  ! 

(33)  SONORA  PROPERTIES/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I  ! 

THUNDER  QUEEN 

1530789  ! 

3911C12! 

65.0! 

16.0! 

5.6! 

1060! 

5! 

24.0! NONE 

!TX  VICTORIA  ! 

1971 

!  ! 

1  ! 

65.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

39! 

! 

!  ! 

t  ! 

!  1 

! 

I 

* 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

!  ! 

( 32)  SONRISE  TRANSPORT/  INC. 

t  ! 

!  ( 

! 

! 

! 

• 

! 

!  ! 

SUN  DANCER 

1584375  ! 

1311C02! 

38.8! 

14.0! 

5.6! 

600! 

-  ! 

13.3! NONE 

!LA  VENICE  i 

1977 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

38.8! 

14.0! 

! 

5.6! 

! 

! 

I 

18! 

1 

1 

! 

I  ! 

!  ! 

(07)  SONTA/  MICHAEL 

I  ! 

!  1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

LISA  ANN 

1267099  ! 

1  6 1  3  A  36 1 

38.8! 

13.0! 

3.6! 

1651 

22.51NONE 

|PA  PHILACEL-  ! 

1954 

!  ! 

1  1 

38. 3i 

13.0! 

3.0! 

! 

! 

!  PHIA  1 

MICHAEL-KARL 

f  273828  ! 

2213A36! 

42.8! 

14.0! 

5.81 

165! 

22.5! NONE 

fPA  PHILADEL-  » 

*  1987 

!  ! 

!  ! 

!  1 

1  ! 

42.81 

14.0! 

I 

5.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  PHIA  ! 

!  ! 

(03)  SOUND  TOWING  t  DREDGING 

!  ! 

ICORP.  ! 

)  ! 

1  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

HARRY  R 

1569678  1 

40J3A36I 

49.41 

19.2! 

6.5! 

600! 

-  | 

37.5IN0NE 

|NY  OYSTER  BAY! 

1975 

!  ! 

1  1 

50.0! 

19.21 

5.6! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

NO  3 

1171943  1 

16514A991 

—  1 

—  ! 

9.0! 

-  | 

350! 

22.5ICRANE  DIESEL 

!NY  OYSTER  BAY! 

1932 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

!  ! 

106.1! 

28.1! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

(33)  SOURCE  SUPPLY 

IDEAL  31 

1  1 

!  ! 

j  -  J 

!  ! 

!  ! 

65014A43! 

180.0! 

! 

I 

35.0! 

1 

* 

8.5! 

! 

I 

I 

! 

1260! 

! 

! 

12.0! HONE 

!  1 

!  ! 

!TX  HOUSTON  ! 

1960 

1  ! 

1  > 

!  1 

!  ! 

180.01 

35.01 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I  > 

!  ! 

!  ! 

(34)  SOUTER  CONSTRUCTION  CO./!  INC.  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

AXIXZTA 

1591820  1 

14I3AJ5! 

40.0! 

8.0! 

3.6! 

165! 

-  ! 

12.5! NONE 

IAR  LITTLE  ! 

1938 

1  ! 

1  1 

40.0! 

8.0! 

3.6! 

! 

-  J 

! 

!  ROCK  1 

BALL  GONE 

1249154  1 

44J3A351 

61.4! 

18.3! 

8.1! 

3001 

-  | 

30.0! NONE 

IAR  LITTLE  I 

1945 

!  1 

1  ! 

61.4} 

18.3! 

8.1! 

I 

! 

]  ROCK  1 

ERNIE  0 

1279067  1 

35J3A36I 

50.0! 

18.01 

4.51 

700! 

-  i 

30.0! HONE 

IAR  LITTLE  ! 

1959 

1  ! 

I  1 

50.01 

18.0! 

4.51 

1 

I 

!  ROCK  ! 

WINDY  S 

1239538  1 

2513*36! 

60.0! 

14.01 

3.61 

480! 

—  t 

22 .0! NONE 

IAR  LITTLE  ! 

1970 

1  1 

!  i 

60.01 

14.0! 

3.6! 

! 

-  i 

i 

!  ROCK  ! 

FERRY  BARGE  1877 

1531546  ! 

9014A43! 

100.6! 

24.0! 

4.0! 

300! 

—  INONE 

IAR  LITTLE  1 

1950 

>  1 

!  i 

100.6! 

24.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

!  ROCK  ! 

M  819 

i  -  , 

6271 4A431 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1400! 

10 . 5  1  NONE 

IAR  LITTLE  ! 

1966 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ROCK  ! 

M  820 

j  -  | 

71614A431 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  2 

1300! 

10.5! NONE 

!AR  LITTLE  ! 

1969 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

!  ROCK  ! 

H  322 

i  -  i 

62714443 1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1400! 

10. 5$  NONE 

1  ! 

1966 

!  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

t  1 

HRC  620 

1  -  ! 

280I4A43! 

160.0! 

30.0! 

6.0! 

620! 

7.0IN0NE 

!  ! 

1959 

1  ( 

1  I 

I  1 

!  ! 

1  1 

!  1 

160.0! 

30.0! 

! 

! 

1.5! 

I 

1 

! 

1 

I 

* 

1 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


1  IVTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 

!  NET  !C0DE!lENGTH!8RDTH!  ! 
-IRESIS-I****!  REG.  I  REC.!LOAD-| 
!  TER  !  SEE !//////!/// //!  ED  ! 


! CAPACITY!  HIGH-  I  !  V  E  S  £  £  L  ! 
i  J  EST  t  CAR60  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  |  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 


unnun  point  ! 


•AO!  LINE-1  \  QUILT  ! 


!  TON-  !PA6E!  OVER-IOVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! <LIGHT)!/F//////////////!T5!//////////! 


!  NAGE  !  IV 


ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POVE*!  ENGERS  I  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  1*REBUILT! 


(34)  SOUTER  CONSTRUCTION  CO.#!  INC. 

(CONTINUED)! 


280I4A43 ! 

160.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

620! 

7.0! NONE 

! 

! 

1960  ! 

!  ! 

160.0! 

30.0! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

280I4A43! 

160.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

i 

62  0 1 

7.0! NONE 

! 

! 

1961  ! 

!  ! 

160.0! 

30.0! 

1.5! 

< 

-  ! 

! 

! 

! 

375J4A43! 

140.0! 

34.0! 

7.4! 

- 

« 

800! 

15 .0! NONE 

JAR 

LITTLE 

! 

—  ! 

!  ! 

140.0! 

34.0! 

1.S! 

! 

-  i 

! 

J 

ROCK 

i 

! 

205I4A46! 

! 

—  1 

6.0! 

- 

t 

450! 

8.0! NONE 

i  AR 

LITTLE 

! 

1978  ! 

!  ! 

120«0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

i 

ROCK 

• 

! 

405I4A43I 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

i 

90oi 

7. 0! NONE 

IAS 

LITTLE 

! 

1957  ! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

« 

ROCK 

! 

40514A43! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

! 

900! 

7.0! NONE 

JAR 

LITTLE 

! 

1957  ! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROCK 

! 

405I4A43! 

135.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

! 

1245! 

8.SIN0NE 

!  AR 

LITTLE 

! 

1957  ! 

!  ! 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

j 

ROCK 

i 

405I4A43! 

135.0! 

40.0! 

8.6! 

- 

i 

120oi 

8 . oi NONE 

j  AR 

LITTLE 

! 

—  J 

!  ! 

135.0! 

40.0! 

1.S! 

j 

-  1 

! 

! 

ROCK 

! 

40514A43! 

135.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

» 

1150! 

8.5! NONE 

•AR 

LITTLE 

i 

1957  ! 

(  ! 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

f 

ROCK 

! 

500I4A43! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1200! 

18.0! NONE 

JAR 

LITTLE 

2 

1975  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ROCK 

i 

(03)  SOUTH  BAT  CRUISES#  INC.  ! 
ISLAND  PRINCESS  !5 


(38)  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION! 
ft.  V.  DAT  ! 288175 

! 

SCI  II  1285683 

! 

! 

1 

(41)  SOUTH  COAST  TUGBOATS#  IN!C. 
TERMINAL  ISLAND  1225656 


(03)  SOUTH  fERRT#  INC. 


!  87I1C16! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  (  ! 

!  !  ! 

I  66!  3 A  36  2 

!  !  ! 

!  339J4A46! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  7213936! 

!  !  ! 

!  72! 3836! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 


!  !  ! 

64.5!  19.0!  5.9! 

64.51  19. 0!  5.0! 

!  !  ! 
!  !  ! 
!  !  ! 

61.7!  19.4!  10.0! 

67.1!  20.0!  10.0! 

137.0!  34.5!  8.6! 

138.0!  35.0!  2.0! 

!  !  ! 
!  !  ! 
!  !  ! 

87.0!  22.4!  11.5! 

87.0!  22.41  11.5! 

87.0!  22.4!  11.5! 

87.0!  22.4!  11.5! 


23.0! NONE 


30.0!N0NE 

! 

9. 0! NONE 
! 

! 

1 

! 

36. OJ  NONE 

! 

36.0JN0NE 

I 

! 

! 

! 


CAPT.  ED  CARTWRIGHT 

•231469 

7611*131 

54.2! 

29.0! 

7.01 

3801 

-  | 

15 .0! NONE 

( 

1  1 

64.8) 

35.0! 

3.0! 

! 

99! 

! 

NORTH  HAVEN 

! 254059 

8211*15} 

58.2! 

32.0! 

7.0! 

165! 

IS. 0! NONE 

! 

1  1 

64.11 

32.0! 

3.6! 

! 

99! 

! 

SIRIUS 

1259253 

<611*131 

60.1! 

36.1! 

7.0! 

380! 

-  | 

18.O1N0NE 

I 

1  1 

64.6! 

36.11 

3.61 

! 

99! 

j 

SOUTH  FERRY  II 

1516416 

6311*131 

57.5! 

36.51 

5.0! 

390! 

-  f 

18. Of  NONE 

1 

I 

1  1 

1  1 

57.5! 

! 

36.5! 

! 

3.0! 

! 

1 

! 

99! 

! 

! 

! 

! 

(08)  SOUTH  PUERTO  RXCO  TOWING! 

1  1 

1  1 

! 

1 

I 

1 

l 

! 

! 

1 

1 

! 

GUSTAVO  P 

1270589 

3613*361 

! 

1 

10.01 

900! 

24.0! NONE 

\ 

1  1 

73.3! 

24.3! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

(08)  SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING!  \  BOAT 
SERVICE#  INC.  ! 


•NY  8AYSH0RE 
! 


UK  KETCHIKAN  •  * 
I  ! 

1AK  KETCHIKAN  ! 


J C A  SAN  DIEGO  ! 
!  ! 
! CA  SAN  DIEGO  ! 


I  NY  SHELTER  ! 

!  ISLAND  ! 

1NY  SHELTER  ! 

!  ISLAND  ! 

!NY  SHELTER  ! 

!  ISLAND  ! 

!NY  SKELTER  ! 

!  ISLAND  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

I  PA  GUAYANILLA! 
I  ! 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

!  I 


FRANCES  P 

1584237 

9613A36I 

77.61 

20.3! 

12.0! 

1800! 

-  { 

37.0INONE 

IPR 

GUAYANILLA! 

1977 

| 

!  ! 

30.01 

21.0! 

9.01 

! 

! 

! 

1 

GEO  PETERKIN 

1240870 

71 ! 3  A  36 1 

80.7! 

23.1! 

9.7! 

1200! 

-  | 

37 .0  J  NONE 

!Pft 

GUANICA  i 

*  1971 

J 

i  i 

80.71 

23.1! 

7.4! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

ROSARIO  P 

J563520 

93I3A36! 

81.4! 

28.0! 

12.0! 

22001 

38. 0 ! NONE 

IPR 

GUAYANILLA! 

1975 

| 

!  ! 

85.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

1 

I 

! 

SHARON  P 

1250003 

99J3A36J 

79.4! 

23.0! 

7.91 

900! 

38.01  NONE 

IPR 

GUAYANILLA! 

1971 

1 

I 

I  ! 

!  ! 

86.51 

! 

23.01 

1 

7.51 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(33)  SOUTH  TEXAS  TOWING#  INC. J 

!  ! 

!  1 

1 

1 

I 

! 

1 

I 

1 

* 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

HA8I3I 

1611407 

76I3A35! 

66.0! 

22.0! 

8.5! 

1000! 

43 .0 ! NONE 

!TX 

PORT  ! 

*  1979 

! 

i  i 

66.0! 

22.0! 

7.01 

! 

! 

I 

LAVACA  ! 

MORGAN  5 

J  637 53 S 

1 101 3A33I 

65.3! 

26.0! 

8.5! 

1200! 

45 .01  NONE 

1 T  X 

PORT  | 

1981 

! 

!  ! 

65.3! 

26.01 

7.0! 

1 

-  J 

! 

1 

LAVACA  ! 

TIFFANY  J 

i 638361 

9413A35I 

57.0! 

25.1! 

8.61 

1000! 

45 • 0 ! HONE 

ITX 

PORT  1 

1981 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

62.0! 

I 

26.01 

! 

6.6! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

LAVACA  ! 

1 

(38)  SOUTHEAST 

1 

TU6  CO.  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

SHORELINE  IX 

1636549 

39  J ICO?  J 

61.6! 

17.0! 

10.0! 

800! 

25 .01  NONE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

1981 

J 

1 

!  I 
*  i 

oS.O! 

17.0! 

! 

7.7! 

! 

! 

1 

49! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

(29)  SOUTHERN 

! 

ILLINOIS  SAND  CIO.# 

!  ! 

1  ! 

I 

1 

J 

! 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

1 

1 

! 

INC. 

1 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

BILL  BROUN 

J  632641 

80! 3 A  36 ! 

62.2! 

23.2! 

6.2! 

1800! 

33.0INONE 

1  XL 

CHESTER  ! 

1981 

I 

I  ! 

67.4! 

25.1! 

6.0! 

! 

-  j 

1 

I 

1 

HOLLY  J 

1550501 

71 ! 3 A  36 1 

56.01 

22.0! 

5.5! 

1020! 

-  | 

J4.0IN0HE 

ill 

CHESTER  1 

1974 

I 

1  ! 

60.0! 

22.0) 

5.5! 

« 

-  | 

! 

I 

1 

JANE  F 

1627844 

34 ! 3  A  36 1 

50.5! 

22.61 

6.7! 

930! 

28 . 5  !  NONE 

8  XL 

CHESTER  ! 

1980 

! 

J  ! 

50.51 

22.6! 

1.1! 

1 

-  | 

1 

! 

! 

JEANNE  B 

1279488 

281 3 A  36 f 

45.9! 

19.0! 

4.0! 

940! 

-  i 

25.0! NONE 

in 

CHESTER  I 

1959 

! 

i  i 

50.0! 

19.0! 

4.0! 

! 

I 

i 

1 

LISA  ANN 

1538137 

64I3A3&! 

57.7! 

22.0! 

5.0! 

920! 

-  i 

28. 5  J  NONE 

8  X  L 

CHESTER  ! 

1972 

! 

!  ! 

63.0! 

22.01 

5.0! 

! 

1 

! 

! 

SHELBY  L 

1612998 

9713A36I 

61.0! 

26.0! 

8.2! 

1020! 

-  | 

32.5IN0HE 

!  XL 

CHESTER  ! 

1979 

! 

I  ! 

61.0! 

26.0! 

8.2! 

I 

-  | 

! 

1 

1 

TRIPLE  M 

1589469 

50! 3 A  36 1 

52.21 

22.0! 

7.0! 

1050! 

40 .0 1  NONE 

IIL 

CHESTER  ! 

1978 

! 

!  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

NO  2 

!  - 

100I4A46! 

100.0! 

26.0! 

6.7! 

300! 

9. 5 (NONE 

IIL 

CHESTER  ! 

1958 

! 

i  i 

100.01 

2o.0! 

1.1! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

NO  4 

!  - 

120! 4A46 J 

100.0! 

26.0! 

6.71 

-  | 

3001 

9.51  NONE 

!IL 

CHESTER  I 

1963 

! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  6 

1263370 

120! 4A46! 

100.0! 

26.0! 

6.9| 

-  I 

300! 

6.01N0NE 

IIL 

CHESTER  ! 

1952 

! 

!  ! 

100.0! 

26.01 

1.1! 

! 

—  ! 

i 

! 

1 

NO  35 

j  - 

182!4A46! 

110.0! 

28.01 

7.3! 

-  ! 

500! 

S.6inONE 

IIL 

CHESTER  ! 

1947 

! 

i  ! 

110.0! 

28.01 

1.3! 

! 

! 

! 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


769 


ENGR! 

{ 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  y 

e  S  $  £  L  1 

i 

DIST!  OPERATOR 

! 

NET  {CODE {LENGTH {9RDTH* 

! 

! 

! 

cST  !  CARGO 

HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINE-1  » 

! 

i  COAST 

1 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

BUILT 

i 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

! 

TON-  IPAGE! 

OVER-tOVE*“!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LI6HT)!////////////////!T0!//////////| 

OR 

! 

I  NUMBER 

! 

N4GE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

P0-5R! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LIME-2  !*REBUILT! 

Cl 7)  SOUTHERN  MARINE 

I 

I 

CONSTRUC ! TION 

! 

f 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

j 

! 

« 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

CO. 

i 

5 

!  I 

« 

! 

j 

! 

! 

« 

9RANDI-AUDREY 

5256512 

; 

1 853A36! 

39.2! 

13.0! 

4.6! 

420! 

-  j 

22 .ol NONE 

!TN 

CH4TT4N00-I 

1948 

i 

! 

i 

!  ! 

39.2! 

13.0! 

4.0! 

i 

-  j 

! 

! 

GA  ! 

! 

MART  JANE 

5270265 

5 

12J3A36! 

46.0! 

16.0! 

—  i 

450! 

-  J 

21.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1955 

! 

5 

t 

J  ! 

50.0! 

16.0! 

-  j 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

i 

TISCO 

1288447 

1 

10I3F361 

45.0! 

16. C! 

5.0! 

760! 

-  i 

20. 0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962 

! 

1 

! 

!  ! 

45.0! 

16.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

! 

TRAILBLAZER 

5266627 

! 

2453F36! 

46.0! 

15.0! 

5.0* 

400! 

-  ! 

25.01  HONE 

JTN 

CHATTANOO-J 

A 

1976 

! 

NO  203 

I 

5 

!  ! 

46.0! 

15.0! 

5.0! 

! 

~  f 

» 

i 

i 

GA  ! 

2 

..(J •  . A.v  I 

| 

1 

!  ! 

120. C! 

30.0! 

1.5! 

i 

“  ! 

! 

12.0! CRANE 

! 

! 

CHATTANOO-! 

! 

5 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

6A  ! 

i 

SB  75 

j  - 

» 

21254A43! 

70.0! 

40.0! 

7.6! 

-  | 

300! 

3 .0! NONE 

!TH 

CHATTANOO-J 

1965 

* 

SM  180 

5 

; 

!  5 

1 2054A43  5 

70.0! 

40.0! 

1.0! 

i 

“  ! 

! 

9.0! NONE 

! 

GA  ! 

t 

j 

i 

!  ! 

110.6! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  • 

i 

j 

GA  ! 

! 

SM  181 

i  - 

i 

12054A43! 

110.6! 

30.0! 

6.0! 

-  I 

-  ! 

9.0'NONE 

iiN 

CHATTANOO-! 

— 

• 

SM  1187 

! 

j 

!  5 

4S0J4A43! 

110.6! 

30.0! 

1.0! 

i 

“  ! 

! 

1 

GA  ! 

i 

TJ  308 

5 

! 

!  5 

220!4F43! 

151.0! 

120.05 

52.5! 

2.0! 

2 

t 

8.0 ! NONE 

i 

l 

i 

5 

i 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

i 

GA  ! 

l 

ACO  501 

i  ...... 

i 

68155A705 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1500* 

15.0! ELECTRIC  PUMPS 

iiN 

CHATTANOO-J 

1969 

2 

! 

5 

!  5 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

“  ! 

i 

2 

CA  J 

t 

AS  102 

5002600 

i 

1 150I5A71 ! 

250.0! 

48.0! 

9.5! 

-  ! 

2530! 

19.0! DIESEL 

PUMP 

JTX 

HOUSTON  J 

1959 

i 

i 

i 

!  5 

250.0! 

43.0! 

1.7! 

1 

-  f 

! 

! 

f 

i 

AS  103 

1297008 

i 

1 36055A71 ! 

240.0! 

52.5! 

9.0! 

-  • 

2899! 

1 5 -0! COILS  AND  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1951 

! 

! 

i 

!  ! 

240.0! 

52.5! 

1.4! 

! 

-  » 

i 

! 

J 

• 

CM  341 

1528168 

i 

145955A715 

300.0! 

50.0! 

9.0! 

-  * 

3428! 

17.0JDIESEL 

°UM»#  HOT! 

< 

1970 

! 

5 

i 

!  5 

300.0! 

50.0! 

I.o! 

! 

-  • 

•OIL  HEATER 

i 

! 

t 

j 

; 

i  i 

225.0! 

38.0! 

2.0! 

i 

-  J 

i 

i 

2 

2 

SM  1087 

*277479 

5 

176855A71! 

290.0! 

52.5* 

8.5* 

-  • 

4129! 

19.1JDIESEL 

PUMP 

*!TX 

DICKINSON  ! 

* 

1987 

1 

! 

! 

5  ! 

i  i 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

« 

; 

j 

—  ! 

i 

» 

2 

i 

« 

! 

* 

i 

(IS)  SOUTHERN  MARINE 
HOUND  DOG 

TOWING 

i 

i 

5275011 

1 

5 

!  ! 

!  ! 

2053A36! 

42.8! 

16.4! 

; 

i 

6.1! 

2 

{ 

33  oi 

i 

j 

24.9! NONE 

j 

i 

!FL 

! 

2 

BOCA  RATON! 

* 

I960 

i 

• 

« 

5 

i 

! 

5 

!  5 

!  5 

46.0! 

17.0! 

5.8! 

i 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

« 

i 

(32)  SOUTHERN  SHIPBUILDING 

i 

! 

5 

5 

1  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CORPORATION 

1 

! 

5  ! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

F.  N.  CANULETTE 

5200590 

I 

1353A365 

63.3! 

15.0! 

6.6! 

860! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!LA 

SLIDELL  ! 

1903 

! 

! 

1 

5 

J 

)  i 

!  i 

63.3! 

15.0! 

6.6! 

i 

! 

! 

“  ! 

i 

i 

i 

i 

J 

! 

! 

I 

(30)  SOUTHERN  TONING 

CO. 

I 

5 

5 

! 

!  ! 

1  5 

| 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

BAXTER  SOUTHERN 

1506453 

! 

25853436! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  ! 

40.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  1 

1967 

! 

i 

! 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  | 

! 

i 

! 

1 

BOBBY  JONES 

5502672 

5 

25853A36! 

120.0! 

35.0! 

7.6! 

3200! 

-  2 

40. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1966 

! 

1 

1 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES  SOUTHERN 

5512141 

! 

258J3A36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  ! 

40. 0! NONE 

JTN 

MEMPHIS  ! 

1968 

! 

! 

1 

!  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  2 

2 

! 

1 

J 

CHERYL  STEGBAUER 

1568268 

! 

26553A36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  J 

40.0 ! NONE 

!TN 

MENEPHIS  J 

1975 

« 

! 

! 

j  ; 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  * 

t 

! 

1 

i 

CLARK  FRAME 

5266363 

5 

270! 3A36! 

130.0! 

35.0! 

8.0! 

3200! 

-  ! 

15.0! NONE 

JTN 

MEMPHIS  ! 

1953 

! 

5 

1 

!  ! 

130.0! 

35.0! 

7.5! 

! 

-  f 

2 

! 

J 

! 

DAVID  STEGBAUER 

5626092 

1 

53453A36J 

168.8! 

43.3! 

8.6! 

5600! 

-  J 

46.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  J 

1980 

! 

! 

5 

(  5 

168.8! 

43-3! 

8.0? 

j 

-  I 

1 

! 

t 

i 

DEE  LANE 

5264533 

! 

24853A36! 

110.4! 

27.1! 

8.7! 

1 8001 

-  | 

40.0! NONE 

JTN 

MEMPHIS  ! 

1952 

i 

! 

1 

5  1 

110.4! 

27.1! 

7.6! 

i 

-  J 

l 

J 

! 

j 

DOROTHY  I.  SOUTHERN 

1279030 

! 

21653A365 

100.0! 

30.0! 

7.5! 

1800! 

-  J 

40.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  J 

1959 

j 

1 

5 

5  5 

100.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  | 

1 

! 

! 

i 

FRANK  B.  T AMBLE 

1251877 

5 

24953A365 

114.8! 

30.0! 

8.6! 

3200! 

-  J 

40. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1947 

i 

I 

5 

!  5 

114.8! 

30.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

FRANK  STEGBAUER 

5505190 

5 

25853A36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

32001 

-  J 

40*0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  J 

1967 

! 

5 

5 

5  ! 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

« 

-  ♦ 

! 

! 

! 

1 

JANA  SOUTHERN 

5273883 

J 

51153A36! 

122.0J 

39.5! 

8.5! 

3975! 

-  J 

42 .0] NONE 

JTN 

MEMPHIS  l 

1957 

1 

! 

! 

!  J 

130.0! 

40.0! 

8.5! 

j 

-  * 

• 

! 

I 

1 

JO  ANNE  STEGBAUER 

5579809 

I 

24453A36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  • 

16.01K0HE 

ITN 

MEMPHIS  ) 

1977 

! 

5 

5 

5  J 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  2 

! 

! 

J 

J 

LARRY  TILLEY 

5511120 

5 

25813A365 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  • 

40  *  Ot  HONE 

!TN 

MEMPHIS  { 

1967 

! 

5 

1 

5  5 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

! 

LAURA  ELIZABETH 

1501262 

5 

258J3A36! 

120.0! 

35.0! 

7.5! 

3200! 

-  f 

40.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1965 

! 

5 

5 

!  1 

120.0! 

35.0! 

7.0! 

J 

-  | 

! 

! 

J 

t 

LAURA  TAMBLE 

5  61  1908 

( 

53453A365 

168.8! 

43.3! 

8.6! 

5600! 

-  f 

46. 0! NONE 

JTN 

MEMPHIS  { 

1979 

! 

! 

5 

5  5 

168.6! 

43.3! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

ROBERT  INGLE 

5272258 

! 

201 53A36! 

149.0! 

34.0! 

9.6! 

3200! 

-  J 

40. 3 ! NONE 

JTN 

MEMPHIS  ! 

1956 

! 

5 

5 

!  ! 

160.0! 

35.0! 

8.9* 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

SCOTT  STEGBAUER 

5624968 

! 

534J3A361 

168.6! 

43.3! 

8.6! 

5600! 

-  • 

46.0! NO*  E 

JTN 

MEMPHIS  ! 

1980 

! 

1 

I 

1 

5 

!  i 

5  ! 

168.8! 

43.3! 

8.0! 

! 

! 

j 

“  ! 

! 

! 

2 

i 

J 

! 

f 

1 

(40)  SOUTHHAMPTON  TOWING  CO. 

1 

! 

J 

5 

!  ! 

!  5 

i 

■ 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

C/0  GRECER#  CLIFFORD  K 

.It 

1 

1  t 

• 

! 

! 

I 

! 

! 

GREGER#  ROBERT 

! 

! 

!  1 

j 

1 

! 

! 

1 

1 

COLUSA 

5255572 

J 

1953A365 

60.9! 

19.3! 

4.9*1 

900! 

-  | 

37.0! NONE 

!CA 

RIO  VISTA  ! 

1948 

i 

1 

1 

!  ! 

65.0! 

20.0! 

4.6! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

i 

COMANCHE 

1647230 

! 

19653A36! 

134.0! 

33.1! 

U.O! 

1850! 

-  f 

75.0! NONE 

ICA 

RIO  VISTA  ! 

1944 

! 

I 

1 

I  1 

143.0! 

34.0! 

12,01 

I 

-  j 

! 

! 

1 

! 

LAKE 

1248557 

1 

1 053536! 

55.9! 

16.6! 

6.5! 

860! 

-  ! 

37.0IN0NE 

ICA 

RIO  VISTA  ! 

1946 

! 

J 

1 

! 

> 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

17.0! 

6.0! 

! 

1 

2 

■  ! 

! 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

) 

(32)  SOUTHLAKE  CONSTRUCTION 

! 

CIO.# 

j 

!  J 

5  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

j 

i 

INC. 

5 

5 

!  i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

CAPT.  MACK 

5534914 

! 

4313*36! 

47.9! 

20.0! 

7.5! 

530! 

-  | 

33.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1971 

! 

l 

j 

5  J 

47.9! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  1 

! 

AB  10 

5544730 

J 

56314*46 ! 

—  j 

—  J 

9.2! 

-  i 

1300! 

1 1 .0 i HONE 

!LA 

NEW  ! 

1972 

1 

! 

! 

! 

! 

!  5 

I  J 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

(32)  SOUTHLAND  NARINE  TOWING 

5 

5C0RP. 

1 

I 

1  5 

5  ! 

* 

; 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

! 

A.  W.  STAHL 

5299100 

5 

31 13*361 

44.2! 

18.0! 

5.8! 

600! 

-  ! 

38.5IN0NE 

!  LA 

NEW  ! 

1965 

! 

I 

1 

!  1 

48.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

TAHITI 

1238341 

I 

5813*35 5 

75.71 

26.1! 

9.0! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1939 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

t 

!  1 

!  1 

!  ! 

75.7! 

t 

26.1! 

6.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

i 

! 

ORLEANS  i 

! 

J 

! 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


< ?e>  SOUTHLAND  NARINE  TOWING  !CORP. 

(CONTINUEO) ! 


VTCC*  DIMENSIONS  ! D  PA  FT ! 

! CAPACITY! 

HI6H-  ' 

!  V  E  S  S  £  L 

C0DE!LE**6TH'ePDTH»  ! 

1 

i 

EST  ' 

'  CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING 

*****  REG.  !  PEG. ’LOAD-' 

! 

CAR60  ! 

FIXED  ! 

!  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

SEE!//////*/////!  £D  ! 

'////////• 

POINT  ! 

!  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

PAGE  *  OVER-' OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 1 

(LIGHT) ! 

!//////////////// !TD! ////////// 

IV  !  ALL  !  ALL  '.LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

CFFET)! 

LIKE-2 

!EE!  LINE-2 

VICKSBURG 

!  266 361 

!  30S15A70!  135.0! 

33.0! 

7.0! 

■ 

650! 

1 2.0! NONE 

i 

i 

!  !  '  135.3! 

i  ii  i 

33.0! 

i 

1.0! 

■ 

i 

j 

i 

i 

(20  SOUTHPOINT  BARGE  CO. 
LINDA  ANN 

i 

i 

J2A0C17 

!  ij  i 

■  ii  i 

!  34!3A35!  52.5* 

• 

i 

15.0! 

i 

i 

4.3* 

t 

i 

340! 

i 

i 

i 

2 J.siNONE 

i 

!  •  !  52.5! 

15.0* 

4.8! 

< 

-  • 

i 

$»3  ICO 

!2’S396 

!  —  *4X43*  1«S.O! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

16.8! NONE 

■ 

*  '  •  195.0* 

35. 0! 

1.5! 

i 

» 

i 

$P3  102 

1292430 

!  93e>!4A40!  195.3' 

35. C' 

12.0! 

! 

1500! 

16.8' NOME 

■ 

!  !  •  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  « 

i 

S?3  117 

1 $69534 

*  936!4AaC*  195.0' 

35.0! 

12.0! 

» 

1500! 

1  6 •  6 !  NONE 

i 

!  !  !  195.1* 

35.3! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

SP3  144S 

•522845 

515! 4A40!  175.0* 

26.0' 

9.3! 

1 

900! 

10.7 !NONE 

t 

i 

•  •  •  175.0* 

i  ii  i 

26.0* 

« 

1.8' 

■ 

i 

i 

t 

i 

(32)  SPANICR  MARINE  CORP. 
LOOSE  SPANIcR 

i 

i 

J554085 

t  i  j  t 

i  ii  i 

•  115 1 3A36  *  75. 3* 

2 

• 

2*.0* 

i 

6.5! 

« 

i 

1350! 

■ 

i 

i 

i 

37.C!N0NE 

i 

!  !  !  75.0! 

24.  C! 

7.0! 

• 

-  « 

■ 

LU3T  GUIOPY 

'657119 

!  1 1 5 • 3A36 !  75.3! 

24.0* 

3.C! 

1800! 

! 

37.0! NONE 

1 

•  !  !  75.3! 

24.3! 

3.0! 

i 

-  • 

i 

MSS  LAURIE 

5575834 

!  1C453A36!  70.0* 

24.3* 

3.5' 

1350! 

-  ! 

42.0!N0Nc 

i 

!  !  !  70.0! 

24.0* 

7.0* 

« 

! 

i 

SHI&E 

! 610520 

!  90*3A36!  63.0* 

24.0! 

9.6* 

103C* 

-  • 

50.0! NONE 

i 

!  !  !  63.0* 

24.0* 

1.6*. 

t 

-  ! 

l 

(29)  SPARTAN  TRANSPORTATION  ! 

CORPORATION  ! 

NORTH  BEND  *63630* 


(OS)  SPENT 0N8USH/RED  STAP  CO. » ^  INC. 


(It)  SPICA  CORPORATION 
SRK  A 


( ?6)  $piv«y  marine  and  harbor! 
SERVICE  CO.  ! 


ATLANTIC  STAR 

‘568767 

1  1  34 ' 3A36! 

100.2! 

36.3! 

13.4! 

4200! 

-  « 

48.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1975 

i 

i 

2  i  i 

100.2! 

36.3! 

13-4* 

i 

-  » 

* 

i 

i 

CHAPLAIN 

•263602 

!  90I3A36! 

R5.0* 

24.0* 

10.9* 

'  )rt* 

15.0' NONE 

•NY 

NEW 

YORK  « 

1952 

i 

i 

85.<-.! 

24.0! 

10.0* 

■ 

-  * 

i 

i 

i 

CHEYENNE 

! 297  41 8 

!  103J3A36! 

83.7* 

25.1*. 

11.6! 

1800* 

15.0JN0NE 

'NT 

NEW 

YORK  j 

1965 

! 

i 

j  •  * 

89. 1! 

26.2! 

11.6! 

i 

-  • 

i 

! 

! 

CHOCTAW 

! 5031 37 

!  103!  3A36! 

83.  7* 

25.1! 

11.1! 

18001 

-  * 

15.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  { 

1966 

! 

i 

!  !  ! 

89.1* 

26.2! 

9.5* 

« 

i 

! 

• 

CROW 

*290907 

•  t03*3A36! 

90.0! 

25.0! 

11.5! 

1800! 

-  | 

1 5 .0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  » 

1963 

i 

2 

!  '  ! 

9C.0! 

25.0! 

11.5! 

i 

-  * 

! 

! 

CRUSADER 

*5  517709 

!  6*  3A  36! 

102.0* 

28.5! 

16.0' 

4000! 

-  • 

5 *.5 ‘NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  * 

1968 

! 

i 

!  !  ! 

102. e! 

28.6* 

13.0' 

i 

i 

! 

NEW  HAVEN 

!  504920 

!  99 ! 3A  36 ! 

7o.8! 

24. C* 

10.0! 

1500! 

-  » 

24.0! NOME 

!C7 

NEW 

HAVEN  j 

1966 

! 

! 

i  i  i 

85.0' 

25.1! 

8.0! 

i 

-  ! 

» 

i 

NORTH  STAR 

•S92C75 

!  1  27 ! 3F  36 ! 

100.0! 

3u.O* 

12.0! 

2300* 

-  • 

50.0 ! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  « 

1978 

t 

j 

!  !  ! 

100.0! 

30.0! 

11.0' 

i 

! 

i 

i 

PORT  JEFFERSON 

*  27451  2 

!  1 34' 3A36 ' 

94.7! 

27.1! 

12.0* 

1800! 

-  • 

48.0' NOME 

!  NY 

NEW 

YORK  • 

1957 

! 

i 

i  i  i 

100.3! 

78.  0! 

10.0! 

i 

-  * 

i 

i 

aoa  ROT 

•596903 

!  1 94 ! 3A  36! 

100.3! 

14.5* 

15.0! 

2000! 

58-0! NONE 

*NY 

NEW 

YORK  * 

1980 

! 

j 

;  i  i 

100.0! 

14. S' 

11.0' 

i 

i 

» 

SEA  STAR 

*5  570691 

!  1 1 7  !  3f  36 ! 

109.0! 

31.2! 

14.6! 

2300! 

-  ' 

55. O'NOME 

•NY 

NEW 

YORK  j 

1975 

• 

i 

!  1  ! 

109.0! 

31.2! 

13.  0! 

; 

* 

i 

J 

SPARTAN 

'633211 

!  1 26 ' 3  A36 ! 

110.0! 

17.6! 

18.6* 

3000! 

55.CNOME 

!ny 

NEW 

YORK  • 

1979 

! 

i 

!  '  ! 

110.0' 

17.6! 

16.0* 

i 

i 

i 

STAMFORO 

•261833 

!  7*  3A 36! 

100.0! 

27.0! 

14.6! 

3000! 

31.0!  NONE 

!HY 

NEW 

YORK  ! 

1951 

• 

• 

*  *  ! 

100.0' 

27.0* 

12.0* 

i 

-  ! 

' 

i 

! 

ETHEL  H 

■277709 

!  3861 ! 5A7Q! 

305-1' 

65.1* 

16.9* 

-  • 

10070* 

41 . 5 ' 3  DIESEL  POTARY 

!NJ 

PERTH  ' 

1958 

! 

i 

i  i  t 

307.5' 

65.3* 

2.9* 

i 

-  • 

! PUMPS*  COILS 

AM90T  ! 

! 

HYGRADE  22 

'545745 

j  1J47'5A70' 

242.7! 

43.3! 

14.0* 

* 

3796' 

2  3. 5 ! 2  DEEP  WELL 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1973 

i 

• 

i  i  i 

242. 7» 

43.7* 

2.6' 

i 

-  ! 

•PUMPS*  COILS 

♦ 

HYGRADE  24 

! 557364 

»  1 347 '  SA7Q ' 

242.7* 

43.7* 

14.0* 

-  » 

3796* 

23. 5' 2  OEEP  WELL 

‘NY 

NEW 

YORK  • 

1974 

i 

i 

•  i  > 

242.7' 

43.8! 

2.6» 

i 

-  1 

•PUMPS*  COILS 

i 

HYGRADE  42 

•515005 

!  2596' 5*70! 

299.7* 

43.3' 

17.6* 

• 

6C00* 

29.0! 2  PUMPS*  HOSE* 

!  NY 

NEW 

YORK  * 

1968 

• 

i 

!  *  ' 

29v. 7' 

43.  3* 

3.0* 

i 

-  • 

■COILS 

i 

HYGRADE  95 

1 511528 

!  6293'5A70* 

390.0* 

68.0* 

29.0' 

-  * 

12776' 

35.052  PUMPS*  HOSE* 

•NY 

NEW 

YORK  * 

1967 

i 

i 

•  *  • 

590.0! 

68.0* 

J.*' 

i 

-  ! 

! COILS 

• 

PERTH  AH80Y  1 

•171776 

!  1 432  *  5A  70 ' 

283.9* 

38.9! 

13.1* 

* 

3660' 

27.0*2  DIESEL  ROTARY 

!NJ 

PERTH  ! 

*  I960 

2 

2 

!  1  1 

2*4.0' 

39.0' 

3.0* 

i 

' 

1PUHPS*  COILS 

AMBOY  ! 

■ 

SALISBURY 

!  275  395 

!  2286*  5A?0' 

292.6* 

45.6! 

15. t' 

! 

5960* 

33 .0 ! 2  DIESEL  DEEP 

!NJ 

PERTH  ! 

*  1962 

i 

i 

!  *  ' 

2)2.6* 

43.6' 

2.8' 

i 

* 

! WELL  PUMPS-COILS' 

AMBOY  ! 

i 

ST  A 5 

'559642 

!  3860' 5A  70! 

328.0' 

66. C' 

19.0' 

! 

9  2  0  U ' 

27.0*2  DEEP  WELL 

•NY 

NEW 

YORK  > 

1973 

• 

i 

i  i  i 

328. >• 

66. C! 

3.0' 

i 

-  ! 

! PUMPS /HOSE /COILS ! 

i 

ST  35 

1  5  J  6625 

j  5323' 5A70! 

36U.0! 

64.0' 

23.0! 

-  • 

1130C' 

31.0*2  DEEP  WELL 

•NY 

NEW 

YORK  J 

1976 

* 

i 

•  i  i 

360.0' 

64.0' 

3.0* 

i 

-  * 

! PUMPS/HOSE /COILS! 

« 

ST  90 

•545087 

■  58<-9' 5A  7  j  ' 

350.0! 

70.0! 

22.0* 

-  • 

13950* 

36.0*3  DEEPWELL 

!  NY 

NEW 

YORK  ! 

1972 

• 

i 

i  i  i 

350. U' 

70. O' 

19.0' 

• 

* 

'PUMPS*  HOSE/COIL! 

j 

ST  112 

*6)6*90 

•  6926  5 A70 • 

*•20.0! 

70.0* 

27.0' 

-  1 

15570! 

40. U ! 2  DEEPWELL  PUMPS 

•NY 

NEW 

YORK  ' 

1979 

i 

1 

•  i  i 

420.^1 

’O.C* 

4.0* 

i 

-  ' 

•HOSF  (  COILS 

i 

$T  114 

*  60t  *  1 

■  6  9  2  5 ' 5  A  70  1 

420.  ' 

70.0' 

27.0* 

* 

15670' 

40.0*2  DEEP  WELL 

•NY 

NFW 

YORK  ! 

1979 

* 

1 

i  i  i 

420.0' 

70.  C* 

4.0' 

i 

-  ' 

•PUMPS/HOSE/COILS 

i 

« 

CHRIS 

ROBINSON 

! 621 452 

1 

95!3AJ6! 

6o.O' 

23.0* 

9.0! 

1350* 

- 

14.0! NONE 

•IL 

JOLIET 

1980 

i 

i 

t 

2  i 

66.0! 

23.  u! 

9.0! 

» 

« 

• 

2 

i 

i 

DAVID 

RYAN 

*627956 

i 

82»3A36» 

76.0! 

26. C! 

9.0! 

1350: 

- 

1 4 . 0! NONf 

ilL 

JOLIET 

! 

1980 

i 

i 

2  ; 

’6.0! 

26.0! 

9.0! 

I 

-> 

2 

! 

! 

eagle 

! 5835  35 

i 

59 *  3 A  36 ! 

54.0! 

21.0! 

9.0' 

680* 

- 

1 4. 0 ' NONE 

5  IL 

JOLIET 

! 

1977 

i 

! 

i 

1  1 

54.0! 

21.0! 

9.0! 

2 

- 

i 

i 

MA*|C 

'578764 

i 

5953A36! 

58.01 

2-.0! 

9.0* 

icooi 

» 

14. 0! NONE 

5  IL 

JOLI*t 

i 

1976 

i 

2 

»  • 

58.0! 

24.0' 

9.0* 

2 

■* 

i 

i 

i 

! 

KATHY 

SPIVEY 

'61*956 

i 

102*3*36! 

*•6.0! 

26.  C! 

9.0* 

1350! 

- 

14.0! NONE 

!U 

JOLIET 

• 

1979 

i 

i 

•  i 

66.0* 

26.0* 

9.0' 

i 

- 

* 

t 

; 

randy 

SPIVEY 

! 600504 

■ 

54 ! 3 A  36 1 

60.05 

21.0- 

9.C* 

1000! 

* 

1 4 .0 ! NONE 

in 

JOLIET 

; 

1978 

i 

i 

i  ; 

*  0.3* 

21.0* 

9.0' 

; 

» 

i 

1 

i 

THOMAS 

C.  RYAN 

! 606  222 

2 

66'  3*36' 

66.0' 

23.0* 

9.0* 

1350* 

- 

14.0! NONE 

•IL 

JOLIET 

; 

19?9 

• 

1 

i 

'  1 

66.0* 

23.0! 

9.0* 

t 

- 

* 

t 

i 

2 

NEW 

ORLEANS 


OH  SOUTH POIN’’ 
OH  SOUTHPOINT 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


771 


ENGR! 

5VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFTS 

! CAPACITY! 

HIGH-  ( 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

i 

DIST! 

OPERATOR 

NET  5CODEREN6THIBRDTH! 

i 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING  ! 

i 

2 

COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0! 

LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  H\HZ  AND  NUH8ER 

! 

GUARD 

TON-  1PA6E! 

OVER”!  OVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  i (LIGHT) !//////////////// 

!TD!//////////l 

OR 

> 

1 

NUHBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

•EE! 

LINE-2  {^REBUILT! 

(26)  SPIVET  NARINE  AND  HARBOR 

i 

i 

t 

!  ! 

!  1 

!  J 

J 

i 

• 

i 

t 

t 

i 

J 

! 

! 

! 

I 

| 

SERVICE  CO 

• 

| 

!  ! 

! 

j 

i 

« 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

2 

!  ! 

i 

j 

; 

i 

SHH  12 

» 

829J4A23! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1416! 

14.0 ! NONE 

!IL 

JOLIET  ! 

1959 

t 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

SHH  13 

i 

82954A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  i 

1458! 

14.0! NONE 

!IL 

JOLIET  ! 

1963 

! 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  t 

i 

SHH  15 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 6.0 ! NONE 

!IL 

JOLIET  ! 

1958 

j  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  » 

i 

SHH  16 

802! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

1 5.0! NONE 

!IL 

JOLIET  ! 

1957 

i  < 

195.0* 

35.0! 

1.6! 

i 

-  2 

; 

SHH  17 

663! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1430! 

14.0! NONE 

‘IL 

JOLIET  ! 

1954 

i  i 

j  i 

195.0! 

35.0! 

i 

1.5! 

( 

j 

"  ! 

; 

2 

(31)  SPORTSHAN/ 

INC. 

i  j 

j  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

RI  316 

5632085 

848! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1526! 

1 9. 0 ‘NONE 

!N$ 

GREENVILLE! 

1980 

i  i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

; 

1.6! 

1 

| 

1 

—  ! 

; 

i 

(01)  SPORTSHENS 
HIJOY  747 

BOATING  CORP. 

551453 

<  j 

j  i 

53  51  C11! 

76.7! 

i 

24.  oi 

1 

i 

6.8! 

2 

i 

1590! 

i 

■ 

25.0! NONE 

*!CT 

NXANTIC  ! 

1973 

1  > 

j  i 

88.0! 

24.0! 

i 

5.0! 

i 

« 

t 

130! 

i 

j 

RIVER  ! 

(01)  SPRAY  ENTERPRISES 

!  ! 

j  ; 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

; 

SPRAY 

294677 

1 8! 1B11 ! 

36.8! 

14.3! 

4.7! 

66) 

-  • 

50.0! NONE 

•HA 

HYANNXS  ! 

1962 

i 

!  ! 

i  i 

56.0! 

14.3! 

i 

4.7! 

t 

i 

; 

49! 

1 

i 

(32)  ST.  ANN  BOAT  SERVICE 

! 

2 

i  i 
•  ; 

i 

j 

; 

; 

! 

i 

i 

HISS  ANNA 

i 

522712 

20 i 3 A  36 ! 

50.0! 

18. oi 

4.6! 

300! 

-  J 

20. 0 ! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1970 

! 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

4.6! 

{ 

-  ! 

I 

HISS  KAREN 

! 

507621 

28! 3A36 ! 

50.9! 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

24 .0 ! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1967 

1 

! 

!  ! 

!  t 

50.9! 

18.0! 

! 

6.0! 

j 

i 

i 

—  ! 

! 

! 

1 

(15)  ST.  AUGUSTINE  SCENIC  CRU! 

X  SEs 

!  ! 

!  1 

! 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

INC. 

! 

t  | 

! 

i 

! 

i 

! 

VICTORY  II 

j 

21J1B16! 

54.4! 

16.3! 

3.6! 

140! 

-  ! 

16.0! NONE 

!  FL 

ST.  ! 

1917 

i  ; 

63.7! 

16- 3! 

3.2! 

! 

110! 

! 

AUGUSTINE  ! 

VICTORY  III 

295e09 

1 9! 1 A16! 

62.1! 

21.8! 

4.0! 

310! 

-  • 

18.0! NONE 

!FL 

ST.  ! 

1964 

2 

»  « 

i  J 

62.1! 

21.8! 

! 

3.8! 

» 

i 

j 

149! 

! 

! 

AUGUSTINE  ! 

(32)  ST.  BERNARD 

BOAT  RENTAL/ 

INC. 

i  \ 

1  5 

J 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

BLUE  RUNNER 

614297 

19I1C02! 

46.0! 

15.0! 

4.5! 

600! 

3! 

1 5 . 0 ! NONE 

i  L  A 

CHALHETTE  ! 

1979 

!  1 

46.0! 

15.0! 

3.5! 

! 

28! 

! 

LADY  VALERIE  II 

57T97 

15I1C02! 

38.8! 

14.0! 

4.0! 

400! 

3! 

15.0! NONE 

JLA 

CHALHETTE  • 

1976 

!  ! 

38.8! 

14.0! 

3.0! 

! 

17! 

! 

STAR  RUNNER 

606411 

1SI1C02! 

46.6! 

15.0! 

4.5! 

700! 

3! 

15.0! NONE 

!LA 

CHALHETTE  S 

1979 

!  ! 

!  ! 

46.6! 

15.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

29! 

! 

! 

(32)  ST.  CHARLES 

! 

TOWING  SERVI! 

CES/ 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

INC. 

!  ! 

J 

i 

! 

! 

BRANDON 

568300 

7013A35! 

52.6! 

22.51 

7.6! 

800! 

“  ! 

32.0INONE 

!LA 

NEW  { 

1979 

!  ! 

52.6! 

22.5! 

4.0! 

! 

-  f 

I 

ORLEANS  ! 

LAURA 

586904 

7213A35I 

53.0! 

22.1! 

6.5! 

800! 

-  | 

37.01  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1977 

!  I 

53.0! 

?2.1  J 

6.5! 

1 

-  ! 

I 

ORLEANS  ! 

VICKI  LYNNE 

522048 

81J3A35! 

56.0! 

24.0! 

8.0! 

800! 

-  { 

44.0! NONE 

SLA 

NEW  1 

1969 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

; 

6.0! 

« 

j 

i 

"  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(32)  ST*  CHARLES 
ST.  CHARLES 

/  INC. 

568276 

!  ! 

!  ! 

71I3A361 

55. 0! 

i 

i 

24.0! 

j 

i 

8.6! 

! 

! 

800! 

! 

! 

40.0! NONE 

I  LA 

NEW  ! 

1975 

!  1 

!  ! 

53.0! 

24.0! 

j 

5.6! 

J 

! 

! 

*  I 

! 

> 

ORLEANS  ! 

(32)  ST.  JANES  HARINE  SERVICE ! 

/  INC. 

!  ! 

!  ! 

t 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

LOUIS  J.  EYHARD 

l 

578268 

50J3F36! 

52.21 

22.0! 

7.0! 

1050! 

-  • 

40.01  NONE 

!L£ 

ST.  JAHES  ! 

1976 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

22.0! 

! 

5.0! 

! 

1 

! 

”  I 

! 

! 

f 

(32)  ST.  JAHES  TRANSPORTATION! 

CO. 

!  ! 

!  J 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

CRESCENT 

240095 

2671JA35! 

127.4! 

27.0! 

7.0! 

1000! 

-  f 

23.0! NONE 

!HS 

AHORY  I 

1940 

\  ! 

127.4! 

27.0! 

6.2! 

| 

-  j 

! 

OELCAHORE 

523231 

641JA35! 

-  ! 

-  ! 

6.0! 

850! 

-  ! 

-  (NONE 

tlA 

NEW  1 

1969 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

ORLEANS  ! 

FRECDOH 

253329 

20353A35! 

135.0! 

27.0! 

10.8! 

1800! 

-  ! 

28 ■ 0! NONE 

SAL 

ALICEVXLLC ! 

1947 

!  J 

135.0! 

27.0! 

10.0! 

! 

-  f 

! 

BUNGE  20 

282602 

572J4A41 ! 

195. C! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1709! 

16.7! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  ( 

I960 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

BUN6C  314 

276542 

896 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1510! 

15.5) NONE 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

CH  6520 

297822 

95214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14711 

14.0IN0NE 

sal 

C0LUH6IA  1 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  J 

! 

CH  6525 

297817 

952J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1471! 

14.0! NONE 

1LA 

BOOK  S 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  J 

1 

CH  6530 

501113 

952S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1471! 

14.01  NONE 

stl 

APALACHt-  ! 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

J 

-  | 

1 

COLA  1 

CH  6534 

501117 

9S2I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 47  S  f 

14 . 0 1  NONE 

f  LA 

LAKE  ! 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

CHARLES  1 

CHOTIN  6526 

297828 

952I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1471! 

12.0INCNE 

1965 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

CHOTIN  6526 

297830 

9S2I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1471! 

12.01 MOME 

1965 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

| 

-  ! 

! 

CHOTIN  652V 

297831 

952! 4A41 ! 

195.0! 

55.01 

9.0! 

-  t 

1471! 

12.0IN0NE 

1965 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

CHOTIN  6531 

501114 

952! 4A41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14711 

12.0INONE 

1965 

!  ! 

195.11 

35.11 

1.9! 

» 

-  ! 

1 

DY  1 

-  !  4  A  41 1 

•  | 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

1506! 

-  (NONE 

- 

i  i 

-  f 

-  ! 

1.71 

» 

-  I 

1 

D  Y  8 

- 

•  i 

-  1 

9.0! 

-  ! 

1512! 

-  (NONE 

- 

1  ! 

-  j 

-  ! 

1.6! 

» 

-  ! 

1 

DY  12 

i 4  A  46 ! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

-  ! 

15121 

-  ! 

!AL 

H08ILE  » 

1962 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

I 

-  f 

1 

HV  402 

278507 

346UA40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1463! 

15.8 i NONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1959 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

HV  403 

278536 

902 ! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.3! NONE 

1959 

!  ! 

j  j 

195.01 

35.0! 

j 

» 

1.9! 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


2  „ 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL  HAHE 

OPERATOR 

AND  NUN8ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1 VTCC 1  DIMENSIONS  1 
NET  1  CODE {LENGTH! BROTH! 
REGIS-!****!  RE6.  1  REG.! 
TER  !  SEE!//////!/////! 
TON-  !PAGE 1  OVER"! OVER-! 
NAGE  !  IV  •  ALL  !  ALL  • 

DRAFT! 

t 

LOAO-! 

ED  * 
/////! 
LIGHT* 

HORSE*! 

POWER! 

CAPACITY! 

j 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENGC.RS  ! 

HIGH-  !  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

(LIGH^  ; //;.*/ /////////// JTD! 
<F'£T>!  LIME-2  !£E! 

E  $  $  E  L  * 
OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINE-1  ! 
//////////! 
LINE-2  * 

» 

j 

TEAR  • 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  ST.  JANES 

t 

TRANSPORTATION!  CO. 

i  i 

i  i 

;  t 

• 

j 

« 

i 

j 

■ 

• 

i 

t 

t 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

2 

i 

| 

t 

(continued: 

i  i 

; 

! 

t 

i 

i 

i 

NO  5904 

*273553 

34814A40! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

•  i 

1463! 

15.8! NONE 

ior 

PADUCAH  ! 

1959 

! 

;  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  • 

2 

2 

; 

i 

NO  5913 

•278742 

34814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1463! 

15.8! NONE 

UY 

PADUCAH  ! 

1959 

i 

j  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  • 

« 

2 

i 

i 

NO  5915 

1278774 

34814A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  ; 

1463! 

15.8! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1959 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  * 

! 

! 

• 

j 

NO  5918 

1278868 

34314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.8! NONE 

!KT 

PADUCAH  ! 

1959 

i 

i  i 

195.01 

35.0! 

2.0! 

2 

-  » 

2 

i 

• 

i 

NO  5919 

1278869 

34814A401 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

-  i 

1463! 

1 5. 8! NONE 

i 

j 

1959 

i 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

i 

j 

i 

NO  4663 

1505152 

77014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ; 

1503! 

16.0! NONE 

IMS 

BIG8EE  ! 

1966 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  1 

; 

j 

VALLEY  • 

2 

NO  6743 

1509818 

770  !4 A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1503! 

16. 0! NONE 

•MS 

VICKSBURG  ! 

1967 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

NO  7517 

1565557 

71214A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

-  t 

1528! 

19.0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1975 

i 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

! 

• 

i 

i 

NO  7518 

•565558 

71214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1528! 

19,0! NONE 

!AL 

NOBILE  ! 

1975 

{ 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  i 

! 

i 

! 

« 

NO  7519 

! 565559 

71 2! 4A40 1 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1528! 

19. 0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1975 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  2 

i 

2 

• 

• 

NO  8107 

-  14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

_  | 

1499! 

-  ! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

- 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

.  ; 

i 

• 

; 

» 

PK  202 

*500198 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1520! 

1 4.9 1  NONE 

i 

j 

1965 

■ 

i  ; 

19S.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ; 

! 

i 

; 

i 

PK  203 

1500199 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1520! 

17.0! NONE 

; 

i 

1965 

i 

t  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  • 

! 

2 

i 

i 

PK  210 

1500695 

79914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1520 

14.9*  NONE 

i 

i 

1965 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

i 

t 

i 

RF  240 

1588745 

62514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

I486. 

17 .0! NONE 

!  G  A 

NARIETTA  * 

1977 

« 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

*  • 

i 

< 

i 

j 

SJT  165 

1534925 

88514A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  * 

2120! 

16 .0! NONE 

•MS 

AMORT  ! 

1971 

t 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  * 

! 

! 

! 

« 

SJT  203 

1538462 

94014A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1490! 

18.0! NONE 

!IL 

CAIRO  ! 

1972 

] 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

j* 

-  * 

j 

! 

; 

i 

SJT  205 

1538464 

940J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-»  i 

1490! 

1 8 . 0! NONE 

!C  A 

SAN  • 

1972 

» 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

-  * 

i 

■ 

FRANCISCO  ! 

j 

SJT  263 

•538932 

82514A41! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  « 

1871! 

18.0! NONE 

!LA 

ST.  JANES  ! 

1972 

i 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.8* 

; 

-  « 

l 

« 

! 

j 

SJT  370 

1549630 

1 005  !4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0. 

-  i 

1486! 

17. 4! NONE 

*!0K 

CATOOSA  • 

1973 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

.  i 

! 

! 

! 

2 

SJT  504 

1562829 

884  J4A41 1 

196. o: 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

-  !NONE 

‘NY 

NEW  YORK  ! 

1975 

t 

■ 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

SJT  505 

1562830 

884 1 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1450! 

!  NONE 

!NT 

NEW  YORK  ! 

1975 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

1 

SJT  979 

i  ...... 

-  !4A41| 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1453! 

•NONE 

i 

i 

- 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1 

SJT  6736 

1510437 

77014A41! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1503! 

16.0! NONE 

•AR 

FORT  SMITH! 

1967 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

.  i 

; 

! 

! 

! 

SJT  6758 

1509211 

770! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1503! 

16 . 0 ’ NONE 

!AL 

ALICEVILLE! 

1967 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

l 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

!  !  !  I  !  !  !  i  !  ! 

!  !  !  !  !  t  !  1  !  ! 

(21)  ST.  JO  NARINE  l  (!!!!!!  !  ! 


RALPH  B 

5287078 

71 ! 3 A J6! 

65.0! 

21.0! 

5.8! 

720! 

-  2 

32.0!N0NE 

10H 

8ELLAIRE 

1961 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

70.0* 

! 

21.0! 

! 

5.2! 

! 

i 

1 

i 

1 

! 

! 

(29)  ST.  JUDE  8  NEW  MADRID 

! 

HAIRBOR 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

; 

i 

! 

2 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

SERVICE/  INC. 

! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

j 

CATHY  LYNNE 

! 569796 

41 ! JA 35! 

52. 7i 

20.0! 

6.0! 

800! 

-  ! 

26.0! NONE 

•MO 

NEW  MADRID 

1975 

! 

!  ! 

52.7! 

20.0! 

6.0! 

1 

! 

! 

DOROTHY  C. 

'.662750 

3913A35! 

39.7! 

22.5! 

6.6! 

1000! 

-  2 

25.0! NONE 

IMO 

NEW  MADRID 

1983 

! 

t  2 

51.5! 

22.5! 

6.6! 

« 

! 

, 

ORIOLE 

! 596899 

59I3A35! 

54.7! 

18.2! 

5.7! 

6  8  0 1 

-  • 

33.0! NONE 

!  MO 

NEW  MADRID 

1978 

! 

!  ! 

54.7! 

21.0! 

5.7! 

-  | 

! 

! 

T/*<N£RS  CREEK  2 

! 278673 

32! 3 A  351 

46.0! 

18.2! 

4.0! 

670 ! 

-  j 

22.0! NONE 

!M0 

NEW  MADRID 

1959 

! 

! 

«  i 

1  i 

46.0! 

! 

18.2! 

! 

4.0! 

! 

! 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

I 

(32)  ST.  JUDE  NARINE  SERVICE/!  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

2 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ST.  JUDE 

1573052 

78! 3 A  35 ! 

56.6! 

24.0! 

9.0! 

680! 

34.0! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

60.6! 

! 

24.0! 

! 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

ORLEANS 

I 

(29)  ST.  LOUIS  BRIDGE  CONSTRUICTION 

«  2 
i  i 

2 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

CO. 

! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

MINNIE  J. 

! 522168 

®8  3*33 ! 

33.8! 

12.oi 

4.5! 

220! 

-  J 

20.0! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS 

1969 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

33.3! 

! 

12.0! 

i 

4.5! 

1 

i 

j 

! 

! 

! 

1 

(32)  ST.  TAMMANY/  INC. 

ST.  TAMMANY 

» 

1 

1505102 

!  ! 

!  ! 

6723*36! 

! 

1 

50.0! 

i 

! 

22.0! 

! 

! 

6.0! 

i 

! 

400! 

1 

2 

! 

! 

35.0! NONE 

! 

i 

ILA 

NEW 

1967 

) 

! 

!  ! 

!  ! 

50.0) 

! 

22.0! 

! 

5.3! 

2 

! 

i 

! 

f 

! 

I 

i 

ORLEANS 

(32)  STAGS  MARINE/  INC. 
RICKY  LYNN 

> 

i 

! 587051 

i  i 

1  i 

16!  6*  02  i 

! 

2 

36.  7! 

! 

14.1! 

2 

i 

6.7! 

i 

i 

600! 

i 

1 

! 

! 

20.0 ! NONE 

i 

i 

!LA 

MORGAN 

1977 

i 

i 

!  ! 

<  i 

—  « 

i 

-  ! 
j 

2 

! 

i 

i 

2 

; 

1 

; 

CITY 

(03)  STANDARD  BOAT  COMPANY 
COLONY 

! 

2 

1229504 

i  i 

!  ! 

89! 1803! 

2 

i 

31.5! 

j 

j 

23.7*! 

i 

7.*i 

i 

! 

150! 

! 

i 

ISO! 

i 

! 

60.0!H013T 

i 

! 

!NY 

STATEN 

•  1950 

( 

!  ! 

85.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  2 

! 

« 

ISLAND 

GEORGE  t  FRANK 

1222283 

4111803! 

56.3! 

22.7! 

6.8! 

165! 

50! 

30.0! HOIST 

!NY 

STATEN 

1922 

1 

!  ! 

65.0! 

22.7! 

6.3! 

! 

-  ! 

! 

| 

ISLAND 

MARION  M. 

1231576 

28! 1003! 

60.6! 

22.5! 

7.01 

100! 

40! 

30.01  HOIST 

INY 

STATEN 

19J2 

! 

!  ! 

65.0! 

22.5! 

5.4! 

1 

-  ! 

! 

I 

ISLAND 

ST.  CLAIR 

1175581 

91 11*021 

73.1! 

24.0! 

10.6! 

370! 

150! 

30.0 ! NONE 

INY 

STATEN 

1902 

« 

j 

!  ! 

!  ! 

75.0! 

24.6! 

! 

9.2! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ISLAND 

(15)  STANDARD  CRUISE  LINES/ 

! 

IfNC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

2 

i 

i 

1 

! 

! 

i 

s 

! 

! 

! 

! 

FLORIDA  PRINCESS 

1539238 

61 !  1 A 11 ! 

79.9! 

27.2! 

6.4! 

4561 

38.0! NONE 

!f  L 

FORT 

1972 

! 

!  ! 

94.0! 

28.0! 

6.0! 

1 

353! 

! 

! 

LAUDERDALE 

!!!!!!  !  ! 
!  !  !  I  !  I  !  ! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

1  1VTCC! 

DINENSIONS  1DRAFT! 

‘CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OIST!  OPERATOR 

1  NET  ! COD E! LENGTH! BROTH  1 

! 

! 

; 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUHBER 

!  GUARD 

!  TON-  ‘PAGE! 

0VER-1OVER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 

•TD !//////////! 

!  NUHBER 

1  NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  ! 

(03)  STANDARD  NARINE 

! 

SERVICES ! *  INC. 

!  !  1 

1  !  • 

!  !  1 

1 

i 

« 

j 

i 

i 

j 

j 

i 

j 

i 

j 

i 

i 

2 

i 

2 

j 

! 

i 

i 

C/0  NEW  ENGLAND 

MARINE 

SERVICE* 

i  i  t 

• 

i 

i 

i 

! 

2 

i 

• 

INC. 

t 

i  i  j 

j 

• 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

4UENANES 

! 665230 

!  5813*36! 

85.0! 

26.0! 

11.0! 

3000! 

-  i 

30. 0 ! TOWING  WINCH 

!NY 

NEW  YORK  | 

i 

!  !  ! 

85.0! 

26.0! 

8.6! 

i 

-  i 

2 

! 

! 

NEW  ENGLAND  29 

j  2S73C2 

! 163600 !5A70 ! 

250.9! 

61.9! 

18.3! 

i 

25000! 

15.0! DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

!  !  ! 

250.9! 

61.9! 

3.0! 

i 

-  i 

j 

i 

! 

SAH  B 

j  269330 

*  130715A70! 

227.0! 

63.3! 

16.9! 

-  i 

3071! 

1 5.0! DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

i 

j 

t  |  j 

!  !  ! 

227.0! 

i 

63.3! 

! 

3.0! 

i 

i 

j 

-  i 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

j 

(03)  STANDARD  NARINE 

TRANSP. 

i 

ICO. 

!  !  ! 

1  !  1 

j 

i 

! 

! 

i 

j 

J 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

j 

LEO  FRANK 

1510256 

*  2776! 5*71 ! 

298.0! 

50.0! 

21.0! 

-  ! 

6293! 

36.O1H0SE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

i 

!  !  ! 

!  1  ! 

293.0! 

; 

50.0! 

! 

3.0! 

; 

i 

! 

-  i 

j 

2 

i 

< 

i 

i 

t 

(33)  STAPP  TOWING  COMPANY*  INK. 

1  1  1 

•  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

i 

; 

! 

j 

2 

HOWARD  STAPP*  JR. 

1562365 

j  94! 3*36! 

61.0! 

24.0  i 

9.2! 

1000! 

-  i 

65.0! NONE 

!TX 

DICKINSON 

! 

!  1  1 

61.0! 

26.0! 

9.2! 

! 

-  i 

* 

2 

J.  D.  STAPP 

1295509 

!  3313*36 ! 

67.2! 

18.0! 

7.5! 

500! 

-  ! 

60.0 ! NONE 

!  TX 

DICKINSON 

• 

!  1  1 

67.2! 

18.0! 

6.7! 

! 

-  • 

2 

2 

LOUISE  STAPP 

'1575261 

1  10413*36! 

68.9! 

26.1! 

9.0! 

1800! 

-  ! 

68.0! NONE 

ITX 

DICKINSON 

1 

1  1  1 

68.9! 

26.1! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

NARY  E.  STAPP 

1506600 

1  4613*36 ! 

58.0! 

18.8! 

8.6! 

1000! 

-  1 

60.0 ! NONE 

!TX 

DICKINSON 

1 

1  1  1 

SS.Ol 

18.8! 

8.6! 

! 

-  1 

! 

! 

SAILFISH 

1561510 

1  64! 3*36! 

68.8! 

28.0! 

7.3! 

600! 

-  ! 

25.0! NONE 

ITX 

DICKINSON 

1 

1  1  1 

68.61 

28.0! 

7.3! 

j 

•  ; 

! 

j 

SHIRLEY  L.  STAPP 

1275101 

1  12313*36! 

73.5! 

28.1! 

9.5! 

1200! 

-  ! 

68.0! NONE 

JTX 

DICKINSON 

! 

1  !  1 

73.5! 

28.1! 

9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SWORDFISH 

1563356 

1  64  13*36 1 

66.6! 

28.0! 

7.0! 

600! 

-  2 

25. 0! NONE 

!TX 

DICKINSON 

! 

1  !  1 

66.61 

28.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

1 

BARGE  513 

1  - 

1  1137 14*43 ! 

260.0! 

50.01 

10.5! 

-  ! 

2500! 

1 0. 0 ! NONE 

!TX 

DICKINSON 

! 

1  1  ! 

260.0! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  527 

1  - 

1  1 106! 6*63 ! 

260.1! 

50.1! 

10.3! 

-  ! 

2500! 

12.0! NONE 

JTX 

DICKINSON 

1 

1  1  1 

260.1! 

50.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

0EKKI 

1  ------ 

1  1 9916*  63 1 

110.01 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

650! 

7.6! NONE 

ITX 

DICKINSON 

1 

!  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.01 

I 

-  ! 

! 

2 

S  1 

1  - 

1  163616A63! 

290.0! 

52.0! 

8.5! 

-  ! 

3000! 

12.0! NONE 

ITX 

DICKINSON 

! 

1  1  1 

290.01 

52.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

S  2 

1516253 

1  1 636! 6*63 1 

290.0! 

52.0! 

8.5! 

-  ! 

3000! 

12*0! NONE 

JTX 

DICKINSON 

! 

!  !  ! 

2«0.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

S  3 

1517905 

1  1 303(6*431 

266.1! 

50.1! 

8.5! 

-  ! 

2500! 

11.3! NONE 

JTX 

DICKINSON 

1 

1  1  1 

266.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

A  29 

1001925 

!  1 703! 5*70! 

295.0! 

52.0! 

10.6! 

-  ! 

6375! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

1 

1  !  1 

295.0! 

52.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

COLLEEN 

1515102 

!  109715A711 

239.81 

50.01 

10.1! 

-  1 

2596! 

21. 5! DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

! 

!  1  ! 

239.81 

50.0! 

1.01 

i 

-  ! 

! 

! 

DB  26 

I  298681 

1  1  51415*71 1 

290.71 

50.01 

10.0! 

-  ! 

2720! 

18.6 l DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

! 

i  i  i 

290.71 

50.01 

1.0! 

i 

•  ! 

i 

I 

D8  27 

1296500 

1  1 51 4 1 5*71 1 

290.7! 

50.0! 

10.0! 

•  | 

2720! 

1J.610IESEL  PUHP 

!TX 

DICKINSON 

1 

1  !  1 

290.71 

50.0! 

1.01 

i 

'  ! 

1 

! 

09  32 

1273960 

1  173*13*711 

290.21 

57.61 

11.11 

-  ! 

6097! 

19. 1 1  DIESEL  PUKE 

ITX 

DICKINSON 

! 

1  !  1 

290.2! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

GREG 

1569990 

l  778! 5*71 1 

225.01 

60.0! 

10.01 

•  ! 

2317! 

19.0! PUMPS 

!TX 

DICKINSON 

1 

i  i  i 

223.01 

60.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

JOHN 

1569989 

1  77715*71 ! 

225.0! 

60.0! 

10.0! 

-  ! 

2317! 

19.01PUMPS 

ITX 

DICKINSON 

i 

1  1  I 

223.0! 

60.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

LISA 

1505073 

J  1 097 15*71  ! 

239.81 

50.0! 

10.11 

-  | 

2596! 

21.5!  DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

i 

!  1  ! 

239.81 

50.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

S  16 

1259953 

i  91 1 1 5*71 1 

179.31 

50.0! 

9.5! 

-  1 

2510! 

19.5! DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

I 

1  1  1 

179.31 

50.01 

1.0! 

I 

-  I 

I 

I 

S  25 

1290256 

1  1 51 21  5*71 1 

290.01 

50.01 

9.5! 

-  1 

2700! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

DICKINSON 

1 

! 

!  1  1 

1  1  1 

290.0! 

! 

50.0! 

I 

1.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

I 

(*1>  STM  (  CRESCENT 

50AT  CO 

1 

I  1  I 

!  1  1 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

! 

I 

! 

CA8RILL0 

1295218 

1  63  11  All ! 

76.2! 

22.91 

6.3! 

360! 

-  ! 

27.81  NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1 

!  !  1 

76.91 

22.9! 

5.5! 

I 

305! 

| 

! 

MARIETTA 

1276106 

1  51 1 1  All  I 

96.7! 

30.0! 

7.21 

620! 

-  ! 

36.6! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1 

!  !  1 

100.2! 

30.0! 

6.31 

1 

567! 

! 

! 

MONTEREY 

1263383 

1  5611*111 

66.5! 

26.51 

3.5! 

3001 

-  ! 

2S.01N0NC 

ICA 

SAN  DIEGO 

1 

1  !  1 

66.5! 

26.5! 

3.5! 

1 

166! 

! 

1 

SILVERGATE 

1260106 

l  3311811! 

58.5! 

21.31 

7.0! 

300! 

-  ! 

25.0! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

t 

1  1  1 

66.6! 

22.01 

6.01 

! 

297! 

I 

! 

SPIRIT  OF  76 

1366086 

1  621 1  Dll  1 

66.6! 

20.0! 

18.0! 

638! 

“  ! 

17.2IN0NE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1 

1 

!  !  1 

!  I  1 

66.8! 

I 

20.2! 

2.0! 

! 

! 

128! 

1 

! 

! 

1 

(33)  STAR  ENTERPRISE 

1 

t 

1  !  ! 

1  1  1 

I 

! 

! 

1 

t 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CAJUN  STAR 

i  - 

1  511C02I 

26.01 

7.5! 

1.0! 

150! 

-  ! 

8 • 0 !  NONE 

!  LA 

CONVENT 

1 

i  i  i 

26.8! 

7.5! 

.8! 

! 

6! 

! 

! 

OSCAR 

!  5 1 1 C  02  i 

16.0! 

5.5! 

.9! 

70! 

-  ! 

3. 3  t  NONE 

!TX 

PORT 

1 

i  !  i 

18.0! 

5.51 

.3! 

| 

-  | 

! 

1 

NECHCS 

PAT  6 

|  ------ 

1  5 11C02 1 

26.0! 

9.0! 

2.01 

200! 

-  ! 

9.6! NONE 

ITX 

PORT 

! 

t 

1  I  f 

t  !  1 

26.0! 

! 

9.0! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

6! 

! 

! 

! 

I 

1 

ARTHUR 

(23)  STAR  LIME  CORPORATION 

f 

t 

1  !  ! 

1  I  1 

I 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ARAWANNA  STAR 

1231361 

I  911811! 

62.7! 

11.5! 

3.91 

165! 

-  ! 

12.0! NONE 

!0H 

TOLEDO 

1 

!  I  1 

63.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

50! 

I 

! 

STAR  OF  CHARLEVOIX 

1917579 

l  2511*161 

70.8! 

20.0! 

1.9! 

200! 

-  ! 

22 .0 ! NONE 

!NI 

CHARLEVOIX 

I 

1  1  1 

70.5! 

20.0! 

1.8! 

! 

150! 

! 

1 

STAR  OF  CHICAGO 

|  - 

!  5911*16! 

130.0! 

37.0! 

6.0! 

680! 

-  ! 

50.01NONE 

1  XL 

CHICAGO 

I 

1  !  ! 

130.0! 

37.0! 

5.9! 

! 

561! 

I 

1 

STAR  OF  CHICAGO  II 

1663356 

I  62MA16! 

109.0! 

28.5! 

5.9! 

620! 

-  ! 

38. 0! NONE 

!IL 

CHICAGO 

1 

1  1  i 

109.0! 

28.5! 

5.7! 

» 

356! 

! 

1 

STAR  OF  CHICAGO  III 

1592609 

1  8011*16! 

86.9! 

29.0! 

6.5! 

6601 

-  ! 

37.01M0NE 

1  XL 

CHICAGO 

1 

1  1  1 

86.9! 

29.0! 

6.3! 

! 

350! 

! 

1 

STAR  OF  DETROIT 

1671576 

1  88! 1*16! 

137.0! 

65.0! 

6.5! 

5601 

-  I 

65.0! NONE 

INI 

DETROIT 

1 

!  !  1 

137.0! 

65.0! 

3.0! 

l 

600! 

» 

! 

STAR  OF  OETROIT  II 

1665501 

1  25! 1*11 ! 

59.5! 

20.5! 

6.7! 

280! 

-  ! 

33 ■ 0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

! 

1  !  1 

92.01 

20.5! 

3.0! 

! 

200! 

I 

! 

STAR  OF  LOUISVILLE 

1933132 

1  59! 1*16! 

107.1! 

31.0! 

a. 5! 

700! 

-  ! 

60.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE 

! 

1  1  1 

107.1! 

31.0! 

3.0! 

! 

502! 

! 

! 

STAR  OF  NAUTICA 

1636632 

1  65  11*11 1 

102.3! 

31.1! 

6.5! 

660! 

-  ! 

37.0 ! NONE 

!0H 

TOLEDO 

! 

1  1  1 

126.0! 

32.01 

6.0! 

! 

582! 

! 

! 

RESOLUTE 

1237885 

1  1513*36! 

36.8! 

12.6! 

6.0! 

260! 

-  ! 

16.0! MOME 

I  MX 

CHARLEVOIX 

1 

1 

! 

!  !  ! 

!  i  ! 

!  !  ! 

36.81 

! 

! 

12.6! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

773 

t 

*! 

YEAR  ! 
BUILT  { 
OR  ! 
•REBUILT! 


1952  *! 

j 

1961  I 

t 

1955  i 

I 

i 

! 

i 

1967  ! 

i 

i 

l 

1972 

1966 

1976 

1966 

1976 

1957 

1976 

1965 

1965 
1975 
1969 
1969 

1966 
1951 

*  1971 
1965 

1965 
1957 

1967 

1966 

*  1971 

1950 
1963 

•  1965 
1957 

•  1956 
1960 
1975 

1956 
1959 

1953 

1931 

1955 
1953 
1963 
1975 

1956 
1966 
1955 

1951 
1935 
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ENCR! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET  1C0DE! LENGTH! BROTH* 

2 

i 

2 

EST  j  cargo 

HANDLING 

!S 

OPERATING  • 

!  COAST 

TER  •  SEE!//////!/////! 

ED  j 

!////////• 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  • 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGEi 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT )!////////////////! TO !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  • 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(23)  STAR  LINE  MACKINAC  ISLAM 

!D 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  i  i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

« 

i 

2 

2 

; 

2 

2 

; 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

i 

( 

> 

i 

PASSEN6ER 

SERVICE#  INC- 

i  i  i 

* 

i 

i 

2 

2 

! 

! 

LASALLE 

! 654664 

!  33J1C11! 

64.0! 

22.0! 

5.0! 

1150! 

-  ; 

20.0! NONE 

•MI 

ST.  IGNACE! 

1933 

i 

!  !  ! 

64.0! 

22.0! 

4.5! 

• 

150! 

2 

• 

2 

• 

HAROUETTE 

*275059 

!  33 licit ! 

64.0! 

22.0! 

5.0! 

1150! 

-  • 

20.0 ! NONE 

!HI 

ST.  IGNACE! 

1979 

2 

!  ;  j 

64.0! 

22-0! 

4.5! 

i 

150! 

i 

! 

! 

NICOLET 

! 685382 

•  34S1C11! 

61.6! 

20.0! 

5.0! 

1150! 

-  2 

20.0 ! NONE 

!NI 

ST.  IGNACE! 

1985 

i 

i  i  ; 

61.6! 

20.0! 

4.5! 

2 

150! 

2 

i 

2 

! 

RADISSON 

•931031 

!  97S1C11! 

83.0! 

24.0! 

5.0! 

2600! 

93! 

20.0 • NONE 

•MI 

MACKINAW  • 

1988 

i 

i  t  i 

j  ■  i 

83.0! 

i 

24.0! 

i 

4.5! 

2 

i 

i 

i 

1 

2 

2 

2 

CITY  ! 

t 

2 

; 

(36)  STAR  MARINE 
MARY  S 

#  INC. 

! 235846 

i  i  i 

i  i  i 

!  1613A36! 

j 

i 

49.5! 

i 

i 

16.0! 

i 

; 

6.5! 

i 

i 

335*! 

2 

j 

2 

30. 0 ! NONE 

* 

• 

iwA 

PORT  ! 

*  1983 

; 

j 

i  i  i 

60.0! 

16.0! 

6.5! 

i 

-  ! 

2 

1 

TOWNSEND  ! 

i 

REDWOOD  CITY 

•264615 

•  33I3A36! 

62.0! 

19.0! 

7.0! 

900! 

-  » 

30.0! NONE 

!WA 

PU6ET  ! 

1953 

» 

i  i  i 

i  i  i 

70.0! 

; 

19.0! 

; 

7.0! 

; 

2 

2 

i 

j 

2 

i 

i 

SOUND  ! 

j 

; 

i 

(11)  STAR  TOWIN6 
EASTERN  STAR 

CORPORATION 

•531311 

■  i  i 

i  t  i 

•  24 ! 3  A  36 ! 

i 

j 

56.0! 

; 

i 

14.8!* 

j 

; 

6.8! 

j 

i 

460! 

i 

i 

; 

2 

34.0! NONE 

j 

2 

!  NC 

t 

! 

BEAUFORT  ! 

1941 

; 

1 

2 

!  !  1 

59.3! 

14.8! 

6.0! 

t 

-  1 

! 

! 

j 

i 

SOUTHERN  STAR 

‘244219 

!  99! 3A36 ! 

72.0! 

21.0! 

9.8! 

70oi 

-  • 

45 . 0! NONE 

!NC 

BEAUFORT  2 

1943 

i 

! 

; 

•  1  • 

i  t  i 

81.1! 

i 

24.0! 

• 

9.0! 

« 

{ 

i 

; 

1 

! 

f 

i 

! 

i 

« 

i 

(33)  STATE  OFFSHORE  SERVICE# 

i 

ilNC. 

!  !  i 

!  !  ! 

1 

» 

j 

j 

1* 

! 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

i 

STATE  DIAMOND 

1542918 

1  126MA02* 

166. 3i 

38.0! 

13. 51 

2000! 

605! 

58.0! NONE 

» 

i 

1972 

i 

! 

!  •  ! 

176.0! 

40.0! 

10.0! 

i 

18! 

2 

! 

! 

! 

STATE  EBONY 

1571565 

!  13211A021 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

705! 

58. 0! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1976 

! 

i 

!  !  ! 

192.0! 

40.  C! 

10.5! 

! 

19! 

t 

! 

ARTHUR  ! 

1 

STATE  FLAMIN60 

1620534 

1  15211A02! 

138.0! 

35.0! 

10.1! 

1350! 

560! 

42 . 0 ! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1980 

f 

t 

!  !  ! 

150.0! 

38.0! 

8.0! 

! 

121 

! 

I 

ARTHUR  1 

! 

STATE  IVORY 

1569201 

!  132I1A02! 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

705! 

58.0! NONE 

!TX 

PORT  I 

1975 

! 

1 

!  !  • 

192.0! 

40.0! 

10.5! 

1 

19! 

( 

i 

ARTHUR  ! 

j 

STATE  QUEEN 

1536440 

!  13211A02! 

157.8! 

38.0! 

13.5! 

2000! 

730! 

54.0! NONE 

iix 

PORT  ! 

1971 

; 

i 

!  •  ! 

166.0! 

40. C! 

10.0! 

i 

18! 

1 

i 

ARTHUR  { 

2 

STATE  ROYAL 

1564045 

!  132J1A02! 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

705! 

58.0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1975 

i 

i 

!  !  ! 

192.0! 

40.0! 

10.5! 

1 

19! 

i 

2 

ARTHUR  ! 

; 

STATE  TREASURE 

1543281 

!  126*1A02! 

166.3! 

38.0! 

13.5! 

2000! 

605! 

58.01N0NE 

!TX 

HOUSTON  * 

1972 

2 

! 

!  !  ! 

176.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

18! 

« 

! 

j 

i 

STATE  YANKEE 

•561685 

!  132I1A02! 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

70S! 

58.0! NONE 

•TX 

HOUSTON  » 

1974 

! 

] 

i 

!  !  ! 

»  «  i 

192.0! 

t 

40.0! 

« 

10.5! 

« 

j 

i 

19* 

2 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

j 

« 

(15)  STATIA  TERMINALS#  INC. 

l 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

! 

2 

• 

2 

; 

; 

i 

1 

! 

j 

! 

j 

! 

! 

ST.  THOMAS 

•675323 

!  1 541 ! 5A70! 

262.0! 

56.0! 

14.7! 

-  • 

5300! 

11. O'DIESEL 

PUMPS 

! 

1 

1984 

• 

t 

!  !  ! 

262.0! 

56.0! 

.  i 

i 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

STATA  TRADER 

1277980 

•  1327J5A70! 

230.0! 

43.0! 

11.6! 

2700! 

11 .0! DIESEL 

PUMPS 

!PR 

SAN  JUAN  ! 

1959 

• 

« 

•  i  • 

230.0! 

43. C! 

-  ! 

! 

.  1 

i 

! 

! 

! 

STATIA  MERCHANT 

*1276965 

«  1 734! 5A70 ! 

290.2! 

52.6! 

10.8! 

-  • 

5000! 

10.0! DIESEL 

PUMP 

•PR 

SAN  JUAN  • 

1958 

! 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

290.2! 

i 

52.6! 

■ 

2.0! 

; 

! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

(21)  STEEL  CITY 

t 

MARINE  TRANSPORT# 

!  !  ! 

!  !  • 

i 

! 

i 

• 

! 

j 

2 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

INC. 

i 

!  !  ! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

BECKY  LYNN 

•552069 

•  363! 3A36! 

128.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  i 

54.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1973 

! 

S 

!  •  ! 

140.0! 

42.0! 

9.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

KEVIN  MICHAEL 

1273675 

!  792J3A35! 

167.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

54.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

! 

i 

!  !  ! 

i  i  i 

177.0! 

42.0! 

; 

9.0! 

j 

i 

i 

-  i 
! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  STEELE’S  TUG  SERVICE 

! 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

t 

j 

! 

i 

» 

2 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

1 

! 

2 

i 

DANNY  P 

1279659 

•  59! 3*36! 

55.0! 

20.0! 

6.8! 

760  i 

-  i 

15.0! NONE 

!TN 

HALES  ! 

1959 

j 

i 

!  !  ! 

55.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

*  i 

J 

2 

POINT  1 

i 

FASCO 

•241248 

!  71 !  3  A  36 ! 

-  i 

! 

-  i 

800! 

-  i 

-  i 

ilN 

HALES  ! 

1942 

! 

I 

| 

!  1  ! 

!  !  ! 

65.9! 

! 

22.0! 

! 

•  i 

i 

! 

! 

•  i 

2 

! 

i 

! 

! 

POINT  1 

1 

i 

i 

< 34)  STEELE#  DAVID  DREOGING 

i 

i 

!  !  ! 

i  !  i 

1 

j 

I 

• 

! 

i 

! 

I 

2 

i 

i 

1 

! 

1 

1 

! 

j 

BRYCE  M  II 

*1523937 

!  22!3A35! 

43.5! 

16.0! 

3.5! 

400! 

-  ! 

21 .0! NONE 

!AR 

NEWPORT  1 

1969 

i 

! 

!  !  1 

43.5! 

16.0! 

3.5! 

! 

-  ; 

1 

! 

! 

! 

SAM  PICKETT  I 

1275680 

!  1 7 ! 3A35 ! 

40.0! 

14.0! 

3.7! 

165! 

-  i 

19.0! NONE 

!  AR 

NEWPORT  ! 

*  1969 

! 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  i 

40.0! 

i 

14.0! 

! 

3.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

; 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

(32)  STEEN  PRODUCTION  SERVICE!#  INC. 

1  i  i 

!  i  ! 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

BOB 

•528623 

!  12! ICO?! 

35.0! 

12.0! 

5.6! 

448! 

-  ! 

10.51N0NE 

1LA 

INTRACOAS-! 

1970 

; 

! 

!  !  ! 

42.1! 

12.0! 

3.0! 

! 

12! 

I 

! 

TAL  CITY  1 

! 

DOT 

!  - 

!  751C02! 

29.0! 

10.0! 

4.2! 

266! 

-  ! 

9.0! NONE 

!LA 

LAKE  1 

1969 

! 

! 

1  !  1 

32.0! 

10.0! 

3.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR  1 

! 

DRAKE  I 

j  - 

!  511C02! 

27.01 

9.0! 

4.2! 

266! 

-  ! 

7. 0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1968 

! 

! 

!  !  ! 

28.5! 

9.0! 

2.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

i 

DRAKE  III 

!  - 

!  5J1C02! 

27.0! 

9.0! 

4.2! 

266!* 

-  i 

7.0! NONE 

!  LA 

DELCAM8RE  ! 

1968 

2 

i 

!  !  ! 

28.5! 

9.0! 

2.9! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

DRAKE  VII 

i  - 

!  5MC02! 

27.0! 

9.0! 

4.2! 

266! 

-  i 

7.0! NONE 

!  LA 

LAKE  *1 

1968 

! 

f 

!  !  ! 

28.5! 

9.0! 

2.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

KEN 

1566353 

!  7J1C02! 

31.2! 

10.0! 

4.7! 

225! 

.  t 

9. 5! NONE 

ILA 

GRAND  LAKE! 

1975 

! 

! 

!  !  ( 

32.0! 

10.0! 

3.0! 

! 

6! 

i 

! 

1 

1 

MABEL 

1523723 

!  1 2  *  1  CO?! 

35.0! 

12.0! 

5.6! 

448! 

-  ! 

10. si  NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1969 

! 

1 

!  !  ! 

42.1! 

12.0! 

3.0! 

! 

12! 

I 

! 

TAL  CITY  ! 

* 

REDFISH  POINT 

j  - 

!  1 0! t  C  02  S 

32.0! 

10.0! 

4.6! 

367! 

-  i 

10.0! NONE 

!LA 

BAYOU  SALE! 

1981 

1 

1 

!  !  ! 

37.0! 

10.0! 

6.7! 

! 

-  i 

» 

! 

1 

! 

RUDY 

1544299 

1  1K1C02! 

40.0! 

12.0! 

6.0! 

460! 

-  ! 

12.0! NONE 

!LA 

GRAND  ! 

1972 

! 

! 

1 

!  !  ! 

(  !  1 

46. 3^ 

! 

12 -'ll 
! 

4.9! 

1 

! 

1 

-  ! 
! 

» 

i 

! 

! 

CHENIER  1 
! 

! 

1 

(03)  STEERS  EQUIPMENT  CQRP- 

l 

1 

!  !  ! 

1  !  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

« 

i 

l 

i 

I 

! 

I 

! 

1 

! 

SE  71 

1526807 

!  51914A46! 

130.0! 

40.01* 

9.4j 

-  J 

1000! 

20.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

I 

! 

!  !  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

( 

! 

! 

1 

SC  73 

1531197 

!  519! 4A46 1 

130.0! 

40.01 

9.4! 

1000! 

20. 0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1971 

1 

l 

!  1  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

1 

I 

J 

SE  99 

1298826 

•  51 2! 4A46! 

133.5! 

40.0! 

10.4! 

1000! 

20.0! NONE 

I  NY 

NEW  YORK  ( 

1965 

1 

l 

I 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

133.5! 

! 

! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

f 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


775 


ENG*! 

!  !VTCC! 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

D 1ST!  OPERATOR 

1  NET  !CODE!LENGTH! BROTH! 

i 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! 

OPERATING  ! 

REG.  ! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

STC! 

BASE  * 

YEAR 

COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER 

GUARD 

1  TON-  '.PAGE! 

OVER-JOVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD| 

////////// ! 

OR 

NUMBER 

!  NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  'LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(03)  STEERS  TOWING  CORP. 

!  !  ! 

i  t  i 

1  1  ! 

i 

j 

i 

t 

i 

i 

i 

j 

s 

» 

l 

i 

j 

2 

; 

1 

2 
; 

1 

ST  70 

'.526002 

1  51914A43! 

130.0! 

40.0! 

9.4! 

.  i 

1000! 

20.0! NONE 

!HY 

HEV  YORK  ! 

1970 

* 

1  1  1 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

t 

-  « 

; 

i 

ST  72 

•528995 

1  51914A43! 

130.0! 

40.0! 

9.4! 

-  ! 

1000! 

20.0! NONE 

!NT 

NEW  YORK  • 

1970 

!  1  ! 

!  1  1 

130.0! 

i 

40.0! 

i 

2.0! 

i 

< 

« 

2 

2 

2 

1 

2 

| 

(38)  STEPHENS/  STAN 

!  *  i 

■  «  t 

i 

i 

i 

i 

; 

i 

2 

2 

2 

2 

! 

i 

2 

i  i  t 

42.0! 

12.0! 

6.0! 

i 

“  ! 

; 

l 

2 

i  ii 

so.  oi 

22.0! 

-  t 

i 

-  i 

j 

i 

2 

i  it 

75.0! 

22.0! 

5.5! 

i 

•  ! 

2 

2 

i  i  i 

i  i  i 

50.0! 

; 

14.0! 

i 

4.5! 

i 

i 

« 

; 

2 

i 

2 

2 

(33)  STERLIN6  CH£M. 
n  25 

CO. 

1527030 

i  i  i 

i  i  t 

1  812!  5 A 71  1 

i 

j 

195.0! 

j 

i 

35. oi 

i 

» 

8.6! 

j 

i 

-  i 

; 

; 

1450! 

» 

2 

23.0! DIESEL  PUMP/ 

l  TX 

2 

i 

TEXAS  CITY! 

1970 

1  1  ! 

!  !  ! 

195.0! 

t 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

t 

i 

! HEATING  COILS 

j 

! 

i 

2 

2 

(15)  STEUART  PETROLEUM  CO. 

!  1  1 

i  i  i 

i 

j 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

t 

i 

j 

i 

» 

2 

2 

EASTPET  NO.  1 

•255167 

!  62415A70! 

177.4! 

35.1! 

10.5! 

-  i 

1568! 

28.5 ! DIESEL  PUMP/  STMJFL 

JACKSON-  ! 

1948 

i  i  i 

177.4! 

35.1! 

1.5! 

t 

-  • 

! HEATING  COILS 

; 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  2 

•175533 

!  40415A70! 

175.0! 

26.0! 

9.3! 

-  i 

1180! 

28.0!DI£S£L  PUMP/  STMJFL 

JACKSON-  ! 

1942 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

» 

-  » 

SWEATING  COILS 

i 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  3 

•290481 

!  70815A70! 

200.0! 

38.0! 

10.5! 

-  ; 

1879! 

29. O'DIESEL  PUMP/  STM'FL 

JACKSON-  ! 

1963 

i  •  i 

200.0! 

38.0! 

1.5! 

« 

-  » 

{HEATING  COILS 

; 

VILLE  » 

EASTPET  NO.  4 

•253754 

•  53815A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1635! 

25. O'DIESEL  PUMP/  STMJFL 

JACKSON-  ! 

1947 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  • 

IHEATING  COILS 

2 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  5 

1503567 

1  316! 3A  70S 

126.0! 

32.0! 

9.01 

i 

705! 

27.51DIESEL  PUMP/  STMJFL 

JACKSON-  ! 

1966 

! 

; 

i  i  i 

;  i  i 

126.0! 

i 

32.0! 

i 

2.0! 

i 

i 

; 

j 

IHEATING  COILS 
! 

< 

i 

VILLE  ! 

2 

i 

(09)  STEUART  TRANSPORTATION  C joNPANY 

1  •  ! 

•  !  ! 

! 

i 

• 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

j 

! 

; 

! 

! 

i 

! 

CAPTAIN  RED 

1651977 

!  6413A36! 

77.4! 

26.0! 

8.5! 

1880! 

-  • 

36. oi NONE 

JHD 

PINEY  ! 

1982 

i 

!  !  1 

77.4! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  • 

! 

2 

POINT  J 

HENRY  R 

i 271 972 

!  2713A36! 

52.0! 

16.0! 

3.01 

380! 

-  ! 

22.01  NONE 

|M0 

PINEY  ! 

*  1977 

t 

i  i  » 

52.0! 

16.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

POINT  ! 

HOLLY  S 

1521078 

i  1 1 4 1  3  A  36 ! 

76.0! 

26.0! 

8.0! 

1700! 

-  1 

27 .0! NONE 

!HD 

PINEY  ! 

1969 

1 

!  !  ! 

76.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

-  2 

! 

! 

POINT  ! 

LITTLE  CURTIS 

1283906 

!  10013A36! 

75.6! 

24.0! 

10.6! 

1700! 

-  ! 

36.01  NONE 

!MD 

PINEY  ! 

1960 

! 

!  !  ! 

85.0! 

24.0! 

8.61 

! 

-  ! 

t 

I 

POINT  ! 

PAPA  GUY 

1271897 

!  133 !  3A36 ! 

86.0! 

26.0! 

11.0* 

2100! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  MD 

PINEY  ! 

1956 

I 

!  !  ! 

90.0! 

26.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

PE66Y  S 

1553917 

!  13413A361 

98.0! 

26.0! 

11.6! 

900! 

-  ! 

27.O1N0NE 

!HD 

PINEY  \ 

1940 

! 

!  1  1 

111.0! 

26.0! 

9.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

STEUART  BROS 

1653760 

!  12713A36! 

105.6! 

35.3! 

15.0! 

2400! 

-  ! 

44.3 {NONE 

!HD 

PINEY  ! 

1982 

l 

!  !  ! 

11C.0! 

35.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

AUNTIE  NAME 

1290177 

!  2928! 5A70! 

270.0! 

60.0! 

19.6! 

-  1 

6700! 

27.0'GPM  DSL  PUMPS/ 

!BD 

PINEY  ! 

1962 

1 

!  !  ! 

270.0! 

60.0! 

5.0! 

! 

-  * 

{HEATING  COILS 

! 

POINT  ! 

ELIZABETH  S 

1523487 

!  360615A70! 

285.0! 

64.0! 

18.6! 

“  ! 

8200!* 

27.016PM  DSL  PUMPS/ 

•MD 

PINEY  • 

1969 

1 

!  !  1 

285.0! 

64.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

1HEATING  COILS 

! 

POINT  • 

STC  7 

♦504379 

!  140215A70! 

250.1! 

50.2! 

19.6! 

-  ! 

4896! 

28.0! GPM  DSL  PUMPS/ 

JMD 

PINEY  ! 

1985 

1 

1  !  1 

2  3  (  .1! 

50.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1 

POINT  ! 

STC  8 

! 506045 

!  1 388! 5A70! 

231.0! 

50.0! 

14.0! 

-  ! 

3000! 

28.0! GPM  DSL  PUMPS/ 

!  MD 

PINEY  ! 

1966 

1 

1  !  1 

230.0! 

50.0* 

4.6! 

! 

-  ! 

! HCATIN6  COILS 

! 

POINT  ! 

STC  9 

•534896 

2  167515A70! 

250.0! 

54.0! 

12.4! 

! 

3562! 

19.01600  8PH  DIESEL 

!MD 

PINEY  ! 

1971 

! 

1  1  ! 

250.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

!  PUMP-HEAT  COILS 

! 

POINT  1 

STC  50 

1531237 

!  283415A70! 

300.0! 

60.0! 

15.8! 

! 

7500! 

28.01GPM  DIESEL  PUMPS'MD 

PINEY  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

300.0! 

60.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

POINT  ! 

STC  102 

•272082 

!  1223! 5  A  70  2 

240.0! 

50.0! 

12.2! 

-  2 

2770! 

16.0! GPM  DIESEL  PUHPS1MD 

PINEY  ! 

1956 

i 

1  !  1 

240.1! 

50.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

; 

1 

POINT  ! 

STC  106 

1 293165 

!  1  223  8  5A70! 

250.0! 

50.0! 

10.6! 

i 

2850! 

U.oUpH  PUMPS 

JMD 

PINEY  ! 

1963 

! 

1  1  1 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

! 

POINT  ! 

STC  409 

1529065 

!  2674I5A70! 

300.0! 

60.0! 

15.8! 

! 

7500*1 

28.016PM  DIESEL  PUHPS1MD 

PINEY  ! 

1970 

1 

1  !  1 

300.0! 

60.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

POINT  ! 

STC  411 

1560470 

!  2674! 5A70 J 

300.0! 

60.0! 

15.8! 

1 

7500! 

28.0! GPM  DSL  PUMPS/ 

!MD 

PINEY  ! 

1974 

1 

!  !  ! 

300.0! 

60.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

t 

POINT  ! 

STC  412 

1565754 

1  2674! 5A70! 

300.0! 

60.0! 

15.8! 

.  2 

7500! 

28 .0! GPM  DSL  PUMPS/ 

JMD 

PINFY  ! 

1975 

! 

( 

!  (  ! 

!  !  ! 

300.0! 

i 

60.0! 

! 

2.0! 

! 

; 

i 

t 

! HEATING  COILS 
! 

! 

2 

POINT  ! 

! 

(13)  STEVENS  NARINE 

SERVICES/ 

1 

!  INC. 

!  !  ! 

!  !  1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

< 

! 

i 

ISLAND  EXPRESS 

1570877 

!  57 ! 3A  35! 

55.6! 

20.0! 

8.5! 

750! 

-  ! 

34*0! NONE 

isc 

TONGES  i 

1976 

! 

1  !  1 

55.6! 

20.0! 

7.5! 

I 

-  I 

! 

9 

ISLAND  ! 

ISLAND  VENTURE 

1  517378 

1  7313AJ6! 

61.81 

22.0! 

8.5! 

670! 

-  ! 

40.0IN0NE 

JSC 

YONGES  ! 

1968 

I 

!  !  ! 

66.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ISLAND  ! 

ACT  36 

1173668 

!  254! 4A43 ! 

132.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

500! 

8.0! NONE 

JSC 

YONGES  ! 

1937 

1 

!  !  ! 

132.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

» 

ISLAND  ! 

NSC  1025 

1269402 

!  260! 4A43! 

140.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

520! 

3*0! NONE 

isc 

Y0N6ES  ! 

1955 

1 

!  !  I 

140.0! 

40.0! 

2.0! 

« 

-  • 

) 

j 

ISLAND  ! 

STEVENS  1202 

1617049 

!  1 9  6  S  4  A  43 1 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

400! 

6.5! NONE 

isc 

YONGES  ! 

1980 

1 

!  !  ! 

120.01 

30.0! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

ISLAND  ! 

STEVCNS  1203 

1642295 

!  19614A43I 

120.2! 

30.1! 

5.51 

-  ! 

400! 

6.6!  NONE 

•SC 

YONGES  ! 

1981 

1 

1  t  ! 

120.2! 

30.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ISLAND  ! 

STEVENS  1502 

1661874 

!  42414A431 

150.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

568! 

8  *3 1  NOME 

•sc 

YONGES  ! 

1970 

) 

! 

1  1  ( 

!  !  ! 

150.0! 

! 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

1 

! 

ISLAND  ! 

! 

(13)  STEVENS  T0WIN6 

CO./  INC. 

1 

! 

!  !  ! 

»  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

1 

! 

! 

! 

ISLAND  BOY 

1525429 

!  5 9 !  3 A  35 1 

57.5! 

22.0! 

7.0J 

8001 

-  1 

39.oiNONE 

JSC 

YONGES  1 

1970 

! 

!  !  ! 

57.5! 

22.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

ISLAND  ! 

ISLAND  TRADER 

1560346 

!  d?!3A36l 

65.0! 

24.5! 

7.5! 

1050! 

~  ! 

45.31  NONE 

f  sc 

CHARLESTON! 

1974 

» 

I  1  1 

65.01 

24.5 ! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ROYAL  ENGINEER 

1501746 

!  7013A35! 

60.8! 

22.3! 

7.5! 

800! 

-  1 

45.0! NONE 

ISC 

YONGES  ! 

1966 

SAND  FLY 

! 

I  !  ! 

60.8! 

40.0! 

22.3! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

1 

ISLAND  ! 

1961 

! 

!  !  ! 

40.0! 

13.32 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

SEA  CRESCENT 

1637101 

1  6513A36! 

90.8! 

28.1! 

12.0! 

2200! 

-  ! 

38 .0 1  NONE 

JSC 

YONGES  ! 

1981 

l 

1  !  ! 

95.0! 

28.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

ISLAND  ! 

SEA  ISLANDER 

1615231 

I  95! 3A36I 

80.2! 

23.2! 

9.5! 

1600! 

-  t 

30 • Oi NONE 

isc 

YONGES  ! 

1981 

1 

!  !  ! 

86.0! 

24.0! 

7.5! 

! 

-  i 

! 

! 

ISLAND  2 

DE  44 

1271351 

!  25414A46! 

132.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

6.0! NONE 

ISC 

YONGES  1 

1949 

1 

2  !  1 

132.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

STEVENS  602 

1524176 

i  20614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

ISC 

YONGES  ! 

1970 

1 

1  !  ! 

61.5! 

31.1! 

2.01 

1 

.  « 

i 

! 

ISLAND  ! 

STEVENS  603 

1524197 

!  206I4A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  t 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ISC 

YONGES  1 

1970 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

61.5! 

! 

! 

31.1! 

! 

i 

2.0! 

! 

1 

! 

1 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

J 

ISLAND  ! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


776 _ 

ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  HUMBER 


l 

€1 3>  STEVENS  TOWING  CO.#  INC.! 

(CONTINUED) ! 


STEVENS  1201 

*596944 

STEVENS  1204 

i  - . 

STEVENS  2401 

i 51  SI  54 
i 

(27)  STICH#  DUANE 

SS  399 

i 

1544120 

{ 

C32)  STOCKSTILL  BOAT  RENTALS# 
HISS  ELLEN 

i 

!  INC. 
1635033 

i 

(40)  STOCKTON  TUGBOAT  CONPANT 
KURIN  SAL3U 

i 

i 

•247268 

i 

(31)  STOKES  TOWING 

JUDY  S 

| 

{ 

1 S0201 8 

XATY  P 

*539140 

j 

(32)  STONE  OPERATORS#  INC. 
VMIRLAVAY 

i 

; 

•609364 

! 

(32)  STONE#  JOHN  V.#  OIL 
DISTRIBUTOR#  INC. 

FUEL  LEADER 

i 

1 

i 

1577755 

FUEL  RUNNER 

•638640 

HARRY  NCNEAL 

*298234 

JOHN  W  STONE 

1602406 

NARY  LEE  RIVERA 

1583105 

0L6A  G  STONE 

1642125 

SHELL  FUELER 

1531116 

STONE'S  FUELER 

j  510249 

TONY  TOUPS 

1563173 

S  1 

1262347 

$  2 

10066S4 

S  3 

1538230 

S  4 

1009456 

s  s 

1173(04 

S  6 

1007708 

S  7 

i 619035 

S  6 

1631904 

S  9 

1632328 

S  11 

!o46460 

S  12 

1554110 

S  14 

1 651042 

S  1$ 

1631827 

S  19 

1629683 

S  20 

1631320 

S  21 

1584693 

S  22 

1570771 

S  24 

1642522 

S  25 

1643752 

S  26 

1629698 

! 

j 

(31)  STOWE#  JILL  WASSON  i 

CVT  78  *609017 

i 


(32)  STRECKFUS  EXCURSIONS#  IN*!C. 
SAHUEL  CLEMENS  1269466 

i 

i 

! 


i 

•VTCCt 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HI6H-  1 

(VESSEL  ! 

! 

1  NET 

! CODE  1 LENGTH ! 8RDTH!  1 

t 

EST  ! 

CAR60  HANDLING 

IS  10PERATIN6  ! 

1 

! REGIS-! **** 1 

REG.  !  REG.1L0AD-! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

iTCl  BASE  1 

YEAR  1 

1  TER 

!  SEE  I//////!/////!  ED  1 

////////! 

POINT  1 

LINE-1 

1 AO!  LINE-1  ! 

BUILT  f 

!  TON” 

1PAGE! 

OVER”! 0 VE  R“!  /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) 1 //////////////// 

1TD1//////////J 

OR  1 

!  NAGE 

1  IV  1 

ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

POWER* 

ENGERai  1 

(FEET) ! 

LINE-2 

1  EE!  LINE-2  1 

•REBUILT! 

i  i  t 

i  i  i 

i  i  i 

i  *  i 

1  1 9614A43! 

a 

2 

i 

i 

120.0! 

i 

i 

i 

i 

30.0! 

5.5! 

a 

* 

i 

! 

2 

j 

» 

• 

400! 

i 

! 

a 

; 

6.5 1  NONE 

i 

i 

! 

! 

!  SC 

! 

! 

t 

YONGES  • 

1978 

! 

! 

1  i  » 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

ISLAND  ! 

1  202*!4A43! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

-  * 

400! 

7.0! NONE 

•SC 

YONGES  • 

1981 

i  ;  i 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

a 

ISLAND  ! 

1  2589|4A43i 

240.1! 

72.1! 

11.0! 

-  j 

500! 

16.0 ! NONE 

isc 

YONGES  ! 

I960 

i  i  j 

240.1! 

i 

i 

72.1* 

t 

i 

3.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

i 

i 

i 

ISLAND  ! 

i 

i 

•  28414A45! 

a 

200.0! 

a 

35.0! 

i 

9.oi 

i 

i 

1633! 

2 

14.5! NONE 

2 

•IN 

2 

JEFFERSON"! 

1972 

i  2  1 

i  i  i 

200.0! 

2 

i 

35.0! 

i 

i 

1.7! 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

2 

2 

i 

i 

VILLE  ! 

i 

i 

i  ii :i ao3S 

2 

i 

•  i 

i 

3.0! 

i 

90oi 

t 

2 

t 

j 

a 

1981 

2  ii 

*  1  1 

42.0! 

i 

t 

12. oi 

1 

• 

2.0! 

t 

i 

1 

1 

1 

i 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

i 

*  ii 

i  32 ! 3 A  36 ! 

2 

57. si 

2 

14.3! 

i 

8.0! 

1 

1000! 

i 

j 

17.0! NONE 

t 

!  CA 

i 

STOCKTON  • 

1944 

i  ii 

2 

! 

8.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

2 

i  i  i 

!  390  i3A  36*1 

• 

1 27. 7! 

i 

44. ol 

j 

9 . 6  i 

i 

4300 

i 

i 

40. oi NONE 

j 

•MS 

i 

6REENVILLE! 

1966 

i  ii 

138.0! 

44.0! 

6.0! 

-  i 

2 

2 

j 

!  16913A36! 

90.0! 

30.0! 

9.0! 

1600 

-  • 

19. si  NONE 

Ims 

GREENVILLE i 

1972 

j  1  i 

90.0! 

! 

i 

30.0! 

i 

8.0! 

i 

| 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

! 

i 

i 

i 

j 

i  i  i 

!  6711C12I 

t 

« 

-  2 

t 

6.5! 

i 

2500! 

i 

73! 

i 

35.0! NONE 

i 

!LA 

2 

MORGAN  • 

1979 

i  i  i 

!  i  i 

1  !  1 

12S.0! 

t 

i 

23. 9i 
» 

i 

-  ! 

! 

; 

! 

! 

i 

50! 

i 

i 

1 

2 
i 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

•  7613A36! 

i 

{ 

57.0! 

i 

i 

22.0! 

i 

i 

8.5! 

i 

i 

800! 

i 

; 

! 

! 

36.0!  NONE 

2 

i 

!LA 

i 

i 

NEW  1 

1977 

! 

; 

i 

1  1  1 

57.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

-  } 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

!  S913A36! 

51.1! 

22.0! 

6.8! 

940! 

-  ! 

32  >0! NONE 

1 L  A 

NEW  ! 

1982 

! 

!  1  1 

51. H 

22.0! 

4.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  • 

! 

!  4313A36! 

53.3! 

19.0! 

7.3! 

800! 

-  i 

32. 5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1963 

! 

1  1  ! 

53.3! 

19.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS  • 

! 

!  112 13A36! 

66.4! 

24.0! 

10.2! 

1350! 

-  i 

35.0SNONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

t 

!  1  1 

66.4! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

•  77! 3A  361 

60.0! 

22.0! 

7.01 

800! 

-  ! 

35.0! NONE 

•LA 

BELLE  ! 

1977 

! 

!  1  l 

60.01 

22.0! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

! 

CHASSE  > 

1 

!  57I3A36! 

61.4! 

24.0! 

9.3! 

940! 

-  i 

36.01N0NE 

!  L  A 

NEW  ! 

1982 

! 

!  !  ! 

61.4! 

24.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

!  63I3A36! 

55.51 

20.0! 

8.2! 

800! 

.  j 

38.5i NONE 

ILA 

NEW  ! 

1971 

1 

!  1  ! 

55.  S! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  i 

( 

! 

ORLEANS  ! 

! 

!  4013A36! 

4603! 

18.0! 

7.5! 

800* 

-  ! 

38.5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1967 

! 

!  1  ! 

46.3! 

18.0! 

5.01 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  1 

! 

!  97I3A361 

65.0! 

24.0! 

8.5! 

1000! 

-  ! 

47 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

!  399I5A70* 

144.6! 

35.3! 

8.6! 

-  1 

657! 

12.0! DIESEL 

PUMP# 

ILA 

NEW  ! 

1951 

! 

!  1  ! 

144.6! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  ! 

1UATER  PUMP 

1 

ORLEANS  i 

t 

!  338I5A71! 

120.0! 

33.0! 

9.0! 

! 

588! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

lLA 

NEW  I 

1954 

I 

!  !  I 

120.0! 

33.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

!  5691 5 A  71 ! 

136.0! 

44.0! 

10.0! 

-  ! 

569! 

20.01DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  ( 

1972 

! 

!  !  ! 

136.0! 

44.0! 

1.5! 

I 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

!  25015A711 

132.0! 

30.0! 

8.0! 

! 

608! 

16.0  !DI ESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  I 

1946 

! 

!  !  ! 

132.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

1  912! 5A71 ! 

195.0! 

46.2! 

10.7! 

-  ! 

1811! 

1 6. 0! DIESEL 

PUMP 

II.  A 

NEW  I 

1937 

1 

1  1  1 

195.0! 

46.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

1  32815A71! 

175.0! 

26.0! 

19-01 

-  1 

900! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW  1 

1956 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  1 

1 

1  163415A71! 

264.0! 

54.0! 

12.0! 

! 

3362! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

•LA 

NEU  ! 

I960 

I 

1  !  ! 

264.0* 

54.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1  570  f  5 A  71 1 

235.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1745! 

21.0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1961 

I 

!  !  1 

235.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

) 

ORLEANS  1 

t 

1  87015A71! 

235.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

1745! 

21  .oi DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1981 

! 

!  1  1 

235.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  • 

2 

1 

ORLEANS  1 

! 

1  174915A71! 

290.0! 

52.5! 

12.0* 

-  ! 

3400! 

22. 5*1  DIESEL 

PUMPS 

ILA 

NEW  ! 

1982 

! 

1  1  1 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  • 

{ 

! 

ORLEANS  ! 

t 

1  1  600 1  5  A  71  1 

296.0! 

54.0! 

12.0! 

! 

3900! 

23.0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

NEW  ! 

1982 

1 

1  !  ! 

296.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  * 

j 

1  155015A711 

290.0) 

52.6! 

12.0! 

-  • 

3844* 

22.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

NEW  ! 

1982 

i 

1  1  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

*  94115A71! 

210.0! 

40.0! 

10.0! 

! 

1560! 

21 .0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

HARVEY  ! 

1982 

j 

!  1  1 

210.0! 

40.01 

2.0! 

I 

-  i 

i 

! 

i 

i 

1  2246! 5 A  71 ! 

370.0! 

54.0! 

11.0! 

*  i 

4500! 

21. 3i DIESEL 

PUMP# 

ILA 

HARVEY  ! 

1980 

! 

1  !  ! 

370.0! 

54.0* 

2.0! 

i 

-  ! 

2D0U8LE 

SKIN 

! 

I 

! 

!  36315A71! 

155.0! 

32.0! 

8.0! 

i 

800! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

HARVEY  ! 

1981 

i 

1  1  ! 

155.0! 

32.0! 

1.0* 

a 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

•  51615A71I 

160.0! 

40.1! 

10.51 

.  » 

1100! 

IS .0 ! DI ESEL 

PUMP 

tOH 

SOUTHPOINT! 

1977 

! 

!  1  1 

160.0! 

40.1! 

1.1! 

• 

-  ! 

! 

I 

I 

1 

•  30015470! 

140.0* 

32.0! 

7.5! 

-  i 

652* 

1S.0!PUNP 

ILA 

NEW  ! 

ms 

! 

1  !  ! 

14Q.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

!  6171SA71! 

145.0! 

50.0! 

9.0! 

I 

1654! 

1 9.612750  8PH  DEEP 

!LA 

NEW  ! 

mi 

! 

2  i  j 

145.0! 

50.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

•WELL  PUMP 

! 

ORLEANS  ! 

! 

*!  203815A71! 

304.0! 

54.0! 

10.9! 

-  i 

3640! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

2  LA 

NEW  ! 

1981 

j 

!  !  1 

304.0! 

54.01 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS  • 

i 

•  203615471! 

304.0! 

54.0! 

10.9! 

-  i 

3640* 

13.0! DIESEL 

PUMP 

SLA 

NEW  ! 

1980 

2 

!  !  1 

!  !  1 

304.0! 

a 

i 

54.0! 

• 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

! 

! 

2 

j 

■ 

ORLEANS  ! 

! 

2 

i 

! 

■ 

!  !  1 

!  !  1 

!  91 714A48! 

s 

i 

200. oi 

i 

35.0! 

i 

12. oi 

i 

-  i 

i 

1865! 

i 

17 .0 ! NONE 

i 

! 

!MS 

j 

grecnville! 

1979 

a 

1  1  ! 

i  2  1 

200.0! 

1 

2 

35.0! 

j 

1.5! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

; 

2 

! 

2 

i 

i  !  i 

1  55! 1  All ! 

i 

66.6! 

i 

25.0! 

i 

4.6! 

i 

400! 

i 

j 

34.51N0NE 

i 

•LA 

i 

BATON  ! 

1971 

i 

!  1  ! 

!  1  1 

1  !  1 

75.0* 

i 

! 

27.0! 

i 

! 

4.3! 

« 

i 

i 

j 

i 

276! 

i 

i 

j 

2 

i 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

» 

; 

i 
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ENCR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

guard 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  !CODE!LENGTH!BRDTH!  !  ! 

-!R£GIS-!**“!  REG*  !  RES.SLOAD-!  !  CARGO 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////! 

I  TON-  !PAGE!  OVER-!  OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! 


{CAPACITY!  HIGH-  !  ’VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 
(LIGHT) !////////////////|TOl ////////// 


1  NUMBER 

!  NA6E  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  iLIGHT! 

POVE*! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!EE 

LINE-2  '‘REBUILT! 

(32)  SUARD  BARGE 

t 

a 

SERVICE/  INC!. 

!  1  ! 

i  i  i 

!  i  i 

t 

2 

i 

! 

! 

i 

i 

t 

i 

i 

j 

! 

j 

2 

2 

2 

• 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

i 

1 

SUARD  I 

•  - 

!  65! 4A43! 

i 

-  t 

5.0! 

- 

2 

65! 

5 . 0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1972  ! 

; 

!  !  ! 

65.0! 

26.0! 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

2 

a 

2 

SUARD  III 

1 272835 

!  200J4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

! 

300! 

10. OlNONE 

!  LA 

LOCKPORT  ! 

1956  1 

i 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

• 

-  i 

> 

2 

a 

2 

SUARD  IX 

i  - 

i  223!4A24! 

.  « 

-  i 

5.0! 

- 

! 

120! 

6.0! 

! 

! 

1962  i 

! 

!  !  ! 

120.0! 

34.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

i 

! 

a 

2 

SUARD  VI 

»  - - 

!  200!4A43! 

_  t 

-  t 

5.0! 

- 

! 

300! 

10.0! NONE 

1  LA 

LOCKPORT  ! 

1958  ! 

i 

!  !  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

2 

-  a 

! 

2 

! 

SUARO  X 

i  - - 

!  1 000I4A40! 

195.0! 

35-0! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

2. 0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1954 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  i 

2 

! 

i 

3 

SUARD  XI 

!  - 

!  200J4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

i 

300! 

10.0!N0KE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1960 

! 

!  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

*  i 

! 

! 

! 

SUARD  XII 

|  - 

!  238UA43I 

—  ! 

—  ! 

“ 

-  i 

-  ! 

j 

! 

—  1 

SUARD  XX 

J  576181 

!  204I4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

_ 

! 

590! 

7.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT  ! 

1976 

! 

!  •  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SUARD  XXI 

1581093 

‘  204UA43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

590! 

7. 0! NONE 

!  LA 

LOCKPORT  ! 

1977  ! 

; 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  i 

| 

j 

i 

1 

SUARD  XXII 

1610697 

!  204J4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

59oi 

7.oi NONE 

!  LA 

LOCKPORT  1 

1979  ! 

! 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

120.0! 

* 

30.0! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

-  ! 
i 

1 

a 

! 

! 

a 

(33)  SUDERMAN  l 

i 

YOUNG  TOWING  SCO./ 

i  i  < 

•  i  ; 

; 

; 

t 

« 

j 

2 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

1 

i 

INC. 

i 

i  t  • 

j 

i 

j 

t 

• 

i 

2 

2 

OENIA 

1612547 

!  117! 3 A  36  f 

88.7! 

32.0! 

16.0! 

3070! 

-  j 

44.0! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1979 

i 

!  !  ! 

95.0! 

32.0! 

16.0! 

i 

.  i 

i 

2 

2 

EVA 

1625675 

•  117I3A36* 

88.7! 

32.0! 

16.0! 

3070! 

-  i 

44. OlNONE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1980 

i 

i  i  • 

95.0! 

32.0! 

16.0! 

! 

-  i 

i 

t 

2 

GRETCHEN 

•511249 

!  9413A36! 

52.3! 

26.8! 

14.6! 

1700! 

.  ; 

39. 5! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1967 

i 

!  !  ! 

82.3! 

26.6! 

13.2! 

; 

-  i 

a 

• 

; 

SEA  KIN6 

•274468 

!  T  34! 3A36! 

105.0! 

27.0! 

13.3! 

2400! 

-  i 

43.0! NONE 

!TX 

GALVESTON  !  * 

1977 

i 

2  ;  2 

105.0! 

27.0! 

13.3! 

a 

-  • 

2 

i 

; 

THE  DEACON 

! 956938 

!  99J3A36! 

87.0! 

34.1! 

16.0! 

3900! 

.  t 

64.0! NONE 

!TX 

6ALVEST0N  ! 

1989 

i 

i  i  i 

96.0! 

34.1! 

16.0! 

i 

.  i 

; 

! 

2 

THE  JUD6E 

! 585206 

!  134J3A36! 

87.5! 

32.1! 

16.5! 

3900! 

-  ! 

64 . 0 ! NONE 

!TX 

6ALVEST0N  ! 

1977 

96*0!  32.1!  16.5! 


YEAR 
BUILT  ! 
OR 


(32)  SUGAR  BOATS 

/  INC.  ! 

!  !  ! 

! 

< 

j 

j 

» 

; 

j 

C/BARON 

! 62531 5 

!  59! 1 C02! 

91.21 

19.5! 

6.0! 

1650! 

25! 

30- 0 ! NONE 

1LA  MORGAN 

1980 

■ 

2 

!  !  ! 

t  i  i 

105.0! 

19. S! 

i 

5.0! 

i 

| 

a 

41! 

! 

! 

! 

!  CITY 

! 

(33)  SULLIVAN  ENTERPRISES/  IN!C. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

! 

a 

i 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

BULL 

•513757 

1  8613A36! 

62.7! 

24.0! 

8.1! 

1200! 

-  ! 

50- 0  5  NONE 

! TX  HOUSTON  i 

1968 

; 

!  !  ! 

62.7! 

26.0! 

8.1! 

! 

-  ! 

J 

!  ! 

STUD  II 

*1595491 

1  50 ! 3  A  36 1 

45.71 

24.0! 

9.0! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1976 

! 

!  >  ! 

45.71 

24.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

I 

!  1 

S  NO.  1 

1005157 

!  1811 15  A71 ! 

240.0! 

52.0! 

9.5! 

2800! 

17.6! DEEPWELL  TURBINElTX  HOUSTON 

19[, 9 

j 

!  1  ! 

240.01 

52.01 

1.5! 

! 

-  ! 

IDSL  PUMPS/  COILS! 

S  NO.  U 

i005702 

!  1811! 5A71 ! 

240.01 

52.0! 

9.5! 

2800! 

18.0!DEEPWELL  TURBINElTX  HOUSTON 

1965 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

240.0! 

52.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  1 
! 

! DSL  PUMPS/  COILS! 

!  ! 

! 

(07)  SULZER/  ARTHUR  H.  ASSOCIlATED/ 

I  !  1 

!  !  ! 

j 

! 

a 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

INC. 

2 

!  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CATHY 

i  - 

!  29014A43! 

125.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

250! 

5-0 ! NONE 

!PA  PHILADEL- 

1950 

! 

!  !  ! 

125.0! 

32.0! 

1.0!- 

! 

-  ! 

J 

!  PHIA 

JEAN 

! 175661 

1  28214A43! 

114.0! 

34.1! 

7.3! 

660! 

7 .0! HOME 

!PA  PHILADEL- 

1942 

! 

1  1  ! 

114.0! 

34.1* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PHIA 

JOANN  58 

j  - 

!  140J4A43! 

90.0! 

30.0! 

3.6! 

-  i 

400! 

10.0 ! NONE 

!PA  PHILADEL- 

1950 

! 

1  1  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PHI* 

TO* 

1636091 

!  19914A43! 

100.5! 

34.5! 

5.8! 

100! 

5.01  NONE 

!PA  PHILADEL-  ! 

I960 

2 

1  !  ! 

100.5! 

34. 51 

1.0! 

1 

-  ! 

t 

!  PHIA 

HELEN  A 

1172323 

!  101415A70! 

208.1! 

42.1! 

14.1! 

-  ! 

2508! 

25 .OlBOOMS/  HOSE/ 

IVA  NORFOLK 

1936 

! 

• 

i  i  » 

i  i  i 

208.1! 

42.1! 

! 

3.0! 

! 

i 

a 

-  ! 

! 

! PUMPS/  GENERATE 
( 

R! 

! 

(26)  SUMMER  SUN 

j 

CRUISES  *! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

D/B/A  R08ERT  W.  SHUFELT!  J*. 

1  !  i 

i 

i 

* 

! 

i 

! 

ISLANDER 

1249946 

!  18MA16! 

53.3! 

19.9! 

5.4! 

240! 

-  ! 

24.0  1  NONE 

I1L  CHICAGO 

1946 

! 

!  !  ! 

57.0! 

21.0! 

5.4! 

! 

110! 

! 

! 

LEROY  GATES 

1594869 

1  1611A16! 

47.8! 

15.7! 

3.7! 

456! 

-  ! 

7. OlNONE 

! IL  CHICAGO 

1978 

! 

!  !  1 

52.0! 

16.0! 

3.7! 

! 

73! 

( 

! 

WANDERER 

1608074 

1  16MA16! 

47.8! 

15.7! 

3.7! 

456! 

-  ! 

7. OlNONE 

IIL  CHICAGO 

1979 

! 

! 

i  a  a 

i  i  i 

52.0! 

16.0! 

! 

3.7! 

! 

1 

! 

73! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  SUN  MARINE 

! 

TERMINALS/  IN ! C- 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

LADY  ANN 

1633881 

!  95 !  3 A  35 1 

60.8! 

26.0! 

8.7! 

1200* 

-  ! 

48. OlNONE 

!TX  PORT 

1981 

1 

!  !  ! 

60.3! 

26.01 

8.7! 

1 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

LADY  LOU 

(565223 

1  7713A35! 

61.3! 

24.0! 

7.5! 

9001 

-  ! 

45. OlNONE 

ITX  PORT 

1977 

1 

1  !  1 

61.3! 

24.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

LOU  II 

1261208 

!  85015A70! 

220.0! 

40.0! 

9.0! 

-  J 

1843! 

1 5.5  !  DIESEL  PUMPS 

ITX  PORT 

1951 

! 

1  1  1 

220.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1  ARTHUR 

LOU  III 

1281208 

!  1291I5A701 

265.0! 

50.0! 

9.0! 

2900! 

15. 5! DIESEL  PUMPS 

ITX  PORT 

1960 

1 

!  1  1 

265.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  a 

! 

!  ARTHUR 

LOU  IV 

1261907 

l  157615A701 

290.1! 

50.1! 

11.0! 

-  J 

3692! 

27 .0! DIESEL  PUMPS 

ITX  PORT 

1951 

! 

1  !  1 

290.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

LOU  V 

1261908 

1  158615A701 

290.11 

50.1! 

11.0! 

3692! 

27 .0! DIESEL  PUMPS 

ITX  PORT 

1951 

1 

! 

!  !  ! 

!  1  1 

290.11 

50.11 

i 

1.5! 

! 

I 

! 

-  j 

i 

! 

! 

!  ARTHUR 

1 

i 

(IS)  SUN  STA7E  MARINE/  INC.  ! 

!  1  1 

!  !  ! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

» 

SUN  CHIEF 

1536753 

!  9613A35! 

64.0! 

25.2! 

7.71 

850! 

-  j 

37.SIN0HE 

! FL  JACKSON- 

1971 

1 

!  !  ! 

64.0! 

25.2! 

7.7! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLC 

SUN  COMMANDER 

1514230 

1  9613A35! 

60.2! 

26.0! 

8.01 

850! 

-  1 

31.8! NONE 

! FL  JACKSON- 

1968 

! 

1  !  ! 

60.2! 

26.0! 

9.0! 

( 

•  j 

! 

!  VILLE 

SUN  GYPSY 

1572179 

!  5213A35! 

52.7! 

21.6! 

8.1! 

750! 

-  i 

31 . 3 ! NONE 

IFL  JACKSON- 

1976 

! 

!  !  1 

52.7! 

21.6! 

8.1! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE 

SUN  MARINER 

1295852 

!  4613A351 

51.3! 

21.6! 

5.5! 

800! 

-  i 

30. OlNONE 

IFL  JACKSON- 

1964 

! 

1  1  ! 

51.3! 

21.6! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

SUN  MERCHANT 

! 504113 

1  85I3A351 

64.5! 

24.51 

8.2! 

850! 

-  ! 

31 *8! NONE 

!FL  JACKSON- 

1966 

I 

i  !  1 

64.5! 

24.5! 

8.2! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

SUN  REBEL 

1275040 

1  2513A36! 

60.3! 

17.2! 

6.4! 

800! 

-  ! 

27.0! NONE 

IFL  JACKSON- 

1957 

1 

!  !  ! 

60.3! 

17.2! 

6.4! 

I 

-  * 

! 

!  VILLE 

SUN  ST.  JOHNS 

1287286 

!  4113A36! 

58.4! 

19.21 

6.9! 

850! 

-  ! 

34. OlNONE 

IFL  JACKSON- 

1961 

I 

1  1  1 

64.5! 

19.2! 

6.9! 

! 

.  a 

1 

!  VILLE 

SUN  TRADER 

1544795 

!  5013A35! 

56.2! 

22.0! 

6.9J 

8501 

-  i 

31.8! NONE 

!FL  JACKSON- 

1972 

1 

! 

! 

1  !  ! 

!  !  I 

!  !  ! 

56.2! 

22.0! 

! 

« 

6.9! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I  VILLE 

! 

I 
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ENGR! 

* 

1VTCC! 

DIMENSIONS  * 

DRAFT* 

i 

CAPACITY! 

HIGH-  * 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

2 

OIST!  OPERATOR 

i 

NET  SCODEJLENGTH! 

BROTH* 

a 

« 

a 

EST  !  CARGO  HANOLIHG 

!S 

OPERATING  • 

a 

'! 

kco.  : 

REG.! 

.OAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC 

BASE  ! 

TEAR 

! 

*  COAST 

a 

TER  !  S EE*//////*/////* 

ED  ! 

a 

nr  mm 

POINT  •  LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

< 

VESSEL  NAME  AND  fcU»SER 

GUARD 

i 

TON-  (PAGE* 

OVE»-! 

OVER-* 

iutt\ 

HORSE! 

PASS-  • 

(LIGHT) •//////////////// *TD •//////////* 

OR 

a 

!  NUMBER 

j 

NAfiE  J  IV  • 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE 

LINE-2  (^REBUILT! 

(15)  SUN  STATE  MARINE#  INC- 

* 

; 

! 

i  a 

i  i 

a  a 

a 

* 

a 

l 

j 

i 

a 

a 

a 

a 

j 

! 

a 

a 

a 

2 

a 

a 

a 

! 

a 

! 

! 

* 

a 

(CONTINUEO) 

• 

»  • 

i 

a 

t 

i 

a 

2 

i 

a 

SUN  VENTURE 

•273020 

i 

4713A36 • 

66.4! 

20-0! 

6.8! 

800! 

_  a 

35.C*NONE 

•FL 

JACKSON-  ! 

1956 

• 

i 

a  a 

66.4! 

20.0! 

6.8! 

« 

_  i 

i 

! 

VtLLE  ! 

{ 

SUN  S7ATE  NO-  1 

•263152 

i 

1533i5A70i 

290.0! 

50-0* 

11.5! 

—  a 

302  4  • 

18.0*2000  B.P.H. 

•FL 

JACKSON-  ! 

1952 

1 

i 

•  ! 

290.0* 

50,0* 

1.5! 

1 

-  a 

(DIESEL  PUMP 

a 

VILLE  ! 

a 

SUN  STATE  NO-  2 

•263153 

a 

156315A70! 

290.0! 

50,0! 

11.6! 

-  * 

441 7? 

18.022000  8.P.H. 

•FL 

JACKSON-  1 

1952 

« 

a 

2  i 

290.0! 

50.0! 

1.5! 

a 

.  i 

•DIESEL  PUMPS 

! 

VILLE  ! 

a 

SUN  STATE  NO.  3 

1239446 

• 

149215A70! 

290.0* 

50.0* 

11.51 

-  j 

4467! 

19.022000  B.P.H.  DEEP! FL 

JACKSON-  ! 

1962 

a 

a 

«  » 

290.0! 

50-0* 

1.5! 

a 

-  • 

•WELL  PUMP 

2 

VILLE  ! 

a 

SUN  STATE  NO.  4 

•237971 

1512S5A704 

290.0! 

50.1! 

11.5! 

—  i 

4467! 

16.412000  B.P.H.  DEEP1FL 

JACKSON-  * 

1962 

1 

* 

a  t 

290.0! 

50-1! 

1.5! 

1 

-  i 

•WELL  PUMP 

i 

VILLE  1 

a 

SUN  STATE  NO.  6 

•260861 

a 

1279!5A70i 

264.0! 

50-2* 

10.6! 

-  ! 

36822 

16.0! NONE 

*FL 

JACKSON-  ! 

1950 

* 

a 

;  a 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

• 

-  a 

i 

VILLE  ! 

a 

SUN  STATE  NO,  7 

•207436 

• 

1172*5A7C! 

264.1! 

50.1! 

10.33 

-  i 

356C ! 

18.0! 2000  B.P.H. 

•FL 

JACKSON-  ! 

1967 

2 

i 

a 

i  i 

a  a 

264.1! 

so-:* 

a 

1.5! 

i 

a 

a 

-  i 

a 

•OIESEL  PUMP 

a 

VtLLE  * 

a 

a 

2 

(32)  SUN  T OWING  CO.#  INC. 

f 

a 

a  i 

a  j 

a 

a 

a 

a 

2 

i 

a 

a 

i 

i 

a 

a 

j 

i 

a 

t 

MISS  MARIETTA 

•638901 

2 

82  f  3 A  368 

64. sj 

24.0! 

7.5*’ 

90oi 

—  a 

33. 0? NONE 

•FL 

PORT  • 

1981 

(  i 

t 

a 

i  i 

i  a 

68.0! 

a 

24.0! 

• 

5.0! 

a 

a 

a 

-  2 

a 

i 

i 

j 

CANAVERAL  * 

■ 

a 

! 

(07)  SUN  TRANSPORT#  INC. 

2 

a 

a  I 

i  i 

a 

i 

j 

a 

i 

a 

» 

a 

a 

a 

i 

j 

a 

i 

! 

i 

EASTERN  SUN 

j  679193 

» 

1068!2A22! 

280.2! 

45. 0! 

16.5! 

3iooi 

3879* 

76.3 ! DIESEL  PUMPS 

IN.1 

NEWARK  i 

1985 

a 

i 

a  a 

280.2! 

45.  C! 

5.5* 

1 

.  i 

; 

» 

i 

a 

NEW  YORK  SUN 

! 628783 

a 

12233I2A22 ! 

612.0! 

90.0! 

36.9! 

11360! 

39136! 

144 .0! ELECTRIC  PUMPS 

!PA 

MARCUS  * 

mo 

i 

j 

a  a 

61 2.0! 

90,0! 

8.6! 

a 

.  a 

a 

• 

HOOK  » 

a 

NORTHERN  SUN 

•630496 

j 

1063**2A22i 

245.0! 

45.0! 

15.9! 

1900! 

3199! 

88.3! DIESEL  PUMPS 

!NJ 

NEWARK  • 

1981 

« 

2 

a  a 

245.0! 

45,0! 

5.6! 

! 

-  i 

i 

2 

a 

PHILADELPHIA  SUN 

*638073 

a 

11271 !2A22* 

612.0* 

90.0! 

36.9* 

11360! 

34720! 

144.0*6  DEEP  WELL 

*CA 

LOS  i 

1981 

i 

2 

;  i 

612.0! 

90.0! 

9.0! 

• 

-  a 

! PUMPS 

AN6ELES  • 

i 

PRINCE  VM.  SOUND 

•570108 

• 

50727*2A22! 

869.01136.0! 

54.9! 

30000* 

138876? 

174.0! STEAM  TURBINE 

*CA 

LOS  • 

1975 

i 

a 

a  a 

869.0*136.0! 

—  a 

c 

-  • 

•PUMPS 

2 

ANGELES  * 

a 

TEXAS  SUN 

•233897 

a 

16779i 2A22! 

749.9*102.5! 

40.7! 

18500! 

60817* 

144. OJSTEAM  TURBINE 

!PA 

MARCUS  ! 

1960 

i 

j 

!  1 

749.9! 

102.5! 

9.1! 

■ 

.  a 

•PUMPS 

HOOK  • 

j 

TOLEDO  SUN 

•517152 

i 

2264! 2A22! 

297.5! 

43.1! 

16.9! 

16001 

4908! 

57.0! DIESEL  PUMPS 

Inj 

NEWARK  ! 

1968 

2 

1 

2  i 

297.5! 

43.1* 

9.0! 

2 

—  i 

1 

a 

TROPIC  SUN 

*275583 

i 

12488!2A22* 

661.0* 

90.4! 

35.7! 

13600! 

39513* 

122.0isTEAN  PUMPS 

!PA 

MARCI'j  • 

1957 

i  I 

! 

I 

*  ! 

661.0! 

90.4! 

9.1! 

* 

.  a 

« 

• 

HOOK  1 

! 

MARCUS  HOOK  SUN 

! 506778 

a 

132J3A36! 

94.8! 

28.6! 

12.8* 

1700! 

-  * 

28.6! NONE 

!PR 

YAQUCOA  • 

1966 

!  ! 

! 

• 

!  * 

94.8! 

28.6* 

11.0! 

a 

.  » 

a 

a 

! 

* 

NEW  ENGLAND  SUN 

•503273 

2 

13213A36! 

105.0* 

30.0! 

13.6* 

2150! 

-  i 

45.0* NONE 

!NJ 

NEWARK  J 

1966 

! 

! 

i 

!  ! 

105.0* 

30.0! 

10.5! 

a 

-  a 

i 

! 

! 

NEW  JERSEY  SUN 

•566364 

a 

1 5213A36 ! 

100.4! 

30.0! 

14.3* 

3000! 

-  j 

70. oi NONE 

!NJ 

NEWARK  1 

1975 

a 

i 

! 

*  * 

100.4! 

30.0! 

10.0! 

t 

-  * 

! 

! 

! 

PUERTO  RICO  SUN 

i 529198 

1 

13213A36* 

111.0* 

30.1! 

13.0* 

3900! 

.  ; 

53 .0! NONE 

*pr 

TABUCOA  • 

1976 

a 

i 

a 

!  1 

111.0! 

30.1! 

12.0! 

! 

.  i 

« 

* 

i 

SEMINOLE  SUN 

‘•529910 

■ 

129I3A36! 

1C6.6* 

32.0! 

14.4* 

3900! 

-  • 

65.1 i NONE 

•PR 

YABUCOA  ! 

1970 

1 

! 

a 

!  * 

106.6! 

32.0! 

12.0! 

a 

.  a 

* 

! 

* 

TABUCOA  SUN 

•566365 

i 

1 5213A36! 

100.4! 

30.0! 

14.3! 

3000* 

-  *i 

56.01N0NE 

•PR 

YABUCOA  • 

1975 

* 

» 

* 

!  * 

100.4! 

30.0! 

10.0* 

a 

.  | 

i 

1 

1 

90RINOUEN  SUN 

•928391 

a 

2897! 5A70! 

344.0! 

62.0* 

17.6* 

-  i 

9930! 

54.91DIES6L  PUMPS 

ipR 

YABUCOA  ! 

1989 

i  j 

! 

! 

!  ! 

344.0* 

62.0* 

4.0* 

! 

-  * 

* 

! 

!  1 

CARI3E  SUN 

•531135 

* 

4302* 5A70! 

35<.1* 

64.1* 

21.6* 

-  ! 

10171* 

34. 6! OIESEL  PUMPS 

i  pr 

YABUCOA  { 

1971 

! 

i 

! 

1  * 

351.1* 

64.1! 

3.3! 

! 

-  ! 

1 

1 

1  ! 

HARTFORD  SUN 

•588573 

» 

1563*5470* 

252.0! 

50.0! 

12.11 

-  ! 

3623! 

46.1 20IESEL  PUMPS 

!NJ 

NEWARK  1 

1965 

! 

1 

i 

!  ! 

252.0* 

50.0* 

3.0* 

! 

-  * 

! 

* 

1  i 

ISLAND  SUN 

! 528112 

* 

3839*5470* 

315.2* 

64.1* 

18.31 

* 

8718* 

31.61DIESEL  PUMPS 

!PR 

YABUCOA  ! 

1970 

i 

! 

* 

*  ! 

315.2* 

64.1* 

3.0* 

* 

-  1 

! 

1 

l  ! 

PROVIDENCE  SUN 

( 529359 

* 

15731  5A70* 

245.1! 

50.1* 

14.0* 

-  * 

4379* 

36.0*  DIESEL  PUMPS# 

!PA 

MARCUS  1 

1971 

!  , 

{ 

i 

2 

i 

!  ! 

1  ! 

245.1! 

i 

50.1* 

; 

3.0! 

! 

! 

1 

-  t 

i 

•.HEAT  COILS 
* 

HOOK  * 

1 

1 

2 

I 

(31)  SUPERIOR  BOAT  WORKS#  INC ! . 

* 

; 

!  ! 

(  t 

i 

a 

1 

2 

a 

i 

2 

* 

i 

a 

! 

* 

a 

i 

* 

* 

BARBARA  BRENT 

!  586008 

* 

114(34361 

87. 9‘* 

26.2* 

8.0! 

1600* 

-  i 

28.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE ! 

1977 

1 

* 

1  ! 

90.0* 

28.0* 

7.0* 

I 

-  * 

* 

! 

! 

LEA  ROBERTS 

•640547 

* 

1 67I3A36I 

120.01 

34.0* 

8.0! 

3300* 

-  * 

41 . 9*  NONE 

IMS 

CREENVILLE! 

1982 

| 

* 

!  1 

120.0! 

34.0! 

6.01 

1 

-  1 

I 

t 

1 

SENATOR  STENNIS 

*552502 

l 

S26I3A36] 

147.01 

38.51 

9.6! 

3800! 

-  * 

43.0*NOME 

IMS 

GREENVILLci 

*  1978 

! 

* 

* 

i  i 

i  i 

147.0* 

! 

38.5* 

l 

8.0* 

* 

i 

-  * 

* 

! 

* 

! 

1 

1 

(20)  SUPERIOR  MARINE  WAYS 

DESA  RAC 

*616058 

i 

i 

a 

1  ! 

!  1 

33 1 3 A  36  * 

1 

* 

39.8! 

* 

I 

18,0* 

* 

1 

5.6* 

i 

600! 

* 

! 

-  * 

* 

* 

25.0*  NONE 

!  OH 

1 

1 

PROCTOR-  ! 

1980 

1 

1 

! 

i 

*  1 

45.0* 

18.3* 

4.6* 

* 

-  * 

a 

VILLE  1 

1 

MICHAEL  D 

*622603 

( 

93I3A36! 

63.0* 

24.1* 

8.0! 

1200* 

-  ! 

33.0*  NONE 

10H 

BURLINGTON! 

1980 

! 

1 

!  1 

63.01 

24.1* 

6.5* 

! 

-  i 

t 

1 

! 

C  202 

•297933 

* 

742(4440! 

195. 0* 

35.0! 

9.0* 

-  ! 

15001 

13.01  NONE 

!0H 

PROCTOR-  1 

1965 

! 

* 

1  1 

195.0* 

35.0* 

1.5* 

* 

-  ! 

* 

VILLE  ! 

! 

SPI  t 

*270274 

1 

621*5470! 

195.0! 

35.0! 

8.01 

-  ! 

1200! 

13.01  DIESEL  PUMP 

*0H 

PROCTOR-  1 

1955 

1 

1 

1 

*  * 

*  ! 

t 95 . 0! 

t 

35.01 

2.0* 

! 

* 

* 

-  a 

i 

J 

i 

VILLE  ! 

1 

1 

1 

(32)  SUPERIOR  MARINE#  INC. 
MISS  MARCIA 

*594031 

* 

1 

! 

i  ; 

*  i 

7013A36* 

a 

i 

64. 5i 

! 

i 

22.  oi 

* 

* 

9.0! 

! 

* 

1800! 

* 

* 

-  t 

! 

» 

30 .0*1  NONE 

SLA 

1 

1 

MORGAN  ! 

1978 

1 

! 

1 

* 

1  * 

70.0! 

24.51 

7.0* 

* 

-  ! 

1 

CITY  1 

1 

MISS  RENA 

*586178 

* 

70*3436 ! 

64.5* 

22.01 

9.0! 

1900! 

-  * 

30.01  NONE 

ILA 

MORGAN  1 

1977 

| 

1 

*  ! 

*  * 

70.0* 

* 

24.5! 

! 

7.0! 

a 

1 

-  * 

* 

f 

1 

CITY  1 

1 

1 

1 

(32)  SUPREME  TOWING  CO.#  INC. 
KELLY  PAUL 

(643191 

1 

1 

* 

*  ! 

j  j 

S  2 1 3A  36 1 

* 

* 

—  * 

a 

i 

—  1 

i 

i 

6.5* 

* 

600! 

* 

! 

50! 

! 

1 

32 .01  NONE 

*L  A 

1 

1 

VENICE  1 

1982 

1 

1 

1 

1 

1 

!  ! 

*  * 

60.0! 

! 

22.0* 

* 

5.0! 

j 

! 

! 

-  * 
i 

1 

» 

1 

! 

1 

1 

(32)  SURVEY  BOATS#  INC. 
ATLANTIC  SURVEYOR 

*532365 

i 

a 

i 

*  * 

!  ! 

6616A02! 

i 

i 

103.9S 

2 

i 

25.0* 

a 

s.oi 

! 

i 

90oi 

i 

* 

44! 

i 

! 

38.0*  NONE 

SLA 

1 

1 

PATTERSON  ! 

1977 

* 

1 

* 

* 

i  ! 

110.0) 

29aO! 

'  *40* 

*  i 

12! 

SA.OtHOHE 

1 

! 

EL  TQPOGRAfO 

i 63  7891 

! 

66I6A99J 

111.4* 

30.0* 

10.0* 

1200! 

601 

!IA 

PATTERSON  1 

1980 

* 

I 

(  ! 

122.0* 

30.1* 

7.0! 

* 

6* 

* 

1 

! 

GEODETIC  SURVEYOR 

•637873 

* 

66*64991 

111.4! 

30.0* 

10.0! 

12001 

60! 

38.01  NONE 

ILA 

PATTERSON  ! 

1981 

* 

| 

!  ! 

122.01 

30.11 

7.0* 

] 

6! 

I 

1 

! 

GLOBAL  SURVEYOR 

*601829 

1 

66*64991 

111.41 

30.0* 

10.0! 

1200* 

60! 

38.0*  NONE 

tLA 

PATTERSON  * 

1979 

* 

1 

1  ! 

122.01 

30.1* 

7.0! 

J 

6! 

! 

1 

1 

HYDRO  SURVEYOR 

i 573033 

1 

66*6411  * 

103.9* 

25.0* 

8.0! 

900! 

44! 

38.01  NONE 

ILA 

PATTERSON  t 

1976 

1 

! 

!  * 

—  1 

—  ! 

6.0! 

* 

161 

! 

1L/4 

1 

1 

L’ARPENTEUR 

1646846 

1 

6o!6A99* 

111.4* 

30.0! 

10.0* 

1200* 

60! 

38.01 NONE 

PATTERSON  ! 

1982 

1 

! 

1  * 

122.0! 

30.1! 

7.0* 

* 

6! 

! 

1 

! 

MARINE  SURVEYOR 

1567091 

I 

66I6A1K 

103.9! 

25.0* 

8.0! 

900! 

441 

38 .0*  NONE 

in 

PATTERSON  ! 

1975 

1 

1 

i 

i 

1  * 

!  ! 

i  t 

IIOlO! 

* 

* 

25.0* 

5 

I 

6.0* 

* 

* 

* 

1 

* 

12! 

! 

! 

I 

! 

! 

* 

a 

i 

I 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

779 

ElfCIt! 

* 

I  !VTCC! 

DIMENSIONS  tORAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  • 

!  V  E  S  S  6  L  ! 

! 

f  OIST!  OPERATOR 

!  NET  !C0DE!LEN6TH!BRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

1 

!  COAST 

(  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

\uumn 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  HARE  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  !PAGE! 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

•  NACE  !  ZV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  !• 

REBUILT! 

(32)  SURVEY  BOATS* 

INC. 

! 

• 

l 

!  !  ! 

i  ;• 

i  !  ! 

j 

i 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

1 

2 
t 

! 

2 

• 

! 

i 

» 

2  ; 

i  ! 

!  ! 

! 

; 

i  i 

(CONTINUED)! 

*  !  ! 

! 

1 

j 

• 

» 

2 

•  2 

HEDEI A 

•653322 

!  64!6A1J ! 

103.6! 

20.0! 

10.0! 

1200! 

66! 

38.0! NONE 

•LA  PATTERSON  ! 

1982  ! 

t 

!  •  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

« 

10! 

1 

i  2 

t 

OFFSHORE  SURVEYOR 

! 547927 

!  51I6A99! 

94.0! 

25.0! 

8.0! 

900! 

44* 

38.0! NONE 

! LA  PATTERSON  ! 

1973  ! 

; 

!  !  ! 

100.0! 

25.0! 

6.0! 

i 

6! 

« 

•  2 

t 

SEA  SURVEYOR 

•296033 

!  6216A99! 

36.8! 

24.0! 

8.0! 

700! 

39! 

38.0'NONE 

!LA  PATTERSON  ! 

1964  •  ! 

i 

|  i  i 

95.0! 

24.0! 

7.0! 

i 

6! 

» 

;  2 

» 

SEIS  SURVEYOR 

•575398 

»  1 35 !6A99! 

136.8! 

36-0! 

10.0! 

1750! 

110! 

38.0! NONE 

!LA  PATTERSON  ! 

*  1985  ! 

i 

!  !  ! 

150.0! 

36.2! 

7.0! 

t 

6! 

t 

2  2 

• 

UNIVERSAL  SURVEYOR 

•627510 

•  66!6A11! 

111.4! 

30.0! 

10.0! 

1200! 

158! 

38.0*  NONE 

!LA  PATTERSON  ! 

1980  ! 

; 

■ 

!  !  ! 

!  »  * 

122.0! 

• 

30.1! 

i 

7.0! 

i 

2 

* 

21! 

2 

1 

2 

*  2 

i  ■ 

i 

(20)  SUSAN  REALTY 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

t 

i 

« 

t 

1 

2 

t 

i 

2 

i 

; 

t 

»  i 

1 

2 

BC  642 

•294216 

!  724J4A40! 

195.0! 

35.0! 

11-0! 

.  ; 

1700! 

12.9! NONE 

!0H  SOUTH  • 

1964  ! 

j 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ; 

2 

!  POINT  ! 

• 

8C  645 

! 294219 

!  72414A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  2 

170oi 

12.9 ! NONE 

•OH  SOUTH  • 

1964  ! 

i 

!  •  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

; 

.  • 

» 

!  POINT  ! 

i 

MM  353 

•276501 

{  46714A43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

—  i 

1000! 

14.7!«0NE 

*WV  PARKERS”  ! 

1958  ! 

! 

!  !  ! 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

; 

-  2 

i 

!  BURG  ! 

2 

HN  365 

! 27763S 

•  46714A43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

-  ; 

1000! 

1 4 .7 ! NONE 

•WV  PARKERS-  ! 

1956  * 

i 

•  1  ! 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

• 

_  i 

2 

!  BURG  ! 

2 

MM  369 

•276132 

•  467!4A43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

-  2 

1000! 

14 .7  •  NONE 

!UV  PARKERS-  ! 

1958  ! 

i 

<  i  « 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

• 

-  2 

i 

!  BURG  ! 

• 

HR  371 

! 277550 

!  467 ! 4A431 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

-  2 

1000* 

1 4. 7 ! NONE 

•OH  SOUTH  ! 

1958  ! 

i 

i  i  ■ 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

i 

-  • 

l 

!  POINT  ! 

; 

HM  375 

•282747 

•  46814A43! 

120.0! 

38.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

14.7JN0NE 

•WV  PARKERS-  ! 

1960  • 

j 

2  !  • 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

1 

_  2 

; 

!  6UR6  * 

2 

NR  377 

•254625 

•  468 ! 4A43! 

120.0! 

33.0! 

9.0! 

_  1 

1000! 

1 4. 7! NONE 

•WV  PARKERS-  ! 

1960  ! 

i 

!  !  ! 

120.0! 

38.0! 

1.5! 

• 

-  j 

; 

!  BURG  ! 

2 

NV  648 

•268348 

•  91124A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1463! 

13.5!N0NE 

! OH  SOUTH  ! 

1954  • 

j 

i  2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  ; 

j 

!  POINT  ! 

2 

{ 

i  i  j 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  2 

i 

!  POINT  ! 

i 

NO  2472 

.  - 

1  382! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

-  2 

1000! 

10.7JN0NE 

•OH  SOUTH  ! 

1957  • 

! 

j 

i  i  j 

i  i  i 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

2 

2 

■ 

-  i 

i 

i 

i 

!  POINT  • 

2  2 

i 

; 

1  (32)  SUTTON  t  RODRIQUEZ 

i 

; 

!  •  ! 

!  •  ! 

1 

i 

t 

t 

j 

; 

t 

; 

; 

! 

j 

2 

2  i 

2  i 

i 

i 

LOUISIANA  V 

•259932 

1  26 !3 436! 

57. oi 

16.0! 

5.5! 

330! 

_  j 

20 • oi NONE 

•LA  EMPIRE  ! 

1950  ! 

! 

!  !  ! 

57.0! 

16.0! 

5.5! 

! 

-  ; 

; 

<  2 

« 

3B  12 

•.570769 

•  47215A70! 

180.3! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

8.0SPUNP 

•LA  EMPIRE  ! 

1948  ! 

i 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

180.31 

1 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

t 

; 

-  ! 
i 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

I 

• 

(29)  SVEJKOSKY/  WILLIAM  C. 

j 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

i 

!  !  ! 

•  •  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

I 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

'  (32)  SWITCH80ATS/ 

JOLLY  JACK 

INC. 

i 

! 

•523253 

!  (  ! 

!  !  ! 

!  5713A35! 

i 

* 

56.2*1 

! 

! 

21.5! 

! 

t 

7.0! 

! 

940! 

I 

! 

-  i 

! 

j 

47.01NONE 

!  ! 

!  ! 

!LA  NEW  ! 

! 

i 

1969  i 

! 

■  !  ! 

60.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

.  ; 

2 

!  ORLEANS  ! 

! 

MISSY  JACKSON 

1502225 

!  31 ! 3A35 ! 

47.5! 

20.0! 

6.5! 

940! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA  BATON  ! 

1966  ! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

50.0! 

! 

20.0! 

! 

4.9! 

! 

! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

!  ROUGE  ! 

!  ! 

! 

! 

(41)  SYLVESTER*  ANYONE  TU6 

! 

service 

!  !  ! 

1  I  1 

2 

j 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

« 

1  COLLEEN 

! 637858 

!  96MC02! 

96.  si 

22.8! 

5.6! 

1600! 

22! 

25.0! NONE 

! C A  HORRO  BAY  ! 

1931  ! 

! 

!  1  1 

100.01 

22.8! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1  DOROTHY  L.  SYLVESTER 

1517114 

J  23MA02! 

52.6! 

U.O! 

7.5! 

600! 

-  ! 

15.5! NONE 

•CA  EL  SEGUNDO! 

1963  ! 

! 

1  l  1 

55.0! 

1 4.6! 

7.0! 

! 

48! 

i 

!  ) 

! 

LUCILLE 

1572790 

!  63 !  1C  11 ! 

95.4! 

22.8! 

7.0! 

2400! 

22! 

27.0! NONE 

!  CA  SAN  DIEGO  { 

1976  ! 

! 

!  t  ! 

100.01 

24.0! 

6.0! 

! 

147! 

( 

!  ! 

( 

MARIE  I 

1274715 

1  1 0! 1 A02 ! 

38.4! 

13.3! 

5.8! 

300! 

-  ! 

1 5.6 !  NONE 

I CA  HORRO  BAY  ! 

1957  ! 

1 

1  1  1 

40.0! 

13.3! 

5.8! 

! 

6! 

! 

!  ! 

! 

RICHARD  K. 

1557325 

t  21I1A12! 

52.3! 

14.0! 

6-0! 

300! 

20! 

12.6IN0NE 

!C A  EL  SEGUNDO! 

1943  J 

1 

1  I  1 

54.0! 

14.0* 

4.9! 

! 

6! 

! 

!  ! 

! 

ALMA 

1233879 

1  613836! 

39.4! 

13.0! 

5.2! 

150! 

-  i 

18.4! NONt 

! CA  MORRO  BAY  1 

1927  1 

! 

1  1  ! 

48.0! 

13.0! 

5.2! 

I 

-  « 

! 

)  ! 

I 

|  ANYONE  SYLVESTER 

1605016 

!  1813*36! 

45.0! 

14.8! 

6.4! 

350! 

-  i 

20.2 ! NONE 

! C A  EL  SEGUNDO! 

1979  } 

| 

!  1  1 

50.0! 

14.8! 

6.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

,  CAYUCOS 

1267062 

1  613A36! 

42.1! 

12.9! 

6.0! 

350! 

-  i 

19.21N0NE 

I C A  MORRO  BAY  ! 

1954  ! 

1 

1  !  1 

50.0! 

12.9! 

6.0) 

! 

-  i 

t 

I  1 

( 

CRAIG  6. 

1562816 

!  1913A361 

43.9! 

15.0! 

8.0! 

350! 

-  ! 

19.6! NONE 

l  C A  MORRO  BAY  ! 

1974  ! 

1 

1  !  1 

48.0! 

13.0! 

6.4! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

1 

KEITH  K« 

1557229 

1  20! 3 A  36 1 

43.2! 

13.5! 

7.51 

350! 

-  ! 

20.2!  NONE 

ICA  EL  SE6UND0! 

1973  t 

1 

1  1  1 

48.0! 

14.8! 

6.9' 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

1  MICHAEL  C. 

1565897 

!  2113A36! 

43.3! 

16.4! 

7.5! 

350  i 

-  ! 

20.6! NONE 

ICA  MOSS  LAHD-I 

1976  S 

i 

!  1  ! 

48.0! 

16.4! 

6.9! 

1 

-  ! 

! 

!  INC  ! 

! 

! 

!  1  1 

36.0! 

12.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

1  LUIS  1 

! 

REDONDO 

1286641 

1  1 2 1 3  A3  6 ! 

40.0! 

13.9! 

7.5! 

150! 

-  ! 

20.01N0NE 

ICA  EL  SEGUNDO! 

1961  ! 

1 

1  1  ! 

43.0! 

13.9! 

6.6! 

! 

•  2 

! 

I  ! 

I 

SHAUN  S. 

1  572284 

1  1313A36! 

45.0! 

14.8! 

7.0! 

350! 

-  i 

20.2 ! NONE 

ICA  EL  SEGUNDO! 

1977  ! 

1 

! 

!  !  1 

!  !  1 

50.0! 

! 

14.8! 

! 

6.4! 

! 

J 

.  j 
!* 

■ 

I 

!  1 

!  ! 

1 

l 

1  (32)  SYSTEM  FUELS/ 

SFI  11 

INC. 

! 

! 

1552260 

1  1  1 

!  !  1 

!  1 780! 5 A  70 ! 

! 

2 

295.0! 

t 

! 

5< .  01 

1 

11.0! 

! 

1 

-  ! 

i 

i 

4301  ! 

! 

1 

20.0! PUMPS  BOILERS 

!  ! 

!  1 

•LA  NEW  ! 

! 

! 

1974  I 

! 

1  1  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

1  SFI  12 

1552261 

1  1829}  5A70  1 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

4731! 

20.0 ! PUMPS  BOILERS 

!LA  NEW  ! 

1974  I 

1 

1  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS  1 

! 

|  SFI  13 

1352262 

1  159315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.01 

1 

3535! 

20.0! PUMPS  BOILERS 

!LA  NEW  I 

1974  I 

j 

!  i  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

SFI  14 

*1552263 

J  1363I5A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  ! 

3357! 

20.01PUMPS  BOILERS 

ILA  NEW  I 

1974  ! 

1 

1  1  I 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1  OALEAHS  ! 

1 

SFI  21 

1562398 

1  1780! 5A70I 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  1 

4301! 

20.0! PUMP  BOILERS 

!IA  NEW  i 

1974  ! 

! 

1  !  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1  SFI  22 

•562399 

!  159315A70! 

225.0! 

54. 0! 

11.01 

-  ! 

3535! 

20.0 IPUMP  BOILERS 

!LA  NCV  ! 

1974  J 

! 

1  1  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

.  j 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

|  SFI  23 

1562400 

i  1829I5A701 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  J 

2256!* 

JO.OIPUKP  BOILERS 

(LA  NEW  1 

1974  ! 

* 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

SFI  24 

i  56  2401 

!  136315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  | 

3357! 

20.0 IPUMP  BOILERS 

!LA  NEW  ! 

1974  ! 

! 

1  !  ! 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  ! 

1 

SFI  31 

1562402 

1  178015A70! 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

-  I 

4301  i 

20.0! PUMP  BOILERS 

! L A  NEW  ! 

1975  ! 

1 

1  1  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

1  SFI  32 

1562403 

1  159315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

.  ; 

3535! 

20.0IPUMP  BOILERS 

SLA  NEW  ! 

1975  ! 

! 

! 

! 

•  !  1 

!  1  ! 

!  !  1 

225.0! 

i 

! 

54.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

.780 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENfiR ! 

0X5T! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I 

COAST 

•REGIS 
!  TER 

1 

6UARD 

!  TON- 

1 

NUMBER 

!  NA6E 

! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 


NET  (CODE! LENGTH! 
-!****!  REG.  ! 
!  SEE!//////! 


8RDTH* 

REG-*L0A9-! 

/////!  ED  ! 
OVER-!/////!  HORSE! 
ALL  ‘LI6HT!  POWER 


JCAPACXTT! 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT) ! //////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
$  {OPERATING 
TCi  BASE 
AO!  LINE-1 
TD! ////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR  : 
BUILT  : 
OR 

•REBUILT 


(32)  SYSTEM  FUELS 

#  INC- 

« 

i  i 

i 

i 

i 

(CONTINUED)! 

i  • 

! 

; 

■ 

S FI  33 

! 562404 

132915A70! 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

j 

!  • 

29S.0! 

54.0! 

2.0! 

SFI  34 

•562405 

13631SA70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

; 

i  i 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

SFI  41 

•565417 

165215A70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

• 

>  • 

297.6! 

34.1! 

2.0! 

SFI  42 

1569418 

172315A70! 

297.61 

54.1! 

11.0! 

! 

!  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

SFI  43 

•569419 

8161SA70! 

146.5! 

54.1! 

11.0! 

j  ; 

146.5! 

54.1! 

2.0! 

SFI  44 

•569420 

1724! 5A70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

i 

i  i 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

SFI  51 

•569949 

178015A70! 

295.0! 

54.0! 

11.0! 

i 

j  i 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

SFI  54 

•569950 

136315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

i 

i  i 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

SFI  61 

•569951 

178015A70! 

295.0! 

54. C! 

11.0! 

2 

t  2 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

SFI  64 

1 569952 

136315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

i 

i 

j  > 

i  i 

225.0! 

i 

54.0! 

i 

2.0! 

i 

(32)  T  t  S  9ARGE 
CAPT.  CECIL 

LINE#  INC. 

i 

! 

.  - 

!  j 

20914A46! 

i 

i 

120.01 

! 

30.0! 

i 

i 

7.oi 

• 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

CART-  FRANK 

j  - 

20914A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

l 

t 

i  » 

i  i 

120.0! 

i 

30.0! 

j 

1.0! 

■ 

(31)  T  t  H  BARGE 

CO. 

i 

{ 

i  2 

i  i 

i 

« 

i 

i 

i 

i 

TH  538 

1622771 

72414A41  • 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

2 

j 

i  • 

j  2 

200.0! 

* 

35.0! 

; 

1.4! 

< 

(32)  T  C  ft  TOWING 

COMPANY# 

i 

IN  1C- 

»  ; 

i 

• 

i 

i 

! 

AL  CENAC 

1597514 

7213*36! 

64.5! 

22.  Oj 

8.0! 

j 

i  2 

72.01 

22.0! 

7.0! 

6UTLEP  J-  NAQUIN 

165016C 

103! 3 A  36 1 

72.0! 

26.0! 

9.0! 

2 

i  t 

79.0! 

2o.0! 

7.5! 

RALPH  0 

*1587358 

3613A36! 

43.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

1 

;  i 

i  2 

50.0! 

i 

18.0! 

! 

5.0! 

j 

(31)  T  G  8  BARGE 
TGB  28 

CO. 

| 

! 

.  - 

•  I 

j  » 

93114A41! 

i 

j 

200.0*! 

! 

i 

35.0! 

i 

! 

9.0! 

! 

! 

1  ! 

;  i 

200.0! 

j 

35.0! 

| 

1.6! 

i 

(32)  T  L  C  MARINE 

SERVICE# 

! 

IN  1  £• 

j  j 

i  t 

| 

i 

t 

i 

i 

CAPT.  DEREK 

1505746 

2713*361* 

47.5! 

18.0! 

5.0! 

• 

1  ! 

47.5! 

18.0! 

3.0! 

CHAO  0 

1566744 

6o!3A36! 

57.0! 

22.1! 

7.0! 

! 

>  2 

57.0! 

22.1! 

4.0! 

LISA  0 

1614295 

4613A351 

51.0! 

19.0! 

6.0! 

; 

!  1 

52.0! 

19.0! 

4.0! 

MISS  DAWN 

1614238 

2213A35! 

40.0! 

16.0! 

4.5! 

1 

2  2 

40.0! 

16.0! 

3.5! 

MISS  DEE 

1585086 

31 1 3*36 1 

44.9! 

18.0! 

6.0! 

1 

!  ! 

49.0! 

18.0! 

4.0! 

TOBY  0 

1534968 

2813A35! 

41.4! 

13.0! 

4.5! 

1 

1  1 

41.4! 

18.0! 

3.5! 

TLC  101 

•597714 

19314A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

2 

«  1 

i  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

i 

1.0! 

! 

! 

(33)  UT  MARINE  SALVAGE,  INC.! 

1  ! 

!  ! 

i 

j 

i 

i 

• 

i 

GEORGE  T 

27514A43! 

I 

! 

8.0! 

1 

1  ! 

130.0! 

52.0! 

3.0! 

JOSIE  T 

t  598520 

706I4A431 

165.1! 

50.1! 

8.0! 

! 

!  1 

165.1! 

50.1! 

3.0! 

T  1 

1665320 

5614A43! 

58.0! 

29.0! 

2.C! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

58.0! 

! 

29.0! 

! 

1.0! 

1 

(20)  T.  A.  S.  BOAT  CO. 

! 

( 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

TAHMIE  LEE 

1 o20699 

14213*36! 

! 

—  ! 

6.oi 

! 

1  ! 

79.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

!  1 

1 

! 

! 

(32)  T.T.  BARGE 
CHEM  24 

i 

! 29J245 

j  1 

338 ! 5A70! 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

14.0! 

! 

• 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

(28)  TABOR  GRAIN 

« 

1 

!  ! 

•  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

MISS  T 

1560984 

813*36! 

3  3.8! 

12.0! 

4.5  J 

! 

!  1 

35.0! 

12. C! 

4.0! 

NANCY  S 

1599016 

5313*36! 

49.5! 

19.5! 

5.8! 

! 

1  1 

54.0! 

20.0! 

4.6! 

SHIRLEY  ANN 

15)1014 

5613*361 

50.7! 

21.0! 

5.7! 

! 

! 

!  1 

!  1 

51.0! 

21.0! 

! 

4.5! 

i 

(28)  TA80I  GRAIN 
CAP'N  HACK 

1 

i 

i  515884 

!  ! 

i  2 

2713*35! 

i 

! 

47.0! 

1 

18.0! 

i 

! 

5.5! 

! 

!  1 

47.0! 

18.0! 

5.0! 

RANGER 

1268376 

7613A35! 

65.8! 

20.1! 

5.8! 

!  1 

70.0! 

20.1! 

5.8! 

DM  342 

59515A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

i  | 

!  1 

195.1! 

i 

35.1! 

I 

1.6! 

! 

(30)  TAGGART  t  TAGGART 

>  | 

1  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION#  INC. 

!  ! 

t 

i 

j 

TOM  T 

1510650 

!  6013*36! 

62.0! 

24.0! 

7.5! 

1 

•  1 

62.0! 

24.0! 

2.5! 

UT  101 

1603784 

691J4A46! 

19  5.0! 

35.0! 

10.0! 

I 

! 

1 

•  ! 

•  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

i 

35.0! 

I 

! 

1.2! 

-  i 

4731! 

20.01PUMPS  80ILERS 

SLA 

NEW  ! 

1975 

i 

_  i 

• 

ORLEANS 

-  j 

3357! 

20.0! PUMPS  80XLER5 

!LA 

NEW 

1975 

i 

•  2 

i 

ORLEANS 

4291  j 

20. oj  PUMP  BOILERS 

IlA 

NEW 

1975 

2 

•  • 

! 

ORLEANS 

-  • 

4325! 

20.01PUMP  BOILERS 

•LA 

n:v 

1975 

2 

-  2 

2 

ORLEANS 

-  • 

2312! 

20. oi PUMP  boilers 

f  L  A 

NEW 

1975 

2 

-  i 

1 

ORLEANS 

-  2 

4499*! 

20.0! PUMP  BOILERS 

•LA 

NEW 

1975 

; 

-  ; 

» 

ORLEANS 

4301  *! 

20.0 ! PUMPS  BOILERS 

•LA 

NEW 

1975 

2 

-  ! 

J 

ORLEANS 

-  • 

33571 

20.0! PUMPS  BOILERS 

!LA 

NEW 

1975 

j 

—  i 

2 

ORLEANS 

-  • 

4301! 

20.01  PUMPS  BOILERS 

!LA 

NEW 

1975 

! 

•  j 

i 

ORLEANS 

-  l 

3357? 

20.0 ! PUMPS  BOILERS 

SLA 

NEW 

1975 

! 

I 

i 

-  i 

; 

> 

2 

■ 

! 

ORLEANS 

i 

! 

s 

! 

575! 

> 

2 

8 • oj  NONE 

(LA 

MORGAN 

I960 

! 

•  t 

; 

CITY 

-  j 

575! 

8.01  HONE 

!LA 

MORGAN 

1977 

2 

{ 

-  2 
t 

! 

CITY 

i 

9 

1664! 

2 

18.8! NONE 

•IN 

JEFFERSON¬ 

1980 

! 

2 

-  ! 

2 

f 

i 

VILLE 

i 

1200! 

2 

•  i 

_  § 

2 

32.0! NONE 

i  nj 

CLAREMONT 

1978 

1600! 

_  j 

.  i 

36.0! NONE 

•NJ 

CLAREMONT 

1982 

600! 

1 

i 

-  ; 

-  j 

2 

25.01N0NE 

! 

2 

•LA 

HOUMA 

1967 

2 

2 

i 

! 

1 
; 

1641! 

-  ! 

2 

1 

2 

19.0! NONE 
! 
t 

!MS 

GREENVILLE 

1967 

« 

; 

600! 

2 

! 

-  i 

i 

1 

20.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1955 

900  i 

-  ! 

26.0*!N0NE 

•LA 

L0CKPORT 

1975 

aooi 

-  i 

.  i 

22.0! NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1979 

350! 

-  ; 

.  i 

21.0! NONE 

t 

SLA 

LOCKPORT 

1979 

600! 

x 

_  ■ 

21 .oi NONE 

!LA 

LOCKPORT 

1979 

400! 

: 

.  2 

21.oInone 

SLA 

LOCKPORT 

1971 

i 

! 

590! 

-  i 

i 

7 .0! NONE 

i 

j 

!LA 

LOCKPORT 

1978 

! 

! 

i 

! 

2 

-  i 

_  i 

2 

i 

40.oj  300  TON  A-FRAME 

!TX 

GALVESTON 

1983 

t 

■ 

t 

-  ! 

•  i 

40.01400  TON  A-fRAME 

i 

!TX 

GALVESTON 

1978 

! 

i 

X 

-  2 

! 

12.0(20  TON  CRANE 
! 

! 

ITX 

GALVESTON 

1983 

i 

! 

1800! 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

28.0! NONE 

!M0 

CARUTHERS- 

1980 

! 

! 

« 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

VILLE 

z 

* 

! 

1443! 

! 

14 .0 1  DIESEL  PUMP 

!L  A 

NEW 

1963 

! 

! 

■ 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

! 

{ 

230! 

X 

t 

13! 

.  i 

i 

12.0! NONE 

!IL 

LA  SALLE 

1974 

680! 

79| 

_  * 

25 .oj  NONE 

i 

8  XL 

LA  SALLE 

1978. 

690! 

! 

75! 

24 .0! NONE 

ML 

LA  SALLE 

1974 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

730! 

i 

-  ! 

_  1 

X 

! 

22.OIN0NE 

2 

ML 

PFORIA 

1968 

58ol 

• 

i 

-  ! 

25.5! NONE 

!IL 

PEORIA 

1954 

i 

! 

1 

■ 

1451! 

-  ! 

! 

i 

1 3 * 6 i STEAM  COILS 

j 

« 

i 

ML 

PEORIA 

1946 

1 

! 

2 

1130! 

i 

s 

i 

i 

-  ; 

.  2 

l 

j 

! 

32.0  shone 

i 

!  AR 

AUGUSTA 

1967 

2000! 

i 

1 4. 0 ! NONE 

JAR 

AUGUSTA 

1978 

! 

! 

i 

-  ! . 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


781 


engr! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  HUMBER 

(30)  TAGGART  t  TAGGART 

; 

i 

TRANSPORTATION/ 

INC.  ! 

(CONTINUED)! 

m  102 

*603755 

TtT  103 

*533041 

TtT  104 

j  608939 

TtT  105 

•615404 

T7  106 

J61S405 

i 

(32)  TALBOT/  EVERETT  L 

j 

E  TAL80T  1 

‘636933 

! 

(32)  TALEN'S  MARINE  t 

! 

FUEL/  I  INC. 

CHARLES  M.  TALEN 

! 551836 

GLEN  C  101 

i  ...... 

RIG  RUNNER 

! 640903 

T  13 

1262841 

! 

1 

(30)  TANAK  TRANSPORTATION  CO.! 

TANAK  1300 

1283163 

! 

(15)  TAMPA  SHIPYARDS/ 

! 

INC.  ! 

TS  102 

! 652585 

TS  103 

‘*660975 

sen  ii« 

1271252 

EPIC 

! 176019 
! 

(11)  TANGIER  ISLAND  - 

1 

CHESAPEJAKE  BAY 

CRUISES 

! 

CAPT  THOMAS 

! 522214 

CHESAPEAKE  BREEZE 

! 636601 
! 

(11)  TARMAC  VIRGINIA/ 

! 

INC.  ! 

ARAPAHO 

1608376 

ARIES 

•538881 

BILLY  BARNES 

1265387 

CHANCE 

1274368 

CHESAPEAKE  STAR 

1534320 

DANA  8. 

1289934 

GREG 

1277145 

JAMES  RIVER  STAR 

1607444 

JIMMIE  SOMERS 

1262769 

KAREN  8 

1512551 

NORFOLK  STAR 

1595220 

PORTSMOUTH  STAR 

1607445 

SCNOOLXE 

1554275 

TARMAC  I 

1628726 

TIDEWATER  STAR 

(616322 

WILLIAM  C.  SNOW 

1283964 

BARGE  NO.  28 

!  - - 

BARGE  NO.  30 

!  - 

BARGE  NO.  34 

j  - 

BARGE  NO.  38 

1  - 

BARGE  NO.  42 

BARGE  NO.  43 

BARGE  NO.  44 

a**te  no.  <s 

BARGE  NO.  46 

i  - 

BAHGC  NO.  47 

i  - 

BARGE  NO.  48 

i  - 

i 

! 

i 

!  ! VTCC!  DIMENSIONS  SDRAFT! 

!  NET  !C0D£!LEN6TH! BROTH!  * 

IRECIS-*****!  REG.  !  REG.JLOAD-! 
TER  I  %iz\um/\um\  ED  ! 


ICAPACITY!  HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  i 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 
Ml/nt/n  POINT  l  LINE-1  !  AO!  LINE-1  BUILT 


TON-  !PAGE !  OVER-IOVER “!/////!  HORSE!  PASS-  ! {LIGHT) ! //////////////// !TD !////////// !  OR  ! 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  fLXGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  {•REBUILT! 


i  i 

;  i 

j  i 

;  i 

33 3! 4 A 465 

195.0! 

i 

i 

« 

i 

35.0! 

i 

j 

i 

| 

10.0! 

i 

i 

i 

i 

-  i 

1 

* 

i 

i 

2000! 

t 

i 

j 

i 

17.0 ! HONE 

i  i 

j  2 

i  ; 

i  ; 

!  AR  AUGUSTA  ! 

1978 

t 

t 

j 

t 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

i 

-  i 

l 

!  ! 

i 

908i4A4ll 

200.0! 

35.  C! 

10.8! 

_  i 

15501 

22.0! NONE 

JAR  AUGUSTA  ! 

1077 

i 

t  j 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

< 

i  j 

2 

63314A46! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

2000! 

17.0 ■ NONE 

! AR  AUGUSTA  1 

1979 

i  • 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

8S8I4A46 ! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

-  ! 

2000! 

17.0! NONE 

! AR  AUGUSTA 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

-  i 

} 

• 

883  2  4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

17.0IN0NE 

UR  AUGUSTA  ! 

1979 

t  ; 

i  i 

195.0! 

35.0! 

! 

1.2! 

! 

! 

! 

7.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

1 

!  ! 

! 

2  j 

•  • 

241 ! 5*71 S 

130.0! 

s 

! 

34.0! 

! 

-  ! 

z 

! 

560! 

z 

! 

7.0! DIESEL 

PUMPS 

!  i 

! LA  HOUMA 

1982 

!  ! 

l  ! 

130.0! 

34.0! 

j 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

* 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

a  J 

1  1 

i  i 

26! 3 A  35 i 

36. sl 

s 

i 

16.11 

i 

$.2! 

! 

« 

40  ui 

X 

! 

-  i 

X 

i 

30.0! NONE 

X  I 

!  ! 

•LA  CAMERON 

1973 

i 

!  ! 

40.0! 

16.1! 

5.2! 

{ 

-  i 

! 

i  ; 

13815A71! 

100.0* 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

269! 

10.5  {DIESEL 

PUMP 

•LA  CAMERON  1 

1960 

i  t 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

t 

680! 5 A  71 1 

125.1! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

115! 

10.5! DIESEL 

PUMP 

•LA  LAKE 

1981 

j 

!  ! 

125.1! 

35.1! 

5.o! 

! 

-  ! 

! 

*  ARTHUR 

j 

680I5A70! 

150.0! 

30.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

20-0! DIESEL 

PUMP 

•LA  CAMEROH 

1970 

!  ! 

!  ! 

150.0! 

30.0! 

i 

i 

i 

50.0! 

1.5! 

! 

i 

i 

-  i 

i 

t 

i 

• 

! 

! 

i  i 

i 

X  ! 

!  1 

1 209! 5 A  201 

195.0! 

i 

8.0! 

z 

.  i 

X 

« 

1265! 

« 

16. 0! NONE 

i  i 

1TX  PORT 

1960 

i 

!  ! 

4  1 

195.0! 

50.1! 

j 

4.0! 

i 

■ 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

-  ! 

! 

t 

2 

•  NECHES 
! 

j 

!  ! 

!  ! 

707J4A43! 

160,0! 

« 

54. Ol 

! 

! 

7.5! 

i 

1649! 

2 

9. 0 1  NONE 

i 

! 

!FL  TAMPA 

1982 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.0! 

1 

-  1 

I 

! 

707J4A43! 

160.0! 

54.0! 

7.5! 

-  ! 

1649! 

9.0! NONE 

(FL  TAMPA 

1982 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

19SI5A71 ! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

362! 

IS.OIOIESEL 

PUMP 

! FL  TAMPA 

1951 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

504! 5471 ! 

155.0! 

35.0! 

10.4! 

-  ! 

933! 

32.0! DIESEL 

PUMP 

!FL  TAMPA 

1944 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

155.0! 

35.0! 

! 

! 

2.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

57118161 

i 

i 

—  ! 

« 

i 

7.8! 

! 

1 

1050! 

! 

! 

101 

1 

! 

35 . 0 { NONE 

! 

! 

IVA  REEOVILLE 

1969 

!  I 

65.0! 

20.1! 

7.3! 

! 

150! 

! 

! 

66! 1C  161 

—  ! 

—  ! 

6.5! 

2025! 

22! 

35.0! NONE 

iVA  REEOVILLE 

1981 

!  ( 

!  ! 

95.7! 

22.8! 

! 

i 

5.8! 

! 

! 

! 

158! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

■ 

!  1 

!  ! 

5813A36! 

52.5! 

i 

! 

22.1! 

I 

! 

7.7! 

X 

! 

800! 

X 

! 

-  ! 

i 

! 

40.0! NONE 

X 

! 

!VA  NORFOLK 

1979 

!  ! 

52.5! 

22.1! 

6.7! 

! 

-  ! 

( 

! 

64! 3  A 36  ! 

65.0! 

24.0! 

9.0! 

1050! 

-  ! 

48. 0! NONE 

!VA  NORFOLK 

1974 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

7! 3A36! 

38.0! 

12.1! 

6.0! 

275! 

-  ! 

20.01  NONE 

JVA  NORFOLK 

1953 

!  \ 

38.0! 

12.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

6 !  3 A  36 1 

33.6! 

11.6! 

5.0! 

220! 

-  ! 

25.OIN0NE 

IVA  NORFOLK 

1957 

f  1 

35.0! 

12.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

50! 3A  36! 

50.0! 

20.0! 

8.01 

750! 

-  ! 

40.01  NONE 

IVA  NORFOLK 

1977 

!  1 

50.01 

20.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

7I3A36I 

39.9! 

11.0! 

4.0! 

165! 

-  ! 

12.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1962 

1  ! 

44.9! 

11.6! 

4.0! 

| 

-  ! 

1 

! 

13! 3 A  36 ! 

42.6! 

12.2! 

6.0! 

220! 

-  ! 

30.01  NONE 

IVA  NORFOLK 

1958 

1  ! 

48.6! 

13.21 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

101 I3A361 

S?«0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

48 .0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1979 

!  1 

65.0! 

26.0! 

3.51 

! 

-  ! 

! 

! 

1013A36! 

41.9! 

12.4! 

5.0! 

200! 

-  ! 

16. 0! NONE 

JVA  NORFOLK 

1951 

!  I 

47.0! 

13.0! 

4.0! 

! 

.  i 

! 

1 

32! 3 A  36  f 

46.4! 

20.0! 

7.5! 

600! 

-  i 

40.0IN0NE 

IVA  NORFOLK 

1971 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

5  0 1 3  A  36 ! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

“  ! 

40.0! NONE 

! VA  NORFOLK 

1978 

I  ! 

50.0! 

20.01 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

36I3A36! 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

-  ! 

40. 0! NONE 

•VA  NORFOLK 

1979 

!  1 

50.02 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

34 1 3  A  3  6 1 

50.0! 

20.0! 

7.5! 

600! 

-  ! 

40.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1974 

!  1 

50.0! 

20.01 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

S8I3A36! 

56.0! 

22.0! 

8.0! 

750! 

-  1 

48.01  NONE 

! VA  NORFOLK 

1980 

i 

1  ! 

56.01 

22. C! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

! 

1 1 7! 3A36 ! 

66.5! 

26.1! 

9.6! 

1400! 

-  ! 

48. 0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1930 

!  I 

66.5! 

26.1! 

8.6! 

1 

-  < 

! 

! 

2213A36J 

49.9! 

15.5! 

6.0! 

340! 

-  ! 

22.0! NONE 

1  VA  NORFOLK 

1962 

!  ! 

51.9! 

16.5! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

450I4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11 .0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

{  ] 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

450UA46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  1 

850! 

11.0IN0NE 

IVA  NORFOLK 

1966 

t  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  | 

850! 

11 .0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

t  1 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

85ol 

1 1 .0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

! 

45014A46! 

123.0! 

34.0! 

5.0! 

-  1 

650! 

« ! .0 ! NONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  t 

I 

1 

4S0I4A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

65o: 

11.0! HONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

(  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

f 

-  ! 

1 

! 

450! 4446! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

•  ! 

850! 

1 1 . 0 ! NONE 

2VA  NORFOLK 

1966 

(  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

4S0UA46! 

128.0! 

34.01 

8.9! 

-  1 

850! 

11.0IN0NC 

JVA  NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

» 

-  ! 

I 

1 

450S4A46  J 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  I 

850! 

11.0 (NONE 

JVA  NORFOLK 

1966 

!  1 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

) 

•  t 

! 

! 

4S0I4A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

11 .0 ! NONE 

!VA  NORFOLK 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0* 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

45014A46! 

128.01 

34.0! 

8.0! 

•  i 

850! 

11.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1966 

!  1 

j  } 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

782 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DIST !  OPERATOR 

NET 

! VTCC ! 

! CODE! 

l 

COAST 

RE6 IS' 
TER 

!  SEE! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

< 

GUARD 

TON¬ 

JPA6E ! 

l 

NUMBER 

NAGE 

!  IV  ! 

(11)  TARMAC  VIR6INIA,  INC. 

(CONTINUED) 


DIMENSIONS  SDRAFT! 


LEN6TH 

REG. 

////// 

OVER-: 

ALL 


3RDTH! 

REG.JLOAD- 
/////!  ED 
OVER-!///// 
ALL  ILIGHT 


eARGE 

NO. 

49 

t  ...... 

450! 4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0!H0NE 

!VA 

NORFOLK 

t 

* 

1966 

i 

t  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  i 

i 

i 

i 

BARGE 

NO. 

50 

!  ------ 

450J4A46! 

129-0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

t 

j 

i 

BARGE 

NO. 

51 

i  ------ 

450! 4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

11 -0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

t 

* 

1966 

i 

!  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  j 

; 

i 

i 

BAR6E 

NO. 

52 

i  - - 

45054A46 ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

j  > 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  j 

i 

i 

« 

BARGE 

NO. 

53 

j  — ... 

450S4A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11 .0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

i  i 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

j  -  | 

i 

t 

i 

3AR6E 

NO. 

54 

450J4A46! 

128.0! 

34. 0! 

8.0! 

!  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  ! 

> 

i 

• 

BAR6E 

NO. 

55 

i  ...... 

450! 4A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

!  650! 

1 1 .0*  NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

l 

« 

i 

BARGE 

NO. 

56 

i  - 

450! 4A46 ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

1 1 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

j 

i  j 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

i 

i 

BARGE 

NO- 

57 

!  - 

450! 4A46 ! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

* 

i  i 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

J 

! 

i 

BARGE 

NO. 

58 

i  ...... 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  650! 

11.0!N0N£ 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

t  -  j 

i 

i 

i 

BAR6£ 

NO. 

59 

i  - 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

i  850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

• 

* 

1966 

j 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

2 

< 

i 

BARGE 

NO. 

60 

!  ...... 

450! 4A46 ! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0IN0NE 

•VA 

NORFOLK 

i 

• 

1966 

< 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

{ 

i 

BARGE 

NO. 

61 

j  ...... 

450! 4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

•  850! 

11 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

• 

• 

1966 

i 

t  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  i 

t 

; 

t 

BARGE 

NO- 

62 

»  ...... 

450! 4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

• 

* 

1966 

2 

t  » 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  | 

i 

i 

j 

BARGE 

NO. 

63 

i  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

• 

• 

1966 

2 

i  i 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

j 

* 

BARGE 

NO. 

64 

j  - - 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0SN0NE 

!VA 

NORFOLK 

j 

* 

1966 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

j 

i 

BARGE 

NO. 

65 

i  ...... 

45054A46 ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

1 1 .0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

j  -  i 

i 

j 

i 

BARGE 

NO. 

66 

;  ...... 

450! 4A46 ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

ivA 

NORFOLK 

1 

* 

1966 

i 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  j 

j 

i 

1 

BARGE 

NO. 

67 

i  ...... 

450!4A46! 

128.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0 'NONE 

!VA 

NORFOLK 

2 

• 

1966 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  "  ! 

■ 

! 

i 

BARGE 

NO. 

68 

i  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

1 1 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

* 

1966 

; 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i  -  ! 

! 

! 

1 

BARGE 

NO. 

69 

i  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

1 1 .0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

BARGE 

NO. 

70 

i 

450S4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

1 1 . 0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

2 

* 

1966 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

BARGE 

NO. 

71 

i  ...... 

450!4A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

1 1 . 0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

* 

1966 

{ 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

74 

j  - 

450S4A46* 

128.0! 

34.0! 

5.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

< 

* 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

! 

i 

BARGE 

NO. 

75 

i  - 

450J4A46! 

128.0! 

34. C! 

8.0! 

-  !  8S0! 

1 1 . 0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

i 

* 

1966 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

BARGE 

NO. 

76 

i  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

« 

• 

1966 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

; 

i 

BARGE 

NO. 

77 

!  ...... 

450I4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0!N0NE 

!VA 

NORFOLK 

! 

* 

1966 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

BARGE 

NO. 

78 

!  - 

450UA46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

! 

• 

1966 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

BARGE 

NO. 

79 

s  - 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ‘  850! 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

I 

* 

1966 

! 

;  • 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

! 

1 

BARGE 

NO. 

80 

!  - - - 

450J4A46! 

128.0! 

34. Cl 

8.0! 

!  850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1975 

! 

2  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

! 

1 

BARGE 

NO. 

82 

i  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1975 

i 

;  ; 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

! 

I 

BARGE 

NO. 

83 

i  - 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

-  !  850! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

l 

1975 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.01 

!  -  ! 

! 

1 

l 

8ARGE 

NO. 

84 

!  - 

450J4A46! 

128.01 

34.01 

.8,0! 

!  W! 

11,0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

l 

1975 

! 

!  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

I 

BARGE 

NO. 

85 

45014A46! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  !  1200! 

11 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

i 

1977 

1 

!  ! 

120.0! 

J6*0! 

2.0! 

1  -  ! 

1 

1 

\ 

BARGE 

NO. 

86 

!  - 

450I4A46! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

!  1200! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1977 

! 

!  ! 

120.0! 

36.01 

2.0! 

!  -  ) 

! 

1 

I 

9AKGE 

NO. 

87 

!  - 

45014446! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  1  1200! 

11 .01  NONE 

IVA 

NpRfOLK 

1 

1977 

! 

!  ! 

120.0! 

36.01 

2.0! 

!  -  1 

! 

1 

l 

BARGE 

NO. 

88 

!  - 

450! 4A46! 

120.0! 

34.01 

11.0! 

!  1200! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1977 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

89 

!  - 

450UA46J 

120.0! 

34.0! 

11.01 

I  1200! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1977 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

I  -  f 

1 

1 

1 

BARGE 

NO. 

90 

j  ...... 

450! 4A46! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

l  1200! 

11.0IN0NE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1977 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

!  -  1 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

91 

j  - 

450I4A46! 

120.0! 

34.0! 

11.01 

-  !  1200! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

l 

1978 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.01 

!  -  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

92 

1  - 

45014A46! 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

-  !  1200! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

I 

BARGE 

NO. 

93 

2  - 

45014A46J 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  650! 

11.01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ( 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

94 

j  - 

450S4A46J 

128.0! 

34.01 

8.0! 

-  !  850! 

1 1.0‘NONE 

IVA 

NORFOLK 

t 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

95 

!  - 

45054A46! 

123.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

2 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  “  ! 

! 

! 

1 

BARGE 

NO. 

96 

j  ...... 

4S0I4A46! 

123.0! 

34.0! 

6.0! 

-  !  850! 

1 1 . 0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

» 

1 

1 

BARGE 

NO. 

97 

1  - 

450I4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  850! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

»  -  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

98 

j  - 

450! 4A46J 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

1 1 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

19,78 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  “  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

99 

j  ...... 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

j 

1 

l 

BARGE 

NO. 

100 

j  ...... 

450I4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

1 

1 

BARGE 

NO. 

101 

j  - 

4S0UA46! 

128.0! 

34.0! 

6.0! 

-  !  850! 

11.0! WONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

BARGE 

NO. 

102 

!  - 

45054A46! 

123.0! 

34.09 

6.0! 

-  !  850! 

11 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

I 

1978 

! 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

J  -  ! 

! 

1 

l 

BARGE 

NO. 

103 

450UA46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  <  83C! 

11.0IN0NE 

IVA 

NORFOLK 

I 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

l 

BARGE 

NO. 

104 

450J4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

!  050! 

11 *0!N0N£ 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

f 

1 

BARGE 

NO. 

105 

j  - 

45014A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  !  850! 

11 ,0 {HOME 

IVA 

NORFOLK 

1 

1978 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

! CAPACITY 

i 

!  CARGO 
! //////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  EN6ERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LI6HT) !////////////////: 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
S  ^OPERATING 
TC!  9ASE 
AO!  LINE-1 
TO !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


783 


EN6R ! 

!  ! VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY 

!  HIGH-  ! 

•VESSEL! 

a 

OIST! 

OPERATOR 

!  NET  !CODE! LENGTH! SR DTK!  ! 

i 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  IOPERATING  I 

! 

- - - 

- - 

■i  REGIS-!  *•**!  REG.  !  REG. ‘LOAD-! 

!  CARGO 

!  FIXED  ! 

equipment 

ITC!  BASE  ! 

YEAR  !  ! 

! 

COAST 

*  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  »  i 

VESSEL 

NAME  AND  HUMBER 

a 

GUARD 

!  TON-  IPAGE!  OVER-'.OVER-'  /////! 

HORSE!  PASS- 

!  (LIGHT) !//////////////// !TO! ////////// ! 

OR  ! 

a 

NUMBER 

!  SAGE  !  IV  *  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  ! *R£SUILT ! 

a 

i 

(11)  TARMAC  VIRGINIA#  INC.  *! 

(CONTINUED)! 

a 

a 

a 

!  ! 

a  a 

a  a 

a  j 

a 

j 

a 

! 

a 

i 

i 

a 

• 

a 

a 

a 

t 

i 

i 

a 

a 

i 

a 

a 

a 

a 

! 

a 

1 
! 

2 

a 

a 

a 

2 

a 

j 

i 

a 

a  a 

128.0! 

128.0! 

34. C! 

..OS 

! 

-  ! 

a 

! 

i 

! 

i 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

a 

! 

j 

a 

i 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

a 

a 

a 

i 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  I 

a 

! 

! 

1 

j 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

a 

! 

a 

! 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

*  a 

a 

« 

a 

a 

B  A  RG  £ 

i 

i 

j  a 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  i 

a 

a 

a 

; 

BARGE 

NO. 

114 

j 

a 

{ 

— 

a 

a 

a  a 

450UA46! 
a  a 

128.0! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

8.0! 

2.0! 

- 

a 

j 

.  a 

850! 

-  ! 

■ 

1 1 .0 ‘ NONE 

t 

a 

ivA 

a 

a 

NORFOLK  ! 

a 

a 

1979  j 
a 

a 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

2 

_  a 

a 

a 

2 

a 

a 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

850! 

•  a 

a 

a 

a 

a 

j 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

.  i 

a 

a 

a 

{ 

i 

a 

!  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34i0! 

2.0! 

! 

-  a 

a 

a 

1982  ! 

2 

! 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

11.0! NONE 
a 

a 

2 

a 

i 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

a 

a 

a 

a 

! 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

2 

850! 

-  a 

a 

a 

a 

a 

i 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

_  a 

a 

! 

{ 

! 

!  ! 

125.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

_  a 

a 

! 

a 

| 

{ 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

a 

! 

a 

a 

! 

i 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

.  a 

» 

! 

! 

a 

i 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

a 

! 

! 

a 

! 

a 

!  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

! 

IVA 

a 

a 

! 

a 

! 

!  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  | 

a 

a 

a 

! 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
» 

! 

1 

1984  ! 
a 

! 

! 

i  i 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

850! 

-  ! 

1 1 .0! nOnE 
! 

IVA 

2 

I 

1984  I 
! 

! 

1 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

! 

» 

BARGE 

i 

! 

!  ! 

128.0! 

34.01 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

8501 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

!  VA 
! 

! 

1984  i 
! 

l 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

! 

! 

r 

1984  I 
! 

! 

i 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

11 .0!N0NE 
a 

a 

! 

a 

i 

! 

!  I 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  t 

1 1 .0! NONE 

1 

IVA 

! 

2 

1984  J 
! 

! 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

8.0 ! 
2.0! 

! 

-  « 

11.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

I 

IVA 

a 

I 

1984  | 

I 

! 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

a 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  * 

! 

! 

! 

a 

i 

a 

!  ! 

128. 0! 

34.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

a 

! 

NORFOLK  I 

I 

! 

! 

! 

!  1 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

! 

! 

! 

a 

! 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

11.0! NONE 
a 

IVA 

a 

a 

1985  ! 
a 

I 

a 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

11.0| NONE 
! 

! 

a 

! 

! 

a 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

11.0! NONE 
a 

a 

a 

! 

j 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

I 

850! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

• • • 0! hunE 
! 

! 

! 

a 

a 

1  ! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

1986  ! 

! 

! 

| 

!  ! 

128.0! 

J^tO! 

34.0! 

2.0! 

i 

650! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

650! 

-  } 

11.0! NONE 
a 

! 

! 

1 966  ! 
a 

! 

! 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

850! 

.  a 

a 

! 

! 

1986  l 
! 

i 

| 

!  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

11.01  NONE 
a 

IVA 

a 

a 

1986  I 
! 

BnRfcl 

! 

I 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

850! 

1 1 . 0! NONE 
! 

! 

! 

1986  ! 

! 

! 

t  ! 

1 28.0 i 
128.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

I 

a 

! 

BARGE 

NO. 

155 

! 

I 

! 

... 

a 

! 

!  ! 

1 7014A461 
t  l 

128.0! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 

34.0! 

34.0! 

2.0! 

6.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

a 

.  ; 
850! 

-  ! 

! 

11 .0 ! NONE 
! 

! 

IVA 

( 

NORFOLK  ! 

1 

NORFOLK  | 

I 

J 

1987  | 

« 

1 

! 

l  l 

128.01 

34.0! 

6.0 ! 
2.0! 

1 

850| 

-  ! 

! 

IVA 

I 

NORFOLK  I 

1 

1967  1 
! 

UARwL 

1 

! 

!  1 

128.0! 

128.0! 

34.01 

2.0! 

1 

850! 

-  1 

IVA 

I 

1 

1987  | 

I 

! 

! 

I  ! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  VA 

I 

NORFOLK  1 

I 

1987  | 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

128.0! 

S 

! 

34.0! 

i 

i 

2.0! 

I 

i 

a 

! 

! 

850! 

-  I 
! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

NORFOLK  I 

I 

l 

1 

! 

I 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  KANE  AND  NUN8ER  !  GUARD 
!  NUMBER 


(11)  TARMAC  VIRGINIA/  INC.  ! 

(CONTINUED)! 
BARGE  NO.  160  ! 

! 

BARGE  NO.  161  ! 

i 

BARGE  NO.  162  ! 

1 

BARGE  NO.  163  ! 

! 

BARGE  NO.  164  ! 

! 

BARGE  NO.  165  ! 

a 

BARGE  NO.  166  | 

a 

3AR6E  NO.  167  I 

i 

BARGE  NO.  168  j 

1 

BARGE  NO.  169  j 

■ 

BARGE  NO.  170  ! 

2 

BARGE  NO.  171  j 

{ 

BARGE  NO.  172  I 

j 

8ARSE  NO.  173  ! 

• 

BARGE  NO.  174  j 

i 

BARGE  NO.  175  ! 

a 

BARGE  NO.  176  ! 

i 

BARGE  NO.  601  *! 

i 

BARGE  NO.  60*  ! 

a 

8ARGE  NO.  603  ! 

! 

BARGE  NO.  604  ! 

i 

LOVELAND  29  !5 


*  !VTCC!  DIMENSIONS 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 8R0TH 
-!RE6IS-!*«**!  REG.  !  REG. 
!  TER  !  SEE!//////!///// 
I  TON-  IPAGE!  OVER-tOVER- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


(18)  TARPON  ENTERPRISES 
8H  53 


(36)  TATE  TOWBOAT  CO. 
JOSHUA  T 


(36)  TAVIS/  AL 
SCOTCH  CAP 


(32)  TAYLOR  BOAT  RENTALS/  INC!. 

J.  LEE  *538480 


(30)  TAYLOR  FARMS  TRUCKING 
INCORPORATED 
SANDRA  V 


(30)  TAYLOR  SAND  t  GRAVEL  CO.! 
NO.  3  ! 

! 

NO.  10  ! 

! 

NO.  11  ! 


DRAFT!  KAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANOLXNG  !S  ! 1PERATXNG  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  1 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

/////!  HORSES  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD| ////////// ! 


LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*REBUILT 


(1o)  TAYLOR  TOVING  CO./  INC.  * 

C  1LAN  {536504 

! 

D  MARK  • 293340 

! 

! 

! 


17QI4A46 ! 

120.0* 

34.0* 

0.0* 

- 

; 

850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1987 

i  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  a 

a 

a 

a 

17oi 4A46i 

122.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

i 

850! 

11 .0! NONE 

•VA 

NORFOLK  ! 

1987 

a  a 

128.0! 

34.0* 

2.0! 

a 

—  ! 

a 

a 

a 

170*.4A46! 

120.0! 

34.0* 

8.0! 

— 

a 

850! 

11.0! NONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1907 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

a 

a 

a 

170! 4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

a 

850! 

11.0! NONE 

•VA 

NORFOLK  ! 

1987 

i  a 

128.0! 

34.0! 

2-02 

a 

—  a 

a 

a 

! 

170*4*46! 

120.0! 

34.0* 

8.0! 

- 

a 

85  0  i 

1 1 .ol NONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1987 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  a 

a 

a 

a 

170*4*46* 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

i 

850! 

11.0! NONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1988 

a  l 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

• 

-  a 

a 

a 

! 

170l4A46i 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

a 

850! 

ii.oInone 

!VA 

NORFOLK  ! 

1908 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  i 

a 

a 

! 

170J4A46! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

- 

a 

850! 

11.0! NONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1988 

;  a 

128.0* 

34.0! 

2.0* 

a 

-  a 

a 

a 

a 

170!4A46* 

128.0* 

34.0! 

8.0! 

- 

a 

850* 

11.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1988 

a  a 

123.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  ! 

a 

a 

1 

17014*46! 

126.0! 

34.0! 

8.C! 

- 

a 

850! 

ii.oInone 

Iva 

NORFOLK  1 

1988 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  j 

I 

a 

a 

17014*46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

a 

850* 

II.OINONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1988 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0* 

a 

-  » 

a 

! 

f 

170l4A46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

a 

850! 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  • 

1989 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

« 

-  • 

a 

a 

I 

170i4A46!* 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

! 

850! 

ii.oInone 

Iva 

NORFOLK  ! 

1989 

i  a 

128.0! 

34.0! 

2.C! 

a 

-  ! 

a 

1 

1 

170*4*46*! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

- 

a 

850! 

ii.oInone 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1989 

a  i 

128.0* 

34.0! 

2.0! 

a 

-  * 

a 

1 

! 

17014*46! 

128.0! 

34.0* 

8.0! 

- 

i 

e50! 

11.0* NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1989 

a  a 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

i 

-  » 

• 

l 

« 

1 70 ! 4*46 ! 

128.0! 

34.0! 

3.0! 

- 

a 

850* 

11.0! NONE 

•VA 

NORFOLK  ! 

1939 

a  2 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

a 

-  • 

a 

! 

a 

1 70 ! 4A46 ! 

128.0! 

4.0! 

8.0! 

- 

a 

850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1989 

!  ! 

128.0! 

34.0! 

2.0! 

> 

-  • 

! 

a 

a 

3  67 ! 4 A  43 ! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

« 

350! 

II.OINONE 

Iva 

NORFOLK  ! 

1959 

j  a 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

a 

-  » 

a 

a 

I 

367i4A43* 

90. C! 

30.0! 

7.0! 

- 

a 

350! 

ii.oInone 

Iva 

NORFOLK  • 

1959 

2  2 

90.0* 

30.0! 

2.0! 

i 

-  * 

a 

1 

a 

367I4A43! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

a 

350* 

ii.oInone 

iv* 

NORFOLK  1 

1959 

!  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

a 

-  J 

a 

a 

« 

367 !4A43! 

90.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

a 

350! 

II.OINONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1959 

!  ! 

90.0! 

30-0! 

2.0! 

a 

-  > 

! 

J 

a 

469! 4A43 ! 

143.7! 

43.5! 

8.6! 

- 

i 

1140! 

9.0JN0NE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1970 

!  ! 

143.7! 

43.5! 

2.7! 

i 

-  • 

a 

l 

! 

563*4*46! 

195.0! 

35.0! 

10.0* 

- 

a 

1200! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK  ! 

1966 

2  ; 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

• 

» 

6 27!4A46i 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1200! 

11 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK  « 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

1 

a 

450! 4*46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

! 

850! 

11.0! NONE 

•VA 

NORFOLK  ! 

1975 

!  ! 

!  ! 

i  i 

128.0! 

! 

34.0! 

a 

a 

2.0! 

a 

a 

! 

! 

-  a 

a 

t 

a 

i 

i 

! 

a 

1 

:  « 

«  i 

366 ! 4*41 ! 

195. Ol 

i 

35.0! 

| 

9.0*! 

. 

! 

a 

1 

j 

1474! 

j 

15.4! HONE 

i 

!KY 

1 

l 

PADUCAH  ! 

1963 

a  a 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

a 

! 

J 

640!*4A41  *! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1480! 

14- NONE 

!KY 

PADUCAH  * 

1962 

a  a 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

a 

-  a 

a 

1 

a 

648 ! 4*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1480! 

14.91  NONE 

!KY 

PADUCAH  j 

1962 

!  1 

i  a 

i  i 

195.0! 

a 

a 

35.0! 

a 

1.8! 

a 

i 

! 

a 

-  ! 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

i 

! 

a 

1 

i  « 

27 i 3 A36 1 

a 

53. di 

i 

14.8*! 

a 

6.6*! 

i 

380! 

a 

-  i 

1 

29. 6! NONE 

1 

•VA 

X 

! 

SUQUAHXSH  ! 

1944 

a  2 

58.0! 

15.3! 

6.6! 

a 

-  a 

a 

1 

a 

37  3 i 4M46  S 

109.6! 

38.1! 

9.5! 

- 

! 

800! 

13-0JN0NE 

iv* 

SUQUAHISH  ! 

1973 

!  ! 

a  2 

-  a 

j 

« 

-  a 

a 

■ 

1.3! 

a 

a 

a 

a 

a 

-  ! 
i 

J 

J 

1 

a 

{ 

1 

i  a 

607 ! 4*45 ! 

i 

110.0* 

a 

34. li 

i 

6.oi 

a 

*! 

i 

250! 

i  i 

45.022  2-TON  HYORAUL-! AK 

i 

JUNEAU  ! 

1944 

!  ! 

a  » 

110.0! 

! 

34.1! 

! 

4.0! 

a 

i 

a 

-  j 

i 

a 

!  XC  CRANES 

! 

a 

1 

j 

1 

! 

! 

a  ! 

9!1C02i 

a 

30.5! 

*! 

12.0! 

a 

5.1 ! 

! 

165! 

.  i 

J 

1 

8.0! NONE 

X 

1 

2  LA 

i 

NEW  IBERIA! 

1972 

•  ! 

32.0! 

12.0! 

4.5! 

a 

-  ! 

a 

a 

! 

13S1C02! 

38.0! 

12. C! 

4.5! 

330! 

1! 

12.0! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA ! 

1977 

•  ! 

!  ! 

a  2 

40.0! 

! 

! 

12.0! 

! 

a 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

a 

13! 

! 

! 

a 

a 

! 

! 

a 

! 

! 

! 

1 

i  * 

j  a 

08I3A3S! 

i 

56.0! 

a 

i 

22.0! 

a 

i 

7.0! 

! 

« 

800! 

a 

a 

-  i 

a 

a 

34.5! NONE 

1 

a 

!AR 

1 

PENDELTON  ! 

1973 

!  ! 

;  2 

a  a 

56.0! 

a 

i 

22.0! 

a 

4.5! 

! 

a 

a 

i 

a 

-  ! 

! 

a 

! 

! 

a 

i 

1 

j 

i 

* 

X  I 

!  ! 

12614*40! 

X 

i 

loo.oi 

i 

26.0! 

x 

J 

6.6! 

. 

! 

a 

! 

500! 

! 

8.5! NONE 

X 

1 

•HO 

! 

! 

CARUTHERS-! 

1968 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  a 

a 

I 

VILLE  ! 

12614*46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

! 

500! 

9.0! NONE 

!H0 

CARUTHERS-f 

1963 

a  a 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

a 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 *614*461 

130.0* 

30.0! 

7.0! 

- 

i 

500! 

9.0 ! NONE 

!  MO 

CARUTHERS-! 

1963 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

a 

a 

VILLE  ! 

235! 4*46! 

100.0* 

26.0! 

6.6! 

- 

! 

250! 

9.0! NONE 

(MO 

CARUTHERS-! 

1949 

!  ! 

!  j 

100.0! 

a 

26.0! 

a 

1.6! 

a 

a 

! 

! 

a 

a 

a 

a 

a 

1 

VILLE  • 

a 

! 

i  i 

75! 3A35I 

a 

60.  ol 

i 

22.0! 

f 

7.0! 

i 

1200! 

X 

a 

-  ! 

i 

41 .0 ! NONE 

! 

!AL 

a 

MOBILE  *! 

1971 

a  2 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

a 

-  ! 

( 

! 

! 

6oi 3A  35 1 

70.0! 

26.0* 

7.0! 

1200! 

-  a 

41 .0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1964 

I  ! 

70.0* 

26.0* 

6.0! 

a 

-  a 

« 

a 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


785 


ENGR ! 

OISTI  OPERATOR 

! 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER  ! 

! 

! 

j 

(17)  TEAGUE  BROTHERS  SAND  t  G! 
EARL  T  ! 

l 

LARRT  LTNN  l 

! 

PAUL  T  ! 

i 

ABS  19  ! 

i 

NTC  4  ! 

! 

N  32  i 

i 

N  39  ! 

j 

RTA  7  1 

! 
; 
i 

(26)  TEE  DEE  ENTERPRISES/  INC! 
ANITA  DEE  ! 

j 

i 

i 

(17)  TENN  TON  TRADING  CO./  IN! 
APRIL  LAURA  ! 

j 

JEAN  LYNN  ! 

j 

SETH  J  ! 

I 

ABL  2522  j 

I 

ABL  2524  ! 

ABL  2526 

I 

ABL  2527 

j 

AO  226 
S  112 
X  900 
X  901 
X  910 

(16)  TENN-TOH  TOWING/  INC. 
ANNE  BLAKE 

8R00KE 

HERNDON  R 

JEANIE  G 

RUTH  HCCOT 

TTT  101 

TTT  102 

TTT  104 

TTT  105 

(20)  TENN-TOH  TOWING/  INC. 
THRIFTY  NICKEL 

(17)  TENNESSEE  VALLEY  AUTHOR! 
FRANKIE  LEE  TVA  374354 

LUSITANIA  TVA  315666 

BLUE  WATER  TVA  163071 

BULLDOG  TVA  657130 

CAPTAIN  GEORGE  TVA  462911 

CARLCNE  TVA  4679Q0 

CECXLC  H  TVA  195647 

CHIEF  COLBERT  TVA  390113 

ERNESTINE  TVA  469252 

ETHELYR  P  TVA  196920 

GASTON  C  TVA  570901 

IDA  P  TVA  194096 

JANET  £  TVA  77401 

JENIFER  D  TVA  77326 

LESLIE  TVA  77400 

LINDA  L  TVA  352840 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT! 

I  NET  IC0DEILEN6TH1BRDTH!  ! 

f CAPACITY!  HIGH-  1 
!  !  EST  ! 

! 

t  CARGO  HANOLING 

t  V  E  S  S  E  L 
!$  {OPERATING 

!  ! 

i  i 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !PA6Ef  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGE  !  XV  l  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

!////////!  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
POWER!  6NGERS  !  (FEET)! 

LINE-1  !A0*  LIME-1 

////////////////!TD !////////// 
LINE-2  SEE!  LINE-2 

!  BUILT  ! 
!  OR  | 

••REBUILT! 

RAVEL 

!  ! 

j 

i 

i 

i 

j 

i 

2 

i 

! 

617160 

205  3 A  35  2 

52.0! 

18.0! 

5-0! 

60oi 

-  J 

2<.OlKONE 

ITN 

PARSONS 

1980  ! 

j  ; 

52.0! 

18.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

— — - 

12I3A35! 

37.0! 

12.0! 

4.0! 

225! 

-  ! 

lO.sixOXE 

!TN 

PARSONS 

1960  ! 

i  i 

37.0! 

12.0! 

3.5! 

! 

! 

2 

! 

16!3A35! 

33.0! 

13.0! 

4.0! 

350! 

U.OiNONE 

Itn 

PARSONS 

1978  ! 

!  ! 

33.0! 

13.0! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

- — - 

109J4A40! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

300! 

9.5!  NONE 

1TN 

PARSONS 

1947  ! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

< 

-  • 

! 

j 

* 

j 

109I4A40! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  • 

300! 

9.51N0NE 

!TN 

PARSONS 

1932  • 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

j 

-  • 

! 

2 

! 

109UA40! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  j 

300! 

9.5! NONE 

!TN 

PARSONS 

1928  ! 

i  < 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

l 

! 

! 

109J4A40! 

100.0! 

26.0! 

6.5! 

-  j 

300! 

9.5! NONE 

!TN 

PARSONS 

1945  1 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

2 

! 

200  5  4 A  47  S 

150.0! 

32-0! 

8.0! 

-  * 

1090! 

11 . 0! NONE 

!TN 

PARSONS 

1966  ! 

;  i 

j  i 

150.0! 

32.0! 

j 

1.6! 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

545621 

i  i 

66MC11! 

35. 1 1 

i 

21.0! 

i 

6.0! 

i 

104oi 

i 

40! 

i 

22.0! NONE 

i 

in 

CHICA60 

i 

1985  ! 

i  j 

«  ; 

90.0! 

21.0! 

t 

4.0! 

i 

i 

i 

149! 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

C. 

239463 

i  i 

66! 3  A  36 ! 

86.0! 

» 

20.5! 

i 

7.4! 

* 

850! 

i 

» 

26.0 ! NONE 

i 

\JH 

CLIFTON 

2  * 

! 

1968  ! 

i _ i 

86.0! 

20.5! 

7.4! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

1 8! 3A36! 

44.0! 

18.0! 

1.5! 

150! 

-  » 

22.0! NONE 

!TN 

CLIFTON 

J 

1961  i 

!  ! 

44.0! 

18.0! 

1-5! 

! 

-  • 

! 

i 

• 

260736 

35! 3 A  36  S 

56.0! 

15.0! 

6.0! 

270! 

26.0! NONE 

!TN 

CLIFTON 

1950  ! 

!  J 

56.0! 

15.0! 

6.0! 

• 

-  j 

i 

i 

! 

273565 

623! 4A46S 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

II.OlNONE 

!TN 

CLIFTON 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  f 

! 

t 

! 

i 

273558 

623I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  I 

1300! 

11.0! NONE 

!TN 

CLIFTON 

• 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  * 

! 

2 

i 

• 

273614 

623 1 4A46 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  * 

1300! 

11.0! NONE 

*!TN 

CLIFTON 

! 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

! 

273615 

623!4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

1300! 

11.0! NONE 

!TN 

CLIFTON 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

! 

2 

317! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 3.0) NONE 

!TN 

CLIFTON 

1959  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

320! 4 A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1400! 

8. 0! NONE 

!TN 

CLIFTON 

1957  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

1 

! 

631 !4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  j 

1314! 

1 3.7! NONE 

!TN 

CLIFTON 

1953  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

681 ! 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  • 

1314! 

13.71N0NE 

!TN 

CLIFTON 

1953  ! 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

267885 

696I4A40! 

195.1! 

35.0! 

8.0* 

-  J 

1400! 

12. 0! NONE 

Itn 

CLIFTON 

1953  ! 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

j 

1.8! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

567170 

!  ! 
102 !3A36! 

65. oi 

i 

26.0! 

! 

8.7! 

! 

1200! 

! 

! 

42.0! NONE 

! 

IAL 

NOBILE 

! 

1975  ! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

8.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

638713 

99*3A36! 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

1350! 

-  J 

41  *  0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1981  ! 

!  ! 

65.6! 

2*.0! 

9.4* 

! 

-  j 

t 

! 

! 

586238 

10013A36! 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

1450! 

-  • 

4 1 „ 0 ! NONE 

!AL 

MOBILE 

1977  ! 

!  ! 

65.6! 

24.0! 

9.4! 

! 

! 

! 

! 

561236 

701 3A36! 

57.0! 

22.0! 

8.1! 

800! 

-  ! 

38.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1974  ! 

!  ! 

57.0! 

22.0! 

8.1! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

587336 

43IJA36! 

47.2! 

20.0! 

7.5! 

800! 

38. 0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1977  ! 

!  ! 

47.2! 

20.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

602061 

1 192! 5A71 J 

264.0] 

50.0! 

9.5! 

-  J 

3278! 

1 6. 0 ! D IE  5EL 

DEEP 

WELlJAl 

MOBILE 

1979  ! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  • 

IPUNP 

! 

! 

602062 

119215A71! 

264.0! 

50.0! 

9.5! 

3278! 

16.0! DIESEL 

DEEP 

VELUAl 

MOBILE 

1979  } 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

IPUNP 

t 

I 

633292 

1192I5A71! 

264.0! 

50.0! 

9.5! 

3278! 

16.0! DIESEL 

DEEP 

WELLJAL 

MOBILE 

1981  ! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  | 

!*UNP 

! 

! 

932209 

1 1 92! 5A71 S 

264.0! 

50.0! 

9.5! 

3278! 

16.0 !  DIESEL 

DEEP 

WELL ! AL 

MOBILE 

1988  ! 

!  ! 

!  I 

264.0! 

50.0! 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

!  PUMP 
( 

I 

! 

! 

! 

262893 

!  ! 
209I3A35! 

117.0! 

! 

27.5! 

! 

7.0! 

! 

3200! 

i 

! 

42.0! NONE 

i 

!TN 

NASHVILLE 

{  t 

I 

1951 

!  ! 

!  ! 

124.0! 

27.5! 

« 

7.0! 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

TY 

I  i 

352MA02I 

104.0! 

! 

31.  U! 

! 

4.0! 

! 

400! 

! 

352! 

! 

32.6! 

i 

i 

! 

1952  1 

!  ! 

104.0! 

31.01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

666I1A031 

117.0! 

32.5! 

5.5! 

540! 

536! 

20.0! 

»TN 

WHEELER 

1966  1 

!  ! 

117.0! 

32.5! 

3.0! 

! 

1 

I 

| 

163071 

75 1 3  A  35 ! 

53.0! 

15.2! 

4.0! 

380! 

20.6! NONE 

IAL 

COLBERT 

{  * 

1974  | 

!  ! 

53.0! 

15.2! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ST£*NH.»NII 

! 

657130 

4013A35! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

940! 

-  ! 

30.0! NONE 

!TN 

GALLATIN 

! 

1983  ! 

!  ! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

! 

1 

! 

STEAM  PLNT! 

! 

482911 

45I3A35! 

47.0! 

18.0! 

4.5! 

600! 

30.0!N0NE 

IAL 

COLBERT 

! 

1975  1 

!  ! 

47.0! 

18.0! 

4.5! 

! 

-  t 

i 

! 

STCAHPLANT! 

1 

467900 

9013A35! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

670! 

-  J 

14.0! NONE 

IKY 

SHAWNEE 

i 

1980  1 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

6.01 

! 

-  ! 

! 

! 

STEAMPLANT! 

! 

195647 

32!  3*36 ! 

36.5! 

16.0! 

3.2! 

330! 

22.5IN0NE 

JTN 

ALLEN 

1  • 

1980  1 

1  ! 

36.5! 

16.0! 

3.0! 

! 

! 

! 

STEAMPLANT) 

1 

390113 

861 3A  36! 

73.6! 

19. 6t 

4.6! 

500! 

25.6 ! NONE 

!AL 

WILSON 

! 

1944  ! 

!  ! 

73.6! 

19.6! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

I 

HYDROPLANT! 

I 

489252 

2113*35! 

42.1! 

14.81 

5.2! 

450! 

3Q.O1N0NE 

ITN 

WAITS  BAR 

1 

1974  1 

1  ! 

42.1! 

14.8! 

5.2! 

! 

-  I 

1 

i 

STEAXXUNTI 

! 

198920 

321 3 A  36 ! 

36.5! 

16.0! 

3.2! 

2901 

19.0! NONE 

!TN 

JOHNSON- 

!  • 

1979  1 

i  i 

36.5! 

16.0! 

3.0! 

1 

I 

! 

VLE  STHPLT! 

I 

282I3A3SJ 

75.0! 

20.0! 

9.0! 

1200! 

281! 

30.0! 

ITN 

WHEELER 

I 

1952  1 

i  i 

75.0! 

20.0) 

6.0! 

! 

8! 

i 

! 

! 

1 

194096 

3213*36! 

36.5! 

16.0! 

3.2! 

290! 

-  | 

19.0! NONE 

IKY 

SHAWNEE 

!  • 

1977  1 

i  i 

36.5! 

16.0! 

3.0! 

1 

! 

! 

STEAMPLANT! 

! 

267903 

5713*341 

64.0! 

22.0! 

3.5! 

440! 

•  { 

21 . 2 ! NONE 

IAL 

WILSON 

!  • 

1980  1 

1  1 

65.5! 

22.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

I 

1 

250915 

57I3A36! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

300! 

-  i 

22.5! NONE 

IAL 

WILSON 

I 

1941  | 

I  1 

65.5! 

17.0! 

3.0! 

I 

-  1 

! 

! 

HARBOR  DAM! 

i 

127438 

47J3A36* 

54.0! 

14.0! 

4.0! 

350! 

-  ! 

16. 0! NONE 

!Al 

WILSON 

!  • 

1980  ! 

!  t 

54.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

HARBOR 

! 

I 

352840 

9313*36! 

30.0! 

20.0! 

7.6! 

335! 

26.6iN0NE 

ITN 

CUABEAlAXBl 

1976  ! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

STEAMPLANT! 

111!!!!!  !  1  ! 
SI  It!  f  I  !  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(17)  TENNESSEE  VALLET  AUTHORITY 
(CONTINUED)! 

LUCY  £  TVA  140405  !180 

l 

MAGGIE  B  TVA  77500  *470 

i 

MARY  LOU  TVA  77450  1051 

i 

MARY  V  TVA  77350  *230 

! 

PATRICIA  H.  673714  ‘673 

; 

PELLISSIPPI  1VA  136311  1138 

j 

TANtSI  TVA  77771  *077 


CAROL  ANN  TVA  518534 
DORRIS  NELL  TVA  150769 


LUSITANIA  TVA  315691  ! 

! 

OLD  VALLEY  ADVENTURE  234964  ! 


!VTCC 
NET  ! CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  ! PAGE 
NAGE  !  IV 


IONS  ! DRAFT 
3RDTH! 

REG.ILOAD- 
/////!  ed  : 
OVER-!///// 
ALL  !LI6HT 


CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


a 

! 

a 

j 

52! 3A36 

54.0! 

! 

; 

i 

i 

18.  oi 

S 

i 

! 

i 

5. si 

410 

! 

i 

i 

1 

2 
i 

.  « 

2 

i 

1 

2 

24.7! NONE 

! 

i 

i 

! 

STM 

CUMBERLAND 

! 

! 

i 

! 

( 

* 

1979 

a 

i 

! 

( 

i 

54.0! 

18.0! 

5.3! 

i 

-  ! 

2 

i 

STEAMPLANT 

2 

* 

121J3A36 

70.2! 

26.0! 

6.6! 

1130! 

-  ! 

35 . oi NONE 

1  AL 

WILSON 

i 

1979 

i 

a 

75.0! 

26.0! 

6.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

HARBOR 

! 

a 

52I3A36 

65.0! 

16.0! 

5.5! 

380! 

-  ! 

17.3! NONE 

!  AL 

WILSON 

« 

* 

1961 

i 

i 

65.0! 

16.0! 

5.3! 

i 

-  t 

j 

! 

HARBOR 

; 

« 

45 ! 3A36 

56.5! 

15.0! 

4.0! 

330! 

-  j 

15 .0! NONE 

1  AL 

WILSON 

! 

* 

1978 

i 

a 

56.5! 

15.0! 

3.5! 

i 

-  i 

a 

! 

HARBOR 

! 

! 

76J3A35 

52.5! 

22.0! 

8.0! 

340! 

-  i 

16.0! NONE 

ITN 

CUMBERLAND 

! 

1984 

! 

i 

52.5! 

22.0! 

8.0! 

< 

-  i 

! 

i 

STEAMPLANT 

i 

! 

30S3A36 

50.0! 

17.0! 

4.0! 

340! 

-  ! 

24.0!  NONE 

•AL 

WILSON 

i 

* 

1948 

! 

• 

50.0! 

17.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

LOCK  H8R 

! 

1 

913A36 

39.0! 

12.0! 

3.3! 

155! 

-  2 

12.0 !  NONE 

SAL 

WILSON 

j 

1940 

! 

! 

39.0! 

12.0! 

3.0! 

« 

-  i 

2 

a 

HARBOR 

< 

j 

370J4A43 

120.0! 

33.0! 

8.0! 

- 

370! 

20.0! 

•AL 

WILSON 

j 

1956 

i 

* 

120.0! 

33.0! 

3.0! 

.  i 

i 

i 

HARBOR 

i 

i 

7S4A43 

24.0! 

12.0! 

.6! 

- 

• 

-  i 

-  J 

»TN 

WATTS  BAR 

! 

1960 

i 

! 

24.0! 

12.0! 

.6! 

-  i 

i 

• 

i 

228 ! 4A43 

87.0! 

28.0! 

7.0! 

- 

• 

228! 

20. 0! OIL  PUNP 

•AL 

WILSON 

i 

1955 

j 

i 

37.0! 

28.0! 

3.0! 

• 

-  ! 

i 

l 

HARBOR 

2 

i 

142S4A46 

152.0! 

34.5! 

5.0! 

- 

J 

500! 

6. 0! NONE 

!TN 

KNOXVILLE 

j 

1941 

i 

i 

152.0! 

34.5! 

2.0! 

-  ! 

2 

2 

2 

i 

11614A46 

90.0* 

40.0! 

7.0! 

- 

» 

637! 

32.01CRANE 

SAL 

WILSON 

! 

1934 

! 

j 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

.  i 

! 

i 

HARBOR 

2 

2 

118! 4A46 

90.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

* 

637! 

32.0! CRANE 

•AL 

WILSON 

j 

1934 

i 

i 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

•  ; 

i 

! 

HARBOR 

« 

2 

94 1 4  A  46 

100.0! 

30.0! 

4.0! 

- 

! 

272! 

4.5! NONE 

STN 

JOHNSON- 

i 

1934 

! 

] 

100.0! 

30.0! 

1.0! 

-  < 

{ 

! 

VLE  STMPLT 

* 

! 

25i 4A46 

60.0! 

16.0! 

3.5! 

- 

! 

70! 

6 . 0 i NONE 

SAL 

SHAWNEE 

i 

1939 

! 

a 

60.0! 

16.0! 

.9! 

• 

-  i 

j 

! 

PLANT 

! 

! 

1654A46 

100.0! 

20.0! 

1.51 

- 

45! 

14.0!  1/2  TON  OERRICK  UL 

WILSON  DAM! 

1939 

! 

\ 

100.0! 

20.0! 

1.5! 

-  t 

t 

< 

; 

! 

1 1 8! 4A46 

90.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

63?i 

32.0! DIESEL  DREDGE  ! AL 

WILSON 

1934 

a 

{ 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

{ 

-  ! 

2 

I 

HARBOR 

i 

66 !  4A  46 

100.0! 

24.0! 

6.4! 

- 

370! 

7.0! NONE 

!  AL 

WILSON 

1935 

! 

! 

100.0! 

24.0! 

2.0! 

-  j 

i 

2 

HARBOP 

! 

1 46! 4A43 

62.0! 

34.0! 

5.0! 

- 

310*1 

8.0!  NONE 

SAL 

WILSON 

1935 

I 

j 

62.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

! 

182!4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

3 .0 ! NONE 

SAL 

WILSON 

1947 

! 

i 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

.  i 

( 

t 

HARBOR 

1 

85J4A46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

405! 

8 . 0 ! NONE 

Itn 

SHAWNEE 

1940 

S 

! 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  i 

! 

! 

STEAMPLANT! 

! 

85I4A46 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

- 

430! 

8.0! NONE 

SAL 

COLBERT 

! 

1940 

! 

! 

110.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

STEAMPLANT! 

! 

1 62  !4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

8. 0 ! NONE 

SAL 

WILSON 

1946 

! 

i 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  • 

! 

! 

HARBOR 

! 

162S4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

8. 0!NONE 

IAl 

WILSON 

1946 

! 

! 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  2 

! 

! 

HARBOR 

! 

1 82! 4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

6.0! NONE 

SAL 

WILSON 

1946 

! 

i 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

S 

HARBOR 

! 

1 82! 4A46 

110.0* 

32.0! 

5.0! 

- 

500! 

8.0! NOME 

SAL 

WILSON 

1944 

! 

! 

110.0! 

32.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I 

HARBOR 

! 

145I4A46 

104.0! 

29.0! 

5.0! 

- 

*00! 

8.0! NONE 

•AL 

WILSON 

1944 

! 

! 

104.0! 

29.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

HARBOR 

» 

1 63! 4A46 

110.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

»50! 

10.8  JNONE 

!AL 

WILSON 

1953 

! 

I 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

HARBOR 

! 

1 63!4A46 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

450! 

1 0. 8 ! NONE 

SAL 

WILSON 

1«53 

t 

j 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

i 

142J4A46 

152.0! 

34.5! 

5.0! 

- 

500! 

6.0! NONE 

!al 

WILSON 

1941 

! 

! 

152.0! 

34.5! 

2.0! 

.  i 

! 

! 

HARBOR 

! 

163I4A43 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

388! 

6.0! NONE 

SAL 

WILSON 

1950 

! 

! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

HARBOR 

I 

151  !  4A46 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

470! 

5 .4  j  NONE 

UL 

WILSON 

1933 

! 

! 

120.0! 

30.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

t 

15114A46 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

4701 

5.4  J  NONE 

SAL 

WILSON 

1933 

! 

i 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

HARBOR 

» 

8014A46 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

2551 

5.0! NONE 

SAL 

WILSON 

1936 

! 

| 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

HARBOR 

( 

8054A46 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

255! 

5 . 0! NONE 

SAL 

WILSON 

1936 

! 

i 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

-  i 

! 

( 

HARBOR 

I 

80I4A46 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

255! 

5.0! NONE 

IAL 

WILSON 

1936 

! 

! 

100.3! 

24. Ot 

1.5! 

-  I 

1 

a 

HARBOR 

! 

80J4A46 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

- 

255! 

5.0 ! NONE 

!AL 

WILSON 

1936 

S 

! 

100.0! 

24.0! 

1.5! 

-  1 

! 

i 

HARBOR 

! 

116J4A46 

90.0! 

40.0! 

7.0! 

- 

637! 

7.0! NONE 

IAL 

WILSON 

1934 

! 

» 

90.0! 

40.0! 

1.2! 

-  1 

! 

! 

HARBOR  DAM! 

! 

85!4A46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

7.0 ! NONE 

SAL 

WILSON 

1935 

! 

i 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  * 

» 

s 

HARBOR 

! 

85 ! 4 A  46 

110.0! 

26.0! 

6.3! 

- 

401! 

7.0! HONE 

(AL 

WILSON 

1935 

! 

j 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

* 

1 

HARBOR 

! 

85 i 4  A  46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

7.0! NONE 

!AU 

WILSON 

1935 

I 

! 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

! 

15S4A46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

7.0! NONE 

(AL 

WILSON 

1935 

! 

l 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

S 

HARBOR 

! 

85 ! 4A  46 

110.01 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

7.0 ! NONE 

SAL 

WILSON 

1935 

; 

< 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

J 

16454A46 

62.0! 

38.0! 

6.5! 

- 

450! 

7.0 ! NONE 

IMS 

YEUOW  CRKl 

19  J5 

! 

• 

62.0! 

38.0! 

3.3! 

-  ! 

i 

NUCLEAR  PL! 

! 

57 ! 4A46 

70.01 

26.0! 

3.0! 

- 

157! 

C.OINONE 

1  AL 

WILSON 

( 

1935 

! 

1 

70.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

I 

HARBOR 

! 

1 

5714A46 

70.0! 

26.0! 

3.0! 

- 

157! 

4.0! NONE 

!AL 

WILSON 

! 

1936 

! 

! 

70.01 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

i 

! 

HARBOR 

» 

; 

85 ! 4 A46 

110.0! 

26.01 

6.5! 

- 

401! 

7.0! NONE 

IAL 

WILSON 

! 

1936 

! 

i 

110.01 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

j 

i 

HARBOR  DAM! 

> 

85 ! 4 A  46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

8.0! NOME 

!tn 

WATTS  BAR 

! 

1936 

! 

i 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

85 i 4A46 

110.0! 

26.0! 

6.5! 

- 

401! 

8.0! NONE 

IAL 

WILSON 

1936 

! 

t 

110.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

! 

91 J4A46 

56.0! 

40.0! 

6.5! 

- 

360! 

5.51N0NE 

IAL 

WILSON 

1936 

2 

i 

56.  CE 

40.0! 

3.3! 

-  ( 

( 

( 

HARBOR 

i 

33 Ia A46 

70.0! 

20.0! 

3.0! 

- 

122! 

4.0! NONE 

!AL 

WILSON 

j 

1940 

I 

! 

70.0! 

20.0! 

.8! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

! 

3354A46 

70.0! 

20.  Cl 

3.0! 

- 

122! 

4. 0 l HONE 

(AL 

WILSON 

1940 

! 

! 

70.0! 

20.0! 

.8! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

! 

1 62 ! 4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

8.0! NONE 

!  AL 

WILSON 

1946 

! 

5 

110.01 

32.0! 

1.51 

-  I 

i 

2 

HARBOR 

i 

1 82 ! 4A46 

110.0! 

32.0! 

6.5! 

- 

500! 

8 .0 JNONE 

!AL 

WILSON 

1946 

i 

! 

110.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

2 

HARBOR 

! 

CARGO  HANDLING  ! 
EQUIPMENT  ! 
LINE-1  ! 

mummutm. 

LINE-2  ! 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD !////////// 
EE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


787 


VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 


(17)  TENNESSEE  VALLEY  AUTHORI 
(CONTINUED) 


TVA 

32800 

!  -  !  50J4A46! 

110.0! 

53.0! 

6.0! 

.  i 

500! 

48.2! CRANE 

!  AL 

WILSON 

1944 

!  !  !  ! 

110.0! 

53.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

HARBOR 

TVA 

82850 

j  -  1  664  •  4  A43 ! 

160.0! 

58.0! 

7.0! 

-  ! 

1860! 

9.0! BIGLE  &  BALLAST 

!  AL 

WILSON 

1975 

i  iji 

160.0! 

56.0! 

2.0! 

! 

-  ; 

1STSTEM 

i 

HARBOR 

TVA 

83050 

j  -  f  637UA43! 

142.0! 

58.0! 

5.1! 

-  ‘ 

693! 

12.0*60  TON  CRANE 

SAL 

WILSON 

1953 

!  !  !  ! 

142.0! 

58.0! 

3.5! 

! 

-  i 

i 

j 

HARBAOR 

TVA 

119308 

!  -  !  11J4A46! 

40.0! 

12.0! 

4.0! 

-  | 

30! 

2.0! NONE 

!TN 

SHAWNEE 

! 

1942 

!  1  !  ! 

40.0! 

12.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

; 

i 

STEAHPLAN1 

TVA 

175941 

j  -  j  1J4A46! 

20.0! 

8.0! 

3.2! 

-  • 

4! 

2.0! NONE 

!TN 

JOHNSON- 

1952 

!  !  !  ! 

20.0! 

8.0! 

2.2! 

! 

-  i 

! 

i 

VLE  STMPL1 

TVA 

151496 

j  -  j  1I4A46! 

20.0! 

8.0! 

3.2! 

-  • 

4! 

2.0! NONE 

•AL 

WIDOWS  CRY! 

1955 

!  I  !  ! 

20.0! 

8.0! 

2.2! 

j 

-  ! 

{ 

! 

STEAMPLANT! 

TVA 

194097 

,  -  j  5!  4A46! 

28.0! 

16.0! 

3.5! 

-  * 

10! 

2.0IHONE 

!TN 

SHAWNEE 

! 

1959 

!  !  !  ! 

28.0! 

16.0! 

1.5! 

! 

-  t 

i 

j 

STEAMPLANT! 

TVA 

220546 

!  -  !  47I4A46I 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  j 

181! 

7.0! NONE 

!TN 

SINGLETON 

i 

1953 

!  !  !  ! 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

HARBOR 

i 

TVA 

220549 

1  -  !  47J4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  | 

181! 

7.0! NONE 

!  AL 

WILSON 

i 

1953 

!  !  !  ! 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

HARBOR 

! 

TVA 

221346 

j  -  j  51 !  4A46! 

81.5! 

22.0! 

4.9! 

-  * 

161  f 

7.0JNONE 

!TN 

SIN6LET0N 

! 

1953 

!  !  !  ! 

81.5! 

22.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

t 

HARBOR 

t 

TVA 

221347 

j  -  j  47J4A43! 

81.0! 

22.0! 

4.9! 

-  • 

130! 

20. 6 ! NONE 

!TN 

PICKWICK 

i 

19S3 

!  !  !  ! 

81.0! 

22.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

i 

j 

DAM 

! 

TVA 

221348 

!  -  !  47I4A46! 

81.0! 

22.0! 

4.9! 

-  ! 

130! 

6.6! HONE 

!AL 

WILSON 

i 

1953 

!  !  !  ! 

81.0! 

22.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

HARBOR 

I 

TVA 

232550 

i  -  j  1J4A46! 

18.0! 

10.0! 

2.5! 

-  ! 

10! 

1.51N0NE 

!KY 

PARADISE 

! 

1962 

!  !  !  ! 

18.0! 

10.0! 

1.5! 

» 

-  i 

; 

! 

STEAMPLAN1 

t 

TVA 

234918 

«  -  j  15054*46! 

114.7! 

26.7! 

6.5! 

-  | 

550! 

7. 8! NONE 

•AL 

WILSON 

J 

1937 

;  j  }  i 

114.7! 

26.7! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

i 

HARBOR 

! 

TVA 

234919 

j  -  \  150  !  4A4  6 ! 

114.7! 

26.7! 

6.6! 

-  ! 

550! 

7. 8 ! NONE 

!AL 

WILSON 

i 

1937 

!  !  !  ! 

114.7! 

26.7! 

2.0! 

j 

-  i 

i 

i 

HARBOR 

2 

TVA 

267946 

j  - -  |  1 06!  4A46I 

103.0! 

24.0! 

3.6! 

235! 

5.0! NONE 

SAL 

WILSON 

j 

1929 

!  !  !  ! 

108.0! 

24.0! 

1.3! 

! 

-  I 

j 

! 

HARBOR 

i 

TVA 

316100 

j  -  j  20014*43 ! 

181.0! 

38.0! 

8.  S ! 

-  j 

505! 

35 . 6 i 4000  MANITOWAK 

SAL 

PICKWICK 

! 

I960 

!  !  !  ! 

131.0! 

38.0! 

2.0! 

t 

-  i 

!  CRANE 

j 

DAM 

! 

TVA 

322121 

;  -  j  44  54A43 ! 

24.01 

12.0! 

4.9! 

-  ! 

277 1 

8.0! NONE 

•AL 

COLBERT 

• 

1971 

!  !  !  ! 

24.0! 

12.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

i 

STEAMPLANT 

» 

TVA 

362780 

j  -  j  785  4*43! 

110.3! 

26.2! 

5.6! 

-  | 

547! 

3.0 ! NONE 

ITN 

JOHNSON- 

i 

1930 

!  !  !  ! 

110.3! 

26.2! 

1.2! 

! 

-  i 

; 

! 

VLE  STMPLT 

j 

TVA 

383491 

!  -  !  45 !  4*43! 

70.0! 

20.0! 

6.0! 

450! 

3.0! 

! 

1 

1962 

!  !  !  ! 

70.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

TVA 

508346 

i  -  |  45!  4*43 ! 

70.0! 

22.0! 

3.0! 

210! 

15.0! 

!  AL 

WILSON 

! 

1961 

!  !  !  ! 

70.0! 

22.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

H9R  LOCK 

! 

TVA 

564974 

j  -  {  300  5  4*43  ! 

90.0! 

25.0! 

3.0! 

250! 

15.0! 

!AL 

WILSON 

; 

1961 

!  !  !  ! 

90.0! 

25.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HBR  LOCK 

! 

TVA 

377628 

i  -  •  59 !  5*71 ! 

23.0! 

12.0! 

6.0! 

-  » 

165! 

4.0! NONE 

ITN 

JOHNSON- 

! 

1975 

!  !  !  ! 

28.0! 

12.0! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLE  STMPLT! 

TVA- 

•3  274816 

.  -  j  553 !  5*70 ! 

171.5! 

39.0! 

7.0! 

-  • 

1360! 

8.0!  ELECTRIC  PUMP 

SAL 

PICKWICK 

! 

1952 

!  !  !  ! 

171.5! 

39.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DAM 

! 

AIR 

FORCE  SECT  TVA  559697 

!  -  !  24!  6  A  90  5 

90.0! 

14.0! 

3.0! 

-  ! 

-  ! 

STN 

WATTS  BAR 

! 

1952 

(16)  TENSAW  RIVER  CYPRESS  CO. 
MRSD  82 


(31)  TERRAL  OARGE  LINE 
CATHERINE  RENEE 


MISS  EDNA  H 
MISS  MARGUERITE 


(31)  TERRAL  JOINT  VENTURE 
TRL  101 


DIMENSIONS  ! DRAFT 
.ENGTH ! 8RDTH! 

REG.  !  REG.lLOAD- 

r/////*/////!  ED 
OVER-! OVER-!///// 
ALL  !  ALL  ‘LIGHT 


(17)  TENNESSEE  VALLEY 

TOWING/!  INC.  ! 

t 

!  ! 

; 

j 

! 

• 

; 

! 

i 

BILL  JR 

1649210  ! 

87S3A36!  62.0! 

24.0! 

7. si 

1100! 

-  i 

30.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

i 

1982 

!  ! 

! 

•  64.3! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

i 

K  R  GREEN 

!  549701  ! 

426J3A36!  126.5! 

40.0! 

8.6! 

3800! 

-  ! 

35.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

i 

1973 

!  ! 

! 

•  126.5! 

40.0! 

3.0! 

i 

-  ; 

I 

! 

j 

MARY  0 

! 638641  ! 

6713A36!  57.4! 

20.5! 

7.5! 

iiooi 

-  2 

30.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

i 

1981 

!  ! 

! 

!  60.0! 

22.0! 

6.0! 

2 

-  ; 

! 

i 

» 

T  S  KUNSHAN 

1273767  ! 

325  ! 3 A 36 !  141.5! 

33.6! 

3.3! 

4200! 

-  i 

43.0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

j 

1957 

!  ! 

! 

•  150.0! 

35.0! 

7.3! 

! 

•  i 

t 

! 

i 

WALTER  BRUNSON 

•271038  ! 

325 ! 3  A  36 !  141.5! 

33.6! 

3.3! 

4200! 

-  ! 

43.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

! 

1956 

j  ! 

! 

!  150.0! 

35.0! 

7.3! 

! 

-  j 

j 

! 

! 

CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


299S4A40! 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  } 

550! 

1 4 .0! NONE 

iAL 

STOCKTON  I 

1929 

!  • 

140.0! 

25.4! 

2.0! 

! 

-  i 

» 

! 

i 

299S4A40! 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  ! 

585! 

14.3! NONE 

SAL 

STOCKTON  ! 

1951 

j  « 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

299 } 4 A 40  S 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

5851 

14.3 {NONE 

!AL 

STOCKTON  ! 

1951 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

299 ! 4A48 ! 

140.0! 

25.0! 

7.5! 

-  J 

535! 

14.3 ! NONE 

IAL 

STOCKTON  I 

1952 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

1.7! 

! 

-  2 

i 

! 

! 

299 ! 4A43 ! 

140. 0! 

25.0! 

7.5! 

535! 

1 4. 3 1  NONE 

IAL 

STOCKTON  ! 

1954 

2  * 

j  « 

140.0! 

! 

25.0! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

j 

a 

! 

2 

■ 

!  ! 
23! 3A36! 

i 

45.0! 

» 

15. 2i 

• 

6.2! 

! 

600! 

i 

! 

11! 

! 

32.7 ! NONE 

! 

!LA 

i 

i 

LAKE  i 

1957 

<  i 

45.0! 

15.2! 

5.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIOENCE! 

52  i  3A36  j 

55.2! 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  I 

26 ,0! NONE 

!LA 

LAKE  1 

1976 

!  ! 

55.2! 

22.2! 

7.1! 

! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

3613A36! 

51.9! 

18.1! 

8.4! 

600! 

24 .0 ! NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1958 

i  i 

51.9! 

18.1! 

7.3! 

! 

-  j 

! 

! 

PROVIDENCE  1 

072«4A48! 

200.0! 

35.0! 

! 

-  ! 

-  INONE 

!LA 

LAKE  1 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

-  i 

! 

.  i 

! 

1 

PROVIDENCE! 

072UA4S! 

200.0! 

35.0! 

-  t 

-  | 

-  | 

! 

SLA 

LAKE  ! 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

*  ; 

! 

-  f 

SHONE 

! 

PROVIOENCE! 

209S4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.1! 

7.1  {NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1969 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

7.1! 

! 

-  i 

i 

! 

PROOIVENCE 1 

313UA41! 

140.0! 

25.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

12.2! NONE 

ILA 

LAKE  I 

1947 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

PROVIDENCE! 

31 3 1 4  A  41 ! 

140.0! 

25.0! 

8.0! 

-  ! 

650! 

1 2. 5 1  NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1949 

!  1 

140.0! 

25.01 

2,0! 

I 

! 

1 

PROVIDENCE! 

313I4A41! 

140. 01 

25.0! 

8.0! 

-  | 

650! 

12.51  NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1949 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

2.0! 

1 

! 

PROVIDENCE! 

313I4A41! 

140.0! 

25.0! 

8.0! 

-  J 

650! 

12.5 {NONE 

ilA 

LAKE  ! 

1949 

!  ! 

140.0! 

25.0! 

2.0! 

I 

-  J 

i 

! 

PROVIDENCE! 

19SUA43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  ! 

6.6! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1979 

!  ! 

!  ! 

i  i 

120.1! 

! 

■ 

30.1! 

! 

■ 

6.6! 

! 

1 

! 

a 

! 

a 

I 

! 

a 

! 

! 

PROVIDENCE! 

! 

i 

i  i 

!  ! 

910UA41  ! 

1 

2 

—  i 

i 

! 

—  ! 

1 

10.7! 

Z 

! 

i 

1 

1607! 

! 

! 

—  (NONE 

! 

ILA 

i 

! 

LAKE  ! 

1976 

!  ! 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

910 !  4  A  41  ! 

! 

—  J 

10.7! 

-  I 

1607! 

—  INONE 

!LA 

LAKE  ! 

1976 

!  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL 
S  'OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARO 
!  NUM8ER 


(31)  TERRAL  JOINT  VENTURE  • 
(CONTINUED)! 


TRL  116  ! 61 5936 

! 

TRL  117  1616363 

! 

TRL  118  1616364 

! 

TRL  119  1616423 

l 
1 
I 

(32)  TERREBONE  FUEL  &  LUBE/  IlNC. 

88  15  1570770 


(32)  TERREBONNE  BARGES/  INC.  1 


(32)  TERREBONNE  FUEL/  INC.  1 
AMERICAN  8RONCO  15 


(32)  TERREBONNE  TOWING  CO./  IlNC. 


CHRISTOPHER  W  1640440 

1 

TFSL  1001  1  - 

1 

1 

1 

(32)  TERRYNATT  NARINE/  INC.  1 
TERRYNATT  1592216 


TERRYNATT  1592216 

1 
! 

1 

(32)  TESORO  PETROLEUM  DISTRIBUTING 


VTCCl  DIMENSIONS  ! 
CODElLEKGTHldRDTH 
•***!  REG.  1  RE6. 

SEE!//////!/////: 
PAGE!  OVER”! OVER- 
IV  1  ALL  1  ALL 


56.0!  22.0 

1 

1 


BCD  I 

1176247 

1 

6441 

5A71! 

195.01 

40.0! 

9.7! 

- 

1 

1242! 

9.01PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1945 

t 

1 

1 

1 

195.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

FUEL  CARRIER 

1633584 

1 

7271 

5A71! 

195.01 

42.0! 

10.0! 

- 

! 

1600! 

16.0! PUNP 

!LA 

VENICE 

1981 

! 

I 

1 

1 

195.0! 

42.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

l 

FUEL  DEALER 

( 652614 

I 

166! 

5A71! 

90.31 

30.1! 

6.0! 

- 

! 

550! 

9.0! ^UMP 

!  TX 

HOUSTON 

1977 

1 

! 

1 

1 

90.3! 

30.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

FUEL  HAULER 

1642815 

1 

269! 

5A71! 

120.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

677! 

16.0! PUMP 

ILA 

VENICE 

1981 

1 

1 

1 

1 

120.01 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HUSKY  854 

1003186 

1 

6201 

5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1400! 

16.0! PUMP 

!  LA 

VENICE 

1943 

! 

1 

I 

1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

! 

OTTER 

1271087 

1 

745! 

5A70! 

192.0! 

42.0! 

10.0! 

- 

! 

1800! 

16.012  DIESEL  PUMPS 

!  LA 

HARAHAN 

1956 

1 

1 

1 

1 

192.0! 

42.1! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

PDCO  114 

1001560 

1 

224! 

5A71! 

116.0! 

30.0! 

7.2! 

- 

( 

588! 

16.0! PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1935 

! 

I 

! 

! 

116.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PDCO  115 

1016493 

1 

2241 

5A711 

116.0! 

30.0! 

7.2! 

- 

! 

588! 

16.0! PUMP 

!LA 

HARAHAN 

1935 

1 

1 

! 

1 

116.0! 

30.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PDCO  120 

1001610 

1 

1411 

5  A  71 1 

110.0! 

25.0! 

6.6! 

- 

! 

336! 

16.01PUMP 

!LA 

HARAHAN 

1944 

1 

1 

1 

1 

110.0! 

25.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

PDCO  128 

1001669 

1 

141! 

5  A  7 1 1 

110.0! 

25.0! 

6.6! 

- 

! 

403! 

16.0! PUMP 

X  LA 

HARAHAN 

1945 

1 

1 

! 

1 

110.0! 

25.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PDCO  130 

1020594 

1 

2241 

5A71I 

116.0! 

30.0! 

7.21 

- 

! 

588! 

16. 0! PUMP 

!LA 

HARAHAN 

1961 

! 

1 

1 

! 

116.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

PDCO  661 

1019786 

! 

2301 

5  A  71  1 

140.01 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

677! 

16.01PUMP 

!LA 

HARAHAN 

1961 

1 

1 

1 

1 

140.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PDCO  965 

1504556 

1 

750! 

5A70! 

195.0! 

35.01 

10.5! 

- 

! 

1449! 

15.0! PUMP 

!LA 

HARAHAN 

1955 

1 

I 

! 

I 

! 

1 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

» 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

(33)  TETRA  TECHNOLOGIES 
TCTRA  I 

I 

I 

1275188 

! 

1 

I 

I 

1 

3061 

1 

1 

5A70I 

I 

! 

97.5! 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

8.2! 

! 

! 

! 

! 

! 

6251 

! 

! 

1 3.8! DIESEL 

PUMP 

I 

* 

UA 

LAKE 

1957 

1 

! 

1 

1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

TETRA  II 

1275189 

1 

3061 

5A701 

97.5! 

35.01 

8.2! 

- 

! 

6251 

13. St  DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1957 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

97.5! 

1 

35.0! 

! 

1.0) 

! 

1 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES 

(33)  TEX-TRAC/  INC. 

1 

1 

1 

1 

I 

t 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

* 

! 

I 

! 

NR.  JOSH 

1561131 

! 

321 

3A35! 

45.0! 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

28.0! NONE 

I  TX 

HOUSTON 

1974 

1 

1 

I 

I 

45.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

! 

AD  9 

*287796 

1 

883! 

4A4Q! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

I 

1411! 

1 4.51  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1962 

1 

1 

1 

I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

( 

AD  11 

1288243 

1 

883! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1411! 

14.5! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1962 

! 

1 

! 

I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

AD  14 

1299249 

1 

883! 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14111 

1 4. S! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1962 

! 

1 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

OT  343 

1507229 

1 

811! 

4A40I 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

- 

! 

1392! 

15.0! NONE 

!TX 

PORT 

1967 

1 

! 

! 

1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

1CAPACITY!  HI6H- 
1  !  EST 

!  CARSO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
HORSE!  PASS”  !  (LIGHT) 
POWER!  ENGERS  1  (FEET) 


910!4A4li 

—  i 

—  ! 

10.7! 

-  i 

1607! 

—  *NCNE 

!LA 

LAKE  ! 

1976 

i  | 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

PROVIDENCE! 

91014A41! 

—  ! 

—  I 

10.7! 

•  i 

1607! 

—  5N0NE 

•LA 

LAKE  ! 

1976 

!  ! 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

< 

.  i 

i 

! 

PROVIDENCE! 

91014A41 ! 

—  ! 

—  ! 

10.7! 

-  i 

1607! 

—  INONE 

•LA 

LAKE  ! 

1976 

i  i 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

i 

-  ! 

• 

* 

PROVIDENCE! 

91014A41 i 

—  » 

10.7! 

-  i 

1607! 

—  Inone 

SLA 

LAKE  ! 

1976 

;  i 

200.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

• 

PROVIDENCE! 

908 !4A41 ! 

! 

~  ! 

10.8! 

—  i 

1607! 

—  ! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1977 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  J 

i 

! 

PROVXOENCE! 

908! 4A41 ! 

—  ! 

—  ! 

10.8! 

-  i 

1607! 

—  ! NONE 

!LA 

LAKE  ! 

1977 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

i 

! 

PROVIDENCE! 

9Q814A41! 

—  ! 

—  ! 

10.8! 

—  i 

1607! 

—  ! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1977 

t  ; 

200. oi 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

! 

PROVIDENCE! 

90814A41! 

—  1 

—  ! 

10.8! 

-  i 

1607! 

—  !  NONE 

•LA 

LAKE  1 

1977 

|  j 

200.oi 

35.0! 

1.6! 

i 

-  t 

« 

1 

PROVIDENCE! 

87SI4A41! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

-  ! 

1595i 

20.3! NONE 

!  LA 

LAKE  ! 

1980 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

PROVIDENCE! 

875!4A4li 

—  ■ 

--  ! 

9.0! 

-  2 

1595! 

20. 3! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

PROVIDENCE! 

875  (4A41 ! 

—  ! 

—  ( 

9.0! 

-  | 

1595! 

20. 3 ! NONE 

Ila 

LAKE  • 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ( 

! 

! 

PROVIDENCE! 

87514A41! 

—  * 

—  ! 

9.0! 

-  ! 

1595! 

20. 3t NONE 

!  L  A 

LAKE  ! 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

2 

1 

PROVIDENCE! 

87S14A41 ! 

—  ! 

—  ] 

9.0! 

i 

1595! 

20. 3 1  NOME 

•LA 

LAKE  ! 

1980 

!  ! 

!  ! 

t  1 

195.0! 

i 

i 

! 

160.0! 

35.0! 

i 

i 

1.6! 

• 

i 

j 

» 

i 

.  i 

j 

i 

! 

! 

! 

t 

PPOVIOENCE! 

! 

i  ! 

36515A71! 

! 

32.0! 

j 

7. si 

i 

! 

-  ! 

t 

900! 

< 

15.oipUHP 

i 

!LA 

! 

HOUNA  ! 

1954 

!  ! 

!  ! 

i  i 

160.0! 

! 

i 

32.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

i 

! 

* 

-  ( 

! 

1 

i 

! 

t 

i 

! 

i 

X  X 

I  ( 

209 ! 4 A  46 ! 

1 

! 

120.0! 

i 

! 

30.0! 

X 

! 

7.0! 

X 

! 

X 

! 

575! 

! 

8.0! NONE 

1 

2 

!  LA 

i 

i 

MORGAN  ! 

1979 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

( 

-  j 

! 

i 

CITY  ! 

20914A46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

575! 

8 .0! NONE 

Ila 

MORGAN  ! 

1968 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

2 

CITY  ! 

30014A46! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  * 

350! 

18.5! NONE 

!la 

MORGAN  ! 

1965 

!  ! 

!  ! 

t  i 

130.0! 

! 

i 

30.0! 

! 

i 

1.5! 

! 

i 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

CITY  ! 

( 

i 

X  I 

1  ! 

2913A36! 

X 

! 

47.5! 

X 

! 

17.4! 

i 

! 

6.5! 

X 

! 

400! 

i 

! 

-  i 

! 

1 7 .0! NONE 

i 

! 

•LA 

X 

! 

HOUMA  ! 

1966 

!  ! 

!  ! 

47.5! 

! 

17.4! 

! 

i 

5.5! 

! 

i 

! 

! 

i 

-  i 
! 
i 

! 

! 

i 

( 

! 

! 

i 

X  1 

(  ! 

28! 3F  36! 

X 

! 

47.5! 

X 

! 

19.1! 

X 

! 

5.5! 

X 

! 

400! 

l 

! 

-  ! 

I 

! 

47.0! HONE 

! 

! 

!LA 

! 

! 

HOUMA  ! 

1966 

!  ! 

50.0! 

19.1! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

45! 3 A  36 ! 

50.0! 

20.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

20.01N0NE 

!LA 

HOUMA  ! 

1981 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

( 

1 

62915A70! 

200.0! 

40.0! 

8.6! 

-  ! 

1000! 

14.0! DIESEL  PUMP 

!  LA 

HOUMA  ! 

1938 

(  ! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL! 
$  10PERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD !//////////! 
EE!  LXNE-2  1 


YEAR 

BUILT 

OR 

•  rebuilt: 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


789 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(33)  TEX-TRAC#  INC. 

(CONTINUED) 

TX  TX  410 


(07)  TEXACO  NARINE  SERVICES/ 
SEASKIKNER 


TEXACO  AUJET 
TEXACO  DIESEL  CHIEF 


TEXACO  FUEL  CHIEF 
TEXACO  TAMPA 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(33)  TEXACO  NARINE  SERVICES/ 
TEXACO  NARRERO 


(33)  TEXACO  MARINE  SERVICES/ 
BROOKLYN 


TEXACO  CONNECTICUT 


TEXACO  FLORIDA 
TEXACO  GEORGIA 


TEXACO  MASSACHUSETTS 
TEXACO  MISSISSIPPI 


TEXACO  MONTANA 
TEXACO  NEW  YORK 


TEXACO  RHODE  ISLAND 
UILLXAMS8URGH 


(32)  TEXACO/  USA 

(HARVEY  DIVISION) 


C0VXN6T0N 

!  — - 

! 

-  *  27514A43! 

1  !  ! 

110.0! 

110.0! 

30.0* 

30.0! 

5.0! 

1.0! 

- 

EAST  FELICIANA 

i  ..... 

i 

-  !  156J4A43! 

!  !  ! 

124.0! 

124.0! 

28.0! 

28.0! 

6.0! 

3.0! 

“ 

PIKE 

i  - 

i 

-  !  275! 4A43! 

!  !  ! 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0! 

1.0! 

_ 

ST.  JOHN 

!  - 

! 

-  !  130UA43* 

!  !  ! 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

26.0! 

5.0! 

3.0! 

“ 

WEST  FELICIANA 

!  - 

; 

i 

-  !  15614A43! 

!  !  ! 

!  !  ! 

124.0* 

124.0! 

! 

23.0! 

28.0! 

i 

4.5! 

3.0* 

2 

(32)  TEXACO/  USA 

! 

! 

1  \  ! 

!  !  ! 

2 

! 

! 

! 

i 

! 

NEW  ORLEANS 

OPERATIONS  t  XV ISION 

!  !  ! 

2 

• 

« 

MIKE 

! 26891 1 
! 

!  21 f 1 A  01 ! 

!  !  ! 

48.0! 

48.0! 

18.0! 

18.0! 

2.0* 

2.0! 

VENICE  DOME  I 

(268358 

! 

!  1 3 ! 1  AO  3  f 

!  !  1 

37.3! 

37.3! 

11.7! 

11.7! 

2.0! 

2.0! 

VENICE  OONC  II 

*513072 

! 

!  18*1  *01 ! 

(  !  ! 

45.0! 

45.0! 

15.0! 

15.0! 

2.0! 

2.0* 

ALINE 

! 

-  (  128(4*46! 

!  !  ! 

85.0! 

8S.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0* 

1.0! 

” 

BOLIVAR 

I  - 

! 

-  !  290I4A40! 

!  !  * 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0! 

1.5! 

- 

BOSSIER 

!  - 

! 

-  !  115!  4*46 ! 

I  !  ! 

80.0! 

90.0! 

24.0* 

24.01 

S.O! 

1.0! 

" 

BUSTER  LEE 

*  - 

1 

-  !  126! 4A46! 

!  !  ! 

90.0! 

90.0! 

28.0! 

28.0! 

5.0! 

1.0! 

CHOCTAW 

!  - 

! 

-  !  290I4A40! 

!  !  1 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0! 

1.5! 

“ 

EAST  BATON  ROUGE 

i  ..... 

i 

-  1  300J4A40! 

!  *  ! 

136.0! 

136.0! 

32.0! 

32.0! 

5.5! 

1.0! 

- 

GOC  6 

!  - 

i 

-  !  100! 4A46! 

!  !  ! 

92.0! 

92.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.0! 

- 

GOC  7 

i  - 

* 

-  !  60!4A46* 

!  *  * 

92.0! 

82.0! 

25.5! 

25.5! 

4.0! 

1.0! 

— 

GOC  11 

1  - 

1 

-  !  100(4*46! 

!  !  ! 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

S.O! 

1.0! 

- 

GOC  12 

!  - 

! 

-  !  150*4*46! 

1  !  * 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

6.6! 

1.0! 

- 

GOC  14 

! 653778 

i 

!  1 20! 4*43! 

!  !  ! 

92.0! 

92.0! 

26.0! 

26.0! 

6.0! 

2.5! 

- 

GRENADA 

i  - 

! 

-  !  26K4A43! 

!  !  * 

136.0! 

136.0! 

34.0! 

34.0! 

5.5! 

1.5! 

— 

HANCOCK 

2  - 

! 

-  !  26H4A43* 

!  !  ! 

136.0! 

136.0! 

34.0! 

34.0! 

5.5! 

1.5! 

- 

HINDS 

!  - 

2 

-  !  275S4A43! 

*  !  ! 

110.0! 

110.0! 

30.0! 

30.0! 

5.0! 

1.0! 

- 

JACKSON 

i  ..... 

i 

* 

t 

-  *  120S4A43! 

!  !  ! 

!  !  ! 

(  !  I 

80.0* 

80.0! 

1 

! 

30.0! 

30.0! 

! 

! 

6.0* 

.8* 

! 

! 

!VTCC 
NET  {CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  JPAGE 
NAGE  !  IV 


133I3A36 

! 

19313A36 

298I3A36 

! 

29813A36 


10889! 5A71 
! 

9360! 5A70 
! 

936015A70 


90858J2A22 

! 

1 8256! 2A  20 


10173 ! 2A20 
! 

10174J2A20 

i 

11 296i 2A20 
! 

10329! 2A20 
! 

18254! 2A20 

• 

10329*2*20 

! 

90743! 2A22 


DIMENSIONS  {DRAFT! 

LENGTH I6RDTH!  « 

REG.  !  REG. !LOAD-> 
//////!/////!  ED  ! 
OVER-JOVER-!/////*  HORSE 
ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


{CAPACITY!  HIGH- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
!////////!  POINT 
!  PASS-  ! (LIGHT) 
1  EN6ERS  !  (FEET) 


75.5!  28.0! 
75.5!  28.0! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54.0! 
297.5!  54.0! 


.6*143.5! 
.71143.5! 
.0!  90.0! 
.0!  90.2! 
.0!  90.0! 
.0!  90.2! 
.0!  78.4* 
.8!  78.4! 
.0!  78.3! 
.8!  78.3! 
.0!  74.2! 
.6!  75.3! 
.0!  78.3! 
.8!  78.3! 
.0!  90.2! 
.0!  90.2! 
.0!  73.3! 
.8!  78.3! 
•  6!  143.6! 
.05143.6! 
I  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


1530! 

1 2 • 3! NONE 

i  TX 

PORT 

! 

1965 

« 

i 

! 

• 

2 

« 

i 

i 

ARTHUR 

! 

» 

• 

j 

i 

110.0! NONE 

z 

i 

ipA 

PHILADEL¬ 

z 

! 

! 

1980 

-  ! 

t 

! 

PHIA 

! 

-  ! 

_  i 

54.0! NONE 

i 

!NJ 

I 

3AY0NNE 

! 

1980 

i 

76.0 J  NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

z 

i 

1973 

-  i 

t 

! 

PHIA 

! 

-  ! 

78 .oi NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

! 

1973 

•  2 

! 

! 

PHIA 

! 

-  i 

71.0! NONE 

!  PA 

PHILADEL¬ 

i 

1975 

-  2 

i 

! 

PHIA 

! 

33000  j 

80.0(4  ELECTRIC  DEEP 

!PA 

PHILADEL¬ 

! 

1978 

-  i 

{WELL  PUMPS 

! 

PHIA 

! 

21430! 

45 .0J3  DIESEL  DEEP 

!PA 

PHILADEL¬ 

t 

1973 

-  i 

•WELL  PUHPS/COIL 

; 

PHIA 

! 

21430! 

45.0! 3  DIESEL  DEEP 

ipA 

PHILADEL¬ 

! 

1973 

-  i 

SWELL  PUHPS/COIL 

2 

PHIA 

< 

1071 5 ! 

45. 0! 2  DIESEL  DEEP 

i  pa 

PHILADEL¬ 

2 

1975 

_  i 

» 

i 

•WELL  PUMPS 

i 

• 

; 

j 

PHIA 

i 

« 

« 

.  i 

i 

32.0! NONE 

!TX 

PORT 

j 

j 

1975 

-  ! 

i 

j 

ARTHUR 

t 

4424* 

22.0! 4000  BPH  DIESEL 

I  TX 

PORT 

« 

1979 

-  I 

!  PUMP 

1 

ARTHUR 

2 

4690* 

22.0J4000  BPH  DIESEL 

Itx 

PORT 

; 

1978 

i 

t 

!  PUMP 
t 

i 

2 

i 

ARTHUR 

1 

2 

i 

252313! 

i 

183. oj  2-15  TOM  CRANES 

« 

r  j  TX 

PORT 

< 

i 

1973 

-  j 

! STEAM  PUMPS 

| 

ARTHUR 

! 

46822! 

122.0! STEAM  PUMPS/ 

!  TX 

PORT 

2  * 

1971 

-  ! 

J FULLY  COILED 

; 

ARTHUR 

i 

46822! 

122.0! STEAM  PUMPS/ 

(TX 

PORT 

|  • 

1971 

-  ! 

! FULLY  COILED 

! 

ARTHUR 

* 

29429! 

104.0* STEAM  PUMPS/ 

!  TX 

PORT 

» 

1964 

-  ( 

{PARTLY  COILED 

! 

ARTHUR 

2 

22039! 

104.0! STEAM  PUMPS 

!TX 

PORT 

! 

1963 

•  i 

t 

! 

ARTHUR 

! 

29779( 

93.5 i STEAM  PUMPS/ 

!TX 

PORT 

!  * 

1964 

-  ! 

(PARTLY  COILED 

2 

ARTHUR 

! 

29733! 

104.0! STEAM  PUMPS 

!TX 

PORT 

! 

1965 

.  2 

! 

* 

ARTHUR 

! 

44087!* 

122.0ISTEAM  PUMPS/ 

!TX 

PORT 

!  * 

1972 

-  ! 

! FULLY  COILEO 

! 

ARTHUR 

! 

22039! 

104.0! STEAM  PUMPS 

ITX 

PORT 

! 

1964 

-  i 

! 

! 

ARTHUR 

1 

252313! 

183.013-15  TON  CRANES 

,!TX 

PORT 

! 

1974 

-  t 

! STEAM  PUMPS 

1 

ARTHUR 

1 

2  TON  HOIST 
2  TON  HOIST 


10  TON  BOON 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO!////////// 
EE!  LINE-2 


LA  NEW  IBERIA 
LA  NEW  IBERIA 


LA  NEW  X8ERIA 


LA  NEW  IBERIA 
LA  NEW  X8ERIA 


LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 
ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  VENICE 


LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 
LA  NEW 

ORLEANS 


YEAR 
8UILT  1 
OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


02)  TEXACO/  USA 

NEW  ORLEANS  OPERATIONS 
(CONTINUED) 

JARVAUX 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


(33)  TEXAS  BARGE  RENTALS 


•VTCC 
NET  !CODE 
IEGIS-!  **** 
OR  !  SEE 
TON-  'PAGE 


AGE  !  XV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

l  i 

j  i 

i  i 

!  i 

f  ! 

1 20  !4A43 ! 

« 

t 

i 

i 

i 

75.0! 

• 

i 

i 

! 

j 

28.  Oi 

4.5! 

i 

! 

1 

2 
i 

i 

« 

• 

j 

i 

t 

120! 

• 

» 

1 

2 

2 

7.5! NONE 

!  ! 

75.0! 

28.0! 

3.0! 

2 

-  ! 

i 

32214A40! 

136.0! 

34.0! 

6.6! 

- 

2 

322! 

8.0! NONE 

;  i 

136.0! 

34.0! 

1.2! 

j 

-  2 

i 

265 ! 4A46! 

138.0! 

32.0! 

5.0! 

- 

i 

265! 

13.0!N0NE 

i  i 

138.0! 

32.0! 

1.0! 

2 

-  ! 

i 

300!4A43! 

130.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

i 

300! 

7.5! NONE 

i  * 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

275i4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

i 

275! 

7 . 0! NONE 

;  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  » 

i 

27  5 1 4 A  43  f 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

i 

275! 

7.0  j  NONE 

•  t 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

; 

-  • 

i 

1 7sl 4A43! 

132.0! 

32.5! 

6.0! 

- 

i 

150! 

1 6. 5 ! NONE 

!  ! 

132.01 

32.5! 

3.0! 

i 

-  2 

2 

275J4A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

2 

275! 

7.0! NONE 

>  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

« 

-  j 

i 

322!4A40l 

136.0! 

34.0! 

5.5! 

- 

i 

322! 

7.5i NONE 

1  ! 

136.0! 

34.0! 

1.5! 

i 

-  » 

2 

322!4A40! 

136.0! 

34.0! 

5.5! 

- 

i 

322! 

7. si  NONE 

i  j 

136.0! 

34.0! 

1.5! 

{ 

-  J 

; 

300! 4A43I 

130.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

i 

300! 

7.5!  NONE 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

2 

275!4A43! 

110.0! 

30<0! 

5.0! 

- 

i 

275! 

7.0 ! NONE 

«  i 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  • 

i 

300! 4A40! 

136.0! 

32.0! 

5.5! 

- 

! 

300! 

7.5! NONE 

!  ! 

136.0! 

32.0) 

1.0! 

! 

-  f 

i 

250I5A70! 

138.0! 

32.0! 

4.0! 

- 

i 

322! 

7.0! NONE 

!  ! 

138.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

DRAFT!  {CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  2S  {OPERATING  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////! TO! //////////! 


T8R  1 

«  ...... 

!  19914A43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

- 

i 

450! 

7.6! NONE 

!  TX 

CORPUS 

1971  { 

t 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

110.0! 

30.  C! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

» 

! 

« 

CHRXSTI 

! 

2 

(12)  TEXAS  GULF/  INC. 

; 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

j 

2 

i 

• 

i 

BC  10 

! 515008 

!  4013A02! 

48.6! 

21.0! 

7.1! 

460! 

-  i 

35. oi NONE 

!NC 

MOREKCAD 

1968  ! 

i 

!  •  ! 

48.6! 

21.0! 

7.1! 

« 

•  2 

i 

! 

CITY 

! 

BEAUFORT  BELLE 

•561502 

•  15213A36! 

73.0! 

30.01 

9.0! 

2120! 

-  ! 

iS.oixONE 

!NC 

NOREHEAD 

1974  » 

i 

!  !  ! 

30.0! 

30.0! 

8-6! 

i 

-  ! 

! 

1 

CITY 

! 

PAMLICO 

! 50(262 

!  1 89! 3 A  36  5 

•»7.2! 

33.0! 

8.2! 

1900! 

-  ! 

55.0! NONE 

INC 

MOREHEAD 

1966  ( 

! 

!  !  ! 

97.2! 

33.0! 

8.2! 

! 

-  ! 

! 

2 

CITY 

1 

LC  16 

‘502449 

•  1  862 !  4A47 ! 

245.0! 

45.0! 

13.9! 

- 

! 

1862! 

38.3! NONE 

!HC 

MOREHEAD 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

! 

LC  17 

! 502450 

!  156254A47! 

245.0! 

45.0! 

13.9! 

- 

! 

1862! 

38.3! NONE 

!NC 

MOREHEAD 

1965  ! 

i 

!  !  ! 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

LC  13 

!  505508 

!  1862J4A47! 

245.0! 

45.0! 

13.9! 

- 

♦ 

1862! 

38  -3  !  NONE 

!NC 

MOREHEAD 

1966  ! 

i 

!  !  • 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

LC  19 

•505509 

!  1 862  !4A47 ! 

245.0! 

45.0! 

13.9! 

- 

! 

1862* 

38.3! NONE 

INC 

MOREHEAD 

1966  ! 

• 

!  !  ! 

245.0! 

45.0! 

2.0! 

; 

.  j 

; 

2 

CITY 

! 

LC  20 

i  ...... 

!  1850! 4A46! 

210.0! 

50.0! 

9.5! 

- 

i 

2000! 

26.0! NONE 

INC 

MOREHEAD 

1986  ! 

i 

!  !  ! 

210.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

! 

LC  21 

t  ...... 

!  1050! 4 A  46 ! 

210.0! 

50.0! 

9.5! 

- 

I 

2000! 

26. ol NONE 

INC 

MOREHEAD 

1986  ! 

i 

•  •  ! 

210.0! 

50.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

ATLANTIC  SULPHUR  1 

! 283904 

!  1 570 !  5A71 ! 

244.0! 

54.0! 

11-5! 

- 

! 

3000! 

36.0IPUNPS  AND 

INC 

MOREHEAD 

1960  ! 

i 

!  !  ! 

244.0! 

54.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! ENGINES 

! 

cm 

! 

TG  24 

1021287 

1  1  2 00  !  5  A  71  ! 

260.0! 

S2.0! 

9.0! 

- 

! 

2500! 

23.01PURPS 

!  TX 

BEAUMONT 

1974  1 

! 

5  !  ! 

260.0! 

52.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

TGS  3 

•005256 

1  75615A71! 

220.0! 

40.0! 

6.6! 

- 

i 

1050! 

20.0! PUMPS  AND 

INC 

MOREHEAD 

1955  ! 

! 

!  !  ! 

220.0! 

40.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! ELECTRIC  ROTOR  ! 

CITY 

2 

TGS  4 

•005306 

!  1848! SA71 2 

264.0! 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

2800! 

17.610EEPVELL  TURBINEiTX 

BEAUMONT 

1961  ! 

(  !  1 

264.0! 

52.0! 

1.5! 

j 

-  t 

•DSL  PURPS/ 

COILS! 

! 

T6S  5 

1005355 

1  1026! 5A71 ! 

260.0! 

52.0! 

9.5! 

- 

i 

2800! 

17.6! DECPWELL  TURBINEITX 

BEAUMONT 

1961  ! 

! 

1  !  • 

260.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! DSL  PURPS/ 

COILS! 

! 

TGS  6 

•005405 

!  1 850! 5A71 ! 

260.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

2744! 

23.01PUMPS  AND 

!nc 

MOREHEAD 

1961  ! 

i 

!  !  J 

260.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! ENGINES 

! 

CITY 

! 

T6S  7 

J005454 

!  1811 !  5  A  71 ! 

240.01 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

28001 

17.6! DECPWELL  TURBINEITX 

BEAUMONT 

1962  ! 

« 

!  !  ! 

240.0! 

52.01 

1.5! 

! 

-  ! 

•DSL  PUMPS# 

COILS! 

! 

TGS  15 

! 005934 

!  1850! 5A71 ( 

260.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

( 

2744! 

18.0! PUMPS  AND 

INC 

MOREHEAO 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

260.0! 

52.0! 

2.0! 

l 

-  ! 

!  ENGINES 

! 

CITY 

! 

TGS  23 

•021881 

!  1 200! 5A71 ! 

260.0! 

52.0! 

8.0! 

- 

! 

2000 1 

23.0! PUHPS  AND 

INC 

MOREHEAD 

1974  ! 

» 

!  !  ! 

260.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  ENGINES 

j 

CITY 

! 

TGS  25 

1022423 

!  899! 5*71 S 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

671! 

20.0IPUHPS  AND 

INC 

MOREHEAD 

1959  J 

( 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

J 

1.8! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

(ENGINES 

! 

I 

! 

CITY 

! 

1 

(33)  TEXAS  STATE  HIGHWAY 

! 

DEPT!. 

1  !  ! 

!  (  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

j 

i 

CONE  JOHNSON 

125981  9 

!  542! 1 A13J 

237.51 

66.0! 

10.0! 

1730! 

-  ! 

37.0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

*  1976  ! 

1 

1  !  ! 

245.01 

66.0! 

9.01 

! 

509! 

! 

! 

1 

E.  H.  THORNTON  JR. 

J  278295 

1  54211A13! 

237.5! 

66.0! 

10.0! 

1730! 

-  ! 

37.0! NONE 

!  TX 

GALVESTON 

*  1976  1 

I 

1  !  ! 

245.01 

66.0! 

9.01 

! 

509! 

! 

! 

! 

GIBB  GILCHRIST 

1578809 

!  77811A13! 

252.6! 

65.5! 

11.0! 

2000! 

-  ( 

54.0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1977  ! 

* 

1  !  1 

265.0! 

65.51 

10.01 

1 

506! 

I 

• 

! 

R.  S.  STERLING 

1259595 

!  54211A13! 

237.5! 

66.0! 

10.0! 

1730! 

-  ! 

37 .0! NONE 

!  TX 

GALVESTON 

*  1976  ! 

! 

i  !  ! 

!  !  ! 

245.0! 

! 

66. C! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

509! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  THE  CANDY  FLEET 

( 

! 

!  1  ! 

!  !  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CANDY  APPLE 

*581763 

!  67! 1 C02! 

96.5! 

22.6! 

6.6! 

2025! 

30! 

30.0! NONE 

HA 

MORGAN 

1976  ! 

* 

!  !  ! 

100.0! 

23.0! 

4.6! 

! 

55! 

! 

! 

CITY 

! 

CANDY  BOX 

! 577474 

!  66* 1C  11 ! 

100.0! 

22.0! 

5.5! 

1170! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1976  ! 

l 

!  !  ! 

100.0! 

24.5! 

4.0! 

! 

45! 

1 

! 

CITY 

! 

CANDY  CANE 

1636097 

!  6611C02! 

99.5! 

23.6! 

7.0! 

2700! 

50! 

30.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981  1 

I 

!  *  1 

125.0! 

23.6! 

5.61 

! 

49! 

i 

I 

CITY 

! 

CANDY  CARTON 

1583653 

!  6611C11! 

100.0! 

22.0! 

5.5! 

1530! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1977  I 

t 

I  !  ! 

100.0! 

24.5! 

4.0! 

I 

46! 

! 

! 

CITY 

! 

CANDY  CRUISER 

! 65531 9 

!  203MA02! 

180.0! 

40.0! 

14.0! 

3000! 

500! 

-  ! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1983  ! 

1 

!  !  ! 

160.0! 

40.0! 

11.0! 

! 

18! 

! 

! 

CITY 

! 

CANDY  FACTORY 

! 639702 

!  6611C02! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30.0 ! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

100.0! 

23.5! 

4.6! 

! 

531 

! 

! 

CITY 

! 

CANDY  ISLAND 

1643829 

!  81 1 1 C  02 1 

118.5! 

23.6! 

7.0! 

2700! 

50! 

30.0INONE 

HA 

MORGAN 

1982  | 

! 

!  !  ! 

120.0! 

25.6! 

5.6! 

! 

43! 

! 

I 

CITY 

| 

CANDY  LADY 

1601955 

!  6711C02! 

99.0! 

22.5! 

7.0! 

2700! 

50! 

30  *0 1  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1979  ! 

1 

1  !  1 

125.0! 

23.5! 

5.6! 

! 

50! 

! 

! 

CITY 

( 

CANDY  LAND 

1589840 

!  66MC02! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1978  ! 

1 

!  !  ! 

100.0! 

23.5! 

4.6! 

1 

55* 

! 

! 

CITY 

| 

CANDY  RAN 

1556431 

!  63MC02! 

94.6! 

21.6! 

6.6! 

2025! 

15! 

30. 01  NONE 

HA 

MORGAN 

1974  | 

! 

!  !  ! 

95.0! 

22.0! 

4.61 

! 

60! 

1 

1 

CITY 

! 
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1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


792. 


EN6R! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  ! CODE (LENGTH! SRDTKl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  I  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

!  guard 

1  TON-  IPAGEl 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! ////////// ! 

OR 

!  NUMBER 

1  NASE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ZEE! 

LINE-2  MRE8UXLT! 

(32)  THOMAS/  DEAN/  INC. 

j 

i 

* 

•  i  f 

i  i  i 

!  !  • 

i 

i 

i 

; 

; 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

DEAN  THOMAS 

! 291991 

1  4013F36! 

52.61 

19.1! 

6.0! 

600! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  LA 

HARVEY  ! 

1963 

! 

i 

i 

S  1  1 

!  1  1 

60.0! 

i 

20.0! 

5.0! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

1 

(44)  THOMAS/  0.  AL 

j 

i 

1  •  2 

1  !  1 

i 

! 

; 

i 

! 

j 

i 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

i 

COULEE  QUEEN 

•230401 

1  6911F11! 

--  i 

—  • 

9.oi 

350! 

-  i 

26.0! NONE 

j 

! 

• 

1971 

! 

i 

• 

i  !  ! 

!  i  ♦ 

65.0! 

• 

18.0! 

7.0! 

i 

i 

100! 

t 

! 

i 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

(09)  THOMAS/  RUDY 

< 

i 

i  •  i 

i  i  i 

( 

• 

| 

! 

j 

1 

2 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

CAPT.  EULICE 

1236612 

2  3711812! 

64.0! 

17.6! 

6.6! 

275! 

15* 

25 .0 ! NONE 

IVA 

TANGIER  ! 

* 

1979 

! 

i 

1  !  J 

64.0! 

18.0! 

5.0! 

! 

90! 

i 

l 

! 

1 

CHIP  XV 

1628632 

1  3911C02! 

-  j 

-  • 

5.0! 

-  » 

-  ! 

♦NONE 

ivA 

TANGIER  ! 

1980 

i 

! 

1  !  1 

65. oi 

17.0! 

5.0! 

i 

39! 

{ 

! 

! 

i 

CITY  OF  CR IS  FIELD 

1258881 

1  8711C12! 

.  i 

-  • 

5.0! 

1950! 

30! 

-  ! NONE 

!MD 

CRXSFIELD  2 

1978 

! 

! 

1  !  1 

100.0! 

21.0! 

4.5! 

i 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

STEVEN  THOMAS 

•550273 

1  4  811 91 1  1 

77.0! 

22.5! 

6.8! 

1100! 

50! 

32.0!N0N£ 

!VA 

TANGIER  I 

1973 

! 

t 

; 

1  !  1 

1  1  1 

77.0! 

i 

22.5! 

6.0! 

j 

100! 

i 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(01)  THOMPSON  ISLAND  EOUCATIOlN 

1  1  ! 

!  1  1 

! 

i 

; 

! 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

CENTER/  INC. 

1 

1  1  1 

i 

! 

2 

i 

i 

! 

« 

PILGRIM  IV 

1528997 

1  2211A121 

47.1! 

14.5! 

3.6! 

220! 

7i 

21.0! NONE 

!  MA 

BOSTON  ! 

1970 

i 

| 

j 

!  !  ! 

1  !  ! 

49.8! 

14.5! 

2.0! 

i 

i 

49! 

2 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

t 

(36)  THOMPSON  PILE  DRIVING 

j 

CO!./  INC. 

t  i  1 

i  !  1 

! 

1 

! 

; 

i 

! 

• 

I 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

CAYOU 

*262675 

!  26J3A36! 

45.4! 

13.2! 

5.8! 

400! 

-  ( 

24.0! NONE 

!  WA 

PORT  ( 

* 

1981 

< 

! 

i 

!  1  1 

1  1  1 

50.0! 

! 

13.2! 

5.8! 

! 

■ 

-  ! 

• 

i 

t 

i 

i 

ORCHARD  ! 

2 

1 

2 

(32)  THOMPSON  TOWING  II 

j 

j 

i  i  i 

1  1  ! 

] 

i 

j 

i 

i 

1 

2 

2 

i 

2 

i 

i 

! 

! 

! 

MR.  BRENNAN 

•  57 1097 

1  8613A36! 

62.0! 

24.0! 

9.1! 

12001 

-  2 

30.0 ! NONE 

•LA 

MORGAN  • 

1976 

2 

i 

i 

1  1  1 

!  1  1 

62.0! 

24.0! 

7.1! 

j 

j 

-  ! 
i 

! 

j 

i 

i 

CITY  ! 

! 

i 

! 

(30)  THOMPSON/  H.  RIPLEY 
RIP  101 

t 

i 

! 60? 861 

!  1  1 

1  1  1 

1  83314A46! 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

-  ; 

1 

2 

1500! 

t 

• 

18. 5!  NONE 

J 

i 

!  LA 

2 

i 

LAKE  ! 

1978 

! 

! 

i 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

{ 

-  ; 

! 

i 

PROVIDENCE! 

j 

RIP  102 

*602862 

1  33314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  i 

1500! 

18.5! NONE 

•LA 

LAKE  ! 

1978 

2 

! 

! 

!  !  ! 

1  *  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

2.0! 

I 

i 

-  t 

* 

< 

i 

i 

PROVIDENCE i 
! 

(24)  THORNTON  CONSTRUCTION 

! 

CO!./  INC. 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

j 

! 

! 

! 

■ 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

SHANNON  66-5 

1259462 

1  613A36! 

44. 5i 

14.3! 

s.oi 

125! 

-  i 

1 5.oi NONE 

•HI 

HANNOCK  ! 

1950 

1 

! 

1  !  1 

1  !  1 

49.0! 

! 

16.0! 

4.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

« 

i 

! 

2 

2 

! 

(32)  THREE  (3)  M  MARINE  SERVICES/ 

!  1  ! 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

INC. 

! 

!  1  ! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

3M  1 

1632600 

!  19514A43! 

—  ! 

-•  j 

S.O! 

-  j 

600! 

6.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1979 

! 

2  1  l 

120.0! 

30.7! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

3N  2 

1629329 

!  19514A43! 

! 

-  ! 

5.0! 

•  ! 

600! 

6.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1979 

! 

! 

!  !  1 

!  1  1 

120.0! 

! 

30.7! 

1.0! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

(21)  THREE  RIVERS  TOWING  CORPS. 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

1 

KY6ER  CREEK 

1263784 

1  1813A36! 

42.0! 

14.3! 

4.0! 

410! 

-  ! 

24.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1954 

1 

1  1  1 

42.0! 

14.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

THREE  RIVERS 

! 294166 

!  7513F361 

65.0! 

21.0! 

7.1! 

760! 

-  ! 

27.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1964 

! 

1  (  1 

65.0! 

21.0! 

7.11 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

NO  126 

«  ...... 

1  24014A43! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

!  1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

NO  152 

j  - 

!  240! 4A47I 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1949 

1 

1  !  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

NO  303 

!  - 

!  22514A47! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

500! 

9.5! NONE 

I  PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

1  1  1 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

NO  305 

1  ...... 

1  21?<4*47! 

135.0! 

27.01 

6.0! 

500! 

9.5! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

! 

! 

1  1  I 

1  I  1 

135.0! 

! 

27.0! 

1.3! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

(41)  THUMS  L0N6  BEACH  CO. 
FORD 

I 

I 

1505256 

1  1  1 

t  !  1 

1  28! 1  Cl  2! 

! 

I 

56.0! 

15.0! 

7.4! 

! 

! 

1060! 

! 

I 

36! 

I 

! 

15.0! NONE 

ICA 

1 

! 

L0N6  BEACH! 

1966 

! 

1  1  1 

60.0! 

15.0! 

3.2! 

! 

62! 

! 

! 

! 

RANGER 

1502243 

I  29! 1C  12! 

56.8! 

14.31 

7.2! 

1060! 

42! 

15.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1965 

! 

1  1  ! 

61.0! 

14.3! 

3.0! 

! 

66! 

! 

! 

! 

LOWER  T 

1502541 

!  1813A36! 

44.0! 

15.0! 

8.0! 

450! 

-  ! 

25.0! NONE 

!CA 

LONG  GEACH! 

1966 

! 

1  1  1 

45.0! 

16.0! 

6.0! 

I 

-  1 

! 

1 

! 

UPPER  T 

1502542 

1  1813A36! 

44.0! 

17.0! 

6.0! 

450! 

-  1 

25.01  NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1966 

1 

!  1  ! 

44.0! 

18.0! 

4.5! 

t 

-  ! 

i 

! 

! 

LOS  ALAMITOS 

•501997 

1  501I4A46! 

150.0! 

39.0! 

0.5! 

-  I 

300! 

10.0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1965 

1 

1  1  1 

150.0! 

39.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

LOS  CERRITOS 

1501996 

l  50114A46! 

150.0! 

39.0! 

9.5! 

•  i 

300! 

10.0! NONE 

!  CA 

LONG  BEACH! 

1965 

1 

1 

1  1  l 

!  !  1 

150.0! 

! 

39.0! 

4.01 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

(14)  THUNDERBOLT  MARINE/  INC.! 

!  I  i 

!  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

» 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MSS  ANGIE 

1546892 

1  2813A36! 

41.5! 

18.3! 

6.2! 

600! 

-  ! 

25.5! NOME 

IGA 

SAVANNAH  1 

1973 

1 

1  »  J 

41.5! 

18.3! 

5.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

MISS  KAREN 

1286855 

1  34 !  3 A  36 ! 

54.4| 

20.3! 

5.3! 

670! 

-  ! 

25.2! NONE 

(6A 

SAVANNAH  ! 

* 

1974 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  I 

54.4! 

! 

20.3! 

4.5! 

» 

1 

-  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

J 

(32)  TIDE  MARK  CO./  INC. 

08  753 

! 

1 

1  - 

1  1  1 

1  1  ! 

i  20414A46! 

! 

I 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

300! 

I 

! 

7.5! NONE 

! 

! 

ILA 

! 

! 

BELLE  1 

1>75 

! 

1  1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CH ASS  E  1 

03  770 

j  - 

t  20414A46! 

! 

-  ! 

7.0! 

300! 

1 .0! NONE 

ILA 

BELLE  ! 

197  A 

1 

1  !  ) 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

CHASSE  ! 

OB  771 

j  - 

1  204IU4&1 

! 

-  j 

7,0! 

-  | 

300! 

9.01N0NE 

!LA 

BELLE  ! 

1976 

* 

1 

1 

1  1  ! 

!  1  1 

110.0! 

! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

1 

CHASSE  ! 

! 

(57)  TIDEWATER  BARGE  LINES 

1 

/  UNC. 

!  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

I 

j 

i 

! 

i 

1 

2 

! 

; 

BETTY  LOU  RUSSEIL 

1259542 

!  7113A36J 

61.5! 

33.3 ! 

?. si 

1850! 

-  t 

49.0iN0NE 

ioR 

PORTLAND  i 

* 

1978 

i 

1  1  ! 

70.0! 

39.0! 

6.1! 

1 

-  i 

! 

! 

J 

CAPT.  BOB  2 

•553843 

1  206!  3 A 36 l 

109.0! 

34.0! 

11.6! 

3000! 

-  ! 

54. 0 !  NOME 

!0R 

PORTLAND  ! 

1974 

i 

1  1  1 

109.0! 

34.0! 

9.5! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

challenger 

♦516611 

{  260*3*36! 

105.0! 

32.0! 

10.5! 

3300! 

•  ; 

49. si  NONE 

!WA 

VANCOUVER  ! 

196S 

i 

; 

i 

1 

1  1  1 

i  i  ! 

!  1  1 

110.0! 

! 

1 

32.8! 

i 

6.0! 

1 

2 

-  « 
i 
! 

! 

! 

2 

1 

i 

I 

! 

1 
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VESSEL  NAME 


!  COAST 
!  6UARD 
!  NUMBER 


!  SVTCC!  DIMENSIONS  ! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! 9RDTH ! 
-!  REGIS”! **** !  REG.  !  REG.! 
!  TER  !  SEE! //////! /////! 
!  TOW-  ! PAGE!  OVER”! OVER-! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 


<37>  TIDEWATER  BAR6E  LINES/  IlKC. 

(CONTINUED) ! 


DEFIANCE 

! 587247 

220! 3A36! 

56.5! 

30.0! 

9.0! 

1800! 

; 

j  i 

91.0! 

31.0! 

7.0! 

HUSKY 

S635557 

32 13A36! 

44.0! 

19.0! 

7.0! 

75  0  S 

i 

t  i 

4S.0! 

19.0! 

5.5! 

INVADER 

•239108 

70! 3A363 

85.0! 

24.0! 

10.6! 

1860! 

i 

i  i 

90.1* 

26.6! 

8.0! 

JAMES  RUSSELL 

*262343 

33 ! 3A36! 

64.5! 

12.2! 

5.5! 

650! 

i 

i  i 

66.0! 

13.0! 

5.0! 

LEGEND 

! 262975 

28013A36! 

117.1! 

34.0! 

11.6! 

3600! 

i 

!  ! 

126.5! 

34.6! 

10.8! 

MARY  GAIL  II 

! 247125 

30*  3 A 36 ! 

70.5! 

23.0! 

8.6! 

660! 

j 

i  ; 

76.6! 

24.0! 

7.0* 

MAVERICK 

*618125 

95 ! 3 A  36 • 

73.0! 

26.4! 

3.0! 

1840! 

! 

j  i 

74.0! 

26.4* 

7.0! 

OUTLAW 

1561814 

194!3A36! 

96.5! 

30.0! 

9.0! 

3000! 

i 

j  i 

96.5! 

30.0! 

9.0! 

REBEL 

1568751 

1 77! 3A36 ! 

30.2! 

30.0! 

11.5! 

1950! 

; 

i  i 

86.0! 

30.0! 

10.0! 

ROGUE 

i 266001 

16J3A36! 

42.0! 

14.2! 

5.7! 

580! 

! 

i  i 

42.0! 

14.2* 

5.7! 

SUNDIAL 

! 652357 

227 • 3  A36 ! 

84. 2! 

30.0! 

10.0! 

2850! 

! 

i  < 

92.0! 

30.0! 

8.5! 

TIDEWATER 

! 277141 

31813A36! 

127.0! 

34.0! 

12.0! 

3600! 

i 

!  J 

127.0! 

34.5! 

9.6! 

! 

816  SIN 

i  - 

1005S4A46! 

242.0! 

36.0! 

13.0* 

-  • 

1 

i  i 

242.0! 

42.0! 

2.©! 

CHETCO 

! 292882 

1 1 32! 4A46! 

210.1! 

55.1! 

12.0! 

-  * 

i 

i  i 

210.1! 

55.1* 

1.6! 

NO  14 

i  ...... 

559 ! 4A46! 

132.0! 

42.0! 

9.6! 

-  J 

i 

t  i 

133.0! 

42.0! 

1.6! 

NO  15 

i  ...... 

559! 4A46 ! 

131.0! 

42.0! 

13.0! 

-  ! 

i 

i  i 

133.0! 

42.0! 

2.6! 

NO  17 

i  - 

55954A46! 

131.0! 

42.0! 

13.0! 

i 

2 

t  i 

133.0! 

42.0* 

2.6! 

! 

NO  18 

i  - 

559  *  4A46 ! 

131.0! 

42.0! 

9.6! 

-  i 

t 

i  i 

133.0! 

42.0* 

1.6! 

j 

55914A46! 

!  !  1 

559  54A46 ! 

!  !  ‘ 

559! 4  A  46 1  * 

!  ! 

730J4A46! 

!  ! 

2180I4A46! 

!  ! 

218014A46! 

!  ! 

21 8014A46! 

i  | 

201 2! 4A46! 

!  ! 

201 2I4A46! 

!  ! 

2012J4A46! 

!  ! 

201 2I4A44! 

!  ! 

201 2 ! 4A  46 ! 

!  ! 

201214A46! 

!  ! 

2012J4A46! 

!  ! 

201 214A46! 

!  ! 

2130! 4A46! 

!  ! 

167614A46! 

!  ! 

U76J4A44! 

!  ! 

167614A46! 

!  ! 

1676! 4A46! 

1  ) 

1676I4A46! 

!  ! 

2429I4A46! 

!  ! 

2429*4446! 

*  ! 

2429I4A46! 

!  ! 

2429J4A46! 

!  I 

333414446! 

!  ! 

1072J4A46! 

!  ! 

1039J4A46! 

!  ! 

1 631 ! 4 A  41 i 
!  ! 

2102I4A41 ! 

!  ! 

2102S4A41 | 

!  ! 

210214A41 ! 

!  ! 

2102! 4A41 ! 

!  ! 

3623I4A46! 

1  ! 

3334! 4A46! 

•  ! 

5S9I4A46! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


LOAO-!  !  CARGO 

ED  !  !//////// 

/////!  HORSE!  PASS- 
LIGHT!  POWER!  ENGERS 


42.0!  13.0! 
42.0!  2.6! 


42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.01  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

4?  0!  13.6! 

42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6* 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.0!  13.6! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

42.0!  16.0! 
42.0!  2.6! 

50.0!  12.6! 
50.0!  3.0! 

40.0!  7.2! 

40.0!  2.0! 

40.0!  12.0! 
40.0!  4.0! 

43.5!  9.6! 

44.0!  2.0! 

42.0!  13.0! 
42.0!  2.0! 

42.0!  13.0! 
42.0!  2.0! 

42.0!  13.0! 
42.0!  2.0! 

42.0!  13.0! 
42.0!  2.0! 

50.0!  12.6! 
50.0!  3.0! 

$0.0!  12.6! 

50.0!  3.0! 

42.0!  13.01 
42.0!  2.6! 

!  ! 

!  ! 


HIGH—  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  '.OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCt  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  • 

(LIGHT)  !//////////////// !TD! //////////!  OR  ! 
(FEET)*  LINE-2  !E£!  LINE'2  !*RE9UILT! 


49.0! NONE 

! 

53.0! NONE 


51.5! NONE 
! 

30. 4! NONE 


17.0 ! NONE 

! 

30.4  *  NONE 

i 

17 .0 !  NONE 

! 

1 7 . 0! ELECTRIC  PUMP 
» 

1 7.0! NONE 

! 

31. 0! NONE 
* 

31.0ULECTRXC  AUGERS 

! 

31-OULECTRIC  AUGERS 

! 

31-0! NONE 


31 .0! NONE 

! 

31.0! NONE 

i 

31 .oi NONE 

i 

31.0JN0NE 

« 

31.0! DIESEL  PUMP/  4 
{ELECTRIC  AUGERS 
31. 0!1  DIESEL  PUMP/ 
(ELECTRIC  AU6ERS 
31. 0!1  DIESEL  PUMP/ 
•ELECTRIC  AUGERS 
31.011  DIESEL  PUMP/ 
JELECTRIC  AUGERS 
31. 0!1  DIESEL  PUMP/ 

! ELECTRIC  AUGERS 
31.0*1  DIESEL  PUMP/ 

! ELECTRIC  AUGERS 
31.0! NONE 
! 

31.0JN0NE 

! 

31.0! NONE 

! 

31 .0! NONE 
( 

20.5 ! NONE 

I 

26.5 ! ELECTRIC  AUGERS 

| 

26. S j ELECTRIC  AUGERS 

j 

2C. 5!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

33.4*4  ELECTRIC 
(AUGERS 

33.414  ELECTRIC 
•AUGERS 

33.414  ELECTRIC 
1  AUGERS 

33.414  ELECTRIC 
! AUGERS 
17.O1N0NE 
! 

39.0! NONE 

! 

30.4 ! NONE 

! 

! 

I 


(OR 

PORTLAND 

!  1977 

!0R 

PORTLAND 

1  1986 

« 

!  OR 

i 

PORTLAND 

!  *  1976 

! 

!0° 

i 

PORTLAND 

!  1951 

■ 

!0R 

PORTLAND 

1  *  1971 

•OR 

PORTLAND 

!  1944 

!0R 

PORTLAND 

!  *  1980 

•OR 

PORTLAND 

»  1«74 

i 

!  OR 

PORTLAND 

*  1974 

t 

Ior 

PORTLAND 

!  1953 

t 

!  OR 

« 

PORTLAND 

!  1982 

i 

*!0R 

PORTLAND 

!  *  1982 

•OR 

PORTLAND 

!  1985 

j  OR 

PORTLAND 

j  1963 

i 

•OR 

i 

PORTLAND 

!  1981 

i 

‘OR 

PORTLAND 

!  1932 

j  OR 

PORTLAND 

1  1982 

i 

•  OR 

i 

PORTLAND 

1  1982 

i 

iOR 

PORTLAND 

i  1984 

i 

ioR 

4 

PORTLAND 

i  1984 

i 

ioR 

PORTLAND 

i  1984 

•OR 

PORTLAND 

!  *  1969 

ioR 

PORTLANO 

!  1973 

1WA 

1 

VANCOUVER 

!  1979 

i 

ivA 

1 

VANCOUVER 

*!  1979 

■ 

IOR 

PORTLAND 

*  1972 

i 

5  OR 

PORTLAND 

•  1978 

i 

!0R 

i 

PORTLAND 

!  1978 

« 

•OR 

PORTLANO 

!  1974 

i 

J  OR 

PORTLANO 

!  1979 

4 

!0R 

1 

PORTLAND 

1  1979 

!  OR 

t 

PORTLAND 

i  1976 

i 

ioR 

PORTLANO 

!  1976 

j 

Ior 

PORTLAND 

!  1976 

| 

•WA 

VANCOUVER 

!  1979 

iwA 

i 

VANCOUVER 

*!  1979 

i 

IWA 

VANCOUVER 

1  1979 

StfA 

VANCOUVER 

!  1979 

4 

!va 

i 

VANCOUVER 

!  1979 

i 

*!0A 

I 

PORTLAND 

*!  1980 

1 

!0R 

i 

PORTLAND 

I  1981 

1 

1  OR 

1 

PORT  LAND 

!  1901 

i 

!0R 

PORTLAND 

i  1981 

i 

t  OR 

PORTLAND 

!  •  1962 

1 

•OR 

PORTLAND 

!  1944 

!0R 

PORTLAND 

j  1944 

i 

Iva 

i 

VANCOUVER 

!  1944 

i 

!  VA 

VANCOUVER 

i  1976 

!UA 

i 

VANCOUVER 

I  1976 

I 

IWA 

VANCOUVER 

!  1976 

j 

IWA 

i 

VANCOUVER 

!  1977 

j 

!0R 

PORTLAND 

!  1945 

IOR 

I 

PORTLAND 

!  1945 

1 

IOR 

PORTLANO 

!  1985 
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ENGR  ! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

!  COAST 

AND  NUMBER  *  GUARD 

!  NUMBER 

(37)  TIDEWATER 

TBL  15 

2 

j 

BARGE  LINES#  l!NC. 
(CONTINUED)! 

!  - 

TTC  8 

i  - 

Z0  1007 

i 552304 

ATLAS 

i  ...... 

GLENN 

{599632 

HUN80LDT 

i 266817 

NO  1 

»  ........ — 

NO  6 

! 255262 

NO  7 

{256183 

NO  34 

i  ...... 

NO  36 

i  ...... 

NO  37 

i  ...... 

NO  3 8 

!  - 

NO  41 

NO  42 

i  ...... 

NO  43 

i  ...... 

NO  44 

•533507 

NO  45 

•536273 

NO  46 

!542873 

NO  47 

•544466 

NO  61 

i  ...... 

NO  63 

i  - 

NO  64 

|  - - 

NO  76 

i  ...... 

NO  77 

i  - 

NO  78 

■  ...... 

NO  79 

!  . 

NO  81 

i  ...... 

NO  535 

! 264954 

NO  550 

’{290112 

NO  551 

j  290514 

NO  552 

!  290720 

NO  553 

i  ...... 

NO  700 

1617801 

NO  701 

1 62C926 

NO  70? 

1623156 

MO  703 

I623P81 

NO  704 

5624629 

NO  705 

{623038 

NO  706 

{641610 

NO  707 

•643450 

NO  708 

1645059 

NO  709 

(646155 

NO  1162 

!  - 

NO  1728 

,  - 

RUSSELL  24 

,  - 

TBL  4 

(261714 

TEL  11 

i 176683 
( 

(32)  TIDEWATER 
ASHTON  TIDE 

! 

BARGES  ! 

(56051? 

SEA  TIDE 

(630175 

DOC  TIDE 

(646604 

EVA  LYNN  TIDE 

•619471 

FLOOD  TIDE  II 

1553422 

i 

! 


!  ! VTCC 

!  NET  ‘CODE 
•RE6IS-*  **** 
!  TER  !  SEE 
!  TON-  !PA6E 
!  NAGS  !  IV 


DIMENSIONS 
LENGTH! BRDTH 
REG.  !  REG. 
//////!///// 
OVER-! OVER¬ 
ALL  !  ALL 


DRAFT 

LOAD¬ 

ED 

///// 

LIGHT 


HORSE 

ROVER 


CAPACITY 

CARGO 

////////! 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LIMF-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


(VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  9ASE 
AO!  LINE-1 
TO !////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


5591 4A46 ! 

131.0! 

42.0! 

9.6! 

- 

1 

1200! 

2  1 

133.0! 

42.0! 

1.6! 

1 

-  1 

430J4A43 ! 

145.0! 

36.0! 

6.0! 

- 

1 

759i 

«  2 

146.1! 

36.0! 

1.0! 

i 

•  1 

217sj  4A41 j 

242.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

3000! 

1  1 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

i 

-  ( 

1 753S5A71 • 

272.4! 

42.2! 

12.0* 

- 

1 

4799! 

2  1 

272.4! 

42.2! 

2.9! 

» 

-  2 

1 676! 5A71 ! 

272.0! 

42.0! 

15.0! 

- 

• 

4799*! 

1  1 

274.0! 

42.0! 

3.0! 

1 

-  1 

674?  5A71 i 

204.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

• 

1733! 

1  1 

205.0! 

40.0! 

2.0! 

■ 

-  ! 

1 391 !  5A71  j 

242.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

» 

300oi 

<  1 

244.0! 

42.0! 

2.6* 

• 

-  ! 

758!  5A71  j 

194.5! 

39.8! 

10.1 ! 

- 

• 

1917! 

•  ! 

194.5! 

39.8! 

2.0! 

• 

.  1 

881 !5A71( 

200.0! 

42.0! 

11.3! 

- 

■ 

1904! 

1  # 

200.0! 

42.0! 

3.3! 

-  1 

3971 5A71 1 

169.9! 

36.0! 

7.0! 

- 

i 

841 ! 

1  1 

169.9! 

36.0! 

2.0! 

1 

.  1 

1 500! 5A71 ! 

222.0! 

42.0! 

10.0! 

- 

• 

1716*! 

2  1 

224.0! 

42.6! 

2.0! 

1 

-  1 

1 500! 5A71 ! 

222.0! 

42.0! 

10.0! 

- 

i 

1716! 

<  1 

224.0! 

42.6! 

2.0! 

! 

_  1 

1 500! 5A71 1 

222.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

2800! 

«  1 

224.0! 

42.2! 

2.8! 

! 

-  1 

1500!  5A71 ! 

222.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

< 

2800! 

•  1 

224.0! 

42.0! 

2.8! 

i 

-  t 

1500J5A71  { 

222.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

1 

28001 

1  2 

224.0! 

42.0! 

2.8! 

i 

-  t 

1500S5A71! 

222.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

2800! 

!  1 

224.01 

42.0! 

2.8! 

! 

-  ! 

1 5001 5A71 { 

222.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

2800! 

«  j 

224.0! 

42.0! 

2.8! 

1 

-  ! 

1500i5A71! 

222.0! 

42. C! 

*/.5» 

- 

i 

2800! 

!  ! 

224.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

.  1 

2180! 5A71 ! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

1 

3000! 

!  ! 

244.0! 

42.0! 

2.8! 

! 

-  J 

21 80! 5A71 { 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

- 

! 

3000! 

1  t 

244.0! 

42.0! 

2.3! 

! 

-  ! 

2 1  Sol 5A71 i 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

• 

30001 

!  I 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

2353J5A90! 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

2 

3000! 

i  i 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

2353I5A90! 

242.0! 

42.0! 

13.6! 

- 

! 

3000! 

!  ! 

244.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

246955*71 { 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

3500! 

!  ! 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

-  ! 

2469! 5A71! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3500! 

!  ! 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

•  1 

2469J5A71! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

3500! 

!  1 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

j 

-  ! 

2469!  5A71  { 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

i 

3500! 

;  1 

274.0! 

42.0! 

2.9! 

! 

-  2 

2469!  5A  71 ! 

272.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

2565! 

!  ! 

272.0! 

42.0! 

2.9! 

i 

-  ! 

1057! 5A71 ! 

225.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

! 

2363! 

!  ! 

227.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2066 !5A90 ! 

252.1! 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500! 

1  1 

253.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2041 !5A90! 

245.7! 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500! 

!  ! 

253.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

205455A90! 

245.7! 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500! 

t  « 

247.0! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  1 

201U5A90! 

246.0! 

42.0! 

12.0! 

- 

! 

2500! 

1  j 

248.0! 

42.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

2550l 5 A  90! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

3600! 

1  1 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

i 

-  1 

2550! 5A?oi 

212.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

!  ! 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

2550I5A90! 

232.0! 

42.01 

14.01 

- 

! 

3600! 

!  ( 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  1 

2S50J5A90! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

1 

3600! 

!  ! 

232.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

255015*90! 

212.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

!  i 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

2550!5A90( 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

!  ! 

232.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  1 

2542 !5A90( 

232.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

( 

3600} 

!  1 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

I 

-  ! 

2542(5*90! 

282.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

!  ! 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ( 

2542!5A90! 

282.0! 

42.0! 

14,0! 

- 

! 

3600! 

!  ! 

282.0! 

42.0! 

2.6! 

1 

-  ! 

2542(5490! 

292.0! 

42.0! 

14.0! 

- 

! 

3600! 

!  1 

282. C! 

42.0! 

2.o! 

! 

-  ! 

52SJSA71! 

120.0! 

33.0! 

6.5! 

- 

1 

800! 

(  ! 

120.0! 

33.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

335! 5A71! 

120.01 

33.0! 

6.0! 

- 

1 

800! 

1  ! 

120.01 

33.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

5021  5 A  71 1 

160.0! 

34.0! 

9.0! 

- 

! 

1232! 

!  ( 

164.1! 

35.0! 

2.0! 

1 

.  1 

673I5A701 

218.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

i 

Hioi 

!  ! 

218.0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

770I5A71 ! 

195.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

( 

1700! 

!  ! 

!  ! 

1  ■ 

195.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

1 

i 

-  ( 

! 

1 

1  1 

!  ! 

63MC02! 

90.2! 

21.0! 

1 

1 

6.2! 

i 

1575! 

X 

t 

27! 

!  1 

95.0! 

22.0! 

5.9! 

! 

61! 

198!  1 A  02 ! 

172.8! 

38.0! 

12.2! 

2400! 

555! 

!  ! 

172.8! 

38.0! 

6.2! 

! 

-  ! 

3211U02! 

216.0! 

42.0! 

12.0! 

6140! 

6381 

1  1 

216.0! 

42.0! 

11.0! 

1 

-  ! 

66MC03! 

108.5! 

26.0! 

10.5! 

1200! 

76! 

1  1 

108.5! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

192! 1 A  02 ! 

130.0! 

38.0! 

11.9! 

2250! 

703! 

1  j 

180.0! 

38. Oi 

5.E! 

! 

■ 

-  ! 

I  ! 

f  ! 

! 

X 

! 

! 

10. 

7. 

22. 

27. 

27: 

"S. 

(7. 

36. 

AO. 

27. 

26. 

26. 

33. 

31. 

31. 

31. 

31. 

31. 

31. 

31. 

31. 

3A. 

3A. 

31. 

31. 

31. 

31, 

24, 

33, 
3A. 
2A, 
2A, 

34. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30, 
30, 
30, 
30, 
30. 
30, 
30. 
30, 


4! ELECTRIC  PUNP 
! 

0! NONE 
| 

01  NONE 

I 

0! 2  OIESEL  PUMPS 

i 

0! 2  DIESEL  PUMPS 

i 

0! DIESEL  PUMPS 

t 

0! ELECTRIC  PUMPS 

i 

0!2  DIESEL  PUMPS 

i 

4 ! DIESEL  PUMPS 

i 

0 ! ELECTRIC  PUMP 

i 

0! ELECTRIC  AU6ER  & 
! DIESEL  PUMPS 
0! ELECTRIC  AUGER  S 
! DIESEL  PUMPS 
0! ELECTRIC  AUGERS 

1 

51  ELECTRIC  AUGERS 

t 

Si  ELECTRIC  AUGERS 

2 

sIcLECTRXC  AUGERS 

i 

5! ELECTRIC  AU6ERS 

! 

5 ! ELECTRIC  AUGERS 

i 

oj ELECTRIC  AUGERS 
1 

0! ELECTRIC  AUGERS 

i 

Oil  DIESEL  PUMP-4 
{ELECTRIC  AUGERS 
,0! ELECTRIC  AUGERS# 
‘DIESEL  PUNP 
,  0  *  ELECTRIC  AUGERS  # 
•OIESEL  PUMP 
,0!  DIESEL  PUMP-4 
! ELECTRIC  AUGERS 
0!OIESEL  PUMP-4 
! ELECTRIC  AUGERS 
,0! DIESEL  PUMP# 
•ELECTRIC  AUGERS 
0!DIESEL  PUMP# 
{ELECTRIC  AUGERS 
.0! DIESEL  PUMP/ 

! ELECTRIC  AUGERS 
,0! DIESEL  PUMPS 

i 

>0! DIESEL  PUMPS# 
(ELECTRIC  AUGERS 
.0 ! DIESEL  PUMPS# 
•ELECTRIC  AUGERS 
>0! OIESEL  PUMPS# 
{ELECTRIC  AUGERS 
.0! DIESEL  PUHPS# 

1  ELECTRIC  AUGERS 
,4!DIESCL  PUMP# 

{ELECTRIC  AUGERS 
>4! DIESEL  PUNP# 
•.ELECTRIC  AUGERS 
>4 | OIESEL  PUNP# 

! ELECTRIC  AUGERS 
•4! DIESEL  PUNP# 

! ELECTRIC  AUGERS 
>4!0ICS£L  PUNP# 
(ELECTRIC  AUGERS 
>4 ! OIESEL  PUNP# 
•ELECTRIC  AUGERS 
.4] DIESEL  *UMPS# 

!  ELECTRIC  AUGERS 
.4 ! OIESEL  PUNPS# 
{ELECTRIC  AUGERS 
>4 { DIESEL  PUNP# 
{ELECTRIC  AUGERS 
.4 { DIESEL  PUNP# 
{ELECTRIC  AUGERS 
,0! NONE 

2 

.0!  ELECTRIC  PUNP 


24.0! ELECTRIC  PUMP 
! 

29.012  DIESEL  ENG# 

! 2  AUX  GENERATOR 

36.0! DIESEL  PUMPS# 

I  HYDRAULIC  CRANE 
I 
! 
i 

29.0! NONE 

! 

49.0 {NONE 

t 

49 .0! NONE 
l 

29. 4j  NONE 
! 

49.5! NONC 

! 

! 

i 


!  OR 

PORTLAND  • 

1982 

!0R 

1 

PORTLAND  ! 

1940 

IOR 

PORTLAND  ! 

1973 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1982 

!  OR 

PORTLAND  ! 

*  1978 

•OR 

PORTLAND  ! 

1954 

•OR 

PORTLAND  ! 

1073 

!  OR 

1 

PORTLAND  ! 

1944 

tVA 

VANCOUVER  ! 

1948 

•OR 

PORTLAND  ! 

*  1948 

ioR 

1 

PORTLAND  i 

1959 

s 

•OR 

PORTLAND  ! 

1960 

IOR 

PORTLAND  ! 

1970 

j  OR 

PORTLAND  ! 

1970 

EOR 

j 

PORTLANO  ! 

1970 

IOR 

PORTLAND  ! 

1971 

ioR 

PORTLAND  j 

1971 

•OR 

■ 

PORTLAND  ! 

1971 

X 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1972 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1972 

iwA 

VANCOUVER  ! 

1976 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1977 

!WA 

VANCOUVER  *! 

1977 

!0R 

PORTLAND  ! 

1981 

ioR 

PORTLAND  ! 

1981 

ioR 

•ORTLAND  j 

1981 

•OR 

PORTLANO  ! 

1981 

!  OR 
• 

PORTLAND  ! 

1982 

iwA 

1 

VANCOUVER  ! 

1053 

ivA 

VANCOUVER  1 

1962 

JWA 

VANCOUVER  1 

1963 

!WA 

1 

VANCOUVER  ! 

1963 

jWA 

VANCOUVER  ! 

1967 

IWA 

VANCOUVER  ! 

1°80 

!VA 

VANCOUVER  i 

1980 

IWA 

VANCOUVER  J 

1980 

!wa 

VANCOUVER  ! 

1980 

!wa 

VANCOUVER  1 

1980 

IVA 

VANCOUVER  ! 

1980 

•WA 

VANCOUVER  1 

1981 

JWA 

VANCOUVER  I 

1981 

iwA 

VANCOUVER  1 

1982 

!wa 

VANCOUVER  ! 

1982 

!UA 

VANCOUVER  ! 

1949 

IOR 

PORTLAND  ! 

•  1951 

tOR 

PORTLAND  ! 

1943 

JOR 

1 

PORTLAND  ! 

1948 

1 0R 
( 

( 

PORTLAND  ! 

19(6 

( 

! 

1 

1974 

( 

!IA 

1 

MORGAN  1 
CITY  ! 

1981 

!LA 

t 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1982 

!LA 

1 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1980 

1  LA 
! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1973 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EHGR! 

1VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  | 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  1  CO DEiLENGTHI BROTH! 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATING 

i 

REG.  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

I 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PA6E! 

OVER”! OVER”! /////! 

HORSE! 

PASS-  ‘(LIGHT)!//////////////// 

STD •//////////! 

OR 

I  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  * 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

!#REBUILT! 

(32)  TIDEWATER 

BARGES 

! 

! 

! 

1  ! 

i  • 

i  | 

j 

i 

! 

! 

• 

i 

l 

! 

• 

i 

! 

! 

! 

• 

(CONTINUED)! 

*  i 

! 

2 

j 

« 

! 

FORT  TIDE 

! 641960 

19811A02! 

186.0! 

38. oi 

io.  si 

2400! 

500! 

43.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1982 

! 

•  ! 

186.0! 

38.0! 

5.5! 

2 

-  ! 

! 

CITY 

GRAY  TIDE 

1643975 

20211A12! 

171.0! 

38.0! 

13.8! 

3900! 

600! 

60.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

! 

•  ! 

195.0! 

38.0! 

10.0! 

! 

12! 

2 

CITY 

GWEN  TIDE 

1643323 

20  0 i 1 A  02 { 

180.0! 

40.0! 

12.0! 

489! 

374! 

46.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

1 

•  ! 

150.0! 

40.0! 

6.0! 

s 

-  ! 

I 

CITY 

LEE  TIOE 

1619326 

1 10I1C01 ! 

99.51 

21.5! 

6.4! 

1350! 

-  j 

25.7! NONE 

•LA 

MORGAN 

1979 

• 

1  ! 

99.5! 

21.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

i 

CITY 

LEON  TIOE 

1576963 

19811A02! 

198.0! 

40.0! 

14.4  • 

5000  • 

358! 

40 .0 ! NONE 

!LA 

M0R6AN 

1976 

i 

•  1 

198.0! 

40.0! 

11.5! 

! 

-  J 

1 

CITY 

TERRY  TIOE 

1655326 

18011A02! 

192.01 

40.0! 

12.6! 

4610! 

745! 

44. 2! NONE 

SLA 

MORGAN 

1983 

• 

! 

i 

*  i 

;  ; 

192.5! 

» 

40.0! 

i 

7.0! 

i 

! 

i 

i 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

ENTERPRISES 

i 

i 

;  i 

i  < 

! 

* 

• 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

BOH  TIDE 

!  61  7765 

18211A02! 

166.6! 

36.0! 

12.0! 

2250! 

706! 

60.0!PUMP 

!LA 

NEW 

1980 

j 

i _ i 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

t 

-  ! 

« 

ORLEANS 

BOLLING  TIDE 

1 619050 

18211A02! 

166.6! 

38.0! 

12.0! 

2250! 

706! 

60.0!N0NE 

•LA 

MORGAN 

1980 

t 

t  j 

180.0! 

40.C! 

6.0! 

i 

-  ! 

1 

CITY 

CAROLINE  TIDE 

1617696 

6711C12! 

116.6! 

23.9! 

6.5! 

2500! 

45! 

35 .0 ! NONE 

•LA 

MORGAN 

1980 

i 

»  j 

116.6! 

23.9! 

3.1* 

i 

50! 

; 

CITY 

DIGGS  TIOE 

1653837 

19211A021 

166.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.01N0NE 

•LA 

NEW 

1983 

! 

*  i 

180.0! 

40.0! 

6.5! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

EO  TIDE 

•600320 

61 !1 A02! 

109.3! 

26.0! 

8.0! 

1600! 

57! 

42.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1978 

i 

i  i 

120.0! 

26.0! 

5.6! 

» 

-  ! 

i 

CITY 

HILTON  TIDE 

•653836 

19211A021 

156.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0! NONE 

!LA 

NEW 

1983 

4 

i  i 

130.0! 

40.0! 

6.5! 

i 

-  • 

j 

ORLEANS 

NEEDHAH  TIOE 

•655499 

202 1 1 A02 ! 

166.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

818! 

57.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1983 

i 

•  1 

180.0! 

40.0! 

6.5! 

• 

-  • 

j 

CITY 

• 

PAUL  TIOE 

•601351 

201 11A021 

180.0! 

40.0! 

11.0! 

2250! 

577! 

54.5! 

!LA 

MORGAN 

1979 

i 

!  • 

180.0! 

40.0! 

5.5! 

• 

“  ! 

i 

CITY 

TAD  TIDE 

1656840 

20211402! 

180.0! 

40.0! 

12.0! 

2250! 

730! 

50.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1983 

i 

■  i 

180.0! 

40.0! 

6.6! 

i 

-  • 

i 

CITY 

TOBY  TIOE 

•618175 

18211A02! 

166.6! 

38.0! 

12.0! 

3400! 

706! 

60.0! NONE 

!  C  A 

LOS 

1980 

; 

l 

i  i 

i  i 

180.01 

i 

40.0! 

i 

6.0! 

t 

• 

“  ! 

i 

i 

ANGELES 

(32)  TIDEWATER 

FLEETS 

INC 

i 

! 

j  « 

i  i 

i 

! 

1 

t 

; 

i 

i 

! 

■ 

CANNQH  TIOE 

1620434 

18211  A02! 

166.6! 

38.0! 

12.0! 

2250* 

706! 

60. oi NONE 

•LA 

MORGAN 

1980 

1 

i  i 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

i 

CITY 

DAROL  TIOE 

•648349 

32111A02! 

216.0! 

42.0! 

14.0! 

6140! 

714! 

52. 0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1982 

i 

»  1 

216.0! 

42.0! 

8.0! 

i 

-  ’ 

! 

CITY 

HALE  TIDE 

'1  567194 

13411A02! 

166.4! 

38.0! 

12.0! 

2250! 

630! 

65.0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1975 

1 

i  i 

180.0! 

38.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

j 

CITY 

KAREN  TIDE 

1607365 

62MA02! 

101.7! 

21.0! 

6.2! 

1530! 

34! 

28.3! 

•CA 

LOS 

1979 

1 

«  j 

101.71 

21.0! 

4.3! 

i 

-  ! 

! 

ANGELES 

LLOYO  TIDE 

1606340 

6111A02! 

109.3! 

26.0! 

8.0! 

1600! 

57! 

42. 0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1979 

! 

!  ! 

120.0! 

26.0! 

5.6! 

! 

-  2 

! 

CITY 

LOORIGUE  TIDE 

1655327 

18011A0/1 

173.9! 

40.0! 

12.2! 

4610! 

199! 

50.6! NONE 

SLA 

MORGAN 

1933 

! 

!  1 

192.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  J 

i 

CITY 

MUNSON  TIDE 

1618064 

19911A02! 

166.5! 

40.1! 

12.2! 

2250! 

199! 

50. 6j  NONE 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

! 

1  1 

!  1 

180.0! 

i 

40.1! 

! 

6.01 

t 

I 

! 

—  ! 

! 

! 

CITY 

(32)  TIOEWATER 

GRAND 

ISLE/ 

! 

INIC. 

1  ! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

ARCEMONT  TIDE 

•645666 

20011 A021 

165.0! 

40.0! 

12.01 

2250! 

60S! 

37 .0! NONE 

•LA 

MORGAN 

1982 

! 

1  ! 

180.0! 

40.0! 

6.41 

! 

-  2 

! 

CITY 

CLAIRE  TIDE 

1647291 

203 1 1 A02 1 

165.0! 

40.0! 

11.3! 

2250! 

560! 

27.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1962 

1 

!  i 

180.0! 

40.0! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

GEORGE  TIOE 

1 615092 

61  11A02! 

120.7! 

26.0! 

8.7! 

1400! 

57! 

32.5! 

1979 

I 

1  .* 

120.7! 

26.0! 

5.6! 

! 

-  i 

! 

LULU  TIDE 

1620317 

19511A02! 

166.0! 

38.0! 

3.7! 

1800! 

195! 

34.01  NONE 

UA 

MORGAN 

1980 

i 

!  ! 

166.0! 

38.0! 

5.0! 

! 

-  \ 

! 

CITY 

MAJESTIC  TIOE 

*1653294 

33111A021 

211.31 

45.2! 

15.4! 

31601 

790! 

71.6! 

1982 

I 

!  ! 

211.3! 

45.2! 

9.7! 

1 

-  ! 

! 

MARY  TIDE 

1610447 

6211A02! 

93.0! 

19.7! 

4.3! 

2025! 

54! 

30.0! NONE 

is. A 

MORGAN 

1979 

i 

1  ! 

100.0! 

21.31 

3.31 

! 

-  ! 

! 

CITY 

WILLIAM  TIDE 

•653834 

18011A02! 

173.9! 

40.0! 

12.8! 

4610! 

745! 

44 . 2  !  NONE 

ILA 

MORGAN 

1982 

I 

! 

!  1 

t  i 

192.0! 

i 

40.0! 

1 

7.0! 

! 

« 

i 

*  1 

» 

i 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

NARINE 

! 

PACIFIC!/  INC. 

i  i 
!  1 

i 

i 

I 

J 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

DEUTSCH  TIOE 

5559407 

13111A02! 

166.4! 

38.0! 

12.0! 

2250! 

640! 

57.6KONE 

1  LA 

MORGAN 

1974 

! 

1  1 

180.0! 

38.0) 

6.0! 

! 

-  • 

» 

CITY 

HATCH  TIDE 

1649885 

321 11 A02! 

216.0! 

42.0) 

13.9! 

6140! 

638*. 

c i .0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1982 

| 

!  1 

216.0! 

42.01 

3.0! 

! 

-  J 

1 

CITY 

REEVES  TIDE 

1579463 

20211A021 

171.8! 

40.0! 

14.6! 

5750! 

1UJ1 

43.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1977 

1 

1  1 

194.0! 

40.0! 

8.3! 

2 

-  | 

! 

CITY 

SELLERS  TIDE 

•580375 

202  SI*  02 1 

171.8! 

40.01 

14.6! 

575  C I 

1185! 

46.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1977 

! 

! 

!  1 

1  t 

194.0! 

1 

40.01 

! 

8.3! 

) 

! 

* 

"  ! 

1 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATER 

NAVIGATORS/ 

1 

INK. 

!  ! 

!  1 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

J 

! 

! 

» 

ALEX  TIDE 

1577518 

202I1A02! 

171.8! 

40.0! 

14.7! 

5750! 

470! 

63. c! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

194.0! 

40.0! 

12,0! 

! 

-  ) 

1 

ORLEANS 

BILL  TIDE  II 

•573156 

194MA02! 

166.0! 

38.0! 

12.11 

3200! 

500! 

33. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

.»  ! 

180.0! 

38.0! 

S.8f 

1 

-  | 

! 

ORLEANS 

90SW0RTK  TIDE 

1640555 

20011A02! 

164.2! 

40.0! 

12.01 

1860! 

48! 

46.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

1 

1  1 

180.0! 

40.  C! 

6.0! 

! 

•  1 

! 

CITY 

CYNDT  TIDE 

1651388 

5  0 1 1 A  02 1 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

1020! 

11! 

24.0! NONE 

SCA 

LOS 

196? 

{ 

1  I 

65.0! 

20.  Cl 

4.0! 

1 

•  I 

! 

ANGELES 

HIGHLANDS  TIDE 

1643249 

19911A021 

185.0! 

40.01 

12.0! 

3000! 

569! 

42.0! 

1951 

! 

1  1 

185. OJ 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

INTREPID  TIDE 

1643726 

201 ! 1 A  02 ! 

135.  Of 

40.0! 

12. 0! 

3000! 

569! 

42.0! 

1981 

I 

1  1 

185.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  f 

! 

LATCH  TIDE 

! 638644 

19911A02I 

185.0! 

40.01 

12.0! 

3900! 

585! 

57 ,0! NONE 

1981 

1 

1  1 

les-ot 

40.0! 

6.7! 

! 

-  • 

1 

LEO  TIDE 

1575331 

2C211A02! 

171.8! 

40.0! 

14.7! 

5/50! 

60S! 

63*0! NONE 

UA 

HEW 

1976 

| 

1  1 

194.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

•  • 

) 

ORLEANS 

MAD  IS  E  TIDE 

1642772 

201 2 1 A  02 1 

160.0! 

38.0! 

13.0! 

18001 

10731 

66*0!N0N£ 

(LA 

VENICE 

1981 

1 

1  1 

166.0! 

38,01 

6.0! 

I 

-  | 

! 

MURDOCK  TIDE 

1853292 

5111*02! 

65.0! 

20.0! 

4.2! 

10201 

11! 

24.0! NONE 

!C  A 

LOS 

1983 

I 

t  t 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

t 

-  2 

l 

ANGELES 

PARCH  TIDE 

1642456 

20011A02! 

164.2! 

40.  C! 

12.01 

I860! 

48! 

48. oi NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

1 

1  l 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

1 

-  i 

I 

CITY 

ROBERT  L.  TIDE 

1582696 

6711*02 1 

100.51 

26.C2 

4.7! 

910! 

124! 

33.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1977 

! 

!  1 

100.52 

26.0! 

3.6! 

i 

-  ! 

! 

CITY 

SMITH  TIDE 

1651389 

51 1 1 A02 1 

65.0! 

20.0! 

4.8! 

1020! 

11! 

21.7IN0NE 

!CA 

LOS 

1962 

1 

1 

!  1 

!  1 

1  1 

65.0! 

! 

! 

20.0! 

! 

! 

3.4! 

I 

i 

! 

1 

2 

! 

! 

I 

ANGELES 
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VESSEL  NAME  AND  NUNBER 


!  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


!  MAGE  !  IV 


(32)  TIDEWATER  VESSELS#  INC. 

! 

! 

! 

! 

i 

• 

!  1 

!  ! 

!  ! 

2 

\ 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

j 

« 

i 

j 

* 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i 

t  j 

■ 

2 

j 

i 

« 

i 

! 

i 

ROUGE  TIDE 

I 623446 

! 

19911A02! 

166.5! 

40.0! 

14.0! 

3400! 

490! 

42.4IN0NE 

!LA 

MORGAN 

1980 

i 

! 

j  2 

180.0! 

40.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

i 

RYAN  TIDE 

•641092 

i 

58I1A02! 

86. C! 

26.0! 

8.3! 

680! 

160! 

40.0  1 NONE 

SLA 

MORGAN 

* 

1981 

! 

! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

6.2* 

! 

-  « 

i 

t 

CITY 

2 

SHEFFIE  TIDE 

1635094 

j 

59!1A02! 

913-0! 

26.0! 

4.3! 

1530! 

55! 

30 .0 ! NONE 

SLA 

MORGAN 

2 

1981 

! 

« 

!  *1080.0! 

26.0! 

3.3! 

i 

32! 

J 

i 

CITY 

i 

URIC  TIDE 

1653839 

i 

1 92! 1A02! 

166-0! 

40.0! 

12.0! 

22501 

745! 

60.0! NONE 

•CA 

LOS 

« 

1983 

! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

180-0! 

! 

40.0! 

i 

6.5! 

; 

i 

i 

! 

« 

; 

j 

t 

ANGELES 

j 

(32)  TIGER  MARINE 

#  INC. 

! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

! 

i 

! 

i 

t 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

TONY 

! 625261 

! 

99J1A02! 

100.0! 

—  ; 

8.0! 

1200! 

97! 

50.0! NONE 

•LA 

MORGAN 

» 

1980 

i 

i 

< 

i 

■  ! 

j  2 

10C.0! 

2 

22. 5! 

t 

2.0! 

i 

! 

! 

50! 

i 

* 

j 

i 

j 

CITY 

* 

i 

(11)  TILLETT  OIL 

TRANSPORT# 

! 

I!NC. 

i 

! 

i  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

t 

! 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

• 

WALTER  C- 

! 521 520 

j 

84I2A22! 

61.5! 

20.6! 

8.0! 

250! 

145! 

16.0*6**  DIESEL  PUMP 

»VA 

NORFOLK 

» 

1933 

! 

i 

I  ( 

64.6! 

20.6! 

5.0! 

2 

-  * 

; 

! 

i 

JULIE  ANN 

1523742 

! 

24J3A35! 

43.3! 

22.0! 

7.0! 

600  i 

-  ! 

30.02  NONE 

!VA 

NORFOLK 

2 

1969 

! 

! 

!  ! 

43-8! 

22.0! 

5.5! 

t 

-  ! 

i 

i 

i 

8  1 

! 174846 

i 

39455A70! 

155-0! 

35.0! 

8.0! 

_  i 

1014! 

12.0*6"  HOSE 

•VA 

NORFOLK 

< 

1940 

! 

i 

!  ! 

155-0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

8C  110 

•546026 

2 

593!  5A71 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

945! 

9.5! DIESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

! 

1949 

i 

j 

;  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

> 

-  i 

i 

! 

2 

(32)  TOBIAS#  INC. 
TOBIAS 


(36)  T06IAK  FISHERIES#  INC. 


CHAMAX 

1619109 

160! 1 A  02 i 

111.1! 

34.7! 

6.01 

700! 

300! 

1 

!  ! 

114.0! 

33.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

CULL 

1 267955 

282 ! 4446! 

151.4! 

23.2! 

8.0! 

-  ! 

600! 

1 

I 

!  ! 

(  I 

162.0! 

I 

23.2! 

! 

3.61 

1 

I 

! 

-  ' 

(18)  TOLEN  MARINE#  INC. 
BASIL  T 

1 

! 

! 508037 

!  ! 

!  1 

86I3A35! 

! 

! 

60.6! 

! 

! 

24.0! 

l 

! 

7.5! 

! 

! 

1000! 

! 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

5.51 

1 

-  ! 

CLAUDIA  T 

1263098 

225134351 

108.7! 

30.0! 

10. 5! 

2400! 

-  ! 

! 

!  1 

116.0! 

30.01 

9.0! 

! 

-  ! 

INGLE  I 

! 573744 

58134351 

57.0! 

24.0! 

7.6! 

1000! 

-  | 

! 

!  ! 

62.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

LINDA  L.  TOLEN 

1269364 

343134  35! 

132.8! 

38.0! 

6.5! 

3200! 

-  ( 

! 

1  I 

140.0! 

38.0! 

5.01 

! 

-  J 

NS.  JAN 

1261329 

13913436! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

3200 1 

-  1 

! 

!  ! 

120.0! 

30.01 

9.01 

! 

-  ! 

W.  L.  TOLEN 

1270840 

243I3F35! 

116.6! 

30.0! 

9.3! 

2800! 

-  | 

! 

*  ! 

116.6! 

30.0! 

9.3! 

! 

-  ! 

MARY  JO 

1263334 

3314443! 

63.9! 

20.0* 

3.0! 

100! 

j 

(  ! 

!  ! 

63.9! 

! 

20.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

•  1 

(16)  TOM  SOYA  GRAIN  CO.# 

i 

INC.! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

RW  590 

! 290910 

!  6Z214A4B* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1569J 

! 

!  !  ! 

195.0* 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

RW  660 

1290917 

•  622*4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1569! 

( 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

t 

35.0! 

j 

1.7! 

« 

i 

i 

i 

< 

■  * 

« 

!  !VT CC !  DIMENSIONS  1DRAFT*  ICAPACITT!  HI6H-  !  {VESSEL! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

-!  REGIS-!****!  REG.  i  REG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  ! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  Mo!  LINE-1  ! 

!  TON-  ! PAGE !  OVER”! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 1 


ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


(17)  TINKER  SAND  t  GRAVEL# 

INK.  !  !  • 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

2 

APRIL  LYNNE 

!  -  !  1 0S3A36! 

30.6! 

12.0! 

4.2! 

165! 

-  ( 

12.0! NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

*  1968 

!  !  !  ! 

30-6! 

12.0! 

4.2! 

I 

-  ( 

! 

! 

2 

BAYOU  STATE  II 

1569165  !  6013A36! 

56.1! 

22.0! 

7.2! 

800! 

-  t 

45. 0 ! NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1975 

!  !  !  ! 

56.1! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  • 

! 

! 

I 

JIMMY  T 

1  570942  !  35 ! 3 A  36  J 

48.0! 

18.0! 

S.O! 

860! 

-  ! 

27.0! NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1976 

!  1  !  ! 

48.0! 

18.0! 

3.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

JCMARCO 

*269812  !  17J3A36* 

42.0! 

12.0! 

4.6! 

33oi 

.  i 

18.0! NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1955 

!  !  !  I 

42.0* 

12.01 

4.6! 

* 

-  ! 

! 

i 

! 

ORAVO  919 

!  -  I  23714A43! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

650! 

10.1 INONE 

*TN 

PERRYVILLE! 

1929 

!  !  •  ! 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

! 

-  t 

i 

i 

! 

DRAVO  1132 

!  -  !  21814443! 

120.0* 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

600! 

1 1 . 1 1  NONE 

iiN 

PERRYVILLE! 

1931 

1  !  !  ! 

120.0! 

30.01 

1.71 

I 

-  ! 

l 

! 

! 

M  130 

!  -  !  237 !  4443! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

.  t 

600* 

9.5! NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1961 

!  !  !  ! 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  2 

j  -  j  12714443! 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

3.0! NONE 

ITN 

PERRYVILLE! 

1954 

!  1  !  1 

110.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NO  39 

j  -  j  194(4443! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

534! 

10.$ I  NONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1957 

!  Ill 

110.0! 

30.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

NO  41 

!  -  I  194*4443! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

.  i 

534! 

10. 5 INONE 

!TN 

PERRYVILLE! 

1957 

!  !  i  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  61 

!  -  1  18214443! 

110.0! 

30.0! 

7.3! 

-  ! 

500! 

7.3! NONE 

ITN 

PERRYVILLE! 

1961 

!  !  !  ! 

110.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

$H  150 

,  -  j  100*4443* 

150.0! 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

750! 

10.5 INONE 

Itn 

PERRYVILLE! 

1961 

i  iii 

150.0! 

30.0! 

1.51 

J 

-  I 

! 

* 

! 

SM  151 

j  -  j  1 00 1 4443  ! 

150.01 

30.0! 

7.0! 

-  ! 

750! 

10.51N0NE 

ITN 

PERRYVILLE! 

1961 

!  Ill 

!  1  1  1 

150.0! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

(32)  TMS  ACQUISITION  CORP. 
CRIMSON  TIDE 

1  !  !  ! 

!  !  •  ! 

1653841  !  192I1A02! 

! 

! 

166.0! 

I 

I 

40.0! 

1 

! 

12.0! 

! 

! 

2250! 

! 

! 

745! 

! 

1 

60.0 ! NONE 

! 

! 

!LA 

! 

! 

NEW  ! 

1983 

!  I  !  ! 

180.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  J 

GEO  TIDE 

1642135  !  19511 A02J 

130.0! 

36.0! 

9.0! 

1560! 

400! 

38.41  NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1982 

i  iii 

150.0! 

36.0! 

5.6! 

! 

-  i 

i 

! 

CITY  ! 

RIBAADI 

1605231  1  12511A03! 

166.0! 

38.01 

13.0! 

21201 

mi 

50. oi NONE 

! 

! 

1979 

1  !  !  ! 

166.0! 

38.0! 

11.0! 

) 

-  ! 

! 

! 

! 

SUN  TIDE 

1578729  •  58351402 ! 

218-0! 

43.0! 

12.0! 

7800! 

1285! 

62.1! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1976 

I  !  !  ! 

218.0! 

43.0! 

9.5! 

! 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

WAVE  TIDE 

1653840  !  192I1A03! 

166.0* 

40.01 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1983 

!  I  !  ! 

180.0! 

40.01 

6.5! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

104.9!  24.0! 
110.0!  24.0! 
1  ! 
!  ! 
!  ! 


25.0! NONE 
I 


$ .0 ! HYDRAULIC  CRANES! WA 
!  ! 

3.0! HYDRAULIC  BOOMS  !WA 
{WINCHES  ! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

5. 0! NONE  tKY  I 

!  ( 

5.0! NONE  IKY 

!  ! 

2.0 !  NONE  IKY 

I  ! 

3.0! NONE  !KY 

I  l 

6.0! NONE  IKY 

!  ! 

5.3! NONE  IKY 

!  ! 

4.0! NONE  SKY 

!  ! 


1977  ! 
! 
! 
! 
! 

*  1986  ! 
! 

1944  ! 
I 
! 
! 


WEST  POINT! 

! 

WEST  POINT! 

! 

! 


(32)  TOUPS  RENTALS/  INC. 
TOUPS  5 


(Id)  TOM  LINE  8AR6ES/  I.IC. 
316  SEE 


SLACK  WARRIOR 


(42)  TOWBOAT  SERVICES  t  MANAG! CNf NT/ 
INC.  • 

NAUPAKA  ! 661 81 2 

I 

NAVASOTA  1625801 

* 

NIAU  *510052 

I 
! 

* 

(21)  TPT/  DIV.  Of  ASHLAND  OIL*/  INC. 

CITY  OF  LOUISVILLE  *287746 

* 

CITY  OF  PITTSBURGH  *280927 

* 

1 

I 


811C02! 
!  ! 

5MC02! 
!  * 

5!1C02! 

J  J 

67! 1  CO?! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

*  j 

52J3A36! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

26! 3A36 ! 

!  * 

22I3A35! 

j  t 

22! 3*35 1 

!  t 

S4!3A3S! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

6SS3A36! 

!  ( 

99I3A36! 
(  ! 

40!3A36! 
!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

348I3A36* 

!  ! 

350J3A36! 

!  ! 

!  ! 

t  ! 


35.0!  12.0! 
35.0!  12.0! 
30.0!  11.0! 
30.0!  11.0! 
32.0!  11  0! 
32.0!  11.0! 
95.9!  21.5! 
100.0!  22.0! 


60.0!  23.0! 

!  ! 


55.0!  18.01 
58.5!  18.0! 
64.0!  20.0! 
72.0!  20.0! 
42.0!  12.4! 
45.0!  12.4! 
50.0!  25.0! 
54.0!  25.0! 


12.C! NONE 
I 

12.0! NONE 

! 

27 .0! NONE 


21 .5 ! NONE 
! 

25 .0 ! NONE 
! 

19.5! NONE 
* 

1 2.0! NONE 


40. 0 ! NONE 

* 

38.0IN0NE 

I 

! 


!LA  LAfITTE 

! 

SLA  LAfITTE 

! 

*LA  LAFITTE 

! 


! LA  60L0EN 
!  MEADOW 
! 

1 

! 

!AL  NOBILE 

! 

!AL  NOBILE 

! 

! AL  NOBILE 


SHI  HONOLULU 

J 

!HJ  HONOLULU 

j 

!HX  HONOLULU 


!PA  FREEDOM 

! 

!PA  FREEDOM 
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EN6R! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


!  !VTfC!  DIMEN' 

!  NET  !CODE!LEN6TH 
IREGIS-!****!  REG. 

!  TER  !  SEE!////// 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL 


SIONS  ! DRAFT!  ‘CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

! 8RDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  JOPERATING 

!  REG.1LOAD-!  I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1  TCl  BASE 

!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ] AO!  LINE-1 

! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !To! ////////// 
!  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE“2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


1  !  !  !  !  !  !  ! 


(21)  TPT#  DIV.  OF 

! 

ASHLAND  OIL! /  INC. 
(CONTINUED)! 

1  1  1 

2  ;  i 

i  i  i 

2 

i 

i 

i 

; 

j 

1 

« 

i 

i 

i 

j 

i 

« 

2 

{ 

i 

j 

i 

1 

2 

CITY  OF  PORT  ALLEH 

! 502693 

t 

1  1 3613A36 ! 

2  t  j 

84. ol 
84.0! 

26-0! 

26.01 

9.0! 

8.8! 

1060! 

i 

-  ! 

-  ! 

34.5 ! NONE 

i 

PA 

i 

FREEDOM 

i 

» 

1966 

VANPORT 

1 512604 
j 

i  13613436! 

!  1  1 

78.2! 

78.2! 

26.1! 

26.1! 

6.5! 

6.5! 

1020! 

< 

-  1 
-  i 

34.5 ! NONE 
i 

IPA 

FREEDOM 

t 

! 

1968 

AO  111 

1518734 

i 

!  81215A70! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.1! 

“ 

» 

i 

1386! 

-  ! 

15.1 i DIESEL  PUMP 

i 

SPA 

FREEDOM 

i 

i 

1969 

AO  112 

! 527567 

1  7951SA70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.1! 

- 

i 

! 

1388! 

-  i 

17.8! DIESEL  PUMP 

i 

SPA 

FREEDOM 

1 

i 

1970 

AO  113 

! S93635 
! 

1  77415A701 

!  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.S! 

2.1! 

- 

» 

! 

1485! 

-  * 

17.8 ! DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

2 

1978 

AO  114 

1597505 

! 

1  774 ! SA  70 ! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.1! 

- 

! 

! 

1485! 

-  ! 

17.8 (DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

i 

i 

1978 

AO  115 

1593636 

« 

1  77415A70! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.5! 

2.1! 

- 

t 

! 

1485! 

-  1 

17.8 ! DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

i 

t 

1978 

AO  116 

i 51 8733 
! 

1  81215A70! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.1! 

- 

! 

! 

1388! 

-  ! 

16.5I0IESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

i 

j 

1969 

AO  117 

1531693 

! 

1  79815A70! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1 477  i 
-  ! 

17. 3 ! DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

i 

i 

1971 

AO  118 

1531694 

! 

1  7981SA70! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.S! 

1.6! 

- 

! 

• 

1477! 

-  i 

17. 3! OIESEL  PUMP 

PA 

FREEDOM 

i 

! 

1971 

AO  119 

1531695 

! 

1  79815A70! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

2 

14771 
-  ! 

17.3! DIESEL  PUMP 
; 

PA 

FREEDOM 

! 

i 

1971 

AO  120 

1518731 

2 

1  8121SA70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1477! 

-  i 

17. $1  DIESEL  PUMP 
• 

PA 

FREEDOM 

« 

i 

1969 

AO  121 

1297292 

1  73U5A70! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1415! 

-  i 

13. 2! OIESEL  PUMP 

i 

PA 

FREEDOM 

i 

■ 

1964 

AO  301 

1018036 

1 

!  16141 5*70} 

!  !  1 

297.5! 

297.5! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

3289j 
-  ! 

13.3! DEE?  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

! 

» 

1973 

AO  305 

1017491 

; 

I  79715A70! 

1  !  1 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

i 

1783! 

-  ! 

1 3.3! DEEP  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

2 

i 

1973 

AO  324 

1018291 

; 

1  797! 5A70I 

!  !  1 

146.5! 

146.5! 

52-51 

52.5! 

8.5! 

2.0! 

“ 

i 

» 

1783! 

-  ) 

13.3! DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

i 

! 

1973 

AO  325 

1017657 

i 

1  797I5A70! 

1  !  1 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1783! 

-  ! 

13.31  DEEP  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

J 

1973 

AO  331 

1021808 

1 

1  16141SA70! 

1  1  1 

298.0! 

298.0! 

52.0! 

52.0! 

8.5! 

2.0! 

- 

| 

3289* 

-  ! 

13.3! DIESEL  PUMP 
( 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  342 

1018671 

2 

1  1673! 5A701 

1  1  ! 

297.5! 

297.5! 

$2.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

t 

! 

3484! 

-  ! 

1 3.3 ! DEEP  WELL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

! 

! 

1973 

AO  351 

1017707 

! 

!  161 4! 5A70E 

1  !  1 

297.5! 

297.5! 

52.51 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

32891 
-  ! 

13.3 ! DEEP  WELL  PUMP 
! 

PA 

FREEOOM 

! 

! 

1973 

AO  352 

1017756 

! 

1  167315A70! 

!  1  1 

297.5! 

297.5! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

i 

3404! 

-  ! 

1 3. 3 ! DEEP  WELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

t 

2 

1973 

AO  361 

1017541 

i 

1  1614J5A70! 

!  !  ! 

297.5! 

297.5! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 
2- Cl 

- 

i 

! 

3289! 

-  ! 

13. 3 ! DEEP  WELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

I 

! 

1973 

AO  362 

101.648 

! 

1  1 673 1 5A70! 

1  !  1 

297.5! 

2°7.5! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.01 

- 

! 

! 

34841 
-  I 

1 3. 3 ! DEEP  WELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  364 

1019651 

! 

!  797 15A701 

1  1  1 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1783! 

-  ! 

13.3! DEEP  WELL  PUMP 

1 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  365 

1019372 

1 

1  79715A701 

1  1  1 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.01 

- 

! 

1783! 

-  ! 

13.3! DEEP  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  375 

1019273 

i 

1  797I5A70I 

1  1  ! 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1783! 

13.3! DEEP  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1973 

AO  382 

1020180 

1 

I  167315A70! 

1  !  1 

297.5! 

297.51 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

I 

3484! 

-  * 

13.3! DEEP  WELL  PUMP 
! 

•A 

FREEOOM 

! 

! 

1973 

AO  384 

1021550 

1 

1  79715A70! 

1  1  ! 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

1 

1783! 

-  ! 

13.31  DEEP  WELL  PUMP 
l 

PA 

FREEOOM 

! 

I 

1973 

AO  394 

1021451 

1 

1  79715A701 

!  1  1 

147.0! 

147.01 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

1 

1783! 

-  ! 

13.3! DEEP  HELL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

I 

1973 

AO  304X 

1017988 

! 

1  79715A70! 

1  1  1 

146.5! 

146.5! 

52.5! 

52.51 

8.5! 

2.0! 

! 

1783! 

-  ! 

13.3! DIESEL  PUMP/ 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1973 

AO  31 4  X 

1017681 

1 

1  79715A7QI 

1  1  1 

146.51 

146.51 

52.5! 

52.5! 

8.5! 

2.0! 

- 

! 

! 

1783! 

-  ! 

13.3! OIESEL  PUMP# 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  344X 

1017749 

! 

1  797! 5A701 

1  1  1 

147.0! 

147.01 

52.5! 

52.5! 

9.01 

2.0! 

“ 

! 

! 

1783! 

-  ! 

13.3! DEEP  WELL  PUMP 
» 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1973 

AO  374X 

1017806 

I 

1  797J5A701 

1  1  1 

147.0! 

147.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

I 

1783! 

-  ! 

13. 3! DEEP  WELL  PUMP 

I 

PA 

FREEDOM 

2 

! 

1973 

AOX  96 

1000802 

! 

1  8571 5A701 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

! 

! 

1400! 

-  ! 

1 3.3! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1967 

AOR  97 

1000851 

1 

1  8571 SA701 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

! 

! 

1400! 

-  ! 

13.3! DIESEL  PUMP# 

!  HEATING  COILS 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1967 

TOR  98 

1000901 

1 

1  857! 5 A  70 1 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

55.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

“ 

t 

! 

1400! 

-  ! 

13.3SDIESCL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1967 

EBL  10 

1550292 

! 

1  79315A701 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

- 

! 

! 

1485! 

-  ! 

13.3) DIESEL  PUMP# 

! COILED 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1973 

CBL  SO 

1560552 

1 

1  766 ! 5 A  70 1 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.3! 

2.0! 

! 

1485! 

-  ! 

13.3K.ESEL  PUMP# 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1974 

CBL  51 

1560553 

1 

1  76615A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.01 

1 

14851 
-  1 

13.3 ! DI ESEL  PUMP# 

! COILED 

PA 

FtCCOOH 

t 

! 

1974 

CBL  52 

1560554 

1 

1  76615A70! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.3! 

2.0! 

- 

! 

1485! 

-  ! 

13. 3! 0 IESEL  PUMP# 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1974 

CBL  54 

1555061 

1 

1  76615A701 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

” 

I 

! 

1463! 

-  ! 

13.3! DIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

I 

1974 

CBL  SS 

1555062 

i  76615A70! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

0.5! 

2.0! 

“ 

I 

! 

1485! 

-  ! 

13.3! OIESEL  PUMP 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1974 

EBL  56 

1560261 

1 

1  766SSA701 

1  t  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.5! 

2.0! 

- 

! 

! 

14631 
-  ! 

13.3! DIESEL  PUMP# 

! COILED 

PA 

FREEDOM 

» 

! 

1974 

EBL  57 

(560260 

1 

1  766I5A70I 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

0.5! 

2.0! 

“ 

! 

1463! 

-  ! 

13.3! DIESEL  »UMP# 
(COILED 

PA 

FREEOOM 

i 

! 

1974 

CBL  60 

1573218 

1 

!  766 1 5  A  70 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

0.5! 

2.0! 

! 

1485! 

-  1 

13 .3  !  DIESEL  PUMP# 

1  COILED 

PA 

FREEDOM 

( 

! 

1974 

CBL  61 

1578631 

1 

1  76615A70I 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

0.5! 

2.0! 

- 

! 

! 

14B5! 

-  1 

13.310IESEL  PUMP# 
ICOILfD 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1977 

CBL  62 

1576632 

1 

1  76615*70! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

2.0! 

" 

( 

1 

1403! 

-  ! 

13.31 DI ESEL  PUMP# 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1977 

CBL  76 

1573219 

1 

1  76615*70! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.3! 

2.0! 

- 

! 

! 

1485! 

-  ! 

13.3! OIESEL  PUMP# 
(COILED 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1976 

RES  901 

1237491 

1 

1  69215*701 

1  1  1 

125.0! 

125.0! 

50.0! 

50.0! 

10.01 

2.0! 

- 

! 

i 

1100! 

-  ! 

14.51PUHP#  COILS 

PA 

FREEOOM 

i 

1962 

RIB  902 

1287492 

1 

1  69215A70! 

1  1  1 

106.5! 

106.5! 

50.0! 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

i 

! 

1236! 

-  » 

14.S1PUMP#  COILS 
! 

PA 

FREEDOM 

I 

! 

1962 

RES  1001 

1287611 

1 

1  69215*70! 

1  1  1 

106.5! 

125.0! 

50.0) 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1300! 

-  ! 

14.5! PUMP#  COILS 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1962 

ACS  1002 

1000076 

1 

1  692ISA70! 

1  1  1 

125.0! 

125.0! 

50.0! 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

- 

j 

1300! 

-  ! 

14.5IPUMP#  COILS 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

1963 

RES  1003 

1290498 

1 

1  69215*70! 

!  1  1 

125.0! 

125.0! 

50.01 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

” 

{ 

1300! 

-  ! 

14.3! PUMP#  COILS 
! 

PA 

FREEDOM 

1 

! 

1963 

RED  1004 

1290499 

1 

1  69215*70! 

!  !  1 

125.0! 

125-.01 

50.0! 

50.0! 

10.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1300! 

14.51PUNP#  COILS 
! 

PA 

FREEDOM 

! 

! 

1963 

! 


I 


* 


! 


I 

I 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


800 

ENGftl  S  JVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !COOE!LENGTH!BADTH» 

- { REGIS-!**** !  REG.  *  REG. i LOAD- 


! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

! 

! 

GUARD 

NUMBER 

!  TON- 
!  NAGE 

IPAGE!  OVER”! OVER-! /////! 

•  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHTS 

!  !  !  !  ! 


(21)  TPT#  DIV. 

OF  ASHLAND  OIL 

•#  INC. 

f  1  ! 

« 

• 

i 

(CONTINUED* 

!  !  ! 

i 

i 

RE8  1602 

S  29281 2 

1  1080S5A70! 

177.7! 

50.0! 

9.0! 

i  !  ! 

177.7! 

50.0! 

2.0! 

RES  1603 

! 293023 

!  1080I5A70! 

177.7! 

50.0! 

9.0! 

!  !  ! 

177.7! 

50.0! 

2.0! 

T  1400 

1292063 

!  161115A70! 

250.0! 

50.0! 

8.5! 

!  i  ! 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

T  1450 

! 288814 

•  662S5A70! 

135.1! 

50.1! 

8.5! 

!  !  ! 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

T  1500 

•202064 

!  1606! 5A70! 

250.0! 

50.0! 

8.5! 

!  !  ! 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

T  1550 

1288815 

!  662 i 5A70! 

135.1! 

50.1! 

8.5! 

!  !  ! 

135.1! 

50.1* 

2.0! 

T  1600 

•298142 

!  1 052! 5 A  70 ! 

178.0! 

52.5! 

8.5! 

!  !  ! 

178.0! 

52.5! 

2.0! 

T  1650 

•507184 

!  875S5A70! 

136.0! 

52.5! 

8.6! 

!  •  ! 

136.0! 

52.5! 

1.5! 

T  1700 

•248128 

2  92015A70! 

232.0! 

48.0! 

8.5! 

!  !  ! 

232.0! 

48.0! 

2.0! 

T  1701 

i 284136 

*  1047! 5A70S 

230.0! 

48.0! 

8.5! 

1  !  ! 

230.0! 

48.0! 

2.0! 

T  1800 

'*298143 

!  1052S5A70! 

178.0! 

52.5! 

8.5! 

!  I  ! 

173.0! 

52.5! 

2.0! 

T  5500 

1000145 

!  583S5A70! 

117.0! 

50.0! 

8.5! 

i  1  I 

117.0! 

50.0! 

2.0! 

T  8500 

1276729 

!  522S5A70! 

120.0! 

50.0! 

8.51 

!  !  ! 

120.0! 

50.01 

1.5! 

T  9500 

! 294796 

!  55415A70! 

120.0! 

50.0! 

8.5! 

>  !  ! 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

T  10500 

S002684 

!  7 1 6 !  5  A  70 ! 

120.0! 

50.0! 

8.5! 

!  !  ! 

120.0! 

50.0! 

2.0! 

TH  1950 

•005751 

!  818S5A70! 

136.0! 

52.5! 

8.5! 

!  !  ! 

136.0! 

52.5! 

2.0! 

TH  2050 

! 005884 

!  818S5A70! 

136. OJ 

52.5! 

8.S! 

!  !  ! 

136.0! 

52.5! 

2.0! 

WEB  109 

1617894 

1  77  4 1 5 A  70 1 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

WEB  110 

1617895 

1  7741 5 A70 I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

!  1  ! 

1  !  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

(28)  TRANCHtTA 

BG  157L 

*  V.  R. 

1534460 

!  !  ! 

!  !  1 

!  96SS4A41I 

! 

! 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

9.0! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

8G  159L 

1 534462 

!  965S4A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

!  (  ! 

!  !  1 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

(11)  TRANSCRVE 
X  50 

NARINE#  INC. 

! 567437 

!  !  ! 

!  1  ! 

I  2748S5A70S 

! 

! 

300.0! 

! 

! 

54.0! 

15.0! 

1  !  ! 

300.0! 

54.0! 

3.0! 

RYAN 

151678 

J  223JS5A70! 

265.0! 

54.0! 

12.7! 

!  !  ! 

265.0! 

54.0! 

4.0! 

TM1  91 

*1500121 

1  4014SSA70I 

340.0! 

60.0! 

19.7! 

I  !  1 

I  !  ! 

340.0! 

! 

60.0! 

! 

3.0! 

(29)  TRANSFER 
SANTEE 

&  TOWING#  INC. 

! 269384 

!  !  1 

!  !  ! 

!  58I3A361 

! 

i 

74.1  j 

! 

! 

19.9! 

5.61 

I  !  ! 

!  !  ! 

74.1! 

! 

19.9! 

! 

4.1! 

(25)  TRAVERSE 
MALABAR 

TALL  SHIP  CO. 

1567120 

1  !  ! 

!  !  ! 

1  6911*16! 

1 

! 

64.61 

! 

! 

20.0! 

8.0! 

1  !  ! 

!  !  ! 

70.0! 

i 

20.0! 

» 

8.0! 

(21)  TRI  RIVER 
BILL  DYER 

MARINE#  INC. 

! 262492 

1  1  1 

t  !  ! 

!  18813A36! 

i 

! 

79.0! 

i 

26.0! 

9.9! 

1  !  ! 

97.0! 

26.0! 

7.01 

LADY  NYRNA 

1621096 

1  1 10! 3A361 

61.21 

26.11 

9.0! 

!  1  ! 

!  !  ! 

61.2! 

26.1! 

! 

7.01 

(20)  TRI  ST.  READY  MIX 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

I 

! 

VIRGINIA 

1223737 

!  34I3F36! 

69.2! 

16.0! 

3.7! 

!  1  ! 

!  !  ! 

69.2! 

1 

16.01 

I 

3.7! 

(20)  TRI-STATI 

NARINE  SERVICE 

! #  INC. 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

1 

! 

TSM  124 

1251165 

!  40414A40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

2.2! 

TSM  126 

1251169 

!  515J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.8! 

TSM  130 

{253365 

1  51514A40! 

5/5.0! 

26.0! 

9.0! 

!  t  ! 

!  !  ! 

175.0! 

! 

26. C! 

! 

1.6! 

(20)  TRI-STATE 

TERMINALS#  INC 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

1 

! 

8TU  SPECIAL 

1 572552 

!  3353*36! 

50.2! 

13.6! 

5.0! 

!  !  ! 

!  !  ! 

50.2! 

! 

18.6! 

! 

5.0! 

(18)  TRIANGLE 
ASHLEY 

FLEETING  CORP. 

*1508924 

!  !  ! 

!  !  > 

!  73I3A36! 

! 

! 

66.7! 

» 

i 

24.0! 

8.6! 

!  (  1 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

SPIXI 

•515075 

•  1 6! 3*35 ! 

34.5! 

U.O! 

4.5! 

!  !  1 

!  !  ! 

38.0! 

! 

14.0! 

1 

4.0! 

(32)  TRIANGLE 

MARINE#  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

OOT  SLUE 

•628788 

!  661U02! 

97.2! 

26.0! 

9.oi 

!  I  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

IDLE  WILD 

1590209 

!  64  M *02 ! 

106.0! 

26.0! 

11.0! 

!  1  ! 

116.0! 

26.0! 

9.0! 

RIVERSIDE 

*1568573 

!  6711*02! 

103.9! 

25.0! 

9.0! 

!  !  t 

110.0! 

25.0! 

7.0! 

STERLING 

! 645473 

!  60!1  A02 ! 

S3. 5! 

24.0! 

8.0! 

!  !  ! 

!  !  ! 

t  !  I 

96.0! 

i 

i 

24.0! 

i 

i 

6.3! 

HORSE 

POWER 


CAPACITY 

CAR60 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


!  V  E  S  S  E  L  •  { 

CARGO  HANDLING  J$  ! OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  STC f  8ASE  !  YEAR  ! 
LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
////////////////!TD •//////////!  OR  ! 


LINE-2 


!E6!  LINE-2  i*REBUILT! 


i 

! 


!  ! 

!  ! 

!  S 

! 


- 

i 

2319! 

1 2. 5J0EEP  WELL  PUMP 

!PA 

FREEDOM 

1963 

- 

1 

2319! 

_  i 

12.5SDEEP  WcLL  PUMP 

f  PA 

i 

FREEDOM 

1963 

! 

« 

o 

o 

| 

fNJ 

13.3IDICSEL 
!  COILED 

PUMP# 

!PA 

1 

FREEDOM 

1963 

i 

! 

1380! 

-  ! 

14.5!0IESEL 

I  COILED 

PUMP# 

!PA 

1 

FREEDOM 

1962 

— 

j 

; 

o 

o 

1 

«M 

13.3!DIE$EL 

•COILED 

PUMP# 

IPA 

! 

FREEDOM 

1963 

- 

i 

t 

1380! 

.  j 

14.5 ! DIESEL 
•COILED 

PUMP# 

!PA 

i 

FREEDOM 

1962 

- 

1 

2 

1 635  i 
-  ! 

16.0! OIESEL 
!  COILED 

PUMP# 

!PA 

i 

FREEDOM 

1965 

— 

i 

* 

1500! 

-  ! 

15. O'DIESEL 
!  PUMP 

0EEP  WELLfPA 
! 

FREEDOM 

1967 

2 

i 

2070! 

-  t 

15.0!DIESEL 
!  COILED 

PUMP# 

SPA 

! 

FPEEDOM 

1953 

■* 

i 

! 

2158*! 

-  ! 

14.5  ’DIESEL 
!  COILED 

PUMP# 

IPA 

t 

FREEDOM 

1953 

— 

• 

i 

1635! 

-  i 

16.0! DIESEL 
{COILED 

PUMP# 

SPA 

j 

FREEDOM 

1965 

- 

! 

1315! 

10.0! DI ESEL 

PUMP 

i  p  a 

FREEDOM 

1952 

1 31  2i 
-  ( 


13.3 


•DEEP  WELL  PUMP 


i  : 

SPA  FREEDOM  ! 
!  ! 


J 

1958  ! 
! 


-  ! 

1320! 

13.5! DIESEL  PUMP# 

IPA 

FREEDOM  J 

1959 

i 

-  ! 

!  COILED 

! 

! 

-  ; 

1320! 

13.5!DIESEL  PUMP# 

!  PA 

FREEDOM  ! 

1959 

i 

-  1 

! COILED 

i 

! 

-  I 

1480! 

18.3SDXESEL  PUMP# 

IPA 

FREEDOM  ! 

1967 

J 

-  ! 

1  COILED 

! 

i 

-  i 

1480! 

18. 3! DIESEL  PUMP# 

!PA 

FREEDOM  ! 

1968 

! 

-  2 

ICOXLED 

! 

! 

-  ! 

1400! 

17.01  DIESEL  PUMP 

!  PA 

FPEEDOM  1 

1980 

! 

-  I 

!C0XL 

! 

1 

-  » 

1400! 

17.0JDIESEL  PUMP# 

!PA 

FREEDOM  ! 

1980 

! 

I 

i 

■ 

}  COILED 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

■ 

! 

-  ! 

! 

j 

1600! 

X 

! 

20.5INONE 

X 

! 

INN 

X 

! 

NINNEAPO-  ! 

1973 

! 

-  ! 

! 

» 

LIS  » 

-  ! 

1600! 

20*3! NONE 

(MN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

! 

! 

i 

-  ! 
t 
« 

! 

! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

i 

i 

! 

-  ! 

X 

1 

5654! 

•  2 

X 

! 

32.712  DIESEL  PUMPS 

j 

! 

! 

!VA 

• 

X 

! 

NORFOLK  ! 

1975 

X 

-  ! 
i 

5500! 

.  j 

30.0*2  OIESEL  PUMPS 

j 

!  VA 

i 

NORFOLK  ! 

*  1985 

X 

-  ! 

7547! 

38.0*7  HTDRAULXCLY 

!VA 

NORFOLK  ! 

1976 

! 

! 

i 

-  ! 

I 

i 

(DRIVEN  PUMPS 
! 

■ 

! 

! 

I 

! 

• 

• 

i 

1 350 

j 

i 

X 

i 

.  j 
-  ! 

! 

I 

; 

24.5  J  NONE 
! 

! 

X 

! 

!MO 

I 

! 

X 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

! 

1955 

! 

! 

125! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

81 .0! NONE 

! 

I 

INI 

! 

! 

TRAVERSE  ! 

1975 

1 

! 

32! 

I 

! 

! 

! 

I 

CITY  1 

I 

i 

! 

3000! 

! 

! 

-  ! 

_  ■ 

! 

1 

33.0! NONE 

! 

1 

IPA 

! 

1 

PITTSBURGH! 

j 

1951 

1350! 

! 

« 

X 

-  ! 

-  ! 

2 

34.5  I  NONE 
! 

j 

IPA 

! 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1 

1980 

i 

! 

150! 

1 

! 

i 

> 

•  i 

-  i 
! 

i 

! 

20.0! NONE 

! 

! 

! 

!XY 

! 

) 

! 

1 

8URNAUGH  J 
» 

I 

1923 

! 

« 

-  i 

! 

! 

350! 

! 

! 

12.5! NONE 

! 

! 

10H 

! 

1 

SOUTH  ! 

1945 

2 

-  2 

! 

! 

POINT  ! 

-  i 

900! 

10.7! NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1947 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT  J 

-  ! 

900! 

10.7! NONE 

|0H 

SOUTH  1 

1947 

j 

i 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

POINT  ! 

( 

X 

< 

480! 

i 

! 

.  ; 

X 

> 

29. 2! NONE 

X 

• 

ixY 

! 

CATLETTS-  ! 

1976 

« 

2 

i 

-  j 
! 

! 

! 

I 

! 

BURG  ! 

! 

• 

« 

102oi 

X 

! 

-  ! 

.  * 

X 

! 

35.0U0NC 

X 

( 

ILA 

i 

! 

RESERVE  ! 

1966 

360! 

i 

-  ! 

21 .6! NONE 

ILA 

HEW  I 

1968 

) 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

!  i 

i  ! 

!  I 


1200! 

2 

75!  30.6 1  NONE 

32!  ! 

ILA  PATTERSON  J 
!  ! 

1980 

1200!  111!  25.0U0NE 

1  16!  ! 

!LA  PATTERSON  ! 

!  ! 

1978 

1000! 

72!  33.0! NONE 

36!  ! 

ILA  PATTERSON  ! 

!  ! 

1975 

640! 

! 

t 

29!  3O.OSN0NE 

32!  ! 

!  ! 

! LA  PATTERSON  ! 

!  ! 

!  ! 

1982 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


801 


EHCR! 

DIST!  OPERATOR 

J 

! 

.  i 

NET 

RE6IS- 

! VTCC!  DIMENSIONS  !ORAfT! 

! CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

•CAPACITY! 

t  i 

!  CARGO  !* 

HIGH¬ 

EST 

FIXED 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
!S  {OPERATING  ! 
!TC!  BASE  i 

YEAR 

t 

COAST 

t 

TER 

•  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT 

LINE-1 

•AO!  LIHE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUM9ER 

« 

GUARD 

! 

TON- 

‘PAGE!  OVER-JOVER-!/////! 

HOUSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) 

I////////////////1T0! //////////! 

OR 

» 

NUMBER 

i 

NA6E 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

POWER!  ENGERS  • 

(FEET) 

i 

LINE-2 

!E£ J  LINE-2  I 

♦REBUILT! 

i  !  •  »  i  |  *  j 

!  !  !  i  !  !  (  • 


(32)  TRIANGLE  MARINE/  INC. 

i 

!  !  ! 

! 

! 

! 

{ 

t 

! 

! 

(CONTINUED] 

i 

I  !  ! 

* 

! 

j 

; 

i 

! 

! 

VICTORIA 

! 545734 

1  51 !  1 *02 ! 

94.0! 

25.0! 

9.0! 

640! 

SO! 

32.0! NONE 

!LA  PATTERSON 

1973 

i 

t 

!  !  ! 

1  i  i 

100.01 

i 

25.0! 

; 

7.0! 

i 

! 

» 

27! 

! 

I 

! 

! 

i 

(32)  TRICO  MARINE  OPERATORS/ 

; 

ilNC. 

i  •  i 

!  1  ! 

i 

i 

i 

! 

t 

i 

j 

! 

i 

j 

i 

i 

AMERICAN  RIVER 

•622759 

1  64MC02! 

95.9! 

19.01 

5.5! 

1800! 

35! 

33. 0! NONE 

ilA  HOUMA 

1980 

i 

1  1  1 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

! 

50! 

! 

! 

ANGELINA  RIVER 

•624337 

•  5911C021 

91.2! 

22.0! 

5.5! 

1800! 

28! 

33.5 ! NONE 

!LA  HOUMA 

1980 

! 

!  !  1 

105.0! 

22.0! 

4.5! 

i 

49! 

( 

! 

BOWIE  RIVER 

! 536515 

1  6611C02! 

95.9! 

21.5! 

5.5! 

1530! 

28! 

20.0! NONE 

! L A  LEEVILLE 

1977 

! 

!  !  ! 

100.0! 

21.5! 

4.5! 

i 

60! 

! 

! 

BRAZOS  RIVER 

•630420 

1  27311A02! 

167.0! 

40.0! 

11.5! 

2560! 

786! 

50.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1981 

i 

!  !  ! 

180.0! 

40.0! 

6.0! 

{ 

17! 

j 

i 

CRYSTAL  RIVER 

! 602934 

1  6611C02! 

110.0! 

24.0! 

5.5! 

2400! 

SO! 

33.5! NONE 

•LA  HOUMA 

1920 

i 

1  !  ! 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

i 

56! 

• 

« 

CUMBERLAND  RIVER 

1626792 

•  6011C02! 

101.4! 

24.0! 

5.5! 

2400! 

SO! 

20.0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1980 

! 

!  1  1 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

i 

55! 

! 

i 

FREEDOM  RIVER 

1639225 

i  5  9  i  1 C  02 1 

91.2! 

19.5! 

5.0! 

1550! 

28! 

33.5! NONE 

•LA  HOUMA 

1981 

i 

!  !  1 

105.0! 

22.0! 

4.5! 

i 

49! 

! 

! 

GUADALUPE  RIVER 

j  629531 

1  6711C02! 

94.2! 

22.0! 

5.5! 

1800! 

40! 

32.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1980 

! 

1  1  1 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

j 

45! 

! 

! 

JAMES  RIVER 

1653635 

•  18411A021 

! 

38.0! 

11.5! 

2200! 

924! 

50.0! NONE 

SLA  HOUMA 

•  1989 

! 

1  1  1 

190.0! 

40.0! 

6.0! 

{ 

19! 

! 

MANATEE  RIVER 

1533789 

I  27811A02! 

167.4! 

38.0! 

12.0! 

1800! 

786! 

50.0! NONE 

IlA  HOUMA 

1977 

I 

J  !  ! 

180.0! 

40.0! 

6.6! 

i 

15! 

! 

! 

NECHES  RIVER 

! 603857 

!  5911C02! 

91.3! 

22.0! 

5.5! 

1550! 

28! 

31.0! NONE 

•LA  HOUMA 

1979 

1 

1  1  1 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

i 

45! 

i 

1 

POWDER  RIVER 

1644766 

!*  192ilA02! 

156.2! 

40.0! 

12.0! 

20401 

680! 

-  J 

•LA  HOUMA 

1982 

! 

!  !  1 

130.0! 

40.0! 

6.0! 

i 

18! 

i 

( 

ROE  RIVER 

1606553 

!  1J311A02! 

166.4! 

40. C! 

12.0! 

4300! 

394! 

67. 91TANKS 

•LA  HOUMA 

1979 

! 

!  1  1 

185.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

18! 

! 

! 

SABINE  RIVER 

1613914 

{  6111A02! 

106.9! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

88! 

34. 5! NONE 

•LA  HOUMA 

1979 

1 

1  !  1 

116.0! 

26.0! 

5.0! 

! 

12! 

( 

! 

SHENANDOAH  RIVER 

1603076 

!  6811C02! 

91.3! 

19.6! 

5.5! 

1350! 

28! 

31 . 0 ! NONE 

•LA  HOUMA 

1979 

! 

1  !  ! 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

! 

60! 

! 

! 

SILVER  RIVER 

1591809 

!  6711A02! 

125.0! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

138! 

36.5! NONE 

•LA  HOUMA 

1979 

1 

!  !  ( 

125.0! 

26.0! 

6.0! 

; 

16! 

t 

! 

SOUTHERN  RIVER 

1588735 

!  19411A02! 

166.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

505! 

70. 3! NONE 

!LA  HOUMA 

1977 

! 

1  !  1 

180.0! 

40.0! 

6.6! 

; 

10! 

j 

i 

TIGER  RIVER 

1635727 

1  5911C02! 

91.2! 

22.0! 

5.5! 

1550! 

28! 

33.5!  NONE 

ILA  HOUMA 

1981 

i 

1  !  ! 

105.0! 

22.0! 

4.5! 

! 

55! 

l 

« 

TRUCKEE  RIVER 

1626863 

I  20311A021 

167.4! 

40.0! 

12.0! 

2240! 

786! 

50.01  NONE 

•LA  HOUMA 

1980 

1 

1  !  ! 

180.0! 

40.0! 

6.6! 

i 

18! 

! 

! 

WARRIOR  RIVER 

1617736 

i  67I1C021 

104.0! 

25.5! 

5.5! 

2400 ! 

44! 

33.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1980 

1 

!  1  ! 

110.0! 

26.0! 

4.5! 

1 

60! 

! 

! 

WHISKY  RIVER 

1646387 

1  6711C021 

104.0! 

24.0! 

6.0! 

2040! 

49! 

20.0! NONE 

•LA  HOUMA 

1982 

! 

1  1  1 

110.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

551 

! 

! 

WOLF  RIVER 

1653020 

1  20311*02 ! 

168.2! 

40.0! 

12.0! 

1800! 

660! 

65 .0! NONE 

! LA  HOUMA 

1983 

! 

! 

!  1  1 

!  1  ! 

180.0! 

1 

40.01 

! 

6.61 

! 

! 

! 

18! 

! 

! 

i 

! 

! 

(36)  TRIDENT  SEAFOOD  CORP. 

! 

! 

1  !  1 

!  !  ! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

» 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

PRINCE  WILLIAM  SOUND 

1526342 

!  135I1A03! 

176.4! 

39.0! 

14.5! 

3000! 

632! 

56.0! NONE 

|WA  SEATTLE 

1970 

! 

! 

1  !  ! 

!  !  ! 

186.0! 

i 

40.0! 

! 

11.5! 

! 

! 

20! 

! 

! 

! 

» 

(29)  TRINIDAD  CORP. 

1 

1 

!  !  1 

!  !  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ADMIRALTY  BAY 

1533270 

t  2703812A20! 

774.1 1125.0! 

43.7! 

24000! 

90466! 

134. 5! PUMPS 

!M0  ST.  LOUIS 

1971 

l 

1  1  1 

811.01125.2! 

19.01 

1 

-  ! 

! 

i 

ASPEN 

1535357 

1  2703812A201 

774.111 25.0! 

43.71 

24000! 

90237! 

134.0IPUMPS 

iMO  ST.  LOUIS 

1971 

1 

1  1  1 

811.01125.2! 

19.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

GLACIER  BAY 

•526588 

1  2770512A20! 

774.1 ! 125.0! 

43.6! 

24000! 

90450J 

134.512  STRIPPER 

IMO  ST.  LOUIS 

1970 

! 

1  1  ! 

811.OJ125.21 

19.0! 

! 

-  ! 

! PUMPS/2 

PUMPS 

! 

ST.  CMILION 

1272077 

1  1302512A221 

632.0! 

90.4! 

35.6! 

15000! 

36712! 

116.01  STEAM  PUMPS/ 

IMO  ST.  LOUIS 

1956 

! 

! 

!  !  1 

1  !  1 

661.0! 

t 

90.4! 

i 

14.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

{HEATING 

! 

COILS 

1 

! 

! 

(01)  TRIPP/  K.  0./  INC.  MARIN ! E 

1  1  ! 

I  1  ! 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

CONSTRUCTION 

1 

t  !  1 

! 

i 

j 

i 

! 

i 

j 

ALICE  T 

1911464 

!  22! 3*36 ! 

45.5! 

U.O! 

7. si 

240! 

-  ! 

24.0! NONE 

!MA  WESTPORT 

1987 

! 

1  1  1 

45.5! 

14.0! 

6.5! 

; 

•  i 

i 

PINE 

1562628 

1  281 4 A  46 ! 

44.4! 

19.9! 

3.0! 

-  j 

45! 

4.8i CRANE 

JMA  WESTPORT 

1972 

I 

! 

!  1  ! 

I  1  ! 

44.9! 

1 

20.1! 

! 

1.0! 

; 

i 

-  I 
! 

! 

» 

! 

(38)  TRUCANO  CONSTRUCTION  CO 

! 

1  !  ! 

!  !  ! 

j 

; 

i 

i 

» 

j 

i 

1 

i 

i 

i 

! 

i 

JENA 

1619944 

!  36214A43I 

110.0! 

34.0! 

6.0! 

! 

583! 

A. 0! CRANE 

!AK  JUNEAU 

1944 

! 

! 

1  !  ! 

!  !  1 

110.0! 

1 

34.0! 

1.0! 

! 

! 

-  ! 
i 

( 

i 

! 

» 

(28)  TRUM3ULL  RIVER  SERVICES* 

! 

!  INC. 

1  !  ! 

!  !  ! 

1 

i 

! 

i 

! 

j 

! 

! 

i 

■ 

! 

! 

i 

! 

MAUD 

1287816 

i  2513A36! 

46.3! 

18.  oi 

4.6! 

540! 

-  i 

26 .0 ! NONE 

•XL  LACON 

*  1983 

• 

1  I  1 

46.31 

18.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

MIANTIC 

•577954 

!  3613A36! 

46.1! 

18.0! 

6.7! 

680! 

-  ! 

35. 01N0NE 

!  XL  LACON 

1977 

! 

1  !  ! 

46.1! 

18.0! 

6.7! 

1 

.  i 

! 

! 

OPAL 

•912441 

1  5913A36! 

50.0! 

22.0! 

8.0! 

680! 

-  1 

35.0 1  NONE 

! IL  LACON 

1986 

1 

1  !  1 

50.0! 

22.0! 

8.0! 

• 

-  { 

! 

! 

PEQUOT 

J45H849 

•  1215*361 

24.0! 

8.6! 

2.3! 

230! 

-  ! 

5.0! NONE 

1  XL  LACON 

1953 

J 

!  !  1 

24.0! 

8.6! 

2.3! 

! 

—  i 

j 

! 

TRS  200 

!  - 

1  85! 4A43 1 

85.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

300! 

4.0! NONE 

1  XL  LACON 

1982 

! 

< 

!  1  ! 

!  !  ! 

85.0! 

! 

35.0! 

! 

1.0! 

; 

! 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

! 

t 

(32)  TUAN  JOINT  VENTURES  CO. 

i 

! 

!  !  1 

!  !  1 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

> 

« 

! 

I 

! 

! 

T  121 

1626594 

1  200S4A43! 

i 

-  J 

5.0! 

-  1 

sooi 

6.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1980 

! 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

« 

-  1 

1 

!  CITY 

T  122 

1627140 

1  200J4A43! 

.  j 

-  1 

5.0! 

-  ! 

500! 

6. 0 1  NONE 

ILA  MORGAN 

1980 

! 

1  !  1 

120. oi 

30.01 

1.0! 

! 

•  i 

! 

!  CITY 

T  125 

1627500 

1  20014*43 1 

! 

-  ! 

5.0! 

-  | 

sooi 

6. 0 1  NONE 

(la  MORGAN 

1980 

1 

1  1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

!  CITY 

T  124 

1628279 

1  20014*43! 

! 

-  1 

5.0! 

-  ! 

500! 

6.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1980 

I 

• 

! 

I  I  1 

!  !  ! 

!  !  1 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

1 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

-  j 

i 

! 

) 

! 

! 

1  CITY 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  TUBBS  MARINE  SERVICE 
ADOIE  T. 


(29)  TUCKER#  OTTO  N.#  JR. 
HELP 


(08)  TUDOR#  CARL  F. 
ATLANTIC  EXPRESS 


(73)  TUG  JOSEPHINE#  INC. 
BILL  SPENCE 


(16)  TUG  SERVICES#  INC. 
APACHE 


(16)  TUGBOAT  S  BARGE  RENTAL  S 
INC. 

80NNIE  B 


BROTHER  IN  LAV 


(IS)  TUGS  l  SALVAGE 
BARBARA  H 


I.  V.  HAILE 


V.  0.  JONES 


(37)  TUOR#  CARY 
PC  4 


(03)  TURECANO  COASTAL 
TOWING  CORP. 
BRENDAN  TURECAMO 

CATHERINE  TURECAMO 

ELIZABETH  TURECAMO 

FRANCES  TURECAMO 

JAMES  TURECANO 

JEAN  TURECAMO 

JENNIFER  TURECANO 

JOAN  TURECAMO 

JOHN  TURECAMO 

KATHLEEN  TURECANO 

MART  TURECAMO 

MICHAEL  TURECAMO 

TURECAMO  GIRLS 


VTCC! 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT* 

i 

CODE! 

.ENGTH! BROTH! 

1 

! 

****  { 

REG.  ! 

REG.! 

LOAD-! 

« 

SEE! 

//////!/////! 

ED  ! 

# 

PAGE! 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSEi 

IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

1 

{ 

i 

« 

! 

i 

! 

! 

3A36! 

43.1! 

18.0! 

5.0! 

440! 

! 

50.0! 

18.0! 

-  | 

i 

3A36! 

47.2! 

18.0! 

5.9! 

600! 

50.0! 

18.0! 

4.6! 

i 

3A36! 

41.1! 

14.5! 

4.7! 

350! 

41.1! 

! 

14.5! 

4.0! 

! 

! 

j 

4A48! 

! 

200.0! 

35.0! 

! 

12.0! 

t 

.  ; 

200.0! 

i 

35.  C! 

1.5! 

! 

i 

* 

1  Cl  1 ! 

i 

95. 35 

20.0! 

i 

7.0!* 

• 

1600! 

| 

95.3! 

i 

20.0! 

6.0! 

j 

i 

3  A  36 ! 

i 

61.2! 

23.0*! 

i 

6.5! 

i 

760! 

! 

61.2! 

28.0! 

6.5! 

t 

3A35! 

52.0! 

24.0! 

5.0! 

353! 

52.0! 

24.0! 

5.0! 

i 

3  A  35 ! 

45.5! 

20.0! 

6.6! 

680! 

45.5! 

20.0! 

6.6! 

! 

3  A  35  5 

50.7! 

24.0! 

6.9! 

680! 

50.7! 

24. 0! 

6.9! 

» 

3  A  35 1 

45.9! 

13.2! 

5.8! 

68C! 

45.9! 

18.2! 

5.8! 

« 

3A35! 

43.4! 

16.4! 

4.0! 

330! 

4  3.4! 

16.4! 

4.0! 

i 

3A36 ! 

54.3! 

22.0! 

8.61 

800! 

60.0! 

1 

22.0! 

7.0! 

! 

< 

j 

3A36! 

j 

78.5! 

20.0! 

i 

8.5! 

i 

1200! 

78.5! 

24.0! 

7.0! 

! 

3A36! 

104.5! 

24.0! 

11.4! 

1700! 

104.5! 

24.0! 

11.4! 

! 

3A36! 

76.4! 

21. C! 

9.5! 

600! 

76.4! 

! 

! 

21.0! 

9.5! 

! 

• 

! 

1 

i 

3A35! 

! 

2 

26.35 

12.1! 

i 

! 

3.3! 

i 

! 

330! 

26.3! 

12.1! 

3.3! 

! 

3  A  35  1 

43.0! 

14.1! 

4.6! 

330! 

48.0! 

-  J 

4.6! 

! 

3A35! 

65.5! 

22.5! 

8.5! 

1000! 

66.0! 

1 

'  ! 

! 

1 

1 

3A36! 

! 

47.3! 

13.01 

! 

5.5! 

600! 

51.0! 

15.0! 

4.5! 

! 

3A36I 

62.0! 

22.0! 

9.0! 

1200! 

62.0! 

22.0! 

8.0! 

! 

3  A  36 1 

53.4! 

13.5! 

6.5! 

600! 

55.0! 

18.51 

5.61 

! 

3A36! 

42.5! 

15.7! 

6.0! 

500! 

47.01 

15.7! 

5.5! 

! 

4A46! 

120.0! 

35.01 

6.0! 

! 

120.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

5A7H 

100.3! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

100.3! 

! 

26.0! 

1.0! 

! 

4A46! 

! 

125.0! 

30.0! 

! 

8.0! 

128.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

4  A46 ! 

128.0! 

30.0! 

3.0! 

-  ! 

128.0! 

! 

1 

30.0! 

2.0! 

I 

» 

I 

! 

i 

3A36! 

2 

2 

101.2!* 

32.  oi 

i 

i 

14.7! 

! 

! 

4300! 

111.5! 

32.0! 

12.3! 

] 

3  A 36 ! 

111.0! 

30.0! 

12.5! 

4200! 

111.0! 

3C.0! 

12.5! 

! 

3  A  36 ! 

106.5! 

32.0! 

16.5! 

4300! 

117.0! 

34.0! 

14.0! 

! 

3A36 1 

81.0! 

24.0! 

9.8! 

1600! 

84.8! 

24.0! 

9.8! 

! 

3A  361 

92.4! 

27.0! 

13.0! 

1700! 

100.7! 

27.01 

11.0! 

I 

3A36! 

95.0! 

27.0! 

12.8! 

2000! 

95.0! 

27.0! 

12.3! 

| 

3  A  36 ! 

118.7J 

34.0! 

16.0! 

4350! 

126. C! 

34.0! 

13.0! 

i 

3A  36 ! 

106.6! 

32.2! 

16.0! 

4200! 

114.3! 

32.2! 

13.0! 

! 

3  A  36 1 

96.6! 

23.1! 

15.0! 

2900! 

96.6! 

28.11 

13.5! 

! 

3  A  36 1 

91.2! 

27.2! 

12.1! 

2000! 

91.2! 

27.2! 

12.11 

! 

3A36! 

106.6! 

32.2! 

16.0! 

4200! 

114.8! 

32.2! 

13.0! 

! 

3  A  36 1 

96.6! 

28.1! 

15.0! 

2900! 

96.6! 

28.1! 

13.5! 

! 

3  A  3  6 1 

91.2! 

27.2! 

12.1! 

2000! 

91.2! 

27.2! 

12.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  I  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


!  NONE 
! 

29.0! NONE 


37.0! NONE 
! 

25.0! NONE 

I 

25 .0! NONE 

! 

30.0! NONE 


25.01N0NE 

! 

45.0! NONE 


1 3.0! NONE 

! 

22. 01  NONE 

! 

32.0! 2  20  TON 

! ELECTRIC  WINCHES 

I 

! 

! 

23.01  NONE 

! 

28.0! NONE 

! 

30.8! NONE 

! 

20.0! NONE 

I 

6. 0! NONE 

! 

14.0( D I ESEL  PUMP 

! 

! 

I 

( 

9.0! NONE 

! 

9.0! NONE 

! 

! 


37 .0! NONE 

! 

31.1! NONE 

( 

57.0! NONE 

! 

35.0 ! NONE 

I 

37.0! NONE 

) 

47,7! NONE 

I 

59.0! NONE 

! 

76 .0 ! NONE 

! 

57 .0! NONE 

! 

S5.01N0NE 

( 

76.01  NONE 

l 

57. 0! NONE 

! 

55.0! NONE 


VESSEL!  ! 

S  ! OPERATING  !  ! 

TC!  BASE  1  YEAR  1 
AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
TD! //////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


IL  PEKIN  !  *  1985  ! 

!  ! 

HO  ST.  LOUIS  !  1972  ! 

i  1963  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

I  » 

MN  HINNEAPO-  !  1979  ! 

LIS  !  ! 


VX  ST.  CROIX 


TX  GALVESTON  ! 

! 

TX  GALVESTON  ! 


TX  GALVESTON 
TX  GALVESTON 


TX  GALVESTON 


FL  PANAMA 
CITY 

FL  PANAMA 
CITY 

FL  PANAMA 
CITY 


NY  NEV  YORK 
NY  NEW  YORK 


NY  NEW  YORK 
NY  NEW  YORK 


NY  NEW  YORK 


NY  NEW  YORK 
NY  NEW  YORK 


NY  NEW  YORK 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


803 


ENGRi 

DISTJ  OPERATOR 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

!VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  !CODE! LENGTH! BRDTHl  1 

REGIS-!****!  REG.  •  R66. ! LOAD-! 
TER  •  SEE!//////!/////!  ED  • 
TON-  !PAGE!  OVER-! OVER”! /////! 
NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

! CAPACITY! 
a  i 

!  CARGO  j 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  f AO!  LINE-1  ! 
LIGHT) !////////////////!TD !//////////! 
(FEET)!  LIHE-2  !EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  | 

OR  ! 

♦REBUILT! 

! 

a 

(07)  TURECAMO  COASTAL  t  HARBOJR 

!  ! 

!  ! 

i  j 

! 

a 

a 

! 

a 

a 

! 

! 

a 

! 

a 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

a 

TOWING  CORP. 

OF  PENNSYLVANIA 

•  i 

i 

* 

i 

a 

a 

i 

BART  J  TURECAMO 

!  51 5  484 

1 81 ! 3A36 1 

96.6! 

23.1! 

13.0! 

2889 1 

-  • 

52.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL- 

1968  * 

i 

i  i 

96.6! 

23.1! 

13.0! 

a 

-  » 

a 

a 

PHIA 

! 

BETTY  JEAN  TURECAMO 

! 287456 

13313*361 

99.5! 

27.0! 

14.4! 

2400! 

-  j 

56.0! NONE 

!PA 

PHILAOEL- 

1962  ! 

i 

j  ! 

10S.0J 

27.0! 

6.0! 

i 

-  * 

a 

a 

PHIA 

a 

MCGRAU 

1268418 

1 32  * 3  A  36 i 

93.1! 

25.0! 

11.6! 

170oi 

-  • 

35.01  NONE 

*!pa 

PHILADEL- 

*  1963  ! 

i 

i  i 

102.0! 

25.0! 

11.0! 

a 

-  » 

a 

! 

PHIA 

a 

TIA  9 

! 252835 

9413A36! 

90.2! 

24.0! 

11.0! 

1600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

*  1960  ! 

1 

1  ! 

96.0! 

24.0! 

11.0* 

i 

-  • 

a 

! 

PHIA 

i 

T«A  11 

1252595 

9713A36! 

73.9! 

24.0! 

10.5! 

1080! 

-  i 

26.0! NONE 

!*>A 

PHILAOEL- 

1944  • 

j 

! 

!  ! 

i  i 

85.0! 

24.0! 

! 

9.8! 

! 

! 

! 

-  1 

! 

a 

! 

1 

PHIA 

l 

1 

(31)  TURNER  MARINE 

SERVICE/ 

1 

I !  NC  - 

•  ! 

•  ! 

j 

t 

■ 

! 

i 

a 

i 

i 

a 

! 

a 

! 

a 

BARBARA  LYNN 

J  29061  8 

4813A361 

55.0! 

21.0! 

6.21 

650* 

-  j 

25.0*  NONE 

1  Aft 

PINE  BLUFF 

1963  ! 

1 

!  ! 

55.01 

21.0! 

3.5! 

( 

-  » 

a 

a 

» 

KITTY 

1275385 

13!  3A36! 

33.6! 

14.0! 

3.5! 

165! 

-  • 

16.0! NONE 

•AR 

PINE  BLUFF 

1957  ! 

1 

i  ! 

38.6! 

14.0* 

3.0* 

i 

-  J 

a 

! 

a 

MISS  NINA 

1537866 

1 34  J3A36 ! 

60.01 

26.0! 

5.9* 

850! 

-  i 

33. 0! NONE 

!AR 

PINE  BLUFF 

1972  ! 

1 

«  i 

60.0! 

26.0! 

4.8! 

a 

-  • 

a 

! 

a 

T  S3 

1265096 

11014A431 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  | 

350! 

6.51N0NE 

•Aft 

PINE  BLUFF 

1953  ! 

j 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

a 

-  ; 

a 

a 

! 

T  56 

1  - 

110I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.0! 

-  J 

350! 

6. si  NONE 

(AR 

PINE  BLUFF 

1953  • 

1 

i  ! 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  • 

a 

J 

i 

T  107 

«  - 

1 1 5 !4A43 ! 

92.0! 

26.0! 

5.S! 

-  ! 

300* 

6.5! NONE 

•AR 

PINE  BLUFF 

1949  i 

; 

i  a 

92.0! 

26.0! 

1.0* 

« 

-  a 

a 

• 

j 

T  255 

;  ...... 

125*4*43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  • 

425! 

7. 5 !  NONE 

1  *  ft 

PINE  BLUFF 

1953  ! 

i 

•  1 

120.0! 

30.0! 

1.0* 

j 

-  • 

a 

a 

! 

T  383 

1657863 

340! 4A43! 

120.0! 

45.0! 

7.5! 

-  J 

750! 

7.5! NONE 

•AR 

PINE  BLUFF 

1983  ! 

1 

•  ! 

120.0! 

45.0! 

1.S! 

i 

-  • 

a 

! 

! 

T  543 

1  - 

150S4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.5! 

-  * 

400! 

6. 5 ! NONE 

1  AR 

PINE  BLUFF 

1954  ! 

i 

i 

i  i 

■  i 

110.0! 

30.0! 

! 

1.5! 

i 

; 

t 

-  ! 

a 

i 

1 

a 

a 

! 

(32)  TURNER  WELL  SER-/  INC- 

i 

i 

i  ; 

i  a 

| 

! 

! 

; 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

a 

a 

a 

0A8Y  TOM 

•628797 

57J3A36! 

56.0! 

22.0! 

8. si 

800! 

•  • 

26.0 1  NONE 

!LA 

IBERIA 

1980  • 

; 

i  i 

56.01 

22.0! 

6.5! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

DALE  L 

•638396 

8113A35! 

--  I 

..  i 

6.0! 

60oi 

-  j 

33.0! NONE 

!LA 

IBERIA 

1981  » 

i 

!  1 

61.0! 

24.0* 

4.6! 

I 

-  j 

a 

a 

a 

0LHS  1 

•645244 

261 ! 5 A 70  5 

-  5 

! 

5.0! 

-  J 

-  I 

11.5! NONE 

•LA 

IBERIA 

1982  ! 

i 

i 

i  a 

;  i 

130.1! 

34.1! 

j 

1.5! 

i 

1 

1 

-  ! 

a 

a 

a 

a 

a 

(41)  TWEED  TOWING 

a 

{ 

;  j 

i  ! 

! 

• 

t 

; 

1 

1 

! 

t 

a 

! 

i 

i 

PACIFIC  EA6LE 

•500126 

86!3A36i 

93.0! 

27.6! 

13. oi 

1750! 

-  ! 

57 .0 ! NONE 

•CA 

SAN 

1965  ! 

1 

a  i 

98.0! 

27.6! 

10.6* 

! 

-  j 

! 

i 

FRANCISCO 

• 

PACIFIC  FALCON 

1507257 

1 21 ! 3A36 • 

121.1! 

32.1! 

16.0! 

4200! 

-  ! 

40. 0! NONE 

!CA 

SAN 

1967  ! 

• 

i  i 

132.0! 

33.0! 

10.0! 

! 

-  • 

a 

a 

FRANCISCO 

1 

PACIFIC  PRIDE 

1583851 

10H3A36! 

87.0! 

28.3! 

1 3.0! 

2250! 

-  f 

57. ol NONE 

!C  A 

SAN 

1976  l 

! 

|  i 

87.0! 

29.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO 

• 

PACIFIC  ROSE 

1566652 

86! 3A35 1 

59.2! 

24.0* 

8.5! 

1250! 

-  ! 

41.0! NONE 

!  C  A 

SAN 

1975  l 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

59.2! 

24.0! 

t 

7.4! 

! 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

1 

FRANCISCO 

! 

a 

(32)  TWENTY  GRAND 

J 

MARINE  SERVIICE, 

1  ! 

!  1 

! 

a 

! 

a 

i 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

DEXTER 

1522027 

77! 1 A03! 

62.2! 

22.0! 

7.0! 

900! 

6! 

33. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1969  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

23.0! 

5.0! 

1 

-  f 

! 

! 

CITY 

! 

ANGUS 

1619051 

6513A361 

65.0! 

25.0! 

6.0! 

680! 

-  j 

34.0* NONE 

!  LA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

!  1 

65.01 

25.0! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

! 

CITY 

a 

AUGUSTA 

! 640789 

7813A36! 

56.4! 

23.81 

8.0! 

1000! 

-  J 

31.OJN0NE 

!  LA 

MORGAN 

1981  *! 

1 

1  ! 

60.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CITY 

! 

BEEFMASTER 

1621985 

4513*361 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

460! 

-  ! 

28.2! NONE 

!  LA 

NORGAN 

1980  ! 

1 

1  < 

70.0! 

26.1! 

4.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY 

I 

BLACK  ANGUS 

1625097 

4513*36! 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

750! 

-  ! 

38. OINONE 

!  L  A 

NORGAN 

1980  ! 

• 

1  I 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY 

I 

BLACK  WELSH 

1627135 

9013A36! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

900! 

-  j 

34. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

4.0! 

! 

-  j 

1 

a 

CITY 

! 

BRAHMA 

1623193 

4513*36! 

70.0! 

26.0! 

7.3! 

460! 

-  ! 

32.5 ! NONE 

ilA 

MORGAN 

1980  ! 

1 

!  1 

70.0* 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

BROUN  ATLAS 

1623612 

9013*36! 

65.0! 

26.0! 

8.2! 

900! 

-  ! 

34. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1980  ! 

1 

1  1 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  j 

j 

» 

CITY 

1 

CWAR8RAY 

•621994 

6513*36! 

65.0! 

25.0! 

6.0! 

680! 

-  j 

34.oi NONE 

•LA 

MORGAN 

1980  ! 

l 

!  ! 

65.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

-  | 

1 

a 

CITY 

! 

CHAROLA IS  II 

1626779 

4513*361 

70.0! 

26.0! 

7.31 

600! 

-  f 

38. OINONE 

!  LA 

MORGAN 

1980  1 

a 

1  1 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

! 

CYPRESS  POINT 

i  635262 

93*3*36! 

63.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

100! 

37. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1981  1 

1 

!  1 

65.0! 

24.1! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY 

! 

DORAL 

1631896 

5013*361 

55.0! 

23.0! 

6.5! 

800! 

-  | 

29. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1981  ! 

1 

!  ! 

60.0! 

23.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

CITY 

! 

DURHAM  II 

1629701 

90*3*361 

65.0! 

26.0! 

6.2! 

900! 

-  ! 

34. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

1  1 

65.0! 

26.0* 

7.0! 

1 

-  I 

I 

! 

CITY 

I 

ENGLISH  TURN 

1636815 

93I3A361 

63.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  | 

37. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1981  l 

1 

!  1 

65.0! 

24.1! 

6.0! 

! 

-  * 

! 

! 

CITY 

| 

G ALLAVAY 

1528926 

7713*36! 

62.2! 

22.0! 

7.0! 

9001 

-  I 

33. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1970  ! 

1 

!  ! 

65.0! 

23.0! 

$.0! 

! 

-  ! 

1 

| 

CITY 

! 

GARONNE 

1528929 

7713*36! 

62.2! 

22.0! 

7.0! 

900! 

-  i 

33. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1970  ! 

1 

!  ! 

65.0! 

23.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

NORMANDE 

1522028 

7713*361 

62.2! 

22.0! 

7.0! 

900! 

-  » 

33.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1969  ! 

i 

1  1 

65.01 

23.0! 

5.0! 

a 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

OAKMONT 

1  615683 

5713*361 

52.7! 

22.0! 

6.0! 

800* 

-  ! 

31. OINONE 

•LA 

NORGAN 

1979  ! 

1 

!  ! 

55.0! 

22.  t! 

5.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CITY 

! 

PINE  HURST 

1644958 

3513*36! 

47.3! 

20.0! 

6.0! 

400! 

-  * 

26. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1982  ! 

1 

!  ! 

50.0! 

20.1! 

5.5! 

! 

-  • 

! 

! 

CITY 

I 

RAVINES 

1634653 

5013*361 

55.0! 

23.0! 

6.0! 

800! 

-  ! 

27. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1981  ! 

1 

1  1 

60.0! 

23.0! 

5.0! 

j 

-  l 

! 

a 

city 

1 

RED  FLANDERS 

1631867 

90! 3*36! 

65.0! 

26.0! 

6.2! 

9001 

-  J 

34. OINONE 

it* 

MORGAN 

1981  ! 

1 

!  * 

65.0! 

26.01 

7.0! 

! 

-  J 

1 

I 

CITY 

! 

ROCK  HILL 

1631920 

7413*36! 

57.0! 

25.0! 

7.0! 

1000! 

-  ) 

30.0! NONE 

(LA 

MORGAN 

1981  ! 

! 

1  1 

60.0! 

25.1! 

5.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

CITY 

* 

SIH3RA 

1633914 

90! 3*36 ! 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

900! 

-  i 

38. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1981  | 

1 

!  1 

6  S  •  0 1 

26.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

SIMM6NTAL 

1635926 

90*3*36! 

65.0! 

26.0! 

8.2* 

900! 

-  j 

40. OINONE 

ILA 

MORGAN 

1981  1 

( 

!  ! 

65.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

city 

! 

SPYGLASS 

1625116 

3513*36! 

47.1! 

18.1! 

6.0! 

600! 

-  | 

27. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1980  I 

! 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

a 

CITY 

1 

WOODLANDS 

1537634 

5013*36! 

60.6* 

22.0! 

7.6! 

600! 

-  J 

28.01  NONE 

ILA 

MORGAN 

1972  1 

! 

!  1 

65.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

! 

TIDE  MAR  25 

i  -- .... 

238! 4*46 ! 

120.0! 

30.0! 

7.6! 

-  I 

400! 

20*0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1979  ! 

i 

! 

t 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

30.01 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CITY 

I 

I 

! 

EN6R! 

DIST! 

OPERATOR 

!  ! VTCC! 

!  NET  2  CODE  £ 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER  !  SEE! 
!  TON-  ! PA6E ! 
!  NAGE  !  IV  1 

(32)  TWENTY  GRAND  MARINE  SERV! 

ICE# 

i  l 

i  j 

j  i 

INC. 

i 

(CONTINUED) ! 

i  i 

TIDE  MAR  26 

!  238S4A46 

TIDE  MAR  22 

j 

!  238I4A46 

TIDE  MAP  28 

! 

1  238! 4A46 

TIDE  MAR  29 

] 

!  238! 4A46 

TIDE  MAR  30 

l 

!  238i 4A46 

TIDE  MAR  31 

i 

!  238! 4A46 

TIDE  MAR  32 

j  238UA46 

TIDE  MAR  33 

! 

!  238! 4A46 

TIDE  MAR  34 

640426 

!  691 ! 4A46 

TIOE  MAR  35 

644368 

!  2150S4A46 

TIOS  MAR  38 

j  238i4A46 

TIOE  MAR  41 

i  238J4A46 

TIDE  MAR  42 

•  238! 4A46! 

TIDE  MAR  43 

— 

•  238S4A46! 

TIOE  MAR  50 

644931 

!  215014A46! 

TIOE  MAR  51 

646510 

!  215014A46! 

TIDE  MAR  59 

646827 

!  51 52! 4A43 

TIDE  MAR  XVIII 

519419 

1  1 868! 4A43 

TIOEMAR  39 

— 

!  238! 4A46! 

TIDEMAR  40 

. 

*!  23d!  4  A  46  2 

DIMENSIONS  J  DRAFT! 
LENGTH'BRDTH*  ! 

REG*  !  RE6.1LOAD-! 
//////!/////!  EO  • 

OVER-! OVER”! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  ILI6HT!  POWER 


(32)  TWO  (2)  W  TOWING#  INC. 
STORMY  III 


CARGO  . 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


(32)  TWENTY  GRAND  OFFSHORE# 

I!NC. 

!  !  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1979 

tL  BRONCO  GRANDE 

1609156 

197! 3A36! 

120.0! 

35.0! 

17.0! 

4080! 

- 

* 

62.0! NONE 

Ila 

MORGAN  ! 

! 

!  !  ! 

120.0! 

35.0! 

14.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

CITY  ! 

EL  BURRO  GRANDE 

!  524008 

!  125S3A36! 

109.5! 

31.0! 

14.0! 

2400! 

- 

! 

40.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1969 

! 

!  !  ! 

109.5! 

31.0! 

9.5! 

! 

- 

i 

i 

! 

CITT  ! 

EL  CONDOR  GRANDE 

! 60601 3 

!  197I3A36! 

120.0! 

35.0! 

17.0! 

4080! 

i 

62.oi NONF 

SLA 

MORGAN  ! 

1979 

! 

!  !  ! 

120.0! 

35.0! 

14.6! 

! 

- 

j 

! 

i 

CITY  ! 

EL  FALCON  GRANDE 

! 565628 

•  143  2  3 A  36  £ 

125.5! 

38.0! 

18.01 

7000! 

- 

j 

58.C1N0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

135.0! 

38.0! 

16.0! 

! 

- 

! 

i 

! 

CITY  ! 

EL  GALLO  GRANDE 

•645625 

!  135J3A36! 

119.4! 

34.0! 

13.6! 

3900! 

- 

j 

50.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1982 

! 

!  !  ! 

126.0! 

34.0! 

10.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

CITY  ! 

EL  GATO  6RAN0E 

•616065 

•  157! 3 A  36 ! 

120.7! 

34.0! 

13.91 

3490! 

- 

! 

61 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1980 

! 

•  !  ! 

120.7! 

34.0! 

10.7! 

! 

- 

! 

! 

( 

CITY  ! 

EL  JAGUAR  GRANDE 

!  576898 

•  13513A36! 

130.8! 

34.0! 

15.0! 

3900! 

- 

! 

61.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

139.0! 

34.1! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

1 

CITY  ! 

£L  OSO  GRANDE  II 

! 643637 

!  1352  3 A  36  2 

127.2! 

36.5! 

18.0! 

5750! 

- 

! 

50.0 ! NONE 

1LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

136.2! 

37.0! 

14.0! 

j 

- 

! 

! 

! 

CITY  I 

CL  RATO  GRANDE 

1542118 

!  62(3*36! 

99.91 

29.5! 

15.8! 

3000* 

- 

1 

53.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1972 

! 

!  !  ! 

105.01 

29.51 

11.7! 

j 

- 

! 

i 

1 

CITY  ! 

EL  TORO  GRANDE  XI 

1577747 

1  1 30 !  3  A  36  2 

115.2! 

33.01 

18.0! 

5750! 

- 

! 

50.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1976 

i 

!  !  I 

135.0! 

33.1! 

IS. 01 

! 

- 

! 

! 

1 

CITY  I 

EL  ZORRO  GRANDE 

•506243 

1  134! 3*36! 

121.1! 

32.31 

15.0! 

4200! 

- 

! 

40.0! NONE 

(LA 

MORGAN  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

152.0! 

33.01 

9.0! 

! 

- 

» 

! 

! 

CITY  l 

ELEFANTE  GRANDE 

1573192 

I  13523*36! 

130.8! 

34.0! 

15.0! 

3900! 

- 

! 

61 .0! NONE 

2  LA 

MORGAN  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

159.0! 

34.1! 

10.01 

( 

- 

! 

! 

! 

CITY  ! 

LEONARDO  GRANDE 

1574955 

I  135  2  3*36 1 

150.8! 

34.0! 

15.0! 

3900! 

- 

1 

61.5! NONE 

I  LA 

MORGAN  ! 

1976 

| 

!  !  ! 

139.0! 

34.1! 

10.0! 

! 

- 

( 

! 

! 

CITY  ! 

NAVAJO 

! 295621 

•  202 ! 3*36 ! 

155.5! 

33.1! 

1  >.02 

3600! 

- 

! 

40.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1964 

i 

i  !  ! 

143.0! 

34.0! 

9.0! 

! 

- 

{ 

! 

1 

CITY  • 

RIO  BRAVO 

1551937 

!  62! 3*361 

98. OJ 

29.5! 

16.0! 

42001 

- 

i 

$8.5 !  NONE 

»LA 

MORGAN  ! 

1973 

! 

!  !  ! 

105.0! 

31.0! 

11.5! 

i 

- 

! 

1 

i 

CITY  ! 

RIO  MORICHAEL 

•569149 

!  62 ! 3*36  2 

98.0! 

29.5! 

16.0! 

4200! 

- 

1 

58.5! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1975 

» 

!  !  ! 

105.0! 

33.0! 

12.0! 

j 

- 

1 

! 

1 

CITY  ! 

(32)  TWIN  BROTHERS 

MARINE  COR!P. 

i  i 

* 

! 

i 

! 

! 

i 

; 

2 

« 

1979  i 

QUEST 

! 598833 

5211*02! 

106. ?i 

26.0! 

6.5! 

1200! 

243! 

29. 0! NONE 

!LA 

VENICE  i 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

116.0! 

! 

26.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(21)  TWIN  RIVERS  TOWING  COHPAtNY 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

t 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

i 

i 

» 

■ 

1951  i 

ARKWRIGHT 

1261261 

206S3A35! 

101.1! 

26. 5i 

6.5! 

1200! 

- 

! 

28 .5! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

| 

!  1 

108.8! 

27.0! 

6.51 

1 

- 

! 

( 

! 

! 

G.  0.  00U5LAS 

j  25o423 

3613*35! 

60.0! 

20.0! 

7.0! 

800! 

- 

» 

25 .5 i NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1948  ! 

! 

!  ! 

60.0! 

20.0! 

7.0! 

i 

- 

! 

) 

( 

l 

! 

HUMPHREY 

1277013 

25513435! 

132.0! 

27.0! 

6.6! 

1600! 

- 

« 

32.3! NONE 

!PA 

ELIZABETH  *! 

1958  ! 

! 

(  ! 

132.0! 

27.0! 

6.8! 

! 

- 

i 

! 

! 

! 

1 

KIMBERLEY 

1506260 

3323*351 

57,4! 

22.1! 

7.6! 

760! 

- 

! 

32.0! NOME 

!•* 

ELIZABETH  ! 

1966  ! 

l 

!  ! 

57.4! 

22.1! 

7.6! 

1 

- 

1 

( 

! 

! 

! 

MATHIES 

! 261 132 

20653*35 ! 

101.1! 

26.5! 

6.5! 

1200! 

- 

» 

28. 5 ! NONE 

SPA 

ELIZABETH  ! 

1951  ! 

1 

!  ! 

109.8! 

27.0! 

6.S! 

! 

- 

1 

! 

! 

! 

! 

A  L  ROZANCE 

1294048 

11413*35! 

73.0! 

26.0! 

7.1! 

1200! 

- 

! 

31. SIMONE 

I  PA 

ELIZABETH  ! 

1964  ! 

! 

!  ! 

73.0! 

26.0! 

7.1! 

! 

- 

! 

( 

! 

! 

! 

R.  U  IRELAND 

•263274 

20613*35! 

101.1! 

26.5! 

6.5! 

1200! 

- 

! 

28. S! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1952  ! 

! 

j  i 

108.9! 

27.0! 

6.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

WANDA  8 

{922485 

28213*36! 

112.8! 

32.1! 

8.0! 

2200! 

- 

! 

36. SIMONE 

!PA 

ELIZABETH  i 

1987  ! 

! 

!  ! 

112.8! 

32.1! 

S.O! 

! 

- 

! 

j 

! 

I 

1 

HI6H-  ! 

EST  I 
FIXED  ! 
POINT  ! 
(LIGHT)! 
(FEET)! 


5.5! 

400! 

-  1 

28.01M0M6 

5.0! 

| 

-  ! 

1 

5.5! 

400! 

-  ! 

26. 0! NONE 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

•VESSEL!  1 

CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

EQUIPMENT  2 TC!  BASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  i  8UILT  ! 

uuuuummxwumuun  or  ! 
LINE-2  SEE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
•LA  MORGAN 
!  CITY 
•LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
SLA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
(LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 

•  CITY 
SLA  MORGAN 

•  CITY 
!LA  MORGAN 
i  CITY 
SLA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
(LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
I  CITY 
•LA  MORGAN 
!  CITY 
SLA  MORGAN 
!  CITY 

! 

! 


!LA  HOUMA 
I 


! 


! 
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ENfiR! 

JVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HX6H-  ! 

!  V  c  S  S  E  L  ! 

! 

01  ST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! SR DTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

i 

RES.  1 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  J  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT  i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  6UARD 

TOX-  <P»6E! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////1TD!//////////! 

OR  • 

!  NUMBER 

NA6E  !  IV  I 

ALL  ! 

ALL  !LX6HT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

(32)  TWO  R  DRILLING  COMPANY 

! 

! 

i 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

> 

i 

i 

\ 

i 

i 

1 

! 

! 

!  ! 

i  i 

i  i 

f 

i 

! 

BOB  JR 

1567985 

3711A021 

61.0! 

16.6! 

7.7! 

1100! 

2! 

16.0! NONE 

!LA  HOUMA  ! 

1975  i 

! 

f  1 

61.0! 

16.6! 

5.71 

i 

29! 

J 

!  ! 

! 

BUTCH 

! 61 4059 

1811A02! 

44.8! 

14.0! 

6.2! 

1000! 

2! 

12. o! NONE 

!LA  HOUMA  ! 

1979  ! 

! 

!  I 

44.8! 

14.0! 

4.2! 

5 

6! 

! 

!  ! 

! 

CAPT.  DAVID 

! 645520 

1511A02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

2! 

12.0! NONE 

1  LA  HOUMA  1 

1982  1 

1 

!  ! 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

! 

6! 

! 

l  J 

! 

KERRIE 

1580542 

1811A02! 

44.8! 

14.0! 

6.2! 

1000! 

50! 

1 2.0! NONE 

•LA  HOUMA  ! 

1977  ! 

! 

1  1 

44.8! 

14.0! 

4.2! 

« 

6! 

i 

2 

! 

MISS  BRENDA 

1559802 

20I1A021 

46.0! 

15.0! 

6.3! 

850! 

2! 

12.0! NONE 

•LA  HOUMA 

1974  J 

! 

!  ! 

46.0! 

15.0! 

4.3! 

! 

6! 

! 

! 

! 

MISS  CARLA 

1548160 

1511A02! 

40.1! 

13.1! 

6.8! 

400! 

-  ! 

12 .0! NONE 

!  LA  HOUMA 

1973  ! 

! 

1  ! 

40.1! 

13.1! 

4.8! 

! 

6! 

! 

! 

I 

HISS  EUNICE 

1649195 

1S11A02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

2! 

12.01N0NE 

!LA  HOUMA 

1982  ! 

! 

!  ! 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

1 

6! 

! 

! 

! 

MISS  KRISTEN 

1549265 

1511A021 

40.1! 

13.1! 

6.8! 

400! 

2! 

12.01  NONE 

!  L 4  HOUMA 

1973  ! 

i 

!  1 

40.1! 

13.1! 

4.2! 

! 

6! 

! 

! 

! 

MISS  KYLAN 

j  548161 

1511A02I 

40.1! 

13.1! 

6.8! 

400! 

2! 

12.0! NONE 

1LA  HOUMA 

1973  ! 

1 

i  i 

40.1! 

13.1! 

4.8! 

( 

6! 

! 

! 

( 

MISS  SYBIL 

1645257 

1511A02! 

40.9! 

14.0! 

6.2! 

330! 

2! 

12.01  NONE 

2LA  HOUMA 

1982  ( 

1 

!  1 

40.9! 

14.0! 

4.2! 

I 

6! 

! 

! 

! 

MR-  CHARLIE 

1560205 

2011 A02 1 

46.0! 

15.0! 

6.31 

850! 

2! 

12.0! NOME 

JLA  HOUMA 

1974  ! 

! 

!  1 

46.0! 

15.0! 

4.3! 

! 

6! 

! 

! 

i 

MR.  CHED 

1547092 

1511A02! 

40.1! 

13.11 

6.6! 

400! 

2! 

12.0! NONE 

!  LA  HOUMA 

1973  ! 

1 

!  ! 

40.11 

13.1! 

4.8! 

! 

61 

! 

! 

1 

MR.  RAY 

1563586 

3811A  02 1 

65.0! 

17.0! 

3.6! 

1060! 

2! 

16.0! NONE 

!  LA  HOUMA 

1975  ! 

1 

1  ! 

65.0! 

17.0! 

6.6! 

j 

29! 

! 

1 

! 

PAUL  RAY  I 

1626840 

15I1A02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

1000! 

1! 

12.0! NONE 

1LA  HOUMA 

1980  ! 

1 

!  1 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

! 

6! 

! 

1 

! 

PAUL  RAY  II 

1630921 

1511A02J 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

2! 

12.01  NONE 

!LA  HOUMA 

1981  ( 

i  i 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

1 

6! 

! 

! 

I 

PRISCILLA  ANN 

1613498 

1811A02! 

44.8! 

14.0! 

6.2! 

1000! 

1! 

12.0! NONE 

!  LA  HOUMA 

1979  ! 

! 

i  ! 

44.8! 

14.01 

4.2! 

| 

6! 

! 

I 

! 

TED 

1578316 

1311A02! 

38.01 

14.1! 

6.1! 

400! 

2! 

12,0! NONE 

SLA  HOUMA 

1976  ! 

! 

!  ! 

38.0! 

14.11 

4.1! 

! 

61 

! 

! 

! 

MISS  PAM 

1556108 

4613436! 

55.6! 

21.9! 

6.6! 

400! 

20! 

65 .0 ! NONE 

JLA  HOUMA 

1974  ! 

1  i 

55.6! 

21.91 

4.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

PAUL  R 

1545416 

4613A36! 

55.6! 

21.9! 

6.61 

400! 

20! 

65 . 0! NONE 

flA  HOUMA 

1972  ! 

1 

1  1 

55.6! 

21.9! 

4.6! 

] 

-  ! 

! 

t 

! 

CER  201 

1648523 

19614A46! 

120.0! 

30.0! 

4.51 

-  ! 

5901 

1  NONE 

I  LA  HOUMA 

1982  ! 

1 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

HOLTON  1 

1623350 

237I4A461 

120.0! 

30.0! 

4.6! 

-  1 

705! 

-  INONE 

(LA  HOUMA 

1980  ! 

! 

i  i 

120.0! 

32.0! 

2.01 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

QI  13 

j  - 

19614A46! 

110.0! 

30.01 

4.0! 

-  ! 

590! 

-  INONE 

!  L*  HOUMA 

1971  ) 

1 

1  I 

!  ! 

110.0! 

1 

30.0! 

! 

2.0! 

t 

! 

-  I 
t 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(17)  TWO  RIVERS 

EXCURSIONS/ 

XlNC. 

i  i 

i  i 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

QUEEN  OF  CLARKSVILLE 

1660781 

2411A16! 

63.01 

20.01 

2.7! 

2C0 1 

-  t 

32.0! NONE 

!TN  CLARKS- 

1983  I 

! 

!  1 

1  1 

100.0! 

1 

20.01 

! 

2.3! 

! 

I 

1 

150! 

! 

I 

! 

!  VILLE 
! 

1 

1 

C 3®)  TYEE  MARITIME  SERVICE 

I 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

TYEE 

1225012 

6813B36! 

77.1! 

21.01 

S.Sl 

750! 

-  ! 

32.0! NONE 

!AK  WRANGELL 

1926  ! 

! 

I 

!  1 

1  I 

83.0! 

21.0! 

1 

8.5! 

! 

J 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(09)  TYLER/  OTIS 

RAY 

1 

! 

1  1 

1  t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

ISLAND  BELLE  II 

j  - 

2111012! 

42.0! 

13.01 

5.0! 

260! 

14! 

16.0! NONE 

!MD  CRISFIELD 

*  1985  ! 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

42.0! 

! 

13.0! 

! 

4.0! 

! 

1 

! 

47! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(21)  U.  S.  STEEL 

CORP. 

! 

! 

!  1 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

CIS  4 

1240067 

1213*36! 

42.5! 

11.91 

4.8! 

200! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

IRA  CLAIRTON 

1940  J 

! 

1  1 

45.3! 

11.91 

4.8! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

USS  1 

1274463 

57I3A36! 

66.5! 

10.01 

6.0! 

600! 

-  ! 

23.0! NONE 

! PA  CLAIRTON 

1957  ! 

I 

1  1 

71,0! 

20.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

USS  2 

1278682 

27J3A36! 

45.3! 

15.1! 

5.9! 

400! 

-  I 

20. 0! NONE 

!RA  CLAIRTON 

1958  1 

I 

!  1 

49.6! 

16.5! 

5.91 

t 

-  1 

! 

! 

! 

USS  3 

1531461 

64  f  3  A  36 1 

66.31 

20.11 

6.9! 

660! 

-  ! 

25.0IN0NE 

IPA  CLAIRTON 

1971  ! 

! 

!  ! 

70.0! 

20.1! 

6.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

USS  718 

j  - 

32814A47! 

175.0! 

26.0! 

a.  21 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!PA  CLAIRTON 

1951  l 

! 

1  ! 

175.01 

26.0! 

1.7! 

| 

-  ! 

I 

! 

! 

USS  719 

|  - 

32814A47I 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  I 

900! 

11.21  NONE 

!PA  CLAIRTON 

1951  1 

i 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

USS  720 

i  - 

32814A47! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

1 

900! 

11.2! NONE 

! PA  CLAIRTON 

1951  ! 

! 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.7! 

] 

-  ! 

! 

! 

1 

USS  736 

!  - 

420! 4A47 { 

175.11 

26.11 

6.2! 

-  J 

900! 

11.2! NONE 

! PA  CLAIRTON 

1958  ! 

! 

1 

!  1 

!  1 

175.1! 

! 

26.1! 

! 

1.7! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

J 

! 

(11)  UNION  CAMP 
AMERICAN  CAGLE 

CORP. 

! 

1 

1507165 

!  ! 

!  f 

79!3A36! 

! 

! 

65.4! 

! 

! 

22.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

700! 

! 

! 

-  ! 

! 

32 • 0! NONE 

! 

! 

•VA  FRANKLIN 

! 

I 

1967  J 

! 

1  ! 

70.0! 

22.0! 

8.0! 

t 

-  ! 

j 

! 

! 

CENTURY  II 

1287531 

29! 3A35I 

43.61 

15.0! 

6.4! 

jOO! 

-  I 

31 .0! NONE 

•VA  FRANKLIN 

1962  • 

! 

1  ! 

43.61 

15.0! 

6.4! 

; 

-  ! 

! 

! 

j 

TUSCORORA 

1265837 

64HA361 

60.2! 

22.0! 

8.6! 

70oi 

-  ! 

34.01N0NE 

•VA  FRANKLIN 

1962  i 

1 

!  ! 

65.0! 

22.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  1 

I  - 

15014A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

•VA  FRANKLIN 

1948  ! 

t 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UC  2 

UC  3 

I 

150I4A43! 

t  ! 

1 501 AA  43  f 

128.0! 

128.0! 

32.0! 

32.0! 

32.0! 

7.0! 

1.6! 

7.0! 

-  1 
! 

500! 
-  ! 
500! 

20. 0 ! NONE 
! 

20.0! NONE 

!VA  FRANKLIN 

1VA  FRANKLIN 

1948  1 
! 

! 

!  ! 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

• 

! 

UC  A 

!  - 

150! 4A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

.  < 

500! 

20.0! NONE 

!VA  FRANKLIN 

1948  ! 

1 

t  ! 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

; 

! 

! 

UC  5 

1  - 

15014A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

! VA  FRANKLIN 

1950  ! 

1 

i  i 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

UC  6 

1  ...... 

15014A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20.01N0NC 

!VA  FRANKLIN 

1950  1 

i 

1  ! 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

1 

uc  7 

!  - 

150! 4 A  43 1 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  | 

500! 

20.0! NONE 

! V A  FRANKLIN 

1950  ! 

! 

!  ! 

126.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

i 

i 

UC  8 

1  ...... 

150I4A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20 . 0! NONE 

!VA  FRANKLIN 

1950  ! 

1 

I  | 

126.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

UC  9 

1  - 

150144431 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

20.01  NONE 

•VA  FRANKLIN 

1949  J 

! 

1  1 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

UC  10 

1  - 

15014A43! 

121.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20. 0! NOME 

!VA  FRANKLIN 

1949  ! 

I 

i  i 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

UC  11 

1  - 

15014A43! 

128.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

SCO! 

20. 0 1 NON  E 

IVA  FRANKLIN 

1949  ! 

1 

1 

t 

!  t 

!  ! 

1  ! 

128.0! 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

1.61 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

t 

1 

1 
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ENSRJ  I  !VTCC!  DIMENSIONS  '.DRAFT!  !CAPACITT|  HIGH”  !  {VESSEL!  ! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  ! CODE ! LENGTH! 8RDTH{  !  (  !  EST  !  CARGO  HANDLING  *3  {OPERATING  !  ! 

- JREGIS-!****!  REG.  1  PEG.! LOAD-!  *  CARGO  •  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE !//////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  SAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  ! PAGE!  OVER-1  OVER"! ///// !  HORSE!  PASS"  ! (LIGHT) ! ////////////////'TO! ////////// {  OR  ! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT!  POVERi  ENGERS  J  (FEET)!  LINE-2  ICC !  LINE-2  ^REBUILT! 


!  !!!!!!!!!  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  t  1 

(11)  UNION  camp  CORP.  !  !«!!!!!!!  !  !  ! 

(CONTINUED) *  !!!!!!!  !  !  !  ! 

UC  12  !  -  !  15014*43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0!NONE  !VA  FRANKLIN  !  1954  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  14  !  -  !  1 50I4A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0‘NONE  !VA  FRANKLIN  !  1954  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  15  !  -  !  1 50! 4A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0!N0NE  »VA  FRANKLIN  !  1954  ! 

!  !  I  I  128.0!  32.0!  1.6*  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  16  !  -  i  21 2!4A43!  128.0!  34.0!  9.0!  -  l  550!  21.0! NONE  !VA  FRANKLIN  !  1965  ! 

!  !  !  !  128.0!  34.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  17  !  -  !  1S054A43!  112.0!  32.0!  9.0!  -  !  475!  21.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1954  ! 

!  !  !  !  112.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ( 

UC  18  !  -  !  150! 4 A 43 1  123.0!  32.0!  7.0!  -  l  500!  20.0SN0NE  !VA  FRANKLIN  !  1956  ! 

!  !  !  1  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  »  !  ! 

UC  19  »  -  !  1 50!4A43!  128.0!  32.0!  7.0*  -  !  500!  20.0SN0NE  !VA  FRANKLIN  •  1956  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  20  *  -  i  15014A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1950  ! 

!  !  !  !  128.0!  32-0!  1.6!  !  -  !  !  !  •  ! 

UC  21  !  -  !  1 50!4A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0JN0NE  !VA  FRANKLIN  !  1956  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.0*  !  -  !  !  !  !  2 

UC  22  !  -  !  150*4*43!  128.0*  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1956  * 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  *  -  !  !  2  !  ! 

UC  23  2501142  !  28024*46!  120.0*  36.0!  8.0!  -  !  540!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1965  ! 

!  !  !  !  120.0!  36.0!  2.0!  *  -  !  !  !  !  ! 

UC  24  *501141  !  280I4A46!  120.0!  36.0!  8.0!  -  !  540!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1965  ! 

!  !  !  !  120.0!  36.0!  2.0*  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  25  !  -  !  1  SO! 4A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0IN0NE  !VA  FRANKLIN  !  1963  • 

!  •  •  !  123.0!  32.0!  1.6!  !  -  «  !  !  !  ! 

UC  26  !  -  !  15014A43*  128.0!  32.0*  7.0!  -  !  500!  20.0!NONE  !VA  FRANKLIN  !  1963  ! 

!  !  !  !  125.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  *  !  ( 

UC  27  *.501146  !  280!4A46!  120.0!  36. C!  8.0!  -  !  540!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  *  1966  ! 

!  S  !  !  120.0!  36.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  28  S 511987  !  230*4*43!  120.0*  36.0!  5.0!  -  !  540!  8.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1968  ! 

!  !  !  *  120.0!  36.0!  1.6!  *  -  !  !  *  !  ! 

UC  29  !  -  !  1 50! 4A43!  123.0!  32.0*  7.0!  -  !  500!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  I  1965  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  30  !  -  !  150J4A43!  128.0!  32.0!  7.0*  -  !  500!  20.0!N0NE  *VA  FRANKLIN  !  1965  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  t  !  !  !  1 

UC  31  !  -  !  150J4A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  5001  20.0*N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1980  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  32  !  -  !  1 50! 4A43 !  123.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0SN0NE  !VA  FRANKLIN  !  1980  ! 

•  *  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

UC  33  !  -  !  15024*43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  *  1980  ! 

!  !  !  !  123.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  !  !  1  ! 

UC  34  »  -  !  15014*43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  20.0JN0NE  !VA  FRANKLIN  !  1980  ! 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6!  !  -  •  !  !  •  ! 

UC  37  !  -  !  15014A43!  128.0!  32.0!  7.0!  -  !  500!  2O.0!N0NE  !VA  FRANKLIN  !  1954  » 

!  !  !  !  128.0!  32.0!  1.6*.  !  -  !  !  •  I  ! 

!  !!!!!•!!!  !  *  ! 

!  !!!!!!!  2  !  !  !  ! 

(32)  UNION  EXPLORATION  PARTNERS  !!!•!»!!!  !  It 

LIMITED  CU.E.P.)  !  !!!!!!!!!  !  !  ! 

LAGONDA  2592905  !  6321*12!  106.0!  26.0*  10.0!  1200!  112!  40.0(N0NE  !LA  DULAC  !  1978  ! 

!  i  !  !  120.0!  26.0*  7.0!  !  16!  !  !  !  ! 

UOCO  8  !  — -  !  6J5A71!  24.0!  12.0!  3.0!  -  !  6!  6*0! PUMPS  !IA  HOUMA  !  1958  ! 

!  (  !  !  24.0!  12.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  • 

I  !!!!!!!  !  (  !  !  ! 

!  !  t  !!!!!!  !  !  !  ! 

(32)  UNION  EXPLORER  !  t  (I  III  !  !  !  !  !  ! 

UNION  EXPLORER  1652630  !  60MA03!  104.3!  32.0!  7.0!  1800!  42!  40.OIN0NE  !LA  MORGAN  !  1982  ! 

!  !  !  !  104.3!  32.0!  6.0!  !  -  !  !  I  CITY  !  J 

!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!  (  !  !  !  ! 

(41)  UNION  OIL  CO.  OF  CALIF.  !  !!!!!!!!!  !  I  { 

BLUE  RIDGE  !633428  !  1528412A20I  658.61100.0!  37.0!  13000!  47340!  135.0127  DEEP  WELL  !TX  NEDERLAND  !  1981  ! 

!  !  !  1  658.61100.01  8.9J  !  -  |  1PUMPS  !  !  ! 

PO  1901  1001966  !  1252I5A70!  240.01  52.5!  8.61  -  !  2350!  18.011  DIESEL  PUMP  ITX  NEDERLAND  !  1950  ! 

!  !  !  I  240.0!  52.5!  1.5!  I  -  !  !  !  !  ! 

!  III!!!!!!  !  !  ! 


!!!!!!!  !  !  !  ! 


(30)  UNION  PLANTERS  NATIONAL 


BANK 


I 


LC  409 

1563912 

!  170915A71I 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

33981 

17.4! DIESEL 

PUMP 

! 

1975 

! 

!  1  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0!. 

! 

-  f 

! 

! 

LC  410 

1563913 

!  1 71 7 ! 5A71 1 

297.6! 

54.0! 

8.61 

-  ! 

3741! 

17.01  DIESEL 

PUMP 

! 

1975 

! 

!  t  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

LC  412 

1563915 

)  1 72015*71 ! 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

3546! 

17.5! DIESEL 

PUMP 

! 

1975 

! 

! 

!  (  1 

!  !  1 

297.6! 

1 

54.01 

! 

2.0! 

i 

! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

1 

(21)  UNION  RAILROAD  CO. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

SUREBOAT 

1579947 

!  6513A35! 

61.0! 

22.0! 

7.2! 

800! 

-  j 

26.0! NONE 

!PA  DUQUESNE 

1977 

I 

! 

!  !  ! 

!  •  ! 

61.0! 

! 

22.0! 

i 

7.2! 

2 

! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

(32)  UNIQUE  TOWING 

j 

i 

!  !  1 

!  !  ! 

I 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

TARA  H 

! 635880 

!  87J3A35! 

60.0! 

24.0! 

7.5! 

1000! 

-  I 

40.0! NONE 

!LA  NEW 

1901 

! 

j 

i  i  { 

!  i  ! 

60.0! 

1 

24.0! 

6.0* 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ORLEANS 
! 

(32)  UNITED  MARINE  BOATS# 

i 

INC!. 

!  !  ! 

i  i  | 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MARCIA  ROSE 

{629882 

!  193MA031 

! 

.  i 

13.0! 

2120! 

2801 

50.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1980 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

166.0! 

! 

38. 0! 

1 

8.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  CITY 
! 

(36)  UNITED  MARINE  TUG  t 

! 

8ARGJE#  INC. 

!  !  ! 

!  I  1 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

INDEPENDENT  VICTORY 

2561652 

!  17353*36! 

150.0! 

40.0! 

20.0! 

9000! 

-  j 

58.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1974 

! 

!  1  ! 

150.0! 

40.0! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

INDEPENDENT  VOYAGER 

1573747 

!  174! 3*36! 

150.0! 

40.0! 

20.0! 

9000! 

-  | 

58.0! NONE 

1 WA  SEATTLE 

1974 

1 

!  1  ! 

150.0! 

40.0! 

-  1 

! 

-  j 

! 

1 

M.  DEVELOPER 

! 603783 

•  14453*36! 

101.0! 

26.7! 

12.1! 

3200! 

-  l 

56 .0 ) NONE 

!WA  SEATTLE 

*  1981 

! 

!  !  I 

107.0! 

26.81 

12.1! 

! 

-  J 

1 

I 

N.  EXPLORER 

1645691 

!  1 2913*361 

97.4! 

26.81 

14.6* 

3200! 

-  ) 

56.0! NONE 

! WA  SEATTLE 

•  1982 

1 

1  !  ! 

101.71 

26.8! 

14.6! 

! 

-  j 

! 

! 

M.  EXPORTER 

I 636205 

!  12413A36! 

107.0! 

26.0! 

14.6! 

3200! 

-  | 

54 .0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1982 

i 

!  !  1 

110.0! 

26.0! 

12.0! 

! 

-  j 

I 

! 

NARINE  CHALLENGER 

*!  569743 

!  18713*36! 

148.0! 

33.0! 

17.0! 

5040! 

-  | 

58.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

*  1977 

! 

!  !  t 

151.0! 

37.0! 

14.01 

! 

-  1 

I 

! 

MAXINE  CONSTRUCTOR 

1646126 

!  13513*36! 

134.6! 

33.1! 

13.9! 

4000! 

-  I 

56.0! NONE 

!WA  SEATTLE 

•  1982 

! 

!  !  ! 

143.0! 

33.9! 

13.9! 

! 

-  | 

! 

1 

MAXINE  EXPEDITER 

1631574 

!  84*3*36! 

101.0! 

26.7! 

14.6* 

3200! 

-  i 

56.01  NONE 

! WA  SEATTLE 

1954 

! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

107.0! 

! 

! 

26.7! 

« 

! 

14.6! 

j 

i 

! 

; 

i 

! 

> 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR! 

!  1VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  2 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  {CODE ! LENGTH  IS PDTH! 

j 

i 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

2 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

.INE-1 

!  AO! 

LINE-1  *  BUILT 

« 

VESSEL  NAHE 

AND 

NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1PA6E! 

OVER-! OVER- !///// ! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TO!//////////l 

OR 

; 

!  NUH8ER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEES 

LINE-2  !*REBUILT! 

(36)  UNITED  NARINE 

i 

TUG  S  9ARGJE#  INC. 

i  i  ; 

!  i  i 

!  !  ! 

i 

i 

j 

; 

t 

{ 

i 

i 

j 

t 

i 

; 

i 

j 

« 

i 

■ 

1 

2 

(CONTINUED)  ! 

!  !  ! 

• 

; 

i 

i 

2 

; 

2 

! 

HPE  105 

•507942 

‘  19J3A36! 

46.0! 

14.0! 

6.0! 

550! 

—  i 

15.0! NONE 

SWA 

SEATTLE  2 

1944 

i 

!  !  ! 

S6.0! 

14.6! 

3.0! 

i 

-  ; 

i 

2 

i 

NUKA  BAT 

! 639881 

!  101I3A36! 

100-0! 

26.0! 

13.0! 

2400! 

-  2 

50.0 ! TOW  WINCH 

SWA 

SEATTLE  2  * 

1981 

i 

i  i  i 

100.0! 

26.0! 

10.6! 

i 

-  i 

2 

• 

• 

HLC  260 

•581255 

!  1527!4A46! 

259.0! 

48.0! 

10.6! 

-  ! 

2400! 

18 .0! NONE 

!VA 

SEATTLE  2 

1944 

i 

!  !  ! 

260.4! 

49.0! 

2.6! 

* 

_  i 

; 

2 

2 

NLC  332 

!  646909 

!  4564  J4A46! 

329.0! 

78.0! 

16.0! 

.  i 

10000! 

31 .0! NONE 

SWA 

SEATTLE  ! 

1982 

i 

i  i  ! 

330.0! 

78.0! 

2.0! 

i 

.  i 

; 

t 

2 

HLC  344 

!  6741 79 

!  5214 ! 4a46 ! 

330.0! 

86.0! 

16.3! 

•  j 

11000! 

40.0 ! HYDR AUL IC  BOON 

!WA 

SEATTLE  • 

1984 

t 

!  !  ! 

330.0! 

86.0! 

2.6! 

» 

-  ; 

2 

; 

i 

UNTB  281 

•590981 

!  338214A46! 

282.0! 

78.0! 

15.6! 

-  i 

8000! 

21.6! NONE 

SWA 

SEATTLE  ! 

1978 

i 

!  !  ! 

282.0! 

78.0! 

2.6! 

i 

-  2 

2 

i 

« 

UNT0  330 

•645770 

!  4564 !4A46 ! 

330.0! 

73.0! 

16.0! 

_  i 

10000! 

31  -  0! NONE 

•WA 

SEATTLE  < 

1982 

> 

i  i  i 

330.0! 

78.0! 

2.0! 

2 

•  ; 

j 

! 

; 

UNTO  331 

•646673 

!  4564 !4A46! 

329.0! 

78.0! 

16.0! 

_  j 

10000! 

31 *0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1982 

!  !  ! 

330.0! 

78.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

; 

* 

i 

UMTB  333 

•653764 

!  4564! 4A46 ! 

329.0! 

78.0! 

16.0! 

-  2 

10000! 

31 .0! NONE 

SWA 

SEATTLE  • 

1983 

i 

i  i  j 

330.0! 

78.0! 

2.0! 

! 

**  ! 

; 

j 

j 

NLC  165 

! 642888 

•  637 ! 5A71  ! 

165.0! 

35.0! 

8.3! 

-  j 

1181! 

35.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1943 

; 

j 

•  i  i 

!  !  ! 

165.0! 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

; 

2 

-  ; 

2 

2 

; 

2 

t 

; 

2 

(33)  UNITED  TEXAS 

PETROLEUM 

i 

i 

i  i 

!  1  ! 

i 

i 

2 

; 

2 

; 

i 

; 

1 

2 

2 

2 

CORPORATION 

; 

i  i  t 

• 

i 

i 

i 

; 

j 

2 

ATLANTIC  103 

i  - 

!  —  !  1 A 1 1 ! 

30.0! 

10.7! 

3.0! 

175! 

-  j 

7.6 ! NONE 

!TX 

SABINE  2 

1969 

i 

! 

i  i  i 

!  !  • 

30.0! 

10.7! 

i 

3.0! 

2 

6! 

» 

; 

; 

2 

PASS  2 

(01)  UNIVERSAL 

AMERICAN  SHIPP i IN6 

!  !  ! 

!  !  ! 

| 

• 

j 

i 

i 

• 

2 

; 

; 

2 

2 

; 

2 

i 

ENERGY  FREEDOM 

1639499 

!  14379*  4A45 ! 

528. oi 

78.0! 

34.6! 

_  j 

37700! 

75.0! NONE 

!FL 

TAMPA  ! 

1976 

« 

{ 

!  !  ! 

i  i  ! 

550.0! 

78.0! 

i 

5.0! 

i 

2 

2 

-  t 

i 

t 

2 

2 

2 

2 

(41)  UNIVERSAL 

] 

CLEANING  SERVlicE# 

!  1  ! 

!  !  ! 

i 

! 

; 

j 

i 

i 

2 

2 

; 

i 

; 

j 

; 

2 

INC. 

! 

!  !  ! 

j 

i 

2 

j 

; 

2 

» 

BARGE  NO  2 

•016766 

!  35055A70! 

109.0! 

25.0! 

8.  oi 

-  ! 

633! 

16.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  2 

1913 

! 

!  !  ! 

109.0! 

25.0! 

4.2! 

1 

-  ! 

! 

2 

2 

BARGE  NO  A 

! 01 6865 

!  44815A70! 

165.0! 

28.0! 

8.6! 

•  « 

1056! 

18.9! NONE 

•CA 

SAN  DIE60  ! 

1915 

{ 

!  !  1 

16S.0! 

28.0! 

3.0! 

< 

-  ! 

i 

! 

t 

TBL  77 

! 003665 

!  600! 5 A  70  5 

193.0! 

34.0! 

7.0! 

-  i 

1000! 

25.0! NONE 

!  CA 

SAN  DIEGO  !  * 

1952 

! 

1  !  ! 

202.0! 

34.0! 

2.5! 

! 

! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

!  !  ! 

! 

2 

! 

! 

i 

2 

(AD  UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 

!  !  ! 

; 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

UNOCAL  CORPORATION 

! 

!  !  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

• 

COLUMBIA 

•502212 

!  235615A70! 

293.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

2500! 

32.0S2  DIESEL  DRIVEN 

!0R 

PORTLAND  ! 

1966 

! 

1  !  ! 

293.0! 

50.0! 

2.7! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

! 

2 

HEDGES 

129771  5 

1  24351  5  A  70 ! 

294.01 

50.0! 

9.2! 

-  ! 

2500! 

31.812  DIESEL  DRIVEN 

!QR 

PORTLAND  ! 

1965 

! 

j 

1  1  1 

1  1  ! 

294.0! 

50.0! 

! 

2.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! PUMPS 
! 

2 

! 

J 

! 

(23)  UPPER  LAKES  TOWING  CO. 

! 

! 

1  !  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

• 

2 

! 

! 

; 

i 

! 

1 

! 

I 

JOSEPH  H  T HONPSON 

1245496 

!  8  4  69 i 1 A  03 1 

696.0! 

71.6! 

26.9! 

9000! 

24300! 

76.5! NONE 

!0H 

CLEVELAND  J  * 

1952 

1 

!  1  ! 

714.9! 

71.8! 

20.0! 

! 

-  ! 

| 

2 

2 

BUCKEYE 

J  207272 

J  515714A481 

504.0! 

54.0! 

21.3! 

-  1 

10290! 

95.oi 2  85* 

CRANES# 

!  OH 

CLEVELAND  !  » 

1958 

i 

j 

1  1  ! 

1  1  1 

524.0! 

54.0! 

1 

15.0! 

! 

! 

-  » 

I 

11  200 
! 

*  BOOH 

2 

2 

! 

! 

(27)  UPPER  RIVER  SERVICES# 

j 

IN  i  C. 

1  1  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

2 

1 

{ 

i 

DAN  PATCH 

!  — - 

!  1413A36! 

25.0! 

12.0! 

4.0! 

200! 

-  ! 

16.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1970 

f 

!  2  ! 

25.0! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

H.  V.  LINDHOLM 

! 564976 

!  15513A36! 

83.0! 

30.0! 

7.0! 

1650! 

-  ! 

16.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1975 

I 

!  !  I 

88.0! 

30.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

HASTINGS 

1261648 

1  1513A36! 

29.2! 

15.4! 

4.5! 

300! 

-  ! 

U.71N0NE 

!MN 

ST.  PAUL  2 

1951 

1 

]  1  1 

29.2! 

15.4! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

ITASCA 

1548470 

!  7913A361 

65.0! 

24.0! 

6.5! 

9101 

-  ! 

33.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  1 

1973 

! 

1  1  1 

65.0! 

24.01 

6.0! 

( 

-  ! 

! 

1 

! 

JOANN  LEE 

1541176 

1  613A361 

27.3! 

10.0! 

4.4! 

200! 

-  ! 

18.0! NONE 

!mn 

SI.  PAUL  ! 

1971 

! 

1  !  1 

27.3! 

10.0! 

4.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

2 

MARY  J 

1552921 

!  321 3 A  36 l 

47.3! 

18.0! 

6.3! 

800! 

-  ! 

27.5 ! NONE 

INN 

ST.  PAUL  ! 

1973 

1 

1  1  ! 

47.3! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MINNEAPOLIS 

! 500950 

!  7013A36! 

79.0! 

20.6! 

7.0! 

1020! 

-  ! 

16.01N0NE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1965 

! 

!  1  ! 

79.0! 

20.6! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SEA  HORSE 

j  - 

!  813A36! 

32.0! 

11.0! 

3.0! 

200! 

-  « 

17.0! NONE 

IHN 

ST.  PAUL  ! 

1967 

! 

1  1  ! 

32.0! 

11.0! 

2.9! 

2 

-  i 

! 

2 

! 

SEA  LION  II 

1  - 

I  1613A36! 

35.0! 

12.0! 

4.0! 

2201 

-  1 

16.01  NONE 

IHN 

ST.  PAUL  ! 

1968 

1 

1  !  1 

35.0! 

12.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

i 

! 

1 

SEA  RANGER 

j  - 

1  813A36! 

27.01 

10.0! 

4.0! 

200! 

-  ! 

18.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL  t 

1968 

1 

!  1  1 

30.0! 

10.0! 

3.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

VIKING 

1527716 

1  9413A36! 

71.6! 

26.0! 

6.6! 

1140! 

-  ! 

1  5 .0 ! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  1 

1970 

! 

1  1  ! 

75.0! 

27.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

DP  220 

!  - 

1  81114740! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

1400! 

12.0! NONE 

IHN 

ST.  PAUL  ! 

1958 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

DP  225 

1  - 

!  81114F40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1400! 

1 2.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1958 

1 

1  I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

TCB  12 

1  614A431 

30.0! 

20.0! 

3.0! 

-  | 

20! 

3.7! NONE 

1  MM 

ST.  PAUL  1 

1958 

! 

1  1  1 

30.0! 

20.01 

.5! 

J 

-  I 

! 

! 

J 

TCB  17 

j  - 

1  150I4A461 

110.0! 

24.0! 

5*  Of 

-  2 

300! 

5.0! NONE 

IHN 

ST.  PAUL  I 

1934 

1 

1  1  i 

110.0! 

24.01 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

TCS  23 

j  - 

1  3  0 1 4  A  43 1 

60.0! 

20.0! 

2.5! 

-  ! 

40! 

2.71  NONE 

!MM 

ST.  PAUL  1 

1960 

! 

1  1  1 

60.0! 

20.0! 

1.3! 

I 

-  ! 

! 

1 

I 

TCS  2A 

!  - 

1  3514A43! 

40.0! 

35.0! 

2.8! 

-  ! 

50! 

1 .2! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  • 

1982 

1 

1  1  1 

40.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  1 

i 

! 

s 

TCS  75 

1  - 

1  135I4A43! 

100.0! 

26.0! 

6.01 

-  I 

330! 

6.51H0NE 

!  HN 

ST.  PAUL  ! 

1061 

! 

i  i  i 

100.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

TCS  HA 

j  - - 

!  15 J4A43! 

60.0! 

20.0! 

2.8! 

-  ! 

SO! 

2.7! NONE 

IHN 

ST.  PAUL  ! 

1964 

! 

1  !  t 

60.0! 

20.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

TCS  8  21 

.  - 

!  7514A43! 

80.0! 

40.0! 

2.5! 

-  I 

100! 

2.3! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  I 

1963 

! 

1 

1  1  ! 

!  1  ! 

80.0! 

40.0! 

! 

1.3! 

! 

2 

2 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

<24>  USS  GREAT 

LAKES  FLEET# 

f 

I  INC* 

1  1  1 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

1 

! 

1 

! 

ARTHUR  H  ANDERSON 

1264207 

1  937211A03! 

749.3! 

70.01 

27.0! 

7000! 

29700! 

90.01  SELL- 

UNLOADER 

INN 

DULUTH  1 

1952 

! 

!  !  1 

767.0! 

70.2! 

19.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

CALCITE  II 

1228886 

1  632411A03! 

557.8! 

60.0! 

22.3! 

3240! 

14550! 

91 .oi SELF- 

UNLOADER 

IHN 

DULUTH  1  • 

1944 

1 

1  1  1 

604.0! 

60.2! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

CASON  J  CALLAWAY 

1264349 

1  9372  1 1 A  03 1 

749.4! 

70.0! 

27.0! 

7000! 

29700! 

90.0! SELF- 

UNLOAOER 

Inn 

DULUTH  1 

1952 

1 

i  i  i 

767.0! 

70.2! 

19.0! 

1 

-  I 

! 

1 

1 

1 

1 

I  1  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(24)  USS  6REAT  LAKES  FLEET,  I!HC. 

(CONTINUED)! 


!  VTCC !  DIMENSIONS 
{CODE ! LENGTH*  BR DTI 
-!****!  REG.  !  RES. 
!  SEE!//////!////; 
'PAGE!  OVER-! OVER' 
!  IV  !  ALL  !  ALL 


EDGAR  3.  SPEER 

1621104 

!  28553! 

1A03! 

990.0! 

105-0! 

32.0! 

19260! 

61000! 

96.6! SELF-UNLOADER 

!MN 

DULUTH  ! 

1980 

! 

{ 

% _ i 

! 1 000.0! 

105.0! 

23.0! 

i 

-  i 

i 

i 

! 

I 

EDWIN  H.  GOTT 

‘600648 

!  30690! 

1A03! 

990.01 

105.0! 

32.0! 

19500! 

61000! 

97. 3i SELF-UNLOADER 

!HN 

DULUTH  ! 

1978 

! 

i 

;  « 

•1000.0! 

105.0! 

27.6! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

GEORGE  A  SLOAN 

! 243416 

!  73001 

1A03! 

604.0! 

60.0! 

25.5! 

2500! 

17677! 

92.0! $ELF“UNLOADER 

!MN 

DULUTH  ! 

•  1967 

! 

« 

1  1 

i 

620.6! 

60.3! 

17.5! 

* 

-  j 

j 

2 

! 

! 

IRWIN  L.  CLYHER 

•215018 

!  5557! 

1A03! 

537.8! 

60.0! 

22.6! 

4000! 

13610! 

95.0! SELF-UNLOADER 

!HN 

DULUTH  ! 

•  1954 

! 

! 

f  i 

i 

552.0! 

60.3! 

16.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

JOHN  G.  MUNSON 

•264136 

!  11330! 

1A03! 

752.0! 

72.0! 

27.4! 

7000! 

28725! 

105. OISELF-UKLO ACER 

!MN 

OULUTH  ! 

1952 

• 

i 

5  ! 

• 

763.0! 

72.2! 

19.0! 

i 

-  1 

1 

i 

! 

! 

MYRON  C.  TAYLOR 

1228960 

1  6552! 

1A03! 

588.5! 

60.0! 

22.2! 

4400! 

14340! 

95.0! SELF-UN LOADER 

INI 

DULUTH  ! 

*  1968 

! 

s 

•  ! 

! 

603.8! 

60.2! 

16.0! 

i 

.  » 

i 

! 

f 

! 

OJI0WAY 

•251149 

!  25! 

1A03! 

60.6! 

22-1! 

7.3! 

135! 

2  5! 

55.02CATERPILLAR 

!  MX 

SAULT  STE.l 

1946 

I 

j 

!  1 

1 

64.0! 

22.1! 

5.3! 

i 

-  i 

•CRANE 

! 

MARIE  ! 

! 

PHILIP  R.  CLARKE 

•263699 

!  9372! 

1 A03 ! 

749.3! 

70.0! 

27.0! 

7000! 

25000! 

90. 0! SELF-UNLOADER 

INN 

DULUTH  ! 

1952 

! 

■ 

•  ! 

i 

767.0! 

70.2! 

19.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ROGER  SLOUGH 

•533C62 

!  14114* 

1 A03! 

833.0! 

105.0! 

27.9! 

14000! 

49970! 

83.0! SELF-UNLOAOER 

1MN 

DULUTH  1 

1972 

1 

i 

t 

i  i 

i  < 

! 

i 

858.0! 

105.5! 

i 

20.0! 

i 

] 

-  ! 

* 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

(11)  VALENCIA,  INC. 

i 

i 

i  ; 

i  i 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

VALENCIA 

•226107 

!  71  ! 

1A03! 

38.6! 

20.1! 

8.0! 

120! 

208! 

36 .0! PUMPS 

!VA 

REEDVXLLE  ! 

1926 

« 

; 

{ 

i  i 

i  i 

i 

j 

94.4! 

21.0! 

; 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

• 

t 

! 

! 

1 

i 

! 

(29)  VALIER  t  SPIES  BARGE 
MW  2501 B 

i 

CO.  • 

t  ...... 

i  j 

i  i 

!  922! 

i 

{ 

4A4si 

200.0! 

i 

i 

35. oi 

1 

• 

12.  oi 

! 

! 

-  ; 

! 

( 

1790! 

i 

i 

19.0! NONE 

i 

Imo 

ST. 

! 

! 

LOUIS  1 

1982 

! 

! 

1 

I 

{ 

1  i 

i  i 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

; 

1.6! 

! 

i 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  VALLEY  LINE  COMPANY, 

i 

THE! 

;  i 

i  i 

i 

! 

i 

; 

; 

i 

i 

i 

! 

j 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A.  0.  HAYNES  II 

•270550 

!  750! 

3A38! 

134.4! 

45.1! 

10.0! 

7000! 

.  j 

40.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1955 

j 

i 

i  t 

1 

200.0! 

45.1! 

8.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

i 

L.  J.  SULLIVAN 

1578740 

!  364! 

3A36 ! 

123.0! 

42.0! 

8.5! 

5600! 

-  * 

42 . 0 1  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

! 

; 

j  i 

• 

140.0! 

42.0! 

7.5! 

; 

.  i 

! 

* 

! 

! 

LILLIAN  CLARK 

•506128 

!  727! 

3A35! 

167.1! 

52.1! 

9.3! 

6450! 

-  i 

48.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

i 

j  ; 

! 

180.01 

52.1! 

8.5! 

« 

-  i 

i 

! 

! 

1 

LILY  N.  FRIEDMAN 

! 554602 

!  660! 

3A35! 

176.1! 

54.1! 

9.8! 

10500 ! 

-  ! 

46.7‘ NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  I 

1974 

! 

i 

{  i 

; 

190.0! 

54.1! 

8.0! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

RITA  9ARTA 

1506129 

1  727  i 

3A36! 

167.1! 

52.1! 

9.3! 

6450! 

-  i 

46.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  | 

1966 

! 

! 

j  j 

• 

180.0! 

52.1! 

8.5! 

! 

-  ! 

* 

! 

! 

! 

VALLEY  TRANSPORTER 

1270759 

!  750! 

3A36J 

184.4! 

45.1! 

10.0! 

7000! 

-  | 

40.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1955 

! 

1 

•  ! 

! 

200.0! 

45.1! 

8.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VALLEY  V0YA6ER 

•275466 

1  750! 

3A36! 

184.4! 

45.1! 

10.0! 

700oi 

-  | 

40.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1957 

| 

1 

1  1 

! 

200.0! 

45.1! 

8.5! 

t 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

W.  J.  UARTA 

1554601 

1  660] 

3A36 1 

176.1! 

54.1! 

9.8! 

9000! 

-  ! 

46.7 1  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

t 

1  1 

1 

190.01 

54.1! 

8.0! 

1 

-  I 

! 

! 

i 

! 

MV  1 

1511722 

1  476! 

4A43J 

125.1! 

42.1! 

8.0! 

1074! 

8.0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  I 

1967 

! 

1 

1  1 

1 

128.1! 

42.11 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

l 

! 

MV  131 

! 237761 

1  627! 

4AA0I 

195.1! 

35.1! 

9.0l 

1498! 

12.5IN0NE 

l»0 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

! 

i 

1  1 

I 

195.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

MV  132 

J  287762 

1  627! 

4  A  40  1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1498! 

12.5! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1962 

! 

! 

1  1 

! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

MV  138 

1288074 

1  6271 

4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

14981 

12.51  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  | 

1962 

I 

! 

1  ! 

* 

195.1! 

35.11 

1.71 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

! 

MV  142 

1288235 

!  627] 

4A401 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1498! 

12.51N0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

! 

1 

1  I 

I 

195.1! 

35.11 

1.7! 

1 

-  i 

1 

! 

1 

! 

MV  151 

1288871 

1  627! 

4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1498! 

12.5! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

1 

1 

1  1 

1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  301 

1 297495 

1  1043! 

4  A40  1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1600! 

14.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

I 

1 

1  1 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

MV  302 

! 297496 

1  10431 

4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1600! 

1 4.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

1 

1 

1  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

1 

MV  303 

1297497 

1  1043! 

4A40! 

195.1! 

35.11 

9.01 

-  J 

1600! 

14,6! NONE 

IMO 

ST, 

LOUIS  i 

1965 

! 

i 

1  1 

1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

1 

-  » 

1 

! 

I 

! 

MV  304 

j  297498 

1  10431 

4A401 

195.11 

35.11 

9.01 

1600! 

14.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

! 

1 

1  ! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.51 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

MV  303 

1297499 

1  1043! 

4  A  40 1 

195.1! 

35.1! 

9.01 

1600! 

14.61  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1965 

1 

! 

1  ! 

1 

195.1! 

35.1! 

1.51 

1 

-  1 

! 

I 

1 

! 

MV  306 

! 297500 

1  1043! 

4A401 

195.11 

35.1! 

9.0! 

1600! 

14.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1965 

1 

| 

1  ! 

1 

195,1! 

35.11 

1.6* 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

MV  322 

j  29Y502 

1  10431 

4A4C! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

16001 

14.6! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

! 

t 

1  ! 

* 

195.1! 

35.11 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

1 

MV  323 

1297503 

1  10431 

4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

U.MNONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1965 

! 

! 

!  ! 

I 

195.1! 

35.1! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

MV  325 

1297505 

1  1043! 

4A40! 

195.1! 

35.1! 

9.01 

-  * 

16001 

1 4. 61  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

1 

! 

!  1 

1 

195.11 

35.1! 

1.6* 

I 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

MV  326 

1297506 

1  1043! 

4A40! 

195.11 

35.1! 

9.0! 

16001 

1 4.6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1965 

! 

1 

!  1 

I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

MV  6610 

1504445 

1  733! 

4  A40  J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1667! 

1 2. 2! NONE 

tNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

1  1 

! 

200.1! 

35.1! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

| 

1 

I 

MV  6611 

1504446 

1  7331 

4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1667! 

12.2IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

« 

1 

f  ! 

1 

200. 1 t 

35.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

MV  6612 

1504447 

!  7331 

4  A  40 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  } 

1667! 

12.2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

! 

1  I 

! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

1 

MV  6613 

1504448 

!  733! 

4  A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1667! 

12. 2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  t 

1966 

! 

1 

j  « 

* 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  6614 

*504449 

»  733! 

4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1667! 

12.2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

1  1 

1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

MV  8615 

1504450 

!  7331 

4440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1667! 

1 2.2 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

! 

1 

1  1 

! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  8616 

1504431 

1  733! 

4A401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1667! 

12.2! HONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

!  1 

I 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  6617 

1504452 

•  733! 

4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1667! 

1 2 . 2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

• 

! 

1  1 

! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

f 

! 

i 

MV  6619 

1504434 

1  733! 

4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1667! 

12.2) NONE 

Imo 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

! 

1  1 

1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

* 

I 

! 

MV  6650 

1502455 

!  1048! 

4A40* 

200..H 

35.1! 

9.0! 

1664! 

14 .0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

! 

1  1 

! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  6651 

1502456 

1  1048! 

4440J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1664( 

14 . 0] NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1 

!  1 

! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

{ 

! 

• 

i 

MV  6652 

1502457 

1  1048! 

44401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1664! 

U.OINONF 

IMO 

ST. 

LOUIS  t 

1966 

i 

! 

!  ! 

! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

* 

1 

! 

{ 

MV  6653 

1502458 

!  10481 

4440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

•  » 

1664! 

1 4 .0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

! 

! 

1  ! 

1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  6654 

*502459 

I  1048! 

4440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1664! 

1 4. 0 ! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

i 

f 

; _ i 

| 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MV  6655 

i 502460 

!  104si 

4440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1664! 

1 4 • 0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

! 

!  ! 

! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

{CAPACITY!  HIGH-  ! 
!  I  EST  I 

!  CARGO  1  FIXED  ! 
!////////!  POINT  1 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  (S  ! OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  BASE 

LINE-1  !AO!  LINE-1 

////////////////! TO !////////// 
LINE-2  ! EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  'VESSELS 


809 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  *ND  NUMBER 


! 

! 

! 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  l  ‘VESSEL!  ! 

!  NET  (CODEILENGTHJBRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

- {REGIS*******  REG.  *  REG. (LOAD-*  !  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

COAST  !  TER  !  SEE  (//////!/////!  ED  !  !/////✓//(  POINT  !  LINE-1  !*0!  LINE-1  I  BUILT  ! 

6UARD  !  TON-  !PAGE!  0VER-10VER-! /////!  HORSE!  PASS"  ! (LIGHT) !//////////////// JTD !////////// !  OR 


NUMBER  !  NA6E  i  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


•EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


(29)  VALLEY 

i 

! 

LINE  COMPANY/  THE! 

I  t  i 

!  i  i 

!  1  1 

i 

j 

i 

i 

« 

i 

! 

; 

I 

! 

i 

i 

« 

• 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

i 

! 

! 

i 

! 

t 

2 

! 

MV 

6656 

1 502461 

1  104814A40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

i 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

i 

! 

( 

MV 

6657 

1502462 

!  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0*1  NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  ( 

1966 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

MV 

6658 

1502463 

]  104814A4Q! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1664! 

14.0! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

.  ! 

! 

! 

! 

MV 

6659 

1502464 

!  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

( 

1 664! 

14.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

f 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

—  i 

i 

t 

• 

MV 

6660 

1502465 

1  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

* 

1664! 

14. oj  NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  I 

1966 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  ( 

! 

2 

( 

MV 

6662 

1502467 

!  104814A401 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1664! 

14.0! NONE 

•  no 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

« 

i 

MV 

6663 

1502468 

(  104814A40! 

200.1! 

35. 1! 

9.0! 

- 

i 

1664! 

14 .0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1 

1  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  I 

! 

( 

! 

MV 

6664 

1502469 

!  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1664! 

14.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

1  !  1 

200.1! 

35.11 

1.7! 

j 

-  ! 

i 

! 

i 

MV 

6665 

1502470 

{  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4.0 1  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

i 

1  (  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

MV 

6666 

1502471 

1  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

« 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  I 

1966 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

• 

-  ! 

! 

i 

! 

MV 

6667 

1502472 

1  1043! 4A401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14  .0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

( 

! 

MV 

6668 

1502473 

1  1048I4A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4 .0 ( NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  I 

1966 

1 

1  1  I 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

{ 

-  ! 

( 

i 

1 

MV 

6669 

1502474 

(  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1664! 

1 4. 0! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

200.11 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

1 

( 

! 

MV 

6670 

1502475 

(  104814A40! 

200.1! 

35.11 

9.01 

- 

» 

1663! 

14.1!*N0NE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

MV 

6671 

1502476 

!  1 048! 4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1663! 

14.1 ! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

!  !  ( 

200.11 

35.1! 

1.7! 

* 

-  ! 

! 

t 

! 

MV 

6672 

(502477 

(  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1663! 

14.1 1  NONE 

i*o 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  J 

t 

! 

! 

MV 

6673 

1502478 

!  1 04814A40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

i 

1663! 

14-1! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.11 

1.7! 

i 

-  ! 

( 

! 

! 

MV 

6674 

(502479 

!  1048J4A40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

• 

1663! 

14.1 1  NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

! 

)  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

i 

1 

MV 

6675 

1502480 

1  10481 4A40! 

200.1! 

35.0! 

9.0! 

- 

1663! 

14.1! NONE 

•  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  i 

! 

i 

1 

MV 

6676 

(502481 

1  104SS4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1663*! 

14.1! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  i 

1966 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

MV 

6677 

1502482 

!  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1! NONE 

1  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1966 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6678 

1502483 

!  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 ! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6679 

1502484 

1  104814A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 ! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1966 

I 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

MV 

6750 

1506939 

!  91114A40! 

200.0! 

35.0( 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

( 

!  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6751 

1506940 

!  911(4*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

f 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

MV 

6752 

1506941 

(  91114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1664( 

1 4.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1967 

( 

1  (  ( 

200.0! 

35.0! 

1.7( 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

MV 

6753 

(506942 

1  91U4A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ( 

1967 

( 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MV 

6754 

(506943 

1  911I4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

f 

i  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

MV 

6755 

(506944 

(  91 1 (4440  t 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1664! 

14.01N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  1  ( 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

) 

! 

1 

MV 

6756 

1 506945 

1  911I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 664  S 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6757 

1506946 

(  911I4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

! 

!  (  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

MV 

6758 

1506947 

!  91114A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.01  NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

(  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MV 

6759 

1506948 

1  91114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664) 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  I  1 

200.01 

35.01 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

MV 

6761 

1506950 

(  91114A40J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

— 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  (  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MV 

6762 

(506951 

!  911I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14 .0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MV 

6763 

1506952 

(  91 1 14A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  I 

1967 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

MV 

6764 

(506953 

!  911 14A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664) 

1 4 .0 1  NONE 

I  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6765 

(506954 

(  911I4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1664! 

14.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

I 

I  (  ( 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

MV 

6766 

(506955 

1  911I4A40! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

I 

1664! 

1 4.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

! 

I 

MV 

6767 

(506956 

(  91K4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

! 

t  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MV 

6768 

1506957 

!  91K4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

(  (  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

MV 

6769 

1506958 

1  91114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4. OJNONC 

ixo 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MV 

6770 

(508330 

1  104814A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

(  I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

MV 

67T1 

(506331 

1  104814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4.0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

MV 

6772 

1508332 

(  104814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.01  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  !  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MV 

6773 

1508333 

!  104814*40! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1664( 

1 4.0 (NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  (  ! 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

MV 

6774 

(508334 

(  104814**0! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1664! 

1 4 .0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  1  ( 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

MV 

6775 

(508335 

1  1048! 4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664) 

14.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

MV 

6776 

1598336 

!  104814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664) 

14.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1967 

1 

!  (  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

MV 

6778 

(506338 

1  104814**01 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1664! 

1 4 .0 1  NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

MV 

6779 

1508339 

(  104814*40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.01  NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL 

7180 

(534060 

!  68514*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

15.OIN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1971 

( 

t  1  ! 

200.01 

35.01 

1.9! 

t 

-  ! 

| 

! 

! 

VL 

7181 

(534061 

!  88514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

15.0! NONE 

(MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1971 

! 

(  (  ! 

200.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL 

7182 

(534062 

!  88514**0! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1520! 

15*  0 1  NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS  I 

1971 

I 

* 

! 

t  !  1 

!  1  ! 

(  (  ! 

200.0! 

• 

i 

35.01 

1 

l 

1.9! 

* 

» 

r 

! 

! 

-  ! 
t 
t 

) 

1 

! 

! 

i 

( 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGA* 

DTST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

*  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

*  1VTCC!  DIHENS 
!  NET  1CODE! LENGTH! 

“! REGIS-! **** !  REG.  ! 

!  TER  !  SEE!//////! 

*  TON-  ‘PAGE!  OVER-* 

1  NA6E  !  IV  !  ALL  1 

IONS  ! DRAFT! 
BROTH*  ! 

REG. ! LOAD-! 
nun.  ed  • 
OVER-!/////! 
ALL  RIGHT! 

•CAPACITY! 

2  j 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER !  ENGERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL 

EST  !  CARGO  HANDLING  *S  'OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

(LIGHT) !/////// /////////!T0! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

! 

2 

1  YEAR 

!  BUILT 
!  OR 

••REBUILT 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY/ 

! 

i 

THE  j 

1 

i 

i 

!  ! 

«  i 

•  j 

j 

| 

« 

i 

« 

i 

i 

i 

» 

; 

i 

! 

! 

j 

1 

1 

| 

i 

(CONTINUED)* 

! 

!  ! 

* 

• 

i 

i 

i 

i 

2 

VL  7183 

1534063 

* 

88514A40* 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

15.0! NONE 

!  ffO 

ST. 

LOUIS 

i  1971 

j 

i 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  2 

t 

2 

VL  7184 

<534064 

j 

58514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1520! 

15 .0! NONE 

f  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

« 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

* 

-  i 

j 

! 

VL  7185 

1534065 

i 

38514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

15.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

i 

j 

2  i 

200.0! 

35-0! 

1.9! 

i 

-  ! 

; 

1 

VL  7136 

1534066 

« 

8851 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

t 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  t 

t 

! 

VL  7187 

1534067 

• 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

! 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

4 

-  t 

! 

1 

VL  7188 

*534068 

1 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

15.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

; 

{ 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

2 

.  i 

i 

1 

VL  7189 

1534069 

i 

88514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

1 5 • 0 ! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

l 

; 

VL  7190 

1536430 

1 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1558! 

15.0! NONE 

!«0 

ST. 

LOUIS 

•  1971 

i 

! 

2  ; 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ; 

j 

1 

VL  7t91 

1  536431 

1 

88514A40! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

i 

1558! 

15.0!N0NE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

; 

i  t 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

VL  7192 

1536432 

« 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1558* 

15.0! NONE 

1M0 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

i 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

{ 

1 

VL  7193 

1536433 

i 

88514A40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1558! 

1 5.0! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

i  1971 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

VL  7194 

1536434 

2 

88514A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1558! 

15.0!  .HONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

« 

i 

I  ! 

200.01 

35.01 

1.9! 

2 

-  i 

! 

• 

! 

VL  7195 

i 536435 

! 

88514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1558* 

15.0! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

1 

i  ! 

200.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  7196 

1536436 

1 

88514A40! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

i 

1558! 

15.0! NOME 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

i 

-  j 

1 

! 

VL  7197 

1536437 

1 

88S14A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1558! 

15.0! NONE 

*  HO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

—  j 

; 

! 

VL  7198 

1536438 

i 

88514A40! 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1552! 

15.0! NONE 

i  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

2 

j  j 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

2 

! 

VL  7199 

1536439 

i 

885i 4A4Q! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1558! 

1 5.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1971 

1 

i 

1  1 

200.01 

35.01 

1.91 

! 

-  i 

; 

! 

VL  7750 

1581200 

! 

96314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9IN0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  2 

i 

! 

VL  7751 

1551201 

1 

96314A48! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1487! 

17. ?!  NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

i 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

VL  7752 

1581202 

1 

96314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1487! 

1 7.9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

! 

! 

VL  7753 

1581203 

1 

96314A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

VL  7754 

1581204 

1 

963I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.91N0HE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  7755 

1581205 

1 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1487! 

17-9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

VL  7756 

1581206 

f 

96314A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7.9f  NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VL  7757 

1581207 

! 

96314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

VL  7758 

1581208 

1 

9631 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1487! 

1 7.91  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VL  7759 

1581209 

1 

99314A45I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7.9| NONE 

i  MO 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

VL  7760 

1581210 

i 

963! 4A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

l 

1487! 

17,9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

1 

l 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

VL  7761 

1591211 

! 

96314A451 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1487! 

17 • 9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

VL  7762 

1551212 

! 

963144481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7.9! NONE 

I  MO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  7763 

1581213 

1 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14871 

1 7.9! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

VL  7764 

1581214 

l 

963I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7. 9! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

i  1977 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  7765 

1581215 

! 

96314A461 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7 . 9 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

1  1977 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

VL  7766 

1581216 

» 

963J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.91  NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS 

1  1977 

1 

i 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

1 

VL  7767 

1581217 

i 

96314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.91N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

t  1977 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VL  7766 

1581218 

1 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9| NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

f 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

! 

VL  7769 

1551219 

1 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1487! 

1 7.9! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

VL  7770 

1511220 

1 

96314A46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1 

14871 

17.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

1 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

] 

-  ! 

! 

I 

VL  7771 

1581221 

! 

96314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9JN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

I  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VL  7772 

1531222 

1 

963I4A45! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1487! 

1 7.9| NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

1 

t 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  ! 

! 

I 

VL  7773 

1581223 

i 

96314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9  J  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

i 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

VL  7774 

1551224 

i 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1487! 

17.9!N0NC 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

VL  7775 

1561225 

t 

96314A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1487! 

1 7.9JN0NF 

JMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

! 

VL  7776 

1581226 

i 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

i 

1487! 

17.9JN0HE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

j 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

1 

1 

VL  7777 

1581227 

l 

963I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

1 7. 9! NONE 

i  HO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

i 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL  7778 

1581228 

i 

96314A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17. 9! NONE 

Iho 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

VL  7779 

1581229 

1 

963141481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  2 

i 

t 

VL  7780 

1561230 

1 

96314A48* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1487! 

17.9IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

VL  7781 

1551231 

l 

96314A481 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

e 

1  ! 

195.0! 

35.  CJ 

1.6! 

] 

-  j 

! 

2 

VL  7782 

1581232 

i 

9631 4*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1457i 

17.9IN0NC 

IMO 

ST. 

LOUIS 

i  1977 

1 

i 

l  l 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  1 

( 

2 

VL  7783 

1581233 

i 

96314A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9] NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

J 

VL  7784 

1581234 

i 

96314A48J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1487! 

1 7. 9 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

! 

i 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

VL  7785 

1581235 

! 

96  31 4A  45 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

\ 

1487! 

1 7,9| NONE 

i«o 

ST. 

LOUIS 

I  1977 

j 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

VL  7786 

*1581236 

! 

96314*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1487! 

17.9’|N0NE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

!  1977 

1 

i 

# 

! 

! 

1 

!  1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


'll:  . m  i  IVTCC !  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

ST!  OPERATOR  !  NET  JCODEHENGTH!  BRDTH!  I 

i REGIS-! *****  REG.  !  RES.ILOAD-! 
!  COAST  *  TER  »  SEE*//////*/////'  ED  « 
VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  J  TON-  IPAGE!  OVER”! OVER-' /////l 
!  NUN8ER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


LINE  COMPANY#  THE! 
(CONTINUED) ! 

S581237 


! CAPACITY!  HI6H- 
!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED 
\uttuu\  POINT 
HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) 


!  !  V  E  S  S  E  L  1  • 
!  CARGO  HANOLING  !S  SOPERATING  !  ! 
!  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  I 
!  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!//////////////// !TD !//////////!  OR  ! 
!  LINE-2  »pp*  i  mr-?  i.bcoiitiv* 


j  1  1  II 

!  •  J  i  j 

•  |  |  j  j 

»  J  »  •  i 

!  963I4A43!  105.0!  35.0*! 

i 

i 

i 

j 

9.oi 

i 

i 

» 

i 

i 

j 

j 

1 

2 

14871 

i 

i 

i 

i 

17.9! NONE 

1 

1 

1 

i 

i*0  ST. 

t 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

■ 

!  963 ! 4A48 •  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1487! 

17. 9! NONE 

!H0  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

!  963! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1487! 

1 7. 9 ! NONE 

ino  ST. 

« 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

• 

!  963!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

> 

1487! 

17.9‘NONE 

!M0  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1-6! 

i 

-  « 

t 

!  94314A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1470! 

1 7. 9 ! NONE 

!H0  ST. 

i 

!  !  !  1 95- 0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

• 

!  963! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1487! 

17.9JN0NE 

! MO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

!  96314A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

« 

1487! 

1 7. 9 ! NONE 

!H0  ST. 
« 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

l 

!  963!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1487! 

17.9! NONE 

i 

! MO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

!  963! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1487! 

17.9!nONE 

!M0  ST. 

I 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

« 

-  i 

t 

!  963J4A45!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1487! 

17,9! NONE 

! MO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

!  963!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1487! 

17.9!N0NE 

!M0  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

I 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

i 

! MO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

!  94514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1424* 

1  9. 0 ! NONE 

!N0  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

!  945S4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1424! 

19.01  NONE 

ImO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

1 

!  945!4A4S!  195.0!  35.0! 

9.C! 

- 

2 

1424! 

19. 0! NONE 

i 

•HO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

« 

-  i 

!  945!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1424! 

1 9. 0! NONE 

IHO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

t 

!  945KA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1424! 

19.0! NONE 

i 

•HO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

« 

-  t 

!  945UA4S!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1424! 

19«0!NONE 

i 

!N0  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

2 

-  i 

•  945UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.0! HONE 

! HO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

1 

!  945! 4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.0! NONE 

ino  st. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

i 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 
! 

•HO  ST. 
l 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  945SA48*  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0IN0NE 

l 

!H0  ST. 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

!  945I4AA8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 424  i 

19.0*!N0NE 

! 

! HO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

2 

-  i 

!  9A51AA48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.01N0NE 

•HO  ST. 

i 

!  !  !  195.01  35.0! 

1.9! 

• 

-  i 

! 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1424! 

19.0! NONE 
! 

JNO  ST. 

!  I  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  945!AA48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 
! 

!H0  ST. 

I  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I  94514A48I  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

! MO  ST. 

!  !  1  195.0!  35.01 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

1  945S4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0!N0NE 

i 

•NO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1424! 

19.01N0NE 

ino  st. 

• 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

1  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 
! 

•HO  ST. 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  945 ! 4A48 J  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

!H0  ST. 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

i 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19. ol NONE 

! HO  ST. 
i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  945I4A48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

! HO  ST. 

!  !  I  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

1  9 . 0 !  NONE 

JHO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

t 

-  ! 

1 

!  94 5 ! 4A48 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19. ol NONC 

J 

Imo  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9J 

! 

-  i 

!  94514A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0INQNE 

i 

!H0  ST. 
i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  945!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.o!nON£ 

!  no  ST. 

!  I  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  945 J4A4RJ  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.0! NONE 
! 

! HO  ST. 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0IN0NE 

i 

•HO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

!  94SI4A48!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19 .0 ! NONE 

! HO  ST. 
i 

1  1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

!  945J4A48!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

; 

1424! 

19. 0! NONE 

i 

!H0  ST. 
i 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.9} 

i 

-  ! 

!  945I4A-8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0!N0NE 

IMO  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  94SJ4A48!  195.0!  35.0! 

V.O! 

- 

! 

1424) 

19. Oi NONE 

JHO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

J 

-  ! 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0JN0NE 

IHO  ST. 

!  I  I  195. OJ  35.0! 

1.9* 

» 

-  ! 

1 

S  94 5 ! 4A45 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

JHO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

S 

1424! 

19.0SN0HE 

!M0  ST. 

!  !  !  195. Q!  35.01 

1.9! 

! 

-  | 

i 

!  945!4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.0IN0NE 

IMO  ST. 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1-9! 

i 

—  i 

1 

!  94 5 ! 4A48 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

j 

1424i 

19.01N0NE 

IHO  ST. 
i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.01N0NE 

•HO  ST. 

t 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  < 

1 

!  945UA48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1424! 

19.0 ‘NONE 
! 

i*0  ST. 

1 

!  !  J  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

!  945J4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0 ! NONE 

i 

JHO  ST. 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

.  t 

!  945S4A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

; 

1424! 

19.01N0NE 

!N0  ST. 

i 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

!  94 5 ! 4 A48 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1424! 

19.0! NONE 

! NO  ST. 

!  !  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

i 

!  945I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2 

1424! 

19. 0! NONE 

!H0  ST. 

) 

!  !  I  195.0!  35.01 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


812 


ENCR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  IVTCC*  DIMENSIONS  JDRAFT!  ! CAPACITY!  MICH-  ! 

!  NET  {CODE! LENGTH) BROTH!  !  !  !  EST  • 

- { REGIS-1 **•*!  REG.  !  REC.tLOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  ! 

!  COAST  !  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  ! 

!  GUARD  *  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER”! /////J  HORSE!  PASS-  ! (LZCHT2I////////////////8TO!//////////!  OR  ! 
!  NUMBER  !  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)*  LINE-2  !EE*  LINE-2  !*REBUILT! 


!  V  E  S  S  E  L  ! 

CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  2 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 


a 

! 

! 

! 

!  1 

!  I 

2 

f 

j 

i 

i 

a 

1 

! 

! 

a 

! 

! 

a 

! 

a 

I 

a 

! 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY*  THE! 

2 

«  t 

« 

; 

i 

i 

a 

a 

1 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

! 

i  i 

! 

2 

i 

! 

1 

1 

1 

] 

VL 

817® 

•63*226 

i 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*2*1 

19,01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

! 

! 

i  j 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

• 

.  ■ 

a 

a 

I 

1 

VL 

8179 

! 63*227 

i 

9*si*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1*2*! 

19.0{ NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

« 

1 

j  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

4 

-  4 

5 

a 

a 

a 

VL 

8150 

!63*225 

i 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1*24! 

19.CJN0HH 

5mo 

ST.  LOUIS  i< 

1981 

i 

i 

t 

i  « 

19S.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

_  i 

a 

1 

a 

i 

VL 

8181 

•63*229 

1 

9*S!*A*8! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1 

1*2*! 

1 9.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1981 

a 

t 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

—  i 

a 

» 

a 

VL 

8182 

•63*230 

• 

9*5!*A*8l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

142*5 

19.0*  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

l 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

.  • 

a 

a 

• 

! 

VL 

8183 

•63*231 

a 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1*2*5 

19. 0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

s 

i  i 

195.3! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

a 

! 

VL 

818* 

•63*232 

• 

9*5 !*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*2*5 

19.01NONE 

5mo 

ST.  LOUIS  * 

1981 

i 

4 

4  J 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

1 

-  a 

a 

4 

4 

VL 

8185 

•63*233 

1 

9*5! *A*8! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1*2*5 

19.01  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

2 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

J 

.  1 

J 

a 

a 

! 

VL 

8186 

! 63*23* 

t 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

4 

1*2*5 

19. 0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  2 

1981 

! 

i 

4 

2  2 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  1 

i 

a 

a 

! 

VL 

8187 

•6*5235 

t 

94S14A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*2*5 

19.0) NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

i 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  a 

i 

a 

a 

1 

VL 

8185 

•63*236 

• 

9*51 *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 42*  5 

19.0! NONE 

l  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

j 

! 

2 

t  « 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

4 

-  ! 

! 

a 

! 

1 

VL 

8189 

163*237 

i 

9455  *A  451 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

| 

{ 

! 

t  • 

195.0! 

35.01 

1.91 

! 

-  ! 

l 

a 

a 

a 

VL 

8190 

•63*238 

4 

9*S!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1424! 

19.0! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  5 

1981 

2 

{ 

2 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

a 

VL 

8191 

•63*239 

! 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

* 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

a 

VL 

8192 

163*2*0 

« 

9*5!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1981 

a 

! 

5 

4  « 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  j 

a 

4 

4 

j 

VL 

8193 

!63*2*1 

! 

94  5  j *A*S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19.0*  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  j 

1981 

i 

! 

i 

j  j 

1^5.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

1 

2 

i 

VL 

519* 

•63*2*2 

2 

9*5l*A*si 

195-0* 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

1 9. 0*  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *! 

1981 

t 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

a 

4 

i 

a 

VL 

8201 

16*391 5 

i 

890!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1501! 

18  —  05  NONE 

•no 

ST.  LOUIS  1 

1981 

j 

! 

! 

i  • 

195.0! 

35. C! 

1-5! 

i 

_  i 

i 

« 

2 

2 

VL 

81200 

! 625159 

• 

8  89 i 4  A48 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1424* 

19. 4*  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

i 

! 

j 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

4 

-  a 

J 

2 

i 

2 

VL 

81201 

1628160 

2 

889 !*A*8! 

195.1! 

35.2! 

9.f! 

- 

1 

1424! 

19.4! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

• 

! 

2 

2  2 

195-1! 

35.2! 

1.9' 

1 

-  i 

t 

j 

2 

i 

VL 

81202 

! 623161 

2 

8891**45! 

195.1! 

75.2! 

9.0! 

- 

■ 

142*5 

19.*! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  • 

1980 

a 

i 

2 

!  t 

195.1! 

.5.2! 

1.9! 

■ 

-  i 

i 

; 

j 

i 

VL 

81203 

1628162 

i 

889i*A*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

142*5 

19. *1  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

a 

! 

2 

2  2 

195.1! 

35.2* 

1.9! 

! 

.  | 

i 

1 

t 

t 

VL 

8120* 

•628163 

2 

889!*A*8! 

105.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1424! 

19.*j  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

J 

2 

2  i 

195.11 

35. 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

; 

; 

VL 

81203 

•62316* 

2 

6891***8! 

195.1! 

35.4 

9.0! 

- 

1 

142*! 

19.*!N0NE 

»M0 

ST.  LOUIS  i 

1980 

! 

• 

2 

•  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

.  i 

i 

a 

! 

g 

VL 

81206 

1628165 

4 

889! *A*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

j 

1*2*5 

19.*! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1980 

1 

! 

j 

2  j 

195.1* 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

2 

i 

a 

VL 

81207 

1628166 

i 

869 1 *A*8 1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.41N0NE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1 

i 

« 

•  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

.  a 

i 

« 

! 

| 

VL 

81208 

'.628167 

88914A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19. *• NONE 

Iho 

ST.  LOUIS  1 

1980 

a 

! 

2 

;  | 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  j 

a 

J 

j 

1 

VL 

81209 

1628168 

i 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

» 

1*2*1 

19 .*  1  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

i 

1 

;  i 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

i 

-  i 

i 

i 

! 

! 

VL 

81210 

‘•623169 

• 

889*1 4**8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

• 

1*2*1 

19.*  •  NONE 

•MO 

ST-  LOUIS  • 

1980 

1 

i 

;  ; 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

•  i 

1 

! 

! 

VL 

81211 

•628170 

2 

88914A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

1 9. *• NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

; 

i 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

» 

j 

l 

VL 

81212 

*1623171 

2 

88914A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

j 

1*2*! 

19.41N0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  j 

1980 

i 

2 

•  • 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

• 

! 

VL 

81213 

1623172 

# 

88914A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

4 

1*2*! 

19. *  1  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  • 

1980 

1 

! 

2 

;  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

-  ; 

i 

; 

j 

VL 

8121* 

•628173 

2 

8891***8! 

195.1! 

35.2* 

9.0! 

- 

; 

1*2*1 

19. *1  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

i 

2 

«  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

2 

• 

2 

VL 

81215 

162817* 

4 

889!*A*ei 

195.1! 

35.2* 

«.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.4! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

I960 

i 

J 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

4 

-  ! 

2 

a 

; 

VL 

81216 

1628175 

2 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19. *• NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

i 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

j 

-  i 

; 

! 

2 

VL 

81217 

1628176 

i 

8891***3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

■ 

1*2*1 

19. *1  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

2 

;  ; 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

■ 

-  i 

i 

i 

i 

VL 

81218 

1628177 

« 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.**N0KE 

!mo 

ST.  LOUIS  i 

1960 

2 

2 

•  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  a 

i 

2 

j 

VL 

51219 

1628178 

2 

6891***6! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.*! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

i 

2 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

4 

•  a 

i 

2 

2 

1 

VL 

81220 

•623179 

i 

8891***6! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1 

1*2*1 

19.*1nONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

2 

j 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

; 

! 

i 

i 

VL 

81221 

1628180 

2 

8891***5! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

• 

1*2*1 

19.41N0NE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

2 

2  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

• 

-  | 

! 

2 

! 

VL 

81222 

1628181 

4 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

» 1  NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

i 

-  a 

2 

j 

VL 

81223 

1628182 

i 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

4 

1*2*! 

IV.  -  .ONE 

•HO 

ST.  LOUIS  *! 

1980 

i 

« 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

VL 

8122* 

1 628183 

i 

8591***81 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

4 

1*2*! 

19.*! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

.  4 

2 

2 

2 

VL 

81225 

162818* 

2 

8891***5! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*1 

19. *1  NONE 

Iho 

ST.  LOUIS  1 

1981 

2 

j 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

» 

i 

VL 

81226 

i 628185 

* 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0* 

- 

! 

1*2*! 

19. *• NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

! 

i 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  a 

a 

! 

• 

i 

VL 

81227 

1628186 

! 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1*2*1 

19.*1hONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1-9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

VL 

81228 

1628187 

! 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19. * ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

! 

(  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

2 

VL 

81229 

1628188 

{ 

6891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.41N0NE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

• 

1 

| 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

VL 

81230 

1628189 

2 

8891***8! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19.*! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

l 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

• 

VL 

81231 

1628190 

! 

6891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19. *! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

1 

! 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VL 

81232 

1628191 

( 

8891***3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1 

1*2*! 

19.4J  HONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

! 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

; 

! 

a 

VL 

81233 

162819? 

1 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1 

1*2*! 

19. *1  NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

i 

I 

! 

(  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VL 

8123* 

1628193 

1 

8891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

J 

1*2*! 

19.*! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

a 

! 

4 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

VL 

81235 

162819* 

i 

889!*A*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1*2*! 

19 .* | NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  • 

1981 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

195.1! 

1 

1 

35.2! 

i 

! 

1.9! 

1 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAHF 


!  ! VTCCl  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

!  NET  ICOOclLENCTHiBRDTM!  ! 

— - J  REGIS-!****!  RES.  !  RES. ‘LOAD-! 

COAST  •  TER  !  SEE !//////! /////!  £D  • 
FUARO  !  TON-  !PA6E(  OVER-!OVER~! /////! 
DUMBER  !  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLI6NTI 


I  CAPACITY!  HI6H-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLIN6  !S  2 OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LXNE-1  !AO!  LINE-1  ! 
HORSE!  PASS-  ! (L I6HT) !//////////////// J ID !////////// J 


POWER!  EN6ERS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*REBUILT! 


<29)  VALLEY  LINE  COMPANY*  THE! 

(CONTINUED)! 

VL  81236  1628195 

! 

VL  81237  1628196 


889J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914448!  195.1!  35.2! 

•  !  195.1!  35.2! 

88914448!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889! 4A43 !  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914448!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

389! 4A48J  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889UA48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889UA48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914448!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

83914A48!  195.1!  35.2! 

i  !  195.1!  35.2! 

889J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889J4A48!  195.1!  35.2! 

i  !  195.1!  35.2! 

88954A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889J4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914448!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889I4A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

88914A48!  195.1!  35.2! 

!  !  195.1!  35.2! 

889I4A481  195.1!  35.2! 

I  !  195.1!  35.2! 

889UA48!  195.1!  35.2! 

!  I  195.1!  35.2! 

889I4A48!  195.1!  35.2! 

!  I  195.1!  35.21 

889I4A48!  195.11  35.2! 


! 

1628221 

1  ! 

195.1! 

35.21 

1.9| 

889J4A48I 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1628222 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

889I4A48! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1628223 

(  ( 

195.11 

33.2! 

1.9! 

68914A48I 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

- 

1 

1628224 

1  ( 

195.11 

33.21 

1.9| 

889I4A46! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

1 

1  1 

193.1! 

35.21 

1.9! 

1628225 

889I4A46I 

195.11 

35.21 

9.0! 

- 

1 

(628226 

!  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

8S9UA48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

1  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

!  628227 

68914446! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

! 

2  ( 

195.11 

35.2! 

1.9| 

(628228 

86914A48I 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

(  ( 

195.1! 

35.2! 

1.91 

(626229 

669 | 4 A  48 ( 

195.1! 

35.21 

9.01 

- 

! 

I  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

(626230 

669(44481 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

( 

1626231 

1  j 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

689(44461 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

195.1! 

33.2! 

1.9! 

1628232 

869(44461 

195.1! 

35.2( 

9.0! 

- 

1 

(  1 

195.1! 

33.2! 

1.9! 

! 628233 

869(4A46( 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

• 

1 

1  ( 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

(628234 

68914448! 

195.11 

35.2! 

9.01 

- 

( 

1  ( 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1626235 

889(4448 1 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

- 

1 

(  ( 

195.1! 

33.2! 

1.9! 

1626236 

689(44481 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

I 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1626237 

689(4446! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

! 

(  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 626236 

389(44431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

(634273 

889(4446! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

• 

( 

(  t 

195.1! 

35.2! 

1.91 

(634274 

889(4448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

( 

•  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

(634275 

889(4448! 

195.1! 

35.2! 

9.C! 

- 

( 

(  1 

195.1! 

35.2! 

1.91 

(634276 

869x4448! 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

- 

) 

t  ! 

195.1! 

'*5.2! 

1.9! 

1634277 

889(4448! 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

- 

( 

!  ( 

195.1! 

35.2! 

1.9J 

1634278 

889(4448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

! 

(  ! 

195.1! 

35.2! 

1.91 

(634279 

689(44481 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1 

t  ( 

195.1! 

35.21 

1.9! 

(634260 

869(44481 

195.1! 

35.2) 

9.0! 

- 

t 

!  t 

195.1! 

35.2! 

1.9( 

(634281 

869(44461 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

I 

1  ( 

195.1! 

35.21 

1.9! 

1634282 

689(4448! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

( 

1 

!  ( 

!  1 

195.1! 

! 

35.2! 

! 

1.9( 

! 

1424! 

—  | 

19.4 1  NONE 

!H0  ST. 

1424! 

.  i 

19. 4! NONE 
• 

! 

SHO  ST. 

1424i 
_  | 

19.4! NONE 

i 

! 

!M0  ST. 

1424! 

—  j 

z 

19.4! NONE 

j 

!N0  ST. 

1424! 

_  | 

19.4 ! NONE 

i 

z 

!H0  ST. 

1424! 

_  | 

z 

19.4! NONE 

I 

1  MO  ST. 

1424! 

—  j 

19 « 4 ! NONE 

! 

IMO  ST. 

1424! 

•  j 

19.4! NONE 
■ 

! 

IMO  ST. 

1424! 

—  1 

19.4! NONE 

! 

! HO  ST. 

1424! 

—  ! 

19.4 ! NONE 

! 

! MO  ST. 

1424! 

•  i 

19.4 !  NONE 

! 

! MO  ST. 

U2M 
—  { 

19.4! NONE 

! 

IMO  ST. 

1424! 

-  j 

1 9.4! N  NE 

i 

! 

!M0  ST. 

1424! 

•  | 

19.41N0NE 

J 

IMO  ST. 

1424! 

—  j 

19. 4! NONE 

! 

! NO  ST. 

1424! 

—  j 

19.4!N0NE 

| 

! 

!  MO  ST. 

1424! 

-  ! 

19.4!  NONE 

i 

! 

IMO  ST. 

1424! 

-  ! 

z 

1 9 . 4 ! NONE 

!H0  ST. 

1424! 

—  1 

19.4! NONE 

! 

! MO  ST. 

1424! 

■  i 

19.4! NONE 

i 

! 

IMO  ST. 

1424i 
-  ! 

z 

19.4! NONE 
| 

!H0  ST. 

1424! 

19.4! NONE 
| 

IMO  ST. 

1424! 

.  | 

19.4| NONE 

j 

! 

IMO  ST. 

1424! 

.  | 

19.4IN0NE 

1 

!H0  ST. 

1424! 

.  | 

19.4 ! NONE 

j 

IMO  ST. 

1424! 

•  j 

19.41N0NE 

j 

IMO  ST. 

1424! 

.  j 

19.4! NONE 
| 

!M0  ST. 

1424! 

1 9. 4 ! NONE 

IMO  ST. 

N 

1 

19.4! NONE 
| 

1 

IMO  ST. 

1424! 

■  i 

19.4! NONE 
| 

1 

IMO  ST. 

U24! 

.  | 

19. 41  NONE 
| 

IMO  ST. 

14241 
.  | 

19.41  NONE 
| 

1 

(MO  ST. 

1424! 

.  I 

19.4! NONE 
| 

1 

!M0  ST. 

I 

14241 
■  | 

19.4! NONE 
| 

1 

!H0  ST. 

1424! 

■  ! 

19.4! NONE 

i 

!H0  ST. 

1424! 

■  I 

z 

19. 4| NONL 

j 

1 

IMO  ST. 

14241 

19.4 ! NONE 

1  MO  ST. 

1424) 

.  | 

1 9.4{ NONE 

! 

!N0  ST. 

1424) 

-  { 

19.4! NONE 
| 

! 

(MO  ST. 

U24! 

■  ! 

1 9,4! NONE 

I 

! 

IMO  ST. 

1424! 

*  1 

l 

19. 4! NONE 

j 

! 

(MO  ST. 

1424! 

■  | 

1 9.4 ! NONE 
■ 

I 

Irto  st. 

1424! 

—  1 

l 

19.4J  NONE 

IMO  ST.  : 

1424! 

.  1 

19. 4( NONE 
| 

( 

(MO  ST,  1 

1424! 

.  | 

19. 4! NONE 

j 

! 

IMO  ST.  1 

1474! 

.  j 

19.4 (NONE 

1 

IMO  ST.  1 

14241 
«  1 

19.41  NONE 

j 

1 

!N0  ST.  I 

1424! 

.  1 

19.4! NONE 

j 

! 

! NO  ST.  | 

1424! 

.  | 

19.4! NONE 

! 

1  MO  ST.  1 

1424! 

■  j 

1 9.4  J  NONE 

1 

! 

IMO  ST.  | 

1424! 

-  | 

1 

19*4! NONE 
| 

! 

IMO  ST.  | 

1424! 

a  | 

19.4! NONE 

! 

(NO  ST.  | 

1424! 

w  | 

19.4! NONE 
| 

! 

IMO  ST.  1 

1424! 

19.4( NONE 
! 

! 

IMO  ST.  | 
1 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ) 
! 

LOUIS  ! 
} 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  1 
! 

LOUIS  ! 
I 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
I 

LOUIS  ( 
I 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  1 
J 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

I 

t 

! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


i  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VTCC )  DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  NET  !COOE!LEN6TH! BROTH!  ! 

-! RE6ZS-! **** !  REG.  !  REG. {LOAD-1 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  IVESSELl 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  t  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 


I ////////!  POINT  ! 


LXNE-1  !  BUILT  ! 


!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER"! /////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !//////////////// !TD! /*//////// I 


!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  !LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !*RE0UILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


815 


EN6R! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  ICODEiLENGTHlBRDTH! 

i 

* 

« 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  JOPERATING  ! 

-! REGIS-!****! 

REG.  ! 

REG. {LOAD-! 

! 

CAR60  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAP 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  ! PAGE ! 

OVER-! OVER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  !(LI6HT) !//////////////// !TD !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  NA6E  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LI6HT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*REBUILT! 

(29)  VALLEY  LINE  COMPANY, 

! 

! 

THE! 

i  «l 

i  i  i 

!  !  ! 

t 

i 

i 

t 

i 

! 

j 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

1 

2 

i 

1 

2 

j 

! 

2 

i 

! 

) 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

VL  81444 

1634307 

!  910I4A48! 

195.1 i 

35.1  i 

9.  oi 

- 

I 

1466! 

18.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195-1! 

35.1! 

1.9! 

i 

.  i 

i 

» 

! 

VLB  6910 

J  518847 

!  709S4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1651! 

1 4. 6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

i 

i  i  j 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

.  i 

2 

! 

1 

VLB  6911 

1518840 

1  70914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1651! 

1 4. 6 ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  i 

1969 

! 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

**  J 

i 

i 

! 

VLB  6912 

1518849 

!  70914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

14.6! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  * 

1969 

i 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

•  2 

i 

i 

2 

VLB  6913 

1518850 

!  709UA40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

1 4.6! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

i 

j  j  i 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

2 

.  i 

! 

2 

i 

VLB  6914 

*1518851 

1  70914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1651! 

14.6! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

i 

VLB  6916 

1518853 

1  70914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1651! 

1 4.6 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  !' 

1969 

2 

!  1  ! 

200.11 

35.11 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

i 

i 

VLB  6917 

1518855 

!  70914A40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

t 

1651! 

14.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1969 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

J 

-  ! 

l 

! 

VLB  7050 

1525770 

l  98014A40! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1657! 

14.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  l 

1970 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

2 

-  2 

j 

! 

VLB  7051 

1525771 

!  98014A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1657! 

14.4! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  i 

1970 

; 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

.  2 

i 

i 

VLB  7C52 

1  525772 

i  9  8  0 i 4 A  40 i 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1657! 

14.4 ! NONE 

i  no 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

; 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB  7053 

1525773 

!  98014A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1657! 

14.4*  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

; 

!  !  I 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7054 

i 525774 

!  980J4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1651! 

1 4. 4 ! NONE 

JMO 

ST.  LOUZS  2 

1970 

i 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

.  i 

l 

! 

VLB  7055 

1525775 

!  993UA40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14.4! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1970 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.11 

1.8! 

( 

-  I 

i 

I 

VLB  7056 

1525776 

!  993J4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1654! 

14.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.81 

i 

-  i 

! 

! 

VLB  7057 

1525777 

!  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

1  4. 4 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

.  i 

! 

! 

VLB  7058 

1525778 

1  993! 4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1654! 

14.4! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

i 

•  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB  7059 

1525779 

i  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14.4! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

2 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

j 

.  ; 

l 

! 

VLB  7060 

1525780 

!  993! 4AA0 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1654! 

14.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7061 

1525781 

!  993UA40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1654! 

1 4 .4  J  NONE 

•MO 

$T.  LOUIS  I 

1970 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

2 

-  ! 

! 

! 

VLB  7062 

1525782 

!  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1654! 

1  4.4! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1970 

1 

!  !  J 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

2 

.  2 

i 

! 

VLB  7063 

1525783 

!  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14.41N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  1 

I 

! 

VLB  7064 

1525784 

1  993I4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14.4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  i 

! 

! 

VLB  7065 

1525785 

!  993I4A40! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14.4 {NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

1  !  1 

200.11 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

I 

VLB  7066 

!  525736 

!  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14 .4 i NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  t 

I 

! 

Vl3  7067 

1525787 

!  99314A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

1 4. 4 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  *! 

1970 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

VLB  7068 

1525788 

!  99314A40I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

) 

1654! 

1 4 . 4 ! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

| 

-  ! 

! 

! 

VLB  7069 

1525789 

!  99314*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1654! 

14. 4 {NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

1 

!  i  1 

200.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7150 

1533730 

!  108914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

1 4. 6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  I 

! 

i 

VLB  7151 

! 513731 

!  1 089 ! 4A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14.6! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  1  1 

200.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7152 

1533732 

1  1089UA40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  f  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

J 

-  ! 

i 

! 

VLB  7153 

1533733 

!  108914A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7154 

1533734 

!  1089! 4*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14.6! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  i 

i 

! 

VLB  7155 

1533735 

!  1 089! 4*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

{ 

i66ei 

14.6! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  t 

1971 

! 

J  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

VLB  7156 

1533736 

1  1089! 4*40! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14.6! NONE 

IMO 

$T.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

VLB  7157 

1533738 

!  1 0891 4*40! 

200.1! 

35.1! 

9,0! 

- 

! 

166«i 

14.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

I  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

VLB  7158 

*533739 

!  1 089! 4*401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

14,6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1971 

I 

!  !  t 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

2 

j 

VLB  7251 

1538281 

1  91 2! 4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.21  NONE 

IMO 

ST  LOUIS  ! 

1972 

1 

(  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

VLB  7252 

1538282 

!  91 2! 4*40! 

290.0! 

35.0! 

7.0! 

- 

! 

1658! 

14.21N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  J 

1972 

1 

!  !  ! 

200.0) 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

( 

! 

VLB  7253 

1538283 

1  912 1 4*481 

200.0! 

S  5.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

18.0IN0ME 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1  I  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

I 

VLB  7254 

1538284 

I  91 214*401 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1658! 

14.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1972 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

VLB  7255 

1538285 

1  912  14*40  1 

200.0) 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1658! 

14.21  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1 

1  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

I 

VLB  7236 

1538286 

1  9121 4*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1972 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.01 

1.8! 

! 

-  t 

! 

1 

VLB  7257 

1538237 

1  91 214*40! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14. 2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1972 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

1 

VLB  7258 

1538288 

1  912! 4  A  40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUZS  ! 

1972 

I 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

1 

1 

VLB  7259 

1538289 

1  9121 4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1653! 

1 4  •  2 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1  !  1 

200.0! 

35,0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB  7260 

1538290 

!  912!/ *40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14 .2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB  7261 

1538291 

!  91214*49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1615! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

!  (  i 

200.0! 

35.0! 

1.81 

2 

-  ! 

! 

! 

VLB  7262 

1538292 

1  91214*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16581 

14.2! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1972 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB  7264 

1538294 

1  91214*48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1615! 

16.0! MOME 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

J 

-  ! 

! 

! 

VLB  7265 

•538295 

1  91214*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.2 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

! 

VLB  7266 

1536296 

t  912(4*48! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1615! 

18.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ( 

1972 

J 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

j 

VLB  7267 

1538297 

1  91214A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

18.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  i 

1972 

1 

!  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.81 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB  726e 

1538298 

1  91214*40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1658! 

14.2! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

t 

!  !  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  I  !  !  !  !  !  !  !  1 


I 


! 

1 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

i 

! VT CCS  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  * 

- - 

'.VESSEL! 

t 

DIST! 

OPERATOR 

! 

NET 

fCODE! LENGTH! 8RDTH!  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

t 

*" 

REGIS- 

!•**»!  RES.  !  RES. 'LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  f 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!AO!  LINE-1  ! 

BUILT  J 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

i 

TON- 

JPAGEi  OVER-l OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! 

////////////////!Td!///// /////! 

OR  ! 

_ _ 

1  NUMBER 

l 

NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1LI6HT! 

POVERt  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(29)  VALLEY  LINE  COMPANY,  THE! 

(CONTINUED)! 


VLB 

7269 

'538299 

!  912!*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1658! 

1A.2! NONE 

!mo 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 
! 

7270 

< 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1  .EC 

• 

-  i 

! 

* 

VLB 

*'538300 

•  91 2!AA*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0' 

- 

» 

1 658  j 

14.2! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 
i 

t 

!  !  ! 

200.0! 

3S.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

7271 

j  $38301 

1  91 21 *A*01 

200.0!  35.0! 

9.0* 

- 

j 

1658! 

14.2 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  i 
! 

7272 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

| 

—  i 

1 

i 

VLB 

*!  538302 

1  912! *A*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1615! 

1 8 . 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

i 

j 

!  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

7273 

•533303 

!  91214*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1972  i 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

2 

-  i 

t 

i 

! 

VLB 

727* 

! 53830* 

!  912!*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1658! 

14.2! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

7275 

« 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

! S38305 

!  91 2  !*A*0| 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1658! 

14.2! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

J 

! 

1  1  ! 

200.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

i 

VLB 

7276 

•538306 

!  912!*A*0! 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1615! 

18.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

• 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

» 

VLB 

7277 

IS38307 

!  912!*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1658! 

14.2! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1972  i 

2 

7278 

i 

!  !  • 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  j 

! 

j 

VLB 

i 538308 

!  91 2! *A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

! 

1656i 

14.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 
• 

t 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

i 

i 

VLB 

7279 

j  538309 

1  91 2 ! *A*Q! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1658! 

14.2'NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

7230 

i 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  « 

; 

2 

VLB 

!  S38310 

1  931 !*A*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1601! 

18.3! NONE 

•no 

ST.  LOUIS  • 

1972  1 

J 

7281 

i 

«  i  « 

200.0* 

35.0! 

1.8! 

< 

-  i 

i 

i 

VLB 

i 53831 1 

!  93li*A*oi 

200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

i 

1644! 

14.2'NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  i 

1972  ! 

J 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  j 

i 

J 

VLB 

7282 

*538312 

!  931 !*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

- 

i 

16**j 

1*.  2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

2 

7283 

j 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  i 

i 

i 

VLB 

*1538313 

!  931 !*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16442 

14.2* NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  1 

1972  1 

i 

728* 

j 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  i 

; 

t 

VLB 

1 53831* 

!  931!*A*oi 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

16**! 

14.2! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  i 

2 

7255 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.8! 

f 

-  ! 

i 

« 

VLB 

1538315 

!  931 l*A*oi 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

16**! 

14.2! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  j 

1972  *! 

i 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

i 

2 

VLB 

7286 

!  53831 6 

!  931 !*A*oi 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*4! 

14.2! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1972  j 

i 

7247 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  i 

2 

i 

VLB 

1538317 

!  931 !*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1644* 

14.2'NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  *! 

1972  i 

J 

i 

!  !  ! 

200.0!  35.0! 

1.8! 

2 

-  ! 

! 

i 

VLB 

7288 

i 538318 

!  931 !*A*0J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*4! 

14.2IN0NE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

7289 

! 

!  1  ! 

200.0! 

3S.0! 

1.8! 

! 

-  i 

t 

! 

J 

VLB 

! 535319 

!  931 ! *A*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1601! 

10.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

7290 

« 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  i 

! 

! 

VLB 

j  538320 

i  931 1 *A*OJ 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

16*4! 

14.2 ! NONE 

•MO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

J 

7291 

! 

!  !  J 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ■ 

; 

VLB 

! 538321 

!  931 !*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1644! 

14.2'NONE 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1972  1 

1 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

J 

-  i 

! 

VLB 

7292 

•538322 

!  931 ! 4  A  40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*4! 

14.2'NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

7293 

1  !  ! 

200.0* 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

! 

VLB 

i 538323 

!  931 !*A*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1601  i 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

| 

729* 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  1 

} 

! 

VLB 

153832* 

1  931 !*A*8J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

160li 

18.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

7295 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

| 

VLB 

•538325 

!  931 ! AAA® ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1601! 

16.0IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1972  ! 

! 

7296 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

1538326 

1  931 1  *  AGO ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

16**1 

14.2IN0NE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

VLB  7297 

•538327 

!  93114AA0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*4! 

14.21N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

VLO 

7298 

1538328 

1  931 14A401 

200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16*4! 

14.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

7299 

1538329 

1  931 !*A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16**1 

14.21  NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  j 

1972  ! 

! 

8100 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8*. 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

1632852 

1  11 2*t*A*81 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1556! 

18.4! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1981  I 
! 

« 

1  1  1 

200.11 

35.1! 

1.9! 

1 

-  I 

! 

( 

VLB 

8101 

1632853 

!  112*14  A*  6 ! 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.4IN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

8102 

i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

VLB 

163285* 

1  112*!***?! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

16.4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I 

1  1  1 

200.11 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLB 

8103 

1 632855 

1  1 1 2*1 *A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.*! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

! 

1  !  1 

200.11 

35.1! 

1.9! 

1 

-  j 

! 

1 

VLO 

810* 

1632856 

1  1 1 7* !  *A*8 ! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

* 

1586! 

18.41  NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

VLB 

3105 

1632857 

1  1 12*1*4*51 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

10.4] NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 
! 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  « 

! 

! 

VLB 

8106 

{632856 

1  11241 4 A  4( 1 

200.11 

35.1! 

9.0! 

! 

1586! 

18.4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

VLB 

8107 

! 632659 

1  1124144481 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

10.4 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

! 

1  1  1 

200.11 

35.11 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

i 

VLB 

8108 

•632860 

1  1124!  4A48 1 

200.1! 

35. 1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.4 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  I 

! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLB 

8109 

1632861 

1  1124I4A4S! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

156&! 

18.4!  HONE 

mo 

ST.  LOUIS  I 

1981  1 

1 

1 

1  '  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

i 

VLB 

8110 

1632867 

!  112A14A48] 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

15.4 (NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

» 

-  ! 

I 

! 

i 

VLB 

5111 

1632663 

1  1 1 241**48! 

200.1! 

15.1 ! 

9.0! 

- 

1 

1586! 

1 8. 4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  • 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200. 11 

35.1! 

1.9} 

! 

-  ! 

! 

! 

{ 

VLB 

8112 

1632864 

1  112414A48I 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

1 8.4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

2 

VLB 

8113 

1632665 

I  1 t 248*449 ! 

200. f ! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1586! 

18.4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

811* 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9J 

l 

-  ! 

! 

i 

VLB 

1632866 

1  1 1 2*  t* A*8! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

13.4JN0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I 

8115 

! 

1  1  ! 

200.11 

35.1! 

1.9| 

! 

-  I 

! 

! 

VLB 

1632867 

1  11241***8! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.4! NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

mi  ! 

i 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

6116 

1632868 

{  1 1  24 1 44*8 1 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1566! 

Id. 4! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981  1 

J 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

VLB 

8117 

1632869 

1  112*1**48! 

200.1! 

35.11 

9.01 

- 

r 

1586! 

18.4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLB 

8118 

i 632  870 

1  112*! 4**8! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1586! 

18.4JN0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

J 

8119 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

> 

-  ! 

! 

! 

VLB 

1632871 

1  112*14**8! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

1 5.4! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  • 

1981  ! 

1 

1 

!  •  ! 

200.1! 

35.1! 

1.9* 

I 

-  ! 

! 

i 

VLB 

8120 

1632672 

I  112*1**46! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.4 1  NONE 

mo 

ST.  LOUIS  J 

1981  ! 

! 

5121 

1 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

•  2 

! 

VLB 

•632873 

•  1 124I4A46! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586*! 

18.4! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

« 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

VLB 

8122 

*163287* 

!  112*1 **48 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

10 .4 !  NOME 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

200.1} 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.9} 

i 

i 

! 

! 

! 

•  ; 

1 

2 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 
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ENCRi 

OPERATOR 

i  iVTCC!  DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

t  V  F  S  S  F  1  J 

2 

OISTf 

!  NET  1C0DE1LENSTH! BROTH! 

* 

! 

i 

EST  !  CARSO  HANDLIN6  !S  tOPERATINS  ! 

! 

!  COAST 

-JXtbJS-:****'  KEG*  :  REG.! LOAD-! 

i 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

YEAR  1 

VESSEL  HAKE 

AND  NUMBER 

TER  !  SEE!//////*/////! 

ED  | 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! 10!  1  TMP-1  l 

BUILT  ! 

!  GUARD 

TON-  !PAEE!  OVER-SOVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! CLIENT) !//////////////// !TD! ////////// ! 

OR  1 

_ 

!  NUMBER 

NAOE  !  TV  !  ALL  !  ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  !*RE9UILT! 

(29)  VALLEY  LINE  COMPANY# 

! 

! 

THE! 

!  !  !  ! 

!  !  !  I 

!  !  !  < 

i 

i 

i 

j 

i 

; 

i 

j 

i 

J 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

i  | 

i 

i 

i 

VLB  8123 

(CONTINUED)! 

!  !  !  ! 

i 

! 

1586! 

i 

1  2 

J632875 

1124I4A4S!  200.1!  35. 1! 

9-0! 

- 

i 

18.* ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  i 

1  j 

1981  ! 

t 

VLB  812* 

! 

!  !  200.1!  35. U 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1632876 

1124I4A4S!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18.*! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I  2 

1981  ! 

2 

VL8  8125 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

t 

-  I 

| 

1632877 

112414A48!  200.11  35.1! 

9.0! 

- 

i 

1586! 

1C. *! NONE 

!N0  'ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

VL6  3126 

! 

!  !  200.1!  35.11 

1.91 

1 

-  f 

! 

!  i 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

{ 

1632878 

112414A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

1 8 •*! NONE 

1981  ! 

1 

VLB  8127 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

! 

! 

-  t 

i 

1632879 

1124I4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 8. *! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1981  ! 

2 

VLB  8128 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.7! 

i 

-  i 

> 

1632880 

1124I4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

i 

1586! 

18. *i NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

j  1 

1981  ! 

1 

VLB  8129 

!  !  200.1!  35.1! 

1.91 

! 

-  t 

! 

1632881 

1124I4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

1586! 

18 .* !  NONE 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

1981  ! 

j 

VLB  8130 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

• 

.  j 

l 

1632882 

112414A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

i 

1586! 

16.*j  NONE 

•MO  ST.  LOUIS  j 

1981  ! 

• 

VLB  8131 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  } 

! 

1  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1632883 

112414A46!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

i 

1586! 

18.*! NONE 

1981  ! 

VLB  8132 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

163288* 

112414A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1 

1586! 

18.*! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

j  i 

1981  *! 

i 

VLB  8133 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

1 

-  i 

i 

1632885 

112414A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

j 

1586! 

18.*! NONE 

ino  sf.  louis  i 

*  i 

1981  i 

VLB  813* 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

j 

-  | 

i 

! 

1981  ! 

16^2886 

1124!4A48!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

i 

1586! 

18.* !  NONE 

! MO  ST.  LOUIS  i 

1  1 

VLBX  7380 

!  !  200.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  | 

j 

15*55*0 

1144!4A48!  .00.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0!  NONE 

!N0  ST.  LOUIS  j 

i  2 

1973  ! 

VLBX  7381 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

I 

J  545541 

114414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1  5  7  8  i 

19.0! NONE 

i MO  ST.  LOUIS  2 

|  i 

1973  ! 

2 

VLBX  7382 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  < 

! 

15*55*2 

1t44!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1578! 

19. 0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  j 

t  2 

1973  1 

VLBX  7383 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

i 

-  j 

i 

15*55*3 

1144!4A48i  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0 ! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

j  2 

1973  1 

VLBX  738* 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

j 

-  | 

1 

15*55** 

114414A46!  200.0!  3S.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i  2 

1973  i 

VLBX  7385 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

j 

-  J 

i 

15*55*5 

1 1 44 S 4 A48 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0 ! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 
j  j 

1973  ! 

j 

VLBX  7386 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

{ 

-  J 

J 

15*55*6 

114414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1973  ! 

2 

VLBX  7387 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ; 

{ 

•5*55*7 

1144I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.01N0NE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

j  i 

1978  ! 

2 

VLBX  7388 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9' 

! 

-  ! 

; 

15*55*8 

• 

1144! 4 A48 !  200.0!  35.01 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

1578! 

-  • 

19,0! NONE 

i 

! MO  ST.  LOUIS  *! 

{  i 

1973  I 

2 

VLBX  7389 

•5*55*9 

114414A4S!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  j 

j  j 

1973  ! 

1 

VLBX  7390 

l 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

15*5550 

114414A48!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  • 

2  2 

1973  ! 

2 

VLBX  7391 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 

! 

15*5551 

1144!4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0 !NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

|  j 

1973  ! 

t 

VLBX  7392 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

• 

15*5552 

114414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0JN0NE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1973  i 

VLBX  7393 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9* 

! 

-  » 

2 

15*5553 

114414A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

1 9.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

2 

1973  ! 

2 

VLBX  739* 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

15*555* 

1144!4A43!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19.0! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1973  ! 

2 

VLBX  7395 

! 

I  !  200.0!  55.0! 

1.9! 

! 

-  { 

2 

15*5555 

1144!4A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1578! 

19. OlNONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

{  2 

1973  ! 

2 

VLBX  7396 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

15*5556 

1144I4A48!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19. OlNONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1973  ! 

VLBX  7397 

1 

!  1  200.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

15*5557 

1144I4A481  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1578! 

19.01  HONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

2 

1973  ! 

2 

VLBX  7398 

1 

!  !  200.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

15*5558 

1144I4A48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1973  ! 

VLBX  7399 

! 

I  1  200.0!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

15*5559 

1144I4A43!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1578! 

19. OlNONE 

! MO  ST.  LOUIS  | 

2  2 

1973  ! 

2 

VLT  2 

( 

!  !  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

f 

1517002 

795I4A46!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1*85! 

1 7.9! ELECTRIC  PUNP 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1968  1 

2 

VLX  7350 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1*0! 

1 

! 

-  ! 

{ 

15*5510 

998I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1*77! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  { 

|  2 

1973  ! 

1 

VLX  7351 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

! 

15*5511 

998I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.21N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1973  1 
{ 

VLX  7352 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

15*5512 

99814440!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1973  ! 

2 

VLX  735* 

1 

!  1  195.01  35.0! 

1.9! 

{ 

-  ! 

! 

15*551* 

998I4A401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1*77» 

16 .2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  I 

2  2 

1973  I 

2 

VLX  7355 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ) 

} 

15*5515 

998I4A48!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

1**01 

19.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1973  1 

2 

VLX  7356 

1 

1  I  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

15*5516 

99814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16. 2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

1973  ! 

j 

VLX  7357 

! 

!  !  195.01  55.0! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

15*5517 

998144401  195.0!  35.01 

9.01 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1973  I 

2 

VLX  7356 

1 

!  !  195.01  35.01 

1.9! 

I 

-  ! 

} 

2  2 

f  5*551 

996I4A40!  195.0!  35.01 

9.01 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

2  j 

1973  ! 

1 

VLX  7359 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  • 

I 

15*5519 

99814A40I  195.01  35.01 

9.01 

- 

» 

1*771 

16.21N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1973  ! 

j 

VLX  7360 

! 

1  !  195.01  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

15*5520 

998I4A45!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1**0! 

19.21  NONE 

! MO  ST.  LOUIS  • 

2  1 

1973  ! 

VLX  7361 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

15*5521 

998I4A40I  195.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

2 

VLX  7362 

! 

!  1  195.01  35.01 

1.9! 

! 

j 

-  ! 

! 

!  1 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

15*5522 

998I4A40I  195.01  35.01 

9.01 

- 

1*77! 

16*2! NONE 

1973  ! 

2 

VLX  7363 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.91 

i 

-  ! 

! 

1 5*5523 

998! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*77! 

16. 2 {NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  1 

1973  ! 

1 

VLX  736* 

! 

1  I  195.0!  35.0! 

1*9! 

i 

-  ! 

! 

!S*5*>* 

998I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  • 

1  2 

1973  ! 

2 

VLX  7365 

! 

!  I  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

13*5525 

998I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

VLX  7366 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  { 

J 

i  J 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  2 

2 

15*5526 

996I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2 ! NONE 

1973  ! 

2 

VLX  7367 

1 

!  1  195.01  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

] 

15*5527 

998I4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2 !  NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

j  2 

1973  ! 

1 

VLX  7368 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

15*5528 

1 

998I4A40I  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1*77! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

|  j 

1973  ! 

2 

VLX  7369 

15*5529 

998I4A48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

1  9.2IN0NE 

IMO  ST.  LOUIS  I 

{  j 

1973  ! 

VLX  7370 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.9! 

] 

-  I 

! 

15*5530 

99814440!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2IN0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

j  2 

1973  » 

2 

VLX  7371 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  I 

! 

15*5531 

1 

99814A40!  195.01  35.01 
!  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.9! 

r 

! 

1*77! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1973  ! 

! 
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EN6R ! 

•  5VTCC! 

DIMENSIONS  I 

DRAFT* 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

j 

! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE {LENGTH!  BROTH! 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S 

{OPERATING 

i 

! 

CAR60  ! 

FIXED  ( 

•QUIPHEMT 

!TC!  BASE 

YEAR  ! 

J  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  » 

!//////// 2 

POINT  • 

LINE-1 

!A0!  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  6UARD 

TON-  ! PA6E i 

OVER-! OVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LI6HT) !/ ////////////// 7 !TD !//////////! 

0*  ! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  5 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  • 

(FEET)! 

LINE-2 

•EE!  LINE-2 

i*RE8UILTI 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY# 

l 

t 

THE! 

!  5 

i  » 

i  i 

i 

i 

i 

; 

j 

2 

i 

t 

i 

i 

• 

i 

! 

! 

!/ 

i 

i 

i 

i 

! 

* 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

i  ; 

2 

* 

i 

i 

t 

! 

i 

VLX 

7372 

! 5*5532 

998! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1*77! 

16. 2! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

i 

•  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

i 

VLX 

7373 

•5*5533 

998!*A*3! 

195.05 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

1 9 . 2  *  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

i 

1973  ! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

VLX 

737* 

! 5*553* 

998!*A*05 

195.05 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77i 

16.2J  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1-9! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

VLX 

7375 

! 5*5535 

998! *A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

i 

1973  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

“  I 

! 

! 

! 

VLX 

7376 

15*5536 

998!*A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

1 6 . 2 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1 

1973  i 
! 

7377 

1 

1  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  2 

! 

! 

» 

VLX 

15*5537 

998UA40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*77! 

16.2! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

! 

7373 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

VLX 

i 5*5536 

998!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*77! 

16.2 } NONE 

!10 

ST.  LOUIS 

! 

1973  1 
« 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1-9" 

* 

-  i 

! 

! 

1 

VLX 

7379 

•5*5539 

998!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1*77! 

16.2! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  i 

J 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

« 

-  i 

j 

J 

! 

VLX 

7550 

! 56**50 

1 1 5*1 *A*8  5 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  *56  i 

19.5‘NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

t 

7551 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

■ 

-  ! 

l 

i 

1 

VLX 

! 56**S1 

115*!4A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*56! 

19.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

| 

7552 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  i 

! 

{ 

i 

VLX 

•56**52 

115*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

!HQ 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

! 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

l 

i 

VLX 

7553 

•56**53 

11 5*5*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*56! 

19.5! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

| 

755* 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  i 

i 

i 

! 

VLX 

156**5* 

1 1 5*5  *A*8! 

195.0! 

"35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS 

( 

1975  ! 

! 

! 

•  1 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX 

7555 

156**55 

1 1 5*  !*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

i 

7S57 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

i 

! 

VLX 

•56**57 

1 1 5*5  *A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19 .5  *  NONE 

i  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

i 

;  i 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

VLX 

7558 

156**58 

11 5*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5 !  NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  i 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

•  i 

i 

i 

! 

VLX 

7559 

•56**59 

1 1 5*!*A*8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

•HQ 

ST.  LOUIS 

t 

1975  ! 

i 

7560 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

VLX 

156**60 

1 1 5*  !*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1*56! 

19.5! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

• 

1975  ! 

7561 

1 

•  1 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

—  i 

i 

i 

! 

i 

VLX 

•56**61 

11 5*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1*56! 

19. 5 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

i 

7562 

• 

j  t 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

• 

i 

! 

VLX 

156**62 

1 1 5*  !*A*S! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.51N0NE 

i  HO 

ST.  LOUIS 

j 

1975  • 

7563 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

—  i 

i 

1 

i 

J 

VLX 

156**63 

115*!*A*8! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*56! 

19.5! NONE 

!  NO 

i 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

J 

756* 

1  ! 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

} 

-  t 

f 

! 

VLX 

156**6* 

1 1 5*I*A*8 ! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*56! 

19.5 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  I 
! 

1 

!  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

t 

-  i 

l 

! 

! 

VLX 

7565 

156**65 

115*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*56! 

19.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7566 

! 

5  5 

195.0! 

35.0! 

2.0* 

i 

-  i 

! 

! 

! 

VLX 

*56**66 

115*!*A*5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5 {NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7567 

1 

m.oi 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

VLX 

156**67 

1 15*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*56! 

19.5! NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 
i 

7568 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

J 

! 

VLX 

156**68 

115*!*A*01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56!* 

19. 5 !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

VLX 

7569 

1 

5  ! 

m.ot 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

•56**69 

1 15*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56} 

19.5IH0HE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

J 

7570 

! 

5  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

VLX 

156**70 

11 5*5 *A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*56! 

19.5 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7571 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

i 

! 

VLX 

•56**71 

115*5*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  I 
} 

7572 

5  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

) 

J 

VLX 

156**72 

1 1 5*5*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

7573 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLX 

156**73 

115*I*A*8J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1*56! 

19. 5 !  NONE 

JNO 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

• 

1 

5  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

757* 

•56**7* 

11S*i*A*8i 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1*56! 

19.51  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

1 

! 

VLX 

7575 

•56**75 

115*1***81 

195.0! 

35.0! 

9.0| 

- 

! 

1*56! 

1 9 • 5 ! NONE 

*H0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7576 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

VLX 

156**76 

1 15*!*A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

) 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

1 

i 

VLX 

7577 

•54**77 

1 1  5 *  5  * A *8  5 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*56!* 

19. 5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  I 

1 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX 

7578 

556**78 

115*!*A*8f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7579 

! 

5  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

VLX 

•56**79 

115*1***31 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1*56! 

19.5  tNONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1 

1975  1 

J 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

VLX 

7580 

5569053 

99*1*A*8! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1**0! 

20 .0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

1 

1  5 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7531 

556905* 

99*!*A*3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1**0! 

20.0 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  1 
! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

I 

-  I 

I 

! 

I 

VLX 

7582 

5569055 

99* | *A*8{ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1 

1975  ! 

1 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX 

7583 

2569056 

99*| *A*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1**0! 

20.0 {NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

J 

5 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

j 

“  ( 

! 

I 

J 

! 

VLX 

758* 

5569057 

99*!*A*$! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.01  NONE 

iMO 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

! 

7585 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

VLX 

5569058 

99*5  *A*85 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.0! NONE 

JNO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7536 

5  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

j 

l 

! 

VLX 

5569059 

99*  5*A*8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.0  JNONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

!  1 

195.0! 

35. OJ 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLX 

7587 

*1569040 

99*  1*A*8  I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

7588 

5 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

J 

! 

VLX 

1569061 

99* 1*A*8 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**01 

20. 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

« 

1975  1 

J 

! 

2  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  1 

1 

! 

i 

VLX 

7589 

5569062 

99* | *A*8 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

i 

1975  I 
! 

5 

1  5 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

| 

-  ! 

1 

! 

VLX 

7590 

5569063 

99*1**481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20. 0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

i 

1975  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

« 

VLX 

7591 

556906* 

99*1 *A*8I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

i**oi 

20,0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

{ 

7592 

! 

5  5 

195.0! 

35.0! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

1 

VLX 

5569065 

99*14**6! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

1**0! 

20.0 ‘ NONE 

(NO 

ST.  LOUIS 

1975  1 

1 

7593 

1 

!  5 

195.0! 

35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

VLX 

5569066 

99*t*A*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*00! 

20.0! HONE 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1976  I 
! 

I 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  » 

I 

VLX 

7630 

1569067 

605***81 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

- 

! 

115! 

5 .0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1976  ! 

7631 

! 

1  5 

195.0! 

35.01 

—  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLX 

5569063 

99* { * A*3{ 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1**0! 

20.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

15.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLX 

7632 

5569069 

99*J  4**1 5 

195.0! 

35.02 

9.0! 

- 

1 

1**0! 

20.0  J  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1976  ! 

1 

5  5 

195,0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

819 

ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

2  ! VTCC!  OINENSIONS  ! ORAFT! 

!  NET  !COD£! LENGTH! 8RDTH!  ! 

•CAPACITY! 

j  » 

HIGH-  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING 

•VESSEL! 
•S  I0PERATIN6  ! 

i 

i 

!  COAST 

-!  REGIS-5  ***» •  REG.  2  PEG. ‘LOAD-* 

•  TER  !  SEE  J //////!///// !  ED  ! 

•  CARGO  * 
•////////! 

FIXED  •  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

!TC!  BASE  1 

•AO!  LINE-1  ! 

YEAR  ! 
BUILT  • 

VESSEL 

NAME  AND  NUK8ER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

!  TON-  2PAGE !  OVEP-i OVER-! ///// ! 

2  NAGE  I  IV  I  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

HORSE 

POWER 

!  PASS-  ! 

!  ENGERS  ! 

LIGHT ) 2 //////Z//7/////7 
(FEET)'  LINE-2 

!TD!//////////»  OR  ! 

2EE2  LINE-2  !*REBUlLT! 

j 

i 

<?<>  VALLEr  LINE  COMPANY/  THE ! 

(CONTINUED) ! 

t  *  *  2  2! 

2  |  i  1  2  2 

i  ii  iii 

i  ii  i  *  ; 

;  » 

j  i 

;  i 

i  j 

! 

j 

i 

i 

i  j 

i  i 

j  i 

i  i 

i 

i 

t 

VLX  7633 

‘569070 

j 

!  99414A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  •  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1440! 

i  -  i 

20.0! NONE 

i 

i*0  ST.  LOUIS  2 

i  i 

1976  • 

• 

VLX  7634 

!  569071 

j 

•  994J4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  2  •  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1440! 

;  -  i 

20. 0! NONE 

i 

!H0  ST.  LOUIS  2 

i  i 

1976  ! 

i 

VLX  7635 

*569072 

i 

•  994S4A4S!  195.0!  35.0:  9.0! 

1  2  2  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

!  1440! 

i  -  • 

20-0! NONE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  2 

i  i 

1976  ! 

i 

VLX  7636 

•569073 

i 

!  967J4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  2  !  195.0!  35.02  1.9! 

** 

•  1419! 

i  -  i 

20.0! NONE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  2 

i  i 

1976  * 

i 

VLX  7637 

•569074 

j 

•  967! 4A48 ■  195.0!  35.0!  9.0! 

!  •  •  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

2  1419! 

2  -  ! 

20.0! NONE 
! 

•NO  ST.  LOUIS  2 

i  i 

1976  ! 

i 

VLX  7638 

•569075 

i 

2  967J4A48!  195.0!  35.0!  9.C! 

!  !  !  1 95. 0!  35.0!  1.9! 

2  1419! 

2  -  • 

20.0! NONE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

2  ! 

1976  ! 

i 

VLX  7639 

! 569076 

•  967UA43!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  •  !  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

2  1419! 

i  -j 

20 .0 ! NONE 

« 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

i  2 

1976  ! 

J 

VLX  7640 

! 569077 

!  96754A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  *  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1419! 

i  —  i 

20.0! NONE 

i 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

i  « 

1976  2 

i 

VLX  7641 

1567624 

i 

•  967J4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9* 

“ 

•  1419! 

i  -  i 

20.0! NOSE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  2 

l  i 

1976  ! 

i 

VLX  7642 

1567625 

! 

!  967!4A4S!  10$. 0!  35.0!  9.0! 

!  •  !  195.0!  35. C!  1.9! 

- 

!  14192 

2  “  ! 

20.0! NONE 

i 

•MO  ST.  LOUIS  i 

i  j 

1976  ! 

j 

VLX  7643 

*567626 

•. 

!  967J4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

2  1419! 

!  -  ! 

20.0 ! NONE 

j 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

j  i 

1976  2 

i 

VLX  7644 

f  $67627 
j 

•  967!4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  1)5.0!  35.0!  1.9! 

“ 

2  1419! 

2  -  » 

20.0! NONE 

i 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976  ! 

! 

VLX  7645 

*1554398 

■ 

!  967J4A43 !  195.0!  35.02  9.0! 

!  2  !  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

!  1419! 

i  -  i 

20 . 0 ! NONE 

i 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

i  < 

1976  ! 

2 

VLX  7646 

•554400 

; 

2  967J4A43!  195.0!  35. C!  9.0! 

i  !  !  195.0!  35.0!  1.9J 

2  1419! 

2  -  • 

20.0! NONE 

i 

! HO  ST.  LOUIS  i 

2  ! 

1976  • 

2 

VLX  7647 

•554401 

j 

!  967»4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

«  1419* 

2  -  ! 

20. 0! NONE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  • 

i  i 

1976  ! 

VLX  7648 

•567576 

j 

!  967!4A43».  195.0!  35.0!  9.0! 

2  2  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

2  1419! 

1  -  1 

20.0! NONE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  2 

1976  i 

VLX  7649 

J  567577 
; 

2  96714A4S!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  I  2  195.0!  35.0!  1.9! 

” 

2  1419! 

!  -  ! 

20.0! NONE 
! 

1  HO  ST.  LOUIS  2 

j  i 

1976  ! 

i 

VLX  7650 

! 567578 

» 

2  96724A43!  195.02  35.0!  9.0! 

•  !  •  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

!  1419* 

!  -  2 

20.0!. NONE 

t 

iro  ST.  LOUIS  2 
!  ! 

1976  2 
; 

VLX  7651 

*1  567579 
| 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1419! 

!  -  2 

20.0! NONE 
i 

! MO  ST.  LOUIS  2 

1  2 

1976  ! 

j 

VLX  7652 

1567580 

! 

!  967!4A4S!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  •  2  195.01  35.0!  1.9! 

“ 

2  1419! 

!  ~  ! 

20.02NONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS  2 
!  i 

1976  i 

j 

VLX  7653 

1567531 

! 

2  967J4A48!  195.0!  35-0!  9.0! 

2  !  2  195.0!  35.0!  1.9! 

" 

!  1419! 

i  -  i 

20.0! NONE 
! 

2 MO  ST.  LOUIS  ! 
j  i 

1976  ! 

i 

VLX  7654 

! 567582 

i 

2  96724A48!  195.02  35.0!  9.0! 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

i  uioi 
!  -  ! 

20.02S0NE 

! 

! MO  ST.  LOUIS  i 
!  2 

1976  2 

J 

VLX  7655 

! 567583 

j 

2  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2  195.0!  35.0!  1.9' 

“ 

•  1419! 

»  “  ! 

20.0! NONE 

2 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

•  ! 

1976  J 
i 

VLX  7656 

i 567584 

!  96714A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1419! 

!  -  2 

20.0 {NONE 
! 

•MO  ST.  LOUIS  • 

2  2 

1976  ! 

i 

VLX  7657 

! 567585 

i 

2  967J4A432  195.0!  35.0!  9.0! 

2  !  2  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

•  1419! 

i  -  i 

20.0! NONE 
• 

!N0  ST.  LOUIS  2 
!  ! 

1976  i 

2 

VLX  7658 

•567586 

! 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9* 

“ 

!  1419! 

!  -  ! 

20.02SONE 

i 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

!  2 

1978  2 
! 

VLX  7659 

•567587 

! 

2  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  2  !  195.0!  35. C!  1.9! 

!  U19! 

!  -  ! 

20.02N0NE 

i 

•NO  ST.  LOUIS  2 

2  ! 

1976  ! 

2 

VLX  7660 

•567568 

! 

2  96724A4?  2  195.0!  35.0!  9.0! 

!  •  2  195.0!  35.0!  1.9J 

“ 

•  1419! 

!  -  ! 

20.0SS0NE 

i 

!M0  ST.  LOUIS  • 

2  ! 

1976  • 

! 

VLX  7661 

•567589 

! 

2  96724A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

2  1419! 

!  “  2 

2O.O2N0NE 

! 

•MO  ST.  LOUIS  ! 
j  i 

1976  ! 

i 

VLX  7662 

! 567590 

• 

2  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  2  195.0!  35.0!  1.9' 

“ 

2  1419! 

•  -  ! 

20.0! NONE 

i 

!N0  ST.  LOUIS  i 
!  ! 

1976  2 

2 

VLX  7663 

•567591 

i 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

2  1419! 

!  -  ! 

20. 0 ! NONE 

JHO  ST.  LOUIS  ! 

1  i 

1976  2 
■ 

VLX  7664 

•567592 

! 

!  967 ! 4A48 !  193.0!  35.0!  9.0! 

!  2  •  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

!  1419! 

2  -  ! 

20.02N9NE 

i 

•HO  ST.  LOUIS  *! 

2  ! 

1976  • 

i 

VLX  7665 

'.567593 

2 

!  967J4A43!  195.0!  35.0!  9.02 

2  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

2  1419! 

2  *  J 

20. 0 ! NONE 

1 

2H0  ST.  LOUIS  ! 
i  i 

1976  I 

i 

VLX  7666 

2567594 

j 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

•  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1419! 

!  -  i 

20.0! NONE 
i 

1  NO  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1976  ! 

i 

VLX  7667 

2567595 

2 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  !  193.0!  35.0!  1.9! 

2  1419! 

!  -  2 

20.O2NONC 

| 

2 HO  ST.  LOUIS  2 

i  i 

19*  *»  j 
! 

VLX  7668 

2587596 

i 

!  9672AA48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

1  1419! 

2  -  2 

20.oi NONE 

2 

2 HO  ST.  LOUIS  ! 

!  • 

1976  ! 

i 

VLX  7669 

•567597 

I 

!  967 ! 4448 !  1«5.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  W5.0!  35.0!  1.9! 

!  141<»! 

2  -  ! 

20 . 0 ! NON  E 

2 

1  NO  ST.  LOUIS  • 

2  2 

1976  ! 

! 

VLX  7670 

•567598 

2 

!  967I4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

2  U19| 

!  -  ! 

20 .0 !  NONE 
! 

(HO  ST.  LOUIS  2 

2  ! 

1976  i 

i 

VLX  7671 

2567599 

! 

•  967UA48!  195.02  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35.3!  1.9! 

2  1419! 

2  -  ! 

20.0! NONE 

1 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976  *! 

» 

VLX  7672 

2567600 

i 

!  96754AA8J  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  1«»5.0!  35.0!  1.9! 

“ 

2  1419! 

J  -  • 

20.0! NONE 
! 

2 HO  ST.  LOUIS  1 

2  ! 

1976  *! 

! 

VLX  7673 

*2  567601 
! 

!  967I4A43!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.9! 

- 

!  1419! 

!  -  ! 

20. 0 ! NONE 

i 

INO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1976  ! 

J 

VLX  7674 

2567602 

i 

!  967I4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  »  195.0!  35.0!  1.9! 

!  1419! 

!  -  ! 

20. 0! NONE 

2 

IHO  ST.  LOUIS  1 

2  2 

1976  ! 

VLX  7675 

1*567603 

2 

!  967! 4A48 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

!  1419! 

!  -  ! 

20.01  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS  2 
!  ! 

1976  2 

i 

VLX  7676 

2567604 

2 

!  967 ! 4A48 !  195.0!  35.0!  9.0* 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

” 

!  1419! 

!  -  ! 

20.01  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS  1 

2  ! 

1976  i 

2 

VLX  7677 

1567605 

2 

!  967I4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

2  2  2  195.0!  35. C!  1.9! 

“ 

!  1419! 

!  -  ! 

20.0! NONE 

1 

INO  ST.  LOUIS  2 

2  1 

1976  ! 

2 

VLX  7678 

2567606 

! 

!  96724A48I  195.0!  35.0!  9.01 

1  I  !  195.0!  35.0!  1.9! 

- 

!  1419| 

!  -  ( 

20. 0 ! NONE 
* 

IHO  ST.  LOUIS  2 
!  ! 

1976  2 
! 

VLX  7679 

1567607 

) 

!  967I4A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  I  195.01  35.0!  1.9! 

— 

!  1419! 

1  -  ! 

20.0! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

1976  ! 

J 

VLX  7680 

2547608 

2 

!  96724A462  195.0!  35.0!  9.0! 

I  !  !  195.01  35.0!  1.9( 

- 

!  1419! 

!  -  ! 

20.0! NONE 

1 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

2  2 

1976  ! 

2 

VLX  7681 

1567609 

1 

2  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  J  !  195.0!  35.0!  1.9! 

!  U19J 

I  -  t 

20.0! NONE 

2 

! MO  ST.  LOUIS  I 

2  ! 

1976  ! 

! 

VLX  7682 

1567610 

2 

1  96714448!  195.0!  35.0!  9.01 

1  !  !  195.0!  35. C!  1.9! 

- 

!  1419* 

!  -  ! 

20 .0 ! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1976  ! 

! 

VLX  7683 

2567611 

! 

!  96714A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

t  1  J  195.0!  35.0!  1.9! 

I  1419! 

!  -  ! 

20.01  NONE 
! 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976  ! 

! 

VLX  7684 

2567612 

2 

1  96724A451  195.0!  35.0!  9.0! 

!  2  !  195.0!  35.0!  1.9! 

“ 

!  U19! 

I  -  ! 

20.0! NONE 

i 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  2 

1976  ! 

! 

VLX  7685 

2567613 

! 

!  967I4A48!  195.0!  35. C!  9.0! 

1  !  !  195.0!  35.0!  1.9! 

— 

!  1419! 

!  -  2 

20. oj  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1  2 

1976  I 
! 

VLX  7686 

2567614 

!  96724A48!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1  1419! 

20.0! NONE 

2H0  ST.  LOUIS  ( 

1976  ! 

! 


195.0! 


35. C!  1.9! 


! 


! 


! 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


C29)  VALLEY  LINE  COMPANY*  THE* 
(CONTINUED)! 

VLX  7487  i  S 


!  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  'CAPACITY!  HIGH-  «  {VESSEL 

!  NET  *C0DE!LENGTH!BPDTM!  !  !  !  6ST  •  CARGO  HANDLING  !S  SOPEPATING 

I  REGIS-!****!  REG.  !  REG.1LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

•  TeR  •  S €€!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  *  LINE-1  • AO!  LINE-1 

!  T0N"  ! PAGE !  OVEP-JOVER-J7////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////! TO !////////// 


!  NAGE  !  IV 


ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


SEE!  LINE-2 


!  YEAR  ! 
!  BUILT  * 
!  CR  • 
{•REBUILT! 


i 567615 

967! 4A43 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0'NONE 

!  MO 

j 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  1  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

1 

! 567616 

967I4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419*! 

20.0‘NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  j 

1976 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

1 

i 

! 56761? 

96714A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

!  567618 

96714A431  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419*' 

20.01NCNE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ; 

i 

i 

1567619 

96714A48!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

141  9.1 

20.0'NONE 

•mo 

ST.  LOUIS  i 

1976 

! 

1  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

1567620 

96754A4S!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419' 

20. 0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

i 

1 567621 

96714A48!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419j 

20.0'NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  • 

1976 

! 

1  1  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

1567622 

96714A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419j 

20. 0! NONE 

Iho 

ST.  LOUIS  • 

1976 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

• 

1567623 

967! 4 A43 !  19S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419*! 

20. 0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *• 

1976 

! 

!  1  195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

! 521051 

952!4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1416! 

2C.0! NON* 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  1  195.1! 

35.0! 

1.9» 

-  i 

• 

t 

! SS1052 

95214A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0'NONE 

!  MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1  1  195.1! 

15.0! 

1.9! 

-  j 

j 

! 521053 

952! 4A43!  195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

141  dj 

20.0! NONE 

i«o 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

1531054 

95214A48!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

141o! 

20. oi NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  I 

1977 

! 

!  1  195.1* 

35.0! 

1.9! 

—  i 

■ 

i 

1521055 

95214A48!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

uioi 

20.0! NONE 

!«0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

! 521056 

95214A43!  195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  • 

1416! 

20.0'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  • 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

i 

i 

! 521C57 

95214A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1416! 

20.0'NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

!  !  195.1! 

35.0! 

I.v! 

.  t 

i 

t 

1581052 

95214A4S!  195.0! 

35. Ci 

9.0! 

-  » 

141a! 

2u .0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35. C! 

1.9! 

•  i 

i 

l 

! 521059 

952! 4A43 !  195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1416! 

20.G»\0N£ 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

•  i 

i 

i 

1591060 

95214A46 !  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1416! 

20.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *! 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

_  i 

« 

t 

•581061 

95214A49!  195.01 

35.0! 

9.C! 

-  j 

1416! 

20.01N0.NE 

Imo 

ST.  LOUIS  i 

i 

1977 

5 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

2 

-  ! 

i 

j 

! 521062 

952J4A48!  195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20.0! NONE 

!  MO 
• 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

i 

—  j 

! 

1531063 

95214A48!  19$. C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

nidi 

20.0'NONE 

•MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

; 

! S21C64 

95214A42!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1416! 

20.0! NONE 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  • 
t 

1977 

! 

!  I  195.1! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  ! 

i 

1531065 

952 ! 4A42!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20. oj  NONE 

!N0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

« 

1977 

! 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  j 

j 

1531066 

9S214A43!  195. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1416! 

20.0! NONE 

•MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1977 

1 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

i 

1551067 

952J4A42!  19J.0! 

35. C! 

9.0! 

uui 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  *! 

* 

1977 

1 

!  !  195.1! 

35.0! 

i.*i 

i 

•  • 

i 

i 

1551065 

95214A4S!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1416! 

20.0! NONE 

'.MO 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1977 

! 

!  !  19J.1! 

35.0! 

1.9! 

{ 

-  ! 

» 

1 

1531069 

952!4A4»»  195. C! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1416! 

20.0*'N0NE 

1  MO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1977 

1 

!  !  195.1! 

35.0! 

1.9! 

• 

-  ! 

i 

•531070 

95214A48!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1416! 

20.0 ! NONE 

•NO 

{ 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

1 

i 

!  !  195.1! 

i  i  • 

35.0! 

1.9! 

< 

•  i 

! 

(33)  VALLEY  MARINE  5  ?ARGE* 

i  j 

line. 

!  ! 

1  ! 

! 

j 

i 

i 

1 

i 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

!  i 

1  1 

N  L  FOX 

! 632830 

82! 5A  35! 

70.0! 

26.0! 

6.0! 

1200! 

30.01  NONE 

!TX  HARLINGEN  ! 

1982 

! 

!  ! 

70.0! 

26.0! 

5.6! 

J 

-  i 

! 

|  | 

V«d  101  JOY 

! 6091 51 

1064! 4A43! 

240.0! 

50.0! 

8.0! 

2500! 

15.0! NONE 

UX  HARLINGEN  ! 

1979 

! 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

|  J 

VMB  NADINE  102 

1639505 

1  064 ! 4 A  43 ! 

240.0! 

50. C! 

3.4! 

2500! 

13.0! NONE 

!TX  HARLINGEN  ! 

1981 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

i 

50.0! 

j 

1.5! 

J 

• 

* 

! 

I 

j 

i  ) 

!  ! 

(20)  VALLEY  MARINE  SERVICE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

i 

» 

i 

2 

i 

j 

* 

i 

i 

!  ! 

|  j 

LILLIAN 

5271756 

i  i 

13I3A35! 

41.5! 

12. ci 

3.0! 

240! 

-  ! 

13.5! NONE 

! OH  DUFFY  ! 

1956 

(29)  VALLEY  TRANSP.  DIV. 

i 

!  !  ! 

! 

! 

i 

J 

J 

j 

i 

j 

» 

uCLZONI 

5506973 

!  24513436! 

104.2! 

34.1! 

7. si 

2550! 

.  j 

34. 5! NONE 

iio 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

2 

!  !  ! 

109.0! 

34.1! 

6.5! 

1 

.  i 

! 

2 

2 

COLT 

*!  033747 

!  111I3A36! 

66.4! 

24.0! 

8.0! 

1 35  0 1 

-  ; 

38. 3! NONE 

il-A 

NEW  • 

1981 

! 

!  i  { 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

j 

.  t 

i 

j 

ORLEANS  ! 

ISSAOUCNA 

•505721 

!  274! 3 A  36 ! 

157.5! 

40.1! 

9.0! 

4200! 

-  ! 

43.0! NONE 

i**o 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

i 

-  ! 

! 

j 

j 

KEVIN  FLOWERS 

( 546614 

!  233! 3436 ! 

133.0! 

38.0! 

9.0! 

3800! 

-  i 

42.6 ! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1973 

! 

!  !  ! 

141.0! 

38.0! 

8.0! 

< 

-  i 

j 

i 

i 

MARINER 

! 235905 

!  753 ! 3436 ! 

174.1! 

52.1! 

9.0! 

7000! 

-  i 

48.0! NONE 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

|  i  i 

190.0! 

52.11 

3.5! 

i 

.  j 

i 

{ 

j 

MISS  KAE-D 

1581300 

!  1121 1 3 A  36 ! 

113.2! 

54.0! 

9.0! 

9000  i 

-  j 

57.oi.NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.0! 

54.0! 

8.0! 

-  i 

! 

2 

i 

NAVIGATOR 

1286085 

!  75313436! 

174.1! 

52.1! 

9.0! 

7000! 

-  ! 

48.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

!  !  ! 

190.0! 

52. 1! 

8.5! 

! 

-  ! 

• 

i 

| 

RCDWOOO 

! 534932 

!  296 ! 3436! 

116.2! 

36.0! 

7.6! 

25SC! 

-  1 

36.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  !  ! 

122.0! 

36.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

TROTTER 

1631883 

!  11313A36! 

66.4! 

24.0! 

8.0! 

1350! 

-  ! 

38.8! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

70.0! 

24.0! 

7.0! 

i 

-  ! 

; 

1 

ORLEANS  ! 

VICKSBURG 

•290399 

!  271 ! 3 A  36 ! 

119.1! 

36.0! 

7.$! 

2700 

-  ! 

3 4. 51  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

i 

!  !  ! 

119.1! 

36.0! 

6.5! 

-  i 

j 

2 

j 

WASHINGTON 

•516632 

!  485 ! 3436! 

158.3! 

40.3! 

9.0! 

3600! 

-  ; 

42.5 i NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

j 

!  !  ! 

170.0! 

40. 3! 

8.6! 

« 

-  i 

i 

| 

YA200  CITY 

!  542166 

!  255*3436! 

137.7! 

34.3! 

9.0! 

4300 ! 

-  ! 

39.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

!  !  ! 

147.0! 

34.3! 

8.6! 

j 

-  ! 

i 

2 

2 

RF  227 

•280592 

!  679! 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1486! 

lo.O'NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1977 

! 

!  !  ! 

19S.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

2 

i 

2 

Rf  228 

1580593 

!  679*4441 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

■  i 

I486! 

16.0*!  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  *! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7* 

i 

-  ! 

! 

i 

} 

RF  229 

•580594 

•  67914441 • 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

I486! 

16.0SN0KE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  ! 

t 

| 

« 

Rf  230 

*580595 

!  679 ! 4441 ! 

195.1! 

35. 1! 

9.0! 

-  i 

I486! 

16.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  *! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

2 

2 

2 

Rf  231 

! 580596 

!  679?  4 A  41 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

■  i 

I486! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  *! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

2 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


821 


ENCR ! 

i 

VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAFT! 

CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L 

DIST! 

OPERATOR 

•  NET 

CODE ! LENGTH I 8RDTH! 

J 

j 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

YEAR 

t 

COAST 

!  TER 

SEE!//////!/////! 

ED  I 

! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL 

HARE  AND  NUH8ER 

5UARD 

TON- 

*  AGE  ! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LI6HT) !/////////////// 

!TD!////////// 

OR 

i 

NUMBER 

NAGE 

IV  ! 

ALL  ! 

ALL  JLI6HT! 

POWER! 

ENGFRS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!£E! 

LINE-2 

•REBUILT! 

< 29)  VALLEY  TRANSP.  DIV. 

! 

! 

! 

j 

| 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

I 

i 

* 

! 

! 

i 

(continued: 

! 

! 

! 

t 

! 

j 

! 

RF 

233 

580598 

679 

4A41! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1486! 

1 6. oi NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

R  F 

611 

580599 

679 

4A41! 

195.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  | 

1502! 

19.1! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RF 

813 

580601 

679 

4A41 ! 

19S.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

19-1! NONE 

iHO 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

RF 

81 A 

S8C602 

679 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1502! 

19.1 JNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

19S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RF 

815 

580603 

679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

19.1 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

RF 

816 

58060A 

679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

19.1 ! NONE 

{NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

t 

i 

RF 

817 

580605 

679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1  5  0  2  j 

19.1IN0NE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

2 

RF 

818 

580606 

679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

1 9. 1 JNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

j 

i 

l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

> 

; 

RF 

819 

580607 

!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  J 

1S02! 

19.1 JNONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

! 

l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

j 

! 

RF 

820 

580608 

!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1502! 

19.1! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

2 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

; 

J 

j 

RF 

821 

580609 

!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1502! 

19.1 !NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1977 

2 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

i 

RF 

822 

580610 

!  679 

4A41 ! 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

19. 1 i NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

2 

! 

• 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

2 

RF 

623 

580611 

!  679 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1502! 

19.1 ! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

t 

! 

i 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

f 

i 

RF 

82  A 

580612 

!  679 

4A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  » 

1502! 

19.1 i NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

i 

l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

i 

; 

RF 

825 

580613 

*  679 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1502! 

19.1! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

1 

t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

2 

2 

RF 

826 

58061 A 

!  679 

4A41  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1502! 

19.1 !NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

» 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

2 

i 

RF 

827 

580615 

!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

1502! 

19.1  'NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

i 

RF 

828 

580616 

I  679 

4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

19.1 JNONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

2 

i 

; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

2 

! 

2 

RF 

829 

580617 

!  679 

4A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1502! 

19.1 'NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

; 

2 

RF 

830 

58061  8 

*!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1502! 

19.1 JNONE 

JMO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

i 

j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

RF 

831 

580619 

1  679 

4A41  *! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1502! 

19.1! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

2 

RF 

832 

580620 

!  679 

4A41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1502! 

19.1 JNONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

i 

! 

195.0! 

35-0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RF 

833 

580621 

!  679 

4A41! 

195.0! 

33.0! 

9.01 

-  ! 

1502! 

19.1! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

» 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

RF 

83A 

580622 

J  679 

4A41  j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1502! 

19.1! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

! 

195. OJ 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

RF 

835 

580623 

1  679 

4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1502! 

19.1! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

RF 

836 

58062A 

I  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  I 

1502! 

19.1 JNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1977 

t 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RF 

837 

580625 

1  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1502! 

19.1 ! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS 

1977 

! 

! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RF 

838 

580626 

!  679 

4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  J 

1502! 

19.1 1N0NE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1977 

I 

! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VL 

6801 

511177 

!  104: 

4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1479! 

14.3! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1968 

i 

s 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VL 

6802 

511178 

i  104: 

4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1479J 

14.3! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1968 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

VL 

6803 

511179 

!  104] 

4A40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1479! 

14. 3f NOME 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1968 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VL 

680A 

511180 

!  104: 

4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1479! 

14.3IN0NE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1968 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

VL 

6805 

511181 

i  104: 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14791 

14.3IN0NE 

{NO 

ST. 

LOUIS 

1968 

! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL 

6806 

511182 

!  104: 

4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1479! 

14.3! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1968 

! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

VL 

7101 

534464 

i  965 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1539! 

16.3IN0NE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9| 

-  ! 

t 

! 

VL 

7102 

534466 

1  96! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1539! 

16.3! NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

! 

VL 

7103 

534467 

1  965 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1539! 

1 6. 3  !  NONE 

1N0 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VL 

710A 

534468 

1  96! 

4A41  | 

200.0! 

35. OJ 

9.0! 

-  ! 

1539! 

16. 3! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0) 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VL 

7105 

534469 

!  96! 

4*411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1539! 

16.3  JNONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VL 

7106 

534470 

!  965 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1539! 

16.3! NONE 

t  NO 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35. OJ 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL 

7107 

534471 

I  963 

4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

"  l 

1539! 

16.31  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

« 

! 

VL 

7108 

334473 

J  96! 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

16.3 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

VL 

7109 

534474 

!  965 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1539) 

16.3!  NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1971 

i 

1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL 

7110 

534476 

J  963 

4441  { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

1339! 

16.3 {NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

) 

VL 

7111 

534477 

l  965 

4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1539! 

16. 3IN0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

1971 

i 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VL 

7112 

534478 

I  96! 

4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1539* 

16.3 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

1971 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VL 

7201 

340562 

*!  8  80 

4*41  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

1 8 . 0  l  NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

VL 

7202 

540563 

!  88C 

4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

t505! 

18.0!NON£ 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

VL 

720A 

540565 

!  88C 

4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1505! 

18.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  j 

2 

! 

VL 

7205 

540566 

i  SBC 

4*40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1547! 

14.6  JNONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

j 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  j 

1 

! 

VL 

7206 

537242 

!  89! 

4*40 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1488! 

1 4 . 2 ! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

35. 0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

VL 

7207 

537243 

!  89! 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1468! 

14 .2 {NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VL 

7208 

537245 

1  89! 

4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1488! 

14 .2 1  NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS 

1972 

j 

! 

200.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

! 

i 

VL 

7209 

$37246 

!  89! 

4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1488! 

1 4 . 2  !  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS 

1972 

! 

! 

200.0! 

j 

! 

35.0! 

! 

i 

1.9! 

i 

i 

-  ! 
t 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


822 


ENGR! 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

i 

i 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1COD51LENGTH1BROTH! 

i 

i 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S 

! OPERATING 

2 

i 

LOAD-! 

! 

CARGO  * 

FIXED  ! 

■QUIPHENT 

!TC!  RASE 

! 

YEAR  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  f€R  *  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////* 

POINT  ! 

LINE-1 

•AO!  LXNE-1 

! 

BUILT  ! 

!  GUARD 

!  TON-  1  PAGE! 

OVER-! 

OVER-* 

/////! 

HORSE! 

PASS-  • 

(LIGHT) !////////////////!TD! ////////// J 

OR  ! 

!  NUN5ER 

!  NAGE  *  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(fEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*RE8UILT! 

<29)  VALLEY  TRANSP.  OIV. 

1 

i 

1 

!  !  1 

*  i  i 

i  i  i 

l 

j 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

• 

i 

j 

i 

i 

i 

t 

t 

i 

« 

« 

i 

! 

i 

i 

j 

(CONTINUED)  ! 

I  j  t 

i 

i 

« 

f 

t 

i 

i 

VL  7210 

1537247 

1  89814A40! 

200.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

I486* 

14.2  {NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1972  ! 

i 

VL  7301 

1  1  1 

200-0! 

35.0! 

1.9! 

j 

-  i 

j 

i 

I 

1549804 

•  93614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7! NONE 

(HO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  j 
( 

VL  7302 

I 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

• 

1549814 

1  93614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7IN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1973  i 
| 

VL  7303 

! 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

i 

1 

< 

1549815 

1  93614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1532! 

1 4.7! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

VL  7304 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

< 

t 

1553365 

1  936J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7 ! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

| 

VL  7305 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

1553366 

1  93614A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

t 

1973  ! 

| 

VL  7306 

1 

!  1  ! 

195.1' 

35.1! 

1.5? 

! 

-  t 

i 

i 

! 

1553367 

1  93614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

! 

1973  ! 

VL  7401 

! 

!  !  1 

105.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  i 

t 

! 

2 

1556878 

1  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1535! 

20.1 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

i 

1974  { 

VL  7402 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

j 

t 

1 

i 

1556879 

!  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15351 

20.1 !  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  i 
{ 

VL  7403 

1 

1  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

« 

! 

| 

1556880 

!  679I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

20.1 !NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  I 

J 

VL  7404 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

I 

I 

1556881 

1  67914A41J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

« 

1535! 

20 . 1  j  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

! 

VL  7405 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

.  2 

i 

i 

| 

1556882 

!  67914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

20.1 (NONE 

•MO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

| 

VL  7406 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

• 

! 

1556883 

1  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

20.1! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

i 

1  !  • 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

* 

! 

VL  7407 

1  556884 

1  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

20.1 INONE 

i  MO 

ST.  LOUIS 

I 

1974  i 
| 

VL  7408 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

| 

J 

1556885 

!  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1535! 

20.1! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  .» 

VL  7409 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

• 

! 

! 

1556886 

1  67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1535! 

20.1 {NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

VL  7410 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  i 

! 

I 

| 

1556887 

1  67914A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1545! 

14.6!  NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

• 

1974  • 

VL  7515 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

i 

| 

1568506 

1  71214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1436! 

15. 4! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

VL  7516 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

l 

| 

•568507 

1  712I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1436! 

15.4! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

• 

1975  ! 

VL  7517 

1 

1  •  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

1 

! 

| 

1568508 

!  71214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1436i 

15.4!  NONE 

JHO 

ST.  LOUIS 

I 

1975  ! 

VL  7516 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  *. 

! 

! 

J 

1568510 

1  712 !  4A41 J 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1436! 

15.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  1 

2 

VL  7519 

1 

1568511 

!  1  1 

2C0.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  71214A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U36! 

15.4!  NONE 

•NO 

! 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

1 

VL  7539 

! 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

1562702 

!  679I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

! 

VL  7540 

! 

1562703 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

• 

I 

I  679I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1532! 

14.7f NONE 

•NO 

ST.  LOUIS 

! 

1975  ! 

J 

VL  7541 

! 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

i 

1562704 

1  679 J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

I 

1975  ! 

| 

VL  7625 

1 

1576726 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

• 

! 

•  679J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1486! 

16.5  (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1976  1 
! 

VL  7701 

J 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

2 

-  ! 

i 

! 

! 

•580501 

•  69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1476! 

20.0  j  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

! 

1977  * 

I 

VL  7702 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  2 

i 

i 

* 

1580502 

1  690 !  4  A  41  ! 

1R5.0! 

35.0! 

9.0! 

j 

1478! 

20 . 0! NONE 

iNO 

ST.  LOUIS 

! 

1977  { 

VL  7703 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

1579680 

1  679 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

15J2! 

14.7! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS 

! 

1977  l 

VL  7704 

1 

!  !  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

1579681 

I  679 J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1532! 

14.7! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS 

! 

1977  ! 

J 

VLB  6702 

1 

i  i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ; 

i 

i 

! 

1506611 

•  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1665! 

14. 3  SHONE 

!ho 

ST.  LOUIS 

! 

1967  ) 

! 

VLB  6703 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.71 

! 

“  ! 

! 

j 

I 

1506612 

1  94  5 ! 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

14. 3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1967  ! 

J 

VLB  6704 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

« 

I 

! 

1506613 

!  94514A40! 

200.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

1 

1665! 

14. jj  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1 

1967  I 

i 

VLB  6705 

! 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1506614 

1  945I4A401 

200. Cl 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1665! 

14.3! NONE 

JHO 

! 

ST.  LOUIS 

! 

1967  i 
| 

VLB  6706 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

1 50*616 

1  94514A4C1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

14.3! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS 

! 

1967  ! 

1 

VLB  6707 

* 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1506617 

1  945! 4A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1o65! 

14.3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

! 

1967  f 
| 

1 

1  »  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

VLB  6708 

1506618 

1  94S14A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

14. 3 !  NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1 

1967  | 

I 

1 

t  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

VLB  6709 

1506619 

1  94514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

14.3 | NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1967  ! 

VLB  6710 

! 

t  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

1 

! 

| 

! 507526 

!  1020! 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

14.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1 

1967  ! 

I 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  • 

1 

! 

VL8  6711 

1507527 

1  102014A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

14 .A  1  HOME 

•HO 

ST.  LOUIS 

1 

1967  | 

| 

VLB  6713 

t 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

1 

! 

1507529 

1 020(4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1673! 

1 4. 4  t  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1967  | 

| 

VLB  6714 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

1507530 

1  1020! 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

14.4! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1967  | 

VLB  6715 

) 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

J 

1507531 

1020144401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1673! 

14,4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1967  | 

| 

VLB  6718 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

1507534 

1020I4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

14 .4 (NONE 

i*o 

ST.  LOUIS 

1967  ! 

VLB  6719 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

1507535 

1020UA40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

16731 

14.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1967  1 

VLB  6850 

l 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1512815 

1006I4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

16.5! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

| 

VLB  6851 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

( 

! 

1512816 

100614A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

14.5! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1968  { 

! 

VLB  6852 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7| 

I 

-  1 

; 

! 

1512817 

1006! 4A4QI 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1670! 

U.3IN0NE 

»N0 

! 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

I 

VLB  6653 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  I 

| 

1312818 

1006144401 

200.0! 

35.0! 

9.0» 

- 

16701 

14.5! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1968  1 
| 

1 

i  i 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

•  ; 

1 

! 

VLB  6854 

1512619 

1 0061 4  A  4  0 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

» 

1670! 

14.5! NONE 

INO 

ST,  LOUIS 

1968  | 

! 

VLB  6855 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

J 

1 

1512820 

1 006(4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

16701 

14.5! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

J 

VLB  6536 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

1512821 

10C614A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1670! 

14,5 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968  1 

VLB  6857 

1 

1  • 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

! 

I 

1512822 

1 006 14A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1 67  0 1 

14.51  NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968  I 

J 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VLB  6858 

1512823 

100614440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

14.5! NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

1 

1  i 

200.0! 

35,0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

l 

<  I  I  I  !  I  1  I  !  1  I  | 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  VALLEY  TRANSP.  DIV. 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!VTCC !  DIMENSIONS  'DRAFT*  i  CAPACITY i  HIGH-*  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

NET  JC0DE!LEN6TH!BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  ! OPERATING  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.SLOAD-*  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  I ////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

TON-  'PAGE !  OVER-!OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// !  OR 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  5 EE I  LINE-2  !*RE0UILT 


*1512824 

*1  100614A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1670*! 

14.5*!N0NE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

i  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

i 

l 

I 

•512825 

!  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0* 

-  » 

1658! 

18.0! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

i  i  j 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

t 

-  ! 

i 

1 

1512826 

!  10S314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1658! 

1 8.0 ! NONE 

■HO 

ST.  LOUIS  *! 

1968 

1  1  1 

200.0! 

35-0! 

1.7! 

i 

-  * 

i 

t 

! 

1968 

i 512827 

*1  1083!  4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1658! 

18.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

;  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

< 

i 

j 

1968 

j  512828 

*1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1658! 

1 8. oj  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

; 

l 

i 

1968 

•512829 

1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1658! 

18.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  J 

i 

l 

i 

151283Q 

i  1 08  3  i  4A  40 ! 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1658! 

18.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1968 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

< 

-  ! 

i 

; 

j 

•512832 

*1  1 0S  3 1 4A40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1658! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1968 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

i 

j 

! 512833 

*»  1 083*1 4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1658! 

18.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1968 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

l 

i 

i 

•512834 

*1  108314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1658! 

18.0 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  *• 

1968 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  • 

j 

2 

j 

1543108 

j  971 14A41 j 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1630! 

1S.2!N0NE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

2 

j 

*1551634 

*!  933I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.C! 

-  • 

1650! 

18.0! NONE 

*!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

t 

j 

i 

1973 

•551635 

1  93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9*0! 

-  • 

1650! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

2 

2 

1551636 

*1  93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1650* 

1 8.0! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

;  j  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

j 

*1551637 

j  93314A41 i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1650! 

18.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  • 

! 

j 

i 

i 551 638 

1  93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1650! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

i  i  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  • 

i 

2 

2 

1973 

•543110 

1  971 1 4A48 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1630! 

15.2! NONE 

i  no 

ST.  LOUIS  i 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

•579012 

1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1645! 

1 6.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

i  ;  j 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  I 

! 

! 

! 

1977 

*1579013 

*1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1645! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

■ 

-  i 

! 

! 

! 

1977 

j  579014 

1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1 645 1 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

2  j  i 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

< 

-  ! 

i 

j 

2 

1977 

*579015 

! 

!  917! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1645! 

16.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  i 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

! 579016 

*1  91714A48! 

200-0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645*! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

*579017 

1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1645! 

16 .0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

1579018 

1  917I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645* 

16.0SNONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1977 

1579019 

!  917I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.0!NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

» 

-  I 

1 

! 

! 

1977 

1579020 

!  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.0!NON£ 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  ( 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

1579021 

! 

)  917I4A48I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

1 6. 01  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1977 

1579837 

I  91714A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1645! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

1579838 

1  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1645! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1975 

1562410 

1  901I4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

t 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

J 

I 

1975 

1562411 

1  901I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1639! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  ! 

1 

! 

! 

1975 

1562412 

I  901 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1639! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1562413 

1  901 1 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1639! 

1 8.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1975 

1562414 

1  901I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

16.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  I 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1975 

1544039 

1 

1  696I4A41S 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1632! 

16.5 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1  !  I 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

1 

(29)  VALLEY  TRANSPORTATION/ 

I !  NC. 

! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

56.0! NONE 

! 

!  MO 

ST. 

1 

LOUIS  1 

1975 

J m  RUSSELL  FLOWERS 

!  568159 

! 

498! 5 A  36 ! 

152.0! 

50.0! 

9.0! 

6700! 

-  ! 

! 

! 

•  i 

168.0! 

50.0! 

8.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

J 

1974 

JESSIE  FLOWERS 

1560607 

! 

246  j  3A 36 i 

135.0! 

38.6! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

48.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

| 

! 

!  ! 

141.0! 

38.6! 

6.6! 

« 

! 

! 

1 

1975 

ROBERT  A  KNOKE 

! 567698 

! 

350I3A36! 

128.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

48.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

i 

! 

!  * 

140.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

1 

! 

! 

1975 

RUSTY  FLOWERS 

! 569492 

! 

36413A36! 

128.0! 

42.0! 

8.5! 

4200! 

-  ! 

44.6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

I 

!  ! 

140.0! 

42.0! 

8.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

SUNFLOWER 

1551589 

l 

36313AJ6! 

128.0! 

42.0! 

9.0! 

5690! 

-  i 

48  .0 (NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

{ 

! 

!  1 

140.0! 

42.0! 

8.5! 

! 

-  { 

! 

1 

! 

VL  7501 

1563020 

1 

679  J4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1524! 

20.2 ! NONE 

tMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

2 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

VL  7502 

*1563021 

I 

67914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1524! 

20.2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

1975 

VL  7503 

1563022 

! 

679I4A41 I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1524! 

20.21  NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

) 

! 

1 

1975 

VL  7504 

1563023 

1 

679  J  4 A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0) 

1524! 

20. 2IN0UC 

IMO 

ST. 

LOUIS  • 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5) 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1975 

VL  7505 

1564017 

! 

676J4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1490! 

1 6.0! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

! 

! 

!  J 

195.01 

3S.0! 

1.7! 

! 

-  ) 

i 

! 

! 

VL  7506 

1564018 

! 

676I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1490! 

16. oi NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

1 

I  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1975 

VL  7507 

1564019 

! 

676MA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

16.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1975 

VL  7508 

1564020 

! 

676! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14901 

16.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1975 

VL  7509 

1564021 

! 

676! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1490! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  ! 

! 

! 

I 

1975 

VL  7510 

1564022 

! 

676! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

! 

! 

! 

VL  7511 

1564023 

! 

67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1490! 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1975 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  i 

! 

! 

I 

VL  7512 

•564024 

! 

67614A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

U9oi 

16.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

LOUIS  I 

1975 

VL  7515 

1564025 

! 

676J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

16.01N0NE 

IMO 

ST. 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

! 

• 

! 

824 

EN6R ! 

OIST! 

OPERATOR 

VESSEL 

NAHE  AND  NUHBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

J 

(29)  VALLEY  TRANSPORTATION*  IJNC. 

(CONTINUED)! 

VL  7SU  !  564026 

VL  7520 

: 

2568215 

VL  7521 

2 

2568216 

VL  7522 

2563217 

VL  7523 

2 

2563218 

VL  7524 

2568219 

VL  7525 

2568220 

VL  7526 

2568221 

VL  7527 

! 

J568222 

VL  7528 

2568223 

VL  7529 

2568225 

VL  7530 

2568226 

VL  7531 

2568227 

VL  7532 

2568228 

VL  7533 

j 568229 

VL  7534 

2568230 

VL  7535 

2568231 

VL  7536 

2568232 

VL  7537 

! 

2568233 

VL  7533 

! 

2568234 

VL  7601 

! 

2575791 

VL  7602 

2 

2575792 

VL  7603 

2 

2575793 

VL  7604 

i 575794 

VL  7605 

2575795  | 

VL  7606 

2  ! 

! 575796  1 

VL  7607 

(575798  2 

VL  7608 

2575799  i 

VL  7609 

2  ! 

2575800  2 

VL  7610 

1575801  I 

VL  7611 

1575802  ! 

VL  7612 

2  1 

2575803  ! 

VL  7613 

2  1 

2575804  { 

VL  7614 

1575805  | 

VL  7615 

2  1 

2575806  J 

VL  7616 

*  2 

1575807  2 

VL  76)7 

2  1 

2575808  2 

VL  7618 

1  2 

2575809  | 

VL  7619 

*  i 

2575810  2 

VL  7620 

2  2 

2575811  2 

VL  7621 

2  2 

2575812  2 

VL  7622 

1  1 

2575813  2 

VL  7623 

2  2 

2575814  2 

VL  7801 

2  i 

2600715  I 

VI  7602 

1  J 

2600716  2 

VLB  7450 

2  2 

2560528  ! 

VLB  7699 

2  2 

2577911  • 

VLB  7950 

2  2 

2609922  2 

VL3  7951 

•  ! 

2O09949  I 

VLB  7952 

2  2 

2609952  I 

VLB  7953 

2  ! 

! 409995  ! 

VLB  75106 

!  ! 

IS4A0J2  ! 

VLB  75107 

!  ! 

1544055  ! 

VLB  75108 

!  * 

! S4A0IA  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  iVTCC!  DINERS  IONS  I  DRAFT! 

!  NET  !COD£ilENSTH!6»0TH!  | 

-1REGIS-!****!  RES.  !  REG. '.LOAD-! 
!  TER  ■  S£E!//////!/////(  £0  ! 

1  TON-  '.PAGE!  OVER- (OVER-! /////I 
I  NASE  I  IV  I  ALL  I  ALL  (LIGHT! 


676! AAA) !  105.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9951AAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

99SUAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9951AAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995SAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995!AAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.11 

995IAAA0!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

995!AAA0!  195.11  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

995SAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9951AAA0!  105.1!  35.1! 

!  !  105.1!  35.1! 

995SAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995UAA0!  195.1!  35.11 
!  !  195.1!  35.1! 

9951AAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995SAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995JAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

9951AAAC!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995 !AAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  19S.1!  35.1! 

995IAAA0!  195.1!  35.1! 

I  !  195.1!  35.1! 

995IAAA0!  195.1!  35.1! 

!  !  195.1!  35.1! 

995SAAA0!  195.1!  35.1! 

!  I  195.1!  35.1! 

60A!AAA0!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  3S.0! 

80A ! AA AO!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

80A1AAA0!  105.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

80A1AAA0!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

SOASAAAO!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

SOASAAAO!  195.0!  35.01 
1  I  195.01  35.0! 

80AIAAA0!  195.0!  35.0!  ' 

!  !  195.0!  35.0! 

80A1AAA0!  195.0!  33.0!  ' 

!  I  195.0!  35.01  • 

S0A1AAA0!  195.0!  35.01  • 

!  !  195.0!  35.0!  1 

30A1AAA0!  195.0!  35.01  1 

i  1  195.0!  35.0!  1 

80A1AAA0!  195.01  35.01  1 

!  !  195.0!  35.0!  1 

80AIAAA0!  195.0!  35.0!  1 

I  !  195,0!  35.0!  1 

80A1AAA0!  195.0!  35.0!  ( 

I  I  195.01  33.01  1 

80A1AAA0!  195.01  35.01  1 

1  !  195.0!  35.0!  1 

80AIAAA0I  195.0!  35.0!  9 

!  !  195.0!  35.01  1 

S0A1AAA0!  195.0!  35.0!  9 

!  I  195.0!  35.0!  1 

80A1AAA0!  195.01  35.0!  9 

!  !  195.0!  35.0!  1 

SOAIAAAO!  195.0!  33.0!  9 

!  I  195.0!  35.01  1 

SOAIAAAO!  195.0!  35.0!  9 

I  I  195.01  33.01  1 

SOAIAAAO!  195. Ot  35.01  9 

!  !  195.0!  35.0!  1 

SOAIAAAO!  195.0!  35.0!  9 

!  I  195.01  35.0!  1 

SOAIAAAO!  195.0!  35.01  9 

!  !  195.0!  35.0!  ! 

SOAIAAAO!  195.0!  35.0!  9 

I  1  195.0!  35.0!  1 

676) AAAI !  195.0!  55.01  9 

!  I  193.0!  35.0!  1 

676 ! AAAI  I  195.0!  35.0!  9 

!  !  H5.0I  35.0!  1, 

933! AAAO!  200.0!  33.0!  9, 

!  !  200.0!  33.0!  1, 

917 ! AAAO !  200.0!  35.0!  9, 

I  I  200.0!  35.0!  1, 

696UAAS!  200.0!  35.0!  9. 

!  !  200.0!  33.0!  1. 

6961AAA8I  200.01  35.01  9, 

!  !  200.0!  35.01  1. 

696IAAA8!  200.0!  35.0!  9. 

!  !  200.0!  35.0!  1. 

6961AAA8!  200.0!  35.0!  9. 

!  !  200.0!  35.0!  1. 

696! AAAI !  200.0!  35.0!  9. 

!  !  200.0!  35.0!  1. 

696! AAAI !  200.0!  35.0!  9. 

I  !  200.0!  35.0!  1. 

696JAAA1 I  200.0!  35.0!  9. 

!  !  200.0!  35.0!  1. 

!  !  !  I 


CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  I 

!  EST  !  CARSO  HANDLINS  !S  ! OPERATING  ! 
CARGO  !  fIXED  !  EQUIPHENT  !TC!  BASE  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I 
PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! YD! //////////I 


ENGERS  !  CfEET) ! 


LINE-2  t*RE8UILT1 


1A.A!N0NE 

! 

1A.A!H0NE 


1A.AJN0NE 

! 

1A.A!N0NE 

! 

1A.AIN0NE 

! 

1A.AIN0NE 


1A.AIN0HE 

! 

1A.A!N0NE 

1 

1  A. A ! NONE 
! 

13.71N0NE 

» 

13.72NONE 

! 

13.7JN0NE 

f 

13.7! NONE 
! 

13.7 JNONE 
I 

1 3.71  NONE 
! 

13.71  HONE 
! 

13.7! NONE 
! 

13.7! NONE 
! 

13.7 {NONE 


9.02 

1.51 

- 

l 

l 

15312 
-  2 

1 3. 7| NONE 

2 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

I 

15312 
-  ! 

13. 7! NONE 

J 

9.02 

1.52 

! 

1 

15311 
-  ! 

13. 7 } NONE 
! 

9.02 

1.52 

” 

t 

1 

1531! 

-  1 

1 3.7! NONE 
) 

9.02 

1.52 

“ 

! 

! 

15512 
-  2 

13.7! NONE 

2 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

15312 
-  2 

1 3.7 ! NONE 

I 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

1331! 

-  I 

13.7! NONE 

I 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1531! 

-  » 

1 3.7  J  NONE 

1 

9.0! 

1.5! 

• 

I 

I 

1531! 

-  1 

13.71  NONE 
! 

9.0! 

1.52 

* 

1 

1 

1531! 

-  1 

13.72  NONE 

I 

9.0! 

1.52 

“ 

( 

! 

1531! 

-  ! 

13.7 ! NONE 

2 

9.0! 

1.52 

~ 

! 

I 

1531! 

-  ! 

13.7! NONE 

i 

9.0! 

1.5! 

! 

I 

1531! 

-  2 

13.7 InONE 
! 

9.0! 

1.6! 

” 

2 

! 

1513! 

-  J 

16.0! NONE 
! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

J 

1516! 

-  ! 

1 6 .0! NONE 
* 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1682! 

-  I 

14. 6) NONE 
! 

9.01 

:.6! 

* 

! 

! 

1686! 

-  » 

14.6JN0NE 

1 

9.0! 

1.0! 

» 

! 

16432 
-  ! 

1 5 .2! NONE 
! 

9.0! 

1.0! 

• 

! 

! 

1643! 

15. 2  INONE 

2 

9.0! 

1.0! 

* 

J 

! 

1643! 

-  2 

15.2! NONE 
i 

9.0! 

1.0! 

• 

! 

» 

1643! 

-  2 

15.2 !n0NE 
i 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

16322 
-  ! 

16.5! NONE 

2 

9.0  J 
1.6! 

! 

) 

1632! 

•  i 

16.5! NONE 

i 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1632! 

-  1 

16.5! NONE 
! 

I  HO  ST.  LOUIS  ! 

t  ! 

!H0  ST.  LOUZS  2 
■  2 
!«0  ST.  LOuZS  ! 

•'  £ 
2*0  ST.  LOUIS  I 

I  2 

!H0  ST.  LOUZS  } 

I  2 

!H0  ST.  LOUIS  2 

*  i 
!H0  ST.  LOUIS  f 
!  2 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 

1  • 
2M0  ST.  LOUIS  ! 

2  ! 
2H0  ST.  LOUIS  ! 

*  f 
2*0  ST.  LOUIS  • 

1  2 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

2  i 

!*0  ST.  LOUIS  J 

1  i 

!H0  SY.  LOUIS  i 
!  ! 

! NO  SY.  LOUIS  ! 

!  | 
!N0  ST.  LOUIS  ! 

2  i 

! HO  ST.  LOUIS  < 
i  i 

!H0  ST.  LOUIS  i 
!  ! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

i  ! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  | 

! NO  ST.  LOUIS  i 
!  ! 
1N0  ST.  LOUIS  ! 

I  • 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

J  1 

mo  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

I"0  ST.  LOUIS  ! 

I  I 

mo  ST.  LOUIS  • 

!  I 

!"0  ST.  LOUIS  1 
!  1 
mo  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!H0  ST.  LOUIS  1 
I  I 

mo  ST.  LOUIS  I 

i  ! 

1  NO  ST.  LOUIS  ! 

>  I 
mo  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

INO  ST.  LOUIS  1 
!  I 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1  I 

INO  ST.  LOUIS  ! 

I  t 

INO  ST.  LOUIS  ! 

I  ! 

INO  ST.  LOUIS  I 

>  ! 

INO  St.  LOUIS  ! 

!  ! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

I  I 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 
INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!N0  ST.  LOUIS  | 

I  ! 

INO  SI.  LOUIS  I 
!  ! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

INO  ST.  LOUIS  !  1 

I  I 

mo  SI.  LOUIS  1 
!  ! 
mo  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 
mo  SI.  LOUIS  ! 

I  I 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

INO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

!  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


825 


ENGR! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  JVTCC!  DIMENSIONS  ( DRAFT ! 

!  NET  !CODE! LENGTH! BRDTH!  ! 

- ! RE6IS- !♦*** !  RE6.  I  REG* ! LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////! 

!  TON*  !PAGE!  OVER- 
!  HAGE  !  IV  !  ALL 


•CAPACITY!  HX6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 
/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LIHE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT 

!OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  He tGHT )!////////////////! TD !////////// »  OR 


ALL  ILI6HT!  POWER!  ENGERS  !  (F*IET) ! 


LINE-2 


2  EE!  LINE-2  !*RE9UILT! 


(29)  VALLEY 

i 

i 

TRANSPORTATION/  ZINC. 

!  !  1 

i  i  j 

i  i  i 

; 

i 

i 

i 

t 

i 

i 

j 

i 

! 

2 

i 

i 

1 

2 

; 

i 

i 

! 

2 

< 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

VLB  75109 

! 564035 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

■ 

1632! 

16.5 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  1  ! 

200-0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  j 

» 

i 

VLB  75110 

•564036 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1632! 

16.5! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

!  1  • 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  * 

i 

2 

i 

VLB  75111 

•564037 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1632! 

16.51N0NE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

•  •  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

2 

i 

VLB  75112 

■564038 

l  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1632! 

16.5! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1975 

« 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

i 

VLB  75114 

•564040 

1  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

16.5!N0NE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  • 

; 

2 

VLB  75115 

1564041 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1632! 

1  6. 5! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

• 

2 

VLB  75116 

1564027 

1  69614A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

16.5! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

i 

> 

VLB  75117 

! 564028 

1  69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1632! 

16. 5! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  » 

2 

i 

VLB  75118 

•564029 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1632! 

16.5! NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

;  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

; 

2 

VLB  75119 

'.564030 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

16.5! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

; 

i  i  ; 

200.0! 

35.0! 

S.6! 

2 

-  » 

2 

! 

VL3  75120 

1564031 

!  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1632! 

16.5! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

(  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

; 

2 

VLB  75121 

•568238 

!  102414A411 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

» 

1643! 

17.7! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  «  i 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  ; 

2 

! 

VLB  75122 

1561222 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1682! 

1 4 .6 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

j  a  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  » 

i 

i 

VLB  75123 

•561223 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1682! 

14.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

•  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

2 

i 

VLB  75124 

1541224 

!  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1682! 

14. o! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ; 

t 

; 

VLB  75125 

1561225 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1682! 

14.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  j 

; 

2 

VL8  75126 

•561226 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1682! 

14.6!  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  • 

• 

j 

VLB  75127 

1561227 

•  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1682! 

14.6 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

j 

2 

VLB  75128 

1561228 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1682! 

14.6! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

i 

!  •  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  » 

; 

i 

VLB  75129 

1561229 

!  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1632! 

14.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

• 

; 

VLB  75130 

1561 230 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1682! 

1 4. 6! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

; 

1  •  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

2 

i 

VLB  75131 

1561231 

1  87814A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1682! 

1 4. 6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

i 

1975 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

2 

; 

! 

VLB  75132 

1568235 

1  102414A401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

1  1  » 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

■ 

-  ! 

; 

; 

VLB  75133 

1568236 

!  1 02414A40 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

; 

1643! 

14.6 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

!  !  S 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

; 

-  ! 

; 

2 

VLB  75134 

1568237 

•  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6! NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

» 

•  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  • 

j 

! 

VLB  75135 

1568239 

1  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6'NONE 

•no 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

!  !  • 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  ! 

J 

i 

VLB  75136 

1568240 

•  1 02414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1686! 

14.6! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  •  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

• 

-  • 

j 

2 

VLB  75137 

•568241 

•  102414A40! 

200.1! 

35.1  ! 

9.0! 

- 

! 

1686! 

14.6! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

j 

•  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  • 

; 

2 

VLB  75138 

1  566.243 

1  102414A40S 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1686! 

14.6'NONE 

•MO 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

1 

1  *  1 

200.11 

35.1! 

1.0! 

i 

-  t 

; 

i 

VLB  75139 

1568244 

•  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1686! 

14.61N0NE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

; 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

t 

i 

VLB  75140 

1568245 

•  1024 1 4A401 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

; 

1686* 

U.oiNONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

» 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

2 

-  t 

; 

! 

i 

VLB  75141 

1568246 

•  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

» 

1686! 

14.6! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

! 

1975 

; 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  ! 

; 

; 

VLB  75142 

•568247 

1  102414*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

2 

1686! 

14.6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

:  i  i 

2C0.1! 

35.1! 

1.0! 

i 

-  ! 

; 

; 

VLB  75143 

•568248 

1  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

• 

1686! 

14.6! NONE 

!*10 

ST. 

LOUIS 

1975 

« 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  j 

j 

; 

VLB  75144 

•568249 

!  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9,0! 

- 

i 

1686! 

14.6‘NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  ; 

j 

2 

VLB  75143 

1568250 

!  102414A40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1636! 

14.6'NONE 

i  HO 

ST. 

LOUIS 

1975 

j 

!  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  ! 

2 

i 

VLB  75146 

1568251 

!  1024UA40! 

200.1 • 

35. t! 

9.0! 

- 

2 

1636! 

14.6'NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

!  !  ! 

200.1! 

35,1! 

1.0! 

2 

-  ! 

; 

; 

! 

VLB  75147 

1368252 

•  102414*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

1  1  ! 

200.1! 

35.1! 

HO! 

; 

-  j 

i 

i 

VLB  75148 

•568253 

1  1 024! 4*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6'NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.01 

2 

.  j 

t 

2 

VLB  75149 

1 568254 

!  1 024 14*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1686! 

14.6! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1  !  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

j 

-  ! 

; 

2 

i 

CHEM  13 

1297246 

1  «3ji 5A705 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

j 

1422! 

25.3  !  ELECTRIC 

PUMP 

!N0 

ST. 

LOUIS 

• 

1964 

i 

!  1  S 

195.1! 

35. 1! 

1.9* 

j 

-  ; 

; 

! 

i 

CHEM  IV 

•277249 

1  69215A70! 

195.1! 

35.1* 

8.0! 

- 

! 

1021! 

25.0! DIESEL  EUKP 

•MO 

ST. 

LOUIS 

1958 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

j 

-  ; 

i 

j 

VLT  1 

1517001 

1  79515A701 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

» 

1485! 

18.0! ELECTR  X  C 

PUMP 

•NO 

ST. 

LOUIS 

1963 

j 

i 

<  i  « 

i  i  i 

195.1! 

! 

35.1! 

« 

1.71 

i 

i 

; 

-  ! 

» 

! 

{ 

j 

i 

i 

(20)  VALLEY# 

! 

INC.  ! 

1  !  ! 

!  1  2 

1 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

DIRK  TAYLOR 

•608017 

•  8013A36! 

56.5! 

26.0! 

7.5! 

1200! 

-  ! 

33.0! NONE 

•OH 

APPLE 

! 

1979 

! 

1  2  ! 

60.0! 

26.1! 

7.5! 

! 

-  J 

; 

i 

GROVE 

! 

KEVIN  TAYLOR 

1505185 

1  3113*35! 

44.6! 

15.9! 

5.0! 

460! 

-  • 

25.0! NONE 

!wv 

MILLWOOD 

! 

1966 

1 

1  1  1 

44.6! 

15.9! 

4.5! 

« 

-  • 

2 

t 

t 

P  U  RITCHIE 

1239208 

1  1913*36! 

44.0! 

14.0! 

3.8! 

220! 

-  ! 

19.21MAST  LIGHT 

iwv 

MILLWOOD 

i 

1939 

! 

1  !  1 

44.0! 

14.0! 

3.8! 

; 

-  ! 

! 

! 

! 

8  92 

1  - 

1  12514A43! 

75.0! 

34.0! 

5.5! 

- 

! 

200! 

8.0! NONE 

!  WV 

MILLWOOD 

! 

1946 

1 

1  !  1 

75.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

NATIONAL 

1220193 

•  24714*43! 

129.9! 

30.8! 

9.0! 

- 

! 

900! 

38.0} NONE 

!  OH 

GALLIPOLIS 

1939 

! 

1  !  1 

140.0! 

30.8! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

NO  930 

1265805 

1  51314A43! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

• 

900! 

1 2.2 ! NONE 

•WV 

MILLWOOD 

i 

1958 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

•  f 

2 

1 

! 

RESERVE  128 

1251173 

1  51514A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

! 

900! 

12.2 ! NONE 

10H 

GALLIPOLIS 

2 

1947 

! 

2  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

i 

* 

i 

RESERVE  129 

1253254 

•  51514A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

2 

900! 

12.2! NONE 

ion 

GALLIPOLIS! 

19*7 

i 

!  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

2 

•  2 

! 

2 

i 

V  48 

1295718 

•  89114A40! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1400! 

14.0! NONE 

•OH 

GALLIPOLIS! 

1962 

1 

!  !  1 

115.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


826 


EHGR! 

OIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  KANE  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

-! 

•VTCC!  DIMENSIONS  ‘DRAFT* 
NET  *C0DE*L£NGTH!8RDTH*  » 

RE6IS-! ***•!  RES.  *  REG. !LOAD- ! 
TER  !  SEE !//////!/////•  ED  * 
TOW  ! PA6EI  OVER-!  OVER”!/////! 
NASE  !  IV  !  ALL  •  ALL  SLIGHT* 

SCAPACITY!  HIGH-  •  ‘VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

•  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  *TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  •  LINE-1  ! AO!  LINE-1  » 

HORSE*  PASS-  ! (LIGHT) !////////// /7////JTD! ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! 

{ 

« 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(09)  VANE  BROTHERS  COMPANY*  T 

HE 

2  j 

<  i 

i  i 

2 

1 

2 

2 

t 

; 

« 

1 

2 

a 

a 

l 

• 

1 

2 

i 

j 

i 

a 

a 

a 

a 

» 

i 

ANNE 

6115AA 

22J2A20! 

39.3! 

15.1! 

6.1! 

200! 

28* 

10.0! DIESEL  PUNPS 

•no 

BALTIMORE  ! 

1980 

!  * 

43.0! 

16.0! 

4.6* 

2 

-  i 

* 

a 

j 

DUFF 

1535217 

62S2A20! 

65.0! 

23.0! 

8.0* 

200! 

145! 

18.0! DIESEL  PUNPS 

!nd 

BALTIMORE  ! 

1971 

! 

i  i 

70.0! 

24.0! 

4.0! 

t 

-  j 

! 

a 

a 

ELIZABETH  ANNE 

•629933 

110J3A36! 

60.0! 

23.0! 

8.9! 

800! 

—  i 

43.0! NONE 

!  HD 

BALTIMORE  ! 

1980 

! 

i  2 

60.0! 

23.0! 

8.0! 

i 

-  i 

a 

a 

i 

CAPT.  FRANK 

j  55768A 

653! 5A70! 

180.0! 

40.C! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

17.6! DIESEL  PUKPS 

•HD 

BALTIMORE  ! 

1951 

;  i 

180.0! 

40.0! 

2.0* 

a 

.  ; 

1 

a 

a 

DOUBLESKIN  15 

5A1135 

136915A71  ! 

250.1! 

54.1! 

6.0! 

-  * 

2250! 

115.0IOIESEL  »UPPS 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1972 

i 

i  i 

i  t 

250.1! 

; 

54.1! 

2.0! 

i 

2 

i 

-  « 

a 

j 

a 

a 

t 

a 

a 

(33)  VANN*  MARIA 

! 

i  i 

i  i 

« 

• 

i 

f 

a 

i 

i 

j 

a 

a 

a 

i 

a 

! 

{ 

SEA  ADVENTURER 

603877 

58MA02! 

125.0! 

26.C! 

12-0! 

1600! 

100! 

22.0! NONE 

!  TX 

ARANSAS  ! 

1979 

a 

;  i 

125-0! 

26.0! 

10.0! 

a 

17! 

2 

! 

PASS  ! 

• 

SEA  HARVESTER 

6AA562 

67I1A02! 

11 n.0! 

26.0! 

11.0! 

1130! 

60! 

20.0! NONE 

•TX 

ARANSAS  ! 

1982 

! 

!  * 

110.0! 

26.0! 

9.0! 

a 

26! 

< 

a 

PASS  ! 

! 

SEA  MASTER 

635073 

67! 1 A02 ! 

110.0! 

26.0! 

11.0! 

1130! 

60! 

20.0! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1981 

i 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

9.0! 

a 

26! 

2 

i 

PASS  ! 

• 

SEA  RAIDER 

591AA1 

67MA02! 

110.0! 

26.0! 

11.0! 

1130! 

60! 

20 .0 ! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1978 

! 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

9.0! 

a 

26! 

a 

a 

PASS  ! 

« 

MARINA  S 

620297 

i 

69I3A36! 

96.0! 

24.0! 

8.5! 

910! 

60! 

37.0! NONE 

!TX 

ARANSAS  • 

1980 

a 

j 

! 

2  i 

100.0! 

; 

24.0* 

* 

5.5! 

; 

i 

a 

37! 

2 

2 

2 

2 

! 

PASS  * 

! 

t 

a 

(38)  VECO  OFFSHORE*  INC. 

{ 

{ 

;  i 

i  > 

! 

! 

2 

; 

! 

2 

a 

• 

1 

2 

i 

i 

1 

! 

! 

a 

! 

a 

COLUMBIA 

57A958 

! 

65!1A11! 

146.3! 

36.0! 

7.0! 

920! 

-  i 

55 .0! NONE 

•WA 

SEATTLE  ! 

1976 

i 

{ 

! 

t  « 

2  2 

170.0! 

2 

38.0! 

i 

7.0! 

2 

; 

i 

82! 

j 

a 

t 

2 

i 

a 

a 

a 

a 

(32)  VELVET  MARINE  SYSTEMS 

i 

i 

i  ! 

t  2 

; 

; 

• 

i 

j 

; 

i 

i 

a 

i 

* 

i 

a 

a 

i 

! 

! 

COURIER 

639035 

i 

130J3A36! 

85.2! 

28.0! 

11.0! 

3000! 

-  * 

34.0! NONE 

•LA 

HAHNVILLE  ! 

1981 

a 

i 

i  ; 

90.0! 

28.0! 

9.6! 

i 

-  * 

i 

a 

a 

a 

HERALD 

5638A1 

70! 3A36 ! 

60.0! 

22.0! 

8.0* 

800! 

-  | 

30.0‘NONE 

•LA 

HAHNVILLE  ! 

1975 

i 

• 

;  i 

t  i 

60.0! 

; 

22.0! 

6.0! 

i 

2 

a 

■ 

■ 

i 

2 

a 

2 

a 

a 

(38)  VENTURE  TOWING 

j 

i 

i  i 

i  i 

< 

2 

2 

2 

i 

2 

i 

; 

t 

a 

a 

a 

a 

2 

VENTURE 

2109A0 

i 

28*3336! 

61.2! 

16.0! 

9.0! 

365! 

-  ! 

18.0*1  TON  HYDRAULIC 

!  AK 

KETCHUAN  l 

1972 

a 

2 

i 

i  » 

i  < 

65.0! 

i 

16.0! 

9.0! 

i 

a 

a 

• 

!  300M 

■ 

a 

a 

a 

a 

t 

(32)  VERRET  SHIPYARD*  INC. 

2 

» 

j  ; 

i  i 

t 

i 

; 

; 

I 

i 

■ 

t 

i 

a 

a 

j 

i 

a 

i 

HISS  RACHEL 

501A85 

* 

57S3A35! 

59.4! 

22.0! 

8.5! 

300! 

-  • 

33.0!NONE 

!LA 

plaquem:ne! 

1965 

a 

j 

!  ! 

65.0! 

22.0! 

7.5! 

; 

-  • 

J 

! 

j 

2 

3  1 

2 

18SAAA3! 

110.0! 

30.0! 

6.6* 

-  j 

186! 

7.0! NONE 

SLA 

PLAQUEMIaJE* 

1980 

a 

t  « 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  J 

; 

a 

a 

BUD  A 

■ 

1 8 ! AAA3  ! 

110.0* 

30.0! 

6.6! 

-  j 

186* 

7.0JN0NE 

•LA 

PLAQUEMINES 

1980 

! 

i 

i  j 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

■ 

-  » 

t 

a 

2 

a 

CP  2 

! 

87! AAA3! 

80.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

87* 

5.0! NONE 

SLA 

PLAQUENINC! 

1956 

2 

!  ! 

80.0! 

26.0! 

2.0! 

> 

-  • 

2 

2 

a 

• 

CP  3 

276162 

13ASAAA3! 

100.0! 

23.0! 

5.6! 

-  • 

134! 

5.0 ! NONE 

!  LA 

PLAQUEMIN1! 

1958 

a 

i  ; 

100.0! 

28.0! 

2.0! 

; 

-  ! 

i 

! 

a 

a 

CP  A 

276663 

■ 

170!AA43! 

110.0! 

29.3! 

6.1! 

-  * 

170! 

6. 8 ! NONE 

!LA 

PLAQUEMINES 

1958 

a 

i  i 

110.0! 

29.3! 

2.0! 

; 

-  ( 

i 

j 

! 

a 

CP  6 

2810A3 

• 

94*4443 ! 

80.0! 

26.0! 

5.1! 

-  ( 

94! 

5. 6 ! NONE 

!LA 

PLAQUEMINES 

1*60 

a 

j 

■  i 

80.0! 

26.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

t 

! 

! 

1 

CP  10 

5273A7 

; 

1 8! 4A43 ! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  * 

186! 

7.0! NONE 

SLA 

PLAQUEMINES 

1970 

! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

; 

-  • 

| 

; 

! 

} 

CP  12 

53002A 

j 

199J4A43! 

120.1! 

30.0! 

6.5! 

-  j 

199! 

7.05N0NE 

SLA 

PLAQUEMINES 

1970 

a 

! 

;  ; 

120.1! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  J 

2 

! 

a 

! 

CP  1 A 

! 

1814A43! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  J 

188! 

7.0! NONE 

SLA 

PLAQUCNINE! 

1980 

( 

•  i 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

; 

-  * 

; 

a 

! 

a 

CP  15 

150*4443! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

-  • 

199! 

7.05N0NE 

ILA 

PLAQUEHINE! 

1983 

i 

t 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

« 

a 

a 

2 

CP  20 

— 

2 

50*4443! 

110.0! 

30.0! 

6.6* 

-  » 

186! 

7.0! NONE 

!LA 

PLAQUEHINE*! 

1980 

! 

t  2 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

; 

-  • 

! 

a 

a 

a 

CP  105 

S308A2 

! 

213J4A43! 

120.1 ! 

32.0! 

6.5! 

-  • 

213! 

7.0! NONE 

i  LA 

PLAQUEHINE  j 

1971 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

120.1! 

! 

32.0! 

2.0! 

• 

! 

i 

-  ! 
i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

a 

(03)  VESSEL  CHARTERS*  INC. 

i 

! 

!  ! 

i  2 

2 

i 

; 

i 

; 

i 

2 

a 

t 

j 

! 

a 

2 

i 

a 

a 

SANTA  AOELA 

502726 

2 

6588*1 A03! 

521.2! 

75.0! 

31.9! 

18750! 

14019* 

101 .0! 800HS  t  ELECTRIC!NY 

NEW  YORK  ! 

1966 

a 

i 

;  i 

544.0* 

75.0! 

12.8! 

2 

-  ! 

.'WINCHES 

| 

! 

i 

SANTA  JUANA 

50A015 

! 

6588S1A03! 

521.2! 

75.0! 

31.9! 

18750! 

14019! 

1O1.OI0OOHS  t  ELECTPICIWT 

NEW  YORK  ! 

1966 

! 

i 

!  ! 

544.0! 

75.01 

12.8! 

I 

-  ! 

{WINCHES 

I 

! 

! 

SANTA  VICTORIA 

517617 

! 

810511403! 

544.5! 

82.0! 

32.11 

21000! 

14149! 

143.0! BOOMS  t  ELECTRI ClNY 

NEW  YORK  ) 

1969 

! 

! 

1 

1  ! 

!  1 

573.0! 

! 

82.0! 

! 

14.5! 

I 

! 

1 

-  ! 

! 

! WINCHES 
! 

! 

a 

I 

! 

! 

a 

(31)  VICKERS  TOWING  CO./  INC.! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

2 

! 

2 

i 

a 

! 

a 

i 

a 

FRANCES 

272339 

! 

9!3A35! 

28.0! 

10.0! 

4.0! 

250! 

•  a 

8 .0! NONE 

!  NS 

GREENVILLE!* 

1956 

a 

! 

!  ! 

23.0! 

10.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

JIM  VICKERS 

530803 

! 

365I3A36! 

131.0! 

34.3! 

8.5! 

5400! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1971 

a 

1 

!  ! 

131.0! 

34.3! 

3.0! 

; 

-  ! 

! 

a 

! 

a 

WHIPPOORWILL 

270313 

! 

349J3A36! 

! 

35.0! 

8.0! 

3200 1 

-  i 

39.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1955 

j 

! 

!  ! 

139.1! 

35.1! 

7.5! 

2 

-  I 

* 

! 

! 

! 

CHOTIN  2881 

501022 

2 

1487*5470! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

i 

2964! 

17.9J0IE5EL  PUMP 

2 

j 

1965 

a 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  t 

i 

a 

2 

! 

DON 

532565 

1 

1579J5A71! 

297.6! 

54.0! 

12.4* 

-  i 

2500! 

15.0! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1971 

1 

!  ! 

297.6! 

54.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

» 

! 

GEORGE 

S18920 

I 

1580I5A71! 

264.0! 

54.0! 

12.5! 

i 

2500! 

15. G! NONE 

SMS 

GREENVILLE! 

1969 

2 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

2.0! 

J 

-  • 

a 

a 

GOVERNOR 

518868 

i 

1576*5471! 

264.0! 

54.0! 

12.5! 

-  • 

2500! 

1 5 .0! NONE 

!MS 

GREENVILLE ! 

1969 

! 

!  ! 

264.0! 

54.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

a 

j 

GRACE 

518993 

« 

1249(5471! 

194.0! 

54.0! 

12.5! 

-  • 

2000! 

15.0! NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1969 

2 

i  i 

194.0! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

a 

a 

HINES  375 

5562AO 

! 

165955A70! 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3900! 

18.0! DIESEL  PUMPS 

JMS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

i 

!  ! 

295.0! 

54.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

a 

! 

j 

TRACY 

518921 

! 

1690J5A7H 

264.0! 

54.0! 

12.5! 

! 

2500! 

15.0! NONE 

i  ms 

GREENVILLE! 

1969 

! 

! 

! 

!  !  264.0! 

!  !  ! 

54.0! 

! 

2.0! 

( 

! 

( 

-  ! 

! 

I 

* 

! 

! 

(38)  VICTORSON/  TIM  F. 

! 

a 

!  !  ! 

!  !  I 

1 

! 

2 

i 

! 

! 

j 

i 

a 

! 

j 

i 

CMILCAT  MAID 

( 645900 

17MC11!  38.0! 

14.1! 

6.0! 

640! 

-  ! 

12.01  NONE 

!AK  KETCHIKAN 

t 

!  !  42.0! 

14.1! 

2.0! 

! 

26! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

•VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

I  V  E  S  S  E  L 

! 

DIST!  OPERATOR 

NET  1COOE1LENGTH13RDTH! 

i 

! 

; 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  10PERATING 

!  COAST 

TER  t  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

•////////! 

POIHT  !  LINE-1 

•AO!  LINE-1 

BUILT 

vessel.  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 

TON-  ! PAGE ! 

0VER-10VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////*TD! //////////• 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  J 

ALL  1 

ALL  JLI6HT1 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2 

•REBUILT! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

i 

* 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

i 

i 

(36)  VICTORY  TOUING/  INC.  ! 

1  ! 

1 

• 

J 

! 

i 

< 

ALASKAN  VICTORY 

•547281 

13513A36! 

152.0! 

38.0! 

11.6! 

3080! 

-  ! 

53.Q! TOWING 

WINCH 

!WA  SEATTLE 

1973 

! 

i  ! 

169.0! 

38.0! 

8.0! 

i 

-  • 

! 

! 

HAWAIIAN  VICTORY 

1553074 

13513A36! 

152.0! 

38.0! 

11.6! 

3080i 

-  < 

53.0! TOWING 

WINCH 

! WA  SEATTLE 

1974 

i 

i 

t  i 

i  i 

169.0! 

j 

35.0! 

• 

5.0! 

« 

! 

j 

“  5 

! 

! 

i 

! 

* 

I 

(31)  VIOALIA  DOCK  t  STORAGE  C!0./ 

!  1 

i  i 

i 

• 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

BETTYE  M.  JENKINS 

1279701 

5513A35! 

55.0! 

20.0! 

5.0! 

9401 

-  ! 

26 . 0! NONE 

!LA  VIDALXA 

1959 

! 

1  1 

53.0! 

20-0! 

4.5! 

! 

-  • 

! 

! 

RAMROO 

1239758 

4413A35! 

60.2! 

18.1! 

8.6! 

800! 

-  | 

22.0! NONE 

!LA  VIOALIA 

1948 

• 

i 

1  1 

60.2! 

18.1! 

7.0! 

1 

-  | 

! 

! 

DRAGLINE  BARGE  NO  3 

i  - 

25014A43! 

—  1 

—  ! 

—  ! 

-  ! 

—  | 

18.0! DRAGLINE 

! L A  VI DAL I A 

1950 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  » 

i 

! 

NO  119 

j  - 

35014A43! 

124.3! 

32.0! 

7.0! 

-  J 

700! 

9.oi 35-TON 

DIESEL 

!LA  VIDALIA 

1948 

! 

1  1 

•  ! 

124.3! 

1 

32.0! 

! 

1.2! 

i 

! 

•  ! 

!  CRANE 

I 

! 

! 

(01)  VII  CORP. 

J 

! 

1  ! 

!  1 

1 

t 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CRYSTAL  D 

1691888 

21015A24! 

92. oi 

34. oi 

6.0! 

-  ! 

480! 

1 5 . 0! CARGO 

>UMPS 

IHA  BOSTON 

1986 

i 

•  1 

1  ! 

92.0! 

1 

34.0! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(01)  VIKIN6  BOAT  TOURS 

OF  1 

•  1 

1  1 

; 

i 

« 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

NEWPORT/  INC. 

« 

1  ! 

l 

i 

! 

! 

! 

• 

VALHALLA 

•64331  5 

1911C11! 

47.01 

15.0! 

4.0! 

650! 

-  | 

1 2.0  f  NONE 

!RI  NEWPORT 

1981 

I 

1  1 

47.0! 

15.0! 

4.0! 

! 

30! 

• 

! 

VIKING  KING 

12Q450S 

3511311! 

64.9! 

18.9! 

5.5! 

450! 

-  j 

20-0! NONE 

1*1  NEWPORT 

1964 

1 

1  1 

64.9! 

18.9! 

5.5! 

! 

72! 

! 

! 

VIKING  PRINCESS 

1504354 

1211A11 | 

36.01 

14.0! 

4.0! 

140! 

-  f 

15.0! NONE 

!RI  NEWPORT 

1966 

1 

1  ! 

39.0! 

14.0! 

4.0! 

! 

491 

! 

! 

! 

VIKING  QUEEN 

1583628 

28  *  1  All  I 

60.0! 

18.0! 

5.2! 

280! 

-  f 

20.0! NONE 

1  R  I  NeuPORT 

1977 

1 

! 

1  1 

1  I 

60.0! 

1 

18.0! 

i 

5.0! 

! 

! 

! 

U9! 

! 

j 

! 

• 

(01)  VIKING  II  LIMITED 

1 

PARTNERSHIP 

1  1 

1  l 

; 

j 

! 

j 

« 

i 

! 

! 

* 

! 

( 

! 

! 

VIKING  SUN 

1622618 

66! T A 11 1 

115.01 

30.0! 

6.0! 

700! 

-  ! 

32.0! NONE 

!  FL  JACKSON- 

1960 

1 

« 

!  1 

t  i 

130.0! 

! 

30.0! 

; 

6.0! 

• 

j 

550! 

! 

i 

!  VXLLE 
! 

! 

(36)  VI'EINIA  V  FOUNDATION/  T !  HE 

i  i 

l  i 

j 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

VIRGINIA  V 

1222170 

67119111 

115.9! 

24-0! 

9.0! 

400! 

-  ! 

40. 0! NONE 

! W A  SEATTLE 

1938 

1 

1 

1  1 

!  1 

126.0! 

i 

26.0! 

i 

6.0! 

i 

! 

! 

260! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VIZIER/  OONALO  J./ 

1 

TOWINJG/  INC. 

1  1 

!  I 

i 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

TRISM  A  CALLAIS 

1506004 

4113A36! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

400! 

-  ! 

28.0 ! NONE 

!LA  GALLIANO 

1966 

1 

1  1 

48.01 

18.0! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

DJV  1 

1592128 

7514A43! 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

-  ! 

450! 

1 0. 0 ! NONE 

(LA  GALLIANO 

1978 

I 

t  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

! 

0  J  V  2 

1593276 

19314A43! 

—  1 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

193! 

7. 0! NONE 

!LA  GALLIANO 

1978 

1 

!  1 

110.3! 

30.1! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

! 

DJV  3 

1595149 

19314A43! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

-  ! 

193! 

7 • 01  NONE 

! LA  GALLIANO 

1978 

l 

!  I 

110.3! 

30.1! 

2.0! 

» 

-  J 

! 

I 

DJV  4 

1597070 

19314A43! 

—  ! 

—  1 

7.0! 

-  ! 

1931 

7 • 0! NONE 

!LA  GALLIANO 

1978 

1 

1 

!  1 

!  1 

110.3! 

i 

30.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VIZIER/  LORI  ANN/ 

! 

INC.  1 

1  i 

!  I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

LORI  ANN  VIZIER 

1504845 

7811A021 

96.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

72! 

35 .0 ! NONE 

!LA  GALLIANO 

1966 

1 

1  1 

100.0! 

24.3! 

7.0! 

! 

16! 

! 

! 

NARY  ANN  VIZIER 

1604693 

68MC02! 

100.0! 

28.0! 

9.0! 

1200! 

110! 

40.0! NONE 

(LA  GALLIANO 

1979 

1 

1 

!  1 

1  1 

110.0! 

! 

28.3! 

! 

6.5! 

! 

! 

1 

121 

! 

! 

1 

1 

l 

(32)  VIZIER/  R098IE/  INC.  ! 

!  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

CHARLENE  VIZXCft 

1586*05 

34! 3*361 

43.0! 

18.0! 

5.6! 

400! 

-  ! 

53-OlNOMI 

! LA  GALLIANO 

1977 

l 

1  I 

45.0! 

18.81 

3.0t 

1 

-  | 

! 

! 

ROBBIE  VIZIER 

1523398 

25I3AU! 

44.0! 

16.0! 

6.0! 

3001 

-  | 

25 .0! NONE 

!LA  GALLIANO 

1971 

1 

1 

!  1 

1  1 

44.0! 

! 

16.0! 

! 

5.0! 

t 

! 

! 

“  ! 

( 

! 

1 

! 

(32)  VIZIER/  SUSAN/  INC 

! 

.  1 

1  1 

!  1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

CRAIG  VIZIER 

1631001 

5713A36I 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

400! 

-  ! 

20.0! 

!LA  GALLIANO 

1981 

! 

I 

j  i 

i  i 

48.0! 

1 

18.0! 

1 

6.0! 

! 

1 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VIZIER/  TOHKIC 
CAPT'N  TOHNU  JR 

l 

1 

1528031 

i  i 

i  i 

5213A36! 

! 

j 

54. 6i 

1 

! 

20.0! 

! 

■ 

7.6! 

! 

! 

6001 

! 

! 

20.01 

I 

! 

SLA  GALLIANO 

1970 

! 

1 

t  t 

1  t 

60.0! 

! 

20.01 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

"  ! 

! 

! 

i 

i 

(17)  VOLUNTEER  BARGE  t 

! 

TRANSPIORT/ 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

INC. 

I 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

aw  t 

1  - 

95214A43! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

20.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS 

1980 

1 

1  1 

230.01 

35.3! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

ITEL  111 

1603678 

6761 4A48 1 

195.3! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1498! 

18. 0 ! NONE 

|H0  ST.  LOUIS 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

K  306-a 

1566371 

91714A4S! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

18.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 

1977 

1 

t  1 

203.01 

35.31 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

K  307-fl 

1586372 

917S4A48! 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1640! 

18.01N0NE 

!H0  ST.  LOUIS 

1977 

! 

1  1 

203.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

K  308-8 

1588373 

717 14A48I 

230.3! 

35. 0! 

9.0! 

-  1 

1640! 

18.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1077 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

! 

<  J11-B 

1581376 

91714A4S1 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1640! 

18.01  NONE 

1  HO  ST.  LOUIS 

1977 

1 

1  i 

233.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

! 

KV  128 

1617067 

68514A48! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1728! 

17 .6! NONE 

•TN  NASHVILLE 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

* 

« 

TA  816 

1638065 

88614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1 500 ! 

20.0 ! NONE 

!TH  MEMPHIS 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TA  6008 

1630744 

94614A481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1460! 

20.0  5  NONE 

!TN  MEMPHIS 

1980 

• 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

1 

TK  102 

1  - - 

18914A46! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  I 

1489! 

1 8.0! NONE 

(IN  CHATTANOO- 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

•  J 

! 

!  GA 

W  101 

1598493 

96514A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1487! 

18.0! NONE 

! TN  NASHVILLE 

1978 

! 

t  1 

19  5.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WEIGEL  1 

1602510 

88S14AIS! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  t 

1500! 

20.0! NONE 

|TN  NASHVILLE 

1977 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

I 

! 

WEIGEL  2 

1602521 

88814^.481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

20.0 ! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1977 

1 

1 

I 

1  1 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


828 


ENGR ! 

!  ! VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

SCAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE {LENGTH! BRDTHl 

a 

! 

! 

EST  •  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

J  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ! PAGE  1 

OVER-!OVEP-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT) !//////////////// JTD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LI6HT! 

POWER! 

:n6ers  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*RE3UILT! 

(1?)  VOLUNTEER  9AR6E  t  TRANSP 

l 

i 

10RT, 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  1  • 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

X 

! 

! 

INC. 

1 

1  !  1 

! 

a 

• 

! 

i 

! 

! 

(CONTINUED] 

! 

1  !  1 

a 

i 

j 

a 

! 

! 

I 

WEIGEL  3 

1615775 

1  86814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

20.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

J 

! 

i  i  i 

i  i  i 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.5! 

a 

! 

a 

•  ! 

1 

! 

i 

a 

! 

! 

(16)  VON  BERGEN,  LTD. 

! 

j 

•  !  1 

l  !  ! 

« 

2 

! 

! 

i 

! 

i 

a 

j 

a 

a 

i 

i 

! 

\ 

CHARLOTTE 

! 501 445 

•  56MA13! 

111.5! 

32.0! 

6.9! 

275! 

107i 

x0.3! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

*  1986 

a 

!  !  ! 

118.0! 

40.0! 

5.3! 

! 

90! 

i 

! 

! 

FT.  MORGAN 

! 939553 

‘  99* 1  All ! 

140.0! 

30.0! 

3.9! 

900! 

3001 

30.0! NONE 

•AL 

MOBILE  • 

1988 

! 

J  i  i 

200.0! 

46.  C! 

3.0! 

! 

400! 

! 

! 

! 

MOUNT  MANSFIELD 

‘521774 

*  65 ! 1 A 11 { 

91.9! 

33.0! 

7.3! 

340! 

80! 

32.5! NONE 

•AL 

MOBILE  ! 

1969 

i 

1  !  1 

!  !  ! 

100.0! 

i 

43.5! 

i 

6.1! 

> 

a 

i 

90! 

a 

a 

a 

j 

(33)  W.  S.  CONSTRUCTION  CO. 

VS  1 

i 

i 

»  ...... 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  35914A46! 

! 

a 

109.7! 

; 

i 

34.0j 

i 

i 

11.0! 

a 

i 

.  a 

750! 

i 

! 

12.0! NONE 

a 

i 

j  AK 

i 

! 

SITKA  I 

1945 

j 

j 

!  !  ! 

!  !  ! 

110.0! 

34. C! 

t 

2.0! 

; 

a 

i 

“  ! 

a 

i 

i 

! 

2 

(20)  V/V  TOVING  t  FUELING  CO. 

!,  INC. 

!  I  i 

!  i  i 

a 

i 

j 

i 

a 

a 

! 

a 

t 

a 

i 

a 

i 

! 

J.  F.  WILLIS 

1629130 

!  64I3A36! 

57.5! 

20.0! 

7.5! 

600! 

-  » 

36.0! NONE 

!  WV 

SCOTT  ! 

1980 

| 

!  !  ! 

60.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

-  • 

a 

! 

DEPOT  ! 

MART  JEAN 

•57389R 

1  87J3A36! 

56.0! 

20.0! 

7.5! 

800! 

•  | 

38.0! NONE 

•uv 

SCOTT  ! 

1976 

; 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

58.0! 

2 

20.0! 

• 

7.0! 

! 

1 

i 

-  ! 

! 

i 

a 

DEPOT  ! 

! 

(26)  WA6NER  CHARTER  CO. 

TP  INI  DAD 

! 

I 

! 255692 

!  !  ! 

!  !  1 

!  99! 1  All ! 

• 

96.0! 

23.0! 

i 

i 

9.0! 

i 

! 

600! 

a 

! 

17.5! NONE 

i 

i 

f  IL 

! 

1 

CHICAGO  • 

1926 

i 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

100.0! 

23.0! 

i 

2.0* 

a 

a 

a 

150! 

i 

a 

a 

i 

! 

! 

(37)  WAHKIAKUM  COUNTY 
WAHKIAKUM 

■ 

i  288364 

i  i  t 

i  i  i 

•  68S1A13* 

j 

75.0! 

; 

i 

26. 6\ 

a 

a 

3.oi 

i 

i 

441  j  R 

12! 

i 

a 

24.0! NONE 

i 

a 

iwA 

2 

2 

PUGET  i 

1962 

1 

j 

!  i  i 

!  !  i 

75.0! 

! 

38.0! 

; 

2.0! 

a 

a 

a 

■  ! 

a 

» 

! 

ISLAND  ! 

a 

(13)  WALKER  BOAT  YARD,  INC. 
CAJUN 

a 

| 

! 506179 

«  ;  i 

i  i  i 

!  58!3A35! 

a 

a 

56.0! 

2 

2 

22. 0! 

i 

i 

7.0! 

a 

910! 

i 

48.0’ NONE 

a 

i 

•KV 

i 

! 

PAOUCAH  ! 

1966 

j 

i  a  i 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

JtL  428 

j  ...... 

!  526J4  A40  i 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

967! 

12.8! NONE 

*KY 

PADUCAH  ! 

1950 

! 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

* 

-  J 

! 

a 

! 

JtL  429 

1  - 

!  52M4A40! 

175.1! 

26.1 1 

9.0! 

-  i 

967! 

12.81  NONE 

i  ky 

PADUCAH  • 

1950 

! 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

! 

-  j 

J 

! 

! 

JCL  431 

!  . 

!  5Z3S4A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

! 

967! 

12.8IN0NE 

SKY 

PAOUCAH  ! 

1950 

t 

!  !  ! 

175.1! 

26.1* 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

JtL  440 

«  ...... 

i  52314A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

967! 

12.8! NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1950 

i 

J  1  J 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NMS  154 

!  - 

!  204I4A46! 

110.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

480! 

8.0! NONE 

r.Y 

PAOUCAH  ! 

1964 

! 

1  1  ! 

110.0! 

40.0! 

1.0! 

« 

-  | 

! 

i 

! 

W9Y  100 

!  - 

J  68214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

11.3! NONE 

!KY 

PAOUCAH  J 

1955 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PSC  132 

j  - 

!  250J5A7O! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

-  ! 

700! 

13 .0! NONE 

!KY 

PAOUCAH  ! 

1956 

I 

t 

1  !  1 

!  1  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

2.51 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  WALKER  HIRIN',  INC. 
ROUNDER 

i 

! 

•520458 

!  1  1 

!  !  ! 

!  6  0 !  1  C  0  2  J 

1 

j 

61.31 

! 

22.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

600! 

40! 

! 

1 

22.01N0NE 

! 

! 

!LA 

! 

1 

PATTERSON  ! 

1969 

l 

l 

!  1  ! 

!  i  ! 

65.0! 

! 

22.0! 

5.0! 

a 

! 

! 

26! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(13)  WALKER  TOWING  CORPORATION 

!  !  ! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

AGNES  MAE 

1566C44 

1  426I3F36! 

130.2! 

38.0! 

9.51 

4300! 

-  ( 

49.7! NONE 

IKY 

PADUCAH  t 

1975 

1 

1  !  ! 

140.0! 

38.0! 

6.0! 

] 

-  j 

! 

! 

l 

BESSIE  WALKER 

1 260980 

J  3781 3A  36! 

141.5! 

35.0! 

9.0! 

3200! 

-  ! 

47.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1950 

1 

!  I  ! 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

-  f 

! 

I 

! 

BETTT  JUNE  WALKER 

1248942 

1  325J3A361 

140.5! 

35.0! 

9.0! 

3200! 

-  ! 

48.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH  | 

1945 

1 

1  !  1 

150.0! 

35.0! 

6.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

8IG  DOUG 

1563521 

!  2513A361 

46.0! 

18.0! 

6.5! 

460! 

-  | 

22.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1975 

1 

!  !  1 

46.0! 

18.0! 

5.5! 

i 

-  j 

! 

1 

1 

BINGO 

1286432 

1  5413436! 

51.4! 

21.0! 

7.61 

760i 

-  | 

27.5IN0NC 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1961 

! 

1  !  ! 

51.4! 

21.0! 

6.1! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

CHARLES  K 

1516914 

1  27! JA  36 ! 

47.01 

18.0! 

6.61 

760! 

-  ! 

33.6 1  NONE 

!KY 

PADUCAH  | 

1968 

! 

!  1  1 

47.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  | 

! 

1 

I 

CONTENDER 

1271038 

!  325I3AJ6! 

141.5! 

33.6! 

8.3! 

2490! 

-  I 

39. 3 (NONE 

IKN 

MINNEAPO-  1 

1956 

I 

1  !  1 

150.0! 

35.0! 

7.3! 

t 

-  | 

I 

1 

LIS  I 

DEBRA  H 

J 553080 

1  4413A36! 

45.5! 

22.0! 

6.6! 

730! 

-  l 

22.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH  ! 

1973 

| 

1  1  1 

50.0! 

22.01 

6.6! 

1 

-  i 

! 

I 

1 

FRANCES  STEVENS 

1231903 

I  3913A36I 

64.0! 

21.5! 

5.5! 

600! 

-  j 

JO.OlNONE 

!KY 

PADUCAH  | 

1932 

! 

1  1  I 

70.0! 

23.0! 

3.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

JAMES  T.  9ELCMEA 

1266152 

l  2001 3F  56 1 

149.0! 

34.0! 

9.0! 

32001 

-  | 

43.6! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1953 

! 

1  1  1 

160.0! 

35.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

MR*  CHARLIE  WALKER 

1279589 

!  3711 3A  36! 

146.3! 

35.0! 

9.5! 

3200! 

-  I 

49.01  NONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1959 

( 

1  !  1 

156.0! 

35.0! 

6.0! 

I 

-  | 

! 

! 

1 

PATRICIA  H 

1640513 

l  37J3F36I 

47.0! 

20.3! 

6.0! 

600! 

-  • 

31.5! HOME 

IKY 

PADUCAH  * 

1981 

! 

!  1  1 

47.0! 

20.3! 

4.0! 

! 

-  | 

I 

1 

! 

WH.  PITT 

1253623 

!  203 ! 3 A  36 ! 

109.8! 

27.0! 

9.0! 

1700! 

-  ! 

38 .0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1947 

1 

!  !  i 

115.0! 

28.0! 

7.0! 

> 

-  j 

» 

1 

1 

NO  202 

,  - 

1  563I4A461 

195.0! 

35. OJ 

9.5! 

-  ! 

1300! 

12.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1964 

» 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

i 

! 

2 

PRS  4 

1290845 

1  66014A40! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  I 

1534! 

12. 6! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1963 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

| 

T  2 

1501265 

!  539J4A461 

195.0! 

35.3! 

9.5! 

.  a 

1300! 

12.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1964 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  | 

! 

! 

! 

CHEMICAL  801 

1275131 

1  738S5A71! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

- 

1500! 

19.0! CARGO  PUMPS 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1970 

i 

i 

1  !  1 

!  !  ! 

195.0! 

; 

35.0! 

; 

1.8! 

! 

, 

•  1 

! 

! 

1 

! 

! 

(18)  WALKCR*S  MIDSTREAM  FJEL 

i 

J 

1  1  ! 

t  !  ! 

i 

i 

i 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

AND  SERVICE  COMPANY 

i 

!  1  ! 

! 

i 

i 

i 

j 

! 

1 

GRAFTON 

1262147 

1  1013A36! 

41.0! 

11.0! 

3.0! 

175! 

-  ! 

1 1 . 0  j  NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1951 

{ 

!  !  ! 

41.0! 

11.0! 

2.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

JEFFERY  J. 

1574445 

!  4213A36J 

32.0! 

20.0! 

5.0! 

670! 

-  ! 

28.3 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1976 

! 

1  i  1 

52.0! 

20.0) 

4.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

KNOT 

1236736 

1  561 3 A  36 1 

70.0! 

18.6! 

5.2! 

700! 

-  1 

23 .0 { NONE 

!  KY 

PADUCAH  1 

1937 

a 

!  !  ! 

70.0! 

18.6! 

4.8! 

; 

-  j 

a 

2 

1 

ROBERT  DAI  ON 

i  237341 

!  87! 3A  36 ! 

70.81 

22.2! 

5.0! 

90oi 

-  j 

2« .oinOKE 

IKY 

PADUCAH  1 

1961 

! 

i  i  i 

70.8! 

22.2! 

4.5! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

WH.  ERIC 

1517214 

1  4213A  361 

52.0! 

20.0! 

5.0! 

670! 

-  ! 

29.3! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1968 

1 

i 

1  1  1 

!  !  ! 

52.0! 

20.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

~  ! 

! 

! 

l 

1 

I 

! 

i 

! 

•  !  1 

!  !  • 

! 

t 

! 

a 

! 

! 

! 

!# 

VEH JCL! 

! 

ES  ! 

a 

i 

! 

! 

i 

i 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  829 


ENCR! 

DIST! 

VESSEL  HAKE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! 

!  NET  1C0DE1LEN6TH1BR0TH! 
-msIS-!****J  REG.  J  REG.! 

!  TER  !  SEE 1//////1/////1 
!  TON-  1PAGE1  OVER-fOVER‘l 

1  NA6E  !  IV  1  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  ! 

unn 

LIGHT! 

fCAPACXTY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
MIIUIIIX 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CAR 60  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(L I 6HT)!// /////// //////) 
(FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 
! S  ! OPERATING 

1 TCI  BASE 

(AO!  LINE-1 
!TD! ////////// 
!EE!  LXNE-2 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  J 

•REBUILT! 

<185  UAIKER'S  hlDSTREAH  fU£l. 

i 

i 

1 

!  !  1 

!  !  t 

!  !  ( 

l 

! 

! 

| 

! 

1 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AND  SERVICE  COMPANY 

! 

!  1  1 

! 

! 

• 

! 

t 

! 

(CONTINUED)  | 

1  !  1 

t 

1 

i 

i 

! 

i 

CHIEF  PAOUKE 

!  - 

l  18615A71! 

ioo. oi 

30.0! 

5.4! 

-  J 

1800! 

15.013"  OIESEL  ORIVENlKY 

PADUCAH 

1961  ! 

! 

!  1  ! 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

IPUHP 

! 

t 

CHOTIN  1608 

1535408 

1  55115A711 

111.1! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1317! 

15.6JPUMP 

1  OH 

CINCINNATI 

196*  ! 

! 

1  !  1 

111.1! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

I 

! 

CHOTIN  1651 

!  - 

!  -  15A71! 

178.0! 

50.0! 

9.9! 

-  | 

-  i 

15.016"  DIESEL  ORIVENlKY 

PADUCAH 

1962  ! 

i 

!  1  1 

178.0! 

50.0! 

2.9! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

NO  371 

i  - 

1  -  15A711 

100.0! 

30.0! 

5.4! 

-  J 

1*00! 

15.0! 3"  DIESEL  DRIVEN(KY 

PADUCAH 

195*  ! 

i 

1  !  1 

100.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

NO  372 

s  - 

!  13815A71! 

100.0! 

30.0! 

5.4* 

-  j 

1700! 

15.013"  DIESEL  DRIVEN! KY 

PADUCAH 

1966  f 

! 

i 

1  !  ! 

!  1  1 

100.0! 

i 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ; 
i 

!  PUMP 
• 

! 

! 

! 

! 

(27)  WALSH  GRAIN  CO./  INC. 

i 

i 

i  i  i 

!  1  ! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

NSB  1018 

1525627 

1  98014A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1619! 

13.1 1  NONE 

!  MN 

ST.  PAUL 

1970  1 

1 

!  1  1 

200.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

SB  148 

1526166 

1  72314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1652! 

13.3! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1970  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

.  ; 

! 

! 

! 

SB  150 

1526165 

!  72314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16521 

13.31  NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1970  ! 

! 

1 

1  !  1 

1  1  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(23)  UALSTROM  MARINA 

i 

! 

!  !  ( 

1  1  1 

! 

! 

i 

■ 

! 

2 

! 

! 

( 

! 

! 

• 

OEPERE 

1268383 

!  1 72! 4A43I 

118.0! 

32.0! 

4.0! 

-  | 

*00! 

14.0! DIESEL  DERRICK 

(MX 

CHEBOYGAN 

1924  ! 

1 

! 

1  !  ! 

1  1  1 

118.0! 

! 

32.0! 

1.5! 

i 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

1 

! 

2 

(36)  WARDS  COVE 

PACKING  CO./ 

1 

1  INC  . 

i  i  i 

1  !  ! 

t 

i 

| 

! 

; 

2 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

I 

i 

i 

ANNA  A 

1236664 

1  6111303! 

69.2! 

20.4! 

10.0! 

290! 

61! 

3*. 0 1  WINCHES 

•WA 

SEATTLE 

1937  ! 

1 

!  1  ! 

74.0! 

20.4! 

8.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

t 

BEAVER 

1240506 

!  85118031 

71.7! 

24.0! 

5.8! 

160! 

80! 

60. 0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1941  • 

i 

1  1  1 

76.0! 

24.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

C  HIS  I K  ISLAND 

'>  260202 

1  15111803! 

82.3! 

26.6! 

8.7! 

2*0! 

150! 

61 .0! WINCHES 

1 V  A 

SEATTLE 

1945  ! 

1 

1  1  ! 

82.51 

26.6! 

8.7! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

DAGNEY 

1250955 

1  144118  03  S 

82.1! 

26.6! 

8.7! 

500! 

150! 

61 .0! WINCHES 

1  WA 

SEATTLE 

1944  ! 

1 

!  1  1 

83.0! 

26.6! 

8.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

: 

j 

DUCHESS 

1240529 

I  12011803! 

79.0! 

25.9! 

7.7! 

270! 

120! 

*1.0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1941  ! 

! 

1  !  1 

79.0! 

25.9! 

7.7! 

I 

.  t 

1 

2 

! 

ERMINE 

1244852 

1  9311303! 

75.9! 

24.4! 

6.1! 

200! 

100! 

56.0! WINCHES 

iwA 

SEATTLE 

1943  ! 

! 

1  1  1 

75.9! 

24.4! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

ICY  CAPE 

1520075 

1  38011A03 ! 

!66.0! 

32.11 

11.5! 

900! 

380! 

54.0! NONE 

1  WA 

SEATTLE 

1945  j 

1 

1  !  1 

176.0! 

32.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KADIAK  NO  7 

1  255171 

1  94119031 

.2.2! 

24.5! 

5.8! 

—  ! 

80! 

9.0 !  NONE 

IWA 

SEATTLE 

1948  ( 

1 

1  1  1 

72.2! 

24.5! 

2.01 

i 

-  ( 

! 

! 

! 

MARMOT 

1255043 

1  113118031 

76.7! 

24.0! 

6.3! 

230! 

100! 

60.0 (WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1948  ! 

! 

1  1  ! 

76.7! 

24.0! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

1 

t 

MUSKRAT 

1250971 

I  1 3211303! 

82.2! 

26.6! 

8.7! 

115! 

150! 

61 .0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1942  | 

! 

!  1  ! 

38.0! 

26.6! 

8.7! 

1 

-  ! 

1 

i 

: 

I 

NEPTUNE 

1236221 

1  58119031 

69.9! 

19.2! 

11.0! 

375! 

50! 

60.0! BOOM 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1937  | 

1 

1  1  1 

69.9! 

19.2! 

9.01 

! 

-  I 

i 

1 

! 

NORTHERN  PRIOE 

1251716 

1  14411803! 

82.4! 

26.9! 

9.5! 

1301 

1*1! 

61 • 0! BOOMS 

IWA 

SEATTLE 

1943  1 

1 

i  i  i 

88.01 

26.9! 

5.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

OCEAN  MAID 

1285084 

1  13111A03! 

125.0! 

30.01 

12.2! 

600! 

200! 

61 .0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1942  ! 

1 

1  1  ! 

135.0! 

30.0! 

12.2! 

! 

-  t 

! 

! 

1 

PACIFIC  QUEEN 

1237070 

1  5411803! 

71.5! 

20.81 

10.0! 

1801 

5*1 

37.0! WINCHES 

•WA 

SEATTLE 

1938  | 

| 

!  1  1 

76.0! 

20.8! 

8.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

PELICAN 

1234987 

!  *711803! 

65.7! 

24.4! 

4.2! 

330! 

60! 

19. 0! SWING  BOOMS 

!  AK 

NANEK 

1936  ! 

! 

1  1  1 

72.0! 

24.4! 

4.2! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

PENGUIN 

1236060 

1  6511903! 

64.8! 

24.3! 

5.0! 

330! 

65! 

31 .0! BOOMS 

!WA 

SEATTLE 

1937  * 

1 

!  1  1 

72.0! 

24.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

' 

! 

PCTREL 

1173510 

1  5811003! 

65.8! 

24.0! 

4.2! 

330! 

58! 

31  .0 ! DOOMS 

!WA 

SEATTLE 

1937  ! 

1 

!  1  1 

72.0! 

24.0! 

4.2! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

PINTAIL 

1254887 

1  8011A03J 

69.1! 

24.1! 

5.0! 

330! 

70! 

26.0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1948  ! 

! 

I  1  1 

72.0! 

24.1! 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

PORPOISE 

1249376 

1  74 1 1903 1 

76.2! 

24.2! 

6.0! 

250! 

100! 

*1 .0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1946  ! 

1 

1  !  1 

80.0! 

24.2! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

! 

PUFFIN 

1236255 

1  57119031 

66.0! 

24.0! 

4.1! 

330! 

60! 

19.0! SWING  BOOMS 

!  AK 

NANEK 

1937  • 

1 

1  1  ! 

72.0! 

24.0! 

4.1! 

! 

-  t 

i 

! 

! 

ROBERT  M 

1216523 

1  9211603! 

37.1! 

18.6! 

8.8! 

200! 

60! 

AO.O ! WINCHt  ; 

!wa 

SEATTLE 

1918  1 

| 

1  !  1 

87.1* 

18.6! 

8.8! 

! 

.  j 

! 

j 

! 

ROBERT  S 

1246619 

!  12811803! 

81.4! 

26.2! 

10. C! 

500! 

80! 

65.0J800M 

•WA 

SEATTLE 

1944  ! 

1 

1  1  1 

36.01 

26.2! 

7.0! 

! 

.  i 

j 

! 

i 

ROEDDA 

1230753 

!  57118031 

70.9! 

19.01 

11.0! 

170! 

57! 

57.0IWXNCHES 

!WA 

SEATTLE 

1931  ! 

! 

1  !  ! 

76.0! 

19.0! 

9.6! 

! 

•  i 

! 

2 

! 

SABLE 

1249618 

1  13111803! 

82.3! 

2o. 6! 

8.7! 

2*0! 

131! 

61 .0! WINCHES 

SWA 

SEATTLE 

1945  ! 

1 

1  1  1 

88.0! 

26.6! 

8.7! 

1 

•  i 

! 

! 

! 

SATURN 

1239651 

!  125MB03I 

31.4! 

25.2! 

13.0! 

320! 

125: 

63. 0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1940  ! 

» 

1  1  1 

31.4* 

25.2! 

10.0! 

1 

.  ! 

» 

t 

! 

STERLING 

1228398 

1  47 1 1B03 ] 

70.3! 

18.6! 

8.4! 

270! 

50! 

50.0 ! BOOMS 

iwA 

SEATTLE 

1929  • 

! 

!  !  1 

73.01 

18.6! 

8.4! 

j 

.  i 

! 

! 

| 

SUNNYVALE 

1257403 

l  118! 1 A03 1 

76.7! 

24.1! 

6.5! 

270  i 

iooi 

61 .01  WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1949  | 

t 

!  1  1 

80.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

-  ! 

( 

l 

! 

SUNRISE 

j  23891  8 

1  65! 1 303 1 

30.2! 

22.2! 

12.4! 

330! 

63! 

62*0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1939  l 

i 

1  1  1 

90.2! 

22.2! 

10.2! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

TUXEDNI 

1 51 3354 

!  128I1A03! 

82.6! 

26.0! 

9.0! 

*90! 

120! 

**•0! WINCHES 

!WA 

SEATTLE 

1968  ! 

1 

1  1  1 

37.0! 

26.0! 

5.0! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

VICTORY 

•241745 

1  8011903! 

75.0! 

31.5! 

13.0! 

380! 

75! 

60. 0 ! BOOM 

IWA 

SEATTLE 

1942  ! 

} 

1  !  1 

75.0! 

51. S! 

10.0! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

VIEKODA 

1240427 

1  93118031 

71.6! 

24.1! 

5.9! 

100! 

93! 

*1 .0! WINCHES 

SWA 

SEATTLE 

1941  ! 

i 

1  1  1 

71.61 

24.1! 

5.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

WALRUS 

! 247630 

1  10111003! 

75.4! 

24.3! 

6.1! 

2*0! 

100! 

58.0! WINCHES 

•WA 

SEATTLE 

1933  i 

! 

1  1  1 

30.0! 

24.5! 

6.11 

! 

-  i 

! 

! 

j 

WHALE 

1249599 

1  132! 1803 ! 

32.3! 

26.6! 

8.7! 

230! 

132! 

61 .0! WINCHES 

IWA 

SEATTLE 

1944  ! 

l 

1  1  ( 

83.01 

26.6! 

8.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CAMANO 

1549569 

!  147! 3A J6! 

82.2! 

24.0! 

12.0! 

565! 

1*0! 

61.0I800M 

!UA 

SEATTLE 

1975  ! 

I 

1  1  ! 

89.0! 

24.0! 

11.3! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

ALASKA  QUEEN 

1249588 

1  42214A41! 

106.01 

34.0! 

10.9! 

-  ! 

160! 

AA.OlWINCHES 

!VA 

SEATTLE 

1946  1 

) 

1  1  1 

115.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CH1CNIK  104 

1263515 

1  4214A43! 

59,7! 

18.0! 

4.5! 

-  ! 

501 

6.0! NONE 

(AK 

CKXGNXX 

1952  ! 

! 

1  !  1 

70.0! 

18.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

BAT 

! 

CHICNIK  141 

1234381 

1  407I4A46! 

129,7! 

30.0! 

11.1! 

-  I 

*07! 

2* .0 1  NOME 

IWA 

SEATTLE 

1944  * 

j 

1  1  1 

129.7! 

30.0! 

4.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

i 

L  MC  NtL  4931 

1  257402 

1  9515A7U 

72.1! 

74.51 

5.7! 

-  1 

95! 

1 J. 0 1  NOME 

!  AK 

KETCHIKAN 

1949  1 

! 

! 

1 

1  1  ! 

!  1  1 

i  i  1 

72.1! 

i 

24.5! 

i 

2.0! 

! 

i 

! 

! 

! 

•  i 

• 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUM8ER 


(03)  WARREN  GEOREEr  INC. 
BETTY  G 


KATHERINE  G 


1VTCC 
NET  iCODE 
.REGIS-!**** 
COAST  !  TER  !  SEE 
GUARD  !  TON-  JPA6E 
NUMBER  !  NAGE  !  IV 


!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  ‘VESSEL 

{LENGTH! BROTH!  !  !  !  EST  !  CAR60  HANDLING  !S  ‘OPERATING 

!  REG.  !  RE6. ! LOAD- !  »  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  »TC!  BASE 

! /// ///!/////!  ED  •  !  /✓//////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

!  OV£R-!OVER-! /  ////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////////// UUU\ TD!  1111111111 
!  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
•  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 
!NJ  JERSEY 
!  CITY 

!NJ  JERSEY 

!  CITY 


US)  WARREN  PETROLEUM  COMPANY! 

DIVISION  Of  CHEVRON  U.S!A., 
INC.  ! 

APACHE  » 9530 


601316 

t 

9J3A36! 

38.2! 

11.2! 

4.0! 

330  i 

_ 

15.0! NONE 

i 

i 

t  i 

33.2! 

11.2! 

4.0! 

i 

_  t 

643707 

i 

75!3A36! 

58.0! 

24.0! 

7.0! 

60oi 

-  j 

45 .0! NONE 

j 

!  t 

58.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

-  i 

i 

514032 

i 

13?  3 A  36 i 

46.5! 

13.0! 

5.1! 

420! 

_  j 

17. S j  NONE 

i 

i  t 

46.5! 

13.0! 

5.1! 

i 

_  t 

| 

237746 

! 

92 i 3 A36  j 

79.5! 

23.0! 

9.7! 

1600! 

-  » 

40 .0 ! NONE 

l 

i 

j  i 

79.5! 

23.0! 

9.7! 

i 

-  j 

288301 

i 

41 ! 3 A  36 ! 

57.3! 

18.0! 

7.2! 

6Q0‘! 

-  i 

15.0! NONE 

i 

j  » 

57.8! 

18.0! 

7.2! 

( 

-  i 

! 

662709 

i 

200! 4 A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

•  t 

400! 

8.0! NONE 

i 

i 

i 

«  * 

!  f 

120.1! 

i 

30.1! 

i 

6.6! 

i 

» 

i 

-  ! 

CITY  OF  CORPUS  CHRISTI 
CITY  OF  GALVESTON 
CITY  OF  HOUSTON 
CITY  OF  LAKE  CHARLES 
CITY  OF  MOBILE 
CITY  Of  NEW  ORLEANS 
CITY  Of  PENSACOLA 
CITY  OF  PORT  ARTHUR 
CITY  OF  ST.  MARKS 
CITY  OF  TAMPA 
CITY  OF  TULSA 


PORT  EVERGLADES 
PUERTO  LA  CRUZ 
SEMINOLE 


(14)  WARRIOR  \  GULF  NAVIGATION 
COMPANY  • 


t 

1953041 

!  !  • 

!  3550S5A70! 

! 

255.0! 

! 

62.8! 

! 

10.0! 

- 

! 

! 

i 

2400! 

; 

33.0 ! NONE 

1 

! TX  HOUSTON 

2 

1989 

!  !  ! 

285.0! 

62.8! 

4.0! 

{ 

-  2 

i 

1295471 

!  86515A71! 

195.0! 

35.0! 

5.7! 

- 

i 

1  35  0! 

14.5! NONE 

!TX  HOUSTON 

2 

1964 

1 535335 
! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

3.2! 

t 

-  i 

{ 

1  1068! 5A71 ! 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

42.1! 

42.1! 

8.5! 

3.5! 

” 

! 

! 

102'! 

21.3! NONE 

2 

!TX  HOUSTON 

2 

1971 

! 635390 

!  216715A71! 

256.0! 

53.0! 

9.0! 

- 

! 

:<7.i 

14.0! NONE 

1 TX  HOUSTON 
] 

1981 

*1536994 

!  !  • 

256.0! 

53.0! 

4.2! 

i 

-  j 

i 

!  1068! S A  71 ! 

175.11 

42.1! 

8.5! 

- 

i 

1021  i 

21.3!  NONE 

S TX  HOUSTON 

2 

1972 

• 

!  !  ! 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

; 

-  i 

i 

! 535943 

!  1068J5A71! 

175.1! 

42.1! 

8.5! 

- 

t 

1021 1 

21.3  InONE 

1  TX  HOUSTON 

2 

1971 

• 

!  I  ! 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

2 

-  i 

J 

*271102 

!  1171!5A70! 

210.0! 

44.0! 

6.7! 

- 

! 

90ol 

1 6 .0! NONE 

‘TX  HOUSTON 
; 

1956 

! 

!  !  ! 

210.0! 

44.0! 

3.5! 

2 

—  ■ 

i 

! 282474 

!  1 251 ! 5A70! 

210.1! 

44.1 ! 

6.7! 

- 

i 

1012! 

16.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

t 

I960 

• 

!  !  ! 

210.1! 

44.1! 

3.5! 

j 

-  ! 

i 

! 272584 

!  92755A70! 

209.7! 

44.1! 

8.6! 

- 

t 

2000! 

14. O'DIESEL  PUMP 

! TX  HOUSTON 

i 

1956 

•262194 

i 

!  !  ! 

209.7! 

44.1! 

2.0! 

2 

•  i 

i 

!  928J5A70! 

j  {  j 

195.1! 

195.1! 

44.1! 

44.1* 

7.1! 

3.4! 

” 

2 

« 

800! 
-  j 

16.0  !NONE 

i 

•TX  HOUSTON 

2 

1951 

•261064 

t 

•  928(5*70! 

!  !  ! 

195.1 ! 
195.1! 

44.1* 

44.1! 

7.1! 

3.4! 

“ 

; 

i 

800 1 
-  ! 

16.0 ! NONE 

i 

!TX  HOUSTON 

1950 

1268768 

j 

!  2245! SA71 1 

!  !  ! 

255.0! 

255.0! 

48.1! 

48.1! 

12.3! 

5.6! 

“ 

i 

i 

1850! 

-  i 

39.0!NONE 

! TX  HOUSTON 

t 

195* 

!  2. ‘0463 

!  1 895J5A70! 

245.0! 

48.0! 

8.9! 

- 

2 

1738! 

35.0! NONE 

1  TX  HOUSTON 
« 

•  1968 

! 

5  j  • 

245.0! 

48.0! 

4.5! 

1 

-  ! 

» 

! 272766 

!  928J5A70! 

210.0! 

44.1! 

8.6! 

- 

; 

2000! 

14.0! DIESEL  PUMP 

ItX  HOUSTON 
; 

1956 

!  !  ! 

210.0! 

44.1! 

2.0! 

; 

-  ; 

5274943 

!  1171 !  5  A  70 ! 

210.1! 

44.1! 

6.7» 

- 

; 

950 1 

16.0! NONE 

i  TX  HOUSTON 

J 

1957 

■ 

!  !  ! 

210.1! 

44.1! 

3.5! 

i 

-  j 

i 

j 256674 

!  1 888! 5A70! 

245.1! 

46.4! 

8.9! 

- 

! 

1738! 

35 .0! NONE 

•TX  HOUSTON 

2  i 

*  1968 

•271338 

! 

245.1! 

48.1! 

4.5! 

! 

-  i 

j 

!  1 007! 5470! 

!  !  ! 

210.1! 

210.1! 

44.1‘ 

44.1! 

6.7‘ 

3.6! 

“ 

1 

900! 

•  ! 

10. 0! NONE 

i 

Itx  HOUSTON 

1  ; 

1956 

•536945 

! 

!  1068!  5A71 ! 

!  !  ! 

175.1! 

175.1! 

42.1! 

42.1! 

7.5! 

3.0! 

2 

1 

1021  i 

-  } 

22.3! NONE 

i 

Itx  Houston 

2  I 

1972 

! 295472 
! 

!  56585*71! 

!  j  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.7! 

3.2! 

! 

! 

1350! 

-  i 

14,5  5N0NE 
i 

!TX  HOUSTON  i 

{  j 

1964 

•635391 

i 

!  2167! 5A71 1 

l  !  ! 

256.0! 

256.0! 

53.0! 

53.0! 

9.0! 

4.2! 

- 

! 

i 

1474! 

-  i 

u.oInone 

! 

!  TX  HOUSTON  ! 

•  i 

1981 

1268533 

!  1895S5A70! 

247.5! 

48.0! 

8.9! 

- 

i 

1 738! 

35.0! NONE 

ITX  HOUSTON  i 

2  j 

*  1967 

! 

i  !  i 

247.  $f 

48.0! 

4.5! 

2 

-  ! 

i 

! 275334 
! 

!  214215*70! 

!  !  ! 

255.0! 

255.0! 

48.1! 

48.1! 

10.5! 

5.7! 

- 

; 

• 

1850! 

-  ! 

39.0! NONE 

i 

ITX  HOUSTON  ! 

j  j 

1957 

5536946 

!  106815A71! 

175.1! 

42.1! 

7.5! 

- 

i 

1021! 

22.3! NONE 

•TX  HOUSTON  ! 

i  i 

1(,72 

! 

!  !  ! 

175.1! 

42.1! 

3.0! 

; 

-  i 

i 

5917774 

! 

!  1022ISA71! 

1  !  ! 

218.0! 

218.0! 

42.0! 

42.0! 

9.0! 

4.0! 

- 

i 

! 

1 230 1 

-  « 

22.5 !NONE 
! 

!TX  HOUSTON  i 
!  i 

1987 

ALABAMA 

! 529650 

J  1  5 8 ! 3  A 36  ! 

APALACHEE 

•537216 

15313A36! 

BILOXI 

1647380 

1  5  4  !  3  A  36 1 

CADDO 

1641456 

2 

1S4I3A36! 

CAHA6A 

1537846 

1 58 ! 3 A  36 ! 

CHEROKEE 

1 538422 

!  ! 

1 58  !  3 A 34 ! 

CHICKASAW 

8536039 

i 

15813A36! 

COOJA 

! 531050 

2 

!  ! 
158I3A36! 

CREEK 

8532464 

15813*361 

ESCATAWPA 

(541604 

2 

16513*36! 

MAUVrtLA 

1535497 

2 

158I3A36! 

MOBIL! AN 

1639568 

154I3A36I 

MUSKQGEF 

1530677 

15®! 3*36  8 

NANIA8A 

1645674 

2 

!  ! 
13413A36! 

NATCHEZ 

1534059 

1 

158I3A36I 

PASCAGOULA 

1648798 

j 

1 54I3A36I 

PIACHr 

1650594 

1 

1S413A36! 

PUSHMATAHA 

1650648 

1S4I3A36I 

SEMINOLE 

1536386 

1S8I3A36! 

SHAWNEE 

*531578 

!  ! 

1 56! 34  3®! 

80.5!  30.0!  9.5! 

35.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  10.5! 
35.0!  30.0!  7.5! 

80.5!  30.0!  10.5! 
35.0!  30.0!  7, S! 

30.5!  30.0!  9,5! 

35.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.01  9,51 

55.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

35.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

65.0!  31.0!  7.5! 

85.0!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.01  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.01  7.5! 

80.51  30.0!  10.51 

85.0!  30.0!  7.5! 

30.51  30.01  9.5! 

33.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  10.5! 
85.0!  30. Cl  7.5! 
30.5!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.0!  7,5! 

30.5!  30.0!  10.5! 
35.0!  30.0!  7.5! 

30.5!  30.01  10,5! 
35.0!  30.0!  7.5! 

80.5!  30.0!  10.5! 
35.0!  30.01  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

35.0!  31.0!  7.5! 

30.5!  30.0!  9.5! 

85.0!  31.0!  7.5! 

!  !  ! 

\  \  ! 


1800! 

2 

i 

-  i 

.  » 

i 

32.0! NONE 

j 

I 

jAL  MOBILE 

i 

i 

! 

1970  ! 

1800! 

! 

-  i 

-  i 

32.O1N0NE 

| 

ML  MOBILE 

i 

i 

! 

1972  ! 

2100! 

2 

-  i 

-  j 

34.0! NONE 

2 

I 

!AL  MOBILE 

! 

! 

1982  ! 

2100! 

2 

-  ; 

-  2 

34.01N0NC 

j 

! 

JAL  MOBILE 

! 

! 

! 

1981  ! 

1800! 

1 

.  > 

.  i 

32.0! HONE 

2 

l 

JAL  MOBILE 

1 

1 

1972  ! 

1800! 

! 

-  i 

-  i 

32 .0 ! NONE 

2 

! 

!AL  MOBILE 

1 

! 

! 

! 

1972  ! 

1800! 

.  > 

32.01  NONE 

! 

! *L  MOBILE 

1 

! 

! 

1971  ! 

! 

-  i 

! 

f 

( 

! 

1800! 

| 

-  ! 

.  1 

32.0!NONE 

2 

JAL  MOBILE 
« 

! 

1971  ! 

1800! 

-  ! 

-  1 

32.0! NONE 

2 

s 

!AL  MOBILE 

! 

! 

1971  | 

UOO! 

-  I 

12 .0 ! NONE 

( 

1 AL  MOBILE 

! 

! 

1972  1 

! 

-  * 

! 

I 

! 

} 

1800! 

-  1 

.  | 

32.0IN0NE 

I 

(AL  NOBILE 

» 

1971  I 

2100! 

f 

-  ! 

.  j 

34.0JN0NE 

2 

1 

! AL  MOBILE 

! 

1 

1981  ! 

1800! 

| 

-  ! 

.  ) 

32.0IN0NE 

j 

! 

!AL  MOBILE 

I 

! 

1971  f 

2100! 

-  ! 

34.0! NONE 

J 

I AL  MOBILE 

1 

! 

1982  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

1800! 

I 

-  ! 

.  | 

32.01  HONE 

2 

!AL  mobile 

1 

1971  ! 

2100! 

-  1 

34.0! NONE 

JAL  MOBILE 

t 

I 

! 

1982  1 

! 

-  1 

* 

( 

! 

| 

2100! 

-  ! 

.  | 

34.0INONE 

| 

JAL  MOBILE 

I 

1982  ! 

21001 

2 

-  ! 

-  ! 

34.01  NONE 

2 

JAL  MOBILE 

! 

! 

1982  I 

1800! 

-  ! 

32.0 !  NONE 

!AL  NOBILE 

! 

I 

* 

1971  * 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

f 

1800! 

-  ! 

32.0! NONE 

!Al  MOBILE 

I 

1971  ! 

! 

-  ! 

! 

J 

1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  * 
OR  ‘ 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


<16)  WARRIOR  S 
COMPANY 


6ULF  NAVIGATION 
1 

(CONTINUED) ! 


fVTCCi  DIMENSIONS  fDRAFTi 
NET  ! CODE! LENGTH 18RDTHJ  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  RE6.JL0AD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  iPAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  !  IV  *  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 


!CAPACITY!  HI6H-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CAR60  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE  !  YEAR  ! 

!////////•  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// STD! ////////// !  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  |*RE8UILT! 


TAHOME 

1646701 

\ 

15413A36* 
!  ! 

80.5!  30.0! 
85.0!  30.0! 

10.5! 

7.5! 

2100! 

i 

34. 0! NONE 

i 

SAL  MOBILE 

J 

1982  ! 

TALLAPOOSA 

!  539784 

J 

153! 3 A  36 1 
!  ! 

80.5!  30.0! 
85.0!  31.0! 

9.5! 

7.5! 

1800! 

! 

:  | 

32.0! NONE 
! 

!AL  MOBILE 
! 

1972  ! 
| 

TENSAS 

!  533328 
! 

15813A36! 
!  ! 

80.5!  30.0! 
85.0!  31.0! 

9.5! 

7.5! 

1800! 

-  ! 

32.01H0NE 

! 

!AL  MOBILE 

i 

1971  ! 

T0M8IGBEE 

1529895 

i 

1 5813A36! 
!  ! 

80.5!  30.0! 
85.0!  31.0! 

9.5! 

7.5! 

1800! 

! 

-  ! 

32.0! NONE 
! 

!  AL  MOBILE 
! 

1970  ! 

TUNICA 

i 646010 
! 

154!3A36! 

t  | 

30.5!  30.0! 
85.0!  30.0! 

10.5! 

7.5! 

2100! 

! 

:  ; 

34.0! NONE 

1 

•AL  NOBILE 
! 

1982  ! 

J 

TUSKEGEE 

1640835 

! 

1 54 ! 3 A  36 ! 
;  ; 

80.5!  30.0! 
85.0!  30.0! 

10.5! 

7.5! 

2100! 

! 

_  r 

34.0! NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1981  ! 

J 

WARRIOR 

1522677 

! 

1 02 1 3 A  35 1 
!  ! 

85.0!  30.1! 
85.0!  30.1! 

9.5! 

7.5! 

1700! 

32.01N0NE 

t 

! AL  MOBILE 

i 

1969  ! 

i 

WGN  54 

!  . 

! 

794!4A40! 

j  | 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370i 

15 .0 ! NONE 

! 

1 AL  MOBILE 

i 

1970  i 
! 

WGN  6? 

! 

794!4A40! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370! 

15.0 {NONE 

t 

SAL  MOBILE 

i 

1970  ! 

WGN  63 

!  - 

! 

794!4A40! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

i 

i 

1370! 

15  - oi NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

WGN  64 

! 

794I4A40! 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8,5! 

1.6! 

- 

! 

2 

1370! 

15.0! NONE 

• 

! AL  MOBILE 

l 

1970  ! 

! 

WGN  65 

1  - 

! 

794J4A40! 

•  t 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

i 

• 

1370! 

15.0! NONE 

1 AL  MOBILE 

i 

1970  ! 

t 

WGN  66 

794I4A40! 

!  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

! 

1370! 

15.0! NONE 

i 

! AL  M08ILE 
! 

1970  ! 

i 

WGN  67 

j  - 

2 

794! 4A40j 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.S! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1370! 

15.0! NONE 

« 

SAL  MOBILE 
! 

1970  * 

J 

WGN  68 

i 

794! 4A40! 

!  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

t 

1370! 

15 .oi NONE 
* 

•AL  MOBILE 
! 

1970  ! 

J 

WGN  69 

!  - 

» 

794UA40! 

•  j 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

2 

1370! 

15.0! NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

! 

WGN  70 

j  - 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

i 

137oi 

15.0! NONE 
! 

SAL  MOBILE 

i 

1970  ! 

i 

WGN  71 

j  - 

2 

794! 4A40! 

•  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

j 

i 

1370! 

15.0! NONE 
* 

! AL  MOBILE 

i 

1970  • 

J 

WGN  72 

«  ...... 

i 

794I4A40! 

;  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

| 

1370! 

15.0! NONE 

i 

SAL  MOBILE 

i 

1970  ! 

i 

WGN  73 

! 

794! 4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

2 

1370! 

15.0! NONE 

t 

•AL  MOBILE 
• 

1970  *! 

i 

WGN  74 

1  - 

! 

794J4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

i 

i 

1370! 

IS.ol NONE 
! 

SAL  M08ILE 
! 

1970  ! 

W6N  75 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370! 

15.0! NONE 
! 

!AL  MOBILE 
! 

1970  ! 

! 

WGN  76 

!  - 

! 

794*4*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

! 

1370! 

15.0JN0NE 

l 

!AL  MOBILE 
! 

1970  ! 

WGN  77 

!  - 

i 

79414A40! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

» 

i 

1370i 

15.0 ! NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

WGN  78 

!  - 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

• 

i 

1370i 

15.0  JNONE 
! 

SAL  MOBILE 
) 

1970  i 

WGN  79 

!  - 

i 

794J4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1 

o 

Ki  1 

15.0! NONE 
( 

SAL  MOBILE 
• 

1970  ! 

! 

WGN  80 

I  - 

i 

79414A40! 

!  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370! 

-  ! 

1S.01N0NE 

! 

SAL  MOBILE 
• 

1970  ! 

J 

WGN  82 

j  - 

i 

794!4A40! 

1  ! 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

i 

o 

r- 
**  1 

15.0! NONE 
! 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

| 

WGN  83 

!  - 

i 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1370! 

-  1 

15.OIN0NE 

! 

! AL  MOBILE 
! 

1970  • 

! 

WGN  64 

j  - 

! 

794J4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

k“ 

! 

! 

1370! 

-  ! 

15.0! NONE 

i 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

! 

WGN  85 

!  - 

! 

79414A40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

! 

1370! 

-  ! 

15 .oi NONE 
! 

!AL  MOBILE 
! 

1970  ! 

! 

WGN  67 

!  - 

I 

79414A40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

• 

! 

! 

1370! 

-  ! 

15.0! NONE 

2 

SAL  MOBILE 
! 

1970  ! 

! 

W6N  88 

j  - 

i 

794I4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1 

1370! 

-  ! 

15 .oj  NONE 
! 

•AL  MOBILE 
! 

1970  S 

WGN  89 

I  - 

! 

794 (4 A40 J 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

8.5! 

1,6! 

“ 

! 

J 

1370J 
-  1 

15.0! NONE 
! 

! AL  NOBILE 
! 

1970  ! 

| 

WGN  90 

i  - 

! 

794  J  4  A  40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

J 

l 

1370! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
• 

! AL  MOBILE 

1970  ! 

! 

WGN  91 

■  - 

1 

794UA401 
!  ! 

195.0!  35.01 
195.0!  35. OJ 

8.5! 

1.6! 

- 

I 

! 

13701 
-  ! 

1 5 . 0 1  NOliE 
! 

SAL  mobile 
! 

1970  t 
! 

WGN  92 

!  - 

! 

794J4A40! 

I  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

! 

1370! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

(AL  CHICKASAW 
! 

1971  ! 

! 

WGN  93 

i  - 

! 

794 !4 A40 ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370! 

-  ! 

15.0IN0NE 

! 

!AL  CHICKASAW 

i 

1971  ! 

! 

WGN  95 

!  - 

i 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1370! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

! AL  CHICKASAW 
! 

1971  t 
! 

WGN  96 

i  - 

! 

794I4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

1370! 

-  ! 

15.01  NONE 

SAL  CHICKASAW 
! 

1971  ! 

! 

WGN  97 

!  - 

! 

794UA40! 

i  i 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1370! 

-  1 

15.0! NONE 
) 

!AL  CHICKASAW 

J 

1971  ! 

WGN  98 

i  -  i 

! 

794I4A40!’ 

!  J 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8. SI 
1.6! 

! 

! 

1370! 

-  ! 

15.0 ! NONE 
! 

SAL  CHICKASAW 
! 

1971  ! 

J 

WGN  99 

!  i 

794 } 4 A  40 ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.51 

1.6! 

- 

1 

! 

1370! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

SAL  CHICKASAW 
! 

1971  ! 
f 

WGN  100 

!  - 

!  ! 

794J4A40! 
i  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

13701 
-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

! AL  CHICKASAW 
! 

1971  ! 

WGN  101 

!  - 

!  ! 

79414A40! 

j  | 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

1370! 

-  1 

15,0! NONE 

1 

!AL  CHICKASAW 
! 

1971  I 
! 

WGN  102 

i  i 

79414*401 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

) 

! 

1370! 

-  ! 

15.01  NOME 

!AL  CHICKASAW 

i 

1971  ! 

WGN  103 

!  - 

! 

79414A40! 
t  ! 

195.0*  35.01 
195.0!  35.0! 

8.3! 

1.6! 

! 

» 

1370! 

-  J 

15 .0 !  NONE 

J 

i*L  CHICKASAW 
| 

1971  ! 

J 

WGN  104 

!  ! 

794MA40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195-*0l  35.0! 

8.5! 

1.6! 

j 

13701 
-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

1  AL  CHICKASAW 

i 

1971  ! 

! 

WGN  105 

1  -  j 

i  i 

794  J4A40 J 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1370! 

-  ! 

1 $.0! NONE 
! 

i*L  CHICKASAW 
! 

1971  ! 

} 

WGN  106 

j  -  2 

i  i 

79414*40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

! 

1370! 

-  ! 

1 5. C! NONE 
! 

1AL  CHICKASAW 
} 

1971  ! 

WGN  107 

'  ! 

79414X40 | 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

1 

1370! 

-  ! 

15.O1N0NE 

i 

1AL  CHICKASAW 

i 

1971  I 

J 

WGN  106 

i  -  i 

i  i 

79414A40! 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  3S.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

! 

! 

1370! 

15.0! HOME 
! 

IAL  CHICKASAW 
! 

1971  S 

I 

W6N  109 

j  -  j 

1  ! 

794J4A40! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1 

13701 
-  ! 

1S.0IN0NC 

SAL  CHICKASAW 
! 

1971  S 
! 

VCN  110 

|  -  J 

!  I 

79414A40! 

!  ! 

195.0!  35.01 
195.0!  35.01 

0.5! 

1.6! 

— 

! 

1 

1370! 

-  ! 

15.01  NONE 
! 

SAL  CHICKASAW 
! 

1971  1 
! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUP8ER 


(16)  WARRIOR  (  GULF  NAVX6ATXO! 
COMPANY  ! 

(CONTINUED) ! 
WON  111  ! 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! 
NET  1 CODESLENGTH! BRDTHl 
REGIS-!****!  AEG.  !  REG.  f 
TER  1  SEE!//////!/////! 
TON-  1PAGE!  OVEP-JOVIR-! 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  Al '„  ! 


DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

LOAD-!  !  CAR60  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  ITCt  BASE  I 

ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TD !//////////! 


LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

• 

13/0! 

1 5 • 0! HONE 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

15.0! NONE 

•  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

« 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

1 5. 0! NONE 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6} 

! 

-  ! 

! 

794l4A40i 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

1 S.O! NONE 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

2 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370: 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  1 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

« 

1370i 

15.0! NONE 

»  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

794I4A40? 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

15 .0! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

1 

794  J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

i  • 

195. OS 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

1 

794!4A40i 

1  °5.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

13701 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

j 

7<>4!4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

137ol 

15.0! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

794I4A40S 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

137ol 

1 5.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  « 

! 

794 ! 4*40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

| 

-  1 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

2 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  1 

1 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

137oi 

1 5 .0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

j 

1370! 

1 S .oj  NONE 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15. oi NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794J4A40S 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794 1 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15 .0! NONE 

1  S 

195. OS 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

79414A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

•• 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

] 

-  ! 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A401 

195.0! 

35.01 

6.5! 

- 

I 

1370! 

15.01  NONE 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A40S 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

«• 

I 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

794S4A40I 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

15. OINONE 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7941  4 A  40 ! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

- 

I 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!  1 

195.01 

35.01 

1.61 

! 

-  1 

( 

794UA40! 

195.01 

35.01 

8. SI 

- 

I 

1370! 

1 5 .01  NONE 

!  I 

195.01 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

1 

794 ! 4 A  40 1 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

| 

1370! 

1 5 . 0 1  NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  | 

1 

794I4A40I 

195.01 

35.01 

8.5! 

- 

l 

13701 

IS .01  NONE 

S  S 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

I 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794 1 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

1 

1370! 

15.0! NONE 

S  ( 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

794I4A40I 

195.0! 

3S.0! 

e.si 

- 

I 

1370! 

15.0IN0NC 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794S4A40S 

195.0! 

35.01 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

794I4A40S 

195.01 

35.01 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15. OINONE 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  1 

1 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15. OINONE 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

79414A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5 • 01  NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ) 

1 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0( 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15 . 0?  NONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15. o! NONE 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

{ 

1370! 

1 5.0! NONE 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

794 ! 4 A  40  S 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

•  1 

I 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

15.0! NONE 

S  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

■  1 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1S.01N0NE 

S  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  1 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.01N0NE 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  « 

* 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

| 

1370! 

1 5  .oInONE 

S  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  1 

> 

794J4A40S 

195.0! 

35.0! 

8*5! 

- 

2 

1370! 

IS. OINONE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

I.o! 

! 

-  ! 

2 

794I4A40! 

*95.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

is. oInone 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!EE!  LINE-2  !*REBUILT| 


!AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
SAL  CHICKASAW  ! 
!  i 
!AL  NOBILE  I 


(AL  NOBILE 

! 

SAL  NOBILE 


SAL  NOBILE 
! 

SAL  MOBILE 

j 

SAL  NOBILE 
! 

SAL  MOBILE 
1 

SAL  MOBILE 


SAL  CHICKASAW  S 
!  ! 
SAL  CHICKASAW  ! 

!  ! 
SAL  CHICKASAW  S 

i  « 

SAL  CHICKASAW  ! 
i  i 

SAL  CHICKASAW  \ 
l  } 

SAL  CHICKASAW  ! 

i  i 

SAL  CHICKASAW  *! 

1  i 

SAL  CHICKASAW  ! 

!  1 
SAL  CHICKASAW  1 
S  ! 

SAL  CHICKASAW  I 
!  I 

SAL  CHICKASAW  1 
S  ! 

SAL  CHICKASAW  ! 

!  ! 
SAL  CHICKASAW  ! 
I  i 

SAL  CHICKASAW  I 
S  I 

(AL  CHICKASAW  ! 
!  I 

SAL  CHICKASAW  1 
I  i 

SAL  CHICKASAW  ! 
I  ! 

SAL  CHICKASAW  I 
!  I 

SAL  CHICKASAW  ! 

I  I 

SAL  CHICKASAW  t 
I  I 

SAL  CHICKASAW  ! 
!  I 

I AL  CHICKASAW  I 
I  t 

SAL  CHICKASAW  I 
S  I 

SAL  CHICKASAW  1 

!  S 

1 A L  CHICKASAW  I 

I  ! 

SAL  CHICKASAW  I 
1  i 

SAL  CHICKASAW  S 
I  ! 

SAL  CHICKASAW  i 
S  ! 

I  AL  CHICKASAW  ( 
I  I 

SAL  CHICKASAW  2 
(  I 

SAL  CHICKASAW  ! 

!  I 

SAL  CHICKASAW  S 
!  1 
SAL  CHICKASAW  t 

s  s 

SAL  CHICKASAW  S 
S  ( 

SAL  CHICKASAW  1 
!  ! 
SAL  CHICKASAW  { 
!  1 
(AL  CHICKASAW  ! 
!  ! 
SAL  CHICKASAW  I 
!  ! 
SAL  CHICKASAW  ! 

s  i 

SAL  CHICKASAW  ! 
S  ! 

SAL  CHICKASAW  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


833 


EN6R! 

j 

!VTCCi  DIMENSIONS  'DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

SVESSEL! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

!CODE!L£NGTH!BRDTH!  ! 

;  2 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  iOPERATING  ! 

——————— 

- - 

1  REGIS”!****!  RE6.  !  REG. ! LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  l 

YEAR  ! 

2 

COAST 

•  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  HUMBER 

i 

GUARD 

!  TON- 

•PAGE!  OVER~!OVER”! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

:light>! 

////////////////! TO!  //////////! 

OR  ! 

i 

HUMBER 

!  NAGE 

•  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  !*REBUILT! 

!!!!!!!  !  ! 

!!!!!!!  !  ! 


(16)  WARRIOR  t  GULF 

NAVIGATION 

2 

!  ! 

a 

i 

* 

i 

a 

a 

2 

2 

COMPANY 

l 

! 

i  i 

a 

» 

; 

• 

i 

i 

2 

! 

a 

(CONTINUED)! 

» 

i  ! 

a 

a 

a 

a 

! 

a 

t 

W6N 

166 

[  - - - 

i 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  » 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

_  a 

i 

a 

a 

! 

WGN 

167 

i  ______ 

1 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15-0! NOME 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

a 

S 

2 

WGN 

168 

i  - 

i 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8-5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

i 

! 

a  a 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

a 

i 

t 

I 

WGN 

169 

i  - 

i 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1370! 

1 5.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

s 

! 

a 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  a 

i 

a 

a 

! 

WGN 

170 

i  - 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

< 

! 

a 

|  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

_  i 

a 

a 

1 

t 

U6N 

171 

j  - 

a 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

a 

a 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

j 

S 

; 

WGN 

172 

«  ______ 

a 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

*  » 

1370! 

15.0 ! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

• 

i 

a 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

a 

I 

i 

WGN 

173 

!  - 

J 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  * 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

a 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

J 

a 

! 

WGN 

174 

i  ______ 

i 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15 .0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

a 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

_  t 

i 

j 

! 

WGN 

175 

i  - 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15 .0! NONE 

Ial 

CHICKASAW  i 

1976 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

s 

j 

WGN 

176 

j  - 

a 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

*AL 

CHICKASAW  | 

1976 

2 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

a 

WGN 

177 

!  - 

! 

794  *4 A40  J 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

•  j 

1370! 

1 5 . 0 ! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

i 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

s 

WGN 

178 

!  - 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1370! 

1 S.OtNONE 

SAL 

CHICKASAW  • 

1976 

a 

a 

! 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

I 

2 

WGN 

179 

i  - 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

!AL 

CHICKASAW  i 

1976 

a 

i 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

WGN 

180 

!  - 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1370! 

1 5. 0! HONE 

!AL 

CHICKASAW  « 

1976 

i 

] 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

» 

! 

I 

a 

U6N 

181 

!  - 

i 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

137oi 

15. 0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

a 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

j 

a 

! 

2 

WGN 

182 

»  ___— 

j 

794 !  4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  * 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

i 

t 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

» 

-  ! 

I 

l 

» 

2 

WGN 

183 

j  ______ 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15. 0! NONE 

Ial 

CHICKASAW  ! 

1976 

f 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

_  i 

i 

! 

! 

WGN 

184 

!  - 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1976 

2 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

2 

2 

1 

WGN 

185 

j  - 

! 

794 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 . 0 ! NONE 

j  AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

J 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN 

186 

1  - 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  • 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  • 

1976 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

2 

« 

WGN 

187 

!  - 

! 

794S4A40S 

195.0! 

35.0! 

8.51 

-  ! 

1370! 

15 .0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  i 

1976 

a 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

J 

WGN 

188 

i  - 

J 

794!4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

1 5 ■ 0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  1 

1976 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

| 

WGN 

189 

i  ______ 

1 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15 .0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  • 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

S 

WGN 

190 

!  - 

! 

794J4A40J 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  I 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN 

191 

j  - 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

13701 

1 5 . 0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  S 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

WGN 

192 

«  ______ 

i 

794  J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

1 5 .0! NONE 

JAL 

CHICKASAW  ! 

1979 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN 

193 

!  - 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1370! 

15. 0! NONE 

{AL 

CHICKASAW  ! 

1979 

! 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

s 

WGN 

194 

!  - 

s 

794  J4A40 l 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 . 0! NONE 

ial 

CHICKASAW  I 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UGH 

195 

!  - 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

2 

WGN 

196 

!  - 

1 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

1 5 . 0 ! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1979 

l 

2 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

• 

WGN 

197 

j  - 

i 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1979 

! 

! 

!  ! 

195. OJ 

35.0! 

1.6! 

_  a 

a 

i 

! 

WGN 

198 

j  - 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15 .oi NONE 

al 

CHICKASAW  ! 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

s 

W6N 

199 

!  - 

! 

7941 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  S 

1979 

! 

J 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

l 

! 

WGN 

200 

!  - 

| 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1979 

1 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN 

201 

!  - 

! 

794I4A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

-  | 

1370! 

15.0! NONE 

Ial 

CHICKASAW  1 

1979 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

J 

WGN 

202 

j  - 

1 

794I4A40I 

195.01 

35.0! 

6.5! 

-  J 

1370! 

15.01NQNE 

SAL 

CHICKASAW  ( 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

WGN 

203 

j  - 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  f 

1370! 

IS .0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  S 

1979 

! 

• 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

i 

! 

S 

WGN 

205 

!  - 

t 

79414A40! 

195-05 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 • o! NONE 

SAL 

MOBILE  1 

1981 

a 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

S 

WGN 

206 

i  - 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

«  i 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1981 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

a 

! 

! 

WGN 

207 

j  - 

I 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1370! 

15. 0! NONE 

SAL 

MOBILE  ! 

1981 

! 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

WGN 

208 

!  - 

1 

794 ] 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1370! 

1 5.0! NONE 

sal 

MOBILE  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

S 

I 

WGN 

209 

j  - 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

MOBILE  1 

1981 

( 

I 

)  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

s 

I 

WGN 

210 

j  - 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15 .0! NONE 

SAL 

MOBILE  I 

1981 

! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

s 

s 

WGN 

211 

!  - 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

IS .0! NONE 

IAL 

MOBILE  1 

1981 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

s 

I 

WGN 

212 

!  - 

! 

79414A40J 

195.01 

35.0! 

8.5! 

*  I 

1370! 

1 5-0! NONE 

SAL 

MOBILE  I 

1981 

! 

! 

J  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

s 

l 

WGN 

213 

!  - 

1 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  J 

1370! 

1 5 .01  NONE 

(AL 

MOBILE  t 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

s 

s 

WGN 

214 

i  ______ 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

13701 

15.01  NONE 

SAL 

MOBILE  S 

1981 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

S 

s 

WGN 

215 

!  - 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  * 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1981 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

WGN 

216 

j  - 

! 

794J4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  1 

1370! 

15.0 (NONE 

SAL 

CHICKASAW  1 

1981 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

S 

WGN 

217 

j  - 

I 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

•  J 

1370! 

1 5 • 0 1  NOME 

SAL 

CHICKASAW  1 

1981 

! 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ] 

! 

! 

s 

WGN 

218 

!  ______ 

1 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

•  j 

1370! 

1 5.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  | 

1981 

a 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

s 

WGN 

219 

j  - 

! 

794  J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1S.0!N0NE 

SAL 

CHICKASAW  S 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

2 

WGN 

220 

i  ______ 

! 

794 !4A40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0 ! NONE 

ML 

CHICKASAW  1 

1981 

! 

a 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

a 

! 

!!!!!!!  !  ! 


I 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


834 


ENSR ! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

i 

AND  NUMBER  ! 

j 

COAST  ! 
GUARD  * 
NUMBER  ! 

1VTCC! 
NET  'CODE! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  !PAGE! 
NAGE  5  IV  ! 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! 3RDTH! 

REG.  !  RE6.! 
//////!/////! 
OVER-JOVER-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  • 

um\ 

LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

j 

CARGO  ! 
//////// ! 
PASS-  ! 
EN6ERS  ! 

HIGH-  *  !  V 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC 

POINT  !  LINE-1  ! A 0! 

(LIGHT) !////////////////!T0! 
(FEET)!  LINE-2  !EE 

ESS  El  !  ! 

OPERATING  !  ! 

BASE  !  TEAR  ! 

LINE-1  !  BUILT  I 
//////////!  OR  ! 

LINE-2  |*REBUILT! 

(16)  WARRIOR  S 

i 

6ULF  NAVIGATION 

i  i 

t  j 

i  t 

1 

; 

2 

l 

i 

! 

; 

j 

i 

i 

j 

; 

j 

• 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

COMPANY 

2 

2  ; 

2 

; 

i 

i 

! 

! 

(CONTINUED)! 

i  i 

2 

t 

• 

; 

i 

! 

WGN  221 

; 

794 ! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

s.si 

- 

• 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1981 

1 

< 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

VGN  222 

j 

794! 4A4oi 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 370  i 

15.0! NONE 

i  AL 

CHICKASAW 

!  1981 

! 

! 

j  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

« 

! 

! 

WGN  223 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1981 

! 

i 

;  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

• 

! 

VGN  224 

; 

— ■ -  » 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1981 

! 

i 

*  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

WGN  225 

i 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

; 

2  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  < 

! 

I 

i 

V6N  226 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

! 

;  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

i 

i 

W6N  227 

j 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

i  1982 

i 

! 

!  ! 

198.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

» 

! 

WGN  228 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

75.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

t 

UGH  229 

t 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

VGN  230 

! 

794S4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

< 

1370! 

15. 0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

2 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

; 

« 

« 

WGN  231 

i 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

i 

!  « 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

t 

| 

« 

ViN  232 

i 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

i  1982 

i 

i 

f  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  i 

i 

! 

! 

WGN  233 

! 

794!4A40i 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

| 

WGN  234 

j 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

{  1982 

i 

i 

!  ! 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

! 

WGN  235 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

• 

1370! 

1 5.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

• 

! 

j 

WGN  236 

i 

794!4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 370! 

1 5.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

WGN  237 

2 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

• 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  • 

1 

! 

2 

WGN  238 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

1 

! 

i  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ; 

; 

! 

i 

WGN  239 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1570! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

2 

! 

!  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

j 

! 

t 

WGN  240 

! 

794UA43! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

» 

! 

! 

WGN  241 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

l 

2 

WGN  242 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN  243 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15*0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

1 

WGN  2*4 

1 

794UA40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN  245 

1 

794J4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

(AL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

J 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

l 

! 

WGN  246 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0!  NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

1  1982 

J 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

WGN  247 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0IN0NE 

lAL 

CHICKASAW 

!  1982 

i 

I 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

WGN  246 

! 

794! 4 A40! 

195.0! 

3S.0J 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW 

1  1982 

t 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

i 

WGN  249 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW 

i  m2 

i 

! 

i  t 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  \ 

i 

1 

! 

WGN  250 

! 

79414A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

13701 

1 5. 0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

i 

1 

WGN  251 

! 

7  94  J4A40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.01N0NE 

!AL 

CHICKASAW 

!  1982 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

I 

VGN  252 

1 

794I4A40! 

19S.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAW 

I  1982 

1 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

WGN  253 

l 

794! 4A40J 

195.0! 

35.0! 

8,51 

- 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

I 

! 

!  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

WGN  254 

1 

794I4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

! 

(  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

WGN  255 

! 

794J4A40! 

195.0J 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .01  NONE 

|al 

CHICKASAW 

!  1982 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  Ci 

1.6! 

-  1 

! 

| 

» 

WGN  256 

; 

794 1  4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

1  1982 

1 

i 

|  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

1 

1 

1 

WGN  257 

i 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

1  1982 

! 

\ 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

WGN  258 

! 

794 J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1982 

! 

I 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ; 

! 

! 

1 

WGN  259 

! 

794  5  4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0 {NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1986 

l 

i 

i  { 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN  260 

! 

794*14*40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.01N0NE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1986 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

1 

! 

! 

WGN  261 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8,5! 

- 

1370! 

1 5.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

!  1986 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

1 

WGN  262 

1 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1570! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

I  1986 

• 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

i 

WGN  263 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5. 0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

I  1986 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

1 

! 

WGN  264 

! 

79414A40! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

- 

1370! 

1 5 . 0! NONE 

SAL 

CHICKASAW 

1  1982 

J 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

WGN  265 

1 

------  f 

794 ! 4 A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.01  NONE 

SAL 

M08ILC 

1  1988 

1 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

! 

WGN  266 

i 

794! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1  1988 

! 

! 

>  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

» 

WGN  267 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1  1988 

! 

1 

«  2 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

! 

WGN  268 

! 

794 ! 4  A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0 ! NONE 

SAL 

MOBILE 

!  1988 

! 

t 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

i 

WGN  269 

! 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

!  1988 

! 

i 

1  J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

{ 

! 

! 

WGN  270 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

1  5.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1  1988 

! 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

J 

WGN  271 

2 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

!  1988 

t 

i 

j  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

WGN  272 

! 

7941 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0  |  NONE 

•AL 

MOBILE 

i  1958 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  i 

; 

• 

! 

WGN  273 

I 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OfNONE 

SAL 

MOBILE 

!  1988 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

i 

! 

WGN  274 

! 

79454A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1370! 

1  5 .0 ! NONE 

IAL 

CHICKASAW 

*!  1988 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  t 

195.0! 

i 

35.0! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


835 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


! VTCC ! 
NET  ! CODE ! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  'PAGE! 
NAGE  !  IV  ! 


(16)  WARRIOR  &  GULF  NAVIGATION 
COMPANY  ! 

(CONTINUED)  I 


DIMENSIONS  ! 
LENGTH! 8RDTH! 
REG.  !  REG.! 
//////!/////! 
OVER-! OVER-! 
ALL  !  ALL  ! 


DRAFT! 

! 

LOAD-1 
ED  ! 

/////!  horse 

LIGHT!  POWER 


CAPACITY !  HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCt  BASE 

////////•  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LX6HT)! //////////////// !TO! ////////// 
ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2 


79414A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  ! 

2 

j 

« 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1370! 

15 .OJNONE 

ML 

CHICKASAW  *! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  i 

i 

i 

i 

794!4A4ol 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  j 

1988 

|  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  • 

; 

; 

2 

794!4A4ol 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  i 

1988 

i  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

] 

*  i 

i 

; 

! 

794  5  4 A40 i 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

« 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

• 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

*  i 

i 

i 

! 

794J4A40! 

195-0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370* 

1 5 . 0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

-  j 

; 

2 

2 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370! 

1 5.0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  2 

i 

! 

i 

794*4440! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

• 

1370! 

15-0! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

—  2 

; 

t 

< 

7941 4440  S 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

» 

1370! 

15.0! NONE 

•AL 

CHICKASAW  j 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

t 

» 

i 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

2 

1370! 

15.0 i NONE 

•AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

*  i 

t 

2 

j 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

; 

1370! 

15.0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

i  j 

19S.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

*  ; 

2 

i 

i 

794*4440! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

1370! 

15 -0! HONE 

•AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  i 

i 

j 

2 

794*4440! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

1  AL 

CHICKASAW  i 

1988 

i  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  2 

; 

j 

; 

794*4440! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

• 

1370! 

15 .0! NONE 

j  AL 

CHICKASAW  j 

1988 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  2 

i 

i 

2 

794 ! 4446 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

; 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  1 

1988 

•  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

*  i 

i 

2 

i 

794MA46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

• 

1370! 

IS.O'.NONE 

SAL 

CHICKASAW  *! 

1988 

i  < 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

j 

794*4446! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

i 

137oi 

15 .0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  !* 

1988 

•  j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  2 

» 

; 

2 

794 !4A46 l 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

» 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  • 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

*  i 

j 

! 

2 

794 !4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

2 

1370! 

is.oInone 

ml 

CHICKASAW  i 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

; 

-  i 

; 

! 

« 

794 ! 4446 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

794! 4446* 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

• 

1370! 

1 5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

! 

794 ! 4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

2 

1370! 

15.01N0NE 

1  AL 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

794J4A46! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

J 

1370! 

15.0JN0NE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

794I4A461 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

79414446! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1370! 

15. 0*!  NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ( 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

79414446! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  1 

1988 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

1 

! 

1 

79414446! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1370! 

1 5  .0 ! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1968 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

794  14446 ! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

1  AL 

CHICKASAW  I 

1988 

!  I 

195.01 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

794I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

13701 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1988 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

I 

1 

794  14440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  I 

1976 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

794 14440! 

195.01 

35.0! 

6.S! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

79414440! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

15.01N0NE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

794! 4A40 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

(AL 

CHICKASAW  1 

1978 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

! 

I 

794J4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.S! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

79414440! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

794! 4  A  4  0 ! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

* 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

J 

794  J4A40! 

195.0! 

35.01 

8.5! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

794  1 4  A 40 ! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0 (NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

794  •  4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

» 

1370! 

IS.OINONE 

SAL 

CHICKASAW  } 

1978 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  | 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

794 ! 4440! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

794  14440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  | 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

* 

! 

! 

794 14440 ! 

195.0! 

3S.0I 

8.5! 

- 

f 

1370! 

IS.OINONE 

ml 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

} 

-  ! 

2 

i 

! 

794I4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

» 

1370! 

is.oInone 

}  AL 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

794 ! 4440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

794UA40! 

195.0! 

3S.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

6S614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1974 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

686! 4440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15*01  NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1974 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

686I4A40! 

195.01 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1974 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

686I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  I 

! 

! 

I 

YEAR  ! 
BUILT 
OR 

•REBUILT 


! 


835 

TABLE  2  -  DE 

RIPTION  OF  VESSELS 

ENSR! 

1  JVTCC!  DIMENSIONS 

ORAFT! 

i 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

i 

dzsts 

OPERATOR 

!  NET  1C0DE1LENGTH1BRDT 

i 

i 

EST  •  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

! 

T,i  mmM  -1 

-! REGIS-! ♦  ***!  REG.  *  REG 

LOAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  * 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

year  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!//// 

ED  ! 

ut/utn 

POINT  « 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  1PA6E!  OVER-J OVER- 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !////////////////! TO !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

l  NAGE  1  IV  1  ALL  *  ALL 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

♦REBUILT* 

(16)  WARRIOR  t 

; 

! 

GULF  NAVIGA no {  N 

!  lit 

111! 

1  111 

! 

! 

• 

! 

( 

{ 

i 

i 

< 

2  i 

i  ! 

J 

COMPANY 

i 

l  1  !  • 

i 

J 

* 

(CONTINUE*) ! 

Ill  1 

i 

I 

! 

i  i 

WON  604 

i  ...... 

!  68&14A40!  195.0!  35. 

8.5! 

f 

1370! 

15.0! NONE 

!«L  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

! 

!  1  !  195.0!  35. 

1.6! 

J 

-  j 

» 

•  I 

WGN  605 

»  - 

!  68614A40!  195.0!  35. 

8.5! 

-  • 

1370! 

15.0! NOME 

! AL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

i 

!  1  l  195.0!  35. 

1.6! 

-  ! 

• 

!  J 

WGN  606 

i  - - 

1  68614A40!  195.01  35. 

8.5! 

-  • 

1370! 

1 5*0! NONE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

i 

1  1  !  195.0!  35. 

1.6! 

i 

-  j 

i 

!  i 

V6N  607 

2  - 

1  68614A40!  195.0!  35.0 

6.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

i 

!  !  J  195-0!  35. 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

WON  608 

;  ...... 

!  68614A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  J 

1370! 

IS .0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

i 

!  !  i  195.0!  35. 

I.o! 

•  i 

i 

i  i 

WGN  609 

j  - 

!  686J4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  J 

1370! 

15.0'NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  !  195.0!  35.i 

1.6! 

-  i 

i 

1  | 

WGN  610 

i  - 

!  686 J 4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  » 

1370! 

1 5  *0! NONE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  !  195.0!  35. 

1.6! 

« 

.  i 

i 

!  • 

i 

WGN  611 

!  686J4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  J 

1370! 

15.0! NONE 

iAL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  !  195.0!  35.i 

1.6! 

j 

-  i 

1 

1  I 

WGN  612 

i  - 

!  686! 4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

iAL  CHICKASAW  l 

1975  ! 

! 

!  1  !  195.0!  35J 

1.6! 

-  i 

1 

•  i 

i 

WGN  613 

j  - 

!  68614A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

“  ! 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  !  195.0!  35.1 

1.6! 

j 

-  t 

1 

i  2 

t 

wGN  614 

!  686I4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  • 

1370! 

1 5.0! RONE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

•  1  !  195.0!  35.1 

1.6! 

-  i 

1 

i  i 

UGN  615 

»  ...... 

!  686J4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS .0! NONE 

IAL  CHICKASAW  j 

1975  i 

! 

!  !  !  195.0!  35.i 

1.6! 

•  i 

i 

i  i 

UGN  616 

i  ...... 

!  68614A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.i 

1.6! 

-  i 

i 

1  • 

i 

WGN  617 

i  ...... 

!  686J4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  !  195.0!  35.i 

1.6! 

i 

-  i 

i 

«  | 

i 

WGN  618 

i  ...... 

!  686J4A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  ! 

1975  ! 

!  !  *  195.0!  35. ( 

1.6! 

-  i 

t 

!  • 

i 

WGN  701 

i  - 

!  686! 4A40S  200.0!  35.0 

8.S! 

-  i 

1370! 

15.0! NONE 

iAL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

*  !  !  200.0!  35. ( 

1.6! 

•  i 

i 

!  t 

i 

WON  702 

j  - - 

!  68654A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

• 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1960  ! 

!  !  !  200.0!  35. ( 

1.6! 

—  i 

i 

!  * 

i 

WGN  703 

•  ...... 

t  686I4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  ! 

1980  1 

! 

!  !  *  200.0!  35. < 

1.6! 

.  i 

1 

1  1 

i 

UGN  704 

i  ...... 

!  666 ! 4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  I 

1370! 

15.0! NON! 

! AL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35.1 

1.6! 

-  i 

1 

!  | 

i 

WGN  705 

i  ...... 

!  686J4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0SN0NE 

ML  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

!  !  !  200.0!  35.1 

1.6! 

-  I 

! 

!  • 

WGN  706 

i  ...... 

!  68514A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1S.0IN0NE 

! AL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35. ( 

1.6! 

-  ! 

! 

!  * 

i 

WGN  707 

i  ...... 

!  686 ! 4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  • 

1370! 

15.0'KOKE 

!AL  CHICKASAW  ! 

1980  i 

!  !  !  200.0!  35.1 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

WGN  708 

.  - 

!  686 • 4 A 40 !  200.0!  35.0 

8.5! 

-  j 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.0!  35. ( 

1.6! 

—  1 

2 

i  j 

WGN  709 

!  - 

!  686! 4A40!  200.0!  35.0 

6.5! 

-  J 

1370! 

1S.OSNONE 

iAL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.01  35. ( 

1.6! 

-  i 

1 

WGN  710 

!  - 

!  686J4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

Ml  CHICKASAW  ! 

1980  * 

! 

!  1  !  200.0!  35. ( 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

WGN  711 

I  - 

!  68614A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  5 

1370! 

1 5. 0! NONE 

iAL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  200.01  35. ( 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

WGN  712 

!  . 

!  66614A40!  200.0!  35.0 

0.51 

-  • 

1370! 

15.0! NONE 

Ml  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

f 

!  !  1  200.0!  35. ( 

1.6! 

-  ! 

( 

!  i 

WGN  713 

1  - 

!  6B6! 4 A 40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  | 

1370! 

15.0! NONE 

SAL  CHICKASAW  ! 

1980  ! 

i 

!  !  !  200.01  35. ( 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

WGN  714 

!  - 

!  636S4A40!  200.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 . 0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1980  l 

1 

1  1  !  200.0!  35.! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  1 

WGN  0  4 

j  - 

!  760J4A401  195.0!  35.0 

8.5! 

-  ! 

1322! 

1 5 .A! NONE 

IAL  NOBILE  I 

1968  ! 

J 

!  1  J  195.0!  35. ( 

1.6! 

-  1 

! 

!  j 

WGN  &  } 

1  760! 4A40t  195.0!  35.0 

8.5! 

-  | 

1322! 

15*4{ NONE 

ML  NOBILE  ! 

1968  1 

1  !  1  19$.0!  35. ( 

1.6! 

-  ! 

1 

1  i 

) 

WGN  D  6 

!  76014A40!  195.0!  35.0 

8.5! 

-  j 

13221 

15.1! NONE 

!Al  MOBILE  ! 

1968  ! 

i 

!  !  !  195.0!  35.0 

!  !  !  ! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

i 

i  i 

i  j 

! 

<16)  WAPRIOA  RIVER  TOWINC 

( 

! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

t 

! 

! 

i  2 

i  2 

! 

ANOREA  LEIGH 

1585079 

!  178! 3 A 35 7  85.0!  30.0 

7.01 

2000! 

-  i 

39.OIN0NE 

!AL  MOBILE  ! 

1975  I 

i 

!  !  !  85.0!  30. v 

6.6! 

-  ! 

! 

!  { 

CATHERINE 

1636814 

!  145! 3A35 !  63.0!  24.0 

8.0! 

1200! 

-  1 

33.0! NONE 

iAL  MOBILE  1 

1981  I 

! 

!  !  1  65.0!  24.1 

8.01 

-  ! 

( 

!  ! 

CHRISTOPHER  D 

1  568968 

1  229! 3A 35!  16.5!  30.0 

7.0! 

2000! 

-  1 

0.0!  NONE 

ML  MOBILE  ! 

1977  | 

! 

!  1  !  34.5!  30. ( 

6.6! 

-  1 

! 

1  1 

i 

JAKE  0 

1575762 

!  176I3A35!  85.0!  30.0 

10.0! 

2000! 

-  i 

44. OINONE 

ML  MOBILE  ! 

1976  1 

! 

J  !  !  85.0!  30. C 

8.0! 

-  ( 

! 

!  1 

JULIUS  W 

1625678 

!  59! 3A 35!  40.0!  22.0 

6.0! 

1000! 

.  i 

33.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  60.0!  22.C 

6.0! 

-  i 

! 

!  ! 

HISS  CHARLOTTE 

1564973 

!  200I3A35!  82.1!  30.0 

9.0! 

2000! 

-  ! 

38.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

1974  ! 

l 

!  !  I  90.0!  31. C 

9.0! 

-  ! 

! 

!  S 

HISS  INEZ 

! 583636 

!  5013A3S!  S2.2!  22.0 

7.0! 

800! 

-  ! 

32. Ot  NONE 

ml  LEROY  ! 

1977  ! 

! 

!  !  !  55.0!  22.0 

5.01 

-  ! 

\ 

!  } 

LA  106 

1  - 

!  -  ! 4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  ! 

1500! 

11 .OINONE 

ML  MOOILE  ! 

1969  ! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  I 

l 

!  t 

i 

LA  107 

J  . - 

!  -  S4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  i 

1500! 

11. OINONE 

IAL  MOBiLE  ! 

1969  • 

! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  j 

1 

!  ! 

LA  108 

1  - 

!  -  !4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  } 

1500! 

1 1 . 0! NONE 

SAL  HOBILE  ! 

1969  I 

J 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

■  i 

i 

!  ! 

i 

LA  109 

!  -  14A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  1 

1500! 

11 .OINONE 

ML  MOBILE  ! 

1969  » 

t 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

i 

!  1 

i 

LA  110 

*  - 

!  -  !4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  ! 

1500! 

11.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

1970  ! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

• 

LA  111 

i  - 

!  -  !4*40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  j 

1500! 

11. OINONE 

IAL  MOBILE  ! 

1970  i 

! 

!  !  1  195.0!  35.0 

1.5! 

-  I 

J 

J  J 

LA  112 

j  ...... 

1  -  !*A60!  195*0!  55.0 

9.0! 

-  • 

1500! 

11.0! NONE 

SAL  MOBILE  ! 

1970  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

LA  113 

j  - - 

!  -  !4a4Q!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 1 .0! NONE 

IAL  MOBILE  ! 

1970  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

•  i 

i  2 

WRT  15 

1626109 

!  650S4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  • 

1450i 

12.0! NONE 

iAL  MOBILE  ! 

1980  ! 

! 

!  1  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ! 

WRT  16 

1626110 

!  45014A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  • 

1450! 

1 2 .0 ! NONE 

ml  MOBILE  ! 

1980  ! 

! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

* 

WRT  17 

1626111 

!  65014A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  f 

1450! 

12.0! NONE 

ML  MOBILE  ! 

1980  ! 

!  !  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

i  j 

i 

VRT  18 

1626112 

!  650S4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  i 

1450! 

12. OINONE 

iAL  MOBILE  ! 

1980  ! 

1 

!  S  !  195.0!  35.0 

1.5! 

-  I 

» 

!  I 

J 

WRT  19 

1626113 

!  650!4A40!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  I 

1450! 

12.0! NONE 

! AL  NOBILE  ! 

1980  ! 

! 

! 

J 

!  !  1  195.0!  35.0 

!  !  !  ! 

i  1  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

i 

!  ! 

i  j 

i  2 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  837 

EN6P!  !  !VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT !  1CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

DIST!  OPERATOR  !  NET  !C0DE!LENGTH!8RDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

- ! REGIS-!**** !  REG.  !  REG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  i  EQUIPMENT  JTC!  BASE  !  TEAR  I 

!  COAST  !  TER  !  SEE ! //////! /////!  ED  I  !////////!  POINT  !  LINE-1  «AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON"  !PAGE!  OVER-!OV£R-| ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) »//////////////// JTO •////////// !  OR  ! 


!  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

AIL  1LI6HT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(16)  WARRIOR  RIVER  TOWING 

! 

! 

1 

1  (  1 

j  t  « 

1  1  ! 

< 

! 

i 

1 

i 

; 

! 

! 

! 

i 

! 

; 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

(CONTINUED) 

i 

!  !  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

« 

WRT  22 

! 599879 

1  65014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

12.01NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1960  i 

! 

t  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

1 

j 

| 

! 

WRT  23 

! 599880 

i  650I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 2.0! NONE 

!AL 

MOBILE  *1 

1980  ! 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

j 

! 

i 

{ 

WRT  24 

1599881 

1  65014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

12.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1980  i 

» 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

; 

WRT  25 

! 599882 

1  65014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

12.0! NONE 

!  AL 

NOBILE  ! 

1980  i 

! 

!  1  1 

19S.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

WRT  26 

J  599883 

1  65014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

12.0 ! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1980  1 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

{ 

i 

! 

WRT  29 

J588806 

1  62S14A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1486! 

1 3.0! NONE 

1  AL 

N08ILE  ! 

1977  ! 

! 

1  !  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

WRT  30 

1588569 

1  625I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

13.01  NONE 

1  AL 

MOBILE  ! 

1977  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  » 

I 

! 

2 

1 

WRT  32 

1588570 

1  62S14A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I486! 

13.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1977  | 

! 

! 

1  1  1 

1  !  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(23)  WASHINGTON 

ISLAND  FERRY 

! 

! LINE/ 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

i 

! 

! 

t 

l 

INC. 

! 

!  1  l 

i 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

C.  G.  RICHTER 

1259864 

l  55 1 1 Al 2! 

65.3! 

25.0! 

8.5! 

430! 

120! 

27.5! NONE 

!WZ 

WASHINGTON! 

1950  ( 

! 

1  !  1 

70.6! 

25.0! 

7.5! 

! 

100! 

! 

! 

ISLAND  1 

! 

EYRAR8AKKI 

1527592 

!  391U12! 

82.6! 

35.5! 

7.6! 

510! 

ISO! 

39. 0 ! NONE 

!WI 

WASHINGTON! 

1970  ! 

! 

1  !  1 

87.0! 

36.0! 

6.1! 

• 

150! 

! 

j 

ISLAND  ! 

i 

ROBERT  NOBLE 

1606532 

!  6611A12! 

85.9! 

35.6! 

8.0! 

730  i 

150! 

40.0! NONE 

!WI 

WASHINGTON! 

1979  J 

! 

1  1  1 

90.0! 

35.6! 

6.5! 

1 

175! 

! 

1 

ISLAND  ! 

! 

VOYAGEUR 

1282089 

1  66MA12! 

60.8! 

35.0! 

8.0! 

430! 

150! 

23.4! NONE 

iw: 

WASHINGTON! 

1960  ! 

1 

1  !  ! 

65.0! 

35.0! 

6.5! 

! 

ISO! 

! 

! 

ISLAND  ! 

i 

WASHINGTON 

1949690 

!  6611A12! 

95.8! 

37.0! 

6.5! 

1000! 

110! 

34.0! NONE 

!WI 

WASHINGTON! 

1989  i 

! 

i 

1  1  1 

t  1  ! 

100.0! 

! 

37.0! 

1 

6.  S ! 

! 

! 

I 

250! 

! 

i 

! 

! 

ISLAND  ! 

i 

! 

! 

(35)  VASHINGTON 
SUSAN  KAY 

SAND  CO. 

1 

) 

1531635 

!  1  ! 

!  1  1 

1  2413A36! 

! 

! 

43.0! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

2.01 

( 

1 

320! 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

10.5! NONE 

* 

! 

!N0 

i 

! 

WASHINGTON! 

! 

! 

1970  ! 

1 

t  !  1 

43.0! 

12.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

BARGE  1 

1  - 

!  5414A43! 

100.0! 

24.0! 

4.51 

-  ! 

160! 

6.0! NONE 

!H0 

WASHINGTON! 

*  1970  ! 

1 

1  1  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BARGE  2 

j  - 

1  7014A43! 

100.0! 

26.01 

5.01 

200! 

6.0 !  NONE 

!H0 

WASHINGTON! 

1978  ! 

1 

1  1  1 

100.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BARGE  3 

!  - 

!  7014A43I 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

200! 

6.0! NONE 

! MO  WASHINGTON! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

KATHY  JO 

!  - 

1  70I4A431 

! 

24.0! 

5.0! 

-  j 

200! 

6.01  NONE 

! HO  WASHINGTON) 

1959  ! 

I 

1  !  1 

! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

I 

! 

NO  7 

1  - 

1  7014A43! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

200! 

8.3! NONE 

1X0  WASHINGTON! 

1930  ! 

1 

1  1  1 

100.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

? 

! 

! 

i 

NO  8 

1  - 

1  7014A43! 

100.0! 

24.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

8.0  I  NONE 

! MO  WASHINGTON! 

1968  1 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

100.0! 

! 

24.0! 

1 

1.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(36)  WASHINGTON 
CATHLAHET 

STATE  FERRY 

! 

! 

1636551 

1  1  I 

1  1  1 

1  174911*13! 

1 

! 

301.4! 

i 

! 

78.5! 

t 

! 

15.81 

! 

! 

5000!# 

! 

I 

100! 

! 

1 

69.0! NONE 

1 

! 

!WA 

! 

! 

SEATTLE  ! 

1 

! 

1981  ! 

i 

1  1  1 

323.51 

75.5! 

14.0! 

i 

1200! 

! 

! 

! 

) 

CHELAN 

1643291 

1  174911A131 

301.4! 

78.51 

15.8! 

5000!# 

1001 

69.0! NONE 

1 W  A 

SEATTLE  ! 

1961  1 

i 

1  1  1 

328.5! 

78.5! 

14.0! 

! 

1200! 

! 

! 

I 

1 

CLWHA 

1512324 

1  1 214 I 1 Al 31 

369.01 

73.2! 

16.6! 

7000!# 

160! 

66.6! NOME 

IWA 

SEATTLE  I 

1967  ! 

1 

i  i  i 

382.2! 

73.2! 

16.6! 

i 

2500! 

! 

1 

! 

! 

EVERGREEN  STATE 

1268732 

I  1 38811A131 

296.61 

73.1! 

15.0! 

25001# 

100! 

62.21  NONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

*  1988  ! 

i 

1  !  1 

310.0! 

73.1! 

15.0! 

! 

985! 

I 

! 

i 

! 

EXPRESS 

1693223 

1  98I1A13I 

84.6! 

31.2! 

8.0! 

3000! 

-  ! 

38 .0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1985  1 

1 

i  t  i 

86.0! 

33.01 

8.0! 

! 

245! 

I 

1 

1 

! 

HI  YU 

1508139 

1  338I1A131 

150.41 

63.0! 

11.3! 

660!# 

40! 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1967  ! 

t 

1  1  1 

162.01 

63.0! 

10.3! 

i 

2001 

! 

I 

I 

1 

HYAK 

1508160 

1  1  21  4  1 1 A 1 3  1 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

7000!# 

160! 

66 .6 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1967  ! 

1 

1  1  1 

382.2! 

73.2! 

4.0! 

1 

25001 

! 

1 

! 

1 

1LLAHEE 

1226588 

1  1 031 11 Al 3 1 

242.2! 

73.3! 

13*2! 

18001# 

751 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  I 

»  1987  ! 

! 

!  !  1 

256.2! 

73.9! 

12.0! 

! 

7561 

! 

! 

1 

! 

IS5AQUAH 

1624022 

t  1 749 | 1 Al 3 1 

301.51 

78.5! 

15.8! 

5000!# 

100! 

69.01  NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1980  1 

1 

1  1  1 

328.5! 

73.51 

15.8! 

1 

1200! 

1 

! 

1 

! 

KALEETAN 

1508604 

1  1 214 ! 1 Al 31 

369.0! 

73.2! 

16,6! 

70001# 

160! 

68.6! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1967  1 

! 

1  1  ! 

382.21 

73.2! 

16.6! 

I 

2503! 

1 

! 

I 

! 

KITSAP 

1630023 

1  1749! 1 A 1 3 ! 

301.5! 

78.5! 

15.8! 

50001# 

1001 

69.0! NONE 

tWA 

SEATTLE  ! 

1980  1 

1 

1  1  1 

328.5! 

78.5! 

15.8! 

! 

12001 

! 

1 

! 

I 

KITTITAS 

1627307 

I  1 749! 1 Al 3 1 

301.51 

78.5! 

15.8! 

3000!# 

100! 

69.0} NONE 

1 

! 

1980  1 

! 

I  t  1 

328.51 

78.5! 

15.6! 

t 

1200! 

! 

I 

I 

l 

KLAHOWYA 

1277872 

1  101 7 1 1 A 1 3 1 

296.6! 

73.1! 

15.0! 

2300!# 

1001 

62.2! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1958  ! 

I 

1  1  1 

310.0! 

73.1! 

4.0! 

1 

985! 

! 

1 

1 

1 

KLICKITAT 

1226367 

1  95711A13! 

242.21 

73.3! 

13.21 

1800!# 

75! 

30.0 1  NONE 

IWA 

SEATTLE  I 

•  1982  1 

1 

1  1  1 

256.2! 

73.9! 

12.0! 

1 

786! 

! 

! 

! 

! 

NISRUALLY 

1226712 

1  101311A13 1 

242.2! 

73.3! 

13.2! 

18001# 

75! 

50.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  I 

*  1987  ! 

1 

1  1  1 

256.2! 

73.9! 

12.0! 

1 

786! 

! 

1 

1 

! 

OLYMPIC 

1237283 

t  305! 1413! 

198.2! 

60.1! 

9.2! 

1400!# 

55! 

45 .0! NOME 

IWA 

SEATTLE  I 

1938  ! 

! 

1  1  1 

207.6! 

62.0! 

8.6! 

1 

592! 

! 

! 

1 

1 

QUINAULT 

1226738 

1  1 030 1 1 A 1 3 1 

242.0! 

73.3! 

13.2! 

1800!# 

75! 

50.01  NONE 

(WA 

SEATTLE  t 

*  1987  1 

1 

!  1  1 

256.2! 

73.91 

12.01 

1 

766! 

J 

1 

I 

! 

RHODODCNDREN 

1251646 

!  42511A13! 

217.9! 

60.0! 

10.0! 

16101# 

65! 

39 .oi NONE 

!VA 

SEATTLE  i 

1947  ! 

1 

!  1  ! 

225.9! 

63.0! 

10.0! 

1 

533! 

! 

! 

! 

! 

SEALTH 

1662478 

1  1749MA1J! 

323.5! 

78.5! 

15.8! 

3000!# 

100! 

69.0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  I 

1981  ! 

1 

I  1  1 

323.5! 

73.5! 

14.0! 

* 

1200! 

! 

( 

! 

SPOKANE 

1544785 

I  1198J1A13I 

429.51 

86.8! 

16.0! 

63001# 

206! 

83.0!NONE 

IWA 

SEATTLE  i 

1972  ! 

1 

1  1  1 

440.0! 

87.0! 

4.0! 

I 

2000! 

! 

1 

! 

J 

TILLIKUM 

1278437 

1  101711  Al  3 ! 

296.6! 

73.1! 

15.0! 

23001# 

100! 

62. 2 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1958  ! 

! 

1  1  I 

310.C! 

73.1! 

15.0! 

! 

985! 

j 

! 

! 

1 

WALLA  WALLA 

1546382 

l  119811 A 1 3 ! 

429.5! 

86.8! 

18.0! 

85001# 

2Q6! 

83. 0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1972  » 

1 

1  1  1 

440.0! 

87.0! 

4.0! 

1 

2000! 

! 

! 

! 

i 

TAKIMA 

1511823 

!  121411A13! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

7000!# 

160) 

63  •  6 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1967  i 

1 

1  i  1 

332.2! 

73.2! 

16.6! 

I 

2500! 

! 

! 

! 

| 

GC  40 

1253497 

1  14714F46! 

104.0! 

29.0! 

4.0! 

-  | 

325! 

3 .0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1940  ! 

1 

! 

1  »  1 

!  1  1 

104.0! 

i 

29.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  WASHINGTON 

STATE*  DEPT. 

1 

1  OF 

1  !  1 

!  !  1 

i 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

• 

j 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

TRANSPORTATION 

1 

1  1  1 

l 

i 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

» 

MARTHA  S 

1255341 

1  4811A13! 

72.4! 

29.9! 

6.0! 

445! 

40! 

1 3.2 ! NONE 

!VA 

KELLER  ! 

1948  *! 

1 

1  !  ! 

32.0! 

34.6! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

L4N0ING  ! 

! 

!  !!!!!!!!!  !  !  ! 

!  !!!!!!!!!  !  !  1 

t  !!!!!!!#  VEHICLES  !  !  !  ! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(31)  WASSON  BARGE  CO.,  INC. 

J 

!  !  ! 

i 

! 

j 

! 

• 

i 

t 

! 

i 

ABC  6046 

I  593867 

1  917! 4A41  ! 

200.oi 

35.0! 

10.7i 

- 

! 

1645! 

17.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

I 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  * 

i 

! 

1 

! 

AP  540 

i  ...... 

!  724*4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

j 

1865! 

17.0!HONE 

IMS 

GREENVILLEI 

1980 

i 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

i 

! 

! 

i 

Cl  7159 

i 560517 

i  9331 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

10-7! 

- 

■ 

1650! 

1 7  -  6 1  NONE 

IMS 

6REENVXLLE! 

1974 

! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  • 

! 

( 

2 

! 

Cl  717B 

1560519 

!  93314A4U 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

* 

1650! 

17.61N0NE 

IMS 

GREENVILLEI 

1974 

! 

j 

!  I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

j 

i 

! 

Cl  7188 

1560520 

1  93314*41 ! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

! 

1650! 

17.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE ! 

1974 

» 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

i 

Cl  7199 

i 560521 

!  933! 4*41 ! 

200.0! 

35.0* 

10.7! 

- 

« 

1650! 

17.6! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

i 

!  !  ! 

200.0! 

35.0* 

1.6! 

> 

-  2 

! 

! 

I 

! 

Cl  7209 

1560522 

!  933J4A41! 

200.0* 

35.0! 

10.7* 

- 

« 

1650! 

17.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

j 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

•  ; 

! 

1 

! 

! 

Cl  7218 

•560523 

!  933! 4A41 ! 

200.0! 

55.0! 

10.7! 

- 

i 

1650! 

17 .6 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

• 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

i 

-  i 

i 

i 

1 

! 

Cl  7229 

1560524 

!  933J4A41 • 

200.0! 

35. C! 

10.7! 

- 

i 

1650! 

1 7 .6  !  NONE 

•MS 

GREENVILLE) 

1974 

1 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

2 

! 

! 

Cl  7239 

! 560525 

!  933I4A41! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

• 

1650! 

1 7. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0* 

1.6! 

i 

-  2 

! 

! 

I 

1 

Cl  7240 

1560526 

•  933*4*41! 

20C.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

! 

1650l 

17. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

! 

!  !  * 

290.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

j 

« 

« 

CWT  59 

•607997 

!  917J4A45! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1865! 

17.0! NONE 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

; 

I 

! 

MIC  168 

•626154 

1  9291**46! 

—  ! 

35.1! 

9.0! 

- 

t 

1600! 

1 8. 0! NONE 

1ms 

GREENVILLE! 

1980 

! 

i 

!  !  ! 

200.2! 

35.1! 

1.0! 

* 

-  i 

i 

j 

! 

! 

W0C  11 

•612885 

!  76615*71 ! 

195.0! 

35.0! 

10.2! 

- 

■ 

1 453! 

19.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

2 

J  !  ! 

195.0! 

35.0* 

2.0! 

2 

-  i 

; 

l 

! 

» 

wee  12 

1612884 

1  766*5*70! 

--  ! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1452! 

19.4'PUMP 

ins 

GREENVILLE ! 

1979 

« 

2 

j  i  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

I 

! 

i 

wee  13 

i  61 5700 

1  7  66 1 5 A  70! 

—  ! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1452! 

19.4!*PUHP 

IMS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

« 

!  5  ! 

195-0! 

35.0! 

2.0* 

< 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

WBC  16 

1632079 

!  761 !  5*71 ! 

—  ! 

35.0! 

12.0! 

- 

i 

1452! 

17.0IPUHP 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

1 

2 

!  !  1 

1*5.0! 

35.0* 

2.0* 

-  ; 

; 

1 

! 

! 

(31)  WASSON,  BARBARA  JOYCE 
ABC  6030 


(31>  WASSON,  CHARLES  N. ,  JR. 
ABC  601B 


(31)  WATER  TC12»fi#  INC. 
HELEN  LOYCE 


BILL  WOLTER 


CHARLIE  0AUOH 
CONNELL  SMITH 


EARL  FRANKLIN 


JOSEPH  WOLTER 
KATIE  WOLTER 


LEONA  WOLTER 
PAPA  GC0R6E 


SHIRLEY  FRANKLIN 
TUG  0OAT  ANNIE 


SVTCCJ  DIMENSIONS  ! DRAFT !  ! 

NET  !C0DE!LEN6TH!8RDTH!  !  * 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAO“!  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 

TON-  !PA6E!  OVE?-! OVER”! /////!  HORSE! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER! 


CAPACITY!  HI6H- 
!  EST 

CAR60  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


917J4A41* 
!  ! 

91754A48! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

364! 3*35! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


(11)  WATERFREIGHT,  INC. 

! 

!  !  ! 

; 

! 

2 

! 

< 

! 

!  ! 

GPAM-ME 

1543221 

!  83!  3*35! 

56.4! 

24.0! 

9.6! 

800! 

-  i 

39.5SN0NE 

»VA  DELTAVILLE! 

*  1972 

! 

!  !  ! 

6C.0! 

24.0! 

9.6! 

! 

-  * 

! 

!  ! 

GF  5 

•588658 

!  933J4AA5! 

1*5.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ; 

1736! 

19.0! NONE 

! VA  OELTAVXLLE ! 

1976 

! 

!  f  ! 

1*5.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

GF  204B 

1553286 

«  933J4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

-  J 

1736! 

19.0 ! NONE 

! VA  DELTAVILLE! 

1973 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

200.0! 

i 

35.0! 

! 

1.6! 

2 

! 

-  i 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(18)  WATERFRONT  SERVICES 

! 

CO.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

2 

! 

! 

* 

i 

1 

2 

! 

i 

; 

!  ! 

!  ! 

BILL  MENU 

1649038 

!  53*3*36! 

51.  oi 

22.0! 

6.7! 

850! 

-  ! 

36.2iN0NE 

! IL  CAIRO  ! 

1982 

! 

!  (  ! 

55.0! 

22.0! 

6.7! 

! 

-  ! 

! 

t  « 

52I3A36! 
!  ! 

4553A36! 
!  ! 

46! 3A  36! 

!  t 

53I3F36I 
!  ! 

52! 3*36! 
!  ! 

52!3A36! 
!  ! 

55J3F36! 
!  ! 

39I3F36! 
!  ! 

52UF36! 
I  ! 

4413*36! 
!  ! 

55! 3*36! 
I  ! 

53I3F36! 
!  I 

53I3A36! 
!  ! 

613I4A40! 
!  ! 


50.6!  24.0! 
53.0!  24.0! 
50.1!  22.0! 
55.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
55.0!  22.0! 
55.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
55.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
31.0!  22.0! 
63.0!  24.0! 
65.0!  25.0! 
51.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
50.2!  22.0! 
55.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
51.01  22.0! 
51.0!  22.0! 
51.0!  22.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.01 


!  !  100.0!  26.0! 
94 ! 4A43 !  35,0!  24.3! 

!  !  35.0!  24.0! 

630!4*43!  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

642!4A46!  193.0!  33.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

108! 4A43!  90.0!  26.0! 

!  !  90.0!  26.0! 

642I4A43!  195.0!  33.0! 

!  !  193.0!  3S.0! 

64214*43!  193.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

561 ! 4A43 !  1*5.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


!  V  E  S  S  £  L  ! 

CARGO  HANDLING  i$  ! OPERATING  ! 

EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  1 AO!  LIHE-1  ! 

//////////////// !TD! //////////! 


(EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


!  ! 
!  ! 
! MS  GREENVILLE! 
!  ! 
i  i 

i  i 

!  ! 
!HS  GREENVILLE! 

|  i 

IMS  GREENVILLE! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
I  ! 

!M$  GREENVILLE! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


!IL  CAIRO 
! 

! IL  CAIRO 
! 

S XL  CAIRO 

! 

!  IL  CAIRO 

! 

1  IL  CAIRO 
! 

! IL  CAIRO 
! 

1  XL.  CAIRO 

i 

!IL  CAIRO 
! 

!IL  CAIRO 
! 

(IL  CAIRO 
I 

!IL  CAIRO 
! 

I  XL  CAIRO 
( 

! IL  CAIRO 
! 

!IL  CAIRO 
( 

! IL  CAIRO 
I 

! XL  CAIRO 
! 

I  XL.  CAIRO 
» 

1  XL  CAIRO 
! 

I  XL  CAIRO 
! 

! IL  CAIRO 
> 

ilL  CAIRO 
! 

•XL  CAIRO 
1 
! 

! 


•  1983  ! 
! 

1975  ! 
! 

1976  ! 
! 

1976  ! 
! 

I960  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


839 


ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

!  !VTCC !  DIMENSIONS  ORAFT*  (CAPACITY! 

*  NET  !  CODE  {LENGTH!  BRDT'<{  !  !  ! 

HI6H-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANOLING 

!  V  E  S  S  £  L 
!S  (OPERATING 

VESSEL 

i 

NAME  AND  NUMBER  ! 

i 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER  {  SEE!///*//!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1 

!  TON-  ! PASt !  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) •//////////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  EHGERS  •  (FEET)!  LINE-2 

! AO!  LINE-1 
!TD !////////// 

! EE!  LINE-2 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

(18)  WATER  FRONT  SERVICES  CO.  i 
(CONTINUED)! 


!  !  J 

i  i  j 

i  i  i 

!  !  ! 


WF  324 

i  ...... 

{ 

•  56214A43! 

!  1  1 

194.9* 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1910! 

-  i 

10.0! NONE 
a 

!  IL  CAIRO 
a 

!  1941  ! 

i  a 

WF  352 

i  - 

a 

*  47514A43! 

a  a  a 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

8.5! 

1.6! 

— 

o 
o 
«♦  a 

12.7! NONE 
! 

•IL  CAIRO 
a 

!  1948  ! 

i  a 

WF  355 

i  ...... 

i 

!  475! 4A43! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.6! 

- 

1400! 

-  a 

12.7 ! NONE 
a 

!  IL  CAIRO 
a 

•  1948  • 

a  a 

WF  1005 

i  - ..... 

a 

•  646 !4A43! 

a  i  i 

195.0! 

195.0! 

35.0* 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1300! 

_  i 

11.0! NONE 

t 

JIL  CAIRO 
a 

!  1957  ! 

|  a 

WF  6402B 

i  ...... 

a 

•  78454A40* 

i  ;  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.0! 

10.6! 

1.5! 

— 

1596! 

.  i 

17.5  *  NONE 
a 

•IL  CAIRO 
a 

!  1964  ! 

i  a 

ALVIN  KEARNEY 

•270595 

a 

i 

•  393J5A71! 

!  !  ! 

i  a  a 

132.0! 

132.0! 

■ 

34.0! 

34.0! 

i 

8.5* 

1.2! 

a 

950! 

-  i 

a 

14.0 10IESEL  PUMP  JIL  CAIRO 

a  a 

a  a 

!  *  1981  • 
a  i 

;  a 

(32)  WATERMAN  STEAMSHIP 

a 

CORPO ! RATION 

t  a  ; 

1  a  i 

a 

a 

a 

■ 

a 

a 

a 

■ 

■ 

i 

■ 

a 

a  a 

a  a 

HAJ.  STEPHEN  W.  PLESS 

! 655332 

i 

!  18895 ! T  A  09 ! 

!  !  ! 

766.01105.6! 

821.15105.6! 

33.6* 

18.6! 

30000 

31531! 

-  a 

121 .6 ! 30  TON  t  35  TON  !LA  NEW 

'.CRANES  !  ORLEANS 

!  1985  ! 

a  a 

PFC.  EUGENE  A  08REG0N 

! 641084 
a 

!  18895 ! 1A09! 

i  i  2 

766.0f105.6f 
321.1*1 05.6! 

33.6! 

18.6! 

30000! 

i 

31531 j 
-  a 

121.6! 30  TON#  35  TON  t!LA  NEW 

250  TON  CRANES  !  ORLEANS 

*  1984  ! 

a  a 

ROBERT  E  LEE 

‘557033 

1 

!  24800 5 1 A 03 J 
!  !  ! 

893. 3f 100.0! 
1100.0! 

38.1! 

15.0! 

32000! 

! 

45831! 

207. 0 ! 1  500-TON  CRANE; ! LA  NEW 

! ELEC.  WINCHES  !  ORLEANS 

!  1974  ! 

!  ! 

SAN  HOUSTON 

1559035 

! 

!  21078! 1 A03 ! 

!  !  ! 

797. 3! 1 00.0! 
893.31100.0! 

38.1! 

15.0! 

32000! 

! 

45831! 

-  a 

207.021  500-TON  CRANE? !LA  NEW 

! ELEC.  WINCHES  !  ORLEANS 

!  1974  ! 

•  ! 

SET.  MATEJ  KOCAK 

■641083 

a 

1  18S95J1A09! 

!  !  ! 

766. 01105. 6! 
821.11105.6! 

33.6! 

18.6! 

30000! 

! 

31531! 

-  a 

121.6! 30  TON#  35  TON  t!LA  NEW 

! 50  TONE  CRANES  !  ORLEANS 

!  1984  • 

!  ! 

STONEWALL  JACKSON 

! 557034 
! 

1  21078MA09! 

1  !  1 

797.3! 1 00.0! 
893.31100.0! 

38.1! 

15.0! 

32000! 

! 

45831! 

-  ! 

207. 0! 1  SOO-TON  CRANE? !LA  NEW 

!£LEC.  WINCHES  !  ORLEANS 

!  1974  ! 

a  a 

CG  16 

1549016 

! 

!  206 ! 4A  52 ! 

!  1  ! 

©1.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

a 

414! 

-  ! 

12.5!N0NE 

! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1974  j 

!  ! 

C6  467 

*543467 

t 

!  206 ! 4A52 ! 

!  (  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

a 

! 

414! 

-  ! 

1 2. 5 ! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1973  ! 

!  ! 

CG  479 

! 543479 
! 

!  20614A52! 

!  1  ( 

61.5! 

61.5* 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

a 

414! 

-  ! 

12.S2NONE 

( 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1973  ! 

i  ( 

CG  497 

! 543497 
! 

!  20614A52! 

!  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

— 

a 

a 

414! 

•  a 

12.5! NONE 
a 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

J  1974  * 

!  ! 

CG  528 

! 543528 

i 

1  206! 4A52 ! 

!  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0* 

2.0! 

“ 

414! 

-  a 

1  2. 5 1  NONE 
a 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

(  1974  ! 

•  ! 

CG  534 

! 543534 
! 

!  206 1  4 A 52 ! 

!  1  1 

61.5! 

61.5* 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0* 

- 

414! 

-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1974  ! 

!  ! 

CG  537 

! 543537 
! 

!  20614AS2! 

!  1  ! 

61.5! 

61.5* 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

1 2.5 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1974  ( 

t  ! 

CG  543 

! 543543 
* 

!  206*  4A  52 • 

1  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

j 

414! 

-  a 

12.5! NONE 

a 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

(  1974  ( 

!  ! 

C6  554 

•543554 

! 

1  20614A52! 

!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

414! 

-  ! 

12.5 ! NONE 

J 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1974  • 

!  ! 

CG  560 

! 543560 
! 

1  206!4A32! 

!  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  I 

12.5! NONE 

a 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1974  l 

!  ! 

CG  563 

! 543563 
! 

!  20614A521 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

•  a 

12. 5 {NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1974  1 

I  ! 

CG  573 

1543573 

I 

1  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414i 
-  ! 

12.5 (NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1974  { 

!  ( 

CG  588 

1543588 

1 

!  206I4A52! 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

1  2. 5 ! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORL.ANS 

1  1974  ! 

!  ! 

CG  610 

*.543610 

! 

I  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

— 

414! 

-  ! 

12*5! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1974  • 

!  ! 

CG  631 

1543631 

1 

1  20614AS21 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414* 

-  1 

12. 5 } NONE 

i 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1974  ( 

!  ! 

CG  638 

1543638 

1 

!  20614A52! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

9.01 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
a 

(LA  NEW 
•  ORLEANS 

»  1974  1 

!  ! 

CG  656 

1543656 

I 

!  206 1 4 A  52 1 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  1 

1 2. 5 1  NONE 
» 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1974  ! 

(  1 

CG  848 

1543848 

1 

1  206 ! 4  A  52 ! 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12.52NONE 

! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

(  1974  ( 

I  ! 

CG  948 

1548948 

I 

!  206! 4 A  52 ! 

1  1  I 

81.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

414! 

-  1 

12.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

!  1974  1 

!  I 

CG  981 

1548981 

! 

!  20614AS2! 

f  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.01 

- 

a 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

I  1974  l 

1  t 

CCA  39 

1549039 

1 

!  20614AS2! 

1  1  ! 

61.5! 

81.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
]  ORLEANS 

!  1974  ( 

!  ! 

CCA  51 

1549051 

1  206I4A521 

t  1  ! 

81.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  1 

12.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

!  1974  J 

!  i 

CGA  62 

1576645 

! 

I  2061 4 A  52 { 

1  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
» 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

(  1976  i 

!  ! 

C6A  73 

( 576656 
! 

1  206 1  4 A  52  S 

1  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

!  1976  1 

(  ! 

CCA  79 

1576662 

1 

1  20614452! 

1  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.01 

2.0! 

414! 

-  f 

12.5 (NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1976  ! 

1  ! 

CCA  83 

1576666 

1 

1  20614AS21 

!  1  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.01 

- 

414! 

-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1976  1 

(  1 

CCA  84 

1576667 

1 

!  206J4A52! 

1  t  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  I 

1 2.5 ! NONE 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1  1976  ! 

!  ! 

CCA  95 

1576678 

1 

I  206I4A52! 
!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

~ 

414! 

-  ! 

1 2. 5! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

I  1976  l 
!  ( 

CCS  15 

1576697 

1  206 ! 4 A  52 1 
!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12. 5 1  NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1976  ! 

!  ! 

CCB  21 

1576703 

! 

1  206I4A521 

!  1  1 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

9,0! 

2.0! 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
( 

(LA  NEW 

I  ORLEANS 

1  1976  ! 

(  ! 

CCB  23 

1576705 

! 

1  20614A521 

1  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

— 

414! 

-  1 

12.5! NOME 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

!  1976  ! 

1  ! 

CCB  28 

1576710 

1 

1  206 1 4 A  52 1 

1  I  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.01 

— 

414! 

-  ! 

12*5! NONE 
* 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

I  1976  J 
(  ( 

CCS  29 

1576711 

1 

1  20614A52I 

!  !  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.01 

2.0! 

“ 

414! 

-  ! 

12.5!  NOME 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

(  1976  ! 

1  ( 

CCB  31 

1576713 

1 

!  20614AS2! 

1  I  1 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

** 

414! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1976  ( 

t  1 

CCB  36 

1576718 

1 

1  206I4A32! 

1  1  t 

61.5! 

61.5! 

31.21 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

(LA  NEW 

I  ORLEANS 

(  1976  ! 

!  ! 

CCB  39 

1576721 

l 

!  206 I4A52 1 

1  !  ! 

61.5! 

61.51 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12.51  NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1976  ( 

1  t 

CCB  41 

1576723 

! 

t  206 ! 4 A  52 1 
!  1  ! 

61.51 

61.5! 

31.21 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

4141 
-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

1  1976  1 

(  1 

CCS  47 

1576729 

! 

1  20614AS2! 

!  1  i 

61.51 

61.5! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  I 

12.3 (NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

(  1976  I 

I  ( 

CCB  48 

1576730 

I 

(  206I4A52I 

1  !  ! 

61.5! 

61.5! 

31.2! 

31.21 

9.0! 

2.0! 

- 

414! 

-  ! 

12.5 (NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1  1976  1 

t  ! 

CCB  49 

1576731 

1 

1  20614A32! 

1  1  ! 

61.51 

61.5! 

31.21 

31.2! 

9.0! 

2.C! 

— 

414! 

-  ! 

12.51  NONE 
( 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

I  1976  ( 

i  1 

FAIN  1-004-3 

1573304 

1 

t  20614A521 
1  1  1 

61.5! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

— 

414! 
-  ! 

12.5! NONE 
! 

(LA  NEW 

I  ORLEANS 

1  1976  1 

I  f 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


135. 


ENSR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

JVTCCl  DIMENSIONS  1DRAFT! 
NET  1C  ODE! LENGTH?  3RDTH!  • 

REGIS-!****!  REG.  i  REG.1L0AD-! 
TER  !  S EE 1/// ///!/////!  ED  1 
TON-  (PAGE!  0VER-10VE*-!/////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  10PERATING  ! 

I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  lTCl  BASE  ! 

!////////!  POINT  I  LINE-1  !A0!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD !////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) I  LXNE-2  SEE 1  LlNE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  1 

•REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

! 

! 

STEAMSHIP  CORPORATION 

1  ! 

1  ! 

!  i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

; 

(CONTINUED) J 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FRLN  1-010-4 

! 57331 0 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

A14! 

12.5SN0NE 

!LA  NEW 

1976  I 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j 

FRLS  1-011-0 

1573311 

20614A52! 

61.5! 

31.21 

8.9! 

—  ! 

414! 

1 2.5 (NONE 

!LA  NEW 

1976  I 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

FRLN  1-016-7 

1573316 

20614A52I 

61.5! 

31.2! 

8.9* 

-  1 

414! 

12*5! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-015-8 

1573318 

206J4A521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

—  J 

414! 

1 2- 5! NONE 

!LA  NEW 

1976  1 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

f  RLN  1-031-5 

1573331 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1976  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-032-0 

1573332 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

1 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

FPJN  1-033-6 

1573333 

20614A52 1 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.5JN0NE 

!LA  NEW 

1976  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

FRLN  1-035-7 

•573335 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1976  l 

1 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-041-8 

1573341 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.5!  NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

FRLN  1-049-1 

1573349 

20614AS21 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

41 4  j 

12. 5! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

1 

J  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

I 

FRLN  1-050-5 

1573350 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

1 2 .5 ! NONE 

!LA  NEW 

1976  1 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

FRLN  1-052-6 

1573352 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-055-2 

1573355 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

8.9! 

-  t 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

FRLN  1-056-8 

1573356 

!  206I4A52I 

61.5! 

31.2! 

8.9J 

-  ! 

414! 

12*51  NONE 

!LA  NEW 

1976  I 

} 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-063-4 

1573363 

!  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

« 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

i 

FRLN  1-065-5 

1573365 

206I4A52I 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  i 

! 

1  1  ! 

61.61- 3142! 

1i9! 

1 

-  '  1 

! 

!  ORLEANS 

l 

FRLN  1-066-0 

1573366 

20614A52I 

61.51 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NCW 

1976  1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-069-7 

1573369 

!  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1976  I 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-070-0 

1573370 

20614A52 ! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12. 5! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

1  t 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-071-6 

1573371 

t  2061**52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

1 

!  (  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

FRLN  1-072-1 

1573372 

20614AS2 ! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

1 

!  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

FRLN  1-076-3 

1573376 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5 ! NONE 

JLA  NEW 

1976  ! 

! 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-077-9 

1573377 

1  206 ! 4 A  52 1 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

• 

1  t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-084-5 

j  573364 

I  20614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

I 

i  i  i 

61.6! 

31.2! 

i.?« 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

FRLN  1-088-7 

1573388 

1  20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

1 2.3! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

1  !  J 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

» 

!  ORLEANS 

i 

FRLN  1-092-7 

1573392 

1  2061 4A52 ! 

61.5! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

I  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

FRLN  1-097-4 

1573397 

1  20614A52! 

61.3! 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

I 

1  1  l 

61.6! 

51.2) 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-095-0 

1573398 

1  20614A52! 

61.51 

31.2! 

8.9! 

mi 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

I  1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-106-0 

1574706 

1  206I4A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i  ORLEANS 

1 

FRLN  1-120-3 

1574720 

1  2061 4A52 ! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12-51  NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

\ 

t  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

I  ORLEANS 

! 

f°LX  1-131-1 

1574731 

1  20614AS21 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

! 

FRLN  1-132-7 

1574732 

1  20614A52! 

61.51 

31.21 

6.91 

-  i 

414! 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW 

1976  ) 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

( 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

FRLN  1-134-8 

1574734 

1  20614A521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

1  2.5 !  NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

l 

1  1  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  1 

( 

1  ORLEANS 

! 

FRLN  1-144-0 

1S7474* 

l  20614A52 1 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

i 

FRLN  1-160-4 

1574760 

1  2061**52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12. 5 I  NONE 

ILA  NEW 

1976  | 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

I 

FRLN  1-167-2 

1574767 

!  206J4A52! 

61.5! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  t 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

FRLN  1-170-7 

1574770 

!  2061 4 A  52  J 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  I 

! 

1  1  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

FRLN  1-178-0 

1574776 

1  20614A521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  ) 

l 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

j 

f RLN  1-182-0 

1574782 

1  206 ! 4 A  32 1 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  i 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

I 

FRLN  1-190-2 

1574790 

1  206I4A521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

t  ORLEANS 

! 

FRLN  1-193-9 

1574793 

l  20614A521 

61.51 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

FRLN  1-193-0 

1574795 

1  20614A521 

61.51 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

LB  726 

1550598 

l  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

1975  1 

! 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

LB  728 

1550604 

1  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

•  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

! 

LB  733 

1550618 

1  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  t 

j 

!  ORLEANS 

1 

LB  734 

•530620 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 j  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

L8  738 

(550626 

1  2061 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

| 

I  ORLEANS 

! 

LB  739 

1550631 

!  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1975  | 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

t 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

LB  741 

1550635 

!  206! 4A  52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

t  ORLEANS 

! 

L0  7*2 

1550641 

1  20614A521 

61.61 

31.2! 

e.9! 

-  t 

414! 

12.1 !  NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

i 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

! 

LB  746 

1560746 

!  20914A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1 2.1 i NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

! 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

1 

LB  750 

1559688 

!  206I4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

*14! 

12.11  NONE 

ILA  NEW 

1975  } 

| 

i  j  ; 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

LB  751 

1559689 

1  20614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.11  NONE 

!la  new 

1975  ! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1 

LB  763 

1550605 

1  2061 4A  521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 !NONE 

ILA  NEW 

1975  | 

; 

i 

i 

!  !  i 

1  1  1 

1  1  1 

61.6! 

i 

j 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

i 

i 

! 

! 

! 

-  t 

I 

! 

i 

i 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

i 

I 

! 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSR 1 
DIST! 


!  iVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

OPERATOR  !  NET  1CODE1LEN6TH1 6RDTN1  ! 

- 1RE«IS-!**»*I  RES.  !  RES.ILOAD-! 

I  COAST  I  TER  !  SEE1//////I/////I  ED  ! 


! CAPACITVt  NISH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARSO  XANDLINS  IS  IOPERATIN6  ! 

I  CARSO  i  FIXED  i  ESUIPNEHT  !TC!  BASE  ! 

ununn  point  !  line-i  iao!  line-i  i 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER  I  GUARD  !  TON-  IPAGE!  OVER-IOVER-! /////(  HORSE!  PASS-  !(LISHT)!////////////////!TD!//////////! 


.841 

! 

! 

TEA*  I 
BUILT  I 
OR  1 


!  NUMBER  !  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LI€HT!  POWER! ‘ EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  |E£!  LINE-2  !*RE8UILT! 


! 

! 

(32)  WATERMAN  STEAMSHIP  COAPO! RATION 
(CONTINUED)! 


LB  765 

1559682 

LB  770 

1560770 

LB  772 

!550*>21 

LB  773 

!56P'73 

LB  780 

1550625 

LB  734 

•550612 

LB  785 

•550623 

L8  786 

1 559681 

LB  787 

1559676 

L8  801 

S  55  9699 

LB  802 

1560762 

LB  810 

1562910 

LB  812 

1562955 

LB  815 

•562959 

LB  820 

1550606 

LB  831 

1559651 

LB  835 

j  559697 

LB  836 

1559703 

LB  837 

1560732 

LB  C38 

1560735 

LB  841 

1560761 

LP  842 

1560769 

LB  843 

1560843 

LB  844 

1560791 

LB  845 

i 560794 

LB  847 

!  - 

LB  848 

1560811 

LB  849 

I54ICG9 

LB  831 

1560828 

LB  852 

1560847 

LB  860 

1562859 

LB  861 

1362913 

LB  862 

1562981 

LB  863 

1362901 

LB  867 

1562913 

LB  872 

1562947 

LB  873 

1562873 

LB  874 

1562958 

LB  875 

1562873 

LB  877 

1362877 

LB  681 

1562974 

LB  865 

156298.1 

LB  686 

1562066 

LB  W94 

1562894 

LB  696 

1562999 

LB  697 

1563000 

LB  896 

1563001 

LB  904 

1562856 

LB  906 

1562997 

LB  909 

1562858 

LB  945 

1562945 

LB  952 

1562952 

PFE-LB  652 

1359652 

PFC-LB  656 

1559656 

I 

I 

! 


{ 


! 

i 

i 


! 

! 

j 

1 

2 
i 

! 

! 

i 

{ 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

t 

I 

I 

! 

\ 

! 

I 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

I 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

I 

I 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 


!  ! 

!  1 

!  1 

I  1 

206I4AS2I 

! 

i 

i 

61.6! 

i 

i 

i 

! 

31.2! 

! 

! 

! 

! 

8.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

414! 

• 

j 

! 

! 

12.1! NONE 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

206 I4AS2 I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

< 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4ui 

12.1 i NONE 
! 

I  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206I4A521 

61.6! 

31.2! 

$•9! 

- 

! 

414! 

12.1 !  NONE. 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  !* 

206!4A$2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

206!4AS2l 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 INONE 

j  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

20654452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 {NONE 

•  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

20654A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

37.0! NONE 
! 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

206 ! 4A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 !  NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  { 

! 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

! 

414! 

12.1  INONE 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  i 

! 

206 !  4 AS2 i 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 
! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

20654A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206!4AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 INONE 
! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206I4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  INONE 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

20614AS2 ! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 i NONE 
! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

206! 4  A  52 ( 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 !N0NE 
! 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

I  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

206I4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 
! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 
! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

20614452! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1 INONE 
! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  t 

206I4AS2I 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

*0614452! 

61.61 

31.2! 

8.9| 

- 

! 

414J 

1 1.1 INONE 
! 

I  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

206{4A32! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

141! 

12.1 INONE 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

! 

206I4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.1 INONE 
( 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

I 

-  ! 

20614452! 

61.6! 

31.21 

6.9| 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

I  1 

61.6! 

31.21 

1.91 

I 

-  ! 

! 

206I4A321 

61.6! 

31.21 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

I  i 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9| 

| 

-  ! 

! 

20614452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

1  t 

61.6] 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

20614*4521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

| 

-  ! 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 INONE 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

206144521 

61.6] 

31.2! 

8.9! 

- 

| 

414! 

12.1 {NONE 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

206144321 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

I  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

206144521 

41.61 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1  !N0NE 

2 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

2061*452] 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

! 

4ui 

i2.i !nonc 
! 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

20614452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (HONE 
! 

1  ! 

61.6! 

31.71 

1.9! 

! 

-  ! 

20614452 1 

61.6! 

31.2! 

6.9J 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

t.9« 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 
! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

) 

-  ! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

I 

414! 

12.1 (NONE 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

29614452 1 

61.6! 

31.2! 

S.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NOME 
! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

t.9! 

! 

-  ! 

206144521 

61.61 

31.2! 

3.9! 

• 

1 

414! 

12.1 INONE 
! 

!  ! 

61.  AJ 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.?! 

- 

J 

414! 

12.1 INONE 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

— 

t 

414! 

12.1 (NONE 
! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

20614AS2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12*11  NONE 
! 

I  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

204144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

20614452 ! 

61.6! 

3%2! 

8.9! 

• 

! 

414! 

12.1 INONE 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 
! 

I  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

206(44321 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

! 

414! 

1 W.1 ! NOME 
! 

I  t 

61.  M 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

1  1 

I  1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
2lA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  LEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


I  ! 

I  I 

1  ! 

! 

!  1975  f 

I  I 

I  1975  ! 

!  I 

!  1975  ! 

I  I 

i  1975  I 

I  ! 

!  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  ! 

!  ! 

I  1f?S  I 

I  ! 

!  1975  ! 

i  i 

I  1975  i 

j  i 

I*  1975  j 

i  i 

!  1975  I 

I  I 

I  1975  ! 

I  ! 

I  1975  ! 

i  i 

I  1975  i 

I  I 

I  1975  I 

I  f 

l  1975  I 

!  ! 

I  1975  ! 

I  ! 

I  1975  I 

i  ! 

I  1975  I 

!  I 

I  1975  I 

I  I 

!  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  ! 

I  I 

I  1975  ! 

I  1 

I  1975  I 

!  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  | 

I  I 

I  1975  I 

!  I 

I  1975  I 

«  2 

I  1975  i 

1  1 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

1  1975  I 

I  1 

I  1975  I 

t  I 

I  1973  I 

I  I 

I  1975  ! 

I  I 

I  1975  ! 

I  ! 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

i  I 

1  1974  | 

2  I 

i  1975  l 

I  I 

I  1975  l 

I  I 

!  1975  ! 

I  I 

I  1v75  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

!  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

1  I 

*  1975  I 

I  I 

I  1975  I 

I  I 

I  1974  I 

I  I 

I  1974  | 

I  I 

I  ! 

I  I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF 

VESSELS 

SNGR! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  * 

DRAFT! 

• 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

! 

DTST! 

OPERATOR 

!  NET  !C0DE!LEN6TH! BROTH! 

« 

LOAD-! 

i 

i 

CARGO  ! 

EST  !  CAR 60  HANDLING  !S  ! OPERATING 

i 

FIXED  ! 

EQUIPMENT  STC!  BASE 

YEAR 

!  COAST 

•  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

• 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  GUARD 

!  TON-  t  PAGE ! 

OVER-! OVER"! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(L I 6HT)!///////////////21TD1 //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

1  NASE  !  IV  ! 

ALL  1  ALL  1 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  !EE!  LINE-2 

*REBUIL 

:i 

<321  WATCHMAN 

! 

1 

STEAMSHIP  CORPORATION 

!  1  ! 

i  i  i 

!  !  ! 

1  ! 

t  j 

t  « 

J 

» 

« 

i 

i 

i 

! 

! 

| 

i 

t 

! 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

f  !  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

{ 

PFE-LB  671 

1559671 

•  206I4A52! 

61-6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

(LA  NEU  ! 

1974 

! 

j  i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

J 

-  i 

J 

1  ORLEANS 

} 

PFE-LP  749 

1560749 

S  206S4A52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

• 

414* 

12.1! NONE 

!LA  NEU  ! 

1974 

« 

61.6!  31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

• 

PFE-LB  752 

1560752 

!  206 ! 4A52  ! 

61-6!  31.2' 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1 (NONE 

SLA  NEU  ! 

1974 

! 

j 

i  ■  i 

61.6!  31.2! 

1-9! 

-  i 

l 

•  ORLEANS 

* 

PFE-LB  777 

•560777 

»  206I4A52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.liN0Rf 

!LA  NEU 

1974 

i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

! 

PFE-LB  780 

1560780 

•  206! 4  a  52  ! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

* 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA  NEU 

1974 

! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ; 

! 

!  ORLEANS  ! 

» 

PFE-L9  784 

1560784 

•  20614A52! 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

• 

414! 

12-1 ! NONE 

ILA  NEU 

1974 

i 

•  !  • 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

i 

PFE-L8  787 

1560787 

•  206J4A52! 

61.6!  31.2* 

8.9* 

- 

• 

414* 

12.1! NONE 

ILA  NEU 

1974 

! 

PFE-LB  831 

;  i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

t 

!  ORLEANS  ! 

! 

1560831 

•  20654A52! 

61.6!  31.2! 

8.9* 

- 

• 

414! 

12.1  '.NONE 

SLA  NEU 

1974 

! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

i 

PFE-LB  841 

1560841 

•  206 ! 4A52 ! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1N0HE 

ILA  NEU 

1974 

! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

PFE-J.B  871 

1562871 

!  206!4A52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEU 

1974 

! 

1 

j  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  j 

i 

S  ORLEANS  l 

! 

PFE-Le  923 

1562923 

!  206*4*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEW 

1974 

< 

61-6!  31.2! 

1.9! 

-  j 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

{ 

PFE-LB  924 

•562924 

!  206*4*52! 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA  NEU  ! 

1974 

i  i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

* 

-  { 

i 

!  ORLEANS  ! 

i 

PFE-LB  978 

1562978 

!  206 !  4*52 ! 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1  SHONE 

SLA  NEU  { 

1974 

! 

!  !  ! 

61.6!  31.21 

1.9* 

-  i 

i 

!  ORLCANS  ! 

t 

UA  1-0001 

•551001 

!  20614*52 ! 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEW  ! 

1974 

! 

•  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9» 

-  ! 

i 

•  ORLEANS  ! 

! 

WA  1-0002 

1551002 

!  206*4*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 !NONC 

ILA  NEU  ! 

1974 

! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

i 

WA  1-0003 

1551003 

1  206!4A52! 

41.6!  31.21 

8.9« 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA  NEW  ! 

1974 

i 

!  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS  ! 

i 

UA  1-0004 

i 551004 

i  206 ! 4*521 

61 « 6!  31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEU  S 

1973 

« 

1  !  ! 

61.6!  31.2* 

1.9! 

-  « 

« 

!  ORLEANS  S 

! 

UA  1-0005 

1551005 

!  206J4A52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEU  i 

1973 

! 

1 

!  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  t 

j 

*  ORLEANS  ! 

| 

UA  1-0006 

1551006 

!  206! 4*52! 

61.6!  31.2( 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1 1  NONE 

SLA  NEW  ! 

1973 

1 

1 

!  !  ! 

61.6!  21-2! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  ! 

| 

UA  1-0007 

1551007 

!  206 ! 4 *  52 ! 

61.6*  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA  NEU  ! 

1973 

! 

!  !  { 

61.6!  31.2! 

1.9! 

» 

-  i 

! 

1  ORLEANS  1 

* 

UA  1-0008 

! 551008 

!  206 14*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEU  ! 

1973 

? 

WA  1-0009 

I 

1  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9J 

-  ! 

J 

!  ORLEANS  ! 

! 

1551009 

!  206*4*52! 

61.8!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 !N0NE 

SLA  NEW  ! 

1973 

1 

!  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  S 

! 

WA  1-0010 

1551010 

•  2061**5?! 

61.6!  31.2! 

8.9J 

- 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW  ! 

1973 

I 

UA  1-0011 

1 

1  1  1 

61.6!  31.21 

1.9! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS  1 

! 

1  5*101 1 

1  206J4A52! 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEU  ! 

1973 

1 

UA  1-0012 

1 

1 i5 1  Cl  2 

i  i  i 

61.6!  31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  I 

1 

!  206!4A5<! 

61.6!  31.2! 

3.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW  1 

1973 

1 

1 

!  1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

J 

!  ORLEANS  ! 

1 

UA  1-0013 

1551013 

1  206 1 4*5*2 ! 

61. 6!  31.2! 

8.9! 

- 

414* 

12.1! NONE 

ILA  NEW  I 

1973 

( 

1 

1  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

! 

!  ORLEANS  ! 

WA  1-0014 

1551014 

!  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.1 !N0NE 

ILA  NEW  ! 

1973 

l 

1 

1  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  ! 

I 

UA  1-0015 

153)015 

!  206*4*52 ! 

61.61  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

1 2 . 1 1  NONE 

ILA  NEW  1 

1973 

! 

I 

i  i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS  ! 

1 

UA  1-0016 

1551016 

!  20614*52 ! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12-1 1  HONE 

ILA  NEU  ! 

1973 

1 

1 

i  i  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS  ! 

! 

UA  1-0017 

1551017 

!  20614*52 ! 

61.6!  31.21 

8.91 

- 

414* 

1 2. 1 1  NONE 

ILA  NEU  ! 

1973 

I 

!  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9| 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

UA  1-0018 

1551018 

1  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

4141 

12.11  NONE 

!LA  NEW  ! 

1973 

l 

1  >  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  » 

! 

!  ORLEANS  ! 

J 

UA  1-0019 

1551019 

1  206 1 4*52 ! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEU  ! 

1973 

I 

1 

1  t  J 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  I 

I 

!  ORLEANS  1 

! 

WA  1-0020 

1551020 

!  206! 4*52 ! 

81.6!  31.2! 

8.9! 

- 

4141 

12.11  NONE 

ILA  NEW  ! 

1973 

I 

UA  1-0022 

1 

1  !  ! 

81.6.*  31.2! 

1.9! 

-  j 

I 

t  ORLCANS  ! 

! 

1551022 

1  206 !  4 A  52 1 

6 «.6!  31.2! 

8.9{ 

- 

4ui 

12.1 1NONE 

ILA  NEW  ! 

1073 

1 

i  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS  | 

! 

WA  1-0023 

1551023 

J  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW  ! 

1973 

J 

! 

1  1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

.  j 

1 

1  ORLEANS  J 

! 

UA  1-0025 

1551025 

!  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414j 

12.1 1  NONE 

!LA  NEW  ! 

1973 

l 

1  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

!  ORLCANS  ! 

! 

UA  1-0026 

1551026 

1  206 14*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414* 

12.1 (NONE 

!LA  NEU  ! 

1973 

! 

1 

!  !  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLCANS  ! 

! 

UA  1-0027 

1551027 

!  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1?  NONE 

ILA  NEU  ! 

1973 

! 

l 

!  J  1 

61.6!  31.21 

1.9! 

-  * 

! 

!  ORLCANS  ! 

! 

WA  1-0028 

155102 C 

!  20614*52 • 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NCU  ! 

1973 

! 

!  !  \ 

81.6!  31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

!  ORLCANS  ! 

! 

UA  1-0029 

1551029 

l  20614*52 l 

61.61  31.2! 

8.9J 

- 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NCU  ! 

1973 

! 

l 

!  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

(  ORLCANS  ! 

J 

UA  1-0031 

1551031 

l  206 ! 4*32 ! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

4141 

12.1 {NONE 

ILA  NCU  1 

1973 

! 

1  !  1 

81.6!  31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLCANS  ! 

! 

WA  1-0032 

1551032 

I  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9» 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

! LA  NCU  ! 

197J 

( 

1 

!  1  ! 

41.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ORLCANS  I 

! 

UA  1-0033 

1551033 

1  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NCU  S 

1973 

! 

U *  1-Q034 

1 

1  !  J 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  i 

! 

!  ORLCANS  ! 

! 

1551034 

1  20614*52! 

61.61  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! KOME 

!LA  NCU  ! 

1973 

! 

1 

!  1  i 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

!  ORLCANS  ! 

1 

UA  1-0035 

1551035 

1  20614*52! 

61.61  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NCU  ! 

1973 

! 

I 

!  1  1 

61.6!  31.2! 

1 »  9* 

-  ! 

! 

1  ORLCANS  | 

! 

UA  1-0036 

1551036 

1  206!4*S2! 

61.6!  31.21 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NCU  i 

1973 

! 

t 

!  1  ! 

61.6!  31.21 

1.9! 

-  ! 

1 

1  ORLCANS  1 

J 

UA  1-0038 

1551038 

1  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW  I 

1973 

! 

I 

!  1  ! 

61. o!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  ! 

| 

WA  1-OOJ9 

1551039 

!  20614*521 

61.6!  31.21 

8.9! 

- 

4U! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW  J 

1973 

! 

1 

1  1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLCANS  I 

I 

UA  1-0040 

1551040 

!  206(4*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1  NONE 

ILA  NCU  ! 

1973 

! 

l 

i  i  i 

61.6!  31.21 

1.9! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS  I 

1 

UA  1-0041 

1551041 

1  20614*52! 

61.6!  31.2: 

8.9} 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW  | 

1973 

1 

UA  1-0042 

1 

1  1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS  ! 

! 

1551042 

1  20614*52! 

61.6!  31.2! 

s'.  9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NCU  ! 

1973 

i 

1 

i  i  i 

61.6!  31.2! 

?  .9! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS  I 

5 

UA  1-0043 

1351043 

I  20614*521 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

4141 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW  I 

1971 

! 

UA  1-0044 

1 

1  1  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS  1 

I 

1551044 

!  29614*521 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1U0NE 

IU  NCU  1 

1973 

! 

! 

1  !  1 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  I 

! 

UA  1-0045 

1551045 

!  20614*52! 

61.6!  31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11NOKE 

ILA  NEU  ! 

1973 

! 

1  I  ! 

61.6!  31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

t  ORLCANS  1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


843 


EN6RS 

DIST*  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUN8ER 


! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
'NET  !C0DE!LENSTH!8R0TH!  ! 
RES  IS-! **•*!  REG.  !  RES. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!////// 

TON-  JPASE !  OVER 
HASE  !  IV  !  ALL 


! CAPACITY;  HIGH-  ! 

!  !  EST  2  CARSO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  l  EQUIPMENT 
!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1 

OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT! !//////////////// 
ALL  RIGHT!  POVER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2 


VESSEL! 
!S  OPERATING  f 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  ! 
TD! //////////! 


YEAR 

BUILT 

OR 


EE!  LINE-2  !*REBUILT 


(32)  WATERMAN 

! 

i 

STEAMSHIP  CORPORATION 

s 

1 

! 

!  2 

i  i 

t  i 

j 

1 

i 

WA 

1-0046 

(CONTINUED)! 

•551046 

i 

i 

1  1 
206!4A52! 

j 

61.6! 

31.2! 

WA 

1-0047 

i 

•551047 

2 

! 

i  i 

20614*52! 

61.6! 

61-6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0043 

j 

•551048 

i 

i 

2  ! 
206 ! 4A52  2 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0049 

» 

i 551049 

i 

{ 

•  i 

206 ! 4 A  52 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0050 

i 

1551050 

« 

i 

j  i 

206! 4A  52 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0051 

i 

•551051 

; 

i 

■  i 

206 ! 4A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0052 

i 

1551052 

i 

i 

i  i 

20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0053 

i 

'•551053 

i 

j 

i  i 

20654A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0054 

i 

1551054 

! 

t 

i  i 

206S4A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0055 

i 

1551055 

; 

i 

•  j 

206!4A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0056 

i 

2551056 

1 

i 

i  i 

206 !  4AS2 ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0057 

i 

I5S1057 

| 

i 

i  ; 

20614*52 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0058 

; 

! 531058 

i 

j 

;  ; 
206! 4 A  52 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0059 

i 

1551059 

< 

j 

i  i 

206 !  4  A 52  j 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0060 

j 

•551060 

i 

j 

t  i 

206 ! 4A  52 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0061 

i 

•551061 

i 

; 

j  t 

206! 4 A  52 ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.22 

WA 

1-0062 

i 

1551062 

i 

! 

i  i 

206 ! 4 A  S2 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0063 

! 

2551063 

! 

! 

i  i 

206 ! 4AS2 1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0064 

! 

{551064 

J 

2 

;  i 

206 1 4A52 1 

61.6! 

61.62 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0065 

j 

1551065 

» 

j 

!  ! 
20624A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0066 

! 

J551066 

j 

*! 

2  ! 
206!4AS2! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0067 

i 

*•551067 

! 

! 

!  ! 
20624A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0068 

! 

! 551068 

» 

i 

2  ! 
20624A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

WA 

1-0069 

! 

1551069 

! 

! 

!  ! 
20614AS21 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0070 

1 

(551070 

! 

( 

(  ( 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0071 

I 

2551071 

! 

! 

!  i 

20614AS2! 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0072 

! 

2551072 

! 

! 

!  ! 
2063  4*  52 1 

61.6! 

61.61 

31.2! 
31. 2! 

WA 

1-0073 

! 

2551073 

! 

( 

!  ! 
20614A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0074 

2 

2551074 

( 

! 

!  ( 
20624A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0075 

1 

2551075 

( 

! 

!  ! 
20614AS2! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0076 

! 

2551076 

2 

1 

!  ! 
206I4A52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0079 

! 

1551079 

! 

1 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0080 

1 

1551080 

1 

i 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0081 

! 

1551081 

2 

1 

1  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0082 

2551082 

! 

I 

!  ! 
20614*52 ! 

61.6) 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0083 

I 

1551083 

2 

1 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0084 

! 

1551084 

I 

! 

1  1 
206! 4*52 l 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0085 

! 

2531085 

J 

! 

!  ! 
206! 4*52! 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0086 

! 

1551086 

2 

I 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0087 

1 

2551087 

1 

2 

!  ! 
206I4AS2! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

VA 

1-0088 

! 

1551088 

1 

! 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0089 

J 

1551089 

! 

1 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

WA 

1-0090 

! 

1551090 

! 

* 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0092 

! 

! 551092 

1 

! 

!  i 

20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0093 

! 

1551093 

! 

( 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.21 

31.2! 

VA 

1-0094 

1 

1551094 

( 

! 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.^2 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0095 

! 

(551095 

J 

1 

(  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.22 

WA 

1-0096 

1 

*551096 

1 

2 

!  ! 
20614*521 

61.6! 

61.6( 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-0097 

* 

(55109) 

1 

1 

!  ! 
20614*57! 

61.  6! 
61.61 

31.2! 

31.2! 

WA 

*-0098 

* 

1551098 

i 

t 

!  ! 
206(4*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0099 

* 

(551099 

1 

J 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

WA 

1-01C0 

I 

(551100 

2 

! 

!  ( 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-3101 

1 

2551101 

1 

2 

!  ! 
206(4*52! 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

VA 

1-0102 

* 

(551102 

1 

2 

!  ! 
20614*52! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

• 

i 

» 

i 

{ 

( 

!  1 

1  ( 

!  ! 

61.6! 

! 

1 

31.2! 

i 

1 

i 

! 

• 

t 

i 

j 

i 

2 

• 

« 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

8.9! 

. 

i 

i 

2 

414! 

i 

12.1 i NO  ‘ 

! 

•LA  NEW 

! 

•  1973 

1.9! 

• 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

8.9! 

- 

< 

4141 

12.1!  N0..E 

!LA  NEW 

!  1973 

1.9! 

« 

-  I 

j 

!  ORLEANS 

I 

8.9! 

- 

» 

414! 

—  Inone 

ILA  NEW 

!  1973 

1.9! 

i 

-  j 

j 

!  ORLEANS 

j 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ‘NONE 

(LA  NEW 

!  1973 

t 

1.9! 

i 

-  2 

j 

•  ORLEANS 

i 

8.9! 

- 

■ 

414! 

12.1 Inone 

•LA  NEW 

1  1973 

1.9! 

j 

-  ! 

; 

2  ORLEANS 

! 

» 

8.9! 

- 

i 

4141 

12.1 INONE 

2LA  NEW 

!  1973 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

j 

8.9! 

- 

i 

414* 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

*!  1973 

1.9! 

i 

.  i 

2 

2  ORLEANS 

j 

8.9! 

- 

■ 

414! 

12.1 1  NONE 

•LA  NEW 

1973 

1.9! 

j 

-  i 

i 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414* 

12.1 Inone 

!LA  NEW 

1973 

1.9! 

1 

-  ! 

j 

2  ORLEANS 

i 

8.y.‘ 

- 

i 

414! 

12.1 Inone 

2  LA  NEW 

1973 

1.9! 

; 

-  2 

i 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

; 

4141 

12.1 Inone 

2LA  NEW 

1973 

1.6! 

! 

-  2 

i 

•  ORLEANS 

[ 

8.9! 

- 

t 

414! 

12.1 Inone 

!LA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

-  2 

j 

•  ORLEANS 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1 Inone 

!LA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

-  j 

2 

•  ORLEANS 

1 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

2 LA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

-  j 

i 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

2LA  NEW 

1973 

1.9! 

« 

-  i 

i 

•  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

4ui 

12.1! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1.9! 

j 

—  1 

t 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1 1  NONE 

2LA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

-  i 

i 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

2 

414*1 

12.1 INONE 

2LA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

•  j 

! 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 JNONE 

!LA  NEW 

1973 

{ 

1.9! 

i 

-  i 

i 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1  'NONE 

SLA  NEW 

1973 

1.9! 

i 

-  2 

! 

1  ORLEANS 

8.9! 

- 

1 

4142 

12.i1none 

SLA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

SLA  NEW 

1973 

1.9! 

2 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

i LA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

4141 

12.1 i NONE 

ILA  NEW 

1973 

1.«! 

2 

-  I 

I 

I  ORLEANS 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1!N0NE 

ILA  NEW 

197J 

1.9! 

! 

-  I 

! 

2  ORLEANS 

8.9! 

- 

2 

4141 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1IN0LC 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

2  LA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

8.9J 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

8.91 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

!  LA  NEW 

1973 

1.9J 

2 

-  J 

! 

1  ORLEANS 

6.91 

- 

! 

4141 

12.11  NONE 

!LA  NEW 

1973 

1.9! 

I 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1.9J 

! 

-  I 

! 

i  ORLEANS 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

) 

4141 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9| 

2 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

!  ORLf  NS 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1.9! 

! 

-  j 

i 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

41 4 1 

12.1 Inone 

!LA  NEW 

1974 

1.9! 

! 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

8.9| 

- 

! 

414! 

12.1 Inone 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

! 

-  i 

i 

1  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

4ui 

12.12  NONE 

(LA  NEW 

1974 

1.9| 

! 

-  2 

2 

!  ORLEANS 

6.91 

- 

1 

414! 

12.1 {NONE 

(LA  NEW 

1974 

1.9! 

! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

1.9! 

I 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

8.9J 

- 

1 

4141 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

8.9» 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

8.9f 

- 

2 

414! 

12. tiNONC 

(LA  NEW 

1974 

1.91 

2 

-  ! 

» 

I  ORLEANS 

8.9| 

- 

! 

4141 

12.1 (NONE 

(L*  NEW 

1974 

1.9| 

J 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

IL*  NEW 

1974 

1.9| 

! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

8.9| 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

2 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

8.9! 

- 

! 

414! 

12-11  NONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1.9! 

2 

-  1 

i 

>  ORLEANS 

8.9! 

- 

i 

4141 

12-1 1  MOME 

(LA  NEW 

1974 

1.9! 

i 

-  I 

( 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF ’VESSELS 


844 


ENCR! 

— —  — — 

1 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

"  ‘ 

f CAPACITY!  HIGH-  1 

!  V  E  S  S  £  L 

! 

j 

D  1ST! 

OPERATOR 

1 

NET  !CODE!LENSTH!9RDTH! 

! 

! 

1 

EST  !  CAR60  HANDLING 

!s  !o'pe«mv<“ 

! 

! 

- - ------ 

-J  REGIS-! •♦**! 

REG.  • 

RES.IL0K0-1 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

! 

YEAR 

! 

!  COAST* 

i 

TER  1  $££!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  *  '  LXNE-1 

!A0!  LINE-1 

! 

BUILT 

2 

VESSEL  KANE 

AND  NUMBER  !  6UARD 

TON-  ‘PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/7/7///////7////!TO! //////////! 

OR 

i 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LXME-2 

1 ^REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

i 

j 

STEAMSHIP  CORPORATION 

!  1 

i  i 

i  i 

i 

i 

t 

i 

l 

i 

« 

i 

i 

i 

« 

< 

{ 

2 

2 

t 

1 

2 
! 

(CONTINUED)! 

i  i 

i 

i 

t 

* 

! 

2 

WA  1-0103 

1551103 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

» 

414! 

12.11NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

«  ! 

61.6! 

31.2! 

*1.9! 

• 

-  > 

i 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0104 

! 551104 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12-1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

•  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  r 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0105 

1551105 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA  NEW 

! 

1974 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

■ 

—  t 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0107 

1551107 

J 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ‘NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

i  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0100 

•551108 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1 ! NONE 

1LA  NEW 

! 

1974 

! 

i 

<  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  < 

; 

!  ORLEANS 

WA  1-0109 

•551109 

j 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.1 !N0NE 

SLA  NEW 

1974 

i 

i  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0110 

1551110 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

1 2.1 ‘NONE 

•LA  NEW 

1974 

! 

■ 

2  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0111 

1551111 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.1! NONE 

•LA  NEW 

1974 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0112 

1551112 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

414! 

12-1! NONE 

SLA  NEW 

1974 

; 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

l 

!  ORLEANS 

WA  1-0113 

1551113 

206 54*521 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.1  !  NONE 

SLA  NEW 

1974 

1 

(  i 

61.6! 

31.2* 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-01H 

1551114 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

J 

414! 

12.1 !NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0115 

1551115 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

• 

414! 

12.1 1  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

i 

j  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

WA  1-0116 

1551116 

20614A52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

414i 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

i  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

2 

•  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0117 

•551117 

20614*52! 

61.6) 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1'NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

{  < 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

WA  1-0118 

1551118 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

! 

414! 

12.1 1  NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

wi  i-om 

1551119 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!  L A  NEW 

1974 

1 

| 

{  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

WA  1-01 20 

1551120 

206 i 4A52 i 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0121 

1551121 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 {NONE 

SLA  NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0122 

1551122 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

WA  1-0123 

1551123 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0124 

1551124 

20614A522 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

WA  1-0125 

i 551 125 

20614*52! 

61.6* 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

WA  1-0126 

1551126 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

! L A  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

WA  1-0127 

1551127 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

141! 

12.1‘NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

WA  1-0129 

1551129 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

414! 

12.1  SHONE 

•LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6* 

31.2! 

1.9! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0130 

1551130 

20614*52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1  NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0132 

1551132 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

WA  1-0133 

1551133 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  l 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0134 

1551134 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

414* 

12.1'NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

WA  1-0135 

1551135 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

414! 

12.1 i NONE 

SLA  NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

WA  1-0134 

1551136 

20614*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEW 

1974 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0137 

i 55 1 1 37 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0134 

1551138 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA  NEW 

1974 

1 

i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0140 

1551140 

20614*52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1  NONE 

!L*  new 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0141 

1551141 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NOHE 

SLA  NEW 

1974 

1 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

WA  1-0142 

1551142 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1IN0NF 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

WA  1-0143 

1551143 

206 14*52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12-1 1  HONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0144 

1551144 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

WA  1-0145 

1551145 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1  NONE 

*LA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0146 

1551146 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

4t4! 

12.1 {NONE 

! L A  NFV 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31. 2! 

1.9! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0147 

1551147 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

4ui 

12.1! NONE 

SLA  NEW 

1974 

« 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0H8 

1551140 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ) 

2 

!  ORLEANS 

WA  1-0150 

1551150 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

0.9! 

- 

• 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

WA  1-C131 

1551151 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1  'NONE 

SLA  NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

WA  1-0152 

1551152 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414| 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0153 

1551153 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NE* 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

WA  1-0154 

155H54 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

S.'U 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0155 

•551155 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1 

1974 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0156 

1551156 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

WA  1-0157 

1551157 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0158 

i  5  5 1 155 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!IA  NEW 

1974 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

•  i 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0160 

1551160 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

i 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

•  2 

! 

!  ORLEANS 

WA  1-0161 

1551161 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA  NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  1 

l 

!  ORLEANS 

WA  1-0162 

1551162 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

! 

i 

«  i 

I  i 

!  ! 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

i 

i 

!  ORLEANS 

i 

i 

TABLE  Z  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  845 


ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAfTI- 

!  NET  ! CODE (LENGTH! BROTH !  ! 

{CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  1 
EST  ! 

rvych  1 

CARGO  HANDLING 

i  rfliiTf  iruT 

{VESSEL! 
!S  {OPERATING  ! 

iTr 1  Qite  1 

1 

! 

!  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  | 

•  tnRSO  * 

! ////////! 

HXfcO  l 

POINT  ! 

1  cWUlrnclll 

LINE-1 

MCI  onlc  S 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUABER  l  6UARD  !  TON-  1PACE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// »TD! ////////// !  OR  ! 

!  NUMBER  !  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  >LI6HT»  POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  !*REBUZLT! 


(32)  WATERMAN 

! 

i 

STEAMSHIP  CORPORATION 

! 

a 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

a 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

{ 

(CONTINUED)! 

1 

!  ! 

i 

1 

! 

| 

! 

! 

! 

I 

WA  1-0163 

1551163 

1 

20614AS2! 

61*6! 

31.2! 

8.9! 

- 

a 

414! 

12.11N0NE 

•LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

! 

{ 

WA  1-0164 

1551164 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12*1 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1974  ! 

a 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

a 

•  | 

a 

!  ORLEANS 

a 

a 

WA  1-0165 

‘•551165 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

a 

414* 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

t 

1974  j 

j 

i 

a  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

i 

)  ORLEANS 

a 

a 

WA  1-0166 

*1551166 

! 

206 !  4452 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1974  * 

! 

j 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

« 

! 

WA  1-0167 

•551167 

a 

206 ! 4452 i 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

!LA  NEW 

i 

1974  I 

a 

a 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

a 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

a 

! 

WA  1-0168 

•551168 

a 

206*44  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11N0NE 

!LA  NEW 

i 

1974  ! 

a 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

a 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0169 

•551169 

! 

20614452 ! 

6 1.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1  !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

f 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

a 

WA  1-0170 

1551170 

! 

206I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12,1  SHONE 

!LA  NEW 

! 

1974  I 

I 

a 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

I 

WA  1-0172 

•551172 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4141 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  1 

! 

f 

!  ! 

61.6! 

31.2* 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0173 

!551173 

! 

20614A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

a 

414! 

12.1 {NONE 

(LA  NEW 

! 

1974  1 

j 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0174 

1551174 

1 

206 ! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12 .1 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  t 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

WA  1-0175 

! 551175 

! 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1974  ! 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0176 

1551176 

t 

20614452 I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0177 

1551177 

1 

206 ! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

.*•11  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ) 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0178 

1551178 

! 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

* 

414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1 

!  i 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0179 

! 551179 

! 

206 ! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2  ■  1 1  NONE 

1LA  NEW 

a 

1974  ! 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

a 

WA  1-0180 

15511 80 

! 

206 ! 4  4  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

<LA  NEW 

! 

1974  i 

j 

» 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0181 

1551181 

1 

206144521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12. 1 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

WA  1-0182 

! 551182 

! 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0183 

1551183 

I 

206 ! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

( 

414! 

12.1 ! NONE 

1LA  NEW 

! 

1974  | 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0184 

1551184 

! 

206144521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

I 

414! 

12.1 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

) 

! 

WA  1-0185 

1 551185 

1 

206! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414} 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1974  ! 

! 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0186 

! 551186 

1 

2  06 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8,9! 

- 

I 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1974  1 

! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0187 

! 551187 

! 

2061 44  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9] 

- 

! 

414! 

12.1) NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

I 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0188 

1551188 

! 

20614  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12-1! NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  | 

! 

1 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

) 

!  ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0189 

1551189 

1 

206 1 44  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1 

1974  | 

! 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

I 

-  ! 

I 

I  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0190 

1551190 

t 

206! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 1  NONE 

ILA  NEW 

t 

H74  ) 

! 

1 

!  ! 

61.6) 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

! 

WA  1 -01 91 

551191 

i 

20614452! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  (NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  1 

! 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

1 

!  ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0193 

1551193 

1 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9  J 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

) 

1974  ! 

! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0194 

1551194 

I 

206 14452 ! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW 

1 

1974  I 

| 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0195 

1551195 

! 

20614452 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. 1 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

1 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

I 

WA  1-0196 

1551196 

S 

20614452 ! 

61.6! 

31.21 

6.91 

- 

! 

414! 

12.1  INONC 

ILA  NEW 

I 

1974  ! 

( 

! 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  I 

t 

!  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0197 

1551197 

1 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

4141 

12.1 1.JONE 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

| 

! 

1  I 

61.61 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0199 

1551199 

! 

206! 44521 

61.61 

31.21 

8.9| 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1974  { 

1 

1 

!  I 

61.61 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

) 

WA  1-0200 

1531200 

1 

20614452 1 

61.6! 

31.21 

8.9| 

- 

1 

4141 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

1974  ! 

! 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

1 

WA  1-0201 

1531201 

! 

2061 4452 1 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

I 

414! 

1 2.1 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

1974  ! 

! 

1 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0202 

! 551202 

1 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

I 

«  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0203 

1551203 

1 

206 1 44  521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  I 

J 

! 

(  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1 

WA  1-0204 

1551204 

1 

20614452 1 

61.61 

31.2! 

6.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONC 

ILA  NEW 

! 

1974  I 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

! 

WA  1-0205 

1551205 

1 

206144521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

4141 

12.1 INONC 

ILA  NEW 

! 

1974  } 

1 

1 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

1 

t  ORLEANS 

I 

| 

WA  1-0206 

1551206 

1 

20614452 ! 

61.6! 

31.2! 

6.91 

- 

! 

414! 

12.1 INONC 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

» 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0208 

1551208 

I 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONC 

ILA  NEW 

! 

1974  | 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

I  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0209 

1551209 

1 

206I4A32! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.11  NOME 

ILA  NEW 

1 

1974  ! 

! 

t 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0210 

1351210 

I 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW 

a 

1974  ! 

1 

I 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0211 

1551211 

1 

206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONC 

ILA  NEC* 

I 

1974  J 

1 

I 

!  ! 

61.61 

31.2J 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0212 

! 551212 

! 

20614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 1N0NE 

!LA  NFW 

I 

1974  ! 

) 

! 

i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0213 

1531213 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  1 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0214 

1551214 

1 

2061 4AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974  I 

1 

1 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0215 

1531215 

! 

206(4432 1 

61.6! 

31.21 

6.91 

- 

1 

414! 

12.1 INONC 

ILA  NEW 

I 

1974  I 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

.1.9! 

1 

-  ( 

! 

I  ORLEANS 

I 

I 

WA  1-0216 

1551216 

1 

20614A32! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

J 

414! 

12.1 i NONE 

HA  NEW 

! 

1974  { 

1 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

1 

a 

WA  1-0217 

1551217 

! 

2061 44  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  | 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0218 

1351218 

1 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

1 

414! 

12.1 (NONE 

(LA  NCU 

! 

1974  ! 

a 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0219 

1 331219 

i 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

a 

414! 

12.1 ! NONE 

(LA  NEW 

a 

1974  ! 

I 

1 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

I 

WA  1-0220 

1531220 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

i 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEW 

! 

1974  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1  ! 

1  I 

!  ! 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

a 

i 

! 

I  ORLEANS 
! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EHGA! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  10RAFT! 

(CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

£  S  S  E  L 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  1C0DEILEN6TH1BRDTH! 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

! 

- s  i 

KCDa  I 

OAD-J 

CAR60  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

X  1  kl 

!  YEAR 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  *  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

!  .  BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  TON-  1PASE! 

OVER-1 OVER-1/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) J //////////////// 

!TD!//////////!  OR 

*  NUMBER 

!  NACE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

6N6ERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

SEC! 

LXNE-2 

!*REBU1LT! 

(32)  WATERMAN 

! 

i 

STEAMSHIP  CORPORATION 

1  1  ! 

1  !  ! 

1  1  1 

; 

i 

5 

i 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

• 

i 

i 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  J 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

WA  1-0221 

! 551 221 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  i  NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

{ 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  1-0222 

*551222 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!  L  A 

NEW 

!  1974 

! 

!  1  I 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  « 

« 

I 

ORLEANS 

1 

WA  1-0223 

1551223 

!  20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 i NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

« 

i 

ORLEANS 

! 

WA  1-0224 

! 551224 

!  206  I4A52  I 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

« 

414! 

12.1 (NONE 

SLA 

NEW 

!  1974 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

2 

WA  1-0225 

*551225 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  !  NONE 

•LA 

NEW 

•  1974 

t 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

! 

t 

WA  1-0226 

1551226 

i  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

! 

I  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

2 

! 

WA  1-0227 

! 551227 

i  2061 4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 !  NONE 

•LA 

NEW 

!  1974 

« 

! 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0228 

1551228 

!  20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

!  LA 

NEW 

!  1974 

! 

j 

1  !  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

• 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0229 

1551229 

1  206! 4a£21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

1 

i  i  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0230 

1551230 

!  20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

!  1974 

2 

i 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  » 

! 

i 

ORLEANS 

; 

i 

WA  1-0231 

1551231 

1  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

f 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

i  1974 

! 

• 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

2 

-  » 

{ 

! 

ORLEANS 

! 

( 

WA  1-0232 

1551232 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

j 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

| 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  « 

i 

( 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0233 

1551233 

1  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.  If*  NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0234 

1551234 

!  206! 4  A  52  2 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1 ! NOK* 

!LA 

NEW 

1  1974 

! 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

{ 

WA  1-0235 

1551235 

1  206! 4A52J 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

5 

J 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  2 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0237 

1551237 

t  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

•LA 

NEW 

!  1974 

! 

1 

!  !  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0238 

1551238 

1  20614AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

2 

\ 

1  !  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

J 

-  » 

j 

2 

ORLEANS 

! 

i 

WA  1-0239 

1551239 

!  206 ! 4 A  S2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 i NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

i 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

i 

! 

WA  1-0240 

1551240 

1  20624A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.12  NONE 

!  L  A 

NEW 

i  1974 

! 

• 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

j 

WA  1-0241 

1551241 

1  20614AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

• 

! 

414! 

12-1! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

i 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0242 

1551242 

!  206 ! 4AS2 ! 

61.6* 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!  LA 

NEW 

!  1974 

! 

! 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

J 

-  • 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0243 

1551243 

!  20614452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

J  « 

J  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0244 

1551244 

1  20614A52J 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

(LA 

NEW 

!  1974 

! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  j 

; 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0245 

1551245 

1  20614A52! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.1 i NONE 

1LA 

NEW 

!  1974 

! 

1 

1  !  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0246 

1551246 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 'NONE 

!LA 

NEW 

1  1974 

! 

1 

1  J  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0247 

1551247 

!  206I4A521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

i 

! 

1  !  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

! 

i 

WA  1-0248 

1551248 

!  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

* 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

t 

WA  1-0249 

1551249 

!  206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

| 

414! 

12.1! NONE 

!  LA 

NEW 

1  1974 

! 

! 

!  !  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

1 

ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0250 

1551250 

1  206I4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!  L  A 

NEW 

1  1974 

! 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

i 

I 

WA  1-0251 

1351251 

1  20614A52! 

81.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

!  LA 

NEW 

!  1974 

I 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0252 

1551252 

1  206! 4A52I 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 1N0NE 

ILA 

NEW 

1  1974 

! 

I 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

I 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0253 

1551253 

(  206  f  4 A  52  2 

61.61 

31.2! 

8.9! 

« 

! 

41 4  f 

12.11  NONE 

(LA 

NEW 

I  1974 

! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9J 

! 

■  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0254 

1551254 

1  2Q6I4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9| 

- 

! 

414( 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

!  1974 

! 

J 

1  !  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0255 

1531255 

!  206 1  4 A  52  J 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 1N0NE 

ILA 

NEW 

!  1974 

( 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0256 

1551256 

1  206 1 4 A  52 ! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

! 

t 

1  1  1 

61.6! 

31.21 

1.9| 

l 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0257 

1551257 

1  206 1 4 A  52 ! 

81.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

I  1974 

! 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  | 

1 

I 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0258 

1551258 

1  206 ) 4AS2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

* 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

1 

I 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0259 

1551259 

!  206 !  4A  52 1 

61.61 

31.2! 

8.9| 

- 

| 

414| 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1  1974 

1 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0260 

1551260 

1  206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.21 

8.9| 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1  1974 

! 

! 

1  1  1 

61  "61 

31.21 

1.91 

! 

-  | 

» 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0262 

1551262 

1  2061 4  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

t 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0263 

1551263 

1  206  2  4 A  52 1 

41.o! 

31.2! 

8.9! 

- 

l 

414! 

12.1! NOME 

!LA 

NEW 

1  1974 

! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

| 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0264 

1551264 

!  206(44521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

! 

i 

1  1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  j 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0267 

1551267 

!  206144521 

61.6! 

31.il 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

!  LA 

NEW 

!  1974 

! 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

2 

WA  1-0268 

1551268 

!  206! 4432  J 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

i 

! 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

—  | 

! 

i 

ORLEANS 

1 

i 

WA  1-0269 

1551269 

!  206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1  SHONE 

!  LA 

NEW 

!  1974 

2 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0270 

1551270 

1  20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

I  1974 

! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

« 

ORLEANS 

I 

! 

WA  1-0272 

1551272 

1  206I4A521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1  1974 

! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

] 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

I 

WA  1-0273 

1551273 

f  206144521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

I 

414) 

12.1 t NONE 

ILA 

NEW 

I  1974 

! 

i 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

i 

WA  1-0274 

1551274 

i  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

I 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

1  1974 

i 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

{ 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-02/5 

1551275 

t  20614AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

SLA 

NEW 

1  1974 

! 

1 

!  (  t 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

! 

WA  1-0276 

1551273 

1  2061 4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

I 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

1 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0277 

1551277 

(  20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

»  1974 

! 

1 

!  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

I 

WA  1-0278 

1551278 

1  206!  6  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

!  1974 

! 

! 

1  1  1 

61.61 

31.21 

1.91 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0279 

1551279 

1  20614A32! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.11  NONE 

SLA 

NEW 

!  1974 

! 

1 

1 

I 

1  1  t 

1  1  1 

!  1  1 

61.6! 

J 

! 

31.2! 

1 

1 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

I 

I 

ORLEANS 

I 

! 

1 

! 

! 

i 

ABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSEL* 


847 


EN6R! 

1  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HICK-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

DISTJ 

OPERATOR 

!  NET  1  CODE ! LENGTH! BROTH! 

! 

LOAD-! 

i 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

IS 

OPERATING 

YEAR 

! 

!TC J  BASE 

! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!A0!  LINE-1 

1 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  'PAGE! 

OVER”! 

OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !TD! //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICES  LINE-2 

l 

♦REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

• 

j 

STEAMSHIP  CORPO! RATION 

!  !  ! 

i  i  i 

1  !  ! 

! 

t 

i 

! 

i 

i 

» 

j 

j 

! 

« 

• 

! 

• 

t 

2 

1 

2 

j 

i 

j 

l 

i 

• 

i 

1 

(CONTINUED)! 

!  1  1 

! 

! 

i 

i 

2 

• 

! 

• 

WA  1-0280 

! 551 280 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

{ 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

i 

UA  1-0281 

•551281 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

i 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0282 

! 551282 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

i 

j 

1  1  1 

61.6] 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

i 

VA  1-0283 

1551283 

1  206 ! 4AS2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.1 ! NONE 

!  LA 

NEW 

* 

1974 

i 

1 

1  t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

t 

! 

WA  1-0284 

1551284 

!  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

4141 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

1 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

« 

! 

ORLEANS 

! 

VA  1-0285 

1551285 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

! 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

l 

ORLEANS 

! 

WA  1-0286 

1551286 

!  206J4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1  !  NONE 

UA 

NEW 

1974 

! 

1 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

| 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  1-0287 

1551287 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

{ 

414! 

12.1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

« 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

2 

VA  1-0288 

1551288 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4141 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

« 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

VA  1-0289 

1551289 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

4141 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  ! 

! 

« 

ORLEANS 

i 

VA  1-0290 

1551290 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

2 

i 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  1-0292 

1551292 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

! 

VA  1-0293 

1551293 

1  20614AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

i 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

VA  1-0294 

i 551294 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

2 

414! 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW 

< 

1974 

! 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

.  g 

i 

! 

ORLEANS 

2 

! 

VA  1-0295 

1551295 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

« 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

2 

1974 

1 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

• 

! 

WA  1-0296 

1551296 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  SHONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

i 

1 

VA  1-0297 

1551297 

1  206! 4AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

UA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

i  j  i 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

I 

l 

ORLEANS 

l 

I 

UA  1-0298 

1551298 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

!  LA 

NEW 

f 

1974 

! 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

t 

2 

VA  1-0299 

1551299 

1  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 1  NONE 

UA 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31,2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

1 

VA  1-0300 

1551300 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  t 

! 

! 

ORLEANS 

2 

! 

VA  1-0301 

1551301 

1  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1974 

! 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

j 

ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0302 

1551302 

1  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! HONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0304 

1551304 

1  206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414) 

12.1 JNONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

i  !  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

» 

WA  1-0305 

1551305 

1  20614A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

I 

1 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

! 

VA  1-0307 

1551307 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1!  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0308 

1551308 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

S.9I 

- 

! 

tui 

li.UNONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

! 

VA  1-0309 

1 551509 

1  206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1 JNONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

i 

VA  1-0310 

1551310 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414| 

12.11  NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

J 

! 

WA  1-0313 

1551313 

1  20614ftS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0314 

1551314 

1  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

( 

4141 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

I 

ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0315 

1551315 

1  206I4AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

t 

414! 

12. 1 1  NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

t 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0317 

1551317 

1  20614AS21 

61.6! 

31.  U 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2. 1 1  NONE 

UA 

NEW 

t 

1974 

t 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  » 

t 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0318 

1551318 

1  206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

I  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1 

VA  1-0319 

1551319 

1  2061 4 A  52  1 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

! 

414! 

12.1JN0NE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

l 

!  1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

I 

VA  1-0320 

1551320 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

1 

VA  1-0321 

1531321 

(  206 1 4  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0J23 

1551323 

t  206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9) 

- 

! 

4141 

12.11  NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

5  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

1 

WA  1-0324 

1551324 

1  20614AS2I 

61.6! 

31.21 

8.9J 

- 

l 

414! 

1 2. 1 1  NONE 

UA 

NEW 

1 

1974 

1 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0325 

1551325 

1  20614452! 

61.61 

31.2! 

8.9) 

- 

I 

4141 

12.1 1  NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

I  1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0326 

1351326 

1  206UAS2I 

61.61 

5*. 2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

1  1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

I 

I 

ORLEANS 

1 

I 

VA  1-0327 

1551327 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2) 

3.9! 

- 

i 

41 4  I 

12.1 INONE 

UA 

NEV 

! 

1974 

! 

1 

I  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0328 

1551328 

1  206 ! 4 AS? ! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

! 

414! 

12.1 JNONE 

ILA 

NEV 

I 

1974 

! 

1 

!  1  ! 

61.6) 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0329 

1551329 

1  20  6  S  4 A  52  > 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

f  LA 

NEV 

! 

1974 

! 

! 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0330 

I  551 330 

1  206 14A52  t 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1  INONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  !  i 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

UA  1-0331 

1551331 

1  20614A52! 

61.61 

31.2! 

3.9! 

- 

I 

4141 

12.1 INONE 

UA 

NEV 

1 

1974 

1 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

i 

! 

VA  1-0332 

1551332 

1  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.1 INONE 

UA 

NEV 

i 

S974 

! 

1 

t  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

! 

! 

WA  1-0333 

1551333 

!  206! 4AS2 I 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

f 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

t 

! 

VA  1-0336 

1  551336 

1  206! 4AS2 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

UA 

NEV 

l 

1974 

! 

( 

1  1  I 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

VA  1-0337 

1551337 

1  2061 4  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1IN0NR 

UA 

NEV 

! 

1974 

! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

I 

VA  1-0338 

1551338 

I  2061 6 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

1 

4141 

12.11  NONE 

ILA 

NEV 

! 

1974 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

I 

VA  1-0339 

1551339 

!  206! 4A521 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

lift 

NEW 

! 

1974 

I 

! 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

! 

WA  1-0340 

1551340 

1  20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! HOME 

ILA 

NEV 

! 

1974 

! 

1 

1  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1 

WA  1-0341 

1551341 

!  20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

i  i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

I 

I 

VA  1-0342 

1551342 

1  206UAS21 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEV 

! 

1974 

! 

1 

1 

1 

1  $  1 

1  1  1 

!  1  f 

61.6! 

I 

! 

31.21 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

» 

! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

1 

1 

! 

! 

1 
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ENSR! 

meet 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

{CAPACITY! 

NISH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

OXSTI 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE J  LENGTH! BRDTHl 

! 

! 

1 

EST  !  CARSO  HANDLIN6 

IS  ! OPERATINS  ! 

I 

K 1 6  .  I  L 

ICHR 

!  COAST 

!  TER  !  SEE J //////! /////t 

ED  ! 

Mtnnui 

POINT  !  LINE-1 

I  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  wUARD 

TON-  1PASE! 

OVER-fOVER-i/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///// 7////////// !TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAfiE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT1 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  E El 

LINE-2  !*REBUILT| 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

X 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(32)  WATERMAN 

STEAMSHIP  C0RP01 RATION 

!  1 

! 

1 

; 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)  ! 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

I 

VA  1-03*4 

15513** 

2061 * A  52 1 

61*6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12*1 !  HONE 

!LA 

NEW  ! 

197* 

! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

» 

1 

ORLEANS  1 

1 

VA  1-03*5 

15513*5 

206! AA52) 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*1 

12.1 i NONE 

f LA  NEW  1 

197* 

i 

! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

* 

UA  1-03*6 

15513*6 

206UA52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.11N0NE 

UA 

NEW  ! 

197* 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

! 

VA  1-03*7 

1551347 

206UA52I 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

*14! 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW  1 

197* 

! 

! 

!  f 

61.61 

31 .21 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  1 

! 

VA  1-03*9 

15513*9 

2061 *A52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1 j  NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

1 

I 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-0350 

1551350 

206 ! * A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

41*! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  I 

197* 

1 

» 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

l 

VA  1-0351 

1  551351 

2061 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

*1*! 

12.1! NONE 

UA  NEW  ! 

197* 

I 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-0352 

•551352 

2061AA521 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

] 

*U! 

12.1 ! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

197* 

! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

; 

I 

ORLEANS  ! 

X 

VA  1-0353 

1551353 

2061**521 

61.61 

31.2! 

a. 9! 

- 

| 

*1*! 

1 2.1 (NONE 

UA 

NEW  1 

197* 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

WA  1-0354 

155135* 

206!*A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

*1*! 

12.1 iNONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

i 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS  ! 

« 

VA  1-0355 

1551355 

20614A52! 

61*61 

31.2! 

a. 9! 

- 

i 

*1*! 

12.1 'NONE 

•LA 

NEW  ! 

197* 

i 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

« 

VA  1-0356 

1551356 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

• 

*1*! 

12.1  'NONE 

!  LA 

NEW  ! 

197* 

! 

1 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

j 

i 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1-0357 

1551357 

206UA52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

41 4! 

12.1 ! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

197* 

i 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

1 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS  ! 

{ 

VA  1-0358 

1551358 

206UA521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.11H0NE 

!  LA 

NEW  ! 

197* 

j 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1*91 

i 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1-0359 

1551359 

2061 4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1! NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

2 

1 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  i 

J 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-0340 

1551360 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 ! NONE 

f  L  A 

NEW  1 

197* 

I 

1 

•  i 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1-0361 

1551361 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

- 

1 

*14! 

12.1 ( NONE 

!  LA 

NEW  t 

197* 

2 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ( 

i 

VA  1-0363 

1551363 

20614A52J 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1!  NONE 

UA 

NEW  • 

197* 

2 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

• 

2 

ORLEANS  ! 

< 

VA  1-0364 

155136* 

206  !*A52 ! 

61.61 

31.21 

8.9J 

- 

! 

*14! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

j 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS  ! 

« 

VA  1-0365 

1551365 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1 !NOHE 

UA 

NEW  • 

197* 

j 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-0366 

1551366 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 {NONE 

1  LA 

NEW  1 

197* 

i 

i 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0367 

1 551367 

20614A52! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1! NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

f 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0368 

1551368 

206J4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*i*i 

12.1IN0NE 

!  LA 

NEW  ! 

197* 

! 

1  1 

61. o! 

31.21 

1.91 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  • 

WA  1-0369 

1551369 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

| 

i  i 

61.6! 

31.21 

1.91 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0371 

1551371 

206J4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.11  NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

UA  1-0372 

•351372 

20614A52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 ! NONE 

1LA 

NEW  ! 

197* 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

i 

ORLEANS  ! 

VA  1-0373 

1551373 

206! *A$2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*U! 

12.1! NONE 

UA 

NEW  1 

197* 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

VA  1-037* 

1551374 

206 ! 4A  521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*1 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW  1 

197* 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

UA  1-0375 

1551375 

206 ! * A  52 1 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

| 

*14! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW  ! 

197* 

! 

J  1 

61.61 

31.21 

1.9J 

! 

-  1 

! 

i 

ORLEANS  ! 

VA  1-0376 

1551376 

2061**52 1 

61.6) 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*1 

12.1 iNONE 

1  LA 

NEW  I 

197* 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

VA  1-0377 

1551377 

2061 **  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1 INONE 

UA 

NEW  1 

197* 

! 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.91 

1 

-  ! 

1 

t 

ORLEANS  ! 

VA  1-0379 

1551379 

206I4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 ! NONE 

1 L  A 

NEW  I 

197* 

I 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  I 

UA  1-0380 

1551350 

206 1 * A  52 ! 

61.61 

31.2! 

8.9| 

- 

1 

*1*1 

12.1 (NONE 

1LA 

NEW  ! 

197* 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

“  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0381 

1551381 

206 1  *A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

*14! 

12.1 INONE 

UA 

NEW  I 

197* 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS  | 

UA  1-0382 

1551382 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 ! NONE 

(LA 

NEW  | 

197* 

I 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

VA  1-0383 

1551383 

206J4AS2! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

1 

*1*1 

12.1 INONE 

UA 

NEW  1 

197* 

! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  1 

VA  1-038* 

155138* 

2061**52] 

41.61 

31.21 

8.9) 

- 

t 

*1*! 

12.1  INONE 

UA 

NEW  1 

197* 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  | 

UA  1-0385 

1551385 

206 ! *A52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1! NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  I 

( 

I 

ORLEANS  ! 

VA  1-0386 

1551386 

2061**52! 

61.61 

31.21 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW  1 

197* 

1 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

» 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1-Q387 

15J1357 

2061  *  A  52 1 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

*1*1 

12.1 INONE 

U* 

NEW  I 

197* 

I 

J  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0388 

1551388 

206I4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0389 

1551389 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0390 

1551390 

2061**52 1 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW  1 

197* 

I 

1  1 

61  ol 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1-0391 

1551391 

2061**521 

61.*<« 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

VA  1-0392 

1551392 

206l*A52| 

61.6| 

31.21 

8.9! 

- 

! 

*1*! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

» 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0393 

1551393 

206I4AS21 

41.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  1 

197* 

1 

1  1 

41.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ) 

! 

! 

ORLEANS  I 

VA  1-039* 

155139* 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0395 

1551395 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

*14! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

1 

1  J 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

VA  1-0396 

1551396 

2061**521 

61.e>1 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  1 

197* 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

UA  1-0398 

1551398 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

*1*1 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  ! 

197* 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0399 

1551399 

2061**521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  { 

197* 

i 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0*01 

1551*01 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  j 

1 

i 

ORLEANS  ! 

VA  1-0*02 

1551*02 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*i*i 

12.1 {NONE 

UA 

NEW  J 

197* 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

VA  1-0*03 

1551*03 

2061**52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

*14! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

! 

1 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

61.6! 

1 

31.2! 

1 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ORLEANS  | 

! 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  WATERMAN 


!  IVTCC 

I  NET  ! CODE 

- {KEGIS~!**** 

COAST  |  TER  !  SEE 
GUARD  •  TON-  »PAGE 
NUMBER  !  NA6E  !  IV 


DIMENSIONS  ‘DRAFT* 
LENGTH! BROTH!  | 
REG.  !  REG. ! LOAD-! 
//////!/////!  ED  | 


ICAPACITY!  KICK-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 


!////////!  POINT  ! 


LINE-1  !-  BUILT 


OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// JTD !////////// » 
ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 


! 

1 

PO (RATION 

!  •  • 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

j 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

* 

» 

i 

! 

! 

! 

!  551404 

!  206! 4A52! 

61.6*» 

31.2! 

8.9* 

j 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

! 

;  i  j 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

! 551405 

(  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 {NONE 

! 

i  l  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

; 

•551406 

!  206! 4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

-  j 

414! 

12.1 (NONE 

! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

(S51407 

!  206S4AS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.1 j  NONE 

i 

2  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

< 

-  i 

! 

(551408 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

4ui 

12.1! NONE 

!  !  • 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551409 

J  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 {NONE 

! 

;  i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

-  t 

! 

•551410 

!  206! 4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

4ui 

12.11  NONE 

!  J  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551411 

!  206I4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  ! NONE 

! 

(  !  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551412 

!  206 14452  2 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ! 

} 

(551413 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

.  * 

l 

! S51414 

1  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 i NONE 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

(551415 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 (NONE 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! SSI  416 

•  206(4452 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 (NONE 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

» 

(551417 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

t 

-  i 

i 

(551418 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.1  '.NONE 

! 

!  •  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

(551419 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1! NONE 

i 

!  !  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551420 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9] 

-  f 

‘HI 

12.1 (NONE 

( 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551421 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.11 NONE 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1551422 

(  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

*H! 

12.1 INONE 

( 

1  (  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

(551423 

(  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 j  NONE 

! 

(  !  ! 

61.61 

31.2! 

i.*i 

! 

-  • 

! 

(551424 

J  20614452  ( 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 INONE 

! 

(  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

1551425 

!  206J4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

*H1 

12.11  NONE 

1 

!  !  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

“  ! 

! 

(551426 

(  206(4452! 

61.6J 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 (NONE 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551428 

1  20614452! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

*1tl 

12.1! NONE 

1 

I  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551429 

1  2041032! 

61.6! 

31.2! 

«.»! 

414! 

12.1! NONE 

1 

I  !  i 

61.6! 

31.21 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

(551430 

J  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

! 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  2 

! 

(551431 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.1 INONE 

! 

5  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1-9! 

! 

-  • 

(551432 

!  206144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

‘HI 

12.1 !  NONE 

i 

1  !  ! 

61.6* 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

(551433 

1  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

! 

!  1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

(551435 

I  206(4452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

1 

t  !  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

1551436 

!  206(4452! 

61.6J 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

1 

1  (  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

J 

(551437 

1  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 INONE 

! 

I  (  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

1551436 

206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

‘HI 

12.1 INONE 

! 

I  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

\ 

1551439 

(  206(4452! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 INONE 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1551440 

1  206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.11  NONE 

! 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

(551442 

!  206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

! 

1  i  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

I 

-  | 

! 

(551443 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

I 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

(551444 

206(445?! 

61.6! 

31.2! 

? » 9 ! 

-  • 

41 4! 

12.1! NONE 

! 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

I 

(551445 

206(4452! 

61.6! 

31,7! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

I 

!  J 

61,61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551447 

206(4452! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(551446 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

414! 

12.1 (NONE 

l 

i  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

1551450 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 !NONE 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

1 

-  ! 

* 

1567451 

206(4452! 

61.61 

31.2! 

8.9J 

-  | 

*H! 

1 2.1 INONE 

( 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

(567452 

206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 INONE 

( 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1567453 

206*4452! 

61.61 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

i 

1567454 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  s 

41 4*! 

12.1 ! NONE 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

» 

(567455 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

(  567456 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

‘HI 

12.1 1  NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

f  567457 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

.  1 

414! 

12.1 INONE 

I  ( 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1567458 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

( 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1567459 

206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

«  j 

414! 

12.11  NONE 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  < 

! 

1567460 

206(44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

1567461 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

‘HI 

12.1! NONE 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

i.«i 

i 

-  ! 

! 

(567462 

206(4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

1 

I  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!LA  NEW  •  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  J  1974 

!  ORLEANS  ! 

! LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

•LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  I  1974 

!  ORLEANS  • 

!LA  NEW  1  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

I  LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  I  1974 

!  ORLEANS  ! 

!LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  !  1974 

I  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1974 

!  ORLEANS  1 

(LA  NEW  !  1974 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1974 

i  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1974 

(  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  !  1974 

(  ORLEANS  1 

(LA  NEW  (  1974 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1974 

1  ORLEANS  I 

(LA  NSW  !  1974 

1  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  (  1974 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  J  1974 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1974 

(  ORLEANS  I 

(LA  NEW  I  1974 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  1  1974 

I  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  (  1974 

(  ORLEANS  | 

(LA  NEW  I  1974 

(  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  I  1974 

!  ORLEANS  J 

(LA  NEW  1  1974 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  I  1974 

(  ORLEANS  2 

(LA  NEW  I  1974 

!  ORLEANS  t 

(LA  NEW  i  1974 

I  ORLEANS  I 

(LA  NEW  *  1974 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1976 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1976 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  (  1976 

!  ORLEANS  I 

(LA  NEW  I  1976 

!  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  !  1976 

!  ORLEANS  i 

(LA  NEW  (  1976 

!  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  I  1976 

I  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  ;  1976 

(  ORLEANS  ( 

(LA  NEW  (  1976 

I  ORLEANS  I 

(LA  NEW  !  1976 

(  ORLEANS  ! 

(LA  NEW  !  1976 

(  ORLEANS  I 

(LA  NEW  !  1976 

(  ORLEANS  ! 

I  ( 

(  ( 
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ENG*! 

DISTi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

•  COAST 

AND  NUM8ER  !  GUARD 

!  NUMBER 

!  VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1C0DE1LENGTH18RDTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  •  RE6.1L0AD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT! 

ICAPACITT!  HIGH-  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  •  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  1 
!S  {OPERATING  ! 
!TC!  BASE  ! 

! AO*  LINE-1  ! 
!T0!//////////! 
SEE!  LINE-2  !* 

I 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 

OR  ! 

REBUILT! 

<32)  WATERMAN 

l 

i 

STEAMSHIP  CORPORATION 

i  j 

t  i 

;  i 

« 

i 

{ 

* 

t 

i 

i 

j 

; 

i 

i 

! 

» 

j 

i 

; 

j 

i 

j 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

i  i 

■ 

i 

i 

* 

j 

2 

i 

WA  2-0463 

! 567463 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  ! 

2 

ORLEANS 

i 

WA  2-0464 

1567464 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

■ 

1976 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

■ 

.  ; 

2 

ORLEANS 

i 

WA  2-0465 

•567465 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

< 

-  i 

; 

ORLEANS 

i 

WA  2-0466 

•567466 

20614A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

2 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

< 

—  i 

i 

ORLEANS 

i 

WA  2-0467 

! 567467 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1  ‘NONE 

SLA 

NEW 

! 

1976 

| 

i 

!  j 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

i 

-  ! 

i 

ORLEANS 

I 

WA  2-0469 

j  567469 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1976 

» 

i 

1  ! 

61.6! 

31-2! 

1.9! 

! 

.  i 

2 

ORLEANS 

i 

WA  2-0470 

! 567470 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9» 

-  j 

414! 

12.1 ‘NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

i 

j  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

■ 

-  ! 

« 

ORLEANS 

i 

WA  2-0472 

1567472 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

; 

1976 

i 

<  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

ORLEANS 

« 

WA  2-0473 

1567473 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  » 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

t 

ORLEANS 

i 

WA  2-0474 

1567474 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

I 

1976 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

; 

-  j 

i 

ORLEANS 

1 

WA  2-0475 

1567475 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

j 

i  ; 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

« 

-  2 

i 

ORLEANS 

i 

WA  2-0476 

1567476 

206*4452! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

414! 

12.1  SHONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

i 

i  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

t 

ORLEANS 

j 

WA  2-0477 

1567477 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  } 

414! 

12.1 1  NONE 

!LA 

NEW 

2 

1976 

i 

t  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

2 

ORLEANS 

i 

WA  2-0478 

1567478 

20614A52* 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 ‘NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

i 

»  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

» 

ORLEANS 

! 

WA  2-0479 

1567479 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1!  NONE 

•LA 

NEW 

j 

1976 

i 

i  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  t 

; 

ORLEANS 

2 

WA  2-0480 

*567480 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1976 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  2 

« 

ORLEANS 

i 

WA  2-0481 

1567481 

20654A52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

j 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  2-0482 

1567482 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  SHONE 

!LA 

NEW 

1 

1976 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  2-0484 

1567484 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

A.,9! 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  2-0485 

1567485 

206UA52! 

61.6! 

31.?! 

8.9! 

4141 

12-1! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1976 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0486 

1567436 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 !NONE 

!LA 

NEW 

1 

1976 

! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0487 

1567487 

20614AS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

t 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

1 

WA  2-0468 

1567488 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  J 

414! 

12.1 (NONE 

I  LA 

NEW 

I 

1976 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  2-0490 

1567490 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NOME 

!LA 

NEW 

1 

1976 

l 

t  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0491 

1567491 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA 

NF*J 

I 

1976 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0492 

1567492 

206! 4AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 l NONE 

ILA 

NEW 

I 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

t 

ORLEANS 

1 

WA  2-0493 

1567493 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  IISrfE 

!LA 

NEW 

i 

1976 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  2-0494 

1547494 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 {NONE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

l 

WA  2-0495 

1567495 

206! 4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 1N0NE 

SLA 

NEW 

i 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  2-0496 

1567496 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

| 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

l 

-  ! 

! 

ORLEANS 

( 

WA  2-0497 

1567497 

20614A52I 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414* 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

1 

1976 

1 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0498 

1567498 

2C614A521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

1 

1976 

| 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  | 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0499 

1567499 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

1 

1976 

l 

1  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0501 

1547501 

20614A52J 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 fNONE 

!LA 

NEW 

1 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

ORLEANS 

1 

WA  2-0505 

1567503 

206 14A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  l 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

( 

ORLEANS 

1 

WA  2-0504 

1567504 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12. 1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1  •  9  | 

! 

-  » 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0505 

1567505 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  2-0506 

1567506 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 1N0NE 

!LA 

NEW 

I 

1976 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  2-0507 

1567507 

206 ! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0508 

1567508 

206]  4 A 52  1 

61.6! 

31.2! 

8.91 

414! 

12.11N0NC 

SLA 

NEW 

i 

1976 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

( 

WA  2-0509 

1567509 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

• 

WA  2-0510 

1567510 

20614A521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414*! 

12.1! HONE 

ILA 

NEW 

l 

1976 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0511 

1567511 

206S4A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

l 

1976 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

WA  2-0512 

1567512 

206 ! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 JNONE 

Ila 

NEW 

1 

1976 

■ 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

ORLEANS 

! 

WA  2-0513 

1567513 

2C614AS21 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

UA  2-0514 

1567514 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

•  .91 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

; 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0515 

1567515 

206*4452 I 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

1 

WA  2-0516 

1567516 

206 ! 4AS2 ( 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 JNONE 

ILA 

NEW 

I 

1976 

i 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0517 

i 567517 

206 144521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.11N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1976 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

ORLEANS 

! 

UA  2-0518 

1567515 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

j 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

» 

ORLEANS 

I 

WA  2-0519 

i567519 

20614A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1IN0NE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

i 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  2 

{ 

ORLEANS 

1 

WA  2-0521 

*1  5675  21 

20614AS21 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 i NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

WA  2-0522 

1567522 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

ORLEANS 

1 

WA  2-0523 

1567523 

20614A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1976 

1 

! 

i 

1  1 

1  ! 

i  i 

61.6! 

i 

j 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

1 

! 

ORLEANS 

I 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC 1  DIMENSIONS  ! 

!  NET  ! CODE  1  LENGTH  1 BRDTHl 
-1RECIS-1****!  REG.  1  REG.1 
!  TER  1  SEE!//////!/////! 
1  TON-  IPAGEl  0VER-10VER-! 
1  NACE  1  IV  f  ALL  1  ALL  ! 

DRAFT* 

• 

LOAD-i 
ED  { 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

//////// J  POINT  !  LINE-1  * AO!  LlNE-1  J  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD! //////////!  OR  ! 

ENCERS  !  (FEET)!  L2NE-2  !6E!  LINE-2  (^REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

• 

STEAMSHIP  CORPORATION 

! 

2 

i 

!  ! 

!  ! 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

5 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

(CONTINUED) 1 

! 

(  1 

; 

! 

1 

j 

i 

! 

! 

WA  2-0524 

1567524 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

•LA 

NEW 

1976 

i 

1 

1 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0525 

1567525 

! 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

! 

1 

1  I 

61.6! 

31-2! 

1.9! 

-  • 

• 

i 

ORLEANS 

i 

VA  2-0526 

1567526 

1 

206J4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

1LA 

NEW 

1976 

! 

1 

1 

i  j 

61.6! 

31.2! 

1-9! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

i 

VA  2-0527 

1567527 

1 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

l 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0528 

1567528 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

- 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

i 

« 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

• 

t 

ORLEANS 

i 

VA  2-0529 

1567529 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1  NONE 

•LA 

NEV 

1976 

i 

i 

j 

i  ; 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  * 

2 

i 

ORLEANS 

i 

VA  2-0530 

1567530 

i 

20614A52* 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

> 

414! 

12.1 ‘NONE 

•LA 

NEV 

1976 

i 

] 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  » 

! 

i 

ORLEANS 

t 

VA  2-0531 

•567531 

t 

c06!4A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 !N0NE 

•LA 

NEV 

1976 

i 

i 

i 

i  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

i 

i 

ORLEANS 

i 

VA  2-0532 

1567532 

i 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

•LA 

NEV 

1976 

i 

! 

; 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  » 

2 

l 

ORLEANS 

t 

VA  2-0533 

1567533 

1 

206! 4  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

\ 

414! 

12.1 1  NONE 

•LA 

NEW 

1976 

i 

1 

<  » 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

l 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  2-0534 

1567534 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.11  NONE 

1LA 

NEV 

1976 

i 

1 

2 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

2 

ORLEANS 

i 

VA  2-0535 

1567535 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEV 

1976 

1 

1 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

• 

-  • 

j 

j 

ORLEANS 

i 

VA  2-0537 

1567537 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

1976 

i 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  • 

t 

i 

ORLEANS 

i 

VA  2-0538 

1567535 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 1  NONE 

•LA 

NEV 

1976 

i 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  2 

i 

i 

ORLEANS 

f 

va  2-0539 

1567539 

! 

20614AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

i 

i 

ORLEANS 

i 

VA  2-0540 

1567540 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

« 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEV 

1976 

! 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0541 

1567541 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

| 

j 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  J 

I 

j 

ORLEANS 

t 

VA  2-0542 

1567542 

i 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

1 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

ORLEANS 

( 

VA  2-0543 

1567543 

i 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1976 

! 

i 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

•  • 

i 

! 

ORLEANS 

i 

VA  2-0544 

1567544 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 i NONE 

!LA 

NEV 

1976 

i 

1 

1 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1-9! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

VA  2-0545 

1567545 

1 

20614A52! 

61.61 

31.1! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

Ilf. 

NEV 

1976 

! 

i 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  2-0546 

*1567546 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEV 

1976 

! 

i 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  2 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0547 

1567547 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

! 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0548 

1567548 

1 

2061 4 A  52  f 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEV 

1976 

i 

1 

1 

1  1 

61.6  ! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0549 

1567549 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

• 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0550 

1567550 

1 

206 14A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEV 

1976 

! 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-0551 

1567551 

! 

20614A521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1f  NONE 

!LA 

NEV 

1976 

! 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0552 

1567552 

! 

20614A521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

414! 

12.1 'NONE 

•LA 

NEW 

1976 

! 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0553 

1567553 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

JLA 

NEV 

1976 

i 

1 

1 

1  ! 

61.61 

31.21 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  2-0554 

1567554 

1 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 1N0NE 

!«.A 

NEW 

1976 

! 

1 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

VA  2-0557 

1567557 

! 

20614A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0558 

1567558 

1 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEV 

1976 

! 

1 

1 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

VA  2-0560 

1567560 

1 

20cp14A52  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

1 

! 

1  I 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0561 

1567561 

1 

20614A52J 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1976 

i 

! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

»  ! 

( 

( 

ORLEANS 

i 

VA  2-0562 

1567562 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEV 

1976 

! 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0563 

1567563 

1 

206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEV 

1976 

i 

1 

1 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0564 

1567564 

1 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

1 

I 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-0565 

1567565 

1 

2061 4AS2* 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW 

1976 

! 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0566 

1567566 

1 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

•LA 

NEV 

1976 

! 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

*  J 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0567 

1567567 

I 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

•  LA 

NEV 

19?o 

! 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0568 

1567568 

! 

206I4AS2! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

414! 

12.1 (NONE 

!  L  A 

NEV 

1976 

! 

! 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

VA  2-0569 

1567569 

1 

20614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12-1! HOME 

!LA 

NEV 

1976 

! 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0570 

1567570 

! 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEV 

1976 

! 

! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0571 

1567571 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

4141 

12.1 ! HONE 

ILA 

NEV 

1976 

! 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0572 

1567572 

t 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0573 

1567573 

! 

206 1 4 A  52  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0574 

1567574 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

JLA 

NEV 

1976 

1 

! 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA  2-0575 

1567575 

! 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA  3-0580 

1608717 

! 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEU 

1979 

! 

i 

2 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

VA  3-0581 

i  608718 

i 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

! 

! 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

t 

VA  3-0583 

1603720 

i 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEV 

1979 

{ 

1 

i 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  » 

1 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0584 

1608721 

! 

20614AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.11  NONE 

SLA 

NEV 

1979 

1 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  3-0589 

1608726 

1 

206 1 4A  52  j 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

414! 

12.1 INONE 

•LA 

NEV 

1979 

1 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

! 

i 

ORLEANS 

VA  3-0590 

1608727 

! 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1979 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

!  ! 

!  1 

!  1 

61.6! 

i 

i 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

» 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

j 

! 

I 

ORLEANS 

! 

i 

; 

852 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR ! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


! 

i 

i 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


!VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! BROTH!  ! 
REGIS-!****!  REG.  !  REG. 'LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  J 
TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


I  CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

•  CARGO  !  FIXED  {  EQUIPMENT  «TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
POWcR!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! Efi!  LINE-2  1 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


(32)  WATERMAN 

STEAMSHIP 

! 

! 

CORPO! RATION 

!  ! 

!  1 

i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

i 

j 

1 

1 

! 

i 

t 

i 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

i  1 

1 

t 

i 

! 

i 

j 

f 

! 

UA  3-0592 

! 608729 

20614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

• 

! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA 

NEW 

I 

197V 

• 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

2 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0593 

i 608730 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2 .1 i NONE 

!la  new 

! 

1979 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

« 

ORLEANS 

! 

WA  3-0613 

1608750 

20614AS2! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

| 

414! 

12.1 1  NONE 

!LA 

NEU 

! 

1979 

WA  3-0614 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 608751 

20614A52! 

61.6! 

31.2!- 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1! NONE 

1  LA 

NEU 

i 

1979 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0615 

! 608752 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1  INONE 

!LA 

NEW 

! 

1979 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0619 

!  - 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 j  NONE 

!LA 

NEU 

! 

1979 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

; 

-  « 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0620 

!  - 

206! 4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEU 

! 

1979 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

i 

WA  3-0622 

!  - 

206! 4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

j  LA 

NEU 

! 

1979 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

j 

! 

ORLEANS 

! 

UA  3-0624 

!  - 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

{ 

414! 

12. 1 INONE 

!LA 

NEW 

2 

1979 

WA  3-0637 

! 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  i 

« 

2 

ORLEANS 

i 

j  - 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

• 

414! 

12.1! NONE 

!  LA 

NEU 

2 

1980 

j 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

« 

-  i 

i 

i 

ORLEANS 

i 

WA  3-0638 

i  - 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.1 j  NONE 

1  LA 

NEU 

i 

1980 

l 

i  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

t 

-  i 

! 

2 

ORLEANS 

i 

UA  3-0642 

j  - 

206! 4AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 !  NONE 

i  LA 

NEU 

2 

1980 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

•  i 

! 

i 

ORLEANS 

i 

WA  3-0654 

!  - 

20614A52! 

61.6! 

—  ! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1! NONE 

1LA 

NEU 

2 

1980 

! 

!  1 

61.6! 

36.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

! 

WA  3-0658 

t  ...... 

206! f A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

!  L  A 

NEU 

i 

1980 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

j 

! 

ORLEANS 

i 

WA  3-0661 

j  ...... 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 ! HONE 

SLA 

NEU 

i 

1980 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

UA  3-0662 

1608799 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

1  LA 

NEU 

! 

1980 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  t 

2 

| 

ORLEANS 

! 

WA  3-0663 

1608800 

206 1 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

2 

41 4  j 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0664 

! 608801 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

•LA 

NEU 

I 

1980 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

I 

WA  3-0668 

! 608505 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA  3-0669 

i 608806 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

I960 

i 

!  ! 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0670 

1608807 

206 ! 4 A  52  f 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

t 

414! 

12. If  NONE 

ILA 

NEU 

I 

1980 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

I 

WA  3-0674 

1608811 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

i 

ORLEANS 

i 

WA  3-0675 

1608812 

206!4A52t 

61.61 

31.2! 

8.9| 

• 

1 

4141 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

i 

1980 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0677 

1608814 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

WA  3-0681 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1608818 

206I4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0694 

1608831 

206UA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1980 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

i 

WA  3-0699 

1608836 

206! 4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1980 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

I 

1 

1 

WA  3-0700 

1608837 

206I4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

I960 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0702 

1608839 

206! 4AS21 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA  3-0706 

1608843 

206 { 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

i 

1980 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

i 

WA  3-0709 

1606846 

2061 4A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW 

! 

1980 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0711 

1608848 

206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

{ 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

HEW 

! 

1980 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

! 

WA  3-0712 

1608849 

20614A52I 

4). 61 

31.2! 

8.9| 

- 

( 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1 

WA  3-0713 

1608850 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1960 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0716 

1638853 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0718 

1608855 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  1 

( 

! 

ORLEANS 

! 

KA  3-0720 

1608857 

206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

J 

1950 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA  3-0725 

1608862 

206 1 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEU 

! 

1980 

( 

!  ! 

!  1 

61.6! 

1 

31.2! 

! 

1.91 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

(03)  WATERMAN/ 

RANDY 

! 

! 

!  I 

1  ! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

MCCORMACK  BOYS 

1646543 

5  51 3  A3  6 1 

85.0! 

76.0! 

9.5! 

3000! 

-  2 

30*0! TOWING  WINCH 

IKY 

NEU  YORK 

! 

1962 

! 

1  ! 

85.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MC  64 

1506151 

58014A46! 

140.1! 

40.1! 

11.0! 

- 

I 

1550*. 

21. 0! NONE 

!NJ 

SOUTH 

! 

1966 

1 

1  ! 

140.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

AHBOY 

! 

HC  65 

1505583 

S80I4A46! 

140.1! 

40.1! 

11.0! 

- 

! 

1550! 

21 .0! NONE 

!NJ 

SOUTH 

! 

1966 

! 

i 

!  i 

!  1 

140.1! 

i 

40.1! 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

AMBOY 

! 

! 

(27)  WATERWAYS 

COMPANY  NO.  7  I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

WTT  SIS’’ 

1643340 

69614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1512! 

U.OINONE 

! 

! 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UTT  8158 

1643341 

69614A  41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1512! 

U.OINONE 

! 

! 

1981 

1 

! 

\  1 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

i 

1.6! 

j 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

(30)  WATERWAYS 

KARINE  OF 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

1 

1 

i 

t 

! 

I 

! 

! 

2 

i 

MEMPHIS/ 

INC. 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

2 

! 

CHARLIE  £ 

1597768 

2613A36! 

39.2! 

—  ! 

4.0! 

206! 

•  i 

1S.0!N0NE 

1 TN 

MEMPHIS 

! 

1978 

1 

t  I 

41.01 

12.01 

4.0! 

1 

-  i 

! 

! 

1 

JEFF  T 

1296836 

3713A35! 

48.1! 

17.9! 

6.5! 

600! 

-  ! 

20.01  NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1964 

1 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

LAURA  8 

1506835 

5513A35! 

49.0! 

22.0! 

8.6! 

690! 

-  i 

25 . 0! NONE 

ITH 

MEMPHIS 

! 

1967 

! 

(  1 

52.6! 

22.0! 

8.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

MALLARD 

1  516897 

5613A35! 

48.0! 

22.01 

8.0! 

525! 

-  I 

30.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1968 

1  1 

48.0! 

22.0! 

4.5! 

f 

-  ! 

| 

! 

( 

ROBERT  S 

1597767 

2613A36I 

39.2! 

—  ! 

4.0! 

208! 

-  j 

15.0! NONE 

ITH 

MEMPHIS 

! 

1971 

1 

1  t 

41.0! 

12.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

WW  1 

11515A70! 

135.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

264! 

16.0! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1962 

! 

! 

!  ! 

!  J 

!  ! 

135.0! 

! 

30.0! 

! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  j 
i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

; 

i 

i 

t 


! 


i 

i 

t 


i 

j 


( 

I 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


853 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(70)  WATERWAYS  NARINE  OF 
MEMPHIS#  INC. 


!  IVTCC! 

!  NET  ! CODE ! 

DIMENSIONS  J DRAFT! 
LENGTH! 6RDTH!  J 

COAST 

(  TE* 

!  SEE! 

Htfci  ]  Rt6.1L0AD“! 

//////!/////!  ED  ! 

GUARD 

!  TON- 

IPAGE! 

OVER-JOVER-!/////! 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  ! 

ALL  !  ALL  1LIGHT! 

(CONTINUED)! 


WW 

2 

I  - 

!  10615A70!  130.0! 

30.0! 

6.0!  - 

!  255! 

16.0JPUNPS 

ITN  MEMPHIS 

! 

1963 

! 

!  ! 

!  130.0! 

30.0! 

2.5! 

i  -  j 

! 

I 

! 

WW 

3 

! 5*98*3 

!  885J5A70I  2*0.0! 

*5.0! 

10.3!  - 

!  85  si 

18.0!PUNPS 

ITN  MEMPHIS 

! 

19*2 

! 

!  ! 

!  2*0.0! 

*5.0! 

10.3! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

WW 

* 

!  - 

i  738J5A70!  150.0! 

SO.O! 

12.01  - 

!  738! 

20.0 ! PUMPS 

!TM  MEMPHIS 

I 

1967 

! 

!  ! 

!  150.0! 

50.0! 

12.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

(71)  WATERWAYS  NARINE  Of  6RE£!NVILLE# 


ANNILOU 

1508931 

!  79!3A36! 

67.0! 

2*  .0 ! 

6.0! 

12SC! 

-  ; 

34.01  NONE 

!  MS 

GREENVILLE! 

1967 

! 

J 

!  !  ! 

67.0! 

24.0! 

5.5! 

-  i 

( 

! 

! 

t 

CAPT.  BUDDY 

! 5982*8 

!  16!3F36i 

*0.0! 

12.0! 

3.5! 

150! 

-  ! 

1S.5JN0NE 

!  MS 

GREENVILLE! 

197* 

i 

i 

!  !  ! 

*0.0! 

12.0! 

3.0! 

j 

-  • 

« 

! 

2 

! 

ORAKE 

1 518312 

!  56I3A36! 

*8.5! 

22.0! 

8.2! 

550! 

-  • 

26. oj  NONE 

INS 

GREENVILLE ! 

1968 

! 

i 

!  !  ! 

*8.5! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  » 

i 

! 

i 

! 

MARLIN 

*51**23 

!  76! 3A36! 

64.0! 

2*.0! 

6.0! 

850! 

-  i 

3*. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

2 

! 

!  !  ! 

6*.0! 

24.01 

5.5! 

i 

-  • 

t 

< 

2 

j 

HJL  501 

•298637 

!  231 !*A*3! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

.  i 

—  ! 

*0.0 ! *0  TON  CRAWLER 

i  PRS 

GREENVILLE! 

1965 

2 

! 

!  !  ! 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

2 

-  • 

•CRANE 

! 

! 

• 

KO  1* 

i  ------ 

!  205!*A*3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

5*1! 

7. 0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1961 

i 

j 

i  i  | 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

-  • 

i 

2 

2 

j 

GWG  202 

•270735 

!  125-*!  5  A71  j 

26*. 0! 

35.0! 

12.0! 

! 

125*! 

17.0! NONE 

•MS 

greenvilleI 

1955 

i 

I 

!  !  ! 

264.0! 

35.0! 

2.0! 

2 

-  J 

i 

j 

i 

2 

WWG  1 

(261825 

!  280! 5A71 ! 

132.0! 

32.0! 

6.3! 

-  t 

605! 

17.0! NONE 

•MS 

GREENVILLE! 

19S1 

! 

j 

i  j  i 

132.0! 

32.0! 

1.3! 

! 

-  » 

i 

i 

2 

« 

WWG  2 

!  01241  9 

!  263J5A70! 

120.0! 

30.0! 

8.6! 

-  > 

750! 

15.0! NONE 

!MS 

6REENVILLE ! 

1966 

2 

! 

!  •  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

• 

-  J 

i 

{ 

j 

j 

WWG  3 

1290698 

!  71 7! 5A70! 

136.5! 

50.0! 

9.0! 

i 

717! 

1 5 . 0 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1957 

i 

i 

i 

i  i  i 

i  i  i 

136.5! 

j 

50.0! 

i 

2.0! 

t 

i 

! 

i 

« 

! 

« 

2 

j 

t 

i 

(16)  WATERWAYS 

» 

TOWING  (  OF FSH ! ORE# 

!  !  ! 

!  !  I 

i 

i 

i 

t 

j 

1 

t 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

■ 

i 

i 

! 

2 

INC. 

» 

!  !  ! 

j 

i 

i 

! 

! 

i 

2 

! 

! 

BEVERLY 

•29719* 

!  53!3A35! 

51.9*! 

21.0! 

7.2! 

765! 

-  ! 

29.0! NONE 

i  AL 

MOBILE  ! 

196* 

! 

i 

!  !  ! 

51.9! 

21.0! 

6.3! 

! 

-  i 

i 

! 

i 

i 

BIG  BEAR 

1506396 

!  50!3A35! 

50.0! 

21.0! 

6.5! 

765! 

-  i 

27.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1966 

i 

j 

!  !  ! 

50.0! 

21.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

JUDY  J 

! 299189 

!  53I3A35! 

51.7! 

21.0! 

6.5! 

765! 

-  i 

27 .0 ! NONE 

JAL 

MOBILE  ! 

1965 

i 

! 

•  !  ! 

51.7! 

21.0! 

5.0! 

! 

•  2 

! 

! 

! 

! 

WXLLIAN  LEE 


(27)  WATERWAYS  TRANSPORTATION! 


*1.5!  19.0 
*1.5!  19.0! 
*5.0!  20.0! 
*5.0!  20.0! 
1*0.0!  *0.0! 
1*0.0!  *0.0! 
120.0!  30.0! 
120.0!  30.0! 
110.0!  30.0! 
110.0!  30.0! 
110.0!  30.0! 
110.0!  30.0! 
110.0!  70.0' 
110.0!  30.0! 
1  ! 
!  ! 
!  ! 


WTT 

8151 

! 6*333* 

!  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1*.0! NONE 

INN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

2 

i 

!  •  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

OLIS 

! 

i 

WTT 

8152 

! 6*3335 

!  6961 4A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1  * .0 ! NONE 

!MH 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

i 

! 

1  !  • 

195.1! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  J 

i 

I 

OLIS 

! 

» 

WTT 

8153 

! 6*3336 

*  696**A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1616! 

1* .0! NONE 

!NN 

MINNEAP¬ 

2 

1981 

i 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  • 

! 

! 

OLIS 

i 

i 

WTT 

815* 

!6*3337 

!  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1*.0!N0NE 

!NN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

j 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  » 

! 

! 

OLIS 

! 

i 

WTT 

8155 

•6*3338 

!  696UA40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1 *.0 J  NONE 

!MN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

i 

!  (  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

t 

1 

OLIS 

{ 

! 

WTT 

8156 

! 6*3339 

!  696 ! *A*0 ! 

195.1! 

35. 0! 

9.5! 

- 

* 

1616! 

1*. 0! NONE 

INN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

i 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

OLIS 

! 

i 

WTT 

8159 

! 6*33*2 

!  696 !*A*0 ! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1*.0!N0NE 

!HN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

! 

i  j  • 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

i 

! 

OLIS 

! 

! 

WTT 

8160 

! 6*33*3 

i  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

14.01  NONE 

!NN 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

! 

i 

i  j  t 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  J 

2 

2 

OLIS 

i 

! 

WTT 

8161 

164334* 

!  696! *A*0 ! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1616! 

U.O! NONE 

!HN 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

1 

! 

t  i  2 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

i 

! 

OLIS 

2 

! 

WTT 

8162 

! 6*3345 

!  69614A40S 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1616! 

1 4 .0  j NONE 

!HN 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

t 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

« 

| 

OLIS 

j 

• 

WTT 

8U3 

16*33*6 

!  696! *A*0! 

195.1! 

35.01 

9.5! 

- 

! 

1616! 

14.0! NONE 

!HN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

i 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

OLIS 

« 

I 

WTT 

816* 

16*33*7 

!  696! *A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

14.0! NONE 

inn 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  i 

! 

! 

OLIS 

« 

! 

WTT 

8165 

! 643348 

!  696! *A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

14.0! NONE 

!NN 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

! 

( 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  • 

; 

! 

OLIS 

! 

! 

WTT 

8166 

! 6*33*9 

(  696! *A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1616! 

1*.oj  NONE 

!NN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

i 

1 

!  I  ! 

195.1! 

35.0! 

1.51 

1 

-  J 

! 

! 

OLIS 

( 

j 

WTT 

8167 

! 6*3350 

!  696! 4ft  40 ! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1* .0! NONE 

IMN 

MINNEAP¬ 

2 

1981 

• 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

| 

! 

OLIS 

! 

| 

WTT 

8168 

16*3351 

!  696!*A*0! 

195.11 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1* .0! NONE 

IMN 

MINNEAP¬ 

1 

1981 

i 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

1 

OLIS 

! 

i 

WTT 

8169 

(6*3352 

!  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1  * . 0! NONE 

!MN 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

2 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5) 

{ 

-  J 

! 

i 

OLIS 

i 

i 

WTT 

8170 

16*3353 

!  696UA40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

1* .0! NONE 

1 MN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.51 

! 

-  J 

! 

! 

OLIS 

< 

! 

WTT 

8171 

16*3354 

!  696!*A*Q! 

195.11 

35.0! 

9.5! 

- 

t 

1616! 

1*. 0! NONE 

!  MH 

MINNEAP¬ 

i 

1931 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.S! 

! 

! 

! 

OLIS 

I 

| 

WTT 

8172 

16*3355 

!  696!*A*0! 

195.11 

35.0! 

9.!  * 

- 

! 

1616! 

1*. 0! NONE 

IMN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

I 

! 

(  >  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OLIS 

1 

! 

WTT 

8173 

! 643356 

!  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

U.02M0ME 

INN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

; 

! 

OLIS 

! 

! 

WTT 

817* 

! 6*3357 

(  696!*A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

U.OiNONE 

!HN 

MINNEAP¬ 

! 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OLIS 

j 

! 

WTT 

8175 

! 643358 

!  696!*A*0i 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

U.OINONE 

!«N 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

OLIS 

1 

S 

WTT 

8176 

16*3359 

!  696J4A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1616! 

U.OINONE 

!HH 

MINNEAP¬ 

i 

1981 

l 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

j 

! 

! 

OLIS 

! 

! 

WTT 

8177 

J 6*3360 

!  696! *A*0! 

195.1! 

35.0! 

9.5! 

- 

2 

1616! 

U.OINONE 

IHH 

MINNEAP¬ 

1 

1981 

! 

! 

•  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

OLIS 

! 

! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  f  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LlNC-1 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITD! ////////// 
EN6ERS  I  (FEET)!  LINE-2  1  EC!  LINE-2 


27.0!NONE 

! 

33.0JNONE 

! 

9.0!N0NE 

! 

6.0! NONE 

t 

8.0! NONE 
! 

8.0! NONE 


!  AL  NOBILE 
! 

IAL  NOBILE 
! 

!AL  NOBILE 
! 

(AL  NOBILE 
! 

! AL  NOBILE 
i 

! AL  MOBILE 
* 

!AL  NOBILE 

I 

! 

! 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUN8ER 


!  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


(27)  WATERWAYS  TRANSPORTATION! 
TRADING  CO.  ! 

(CONTINUED) ! 


WTT 

8178 

! 643361 

!  696J4A40! 

195.1! 

35.>t« 

9.5!  -  • 

1616! 

14.0! NONE 

!HN 

MINHEAP-  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5!  ! 

-  j 

i 

i 

OLIS  ! 

WTT 

4179 

5643362 

1  696! 4A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5!  -  ! 

1616! 

1 4.0! NONE 

Imn 

MINNEAP-  ! 

1981 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.0! 

1.5!  ! 

-  • 

i 

1 

OLIS  ! 

WTT 

8180 

•643363 

!  69614A40! 

195.1! 

35.0! 

9.5!  -  ! 

1616! 

14.0! NONE 

!MN 

MINNEAP-  ! 

1981 

; 

!  it 

195.1! 

35.0! 

1.5!  • 

-  ! 

! 

i 

OLIS  ! 

WT3 

801 

•628475 

!  8551 5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1400! 

16.0! 1400 

GPN 

OIESEL 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6!  ! 

-  J 

!PUMP 

! 

! 

WTB 

802 

•628476 

!  85515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  -  ! 

1400! 

16.0*1400 

6PM 

OIESEL 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6!  ! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

(37)  WATTERS  CONCRETE  PRODUCT'S 


VTCC!  DIMENSIONS  ‘ORAFT*  ! CAPACITY!  MI6H-  ! 

CODE!LENGTH!BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANPLINC 

•  ***!  REG.  !  REG.! LOAD**!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

SEE !//////!/////!  ED  |  !////////!  POINT  !  UNE-1 

PAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 


KAY 

i  ...... 

!  5! 3036! 

27.8! 

7.5! 

3.0! 

! 

!  !  ! 

27.8! 

7.5! 

3.0! 

a 

j 

!  !  ! 

i  i  i 

5  2.0! 
i 

14.0! 

i 

1.1! 

(32)  WAVELAND  MARINE  SERVICE, 

! 

!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

» 

t 

| 

ARLINGTON 

•615130 

!  6411A02! 

106.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

120.0! 

26.0! 

7.0! 

AVALON 

*607624 

!  66 ! 1 A02 ! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

< 

i  i  i 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

AVOCA 

•641321 

•  67MA02! 

104.0! 

26.0! 

10.0! 

i 

i  t  | 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

DAVID  F. 

! 635767 

!  62MA02! 

94.7* 

20.0! 

6.0! 

i 

!  »  ! 

100.0! 

20.0! 

4.5! 

DIXIE 

•620037 

•  66MA02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

l 

!  !  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

GLENWILD 

!5b8532 

!  5211A02! 

106.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

!  1  !  ! 

124.0! 

26.0! 

7.0! 

JESSICA  RAE 

! 6491 38 

!  203MA12! 

168.2! 

40.0! 

12.0* 

i 

!  !  ! 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

LOCKHART 

*636532 

•  6611A02! 

98.3! 

26.0* 

9.0* 

i 

!  !  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

MAGNOLIA 

1580242 

!  6711A02! 

103.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

!  •  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

NARYLANO 

*607981 

!  60I1A02! 

83.5! 

24.0! 

8.0! 

« 

•  !  ! 

96.0! 

24.0! 

6.5! 

MISS  CELESTE 

•624763 

!  6711A02! 

103.9! 

26.0* 

9.0! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

RICHLAND 

! 575006 

•  67S1A02! 

103.9! 

26.0! 

9.0! 

! 

1 

!  !  I 

!  !  ! 

110.0! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

(30)  WAXLER  TOWING  CO.,  INC. 
BILLY  WAXLER 

! 

! 

! 254693 

!  !  ! 

!  !  I 

•  20013A35! 

1 

! 

114.8! 

! 

! 

30.0! 

7.6! 

! 

!  !  ! 

114.8! 

30.01 

7.6! 

EOOIE  WAXLER 

! 284077 

!  189J3A35! 

106.0! 

30.0! 

7.5! 

! 

•  •  ! 

106.0! 

30.0! 

7.0! 

RAY  WAXLER 

! 272708 

!  157I3A35! 

100-0! 

32.0! 

7.5! 

! 

!  !  ! 

100.0! 

32.0! 

6.5! 

TED  WAXLER 

•274882 

1  200! 3A 35 l 

128.0! 

35.0! 

8.0! 

! 

!  !  ! 

128.0! 

35.0! 

8.0! 

0PC  2001 

•007039 

!  769! 5 A 71 ! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

! 

i  !  ! 

240.0! 

45.0! 

1.5! 

BBC  2002 

!  0070  88 

!  769J5A71! 

240.0! 

45.0! 

9.0! 

! 

!  1  ! 

240.0! 

45.0! 

1.5! 

IPS  2751 

1288905 

!  1263J5A71! 

270.0! 

50.0! 

9.5! 

! 

!  1  1 

270.0! 

50.0! 

2.0! 

IMS  27S2 

*288906 

!  1  26315A71  ! 

270.0* 

50.0! 

9.5! 

! 

•  !  ! 

270.0! 

50.0! 

2.0! 

JDS  127 

1270111 

!  76115A71! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

150.0! 

50.0! 

2.0! 

MI  12 

.*001529 

•  79515A70! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

150.0! 

50.0! 

1.0! 

MI  13 

1279356 

!  81  6! 5A70! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

150.0! 

50.0! 

1.0! 

HI  14 

•279487 

!  817! 5*70! 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

1  !  ! 

150.0! 

50.0! 

1.0! 

ST  131 

i 262545 

!  1 563!  SA71 1 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

ST  132 

1262575 

!  1563I5A71! 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  1  i 

290.0! 

50.0! 

2.0! 

WTC  86 

1511713 

!  1385! 5A70! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

J 

!  !  t 

264.0! 

50. C! 

1.3! 

WTC  105 

i 513320 

!  144115A70! 

270.0! 

5  0  •  G ! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

270.0! 

50.01 

1.3! 

WTC  218 

1510497 

!  110115A70! 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

( 

!  !  ! 

200.0! 

50.0! 

1.3! 

WTC  220 

1509137 

!  1498J5A70! 

270.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  1 

270.0! 

50.0! 

1.3! 

WTC  419 

•012211 

!  102515A71! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

240.0! 

50.0! 

2.0! 

WTC  550 

1533836 

!  1025  ! 5*71 ! 

164.0! 

50.0! 

9.0! 

1 

!  !  ! 

164.0! 

50.0! 

2.0! 

WTC  551 

12876J9 

!  104215A71! 

245.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

2/5.0! 

30.0! 

2.0! 

WTC  710 

1534874 

!  881 ! 5 A71 ! 

174.0! 

50.0! 

9.0! 

i 

!  !  ! 

174.0! 

50.0! 

2.0! 

WTC  1982 

! 283655 

!  787!5A7li 

180.0! 

45.0! 

9.0! 

! 

!  1  ! 

160.0! 

45.0! 

2.0! 

WTC  2014 

! 293353 

!  1 1 50! 5A71 ! 

236.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

!  !  ! 

236.0! 

50.0! 

1.5! 

WTC  5778 

1273792 

!  81715A71! 

150.0! 

50.01 

9.3! 

i 

i 

1  !  1 

i  1  ! 

150.0! 

! 

50.0! 

! 

1.6! 

(32)  WEBB  C.  TOWING  CO.,  INC. 
MISS  SHAUNTE' 

! 

! 

1294189 

!  !  ! 

!  !  ! 

{  35J3A36! 

! 

! 

45.0! 

i 

i 

21.0! 

4.0! 

! 

!  !  ! 

45.0! 

21.0! 

4.0! 

7.5! SAND  PUNP 


35.0*15  TON  CRANE 


33.0! NONE  I 

! 

30.0! NONE 
! 

33.0! NONE 
! 

33 .0 ! NONE 
! 

! 

! 

! 

34.0! NONE 

!  I 

34.0! NONE  ! 

• 

35.5 {NONE 
! 

36 .0! NONE 
! 

1 6. 0! DIESEL  PUMP 
« 

16.0! DIESEL  PUMP 

j 

12. 8! DIESEL  DEEP  WELL 
1PUMPS 

12.8! DIESEL  DEEP  WELL 
!PUHPS 

1 8.6! DI ESEL  DEEP  WELL 
JPUMPS 

1 7.0! DIESEL  DEEP  WELL 
!  PUMP 

17 .0! DIESEL  OEEP  WELL 
1PUHP 

17.0! DIESEL  DEEP  WELL 
!  PUMP 

1 8.6! DIESEL  DEEP  WELL 
! PUMPS 

18.6I0IESEL  DEEP  WELL 
JPUMPS 

18.0! DIESEL  PUMP 
j 

18.0! DIESEL  PUMP 
! 

16.01DIESEL  PUMP 
* 

1 8.0! DIESEL  PUMP 
I 

18.0! PUMPS 
! 

18.0! PUMPS 
! 

13.3JPUMPS 

» 

15.3! DIESEL  DEEP  WELL 
!PUMP 

18.6! DIESEL  DEEP  WELL 
!  PUNP 

IS.OiDICSEL  PUMP 

!  1 

18.6! DIESEL  DEEP  WELL! 
!  PUMP  i 


36.0IN0NE 

! 

! 

! 


VESSEL!  ! 

S  ! OPERATING  !  ! 

TC!  8ASE  !  YEAR  ! 
AO!  LINE-1  !  BUILT  !* 
TP!//////////!  OR  ! 
EE!  LINE-2  !*AEBUILT! 


ST.  HELENS! 

! 

ST.  HELENS! 

! 

! 


PATTERSON  ! 

! 

PATTERSON  ! 

t 

PATTERSON  ! 

! 

PATTERSON  ! 


PATTERSON  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


855 


ENCR! 

BIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(24)  WEBB/  RONALD  E. 

J  L  C  JEAN 

THE  BARGE 

(32)  WEBER  NARINE/’  INC. 
BAD  BILL 

CORONADO 

DAFFY  DUCK 

EXPRESS 

RUSTY  DUCK 

WILD  WES 

C006-E 

JO-AEE 

KAY  T 

MAR  G 

NAR-LO 

GRANDVIEW 

PORT  ALLEN 

WH  665 

WN  61-8 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


NET 

REGIS-! 

TER 

TON¬ 

NAGE 


VTCC 

CODE 

***• 

SEE 

PAGE 

IV 


DIMEN: 

LENGTH! 

REG. 

tutu 

OVER-1 

ALL 


IONS  !DRAFT! 
BROTH! 

RES.iLOAD- 
/////!  ED 
OVER-!///// 
ALL  JLIGHT 


HORSE 

POWER 


CAPACITY 

CARGO 

////////: 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 
LINE-1 

//////////////// 

LINE-2 


VESSEL! 
S  ! OPERATING  ! 
TC!  BASE  ! 
AO!  LINE-1  1 
TO !//////////! 


YEAR 

BUILT 

OR 


EE!  LINE-2  !*REBUILT 


622873 

530799 

565811 

6004S7 

566493 

622874 

631837 

621575 

584440 

569109 

631338 

600458 

625485 

625486 

589925 


16 

10 

15 

19 

10 

13 
10! 
15 
67 
56 

14 
48 
67 
58 
88 

257 

273 


!1A03 

i 

!1A43 

1C02 

MC02 

! 

•1C02 
1C02 
!  1C02 
1C02 
3A36 
!3A36 

i 

!3A36 

3A36 

!  3  A  36 

4A46 

4A46 

!4A46 

{ 

j  4A46 


42.7 

50.0: 


38.8 

38.8 

38.3 

38.3 
31.2 
31.2 

36.4 

36.4 

31.2 
31.2! 

38.8 

38.3 
56. 8' 
56.8! 
56.0 
56.0 

33.8 

33.8 

46.5 

46.5 

56.8 
56.8: 
80.1 
80.1 
80.1 
80.1 

110.1 

110.1 

110.0 

110.0 


! 

; 

—  ! 
13.  oi 

-  i 

14.oi 

• 

i 

i 

14. oi 
14.0! 
14.0! 
14.0! 
10.0! 
10.0! 
13.2! 
13.2! 
10.0! 
10.0! 
14.0! 
14.0! 
22.0! 
22.0! 
22.0! 
22.0! 
13.5! 
13.5! 
20.0! 
20.0! 
22.0! 
22.0! 
26.1! 
26.1! 
26.1! 
26.1! 
40.1! 
40.1! 
40.0! 
40.0! 


5.5! 

4.5 

S.S! 

4.5 


3.5 
1.9 
6.0! 

4.5 
3.0! 
1.9 
3.2 
1.9 
3.0! 
1.9 

3.5 
1.9! 

5.5 
4.0 

5.5 
4.0! 
3.2 
3.0! 

4.6 
4.0! 

5.5 
4.0 
3.2 

1.5 
3.2 
1.5 
5.0' 
1.5 
5.0! 
1.5 


180 

58 

500! 

440 

225 

530 

225 

500 

680 

1000. 

340! 

600 

680 


300 

300 

2000 

2000 


31.0 

13.0 

18.0! 

35.0 

15.0' 

18.0 

15.0 

18.0 

25.0 

19.0 

18.0 

22.0 

25.0 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 


NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HYDRAULIC  CRANE* 

FWD 

NONE 

HYDRAULIC  CRANE* 
FWD 

HYDRAULIC  CRANE* 

FWD 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


! 

! 

MW  OAK  ISLAND! 

! 

MN  OAK  ISLAND! 

! 

! 

i 

i 

LA  RESERVE  ! 

! 

LA  UNION  ! 

! 

LA  UNION  ! 

! 

LA  UNION  ! 


LA  UNION 
LA  UNION 


LA  RESERVE  ! 


LA  UNION 
LA  UNION 


LA  UNION  ! 

I 

LA  PORT  ALLEN! 

i 

LA  PORT  ALLEN*! 

j 

LA  UNION  ! 

I 

I 


1956 

1949 

1973 

1971 

1975 

1978 

1975 

1980 

1981 

1980 

1977 
1975 

1981 

1978 
1980 
1980 
1978 


(03)  WEEKS  NARINE/  INC. 
WEEKS  701 

WEEKS  702 

WEEKS  703 

WEEKS  704 

ALEXANDRA 

BILLY 

CAROLYN 

CHRISTOPHER 

ELIZABETH 

GERARD  D 

KATHERINE 

KATHLEEN 

KRISTY 

LAURIE 

LESLIE 

LINDSAY 

RONNIE  C 

THOMAS 

WILLIAM  Jm  MCPHILLIPS 

CAPE  TRAVIS 

WEEKS  4 

WEEKS  6 

WEEKS  7 

WEEKS  10 

WEEKS  11 

WEEKS  12 

WEEKS  13 

WEEKS  14 

WEEKS  IS 

WEEKS  16 

WEEKS  19 

WEEKS  20 

WEEKS  201 

WEEKS  202 

WEEKS  203 


517497 

!  270012A22 

699977 

!  8079! 2 A22 

272845 

!  2271! 2A22 

255081 

!  3071 ( 2A22 

572329 

!  134J3A36 

1692254 

!  14i3F36 

1512707 

!  63J3A36 

1565057 

i  9j3A36 

667434 

!  113!  3A35 

636107 

!  67  j  3F  35 

614220 

!  100I3A36 

605315 

!  64J3F36 

!  3!3F02 

291312 

!  18!3F36 

289558 

i  4813A35 

278565 

(  72J3F36 

643878 

!  10I3F35 

573482 

!  1 34j  3A36 

279653 

!  133! 3A  36 

271244 

!  81 2J4A46 

543066 

!  -  ! 4A46 

543068 

!  2S214A46 

1  —  I4A46 

543071 

!  229! 4A46 

!  342I4A46 

543072 

!  32814A46! 

543073 

!  229!4A46 

543074 

1  22S14A46! 

!  1 4 A  4  6 , 

t  3421 4 A  46 ! 

!  34214A46 

1  34214A46 j 

284056 

!  465J4A46! 

284057 

!  465 1 4A46 i 

288122 

l  49414A46! 

266.1! 

56.1! 

16.9! 

- 

266.1! 

56.1! 

3.5! 

400.0! 

80.0! 

28.0! 

- 

400.0! 

80.0! 

3.0! 

289.5! 

53.0! 

14.0! 

«• 

289.5! 

53.0! 

5.0! 

263.6! 

43.0! 

16.0! 

- 

263.6! 

43.0! 

4.6! 

113.7! 

34.0! 

14.6! 

3900 

118.7! 

34.0! 

10.0! 

30.0! 

10.0! 

4.6! 

240 

30.0! 

10.0! 

4.6! 

59.2! 

22.1! 

9.0! 

680 

59.2! 

22.1! 

7.5! 

37.3! 

12.1! 

4.6! 

350 

37.3! 

12.1! 

4.6! 

83.0! 

26.0! 

11.0! 

1800 

83.0! 

26.0! 

8.0! 

60.2! 

23.0! 

8.9J 

800 

60.2! 

23.0! 

8.9! 

99.1! 

32.0! 

12.6! 

3000 

99. 11 

32.0! 

10.0! 

62.0! 

24.0! 

9.1! 

1000 

62.0! 

24.0! 

9.1! 

26.8! 

9.8! 

3.4! 

235 

26.8! 

9.8! 

3.1! 

42.0! 

12.7! 

7.7! 

330 

42.0! 

12.7! 

7.7! 

59.0! 

20.0! 

7.8! 

850 

59.0! 

20.0! 

7.8! 

60.3! 

22.0! 

8.6! 

1000 

60.3! 

22.0! 

8.6! 

33.8! 

13.6! 

4.7! 

380 

33.8! 

13.6! 

4.0! 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

3900 

115.7! 

34.0* 

10.0! 

105.5! 

27.0! 

13.9! 

2400 

105.5! 

27.0! 

13.9! 

145.6! 

38.0! 

17.0! 

- 

145.6! 

38.0! 

2.6! 

100.0! 

40.0! 

5.7! 

- 

100.0! 

40.0! 

2.0! 

90.0! 

38.0! 

6.0! 

- 

90.0! 

38.0! 

2.0! 

90.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

90.0! 

38.0! 

2.0! 

85.0! 

36.0! 

8.0! 

- 

85.0! 

36.0! 

2.0! 

100.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

100.0! 

38.0! 

2.C! 

100.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

100.0! 

40.0! 

2.0! 

85.0! 

36.0! 

8.0! 

“ 

85.0! 

36.0! 

2.0! 

55.0! 

36.0! 

8.0! 

- 

85.0! 

36.0! 

2.0! 

110.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

110.0! 

40.0! 

2.0! 

100.01 

38.0! 

9.0! 

- 

100.01 

38.0! 

2.0! 

100.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

100.0! 

38.0) 

2.01 

100.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

100.0! 

38.0! 

2.0! 

120.01 

38.0! 

11.3! 

- 

120.0! 

38.0! 

1.8! 

120.0) 

38.0! 

11.3! 

- 

120.0! 

38.0! 

1.81 

120.1! 

40.1! 

11.3! 

- 

120.1! 

40.1! 

1.8! 

! 

! 

! 

6600! 

_  | 

30.0! 

j 

2  PUMPS 

16000! 

40.0! 

2  PUMPS 

4000! 

.  | 

52.0! 

2  PUMPS 

3000! 

42.0! 

2  PUMPS 

—  ! 

-  1 

•  1 

72. oi 

i 

NONE 

-  1 

15. oi 
1 

NONE 

35.0! 

i 

NONE 

18.0! 

i 

NONE 

27. Oi 

NONE 

30.0! 

NONE 

_  i 

72.0! 

j 

NONE 

22.0! 

NONE 

-  i 

10.0! 

j 

NONE 

-  i 

20.0! 

1 

NONE 

-  i 

18.0! 

j 

NONE 

-  i 

46.0! 

j 

NONE 

_  | 

8.0! 

NONE 

72.0! 

j 

NONE 

-  * 

27-0! 

NONE 

2200! 

27. Oi 

NONE 

400! 

9.01 

NONE 

400! 

10.0! 

NONE 

4001 
_  | 

11.0! 

NONE 

400! 

.  I 

10.0! 

j 

NONE 

400! 

.  j 

15.0! 

NONE 

4001 
_  | 

10.0! 

j 

NONE 

400! 

10.0! 

NONE 

40  oi 

9  i 

10.0! 

NONE 

70oi 
.  1 

14.0! 

i 

NONE 

400! 

13.0! 

NONE 

400! 

13.0! 

NONE 

400! 

V  ] 

13.0! 

NONE 

1100! 

21.0! 

NONE 

1100! 

21.0! 

NONE 

1150! 

21.0! 

NONE 

NT 

NEW 

YORK  ! 

1968 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1986 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1948 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1947 

NY 

NEW 

YORK  i 

1976 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1985 

NY 

NEW 

YORK  i 

1968 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1975 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1985 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1981 

NY 

NEW 

YORK  I 

1979 

NY 

NEW 

YORK  | 

1979 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1979 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1957 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1959 

NY 

NEW 

YORK  1 

1981 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1976 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1959 

NY 

NEW 

YORK  1 

1956 

NY 

NEW 

YORK  ! 

- 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

NY 

NEW 

YORK  ! 

- 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1966 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1956 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1969 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1965 

NY 

NEW 

YORK  1 

1966 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1951 

NY 

NEW 

YORK  ! 

- 

NY 

NEW 

YORK  ! 

- 

NY 

NEW 

YORK  I 

- 

NY 

NEW 

YORK  l 

1960 

NY 

NEW 

YORK  1 

1960 

NY 

NEW 

YORK  ! 

1962 

! 

! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


856 


ENGRl 

1  fVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

3  V 

E  S 

S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE! LENGTH! BROTH! 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

REG*  ! 

!  COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  I 

E'JILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TOK-  2PAGEI 

OV£*-iOVE*-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) {/////////7//////ITD I //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NASE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03) 

EEKS 

MARINE*-  INC. 

1 

i  i 

! 

t  ! 

I 

! 

f 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WEEKS 

204 

1283388 

49414A46! 

120.1! 

40.1! 

11.3! 

-  i 

1150! 

21 .0! NONE 

JNT 

NEW 

YORK  I 

1962 

3 

! 

!  ! 

120.1! 

40.1! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

WEEKS 

205 

1293171 

54814A46! 

130.1! 

40.1! 

11.7! 

1300! 

22 .0! NONE 

2  NT 

NEW* 

YORK  3 

1963 

« 

1 

1  i 

130.1! 

40.1! 

1.6! 

! 

-  I 

* 

! 

i 

WEEKS 

206 

1293172 

54814A46! 

130.1! 

40.1! 

11.7! 

-  I 

1300! 

22.0!  NONE 

!NT 

NEW 

YORK  ! 

1963 

! 

! 

!  2 

130.1! 

40.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

WEEKS 

207 

1283788 

463I4A46! 

125.0! 

38.0! 

10.5! 

-  ! 

1100! 

21 .0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  1 

1960 

! 

1 

i  < 

125.0! 

38.0! 

1.6! 

: 

-  ! 

! 

1 

I 

WEEKS 

208 

!  - 

23914A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

400! 

9. 0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK  I 

1957 

3 

{ 

_ i _ » 

90.0! 

30.0! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

WEEKS 

209 

j  - 

240! 4A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

-  ! 

400! 

10.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1954 

! 

1 

1  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

WEEKS 

210 

1513628 

55014A46! 

130.0! 

40.0! 

12.0! 

1100! 

22.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  1 

1965 

3 

! 

i  • 

130.0! 

40.0! 

3.0! 

•  ; 

! 

! 

1 

WEEKS 

212 

1  - 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

-  ! 

400! 

10.0!NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1954 

i 

i 

1  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

•  i 

; 

! 

! 

WEEKS 

213 

i  - 

24014A46! 

90.0! 

30*0! 

9.3! 

- 

400! 

10.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1954 

S 

i 

t  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  j 

! 

1 

« 

! 

WEEKS 

214 

1238767 

55014A46! 

130.0! 

40.0! 

11.1! 

-  ! 

1000! 

12.0! NONE 

ihY 

NEW 

YORK  ! 

1965 

« 

1 

i  i 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

-  t 

! 

1 

1 

j 

WEEKS 

215 

i  ...... 

550! 4A46 ! 

128.0! 

32.5! 

8.0! 

- 

-  i 

10.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  { 

- 

3 

! 

i  i 

128.0! 

32.5! 

2.0! 

.  i 

! 

• 

t 

WEEKS 

216 

1276021 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

400! 

20.0! HONE 

INY 

NEW 

YORK  3 

1958 

! 

i 

«  2 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

< 

! 

WEEKS 

217 

1275972 

240! 4A461 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

400! 

20.0IH0NE 

(NY 

NEW 

YORK  f 

1958 

! 

1 

i  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  i 

i 

! 

1 

WEEKS 

213 

i  ...... 

39014A46! 

106.0! 

33. C! 

10.0! 

- 

600! 

12.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  i 

1951 

1 

j 

1  1 

106.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

WEEKS 

220 

i  ...... 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

- 

400! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

- 

i 

i 

1  ! 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

.  i 

l 

! 

2 

WEEKS 

221 

i  ...... 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3* 

- 

400! 

1 0.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK  ! 

1954 

< 

j 

•  i 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ; 

i 

1 

2 

WEEKS 

222 

i  ...... 

24014A46! 

90.0! 

30.0! 

9.3! 

- 

400! 

10.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK  ! 

1954 

1 

i 

1  1 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

• 

j 

1  4 

90.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

1 

* 

! 

WEEKS 

225 

i  ...... 

430! 4A461 

90.0! 

60.0! 

9.3! 

- 

800! 

10.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK  ! 

1960 

1 

! 

1  1 

90.0! 

60.0! 

2.0! 

-  i 

! 

j 

! 

WEEKS 

230 

1573885 

69714A46! 

165.0! 

42.5! 

11.3! 

- 

1400! 

16.3! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1974 

1 

! 

;  « 

165.0! 

42.5! 

3.0! 

-  s 

i 

l 

! 

WEEKS 

231 

t  - - — _ 

-  14A46! 

110.0! 

42.0! 

8.0! 

- 

-  i 

10.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

- 

1 

> 

2  ; 

110.0! 

42.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

i 

UEEKS 

233 

1288736 

50014A46! 

125.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1050! 

21 .0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1962 

! 

! 

1  • 

125.0! 

40.0! 

2.0* 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

23  4 

•269858 

50014A46! 

125.0! 

40. C! 

10.3! 

- 

1050! 

21.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1962 

2 

i 

*  1 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

-  i 

i 

• 

! 

WEEKS 

235 

•290334 

50014A46! 

125.0! 

40.0! 

10.3! 

- 

1050! 

21 • 0  JNONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1963 

j 

i 

!  1 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

•  i 

i 

• 

1 

WEEKS 

236 

1293437 

50014A46! 

125.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

1050! 

21.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1963 

! 

i 

!  1 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ■ 

! 

1 

1 

WEEKS 

237 

1296980 

51814A47! 

133.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

1300! 

22. C JNONE 

INY 

NEW 

YORK 

1964 

i 

i 

j  i 

133.0! 

40.0! 

2.0! 

-  i 

• 

! 

! 

WEEKS 

236 

1504014 

51214A47! 

133.0! 

40.0! 

10.7! 

- 

1500! 

22.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1966 

t 

; 

j  2 

133.0! 

40.0! 

2.5! 

-  » 

; 

! 

i 

WEEKS 

239 

1289802 

50014A46! 

125.0! 

to. Cl 

10.4! 

- 

1050* 

21.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

! 

! 

i  ! 

125.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

240 

1555266 

67014A43! 

165.0! 

42.5! 

11.3! 

- 

1400! 

U.OSNONE 

3  NY 

NEW 

YORK 

1974 

! 

; 

•  1 

165.0! 

42.5! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

WEEKS 

241 

j  555450 

67014A43! 

165.0! 

42.5! 

11.3! 

- 

1400! 

12 .0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1974 

; 

i 

!  1 

165.0! 

42. 5! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

i 

WEEKS 

242 

»  — .... 

1 81  !4A43 ! 

80.0! 

30.31 

9.3! 

- 

250! 

16.5 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1953 

! 

i 

i  i 

80.35 

30.3! 

2.8! 

-  ! 

! 

l 

2 

WEEKS 

243 

1169957 

951*14843! 

153.6! 

50-0! 

12.7! 

- 

20001 

1 4. 0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1927 

! 

i 

1 

153.6! 

50.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

WEEKS 

244 

1260460 

100314A43! 

150.6! 

54.51 

13.0! 

- 

2000! 

14.0! 4A4 

!NY 

NEW 

YORK 

1944 

! 

• 

1  ! 

150.61 

54.5! 

—  ! 

-  ! 

( 

! 

1 

WEEKS 

245 

1508264 

250914A43! 

240.0! 

72.0! 

16.4! 

- 

350! 

•5.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1967 

i 

1 

!  ! 

240.01 

72.01 

10.0! 

-  ! 

! 

! 

2 

WEEKS 

246 

1643092 

263714A43! 

250.0! 

75- C! 

16.0! 

- 

750! 

1 2.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1981 

i 

1 

1  ! 

250.01 

75.0! 

3.4! 

-  ! 

j 

! 

1 

WEEKS 

247 

1287230 

263714A46! 

220.0! 

60.0! 

13.8! 

- 

2000! 

18.3! NONE 

!nr 

NEW 

YORK 

1961 

! 

j 

1  1 

220.0! 

60.  C! 

3.0! 

-  f 

! 

! 

! 

WEEKS 

248 

i 267935 

199514A43! 

240.0! 

72.0! 

14.5! 

- 

5000! 

19. 0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1958 

! 

! 

1  ! 

240.0! 

72.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

249 

1270070 

1995UA43I 

240.0! 

72.0! 

14.5! 

- 

5000! 

19.0! HOSE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958 

1 

i 

!  ! 

240.0! 

72.0! 

3.6! 

-  1 

! 

! 

! 

UEEKS 

250 

i  237534 

1 04514A461 

171.1! 

43.1! 

16.0! 

- 

2625! 

30.0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1962 

I 

1 

1  1 

171.1! 

43.1) 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

251 

1292329 

117814A46! 

197.9! 

43.1! 

16.0! 

- 

2052! 

30.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1963 

t 

1 

!  1 

197.9! 

43.1! 

3.81 

-  ! 

i 

! 

! 

WEEKS 

252 

1298109 

117814A461 

197.9! 

43.11 

16.0! 

- 

2052! 

30.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

! 

l 

1  ! 

197.9! 

43.1! 

3.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

253 

1298461 

1178I4A46! 

197.9! 

43.1! 

16.0! 

- 

2052! 

30.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965 

! 

! 

!  1 

197.9! 

43.1! 

3.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

UEEKS 

254 

1541825 

2800 1 4A  46 ! 

234.0! 

53.0! 

23.0! 

- 

5600! 

31 .OlNONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

! 

1 

1  t 

234.0! 

53.0! 

3.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

255 

•541826 

280014A46! 

234.  C! 

53.0! 

23.0! 

- 

5600! 

31.0!  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972 

i 

1 

1  1 

234.0! 

53.0! 

3.6! 

-  ! 

! 

3 

i 

WEEKS 

256 

1685131 

2455J4A46! 

266.0! 

53.0! 

23.0! 

- 

6440! 

II.OlKOHE 

INY 

NEW 

YORK 

1985 

t 

1 

1  ! 

266.0! 

53.0! 

4.0! 

-  ! 

J 

{ 

| 

WEEKS 

257 

1931  879 

14A461 

256.0! 

62.0! 

27.5! 

- 

-  ! 

37.5i NONE 

INI 

NEW 

YORK 

1988 

! 

! 

1  ! 

286.0! 

62.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

273 

j  - 

69914A46! 

330.0! 

40.0! 

8.0! 

- 

1000! 

13.1IH0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1940 

1 

j 

!  ! 

330.1! 

49.1! 

2-8! 

-  ! 

! 

! 

! 

WEEKS 

274 

i  - 

699I4A43! 

330.0! 

40.0! 

6.0! 

• 

1000! 

1 3.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1940 

! 

! 

!  ! 

330.0! 

40.01 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WEEKS 

275 

,  - 

1000S4A46! 

290.0! 

40.0! 

6.0! 

- 

1000! 

12.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1951 

! 

1 

1  ! 

290.01 

40.0) 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

t 

WEEKS 

277 

1  - 

1000I4A43! 

290.1! 

40.3! 

11.5! 

• 

1000! 

13.5! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

— 

! 

j 

1  ! 

290.11 

40.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

WEEKS 

278 

1  - 

115014A42! 

342.0! 

42.0! 

9.0! 

- 

17! 

9.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1930 

l 

I 

(  ! 

342.0! 

42.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

WEEKS 

260 

1264140 

83514A40! 

145.7! 

38.0! 

16.5! 

- 

2200! 

25 .0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1952 

! 

! 

!  1 

145.7! 

38.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

I 

! 

WEEKS 

261 

1264506 

365! 4A401 

145.7! 

38.0! 

16.5! 

- 

2200! 

25.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1952 

1 

! 

i  ! 

145.7! 

38.0! 

3.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

WEEKS 

282 

•256578 

885J4A40! 

145.0! 

38.0! 

15.0! 

• 

1500! 

17.01  NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1950 

! 

1 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

14S.0! 

J 

! 

38.01 

! 

! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.857 


ENCR! 

!  iVTCCi 

DIMENSIONS  ! 

DRAFF! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L 

2 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  !C0DE!LENGTH!8RDTH! 

j 

i 

2 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

i 

i 

YEAR  ! 

!  COAST 

•  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER-! 

"///! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT) !//////////////// |TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  RAGE  1  IV  • 

ALL  ! 

ALL  ! 

uIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2 

••REBUILT! 

(03)  VEEKS  MARINE# 

INC. 

l 

• 

i 

!  *  { 

i  i  i 

j _ i _ t 

• 

; 

» 

• 

t 

• 

| 

i 

• 

I 

i 

> 

; 

l 

j 

* 

2 

2 

i 

(CONTINUED)! 

!  >  • 

i 

« 

i 

i 

i 

2 

WEEKS  283 

5255879 

•  83514A40! 

145.0! 

38.0! 

15.0! 

—  t 

1500! 

17.0! HONE 

SNY 

NEW 

YORK 

i 

1948  ! 

i 

i _ i _ t 

145.0! 

38.0! 

3.0! 

i 

-  * 

i 

» 

i 

! 

VEEKS  284 

! 297391 

j  1 261 ! 4A40! 

200.0! 

40.0! 

15.0! 

-  t 

3350! 

1 9. 5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

i 

1964  • 

! 

i  ii 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

i 

-  i 

2 

» 

i 

2 

WEEKS  285 

1262623 

•  “  14A46! 

146.0! 

33.0! 

15.3! 

•  • 

2000! 

19.8! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

t 

1951  i 

i 

1  •  j 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

• 

-  * 

i 

i 

1 

VEEKS  286 

1257068 

»  1 0S  2  f  4  A 40  5 

146.0! 

38.0! 

15.0! 

-  ! 

2200! 

19.5! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1949  • 

» 

!  !  ! 

146.0! 

38.0! 

3.0! 

i 

-»  • 

i 

i 

i 

WEEKS  287 

1256326 

1  105214A40! 

147.7! 

38.0! 

15.0! 

-  ! 

2200! 

19. 5 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

j 

1948  l 

i 

1  1  ! 

147.7! 

38.0! 

3.0! 

! 

-  « 

i 

i 

i 

VEEKS  288 

•501090 

i  126114A40! 

200.0! 

40.0! 

15.0! 

-  2 

3350! 

16.0! HOKE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1965  ! 

• 

i  i  i 

200.0! 

40.0! 

3.0! 

i 

-  » 

1 

! 

! 

WEEKS  290 

j 176390 

•  1 1 48! 4A43! 

215.1! 

42.1! 

15.0! 

! 

2481! 

17. 0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

i 

1951  ! 

t 

i  «i 

215.1! 

42.1! 

3.0! 

! 

-  • 

; 

i 

• 

WEEKS  291 

j 261 976 

1  1 276 ! 4  A  43 1 

230.2! 

43.2! 

11.0! 

-  • 

2899! 

17.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

• 

1951  ! 

* 

j  j  i 

230.2! 

43.2! 

3.0! 

! 

-  ! 

2 

i 

! 

VEEKS  292 

5261664 

!  127614A431 

230.2! 

43.2! 

11.0! 

-  i 

2899! 

17.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1951  ! 

l 

!  !  ! 

230.2! 

43.2! 

3.C! 

! 

“  ! 

2 

i 

! 

5 

1  1  ! 

104.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

2 

2 

! 

! 

VEEKS  294 

t  ...... 

1  -  ! 4A43! 

135.0! 

50.0! 

11.5! 

•  2 

-  « 

15.5 i HONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!' 

1943  • 

{ 

»  i  i 

135.0! 

50.0! 

3.0! 

2 

-  • 

i 

i 

i 

t 

VEEKS  295 

5289442 

1  -  !4A43! 

250.0! 

60.0! 

16.0! 

-  t 

-  » 

21. 3! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

i 

1962  • 

5 

1  !  1 

250.0! 

60.0! 

3.0! 

• 

-  * 

2 

i 

j 

VEEKS  296 

•595081 

•  -  14A43! 

210.0! 

60.0! 

13.1! 

-  ! 

-  ! 

17.1 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

2 

1978  * 

t 

1  1  1 

210.0! 

60.0! 

3.0! 

• 

-  • 

i 

i 

i 

! 

WEEKS  297 

1645099 

1  -  14A43! 

250.0! 

75.0! 

16.0! 

-  2 

-  j 

21 .0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

j 

1982  ! 

! 

!  1  ! 

250.0! 

75.0! 

3.5! 

i 

-  j 

2 

i 

t 

VEEKS  534 

5544956 

1  42214A46! 

110.0! 

45.0! 

8.0! 

—  i 

450! 

1 30-0! CRANE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1931  *! 

5 

1  1  1 

110.0! 

45.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

j 

< 

2 

WEEKS  228 

5003698 

1  41615A22! 

112.9! 

35.0! 

12.6! 

-  i 

3! 

IS .oi 2  STEAM  PUMPS 

!NY 

NEW 

YORK 

i 

1971  • 

5 

1  1  • 

112.9! 

3S.0! 

3.0! 

$ 

-  • 

• 

i 

2 

WEEKS  298 

5637626 

1  -  15A71! 

250.0! 

72.0! 

12.0! 

_  i 

-  » 

.  t 

< 

1981  ! 

! 

1  !  5 

250.0! 

72.0! 

3.4! 

« 

-  i 

» 

2 

2 

BUDDY  T 

5931654 

•  7  56C02 ! 

26.8! 

9.8! 

4.0! 

470! 

-  ; 

1 0- 0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

i 

1981  ! 

5 

1  1  1 

26.8! 

9.8! 

4.0! 

t 

-  • 

j 

2 

{ 

bEORCE  e 

i  ...... 

1  316C02! 

24.0! 

8.4! 

8.6! 

160! 

-  * 

1 0.0! NONE 

(NY 

NEW 

YORK 

i 

1973  * 

! 

!  !  1 

24.8! 

9.4! 

8.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

JOHN  D 

•550001 

*  85  6  C  02  ! 

34.5! 

11.8! 

4.9! 

375! 

-  ! 

10.01NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

! 

1973  ! 

! 

j  t  i 

i  i  ! 

34.5! 

! 

11.8! 

4.9! 

! 

2 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

i 

1 

i 

(21)  VEIRTON  ICE  S 

1 

COAL  SUPPLiY 

•  !  ! 

1  !  ! 

! 

• 

i 

j 

2 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

COMPANY  (DIVISION  OF  ST1RVAGGI 

1  !  ! 

i 

• 

i 

i 

! 

i 

! 

INDUSTRIES/. 

INC.) 

1  !  ! 

! 

! 

! 

i 

2 

! 

» 

KANAWHA 

1270806 

1  6613A36! 

65.0! 

22. 0*! 

7.4! 

1000! 

•  1 

38.0! NONE 

iw 

WEIRTON 

! 

1956  ! 

!  !  ! 

j  j  j 

65.0! 

i 

22.01 

4.8! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

« 

! 

i 

! 

(21)  VEIRTON  STEEL 

i  •  i 

i  i  i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

2 

i 

! 

* 

i 

! 

I 

MOUNTAINEER 

J  568900 

1  6213A351 

62.0! 

22.0! 

4.5! 

920! 

-  ! 

30.5  ! NONE 

!VV 

VEIRTON 

! 

1975  ! 

!  1  1 

1  1  1 

62.5! 

! 

22.0! 

4.  S ! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

(01)  WELDING/-  GAIDA 

!  1  1 

!  !  1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

TIM  G 

•5061  95 

1  1416A021 

33.0! 

13.5! 

4.5! 

400! 

7! 

!NONE 

icT 

BRIDGEPORT! 

1966  ! 

1  !  1 

1  1  1 

38.0! 

! 

13.5! 

4.5! 

! 

! 

« 

10! 

• 

! 

2 

2 

! 

1 

! 

(21)  VELLSVILLE  TERMINALS  CO. 

1  !  1 

1  !  1 

! 

! 

1 

i 

! 

2 

! 

2 

! 

1 

! 

1 

i 

i 

THE  CLIFTY  CREEK 

1268570 

1  1913A36! 

42.0! 

14.3! 

4.0*! 

41 0! 

-  ! 

24.4! NONE 

ion 

VELLSVILLE! 

1954  ! 

J  !  1 

!  !  1 

42.0! 

! 

14.3! 

4.01 

1 

! 

1 

i 

2 

I 

! 

! 

I 

! 

(33)  WENDELL  NARINE 

SERVICE 

1  1  1 

1  i  1 

» 

i 

j 

2 

i 

i 

! 

; 

« 

» 

i 

! 

t 

« 

i 

ev  5 

5504580 

1  2711A02! 

53.9! 

19.2! 

4.0! 

280! 

oi 

8.016-TON  HYDRALIFT 

1 T  X 

ROCKPORT 

i 

1966  ! 

J  1  ! 

53.9! 

19.2! 

4.0! 

! 

-  ! 

•CRANE 

I 

! 

BW  7 

5  507459 

!  2311A02! 

57.9! 

19.9! 

4.2! 

280! 

10! 

8.0! NONE 

!TK 

ROCKPORT 

! 

1967  ! 

1  1  1 

57.9* 

19.9! 

4.2! 

! 

-  i 

t 

! 

! 

0V  8 

!  711A02! 

32.0! 

12.0! 

3.0! 

140! 

z\ 

8 .oi NONE 

iTX 

ROCKPORT 

! 

1968  ! 

!  5  1 

32.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

DRILLER  III 

5  2111A02! 

50.0! 

16.0! 

4.5! 

140! 

6! 

8.0! NONE 

iTx 

ROCKPORT 

! 

1964  ! 

1  1  1 

50.0! 

16.01 

4.5! 

i 

-  * 

i 

2 

! 

DRILLER  IV 

5506347 

5  2111A025 

43.5! 

16.0! 

3.5! 

noi 

6! 

23.0! NONE 

ITX 

ROCKPORT 

i 

1966  ! 

1  !  ! 

45.5! 

16.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

; 

SVEN 

1508543 

1  911A02! 

33.1! 

11.9! 

3.6! 

140! 

4! 

S.O ! HONE 

ITX 

ROCKPORT 

! 

1966  ! 

1  1  1 

33.1! 

11.9! 

3.6! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

LITTLE  DARLING 

•506348 

!  811A02! 

33.5! 

10.1! 

3.0! 

140! 

4! 

23.0! NONE 

ITX 

ROCKPORT 

j 

1966  ! 

1  5  1 

33.5! 

10.1! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

i 

i 

ROUSTABOUT  II 

•279802 

!  3211A02! 

53.2! 

20.0! 

3.8! 

300! 

15! 

8.016-TON  HYDRALIFT 

ST  X 

ROCKPORT 

! 

1959  ! 

1  1  1 

58.2! 

20.0! 

3.8! 

2 

-  • 

•CRANE 

! 

! 

ROUSTABOUT  III 

•297020 

1  1911A021 

47.6! 

15.9! 

3.3! 

250! 

9! 

8 .OiNONE 

!TX 

ROCKPORT 

! 

1964  1 

1  !  1 

47.6! 

15.9! 

3.3! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

TAURUS 

5259112 

!  1313A36! 

36.2! 

13.0! 

6.0! 

330* 

-  • 

16.0! NONE 

!TX 

ROCKPORT 

J 

1949  ! 

1  2  1 

1  1  1 

36.2! 

t 

13.0! 

6.0! 

! 

2 

■ 

”  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

(26)  VENDELLA  SIGHTSEEING  CO. 

! #  INC. 

1  1  1 

i  i  i 

i 

« 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

VENDELLA  CLIPPER 

5276122 

1  3111A16! 

67.0! 

20.0! 

4.0! 

600! 

-  i 

14.6! NONE 

!IL 

CHICAGO 

i 

1958  i 

1  !  1 

67.0! 

20.0! 

4.0! 

! 

140! 

i 

• 

! 

VENDELLA  SUNLINER 

j 258077 

1  2311A161 

63.0! 

17.0! 

5.0! 

400! 

-  * 

14.3! NONE 

!IL 

CHICAGO 

i 

1961  ! 

1  !  1 

1  !  5 

63.0! 

! 

17.0! 

5.0! 

t 

! 

i 

108! 

< 

2 

! 

1 

! 

1 

(30)  VEPFER  KARINE# 

INC. 

1  1  1 

!  !  1 

t 

i 

i 

! 

i 

! 

1 

2 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

ANITA 

5529719 

•  513A36! 

37.0! 

9.6! 

3.0! 

125! 

-  » 

10. OiNONE 

!TN 

MEMPHIS 

2 

1929  ! 

1  !  ! 

37.2! 

9.6! 

2.9! 

! 

-  • 

j 

j 

! 

8ETTY  LOU 

1542325 

1  2313A36! 

37.0! 

15.0! 

6.0! 

500! 

-  ! 

26. OINONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1972  ! 

i  i  i 

37.0! 

15.01 

5.6! 

I 

-  ! 

! 

i 

! 

GAIL  S 

j  631 436 

1  94*134351 

55.8! 

26.1! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

45. OINONE 

!TN 

MEMPHIS 

i 

1981  ! 

1  !  1 

55.3! 

26.11 

8.0! 

! 

-  ! 

» 

i 

! 

GEORGE  L 

1639604 

!  8513A35! 

52.2! 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1981  ! 

1  5  1 

52.21 

22.2! 

7.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GLORIA  AHERN 

1253787 

•  1713A35! 

37.0! 

11.0! 

4.0! 

165! 

-  ! 

24. OiNONE 

!M0 

CARUTHERS-I 

1947  ! 

1  1  1 

37.0! 

11.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

l 

VILLE 

! 

! 

JANET  VEPFER 

1294481 

1  32I3A36! 

37.0! 

22.0! 

4.5! 

500! 

-  ! 

32. OINONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1966  ! 

1  1  1 

37.0! 

22.0! 

4.5! 

! 

-  » 

• 

I 

1 

LITTLE  HELEN 

1 502636 

1  6513A36! 

65.0! 

20.0! 

6.01 

760! 

-  • 

22.5 1  NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

! 

1966  ! 

1  !  1 

!  !  1 

1  !  ! 

65.0! 

i 

! 

20.0! 

4.6! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

; 

; 

2 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


8.58. 


ENGR! 

!  SVTCC! 

DIMENSIONS  1  CRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

i  NET  1C0DE1LEN6TH1BRDTH! 

! 

2 

i 

EST  *  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 

!  COAST 

•  TER  !  SEE! 

7/////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LIHE-1 

!  AO! 

LIHE-1  ! 

BUILT 

J 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

(  GUARD 

!  TOM-  1PAGS! 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!T»!//////////i 

OR 

• 

i  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT • 

POWER! 

ENGE8S  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  !*REBUILT| 

(30)  VEPFER  MARINE*  INC. 

• 

!  !  ! 

•  •  i 

i  ;  2 

t 

t 

« 

2 

t 

i 

1 

t 

2 

a 

2 

2 

a 

i 

; 

! 

1 

2 

a 

*• 

(CONTINUED) 

i  it 

t 

! 

! 

t 

» 

i 

• 

LUCY  VEPFER 

1507801 

!  7713A35! 

61.2! 

24.0! 

8.5! 

1200! 

-  2 

45. 0! NONE 

•TN 

MEMPHIS  ! 

1967 

1  !  ! 

61.2! 

24.0! 

7.0! 

2 

—  • 

! 

! 

NARK  S 

! 550072 

•  1313A36! 

51.0! 

16-0! 

3.5! 

650! 

-  J 

27. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

*  1977 

! 

i  j  t 

51.0! 

16.0! 

3.0! 

2 

—  J 

• 

2 

NARY  ANN 

!2752>6 

!  31 ! 3A361 

61-0! 

23.0! 

7.5! 

1000! 

—  J 

32.0! NONE 

!AR 

OSCEOLA  ! 

1958 

a 

1  l  ! 

61.0! 

23.0! 

7.0! 

2 

-  ! 

• 

i 

KART  VEPFER 

1614506 

!  61 13A  35  2 

60.0! 

24.0! 

9.4! 

1000! 

-  ! 

44.0! NONE 

•TN 

MEMPHIS  ! 

1979 

1  1  • 

60.0! 

24.0! 

8.0! 

! 

-  I 

2 

2 

HIKE  6 

!  5146  *7 

!  3013A35 1 

53.0! 

19.0! 

7.0! 

530! 

-  ! 

22.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  * 

1968 

a 

1  !  ! 

53.0! 

19.0! 

5.0! 

t 

-  | 

• 

i 

i 

5  17414A4S* 

132.0! 

5.0! 

7.0140  TOM  CRANE 

•TN 

MEMPHIS  ! 

1970 

i  t  i 

132.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

-  J 

t 

! 

* 

t 

6.0! 

6.0190  TON  CRANE 

MEMPHIS  • 

16  1002 

t  ;  2 

134.0! 

175.0! 

33.0! 

2.0! 

10.0! 

! 

t 

• 

!tn 

MEMPHIS  ! 

a 

.  jl / ■ 

1  !  ! 

1  S1714A40! 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

2.5! 

10.0! 

• 

i 

900*! 

12  .G ! NONE 

2 

•TN 

MEMPHIS  ! 

•  1974 

* 

2  j  j 

i  i  i 

175.0! 

2 

26.0! 

t 

2.5! 

t 

! 

< 

“  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

(15)  WERTHEIM# 
H  119 

HE8ERT /  OR. 

1576384 

!  !  ! 

j  2  1 

*!  917 !  4A41  j 

1 

2 

200. oi 

i 

i 

35.0! 

j 

t 

9.0! 

i 

i 

! 

2000! 

j 

i 

15.0! NONE 

j 

! 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

a 

i 

! 

i  i  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  t 

; 

2 

! 

H  129 

.‘585571 

!  91714A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

2000! 

1 8.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

a 

i  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  * 

t 

i 

! 

H  3069 

•588371 

»  91714A41! 

200.0! 

35-0! 

9.0! 

! 

2000! 

18.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

a 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

a 

H  3070 

1583372 

1  91714A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

2000! 

13.01  NONE 

!TN 

NASHVILLE  i 

1977 

i 

!  1  ! 

200.0! 

35. 0! 

1.6! 

» 

-  | 

! 

! 

! 

H  3038 

1588373 

•  91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

_  » 

2000! 

13.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1977 

a 

2  «  2 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

2 

-  * 

• 

i 

! 

H  3119 

•588376 

»  91 7! 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

2000! 

18.0*  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

! 

i  «  1 

!  t  * 

200.0! 

i 

35.0! 

; 

1.6! 

2 

t 

-  ! 

i 

2 

i 

a 

j 

(07)  VESCOAT* 

ALBERT  C ./  CO. 

2  2  ! 

i  i  ! 

« 

2 

i 

i 

2 

i 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

N  L  WESCOAT 

1243813 

•  1313836! 

47.2! 

13.0! 

7.0! 

500! 

-  * 

16.0! NONE 

•NJ 

ATLANTIC  ! 

1943 

» 

!  !  1 

!  !  i 

47.21 

2 

13.0! 

! 

7.0! 

t 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

CITY  ! 

2 

a 

(32)  WESFLEET, 
ENERALO  COAST 

INC. 

1646296 

•  •  ! 

!  1  1 

!  8013A361 

; 

j 

72. oi 

! 

; 

26. oi 

2 

10.7i 

; 

1800! 

■ 

! 

30.0! NONE 

t 

! 

!LA 

NEW  ! 

1982 

i 

j 

! 

1  i  ! 

72.0! 

26.0! 

9.0! 

> 

-  J 

; 

! 

ORLEANS  ! 

2 

SOUTHERN  COAST 

1642422 

1  5113A36! 

..  ; 

—  ! 

9.5! 

2400! 

-  • 

55.0!  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1931 

j 

•  !  1 

1  !  » 

75. oi 

j 

26.0! 

! 

7.0! 

i 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  i 

a 

! 

(33)  WESLEY  T. 

COOP. 

!  1  1 

!  !  ! 

! 

! 

1 

2 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

• 

t 

WESLEY  T. 

1263387 

!  2213A36! 

49.6! 

14.6! 

4.2! 

400! 

-  » 

22.0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1952 

i 

i  !  • 

49.6! 

14.6! 

4.2! 

i 

-  ! 

; 

2 

BOLIVAR  ! 

! 

WILLIAM  GUY 

1257673 

•  4113A361 

31.7! 

25.0! 

11.01 

izooi 

-  ! 

30.0! NONE 

!TX 

PORT  J 

1949 

! 

!  1  1 

1  !  ! 

81.7! 

1 

25. C! 

! 

7.0! 

; 

! 

! 

-  ! 

! 

c 

j 

i 

BOLIVAR  ! 

! 

! 

(41)  WEST  COAST  SHIPPING  COHF 

*•  ANY 

!  !  1 

2  2  I 

• 

! 

! 

2 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COAST  RANGE 

1638709 

j  15281  12A20! 

635.51100.0! 

36.8! 

13000! 

44788! 

156.4! ELECTRIC  DEEP 

!CA 

LOS  ! 

1981 

! 

!  1  ! 

658.51100.0! 

13.3! 

! 

-  ! 

1UELL  PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

j 

CORNUCOPIA 

•590414 

1  1447712A23! 

590.8! 

90.0! 

31.0! 

15000! 

23333! 

116.958  881  GPU  OEEP 

!CA 

LOS  ! 

1976 

! 

1  1  ! 

627.8! 

90.0! 

12.3! 

! 

-  f 

1  NELL  PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

2 

SANSINENA  II 

! 535020 

!  29703! 2A20! 

790. 11105.0! 

43.6! 

20000! 

70459! 

112.112  800  GPM  t 

!CA 

LOS  ! 

1971 

! 

1  !  1 

810.01105.21 

14.6! 

! 

-  • 

! 3  9000  6PH  PUHPS! 

ANGELES  ! 

! 

SIERRA  HADRE 

1 641 C04 

1  1527612A20! 

635.51100.0! 

36.8! 

13000! 

44788! 

136.4! ELECTRIC  DEEP 

!  C  A 

LOS  1 

1981 

1 

1  1  ! 

i  i  i 

658.5! 

< 

100.0! 

! 

13.3! 

t 

i 

i 

-  ! 

(WELL  PUMPS 
! 

2 

i 

AN6ELES  I 

! 

(38)  WEST  COAST  STEVEDORING 

10RP. 

•  !  1 

i  t  • 

2 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

! 

t 

! 

! 

! 

t 

PSD  19 

•256542 

l  32314A46! 

-«  i 

—  • 

8.0! 

-  t 

—  ! 

—  iNONE 

!  AK 

LONG  1 

1963 

i 

1  !  1 

2  {  2 

120-1! 

i 

33.0! 

1 

2.0! 

i 

! 

2 

“  ! 

! 

2 

! 

! 

ISLAND  ! 

l 

i 

(35)  WEST  LAKE 

QUARRY  AND 

•  1  1 

1  1  • 

j 

2 

t 

2 

i 

i 

2 

i 

2 

2 

1 

! 

! 

! 

MATERIALS  CO./  INC. 

1  1  1 

i 

2 

• 

i 

j 

t 

» 

DOROTHY 

1278472 

1  4213A351 

53.0! 

20.0! 

4.8! 

580! 

-  J 

22.01  NONE 

!N0 

FLORISSANT! 

1959 

! 

1  1  1 

58.0! 

20.0! 

a. 8! 

! 

-  J 

t 

! 

1 

JOHN  K 

1295955 

i  10113A36! 

86.0! 

23.0! 

6.8! 

1530! 

-  I 

31.0! NONE 

!H0 

ILLMO  ! 

1964 

I 

1  •  ! 

86.0! 

26.0! 

6.8! 

I 

-  ! 

i 

i 

! 

KC 

1529556 

1  19713A36! 

93.3! 

30.0! 

<■.8! 

1700! 

-  ! 

35.0! HONE 

!  MO 

FLORISSANT! 

1970 

! 

!  !  1 

93.3! 

30.0! 

9.8! 

! 

-  ) 

j 

2 

! 

PHOENIX 

1560942 

1  6013*36 1 

46.8! 

20.0! 

7.0! 

1020! 

-  ! 

28. 0 ! NONE 

JHO 

FLORISSANT! 

1974 

! 

AC8L  836 

!  1  ! 

1  80214A401 

46.8! 

195.0! 

20.01 

35.0! 

6.0! 

9,0! 

1 

! 

15.01NONE 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

! 

300! 

! 

!H0 

a 

!  !  i 

!  10914A43! 

195.0! 

100.0! 

35.0! 

1.3! 

6.0! 

! 

FLORISSANT! 

!  1  t 

100.0! 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

CB  115 

!  1  1 

1  6&314A40! 

100.0! 

195.0! 

26.0! 

35.0! 

2.0! 

750! 

! 

8.01  NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

•  1960 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.51 

i 

“1 

! 

I 

!M0 

FLORISSANT! 

» 

1  !  1 
•  109! 4A43 ! 

195.0! 

100.0! 

35.0! 

26.0! 

1.5! 

6.0! 

j 

300! 

i 

6  .oi NONE 

1958 

! 

! 

!M0 

FLORISSANT  1 

NO  601 

i 

! 

i  ij 

1*  34914A43! 

100.0! 

140.0! 

26.0! 

34.0! 

2.0! 

7.0! 

600! 

i 

8.G! NONE 

) 

ILLMO  1 

1958 

NO  602 

!  !  ! 

!  34914A43! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

i 

! 

8.0! NONE 

! 

ILLMO  I 

1958 

! 

! 

1 

! 

NO  607 

!  !  1 
•  34914A431 

140. 0! 
140.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

! 

8 .0 ! NONE 

ILLMO  I 

1958 

1  1  • 

140.0! 

34.01 

1.0! 

i 

! 

! 

■  474 • J , 

!  !  ! 

!  21314A43! 

140.01 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

! 

! 

8.0! NONE 

1 

(HO 

ILLMO  ! 

1959 

! 

2  t  i 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

» 

-  • 

i 

! 

! 

NO  649 

NO  650 

!  213i4A43*l 

1  i  1 

1  218 14A43I 

140.0! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

34.0! 

7.0! 

1.0! 

7.0! 

•  i 

t 

-  i 

600! 

600! 

8.0! NONE 

t 

8. 0! NONE 

!  MO 
! 

!  NO 

ILLMO  ! 

ILLMO  ! 

1959 

1959 

! 

! 

•  !  ! 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

! 

2 

8.0 ! NONE 

!  NO 

ILLMO  ! 

I 

•  1  • 

!  !  ! 

1  !  ! 

UO.O! 

j 

i 

34.0! 

2 

* 

1.0! 

i 

t 

! 

i 

i 

t 

2 

t 

t 

! 

i 

i 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR ! 

* 

! VTCC ! 

DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

•  V 

E  S  S  €  L 

a 

DIST!  OPERATOR 

• 

NET  ICODE! 

LENGTHIBRDTH! 

» 

! 

a 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS 

!TC! 

OPERATING 

YEAR 

j 

!  COAST 

i 

TER  !  SEE! 

////// ! /////! 

ED  ! 

• 

////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A6 

LIME-1 

BUILT 

i 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

i 

TON-  ‘PAGE! 

OVER-! 

>VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

[LIGHT) !/////////////// /!TD! ////////// i 

OR 

! 

!  NUMBER 

a 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LIME-2 

SEE 

LINE-2 

! 

►REBUILT! 

(35)  WEST  LAKE  QUARRY 

1 

\ 

AND  i 

• 

1 

a  a 

i  2 

i  a 

a 

a 

! 

a 

a 

i 

a 

i 

! 

l 

i 

i 

a 

a 

i 

a 

f 

! 

a 

! 

! 

MATERIALS  CO./ 

INC.  ! 

a 

j  a 

; 

a 

a 

a 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

j 

!  ! 

! 

j 

i 

i 

a 

RANE  CON- 

! 

a 

1  HO 

J 

a 

! 

!  ! 
218I4A43! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

-  ! 
600! 

1VEY0R 
8. G! NONE 

t  HOPPER 

!  MO 

ILLMO 

! 

1959 

S 

i 

* 

a  a 

140.0! 

34-0! 

1-0! 

-  i 

a 

! 

! 

NO  682 

!  - 

i 

21854A43! 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8. 0! NONE 

!H0 

ILLMO 

* 

1959 

! 

i 

a 

a  a 

21854A43! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

! 

-  a 

600! 

! 

S.OINONE 

!M0 

ILLMO 

i 

1959 

* 

! 

NO  684 

t 

a 

a  a 

218!4A43! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

-  ! 
600! 

! 

S.O! NONE 

!  HO 

ILLMO 

1960 

a 

* 

a 

2  i 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

■ 

-  a 

a 

a 

1 

a 

t  i 

218J4A43! 

140.0! 

140.0! 

34.0! 

34.0! 

1.0! 

7.0! 

! 

.  a 

600! 

a 

8. Of  NONE 

•MO 

ILLMO 

ILLMO 

1961 

! 

! 

i 

a  < 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

-  a 

a 

a 

NO  £66 

*278800 

i 

2 

2 

31814A40! 

;  2 
802'4A4oi 

195.0! 

195.0! 

19S.01 

35.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

9.0! 

'  1 

1450  i 
-  ! 
1450! 

1 3.7 iNONE 

i 

13-7! NONE 

•MO 

!M0 

ILLMO 

ILLMO 

1959 

1959 

I 

a 

NO  1138 

j 

i 

i 

a  2 

10954A43! 

195.0! 

100.0! 

35.0! 

26.0! 

1.5! 

6.0! 

-  a 

300! 

! 

6.0! NONE 

•MO 

1970 

t 

a 

i  t 

100.0! 

26.0! 

2.0! 

| 

-  i 

! 

a 

ILLMO 

i 

! 

a  t 

195.0! 

40.0! 

2.6! 

-  a 

a 

« 

1LLH0 

i 

; 

a  a 

195.0! 

190.0! 

40.0! 

35.0! 

2.6! 

-  ! 
1500! 

a 

9.0! NONE 

!M0 

ILLMO 

1971 

« 

i 

a 

a  « 

615S4A43! 

2.6! 

8.0! 

i 

195.0! 

195.0! 

40.0! 

35.0! 

.  i 

1500! 

a 

•MO 

1971 

i 

2 

«  a 

615!4A43! 

195.0! 

190.0! 

35.0! 

35.0! 

2.6! 

8.0! 

! 

-  ! 
1500! 

a 

9.0! NONE 

!K0 

ILLMO 

1971 

i 

NO  1173 

i 

! 

! 

i 

*  ! 
615I4A43 ! 

195.0! 

190.0! 

40.0! 

3S.0! 

2.6! 

8.0! 

-  a 

1500! 

a 

9.0! NONE 

•MO 

ILLMO 

1971 

NO  1179 

I 

i 

!  ! 
61554A43! 

195.0! 

195.0! 

40.0! 

35.0! 

2.6! 

| 

-  a 

1500! 

a 

9.0! NONE 

•MO 

ILLMO 

1971 

a 

2 

a 

2.6! 

8.0! 

a 

2  a 

61 5 ! 4A43! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

-  a 

1500! 

9.0! NONE 

Imo 

ILLMO 

1971 

i 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

2.6! 

.  a 

1500! 

a 

9. 0!  NONE 

!M0 

ILLMO 

1971 

a 

i 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

2-6! 

! 

* 

• 

a 

a 

i 

(21)  WEST  PENN  POWER 

! 

! 

! 

J 

!  ! 

!  ! 

! 

2 

2 

2 

! 

a 

a 

a 

f 

a 

a 

HATFIELO'S  FERRY  II 

•925443 

• 

4953A36! 

56.0! 

22.0! 

7.5! 

730! 

-  a 

24.6! NONE 

!  PA 

HATFIELO*S! 

1987 

a 

! 

! 

!  ! 

56.0! 

22.0! 

7.5! 

-  t 

a 

FERRY 

t 

MITCHELL 

! 558680 

! 

26I3A36! 

40.5! 

18.0! 

5.7! 

3  8  0 1 

-  ! 

27. 0! NONE 

!pa 

MITCHELL 

1969 

i 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

a  a 

40.5! 

! 

18.0! 

! 

5.7! 

! 

.  i 

a 

a 

j 

1 

a 

t 

i 

(20)  WEST  VIRGINIA  BELLE/-  INC !  - 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

; 

i 

a 

a 

a 

j 

! 

a 

! 

! 

WEST  VIRGINIA  BELLE 

•929687 

! 

700J1A16! 

136.0! 

46.0! 

7.5! 

1500! 

.  a 

54.5IN0NE 

!WV 

SO. 

1987 

a 

1 

! 

!  ! 

197.0! 

46.2! 

7.0! 

1200! 

a 

CHARLESTON! 

! 

75J4A43! 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

150! 

5.3! NONE 

!WV 

WEST 

1946 

• 

i 

a 

t 

!  I 

t  a 

100.0! 

; 

22.0! 

a 

1.0! 

a 

-  ! 

! 

; 

a 

CHARLESTON! 

! 

! 

! 

(21)  WESTBANK  HARBOR 

a 

SERVICE/*!  INC. 

4 

1 

i  j 

i  a 

2 

i 

i 

j 

! 

! 

1 

a 

i 

! 

! 

! 

a 

WHITEHOUSE 

•516767 

1 

69!3A35! 

60.0! 

21.0! 

5.0! 

730! 

•  a 

31 .6! NONE 

!0H 

HANNIBAL 

1968 

i 

! 

! 

j 

2 

a  2 

;  j 

60.0! 

a 

21.0! 

i 

4.6! 

i 

.  a 

a 

a 

a 

! 

r 

(23)  WESTCOTT/  J.  W./ 

« 

COMPANY!/  INC./ 

; 

! 

2  2 

2  ; 

a 

a 

! 

2 

a 

( 

j 

! 

a 

a 

THE 

! 

a 

!  ! 

i 

a 

a 

i 

! 

i 

J.  V.  WESTCOTT  II 

! 258859 

a 

9 ! 1 A12 ! 

44.3! 

13-3! 

4.5! 

175! 

15! 

13.5 (NONE 

!MI 

DETROIT 

1949 

i 

1 

! 

! 

a 

a  j 

i  i 

44.9! 

! 

13.3! 

; 

3.9! 

! 

6! 

! 

! 

a 

| 

i 

! 

(41)  WESTERN  BOAT  OPERATORS  1 

! 

a 

!  ! 

1  ! 

! 

a 

i 

! 

a 

! 

j 

a 

i 

j 

! 

a 

i 

RESEARCH  TIDE 

! 540259 

» 

33811A99! 

217.0! 

48.0! 

13.0! 

3000! 

410! 

82 . 0! NONE 

!  C  A 

PORT 

1972 

a 

2 

i 

2 

a 

!  ! 

!  ! 

217.0! 

! 

48.0! 

! 

9.0! 

! 

-  i 

i 

a 

a 

HUENEME 

i 

! 

(32)  WESTERN  CO. 

UNCLE  EDDIE 

i 

a 

•610171 

i 

! 

J 

!  ! 

!  ! 

33 !  3A35 1 

j 

a 

50.0! 

j 

t 

22. oi 

a 

5-5! 

600! 

■ 

a 

-  ! 

a 

a 

28 ■ 0! NONE 

SLA 

HOUMA 

1979 

1 

a 

i 

! 

a 

!  a 

50.0) 

22.0! 

5.C! 

-  ! 

a 

s 

WESTERN  101 

5641705 

i 

66J3A35! 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ( 

32. ol NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

i 

! 

2 

2  2 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

WESTERN  102 

1623795 

! 

66 !  3 A 35  i 

60.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

32.0INONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

a 

! 

! 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  a 

! 

i 

WESTERN  103 

! 626521 

i 

66! 3A35! 

60.0! 

22.  C! 

7.0! 

800! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

! 

a 

J 

!  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

WESTERN  1604 

1645252 

! 

360J4A46! 

130.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

150! 

18.0  i  PUMPS/ 

DIESEL 

!LA 

HOUMA 

1982 

a 

a 

a 

!  ! 

130.0! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

•TANKS 

t 

WESTERN  1605 

1648528 

a 

360! 4A  46! 

130.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

150! 

18.01PUMPS/ 

DIESEL 

SLA 

HOUMA 

1982 

« 

! 

i 

!  ! 

130.0! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

{TANKS 

i 

WESTERN  1606 

1648664 

! 

360! 4A46! 

130.0! 

32.0! 

6.0! 

-  • 

150! 

18.0JPUMPS/ 

DIESEL 

(LA 

HOUMA 

1982 

I 

! 

! 

!  5 

130.0! 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

ITANKS 

• 

WESTERN  1607 

1649564 

1 

360 ! 4 A  46 ! 

130.0! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

150! 

18.01PUMPS/ 

DIESEL 

SLA 

HOUMA 

1982 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

•  2 

130.0! 

» 

32.0! 

a 

3.0! 

a 

-  ! 

! 

!  TANKS 
! 

! 

! 

! 

(41)  WESTERN  HEMISPHERE  CORP. ! 

! 

! 

j  ; 

i  i 

I 

! 

! 

a 

! 

a 

! 

{ 

! 

a 

! 

LION  OF  CALIFORNIA 

! 268216 

! 

6256 ! 2 A  20 ! 

487.6! 

68.0! 

31.0! 

7000! 

17360! 

IIO.sipUKPS/ 

STEAM 

!  CA 

MARTINEZ 

1954 

i 

! 

! 

! 

! 

a  a 

i  i 

514.6! 

a 

68.0! 

* 

9.0! 

a 

j 

-  ! 

! 

! COILS 
a 

| 

! 

(36)  WESTERN  PIONEER# 

! 

INC.  ! 

! 

! 

!  ! 

2  2 

i 

! 

i 

! 

i 

< 

! 

t 

a 

! 

! 

! 

ALEUT  PACKER 

1580852 

1 

477MA03! 

150.7! 

30.3! 

11.6! 

1055! 

350! 

45.01  STEEL 

BOOHS/  1 

!WA 

SEATTLE 

*  1977 

1 

! 

« 

!  ! 

159.3! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

(HYDRAULIC  CRANE 

a 

BOWFIN 

J  604231 

! 

498I1A0S! 

166.0! 

32.1! 

12.0! 

1125! 

500! 

50.0! 2  SETS 

STEEL 

!UA 

SEATTLE 

*  1979 

i 

! 

! 

!  ! 

174.0! 

33.0! 

8.0! 

-  ! 

1  BOOHS/ 

HYDRAULIC! 

! 

CAPELIN 

! 506241 

! 

499J1A03J 

166.5! 

32.0! 

12.5! 

925! 

500! 

50.012  SETS 

STEEL 

1WA 

SEATTLE 

1985 

1 

! 

! 

!  ! 

174.0! 

33.0! 

8.0! 

-  ! 

!  BOOMS/ 

HYDRAULIC! 

1 

DOLPHIN 

! 61701 9 

! 

48111A03! 

166.0! 

32.1! 

12.0! 

11251 

500! 

50.012  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

*  1980 

! 

! 

a 

!  ! 

174.0! 

33.01 

8.0! 

-  ! 

IBOOMS/ 

HYDRAULIC! 

! 

MARLIN 

! 568721 

i 

483I1A03! 

150.7! 

30.3! 

11.6! 

850! 

350! 

45.0! ELECTRIC 

!VA 

SEATTLE 

*  1975 

! 

! 

! 

!  ! 

159.3! 

32.0! 

6.0! 

-  ! 

(HYDRAULIC  CRANE 

I 

REDFIN 

! 6566/4 

! 

200! t  A  03  i 

182.0! 

40.0! 

11.6! 

3000! 

1300! 

46.0J2  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

1982 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

185.5! 

a 

i 

40.1! 

! 

! 

9.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

•BOOMS/ 

! 

! 

HYDR. 

! 

t 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  I VTCC1  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

£  NET  ICO DEI LENGTH! BROTH!  £ 
-|REGIS-£  *•*»£  REG-  £  RE6- ‘LOAD-! 
I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


•CAPACITY!  HIGH-  5  I  »ESS  EH 
!  !  EST  f  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 
!  CARGO  £  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I 


TON-  !PACE!  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) J //////////////// ITD !////////// ! 


»  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

£EE! 

LINE-2 

!*REBUILT| 

(36)  WESTERN  PIONEER*  INC. 

! 

tt 

1  1 

«  i 

t 

i 

i 

i 

t 

j 

i 

< 

! 

I 

< 

! 

J 

! 

! 

« 

i 

! 

1 

! 

• 

< 

1 

(CONTINUED) 

i  t 

i 

i 

• 

2 

• 

i 

j 

SALLY  J 

*1620431 

227MA03! 

160.1! 

38. ol 

13.0! 

1850! 

50oi 

63.0*2  SETS 

STEEL 

1 WA 

SEATTLE 

• 

1980 

1 

i  i 

172.0! 

38.0! 

2.0! 

2 

-  • 

•BOOHS 

HYDRAULIC 

« 

< 

1 

SCUIPIN 

ls?7573 

49551A03! 

166.0! 

32.0! 

12.0! 

1055! 

500! 

50.0! 2  HYDRAULIC 

IwA 

SEATTLE 

i  * 

1977 

! 

t  i 

174.0! 

33.0! 

8.0! 

2 

-  2 

!CRANES 

• 

! 

i 

TARPON 

! $76633 

499!1A03! 

166.0! 

32.0! 

14.0! 

1125! 

500! 

50.012  HYDRAULIC 

!VA 

SEATTLE 

1  * 

1976 

* 

i  i 

174.0! 

33.0! 

8.0! 

i 

-  | 

!  CRANES 

! 

a 

i 

YELLOVFIN 

•927811 

478!1 A03! 

182.0! 

40.0! 

20.0! 

3000 1 

1300! 

46.0!Z  SETS 

STEEL 

!  VA 

SEATTLE 

2  * 

1987 

! 

i  i 

192.0! 

41.0! 

11.0! 

i 

-  • 

•BOOHS* 

HYDR. 

2 

! 

1 

DV  230 

i 537804 

3382!5A70! 

232.0! 

73.0! 

14.9! 

-  2 

7308! 

32.0! HYDRAULIC  HOSE 

SWA 

SCATTL6 

!  * 

1989 

1 

j  j 

i  ; 

232.0! 

i 

73.0! 

i 

2.0! 

i 

• 

i 

“  ! 

! HANDLING  CRANE 

2 

2 

• 

i 

I 

! 

(39)  WESTERN  SEA  RESOURCES* 

!NC. 

i  i 

i  • 

* 

i 

i 

• 

• 

i 

i 

i 

i 

• 

1 

2 

2 

< 

« 

WESTERN  SEA  ONE 

! 249484 

132 13936*! 

126.7! 

33-0! 

13.0! 

1500! 

-  » 

47.0! 5  TON 

HYDRAULIC 

•WA 

SEATTLE 

!  * 

1982 

i  • 

■  i 

12o.7! 

i 

33.0! 

i 

12.0! 

i 

1 

2 

"  ! 

•CRANE 

i 

1 

2 

! 

! 

(36)  WESTERN  TOWBOAT  COMPANY 

i  i 

i  t 

« 

• 

; 

< 

* 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

ALASKA  MARINER 

1681479 

66 ! 3 A  36 ! 

103.3! 

32.0! 

17.0! 

3600! 

-  ! 

59 .0'  NONE 

IWA 

SEATTLE 

i 

1985 

i  » 

113.0! 

32.0! 

15.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

i 

OCEAN  MARINER 

1662872 

55!3A36! 

81.0! 

27.0! 

1  S.O! 

3000  S 

-  i 

43.0! NONE 

SWA 

SEATTLE 

2 

1984 

i  i 

94.0! 

27.1! 

7.0! 

-  ! 

i 

i 

i 

OCEAN  NAVI6AT0R 

1693814 

51!3A36! 

83.7! 

27.0! 

15.0! 

3200! 

-  ! 

49.0! NONE 

SWA 

SEATTLE 

i 

1986 

»  • 

94.0! 

27.1! 

7.0! 

2 

-  ! 

! 

i 

i 

OCEAN  RANGER 

•961922 

99I3A34! 

-  ! 

-  i 

15.9! 

3600 1 

-  ! 

-  i 

1  WA 

SEATTLE 

j 

1989 

l  i 

111.2! 

32.0! 

-  i 

i 

-  • 

i 

i 

1 

i 

PACHENA 

1240840 

130!3A36l 

107.4! 

25.0! 

11.4! 

1680! 

-  j 

40. 0  *  NONE 

•WA 

SEATTLE 

2 

1941 

! 

t  i 

112.0! 

25.0! 

10.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

2 

SAN  FRANCISCO 

•250394 

36I3A36! 

61.3! 

17.1! 

9.2! 

600*! 

-  • 

30.0! NONE 

1  WA 

SEATTLE 

2 

1946 

j  ! 

66.1! 

18.0! 

7.1! 

2 

-  * 

i 

i 

! 

WASP 

£314329 

49!3A36! 

63.0! 

13.0! 

9.6! 

730! 

-  » 

30.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

i 

1968 

i  i 

66.0! 

19.0! 

9.6! 

• 

-  • 

i 

{ 

2 

WESTERN  MARINER 

•656807 

6313A36! 

83.7! 

27.0! 

15.0! 

2600! 

-  • 

48. ol NONE 

IWA 

SEATTLE 

2 

1983 

t  i 

90.0! 

27.1! 

7.0! 

i 

-  • 

! 

i 

i 

WESTRAC 

.'913736 

97!*3A36! 

63.4! 

28.2! 

13.0! 

1800! 

-  • 

35.0! NONE 

IWA 

SEATTLE 

t 

1987 

•  ! 

{  i 

76.0! 

« 

28.2! 

i 

8.4! 

i 

i 

i 

*  ! 

t 

i 

t 

i 

1 

! 

! 

(33)  WESTERN  TOWING  COMPANY 
BRONCO 

•517637 

«  j 

j  j 

32*!3A35! 

i 

i 

41.7j 

j 

i 

19.1! 

i 

j 

7.2! 

i 

i 

340! 

j 

19.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1 

« 

2 

1968 

1 

! 

*  ! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

( 

-  t 

i 

i 

f 

COLT 

•517271 

32 !3A35! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

340! 

-  j 

19.0!N0NE 

!tx 

HOUSTON 

I 

1968 

!  ! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

i 

! 

! 

! 

i 

FILLY 

1639501 

64J3A35! 

56.6! 

22.0! 

8.6! 

70ol 

-  ! 

19.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

• 

!  ! 

56.6! 

22.0! 

8.6! 

! 

• 

i 

! 

1 

MUSTANG 

1638135 

58! JA35! 

53.2! 

22.1! 

7.6! 

700! 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1931 

! 

!  ! 

53.2! 

22.1! 

7.6! 

! 

! 

! 

• 

! 

PALOMINO 

1596326 

58J3A35! 

53.2! 

22.1! 

7.0! 

700! 

-  1 

35.0! NONE 

8TX 

HOUSTON 

2 

1978 

! 

! 

!  •  ! 

56.0! 

22.1! 

5.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

PINTO 

1556953 

!  34I3A35! 

48.0! 

19.0! 

6.C! 

340! 

30.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

i 

1974 

• 

! 

!  !  ! 

48.0! 

19.0! 

5.6! 

! 

; 

t 

2 

i 

STALLION 

! 573599 

!  83! 3A3S! 

62.4! 

24.C! 

8.0! 

700! 

40.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1976 

1 

i 

!  !  ! 

65.0! 

24.0! 

7.9! 

« 

< 

! 

1 

! 

(34)  VESTOURS/  INC. 
f AIRWEATHER 


GLACIER  QUEEN 
GLACIER  QUEEN  II 


YUKON  QUEEN 


(36)  WEYERHAEUSER  CORP. 
HONCHO 


(21) 

WESTIN6H0USE 

CREDIT  CORP ! ORATION 

! 

;  • 

2 

2 

t 

i 

2 

2 

j 

! 

TPC 

25TB 

1636394 

i 

93814A48!* 

200.0! 

35. ol 

9.0! 

-  i 

1633! 

17.0! NONE 

•KN 

MINN6AP0-  ! 

1981 

i 

i 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

! 

LIS  ! 

TPC 

2528 

•636395 

| 

938! 4A48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1633! 

17.05  NONE 

•IN 

HINNEAPO-  * 

1981 

! 

i 

i  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  i 

j 

2 

LIS  ! 

TPC 

2538 

1636396 

1 

938I4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1633! 

17.0! NONE 

!HN 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

2 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

! 

LIS  ! 

TPC 

2549 

•636397 

| 

938S4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1633! 

17.o!nONE 

!  MN 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

i 

;  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

t 

LIS  ! 

TPC 

255B 

•636398 

! 

938S4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1633! 

17.0! NONE 

!  HN 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

US  1 

TPC 

2S69 

•636399 

2 

938! 4A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1633! 

17.0! NONE 

f  KN 

HINNEAPO-  { 

1981 

i 

i 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

• 

LIS  ! 

TPC 

2578 

1 636400 

! 

938! 4A48 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1633! 

17.0 ! NONE 

!mn 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

! 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

2 

LIS  ! 

TPC 

2589 

•636401 

2 

93814A48! 

200.0! 

3S.0! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

17.0  • NONE 

!MN 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

i 

•  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

LIS  ! 

TPC 

2598 

1636402 

i 

93314*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1633! 

17.0! HONE 

!  MN 

HINNEAPO-  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

J 

LIS  ! 

TPC 

260B 

1636403 

! 

938! 4*48 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1633! 

1 7.0! NONE 

•MN 

HINNEAPO-  • 

1981 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

t 

! 

LIS  ! 

1421949 

!  65! 1  All ! 

! 

—  ! 

7.0! 

2040! 

-  ! 

38.0! NONE 

•AX 

SKAGWAY 

1980 

!  !  ! 

115.1! 

24.6! 

6.3! 

! 

300! 

! 

! 

•556997 

!  49 ! Id  11 1 

! 

—  ! 

4.9! 

600! 

-  i 

20.0! NONE 

•AK 

VALDEZ 

1974 

!  1  ! 

61.0! 

15.7! 

4.3! 

! 

49! 

! 

! 

! 591 369 

!  49! 1 C 1 1 ! 

1 

—  ! 

6.5! 

25801 

30.0IN0NE 

!  AK 

VALDEZ 

1978 

!  !  ! 

102.6! 

22.0! 

6.0! 

! 

168! 

i 

! 

1951060 

1  9g  j ic 1 1 ! 

-  ! 

! 

8.6! 

280! 

10.0! NONE 

!  AK 

PORTAGE 

1989 

!  !  ! 

80.0! 

23.9! 

8.0! 

! 

200! 

j 

! 

LAKE 

1928430 

!  1 9!  1 A 1 1 ! 

55.5! 

15.6* 

2.9! 

1650! 

-  ! 

20.0! NONE 

!  AK 

EAGLE 

1988 

•  !  ! 

!  !  ! 

63.0! 

! 

17.0! 

j 

2.6! 

! 

! 

2 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

1244246 

!  •  ! 

!  94I3A36! 

! 

31.1! 

• 

24. oi 

! 

9.8! 

! 

1500! 

! 

! 

34. S ! NONE 

! 

!  AK 

KLAWOCK 

1943 

!  !  ! 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 513377 

!  161714*43! 

230.0! 

55.0! 

14.7! 

3000! 

15.0! NONE 

!  AK 

KLAWOCK 

1968 

!  i  ! 

230.0! 

55.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

!  150014A43! 

260.0! 

48.0! 

8.0! 

-  ! 

2675! 

28.0 ( NONE 

I  AK 

KLAWOCK 

1943 

!  !  ! 

!  !  ! 

260.0! 

! 

48.0! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

i 

1 553841 

!  !  ! 

!  14! 1C02! 

1 

52.9! 

! 

14.2! 

i 

3.0! 

i 

550! 

! 

! 

1 2.5 ! NONE 

! 

!  I A 

LANSING 

1974 

I  !  ! 

60.0! 

15.0! 

3.0! 

1 

-  1 

i 

1 

1291620 

!  37! 3A  36! 

47.9! 

20.1! 

6.0! 

740! 

-  ! 

25.0! NONE 

!  I A 

LANSING 

1963 

t 

!  !  ! 

47.9! 

20.1! 

6.0! 

! 

.  ; 

i 

! 

1294893 

!  1 9 !  3A  36! 

54.0! 

19.0! 

6.5! 

800! 

-  I 

15 .6j  NONE 

!  I A 

LANSING 

1964 

!  !  1 

54.0! 

19.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MANE  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCCi  DIMENSIONS  ! DRAFT 
NET  !CODE!LEN€TH!BRDTH! 
REGIS-!****!  RES.  !  REG.ILOAD- 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED 
TON-  ! PAGE!  OVER-! OVER-! ///// 
KASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT 


{CAPACITY!  NISH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  IOPERATINS 

!  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  2 TC!  8ASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I /////////////// /!TD !////////// 
POVER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE- 2  !EE!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT! 


CHARGER 

!  287485 

i 

1913A35! 

46.0! 

13.0! 

3.0! 

365! 

-  ! 

1 4 .5 ! NONE 

!KY 

HILTON 

1962 

i 

j 

!  1 

46.0! 

13.0! 

3.0! 

2 

•  « 

« 

i 

INTERSTATE 

!  264564 

t 

12713A36! 

36.0! 

26.0! 

8.0! 

1100! 

-  ! 

20.0! NONE 

!  KY 

MILTON 

1952 

• 

! 

1  1 

86.0! 

26.0! 

7.0! 

2 

-  i 

j 

1 

DRAVO  690 

<  ----- - 

1 

12714A48! 

100.0! 

26. C! 

6.0! 

-  i 

350! 

17.9J  NONE 

•KY 

MILTON 

1928 

i 

t 

i  i 

100.0! 

26.0! 

1.3! 

• 

-  « 

2 

i 

ORAVO  1292 

i  - 

i 

237  14A43 1 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

•  2 

650  i 

io.iInone 

•KY 

MILTON 

1936 

! 

i 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.3! 

2 

-  2 

! 

i 

DRAVO  2863 

j  - 

* 

18214A47! 

115.0! 

27.0! 

7.0! 

-  i 

500! 

9.1 ! NONE 

•KY 

MILTON 

1949 

« 

i 

| 

2 

!  i 

i  i 

115.0! 

; 

27.0! 

! 

1.6! 

! 

i 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

(32)  WHITE  CAP  NARINE/-  INC- 

! 

i 

! 

i 

1  ! 

!  1 

« 

t 

2 

i 

! 

» 

! 

! 

• 

i 

! 

i 

2 

2 

SHERRY  B 

! 61 8604 

i 

6711C121 

95.9! 

21.5! 

7.0! 

2025! 

3oi 

35.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1980 

! 

! 

1 

2 

1  ! 

1  1 

100.0! 

; 

21.5! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

64! 

I 

l 

! 

i 

i 

CITY 

(01)  WHITE  OAK  CORP. 

! 

• 

i 

! 

1  1 

1  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

i 

« 

; 

! 

; 

< 

i 

HAL  B 

! 523268 

! 

613A35I 

32.5! 

12.0! 

4.0! 

150! 

-  i 

27. 0! NONE 

!CT 

PLAINVILLE 

1969 

i 

2 

! 

1  1 

!  1 

32.5! 

; 

12.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
t 

! 

; 

1 

! 

! 

(13)  WHITE  STACK  TOWING  8  TRAINS- 

! 

! 

1  I 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

PORT ATION  CO-/  INC- 

! 

1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

2 

BARNEY  TURECANO 

1270843 

• 

11413A36! 

89.0! 

25.0! 

11-5! 

1750! 

-  ! 

26.9! HONE 

ISC 

CHARLESTON 

1956 

! 

! 

1  1 

89.0! 

25.0! 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CARLY  A-  TURECANO 

! 503588 

! 

1 32! 3A36! 

105.0! 

30.0! 

14.0! 

2200! 

-  ! 

28.9! NONE 

!$C 

CHARLESTON 

1906 

! 

! 

1  1 

105.0! 

30.0! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

CHRIS  B  TURECANO 

!  266784 

1 

16413A36! 

106.0! 

27.4! 

12.2! 

3000! 

-  2 

30.8! NONE 

isc 

CHARLESTON 

*  1983 

1 

! 

1  ! 

106.0! 

27.4! 

12.2! 

• 

-  ! 

! 

! 

DEVON 

j  240528 

i 

12113A36! 

100.0! 

25.1! 

14.0! 

1640! 

•  j 

26.9  f  NONE 

!$C 

CHARLESTON 

1941 

j 

i 

i  i 

100.01 

25.1! 

14.0! 

1 

-  i 

! 

! 

KIN8ERLY  J  TURECANO 

•245465 

i 

99J3A36! 

81.1! 

24.0! 

12.0! 

1600! 

-  ! 

26. 9! NONE 

!SC 

CHARLESTON 

1978 

j 

i 

1  ! 

81.1! 

24.0! 

12.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

NAR6ARET  TURECANO 

•287887 

< 

10713A361 

85.5! 

25.0! 

13.0! 

18001 

-  ! 

25.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON 

1962 

! 

i 

1  ! 

85.5! 

25.0! 

13.0! 

! 

-  j 

! 

! 

MARIE  J.  TURECANO 

1264306 

i 

1CJ13A361 

84.8! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

26.9 ! NONE 

JSC 

CHARLESTON 

1952 

! 

i 

1  1 

84.8! 

24.0! 

9.61 

! 

-  i 

2 

! 

PETER  G  TURECANO 

1523823 

i 

12913A361 

105.0! 

30.0! 

15.0! 

3200! 

-  : 

30.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON 

1969 

: 

< 

i  i 

105.0! 

30.0! 

15.0! 

j 

-  i 

i 

2 

ROBERT  B  TURECANO 

<266400 

; 

13353*36! 

106.0! 

27.3! 

14.0! 

1800! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!  SC 

CH6PLSST0N 

*  1981 

! 

! 

j 

i 

1  ! 

!  i 

106.0! 

i 

27.3! 

! 

14.0! 

t 

; 

i 

-  2 
! 

t 

; 

t 

2 

(11)  UHITEHORSE  NARINE/  INC. 

i 

i 

2 

i 

l  l 

1  « 

2 

t 

» 

; 

i 

* 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

i 

ADMIRAL  CHARLIE 

1268716 

! 

2613A361 

53,3! 

15.61 

6.4! 

235! 

-  ! 

15.5! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1955 

! 

i 

1  1 

56.4! 

15.6! 

6.4! 

1 

-  1 

! 

2 

JENNA  8 

! 249167 

i 

56! 3 A  36 1 

137.4! 

27.0! 

6.2! 

2500! 

-  ! 

44. 3! HAND  OPERATED 

!VA 

NORFOLK 

1945 

! 

! 

1  ! 

137.4! 

27.0! 

6.2! 

! 

-  i 

!  DAVIT 

« 

PE6ASUS  I 

1526300 

1 

10713F36! 

100.0! 

28.9! 

14.0! 

2500! 

-  t 

46.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1971 

! 

1 

1  ! 

100.0! 

28.9! 

12.5! 

2 

-  j 

i 

i 

TIFFANY  B 

1253372 

1 

2813A36! 

61.2! 

17.6! 

7.0! 

525! 

-  2 

22.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1942 

I 

! 

1  1 

61.2! 

17.6! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

TRACIE  8 

1918825 

I 

163  ! 3  A 3 6 1 

103.2! 

76.3! 

14.7! 

1500! 

.  ; 

49.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1943 

1 

1 

I  1 

103.2! 

26.3! 

10.5! 

! 

-  i 

2 

i 

WILLIE  NAYS 

! 269756 

1 

121SA36! 

42.1! 

12.5! 

6.0! 

130! 

-  ; 

12.5! NONE 

*!VA 

NORFOLK 

1955 

! 

! 

I 

! 

1  ! 

1  ! 

45.0! 

! 

12.5! 

! 

6.0! 

! 

! 

1 

-  ; 
i 

! 

( 

! 

2 

(36)  WICK  TOWING/  INC. 

! 

f 

1 

( 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

CINDY  N 

1285360 

1 

51 ! 3A36I 

53.8! 

18.5! 

9.0! 

650! 

-  t 

35.0 ! NONE 

!  WA 

EVERETT 

1961 

1 

1 

1  ! 

60.0! 

13.5! 

9.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

GOLDABELL 

1224807 

1 

22139361 

53.1! 

16.0! 

6.1! 

500! 

-  ! 

20.0! NONE 

I  VA 

EVERETT 

*  1951 

! 

1 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

53.1! 

! 

16.0! 

! 

6.1! 

! 

! 

! 

-  ! 
t 

! 

2 

2 

i 

(32)  WILD  WISCH  NARINE 

1 

1 

! 

! 

1  1 

1  ! 

! 

t 

! 

I 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

WISCM  I 

1613841 

1 

19914A43! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

590! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

! 

1 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

•  i 

i 

f 

ORLEANS 

WISCH  II 

1614240 

1 

19914A431 

120.01 

30.0! 

6.6! 

-  I 

590! 

7 .0 !  NONE 

•LA 

NEW 

1979 

i 

i 

! 

! 

1  ! 

!  1 

120.0! 

; 

30.0! 

i 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

! 

! 

1  1 

!  ! 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

If 

! 

VEHICLI ES 

1 

1 

! 

! 

862 


TABLE  2  “  OESCftXPTXOff  OF  VESSELS 


EN6R! 

: 

! 

•me! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

ESS  EL! 

OUT! 

OPERATOR 

i 

MET  'CODE! LENGTH!  3R0TH! 

a 

a 

! 

EST  *  CARGO 

HANDLING 

IS  !OPERATXNG 

IPMEN1 

!  COAST 

a 

TER  !  SEE*//////!/////! 

£0  ! 

£ 

umttn 

POINT  !  LIME-1 

•AO! 

LXNE-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUH3ER 

!  GUARD 

! 

TON-  !PAGEJ 

OVER-JOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

XIGHT) !//////////////// 

•YD!//////////! 

OR 

!  NURSE* 

! 

MAGE  J  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWERS 

ENGERS  ! 

<FE6T»!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

<I1>  VXLKERSON  8RRSE  LINE# 

! 

! 

IN!  C. 

! 

I 

! 

!  1 

!  ! 

a  i 

! 

! 

f 

! 

f 

t 

a 

! 

a 

! 

a 

a 

J 

1 

1 

a 

i 

! 

j 

JANES  FAR1S 

! 294038 

< 

197*3*36! 

79.0! 

27.0! 

9.0! 

1800* 

-  a 

39.0'KONE 

!NS 

GREENVILLE 

1964 

J 

! 

i 

!  ! 

79.0! 

27.0! 

8.0! 

-  ! 

i 

! 

• 

JUDI  C 

•260333 

i 

125I3A36! 

98.0! 

28.0! 

9.0! 

1200! 

—  ! 

27.9! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1956 

i 

\ 

»  i 

98.0! 

28.0! 

8.0! 

» 

-  i 

c 

a 

JPV  109 

•276059 

a 

1 333! 5A71 ! 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  • 

2200! 

17.0! DIESEL 

PCNP/ 

!MS 

GREENVILLE 

1958 

a 

i 

• 

j  i 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  i 

•HEATING 

t  COILED! 

J 

JPW  119 

•276060 

j 

133315A71! 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  j 

2200! 

17.0!<>IESEL 

PUMP,* 

•MS 

GREENVILLE 

1958 

* 

; 

a 

a  i 

264.0* 

50.0! 

1.6! 

-  i 

•HEATING 

4  COILED.* 

JPV  129 

1600113 

a 

167615A71! 

295.0! 

54.0! 

8.6! 

-  j 

3000! 

17.0} DIESEL 

PUMP/ 

!MS 

GREENVILLE 

1973 

i 

i 

!  1 

295.0! 

54.0! 

1.0! 

! 

-  ; 

•HEATING 

4  COILED! 

JPV  139 

! 401 234 

t 

167655A71! 

295.01 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

3000! 

17.0! DIESEL 

PUMP/ 

•MS 

GREENVILLE 

1979 

a 

i 

2 

a 

i  i 

!  ! 

295.0! 

a 

54.0! 

t 

1.0! 

a 

-  i 
; 

•HEATING 

a 

t  CiILED! 

a 

(15)  WILKINSON  4 

JENKINS 

i 

i 

j 

a 

a  i 

a  t 

i 

i 

t 

j 

f 

a 

! 

a 

i 

i 

a 

■ 

a 

{ 

i 

i 

!  ! 

130.1! 

34.1! 

2.0! 

a 

a 

10.0! NONE 

! 

i 

i  > 

130.0! 

34.0* 

2.0! 

i 

-  f 

l 

! 

H03P0  1084 

!  - 

a 

359! 4A461 

130.0! 

34.0! 

10.0! 

-  < 

1000! 

10.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

1949 

; 

i 

! 

a 

a  i 

i  i 

130.0! 

a 

34.0! 

i 

2.0! 

a 

j 

•  i 

a 

■ 

j 

1 

2 

j 

(44)  WILLAMETTE-WESTERN  CO- 

t 

• 

! 

a 

•  i 

j  i 

i 

! 

i 

a 

j 

i 

1 

2 

a 

i 

2 

a 

j 

A  DIVISION 

OF  RIEDEL 

IN!  *L 

a 

i  i 

i 

i 

* 

1 

a 

a 

WILLANETTE  GO  SETTER 

! 271486 

i 

1113A36! 

43.3! 

12.3! 

4.5! 

150! 

22! 

18.01N0NE 

!WA 

BURBANK 

1934 

; 

t 

!  I 

43.31 

12.3* 

4.5! 

-  t 

i 

! 

WILLANETTE  RENE6ADE 

i 279737 

i 

31 • 3A36J 

56.0! 

15. Q! 

4.5* 

540! 

31! 

28.0! NONE 

1WA 

BURBANK 

*  1961 

j 

; 

i 

!  1 

56.01 

15.0! 

4.5! 

-  i 

1 

! 

J  YA 

! 

l 

1  ' 

45.0! 

9.0! 

3.5! 

-  i 

a 

j 

AJAX 

•563511 

• 

297J4A43! 

120.6! 

35.2! 

3.6} 

-  { 

35  j 

46.0*35  TON 

WHIRLEY 

•WA 

BURBANK 

1943 

a 

i 

■ 

i  i 

120.6! 

35.2! 

3.6! 

-  ! 

!  CRANE 

! 

9ARGE  411 

! 257138 

j 

i 

* 

7614A43! 

»  1 
300! 4A43 J 

82.0! 

82.0! 

101.61 

26.0! 

26.0! 

3.9! 

1.0! 

8.0! 

* 

70! 

-  i 

600! 

4.0! NONE 
j 

4.0! NONE 

!  WA 
! 

BURBANK 

BURBANK 

1957 

1943 

! 

i 

;  i 

101.6! 

29.1! 

2.0! 

-  ! 

; 

! 

SPUD  A  106 

j  - 

a 

5C!4A43i 

70.0! 

32.0! 

5.2! 

-  | 

80! 

30.0!N0NE 

!WA 

BURBANK 

1950 

! 

j 

i 

! 

a  i 

i  i 

70.0! 

32.0! 

j 

1.5! 

j 

; 

-  1 
a 

| 

i 

! 

! 

(32)  WILLI ANSs  DOUGLAS  A- 

i 

! 

1 

1 

!  1 

1  1 

1 

2 

! 

! 

! 

i 

a 

; 

i 

a 

i 

WAD  1C1 

! 61 5494 

a 

164KA43! 

120. oi 

30. oi 

5.0! 

-  J 

164! 

6.0'NONE 

!LA 

NEW 

1975 

! 

{ 

i 

i 

1  1 

1  1 

120.0! 

i 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

a 

i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

(33)  WILLXAHS/TRAYLOR  CONSTPU! CTION 

i 

i 

!  ! 

1  1 

a 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

CO./  INC. 

; 

• 

!  1 

i 

! 

! 

• 

! 

! 

CINDY  9 

1517913 

; 

3913A36! 

45.1! 

18.2! 

5.0! 

600! 

-  » 

40.0! NONE 

•TX 

HOUSTON 

1969 

1 

! 

i 

! 

1  1 

1  1 

4S.1! 

! 

18.2! 

! 

5.0! 

a 

’  ! 

1 

! 

! 

! 

(33)  WILLIAMSON/ 
0LUE  JAY 

HARD 

• 

i 

i 

i 

! 

!  ! 

1  J 

9J1C11! 

! 

! 

31.0! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

2.5! 

165! 

! 

-  • 

a 

j 

io.oInone 

! 

! 

I  TX 

RIVIERA 

1969 

! 

! 

1  1 

31.01 

12.0! 

2.5! 

6! 

a 

! 

LADY  CATHERINE 

1641337 

1 

911002! 

35.3! 

13.3! 

5.0! 

300! 

-  ! 

15.0SN0NE 

!TX 

RIVIERA 

1972 

I 

i 

1  1 

38.0! 

13.3! 

5.0! 

2.5! 

6! 

! 

IO.OINONE 

! 

• 

i 

1  ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

6! 

! 

! 

WARD 

•522227 

i 

1911C02J 

42.6! 

13.0! 

6.4* 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

!TX 

RIVIERA 

1969 

! 

1 

f  * 

42.6! 

13.0! 

6.4! 

18! 

! 

! 

PHYLLIS  K 

1644593 

; 

1811C02! 

44.82 

14.0! 

6.2! 

600! 

-  • 

16.0! NONE 

!TX 

RIVIERA 

1982 

l 

i 

;  j 

45.0! 

14.0! 

6.2! 

18! 

! 

! 

QUEEN  NOVA 

1296200 

t 

1111C02! 

41.9! 

13.4! 

3.4! 

600! 

-  J 

1 5. 0! NONE 

!TX 

RIVIERA 

1964 

! 

j 

1  ! 

41.9f 

13.4! 

3.4! 

16! 

! 

j 

SCOTT 

1501046 

j 

711D02! 

37.0! 

11.2! 

3,0! 

400! 

-  ! 

15.0‘NONE 

ITS 

RIVIERA 

1965 

! 

; 

a  i 

38.0! 

11.2! 

3.0! 

6! 

! 

( 

SPIRIT  OF  NIGHT 

1506123 

5 

1 9i 1 C02i 

44.2! 

15.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

I  TX 

RIVIERA 

1966 

i 

! 

!  1 

47.0! 

15.0! 

6.7! 

20! 

! 

i 

SPIRIT  OF  WISDOM 

! 577706 

• 

1611C02! 

41.3! 

14.3! 

6.2! 

600! 

-  1 

17.01HONE 

!TX 

RIVIERA 

1976 

j 

i 

!  1 

45.0! 

14.3! 

6.2! 

16! 

j 

I 

j 

1 

1  1 

33.0! 

12.0! 

3.0! 

10! 

l 

a 

BARROW 

TITFANY  ANNE 

1644006 

1 

18J1C021 

44.3! 

14.0! 

6.2! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

•TX 

RIVIERA 

1982 

i 

i 

j  j 

45.01 

14.0! 

6.2! 

18! 

a 

! 

ASHLEY  RENEE 

1630328 

i 

6213A36* 

55.8! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  ! 

34.0! NONE 

!  TX 

RIVIERA 

1900 

i 

i 

;  a 

60.0! 

22.0! 

4.6! 

-  ! 

i 

* 

JEANNE  MAE 

•617386 

i 

4413A36! 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

!TX 

RIVIERA 

1930 

i 

a 

1  ! 

50.0! 

20.1! 

7.4! 

-  » 

! 

2 

KISS  CINDY 

1512156 

a 

28! 3A  36 1 

41.3! 

19.9! 

5.0! 

600! 

-  • 

27.0! HONE 

!  TX 

RIVIERA 

1967 

1 

i 

1  ! 

45.0! 

19.9! 

5.0! 

-  • 

! 

! 

SPIRIT  OF  POWER 

! 64 1 304 

i 

3313A36! 

47.01 

18.5! 

4.8! 

8001* 

-  • 

26.0!N0KE 

!  TX 

RIVIEPA 

1981 

! 

< 

a  i 

194I4A43! 

55.0! 

110.0! 

18.5! 

30.0! 

4.8! 

5.0! 

a 

12.0! NONE 

■ 

RIVIERA 

1947 

1 1  a 

! 

i 

1  1 

110.01 

30.0! 

1*5! 

• 

-  J 

! 

j 

.ARSE  104 

1104 

i 

19414*45! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

323  ! 

6.0INONE 

t  TX 

RIVIEPA 

1958 

a 

! 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

; 

RIVIERA 

1 

a 

!  ! 
54I4A43! 

110.01 

80.0! 

30.0! 

1.5! 

6.01 

100! 

I 

6. 0! NONE 

1 

!TX 

RIVIERA 

1949 

! 

1 

! 

i 

!  I 

!  ! 

80.0! 

1 

24.0! 

1 

1.5! 

1 

i 

t 

1 

i 

l 

(27)  WILLIE’S  HIDDEN  HARBOR 

i 

i 

j 

i 

!  ! 

i  1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

i 

! 

NO  118 

1277168 

i 

21113A361 

too. 01 

30.0! 

7.51 

465! 

-  ! 

IO.OINONE 

inn 

ST.  PAUL 

1958 

i 

! 

i 

l 

\  ! 

a  | 

100.0! 

! 

30.0! 

I 

1.5! 

\ 

-  f 
! 

a 

i 

! 

! 

(32)  WILLIS  BARGE 

CLEANING 

! 

1 

! 

1 

!  1 

!  1 

1 

1 

1 

a 

! 

! 

! 

! 

i 

l 

t 

! 

BIG  ROCK 

1507364 

! 

6813A351 

64.5! 

24.1  f 

7.1! 

760! 

-  ! 

55.0! NONE 

!LA 

DAROOW 

1967 

1 

1 

t  1 

65.0! 

24.11 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

MASTER  CHRIS 

3566070 

! 

6813A35I 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

760! 

-  a 

55.0! NONE 

!LA 

DARROW 

1975 

l 

2 

!  1 

50.3* 

20.4! 

6.0! 

-  i 

• 

a 

NOEL  C  OEAH 

1500430 

! 

3313*36! 

46.2! 

18.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

41,8! NONE 

!LA 

DARROV 

1965 

! 

1 

t  ! 

46.2! 

18.0! 

4.1! 

-  ! 

! 

i 

POLE  CAT 

1280107 

1 

28 ! 3*36 ! 

45.8! 

14.0! 

5.4! 

390! 

-  ! 

21.4! NONE 

•LA 

DARROW 

1943 

DCF SLICE  5 

! 

! 

1  1 
15014A43! 

45.8) 

100.0! 

14.0! 

26.01 

2.1! 

.  a 

! 

7.0SN0NE 

a 

itA 

DARROW 

1955 

i 

! 

1 

a 

i 

a 

!  1 

!  ! 

i  j 

100.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

i 

a 

i 

! 

! 

a 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  863 


ENCR 1 

ivTcci 

DIMENSIONS  ! 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

2 

OIST!  OPERATOR 

• 

NET  ‘CODE* 

LENGTH!  BROTH! 

« 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  JOPERATING  ! 

j 

YEAR  1 

!  COAST 

« 

TER  !  SEE! 

//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAKE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

t 

TON-  ‘PAGE! 

OV£R-!OVER~! 

7///! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/F/////////////. 

!T D!//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

■ 

NAGE  *  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT* 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE-2  !*R£BUILT! 

! 

! 

c 

«  t 

t 

t 

« 

i 

i 

i 

i 

» 

;  i 

* 

< 

i 

i 

i 

j 

i 

(07)  VZLLISs  C.  (./  INC. 

i 

2 

i  i 

« 

2 

t 

; 

i 

« 

2 

i 

CAPT.  C.  6. 

*290018 

t 

16813A36! 

83.7! 

28.1! 

8.0! 

1700! 

-  i 

44.6! NONE 

!NJ 

PAULS80R0  ! 

1962  ! 

! 

! 

!  1 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

.  i 

• 

i 

2 

CHAUNCEY 

1290076 

! 

16813A36! 

83.7! 

28.1! 

6.0! 

1700! 

.  i 

44.6! NONE 

!NJ 

PAULS80R0  ! 

1963  2 

j 

2 

«  « 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

• 

-  ! 

i 

i 

t 

PATRICIA 

1 290525 

« 

16813A36! 

83.71 

23.1! 

8.0! 

1700! 

-  i 

44.6  *  HONE 

1NJ 

PAULSBORO  • 

1963  ! 

; 

t 

t  i 

90.0! 

23.1! 

7.0! 

j 

•  2 

i 

! 

! 

« 

ROLETA 

*1240297 

« 

1683  3 A  36  J 

83.7! 

26.1! 

8.0! 

1700! 

-  1 

44.6! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1963  ! 

i 

2 

i  i 

90.0! 

28.1! 

7.0! 

-  i 

2 

i 

t 

V3L  107 

*529814 

2 

1 10314A41 ! 

221.1! 

35.1! 

10.0! 

-  | 

1875* 

16.0! NOME 

!NJ 

PAULSBORO  • 

1970  ! 

t 

i 

i  ; 

221.1! 

35.1! 

2.2! 

• 

-  i 

i 

! 

! 

! 

WBL  108 

*640295 

! 

98814A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1697* 

15.0*  NONE 

INJ 

PAULSBORO  ! 

1981  ! 

■ 

i 

«  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

t 

! 

t 

W8L  109 

*640296 

i 

98814A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1697! 

15.0! NONE 

SNA 

PAULSBORO  ! 

1981  * 

i 

i 

;  j 

195.0! 

35.0! 

2.0J 

-  ! 

i 

i 

! 

V8L  110 

*640297 

2 

98814A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1697! 

15.0! NONE 

!HA 

PAULSBORO  ! 

1981  ! 

j 

1 

;  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

i 

! 

; 

• 

WBL  111 

*640298 

1 

988  34A41  f 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1697! 

15. 0! NONE 

INJ 

PAULS80R0  • 

1981  • 

t 

* 

j  2 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

« 

« 

2 

VBL  112 

1640299 

i 

98814A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1697! 

1 5. oi NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1981  ! 

i 

• 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

• 

-  i 

2 

2 

! 

! 

WBL  113 

*640300 

2 

98814A41! 

195.0* 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1697! 

15.0! NONE 

!nj 

PAULSBORO  * 

1931  • 

i 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  i 

i 

! 

i 

! 

W8L  114 

•652179 

i 

6881 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1697! 

1 5.0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1982  ! 

i 

2 

t  j 

195.0* 

35.0! 

2.0! 

« 

-  i 

! 

2 

2 

! 

VBL  115 

i 652180 

2 

6581 4A41 1 

195.0* 

35.0! 

10.0! 

-  I 

1697! 

15.0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  i 

1982  ! 

i 

2 

2  | 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

» 

-  » 

« 

1 

t 

2 

VBL  116 

•667245 

2 

687i4A4l! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1680! 

16.0 1  NONE 

2NJ 

PAULSBORO  ! 

1984  ! 

; 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  t 

I 

! 

! 

i 

WBL  117 

1667246 

2 

68714A41! 

195.0* 

35.0! 

10.0! 

-  • 

1680! 

16.0! NONE 

!NJ 

PAULS80R0  • 

1984  ! 

i 

i 

i  ; 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

; 

1 

2 

t 

VBL  118 

1667247 

i 

68714A41  • 

19$. 0! 

35.0! 

10.0! 

•  • 

1680! 

16.0! NONE 

!NJ 

PAULSBORO  ! 

1984  1 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35.0* 

2.0! 

•  • 

2 

! 

i 

i 

VBL  119 

1667248 

i 

68714A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0* 

-  • 

1680* 

16.0! NONE 

!  N  J 

PAULSBORO  I 

1984  ! 

« 

| 

i 

i 

<  i 

«  i 

195.0! 

j 

35.0! 

i 

2.0! 

i 

j 

-  ! 

2 

2 

i 

• 

i 

2 

• 

t 

i 

(18)  WILLOW  TOWING 

j 

2 

i 

!  ! 

!  2 

i 

« 

• 

i 

j 

j 

| 

i 

i 

t 

2 

2 

1 

2 

i 

j 

NR.  TOAD 

1262361 

2 

217! 3A JSi 

109.3! 

34.0! 

6.5! 

1800! 

—  ■ 

48.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1951  j 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

118.0! 

1 

35.0! 

; 

6.5! 

! 

-  i 
« 

i 

2 

i 

! 

! 

j 

j 

2 

(41)  WILMINGTON  TRANSPORTATION 

« 

! 

«  i 

!  i 

! 

! 

; 

{ 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

2 

! 

1 

! 

» 

i 

COMPANY 

! 

! 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LONG  BEACH 

1244345 

2 

99*  3A361 

81.1! 

24.0! 

14.0J 

1200! 

-  ! 

41.0! NONE 

!CA 

SAN  *  EDRO  ! 

*  1960  ! 

• 

! 

{  J 

31.1! 

24.0! 

9.8! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

LOS  ANGELES 

*1244310 

1 

99*3A361 

31.1! 

24.0! 

9.8! 

isooi 

-  ! 

41.0! NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

*  1970  ! 

i 

! 

i  • 

81.15 

24.0! 

9.8! 

-  ! 

f 

! 

! 

! 

PHILIP  W 

1634172 

1 

13513A34! 

87.0! 

34.0! 

12.6! 

3000! 

-  ! 

28.0!  NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1981  ! 

! 

I 

I  ! 

87.0! 

34.0! 

12.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

POINT  FERNIN 

•576035 

1 

102 ! 3A36J 

96.9! 

34.0! 

14.0! 

2900! 

-  ! 

41 .0 ! NONE 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1976  ! 

! 

1 

i  ( 

105.1! 

34.0! 

13.6! 

-  t 

1 

! 

! 

POINT  VICENTE 

1577702 

! 

10213A36! 

96.9! 

34.0! 

14.0! 

2900! 

-  • 

41.0JN0NE 

!CA 

SAN  PEDRO  J 

1976  * 

1 

! 

!  1 

105.1! 

34.0! 

13.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

SAN  PEORO 

*510706 

• 

67 !  3  A  36  J 

85.9! 

26.0! 

15.1! 

2150! 

-  ! 

3?.0!N0NE 

!C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1967  » 

i 

f 

I  { 

92.0! 

26.2! 

14.0! 

-  ! 

! 

j 

! 

V0S  101 

i 589535 

1 

91915A70! 

195.0! 

35.0! 

11.9* 

-  ! 

1723! 

52.5! NONE 

!  C  A 

LOS  2 

1978  i 

J 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

* 

-  i 

2 

ANGELES  ! 

! 

VBS  102 

1539536 

1 

91 9 ! 5A70 J 

195.0! 

35.0! 

11.9! 

-  ! 

1723! 

52. 5! NONE 

if*. 

LO?  ! 

1978  1 

! 

1 

!  J 

195.0! 

35.0* 

3.0! 

-  1 

! 

l 

ANCELES  ! 

2 

WT  25 

1506077 

1 

132215A71! 

230.0! 

52.0! 

14.0! 

-  ! 

3243! 

JO. 0!  PUMP 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1966  ! 

! 

! 

j 

i 

!  ! 

;  i 

230.0! 

! 

52.0! 

j 

1.0! 

i 

.  > 

i 

i 

! 

! 

« 

i 

1 

{ 

(42)  WINDJAMMER  CRUISES 
CORAL  SEE 

! 

2 

*1517550 

1 

2 
j 

i  i 

!  1 

87! 1016! 

! 

• 

62.  oi 

j 

j 

19.5? 

; 

i 

10.4! 

410! 

; 

i 

**  ! 

f 

j 

1 6 .0  !  NONE 

*!HI 

! 

t 

LAHAINA  j 

j 

t 

1968  ! 

! 

2 

;  { 

62.0! 

19.5! 

10.4! 

mi 

) 

! 

! 

! 

ENDEAVOR 

1226775 

1 

33*110161 

60.0! 

16.7! 

9.1! 

65! 

-  i 

65 .0! NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1927  ! 

! 

j 

!  1 

60.0! 

16.7! 

9.1! 

37! 

! 

i 

i 

! 

RELLA  MAE 

1250603 

2 

54911A16! 

222.4! 

52.5! 

9.6! 

2000! 

-  I 

137.0! NONE 

SHI 

HONOLULU  ! 

*  1980  1 

« 

; 

1  1 

282.0! 

54.5! 

8.2! 

1055! 

i 

! 

! 

t 

SPIRIT  OF  WINDJAMMER 

1548826 

i 

31 11916! 

62.0! 

17.7! 

4.6! 

250! 

-  2 

50.0 i NONE 

•hi 

LAHAINA  ! 

1973  ( 

i 

t 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

64.5! 

! 

17.7! 

! 

4.6! 

! 

j 

117! 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

2 

! 

I 

! 

(20)  UIHIFREDE  RAILROAD  CONPAJNY 

j 

i 

i  j 

i  i 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

i 

i 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

KATHARINE  T 

1570859 

i 

5413A361 

56.0! 

20.0! 

5.0! 

7301 

-  ! 

28.o!nONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1975  I 

• 

i 

i 

I  1 

1  1 

56.0! 

! 

20.0! 

! 

4.0* 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

! 

i 

i 

(01)  WINMXPESAUKEE  MARINE 

i 

{ 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

j 

1 

2 

CONSTRUCTION 

! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

i 

i 

MARGARET  H.  II 

•616130 

j 

21  MAOS! 

45.8! 

14.1! 

3.6! 

400! 

25! 

1 9. 0 ! NONE 

INK 

GILFORD  ! 

1944  1 

! 

1 

j 

1 

i  2 

i  i 

50.01 

! 

14.4! 

! 

3.6! 

! 

—  i 

i 

* 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(27)  WINONA  FLEETING  CO. 
BILL  PEHLER 

* 

2 

i 603389 

1 

! 

1 

i  1 

t  2 

31 j  3A361 

! 

! 

70.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

! 

8.0! 

1200! 

! 

! 

-  ! 

{ 

40 .0 ! NONE 

i 

i 

!MN 

I 

I 

WINONA  ! 

1 

1 

1979  ! 

1 

1 

1  ! 

70.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CAPN* $  CHOICE 

1583994 

1 

32 13A36 i 

41.0! 

18.0! 

6.0! 

525! 

-  ! 

27.5! NONE 

!mn 

WINONA  1 

1977  ! 

! 

2 

i  2 

45.0! 

18.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

HOt-TO-TROT 

1524609 

1 

5713A36! 

60.0! 

20.0! 

7.0! 

670! 

-  ! 

39.0! NONE 

!  MN 

WINONA  ! 

1970  ! 

1 

l 

i  2 

60.0! 

20.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

l 

! 

1 

GO  152 

1281830 

j 

1 64 ! 4A46 J 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  J 

700! 

9.0! NONE 

1  MN 

WINONA  ! 

1960  1 

! 

I 

! 

1  ! 

1  1 

150.0! 

! 

32.0! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(15)  WIPPCO/  INC. 

B  17 

! 

S 

1571733 

i 

i 

i 

1  1 

!  1 

670! 4A43 1 

i 

i 

165.0! 

i 

i 

42.5! 

i 

i 

8.4! 

! 

! 

1400! 

! 

I 

12.01  NONE 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1976  ! 

! 

I 

! 

1 

1  1 

!  1 

165.0! 

42.5! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(08)  WITT  EQUIPMENT  CO. 
WATER-HAUL 

1 

I 

I 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

50015A701 

! 

! 

165.0! 

I 

! 

35. 01 

! 

! 

10.0! 

! 

1100! 

! 

1 

12.51450  G.P.M.  GAS- 

! 

! 

IVI 

1 

1 

ST.  THOMAS! 

I 

1 

1942  ! 

1 

1 

1 

i 

1  1 

1  ! 

1  ! 

165.0! 

1 

35.01 

I 

! 

2.0! 

! 

* 

-  ! 
t 

1 

IOLINE  PUMP 
! 

! 

1 

! 

i 

I 

! 

1 

1 

1 

I 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


CIS)  WITT*  PAUL 
DENNIS 


(33)  WOOD  CREEK  TOWING*  INC-  ! 
HARYLEN  8  ‘577793 


(01)  WOODS  HOLE*  HARTHA*S  VIN! EYARD 

i  NANTUCKET  STEAMSHIP  AJTHORITY 
EAGLE  191 0026 

1 

GAY  HEAO  1643770 


(32)  WOOTSIE  CORP. 
ARC  IS 


(03)  WORLD  YACHT  CRUISES 
CABARET 


DUCHESS  OF  NT 


EMPRESS  OF  NY 
PRINCESS  OF  NY 


(37)  WORLDWIDE  WATERWAYS  LTD. f 


(31)  WORTH*  GILBERT  R. 
R I  302 


(36)  WRIGHTS  MARINE  TOWING*  I!NC. 


(31)  WSR*  INC. 
DONNIE  RAY  JR 


(03)  WUESTKOFF*  CHRIS 
NORTH  STAR  II 


(36)  WYCKOFF  COMPANY 
VC  2 


(32)  Y  S  $  MARINE*  INC. 
SUN  FIGHTER 


(16)  YAGER  MATERIALS*  INC. 
JOHN  A  YAGER 


1VTCC!  DIMENSIONS  1DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L 

NET  1C0DE! LENGTH! BROTH!  !  I  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  JOP6RATXN6 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD-!  I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !T:i  BASE 

TER  !  SEE! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  JAO!  LINE-1 

TON-  1PAGE!  OVER-!  OVER-'! /////!  HORSE!  PASS-  I  (LIGHT)  ! ///////////7////JTD ! ////////// 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEfcl)!  LINE- 2  ICES  LINE-2 


45 !3A36! 

!  ! 


64MF03! 

1  ! 

9911A12! 

«  i 

531*1413!* 

1  ! 

97J1A12! 


! 

a 

i 

a 

a 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

600! 

a 

a 

; 

20.0! NONE 

a 

a 

!FL 

a 

i 

TAMPA  ! 

! 

a 

1950 

; 

i 

aooi 

a 

a 

i 

* 

28.0! NONE 

a 

a 

!TX 

! 

a 

LYNCHBURG  * 

1980 

400! 

-  i 

23.oiNONE 

!TX 

CHANNEL-  ! 

1974 

1 

-  • 

| 

i 

VIEW  J 

500! 

i 

« 

! 

a 

« 

a 

a 

i 

a 

28. 0! NONE 

a 

» 

a 

j 

!TX 

1 

« 

2 

2 

! 

LYNCHBURG  ! 

; 

a 

a 

1 

2 

1972 

3000! 

a 

1450! 

76.0! NONE 

« 

!MA 

« 

WOODS  HOLE! 

2 

1987 

1800! 

a 

180! 

150! 

62.01N0NE 

a 

!ma 

a 

WOODS  HOLE! 

! 

1981 

1700! 

i 

150! 

788! 

46.0! NONE 

i 

IMA 

a 

WOODS  HOLE! 

! 

1950 

1600! 

a 

180! 

ISO! 

62.0! NONE 
t 

!ma 

i 

WOODS  HOLE! 

i 

1982 

3000! 

a 

S10! 

1000! 

70.0! NONE 

2 

|ma 

1 

WOODS  HOLei 

i 

1974 

1530! 

i 

149! 

6S0! 

44.0JNONE 

; 

!MA 

a 

WOODS  HOLE! 

j 

*  1972 

10014A43! 

60.0! 

24.0! 

4.0! 

-  | 

90! 

j  j 

60.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

240! 4A43S 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

-  * 

250! 

a  « 

a  j 

i  j 

120.0! 

a 

i 

30.0! 

j 

1.0! 

« 

a 

* 

-  a 

a 

!  1 

1 85! 6A11 ! 

! 

! 

98.0! 

a 

23.0! 

a 

6.0! 

2 

38  0  i 

a 

.  a 

!  ! 

100.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

392! 

24316A11! 

147.0! 

48.0! 

6.0! 

450! 

.  2 

!  I 

160.0! 

48.0! 

S.O! 

! 

600! 

353I6A11! 

158.0! 

46.0! 

6.0! 

560! 

-  ! 

!  ! 

160.0! 

46. C! 

6.0! 

! 

7001 

248J6A11! 

147.0! 

48.0! 

6.0! 

450! 

-  ! 

a  j 

160.0! 

48.0! 

5.0! 

! 

600! 

22o! 6A11 ! 

137.0! 

35.0! 

6.0! 

460! 

•  i 

!  ! 

147.0! 

35.0! 

5.0! 

! 

450! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

a 

! 

! 

a 

a 

i 

! 

! 

!  ! 
119!5A71! 

! 

75.0! 

! 

26.0! 

j 

6.2i 

2 

! 

273! 

;  2 

i  i 

■  i 

75.0! 

! 

26.0! 

! 

• 

2.0! 

! 

■ 

* 

! 

■ 

•  i 

2 

3  3 

j  a 

88814A41 j 

3 

! 

195.0! 

3 

! 

35.0! 

! 

a 

9.oi 

s 

* 

i 

1529! 

s  ; 

i  i 

i  i 

195.0! 

i 

35.0! 

! 

1.5! 

2 

i 

! 

2 

i 

-  ! 

! 

i 

i  i 

1 35S3F36! 

t 

93. 9j 

i 

24. C! 

3 

! 

12.0! 

3 

! 

900! 

! 

•  i 

j  ; 

98.0! 

24.0! 

12.0! 

a 

•  i 

S2! 3936! 

69.9! 

19.3! 

9.3! 

450! 

-  i 

!  ! 

74.7! 

19.3! 

9.3! 

i 

-  ! 

1 2 !  3  A  36  2 

47.0! 

12.3! 

5.0! 

365 

.  I 

!  ! 

!  ! 

■  i 

50.5! 

! 

1 

12.4! 

! 

i 

5.0! 

! 

i 

! 

! 

i 

-  ! 

2 

■ 

1  > 

2  i 

65 2  !  3A35 1 

> 

167. ?i 

2 

40.1* 

i 

8.2! 

3 

* 

5000! 

! 

! 

-  ! 

t  j 

!  i 

176.0! 

i 

i 

40.1! 

t 

8.2! 

a 

! 

; 

-  ! 
i 

i  » 

1911C12! 

i 

45.0! 

i 

15.0! 

! 

3.0! 

i 

600! 

! 

* 

6! 

!  ! 

!  ! 

47.0! 

« 

15.0! 

i 

3.0! 

a 

! 

j 

i 

31! 

! 

i  i 

1  00!  49  43! 

i 

60.8! 

i 

26.7! 

i 

2.0! 

! 

! 

i 

1391 

!  ! 

60.8! 

26.7! 

1.0! 

! 

-  ! 

230I4A43! 

101.0! 

29.0! 

5.0! 

-  | 

200! 

!  ! 

104.0! 

29.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

143I4A43! 

60.0! 

30.0! 

5.0* 

200! 

!  ! 

!  ! 

94.0! 

! 

30.0! 

! 

• 

2.01 

a 

! 

1 

-  ! 

! 

!  1 
36! 1C  02 ! 

! 

64.0! 

3 

l 

17.0! 

! 

S.O! 

i 

! 

1060! 

i 

3! 

Z  ! 

!  ! 

■  i 

65.0! 

! 

i 

18.0! 

* 

4.0! 

! 

! 

a 

i 

* 

1200! 

29* 

! 

■ 

3  3 

!  ! 

1 46 ! 3  F  36 ! 

3 

J 

81.5! 

3 

! 

24.0! 

a 

9.5*! 

! 

a 

-  ! 

!  ! 

81.5! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

9J3A3S! 

44.8! 

13.9! 

4.0! 

200! 

-  » 

!  ! 

44.6! 

13.9! 

3.0! 

i 

-  a 

50S3A35! 

72.1! 

18.0! 

4.5! 

320! 

-  a 

(  ! 

72,1! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

47! 3A35! 

63.0! 

17.5! 

5.5! 

730! 

.  i 

!  1 

63.0! 

17.5! 

4.5! 

! 

-  2 

677Z4A46! 

150.0! 

32.0! 

6.5! 

680! 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

596! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  • 

1300! 

!  ! 

195.0J 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

596! 4A40! 

195.0! 

35.0* 

11.0! 

1300! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

628! 4F40! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500* 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

5 . 0! NONE 
! 

35.0! NONE 


34.0!N0*Je 

! 

45 .0! NONE 

! 

56.0! NONE 

! 

45.0! NONE 


32.0! NONE 
! 

20.01  NONE 


45.6! NONE 


12.0! NONE 


9.0! NONE 

6.0IN0NE 

! 

6.0! NONE 


!NY  NEW  YORK 

i 

iNY  NEW  YORK 

! 

! NY  NEW  YORK 

! 

!  NY  NEW  YORK 

! 

INY  NEW  YORK 

! 

! 


!VA  VANCOUVER 

! 

! 

! 

! 

IMS  GREENVILLE 

! 


!VA  TACOMA 

! 

!VA  TACOMA 

! 

JVA  TACOMA 


!NJ  ATLANTIC 
!  HIGHLANDS 


!WA  6A INBRIDGE 
!  ISLAND 
!WA  6A INBRIDGE 
!  ISLAND 
1 WA  8AIN3RIDGE 
!  ISLAND 
! 

! 

i 

*!LA  VENICE 

! 

! 

( 

! 


28. 0! NONE 
a 

!KY  OWENSBORO  ! 

I  1 

1955 

19.0!N0N£ 

i 

X  3 

!KY  OWENSBORO  ! 

1952 

20.5! NONE 

2 

X  I 

IKY  OWENSBORO  ! 

1  1 

1936 

25.01  NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1955 

19,7! NONE 
| 

IKY  0VENS80R0  1 
|  | 

1961 

1 2.0 (NONE 
| 

*KY  OWENS80RO  ! 

1946 

12 .0! NONE 

i 

IKY  OWENSBORO  ! 

i  > 

1946 

X 

13.0! NONE 

•  J 

!KY  OWENSBORO  ! 

1966 

YEAR 
BUILT  1 
OR 

♦REBUILT 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 
I  NUMBER 


(18)  YAGER  MATERIALS#  INC. 


<36>  YAK#  INC. 
YARDARN  «SOT 


C31)  YAZOO  RIVER  TOWING/  INC.! 


MELVIN  L.  KINS 


(42)  YOUNG  BROS./  LTD. 


!VTCC 
NET  !CODE 
RESTS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  IPAGE 
NASE  !  IV  1 


21 2 1 1 1 A  03 
! 

! 

I 

! 

46! 3A36 

t 

101t3  A  36 
! 

30! 3A  36 
! 

! 

! 


DIMENSIONS  !  DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL! 

.ENGTH!BRDTH!  !  (  !  EST  *  CARGO  HANDLING  !$  10PERATING  ! 

REG.  !  REG.1L0AD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I 

r/////!/////»  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  « AO!  LINE-1  ! 

OVE *"!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! /////7//////////5TD! //////////! 


!  ALL  SLIGHT !  POWER!  EHGERS  !  (FEET)! 


SEE!  LINE-2 


60.0! 2  BOOHS/CRANE/ 
! PUNP-ELECTRIC 


NO  231 

S503252 

a 

628J4F40!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

a 

1500! 

13 .0 ! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1966 

i 

i 

!  !  195.0! 

3S-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

a  ! 

NO  232 

! 503256 

a 

628! 4F40!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  OWENSBORO  • 

1966 

; 

a 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  i 

! 

!  ! 

i 

NO  233 

5503272 

i 

628 !4F40!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  OWENSBORO  1 

1966 

j 

i 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

i 

-  » 

; 

!  ! 

! 

ORStG 

2 

*  - - 

a 

1 50! 4A43!  90.0! 

26-0! 

6.0! 

- 

a 

300! 

9- 5 ! NONE 

IKY  OWENSBORO  ! 

1962 

a 

i 

!  !  90.0! 

26-0! 

1.5! 

s 

-  » 

i 

!  ! 

oasis 

3 

i  ...... 

i 

ISO! 4A43 !  120.0! 

24-0! 

6.0! 

- 

a 

300! 

9.5 ! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1962 

• 

i 

!  !  120.0! 

24-0! 

1-5! 

a 

-  a 

a 

i  i 

ORStG 

4 

i  - 

a 

150S4A43!  100.0! 

28.0! 

6.0! 

- 

a 

300! 

9.5! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1962 

i 

a 

!  !  100.0! 

23-0! 

1.5! 

a 

-  a 

a 

j  i 

ORStG 

7 

i  ...... 

s 

1 50! 4A43 !  100.0! 

26.0! 

6.6! 

- 

a 

350! 

9.5 !  NONE 

IKY  OUENSBORO  * 

1936 

j 

i 

!  !  100.0! 

26-0! 

1.5! 

« 

-  • 

a 

a  i 

i 

ORS&G 

8 

i  - 

a 

1 50! 4A43!  100.0! 

26-0! 

6.6! 

- 

t 

350! 

9.5! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1936 

i 

i 

!  !  100.0! 

26-0! 

1.5! 

a 

-  > 

» 

!  i 

ORStG 

9 

«  ...... 

j 

150I4A43!  100.0! 

26-0! 

6.6! 

- 

« 

350! 

9.5 !  NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1936 

i 

i 

!  !  100.0! 

26-0! 

1.5! 

a 

-  • 

i 

i  i 

ORStG 

11 

i  - - 

» 

15054A43!  100.0! 

26-0! 

6.6! 

- 

a 

350! 

9.5! NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1936 

a 

i 

•  !  100.0! 

26.0! 

1.5! 

a 

“  ! 

i 

i  a 

0RS5G 

12 

i  - 

a 

15014A43!  100.0! 

26.0! 

6.6! 

- 

! 

350! 

9.5! NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1936 

i 

i 

•  !  100.0! 

26-0! 

1.5! 

a 

-  i 

i 

i  i 

ORStG 

107 

;  - - 

j 

270I4A43!  120.0! 

32-0! 

8.0! 

- 

i 

450! 

11.6! NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1951 

i 

a 

!  *  120.0! 

32-0! 

2.0! 

» 

-  a 

i 

a  i 

0RS16 

202 

•258492 

j 

631 !4A40!  195.0! 

35-0! 

11.0! 

- 

j 

1500! 

12 .0! NONE 

!KY  OUENSBORO  2 

1949 

i 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

i 

-  j 

i 

i  i 

ORStG 

207 

i  ...... 

a 

270!4A43!  120.0! 

32.0! 

8.0! 

- 

a 

450! 

11.6! NONE 

SKY  0WcNS80°O  ! 

1951 

i 

i 

!  !  120.0! 

32.0! 

2.0! 

a 

-  » 

• 

t  i 

ORStG 

218 

;  - -  .» 

< 

724! 4A45 !  195.0! 

35-0! 

11.4! 

- 

i 

1400! 

1 5.0! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1957 

j 

• 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  • 

i 

i  i 

ORStG 

221 

i  - m — 

; 

801S4A40!  195.0! 

35-0! 

9.7! 

- 

a 

1500! 

12.0! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1958 

i 

! 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

a 

-  ! 

! 

i  a 

* 

ORStG 

223 

*  ...... 

j 

801J4A40!  195.0! 

35-0! 

9.7! 

- 

i 

1500! 

12.0! NONE 

!KY  OUENSBORO  ! 

1958 

a 

• 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

» 

-  • 

i 

i  a 

a 

ORStG 

224 

i  ...... 

! 

801J4A40!  195.0! 

35-0! 

9.7! 

- 

i 

1500! 

12.0! NONE 

!KV  OUENSBORO  ! 

1958 

a 

i 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

a 

-  • 

! 

i  a 

i 

ORStG 

226 

•297797 

a 

742! 4A40!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

t 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  OUENSBORO  ! 

1965 

! 

i 

a 

i  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

i 

-  | 

• 

2  t 

< 

ORStG 

228 

! 297799 

a 

742J4A40!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  OUENSBORO  ! 

1965 

; 

• 

i 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

a 

-  a 

2 

!  ! 

a 

ORStG 

404 

j  - 

» 

1 85 ! 4A43 !  195.0! 

35-0! 

8.0! 

- 

i 

1200! 

12. oi NONE 

SKY  OWENSBORO  ! 

1955 

i 

i 

2 

!  1  195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ORStG 

405 

!  - 

! 

185I4A43!  195.0! 

35-0! 

8.0! 

- 

a 

1200! 

12.0!  NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1955 

! 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

ORStG 

406 

!  - 

1 

1 85 ! 4A43 !  195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

» 

1200! 

12.0! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1955 

! 

! 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ORStG 

600 

i  — — . 

1 

1474J4A43!  195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1000! 

1 2.0! NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1955 

! 

! 

! 

!  !  195-0! 

35-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

!  ! 

! 

ORStG 

601 

!  — — 

a 

1474I4A4M  195.0! 

35-0! 

9.6! 

- 

! 

1000! 

12.0! NONE 

!KY  owensbono  ! 

1955 

! 

! 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

ORStG 

602 

!  - 

i 

1 474J4A43!  195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1000! 

12 .0*  NONE 

SKY  OUENSBORO  ! 

1955 

t 

! 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

“  ! 

2 

!  ! 

! 

ORStG 

603 

!  - 

! 

1 474 ! 4A43 1  195.0! 

35-0! 

9.6! 

- 

a 

1C00! 

12.0! NONE 

SKY  OWENSBORO  ! 

1955 

! 

! 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

f 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

ORStG 

701 

1  - 

! 

260J4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1590! 

11.8! NONE 

!KY  OHENSOORO  ! 

1985 

j 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

ORStG 

702 

j  - 

1 

280! 4A43!  195.01 

35-0! 

9.0! 

- 

* 

1590! 

1 1 .8! NONE 

SKY  OWENSBORO  ! 

1986 

! 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

2 

!  ! 

! 

ORStG 

703 

!  - 

S 

280J4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1590! 

11.8! NONE 

•KY  OWENSBORO  ! 

1986 

j 

! 

I 

i  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  » 

i 

!  ! 

i 

ORStG 

704 

i  - 

! 

280I4A43!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

1590! 

1 1 .di NONE 

SKY  OWENSBORO  ! 

1986 

a 

! 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

ORStG 

705 

!  - 

S 

280! 4A43 J  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1590! 

11.5! NONE 

•KY  OUENSBORO  ! 

1987 

! 

! 

a 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

j 

-  t 

2 

i  « 

! 

ORStG 

706 

!  - 

! 

280! 4A43 1  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1590! 

11.8! NONE 

JKY  OWENSBORO  ! 

1987 

t 

l 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

!  ! 

i 

ORStG 

707 

!  - 

! 

280! 4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1590! 

11.5! NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1987 

! 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ; 

2 

2  ; 

2 

ORStG 

708 

!  - 

! 

28054A43!  195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1590! 

11.82  NONE 

!KY  OWENSBORO  ! 

1987 

« 

! 

I 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

j 

i  i 

! 

ORStG 

709 

j  - 

a 

280! 4A43!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

1  90! 

11.8! NONE 

SKY  OWENSBORO  * 

1987 

! 

! 

i 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  » 

a 

i  2 

| 

ORStG 

710 

!  - 

! 

280I4A43!  195.0! 

33  0! 

9.0! 

- 

i 

1590! 

11.8! NONE 

SKY  OWENSBORO  ! 

1987 

j 

1 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  j 

« 

!  2 

a 

ORStG 

711 

j  ...... 

! 

28014A43!  195.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

» 

1590! 

11.8! NONE 

JKY  OWENSBORO  ! 

1989 

i 

! 

! 

!  !  195.0! 

35-0! 

1.5! 

t 

-  • 

j 

!  ! 

a 

ORStG 

712 

!  - 

a 

280! 4A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1590! 

11.8! NONE 

SKY  OWENSBORO  • 

1989 

♦ 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  • 

2 

!  ! 

i 

ORStG 

714 

;  ...... 

! 

28014A43!  195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1590! 

11.8! NONE 

!Kt  OUENSBORO  ! 

1989 

; 

! 

! 

!  !  195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j  t 

a 

64. 5! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  i 

31.0! NONE 

IMS  VICKSBURG  ! 

1979 

64.5! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  • 

! 

!  ! 

77.7! 

32.1! 

7.0! 

1700! 

-  2 

30.0! NONE 

!NS  VICKSBURG  ! 

1974 

77.7! 

32.1! 

5.5! 

1 

-  » 

2 

!  ! 

61.7! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  J 

30. oi NONE 

•MS  VICKSBURG  ! 

1979 

61.7! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  ( 

; 

!  ! 

AUKAI 

! 5261 38 

!  1577S4A46! 

226.0! 

58.0! 

12.3!  -  ! 

3700! 

36.5 ! NONE 

SHI 

HONOLULU  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

226.0! 

58.0! 

2.9!  ! 

-  j 

a 

! 

! 

KA-MALUHIA 

•645499 

!  3532I4A46J 

285.0! 

78.0! 

16.0!  -  ! 

7000! 

16.o1none 

1  HI 

HONOLULU  ! 

1982 

! 

!  !  ! 

285.0! 

73.0! 

6.0!  ! 

-  » 

a 

! 

! 

KAHOKU 

! 574644 

1  213414A46! 

260.0! 

74.0! 

10.7!  -  i 

4259! 

36.0! NONE 

I H I 

HONOLULU  1 

1976 

! 

!  !  ! 

260.0! 

74.1! 

3.0!  ! 

! 

! 

! 

KAHOLO 

1519984 

!  1 21 4  14  A  46 ! 

200.0! 

51.9! 

12.0!  -  ! 

2600! 

26.1! NONE 

SHI 

HONOLULU  ! 

1969 

! 

!  1  ! 

200.0! 

52.0! 

2.9!  ! 

-  | 

! 

I 

i 

KAKELA 

1647325 

f  3S3214A46! 

285.0! 

78.0! 

16.0!  -  ! 

7000! 

16.0! NONE 

IH! 

HONOLULU  1 

1982 

! 

!  !  ! 

285.0! 

78.0! 

6.0!  ! 

-  | 

! 

! 

! 

HAKOA 

1571919 

I  2986UA43! 

286.0! 

76.0! 

14.0!  -  ! 

6500! 

24.0! NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1976 

a 

!  !  ! 

286.0! 

76.0! 

3.0!  ! 

-  ! 

< 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(42)  YOUNG  BROS*  ,  LTD. 

(CONTINUED) 

It  ALAN  A 


(32)  YUGO  IURINE,  INC. 
TAKO  INVADER 


(33)  YUKON  NARINE,  LTD. 
LPN 


(38)  YUKON  NAVIGATION,  INC. 
BRAINSTORM  II 


(38)  YUKON  PIVER  CRUISES 
KLONDIKE 


(38)  YUTANA  8AR6E  LINES,  INC. 
RANPAPT 


FRANK  TURNER  1 

oe  1 


(32)  ZAPATA  GULF  NARINE  CORP. 
ADRIATIC  SEAHORSE 

ALASKAN  SEAHORSE 

ARCTIC  SEAHORSE 

ATLANTIC  SEAHORSE 

AZTEC  NOON 

BALTIC  SEAHORSE 

8ANDA  SEAHORSE 

8ARATARIA  SEAHORSE 

BEAUFORT  SEAHORSE 

BERING  SEAHORSE 


BRAZOS  SEAHORSE 
CAHERON  SEAHORSE 
CAPE  SEAHORSE 
CARIBBEAN  SEAHORSE 
CELTIC  SEAHORSE 
CHESAPEAKE  SEAHORSE 
COLUMBIA  SEAHORSE 
CORAL  SEAHORSE 
DISCOVERY  SEAHORSE 
EMERALD  SEAHORSE 
EPIC  SERVICE 
EXPLOPEP  SEAHORSE 
GALLANT  SEAHORSE 
GRAND  SEAHORSE 


! VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  !COOE!LENGTH‘atDTH!  » 

REGIS”! *****  REG.  «  REG. 'LOAD-! 
TER  !  SEE !//////»/////!  EO  • 


•CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO*  LXNE-1  ! 


TON”  '.PAGE!  OVER”!  OVEP-!/////*  HORSE!  PASS”  !  (LIGHT)  !//////////////// JTO!////  //////• 


NAGS  •  IV  •  ALL  !  ALL  SLIGHT*  POWER!  ENGERS  !  (FEET)* 


EE!  LILE-2  !*REBUILT! 


*585935 

!  i  t 

!  *  * 

1  1  ! 

i  <  i 

1  3202*14*46! 

« 

< 

i 

t 

236.1 i 

2 

2 

2 

i 

76.1  j 

i 

i 

« 

• 

14. oi 

< 

i 

i 

i 

1 

2 

2 

« 

7100! 

1 

j 

2 
; 

34. oj  NONE 

•HI  HONOLULU 

t 

i 

i 

! 

• 

1977 

! 

!  1  1 

286.1! 

76.1! 

3.0* 

« 

-  ! 

t 

t 

! 51 5143 

1  2847I4A461 

263.0! 

60.0* 

14.6! 

-  ; 

5000! 

45. 0 ! NONE 

!HI  HONOLULU 

• 

1968 

i  i  ; 

1  1  1 

263.0! 

f 

60.0* 

2 

3-6* 

t 

i 

! 

2 

l 

< 

i 

! 

•574379 

i  i  j 

!  11613A36* 

66.0! 

i 

26.oi 

9.2!* 

* 

1200! 

2 

i 

36.0! NONE 

!LA  BELLE 

! 

« 

1976 

i  t  i 

i  t  i 

66.0! 

i 

26.0! 

2 

7.5! 

2 

• 

i 

2 

2 

j 

!  CHASSE 

! 

t 

• 

! 525517 

1  •  i 

1  40! 3A36! 

i 

51. si 

16.7* 

i 

6.1! 

i 

800! 

i 

2 

12.0! NONE 

! AK  SEUARD 

• 

• 

1970 

!  !  ! 

i  t  i 

51. S' 

i 

16.7! 

i 

4.0! 

■ 

2 

« 

-  ! 

2 

2 

2 

2 

! S5QC02 

!  !  ! 

1  14*3436! 

i 

33.01* 

2 

13.0! 

3-0! 

i 

380! 

t 

2 

30.0! NONE 

! AK  JUNEAU 

! 

1969 

33.0! 

13.0! 

3.0! 

i 

-  • 

t 

2 

1564247 

!  11 !3A36! 

45.0! 

14.0! 

2.8! 

670! 

-  2 

25.0! NONE 

•AK  JUNEAU 

• 

1953 

1  !  1 

45.0! 

14.0! 

2.8! 

! 

-  2 

i 

« 

1549982 

*  53! 5A70! 

91.3! 

17.9* 

3.5* 

-  ! 

762! 

12.0! NONE 

•AK  JUNEAU 

• 

1967 

i  i  i 

i  •  i 

91.8! 

i 

13.0! 

t 

.6! 

i 

1 

2 

-  ! 

2 

t 

2 

! 

< 

j 

! 

1670974 

1  ij 

!  49 ! 1C11 ! 

i 

72.0! 

i 

28. Oi 

t 

5.0! 

2 

1400! 

2 

2 

26.0! NONE 

i 

! AK  WHITTIER 

« 

i 

1984 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

72.0! 

i 

23.0! 

t 

5.0*. 

i 

1 

2 

212! 

i 

1 

2 

! 

i 

i 

« 

; 

j  294241 

!  1  1 

1  66! 3 A  35 1 

« 

70.0! 

• 

24.0! 

t 

3.6! 

; 

900! 

i 

2 

25.0! NONE 

2 

*«K  NEMAN A 

2 

i 

1964 

t 

!  1  1 

70,0! 

24.0! 

3.6* 

! 

-  J 

i 

! 

! 

1272122 

!  22813A36! 

120.0! 

38.0! 

3-5! 

1200! 

-  * 

2. 8! NONE 

! AK  BETHEL 

» 

1953 

t 

!  1  ! 

120.0! 

38.  C! 

3.5! 

i 

-  • 

1 

i 

i 

1664248 

*  112I4A46! 

56.0! 

24.0! 

5.0! 

.  i 

300! 

6.0! NOHE 

! AK  JUNEAU 

! 

1964 

1 

1  1  1 

112.0! 

24.0! 

1.0! 

{ 

•  2 

i 

! 

J 

!  175265 

!  6214A461 

35.5! 

16.0* 

3.6! 

-  • 

110! 

5 .0! PORTABLE  PUMP 

! AK  NENANA 

2 

1941 

! 

1  *  ! 

35.5! 

16.0! 

1.0! 

i 

•  ; 

i 

! 

! 

i 27361 2 

1  105J5A71* 

100.0! 

26.0! 

3.6* 

•  * 

185! 

9. 0! PORTABLE  PUMP 

•AK  NENANA 

! 

1952 

1 

j  j  i 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

; 

f 

i  ...... 

•  200!5 A71 • 

120.0! 

30.0* 

3.6! 

-  ! 

250! 

5.0! NONE 

•AK  NENANA 

! 

19A7 

• 

i  ;  ■ 

120.0! 

20.0! 

1.3* 

! 

-  * 

2 

! 

• 

*650872 

1  20015A711 

120.0! 

30.0! 

3.6! 

-  i 

250* 

1 4.0! DIESEL  PUMP 

! AK  NENANA 

i 

1951 

! 

!  1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.3! 

i 

-  « 

i 

! 

i 

1009449 

!  495*5471! 

175.0! 

44.0! 

3.6! 

-  ! 

500! 

12. 0! DIESEL  PUMP 

•AK  NENANA 

« 

1°64 

1 

1  1  1 

175.0! 

44.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

1002718 

1  49515A71! 

175.0! 

44.0! 

3.8! 

-  ! 

500! 

12-0! ELECTRIC  PUMP 

•AK  NENANA 

! 

1971 

! 

!  1  1 

175.0* 

44.0! 

1.0! 

2 

”  ! 

! 

! 

• 

1295687 

!  25015A71! 

175.0! 

44.0! 

3.6! 

-  ! 

500! 

1 2.0! ELECTRIC  PUMP 

!AK  NENANA 

! 

1953 

1 

!  •  1 

175.0! 

44.01 

1.0! 

! 

-  i 

j 

! 

! 

1532598 

!  25015A71! 

175.0! 

44.0! 

3.6! 

”  ! 

500! 

12.0! DIESEL  PUMP 

! AK  NENANA 

! 

1953 

!  1  ! 

175.0! 

44.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

j  008755 

i  37015A71! 

140.0! 

36.0! 

3.9! 

-  ( 

375! 

1 0 - 0 ! PORT ABLE  PUMP 

! AK  NENANA 

! 

1946 

! 

t 

1  !  ! 

1  *  1 

140.01 

• 

! 

! 

165.1* 

36.0! 

! 

.9* 

2 

! 

-  ! 
t 

l 

i 

! 

2 

! 

! 

1 

1558517 

1  •  1 
!  134*1 A12! 

! 

38.0! 

! 

12.0* 

! 

3280! 

i 

638! 

j 

59.0! TANKS 

! 

•LA  MORGAN 

• 

i 

1974 

< 

!  !  ! 

155.0! 

35.0! 

7.5! 

i 

10! 

2 

!  CITY 

i 

1570077 

1  20311A121 

139.0! 

40.0! 

14.2! 

S  600 1 

385! 

69.01TANKS 

•LA  HARVEY 

2 

1976 

! 

!  1  • 

204.0! 

40.0! 

9.8! 

! 

10! 

2 

! 

j 

1550931 

!  198! 1 A12! 

180.0! 

40.0! 

14.0! 

5750! 

572*. 

59.0‘TANKS 

!LA  MORGAN 

j 

1973 

! 

1  1  ! 

192.0* 

40.0! 

11.0! 

» 

12! 

i 

!  CITY 

i 

1569078 

!  202*1412! 

185.3! 

40.0! 

14.0! 

5750! 

330! 

62.0! TANKS 

! C A  PORT 

2 

1975 

! 

1  1  ! 

210.0! 

40.0! 

9.5! 

1 

12! 

! 

•  HUENEME 

2 

1621731 

1  199*1403! 

157.8* 

38.0! 

12.0! 

1800! 

545! 

59.05TANKS 

•LA  HARVEY 

j 

1980 

1 

1  !  1 

166.0! 

38.0! 

10.0! 

i 

9! 

2 

« 

2 

1537716 

1  1 31 1 1 A 12 ! 

166.9! 

38.2! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

! LA  MORGAN 

i 

1972 

! 

1  1  1 

176.0! 

38.2! 

8.0* 

« 

12! 

i 

!  CITY 

i 

1561338 

!  20111A12! 

131.0! 

40.0! 

14.2! 

5600! 

385! 

61.0! TANKS 

!LA  HARVEY 

i 

1974 

i 

i  i  ■ 

204.0! 

40.0! 

9.8! 

i 

12! 

i 

i 

i 

1599941 

1  16711A12! 

166.4* 

40.0! 

11.0! 

2250! 

565! 

59.0>I*NKS 

!LA  HARVEY 

» 

1978 

! 

!  1  1 

130.0? 

40.0! 

10.0! 

! 

8! 

1 

* 

i 

1577561 

l  19511A12* 

205.0* 

40.0! 

12.0! 

5600! 

600! 

69.0 ! TANKS 

IlA  MORGAN 

! 

1976 

1 

!  !  * 

210.3! 

40.0! 

8.01 

! 

9! 

; 

!  CITY 

« 

1530857 

•  186MA12! 

166.4* 

33.0! 

11.2! 

2250! 

730! 

59.01LI QUID  MUD  TANKS 

•LA  MORGAN 

i 

1971 

! 

1  1  1 

176.0! 

38.0! 

7.0! 

j 

12! 

i 

!  CITY 

! 

>647353 

•  159*1 f 03! 

UO.O! 

33.0! 

12.0! 

4220! 

550* 

60.0!  NONE 

!LA  HARVEY 

i 

1982 

t 

!  1  1 

146.6* 

38. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

1599417 

1  1 67  *  1 A12  ! 

146.6! 

38.0! 

11.0! 

2250! 

550! 

60.0! NONE 

!LA  HARVEY 

i 

1978 

i 

i  i  i 

160.0! 

38.0! 

10.0! 

! 

6! 

i 

! 

1632330 

1  13411412* 

146.5! 

33.0! 

12.0! 

1700! 

530! 

SO.OlLIOUItl  KUD  T ANKS ! C A  POM 

! 

1981 

l 

1  1  1 

160.0! 

38.0! 

6.5! 

! 

8! 

! 

!  HUENEME 

! 

1563233 

i  1 3  0 i 1  A12! 

166.0! 

38.0! 

12.6! 

2280! 

382! 

59.01TANKS 

•LA  MORGAN 

! 

1975 

1 

!  1  1 

176.0! 

38.0! 

6.6! 

! 

15! 

J 

!  CITY 

! 

1578530 

i  13411A12* 

166.4* 

40.0! 

12.0! 

2250! 

587! 

59.0! TANKS 

!LA  MORGAN 

i 

1976 

1 

1  !  ! 

130.0! 

40.0! 

8.0! 

» 

9! 

! 

!  CITY 

! 

155541 6 

i  19811A12! 

170.0! 

40.0! 

14.0* 

5750! 

440* 

69.0! TANKS 

•LA  MORGAN 

i 

1974 

j 

!  !  1 

190.0! 

40.0! 

11.0! 

i 

12! 

i 

•  CITY 

i 

! 600646 

!  13311A12! 

166.4! 

40.0! 

12.0! 

4300! 

394! 

59.0! TANKS 

•LA  MORGAN 

• 

1978 

l 

!  !  ! 

185.0! 

40.0! 

10.0! 

; 

9! 

1 

!  CITY 

• 

1654967 

!  18711A01! 

176.3! 

40.0! 

13.0! 

4500! 

960! 

46.0! LIQUID  MUD  TANKS 

!LA  MORGAN 

t 

1983 

! 

1  !  ! 

198.0! 

40.0! 

9.0! 

t 

1! 

! 

!  CITY 

2 

1531759 

1  1 33! 1 A 1?  1 

166.4* 

38.0! 

11.0! 

2250! 

730! 

59.0! TANKS 

! LA  MORGAN 

i 

1971 

1 

I  !  • 

176.0! 

38.0! 

7.0! 

i 

12! 

t 

!  CITY 

2 

1646397 

1  18711A02! 

167.3! 

40.0! 

12.5! 

2500! 

728! 

65.0! NONE 

!LA  HORGAN 

i 

1982 

1  1  ! 

150.01 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ( 

! 

!  CITY 

! 

1529809 

1  13311A12* 

166.4! 

38.0! 

11.0! 

2250* 

730! 

59.0 {TANKS 

!LA  MORGAN 

! 

1971 

1  !  1 

176.0! 

38.01 

7.0! 

! 

12! 

i 

!  CITY 

! 

1643112 

!  19211A03! 

166.4! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

750! 

6.0 ! TANKS 

!LA  HORGAN 

i 

1981 

l 

1  *  1 

1*0.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

•  j 

i 

!  CITY 

i 

1652970 

!  18711A03* 

176.8! 

40.0! 

12.0* 

4500! 

570! 

52 . 0! LIQUID  MUD  TANKS 

•LA  BORGAN 

• 

1982 

i 

1  1  1 

197.0! 

40.0* 

6.0! 

! 

1! 

; 

!  CITY 

2 

*1593905 

1  191*1412! 

167.4! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

375! 

69. 0! LI  QUID  MUD  TANKS !LA  CAMERON 

2 

1978 

1 

!  !  1 

130.0! 

40.0! 

8.0! 

i 

12! 

; 

2 

i 

1562585 

•  201 1 1 A12 1 

170.0! 

40.0! 

17.0! 

7040! 

310! 

66.0! TANKS 

!LA  MORGAN 

! 

1975 

1 

I  1  1 

194.0! 

40.0! 

15.0! 

! 

20! 

! 

!  CITY 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR ! 

DXST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

! VTCCl 
NET  1C0DE! 
RE6IS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  ! PAGE ! 
NAGE  !  IV  1 

DIHEN 

LENGTH 

REG. 

////// 

OVER¬ 

ALL 

IONS  1 
BRDTHl 
REG.! 
/////! 
OVER-! 
ALL  ! 

DRAFT! 

1 

LOAD-1 
ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

•CAPACITY!  HIGH-  ‘VESSEL!  « 

!  !  EST  »  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  | 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  I  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 7////// //////// /|TD!/// A////// !  OR  ! 

POWER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E6!  LINE-2  ! *REBUILT! 

(32)  ZAPATA  GULF  NARINE  COAP 

! 

! 

i 

>  i 

;  i 

i  > 

s 

i 

i 

j 

! 

i 

i 

t 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

*  i 

j 

t 

! 

» 

i 

i 

GULF  FLEET  38 

1617502 

33811A02! 

186. C 

42.0! 

15.0! 

6140! 

649! 

49.0! NONE 

!LA 

MORGAN  j 

1980  ! 

i 

!  1 

205. C 

42.01 

7.7! 

! 

19! 

i 

» 

CITY  ! 

! 

GULF  FLEET  49 

•644168 

31911 A02 ! 

173.7 

40.0! 

12.0! 

3000! 

6402 

57.0! NONE 

SLA 

HARVEY  ! 

1982  ! 

! 

i  i 

185. C 

40.0! 

7.0! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 

GULF  FLEET  54 

•648340 

33711F03! 

1  80. C 

42.0! 

15.0! 

6140! 

800! 

66.0!nOKE 

!LA 

HARVEY  I 

1982  ! 

! 

•  j 

205. C 

42.0! 

7.7! 

! 

-  i 

1 

! 

I 

! 

GULF  FLEET  59 

1653321 

337 1 1 AOt 1 

180. C 

42.0! 

15.0! 

3900! 

839! 

17.6! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1982  ! 

; 

j  i 

205. C 

42.0! 

7.7! 

! 

-  i 

l 

# 

ORLEANS  ! 

i 

GULF  FLEET  70 

•674564 

31511A03! 

166.6 

40.0! 

13.0! 

4610! 

627! 

50. 0! NONE 

!LA  NEW  ! 

1984  ! 

i 

i  i 

190.0 

40.0! 

6.0! 

! 

-  i 

j 

! 

ORLEANS  ! 

! 

INDIAN  SEAHORSE 

! S74062 

19511A12! 

205.0 

40.0! 

12.0! 

5600! 

600! 

69.0! TANKS 

!  C  A 

PORT  ! 

1976  ! 

! 

;  i 

210.C 

40.0! 

8.0! 

! 

9! 

! 

i 

HUENEME  ! 

i 

IVORY  SEAHORSE 

•563874 

13011A121 

166.9 

38.0! 

12.6! 

2220! 

385! 

69.02TANKS 

j  LA 

MORGAN  ! 

1975  ! 

j 

1  1 

176.0 

38.0! 

6.6! 

! 

15! 

i 

! 

CITY  ! 

! 

LAFAYETTE 

•592492 

12411A12! 

158.0 

4  '.0! 

11.0! 

3000! 

463! 

69.0 {TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1978  ! 

t 

1  ! 

166.2 

40.0! 

10.0! 

! 

19! 

1 

I 

CITY  ! 

1 

LAGUNA  SEAHORSE 

*1567792 

21211  Al  2  S 

182.0 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69.ol TANKS 

ILA 

MORGAN  I 

1975  ! 

1 

1  1 

194.0 

40.0! 

12.0! 

! 

20! 

! 

! 

CITY  I 

! 

LAVACA  SEAHORSE 

1569386 

21211A12! 

182.0 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69. 0! TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1975  ! 

! 

1  1 

194. C 

40.0! 

12.0! 

] 

20! 

1 

! 

CITY  ! 

i 

LIBERTY  SEAHORSE 

1591675 

20211A12! 

167.4 

40.0! 

12.0! 

30001 

375! 

69.0! TANKS 

ILA 

CAMERON  I 

1978  ! 

1 

i  j 

180.0 

40.0! 

8.0! 

! 

12! 

i 

« 

i 

! 

LIBERTY  SERVICE 

1594659 

20311A02! 

- 

-  1 

16.9! 

5750! 

532! 

67.0! NONE 

!  AK 

VALDEZ  ! 

1978  ! 

i 

1  1 

207.0 

40. 0! 

9.9! 

t 

-  i 

! 

! 

1 

I 

LINCOLN  SEAHORSE 

157S066 

13411 A121 

166.4 

40.0! 

12.0! 

2250! 

587! 

59.0JTANKS 

!TX 

GALVESTON  ! 

1976  ! 

1 

!  ! 

180.0 

40.0! 

8.0! 

1 

9! 

; 

! 

i 

! 

LONG  BEACH  SEAHORSE 

1651168 

18711 A  03  2 

176.8 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52.0! LIQUID 

MUD 

TANKS1LA 

HARVEY  ! 

1982  ! 

i 

•  ! 

197.0 

40.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

{ 

i 

« 

! 

MAJESTIC  SEAHORSE 

1595286 

19111A12! 

167.4 

40.0! 

12.0! 

3000! 

375! 

69 .0 ! LIQUID 

MUD 

TANKS! LA 

HARVEY  2 

1978  1 

j 

i _ j 

185.0 

40.0! 

6.5! 

1 

13! 

i 

i 

1 

! 

HAT AGORDA  SEAHORSE 

1601243 

16711A12! 

166.4 

40.0! 

11.0! 

2250! 

548! 

59.0! LIQUID 

HUD 

TANKS !LA 

HARVEY  ! 

1979  ! 

i 

1  1 

180.0 

40.0! 

10.0! 

! 

3! 

i 

! 

« 

! 

NOBILE  SEAHORSE 

1635750 

13411A12! 

146.5 

38.0! 

12.0! 

1700! 

S30! 

50.0!LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

HARVEY  i 

1981  ! 

1 

;  i 

160.0 

38.0! 

6.5! 

! 

8! 

! 

i 

i 

{ 

NONTEGO  SEAHORSE 

1555950 

190ilA12*l 

182.0 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69.0! TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1974  *! 

i 

i  i 

194.0 

40.0! 

12.0! 

1 

201 

i 

j 

CITY  ! 

l 

NORTH  SEAHORSE 

*1548029 

19811A12! 

180.0 

40.0! 

14.0! 

5750! 

572! 

69 .0 (TANKS 

ILA 

MORGAN  1 

1973  ! 

1 

•  1 

192. C 

40.0! 

11.0! 

1 

12! 

! 

< 

CITY  ! 

! 

OCEANIC  SEAHORSE 

1602881 

13311A121 

166.4 

40.0! 

13.5! 

43001 

383! 

59.0! TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1979  ! 

1 

1  ! 

185.0 

49.0! 

10.0! 

! 

9! 

! 

! 

CITY  l 

! 

PACIFIC  SEAHORSE 

1566234 

20211A12! 

185.3 

40.0! 

14.0! 

5750! 

220! 

62.0ITANKS 

!  CA 

PORT  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

210.0 

40.0! 

9.5! 

1 

101 

] 

! 

HUENEME  ! 

! 

PETROLANE  SEAHORSE 

1651167 

18711A031 

176.8 

40.01 

12.0! 

4500! 

570! 

52 .0! LI  QUID 

MUD 

TANKSILA  MORGAN  ! 

1982  ! 

1 

!  1 

197.0 

40.0! 

6.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

PIONEER  SEAHORSE 

1652971 

18711A03! 

176.8 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52. 0! LI  QUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

1982  J 

1 

!  1 

197.0 

40.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY  * 

I 

PROSPECT  SEAHORSE 

1646671 

19711A021 

167.0 

40.0! 

12.5! 

1800! 

812! 

66.5! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1982  1 

i 

1  1 

176.0 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

l 

REGENT  SEAHORSE 

j  654968 

18711A01! 

176.8 

40.0! 

13.0! 

6100! 

960! 

46.0! LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

1983  ! 

1 

1  ! 

198.0 

40.0! 

9.0! 

! 

1! 

J 

! 

CITY  ! 

RELIANT  SEAHORSE 

1649587 

19711A021 

167.5 

40.0! 

12.5! 

1800! 

812! 

66.5 ! NONE 

!LA  MORGAN  ! 

1982 

1 

!  1 

176.0 

40.0! 

12.0! 

! 

“  ! 

} 

! 

CITY  ! 

SABINE  SEAHORSE 

1641140 

13411A121 

146.5 

38.0! 

12.0! 

1700! 

530! 

69. 0! LI  QUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

1981  ! 

1 

!  1 

160.0 

38.01 

6.5! 

! 

8! 

1 

1 

CITY  I 

• 

SACA  SERVICE 

1640553 

192! IF  03 1 

158. C 

40.9! 

12.0! 

4500! 

660! 

69.01N0NE 

ILA 

HARVEY  1 

1981  ! 

1 

!  1 

166.0 

*0.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

SAGE 

1659902 

20211F031 

165.1 

40.0* 

12.0! 

3000! 

650! 

69 .01  NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1987  ! 

! 

!  ! 

168.2 

40.0! 

5.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

SAN  NATEO  SEAHORS* 

1608038 

170MA121 

159.0 

40.0! 

12.0! 

3700! 

625! 

69.0!LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

HARVEY  ! 

1979  ! 

1 

1  ! 

167.0 

40.0! 

11.0! 

! 

17! 

! 

! 

! 

! 

SOUTHERN  NOON 

1648914 

201 3 1 A  03 ! 

167.4 

40.0! 

12.0! 

2250! 

600! 

70.0*4  1000 

CF 

BULK  S! TX 

PORT  ! 

1982  ! 

l 

1  ! 

130.0 

40.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

(LIQUID 

MUD 

TANKS! 

MANSFIELD  ! 

1 

TAHITI  SEAHORSE 

1552893 

13011A12! 

166.9 

33.0! 

12.6! 

2220! 

385! 

69.0  JNONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1973  l 

1 

1  1 

176.0 

38.0! 

6.6! 

1 

15* 

! 

! 

CITY  ! 

1 

TAMPA  SEAHORSE 

1638867 

1 34 1 1 A12  ! 

146.5 

33.0! 

12.0! 

1700! 

530! 

50. OIL! QUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

1981  J 

! 

1  ! 

160.0 

38.01 

6.5! 

! 

8! 

» 

! 

CITY  ! 

! 

TIDAL  SEAHORSE 

1551454 

1 32S1A121 

166.9 

38.0! 

12.6! 

2220! 

3e5! 

69.0STANKS 

ILA 

MORGAN  • 

1973  I 

l 

1  1 

176.0 

38.0! 

6.6! 

! 

15! 

! 

1 

CITY  ! 

! 

TRINITY  SEAHORSE 

1566513 

21211A12J 

182.0 

40.0! 

15.6! 

4800! 

570! 

69.02TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1974  1 

1 

1  1 

194.0 

40.01 

12.0! 

! 

20! 

1 

! 

CITY  ! 

! 

TROPIC  SEAHORSE 

1552354 

13011A12! 

166.9 

38.0! 

12.6! 

2220! 

385! 

69.0! TANKS 

ILA 

MORGAN  ! 

1973  ! 

1 

1  1 

176.0 

38.0! 

6.6! 

! 

15! 

i 

l 

CITY  ! 

! 

VALIANT  SEAHORSE 

1596705 

191 !  1  At  S 

167.4 

40.0! 

12.0! 

3000! 

575! 

69.0!LI QUID 

MUD 

TANKsiLA 

HARVEY  ! 

1978  I 

! 

1  l 

180.0 

40.0! 

8.01 

1 

13! 

j 

! 

! 

i 

VICTORY  SEAHORSE 

1653973 

18711A031 

176.8 

40.0! 

12.0! 

4500! 

570! 

52.0! LIQUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

1983  1 

I 

1  1 

197.0 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

CITY  { 

! 

VIKING  SEAHORSE 

1653974 

18711 A02 ! 

176.8 

40.01 

12.0! 

4500! 

570! 

52.02LI QUID 

MUD 

TANKSILA 

MORGAN  ! 

198’  ! 

! 

!  1 

197.0 

40.01 

6.0! 

1 

-  ( 

! 

! 

CITY  ! 

! 

8CTT?  G 

1516836 

129! 3A J6! 

103.0 

30.0! 

12.0! 

2850! 

-  • 

50.0! NONE 

ILA 

METAIRIE  ! 

1968  ! 

1 

!  ! 

110.0 

32.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

ELNIRE  G  DEFELICE 

1531906 

10113*36! 

85.1 

30.0! 

12.0! 

2400! 

-  ( 

50.0! NONE 

ILA 

METAIRIE  ! 

1971  ! 

! 

!  i 

95.0 

32.0! 

10.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

GULF  FLEET  302 

1629254 

15813A361 

-- 

—  1 

13.0! 

1800! 

-  ( 

—  1  NONE 

ILA 

HARVEY  I 

1980  I 

! 

1  1 

166.0 

38.01 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

GULF  GALE 

1569738 

11113*36! 

103.0 

30.0! 

13.6! 

40001 

-  ! 

37. 0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  | 

1975  ! 

1 

1  1 

103.4 

30.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

I 

CITY  I 

1 

GULF  LANCE 

1558355 

109J3A36! 

91.5 

26.3! 

11.0! 

3500! 

-  I 

24.0! NONE 

ILA 

MORGAN  I 

1974  I 

1 

!  1 

92.0 

27.01 

9.01 

! 

-  ! 

I 

! 

CITY  I 

! 

GULF  LIGHTNING 

1571752 

11113A36I 

127.7 

34.8! 

16.6! 

80001 

-  1 

54.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1976  | 

» 

1  1 

123.0 

35.0! 

13.0! 

I 

-  ! 

I 

1 

CITY  I 

j 

GULF  RANGER 

1S630S1 

111  3  3 A  36  J 

127.7 

34.8! 

16.0! 

7000! 

-  ! 

5i.OI.ONE 

ILA 

MOAGAN  1 

1974  ! 

I 

1  1 

128.0 

35.0! 

13.0! 

] 

-  ! 

! 

1 

CITY  I 

! 

GULF  RULER 

1571812 

130I3A36I 

124.0 

38.01 

17.0! 

70001 

-  I 

54.0! NONE 

ILA 

MORGAN  I 

1976  ! 

1 

1  1 

125.0 

38.0! 

14.6! 

! 

-  ! 

! 

CITY  I 

! 

GULF  RUNNER 

1565766 

111I3A36! 

127.7 

34.8! 

16.0! 

7000! 

-  ! 

37.01NONE 

ILA 

MORGAN  | 

1975  I 

1 

!  1 

128.0 

35.0! 

11.0! 

1 

-  1 

I 

I 

CITY  1 

! 

GULF  SWORD 

1557644 

It  1 13*361 

91.5 

26.8! 

12.0! 

3600! 

-  ! 

24. OJNONE 

ILA 

MORGAN  | 

1974  I 

! 

1  1 

92.0 

27.0! 

9.0! 

! 

-  1 

! 

l 

CITY  1 

I 

GULF  THUNDER 

1577580 

11113A36I 

127.7 

34.81 

16.61 

70001 

-  ! 

54. 0! NONE 

ILA 

MORGAN  I 

1976  I 

1 

1  t 

128.0 

35.0! 

13.0! 

] 

-  ! 

I 

CITY  1 

I 

LLOYD  H  DEFELICE 

1600632 

13313*36! 

119.4 

34.0! 

15.01 

4200! 

-  ! 

54.01  NONE 

ILA 

METAIRIE  I 

1978  I 

! 

!  1 

126.0 

34.01 

12.6! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

1 

MICHELE  A  DEFELICE  II 

1602154 

133I3A36! 

119.4 

34.0! 

15.0! 

4200! 

-  ! 

64.0! NONE 

ILA  METAIRIE  1 

1979  | 

1 

1  ! 

126.0 

34.  C! 

12.0! 

i 

-  ! 

1 

1 

I 

! 

NR-  MATT 

1577098 

8213*361 

102.5 

34.0! 

9.0! 

5600! 

-  1 

ts.ouo.t 

ITX 

HOUSTON  1 

1976  I 

! 

!  1 

121.0 

34.0! 

9.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

I 

GULF  FLEET  262 

1595014 

253914*43! 

260.0 

72.0! 

12.8! 

-  ! 

5551  ! 

13.9! HOME 

IFL 

MIAN!  I 

1978  ! 

! 

1  I 

260.0 

72,0! 

2.3! 

* 

-  ! 

1 

1 

I 

I 

!  !  1  i  I  !  1  I  1  I  !  !  I 


! 


I 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  guard 

!  NUMBER 

1  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

•  NET  1C0DE1LEHGTH! BROTH!  ! 

-•REGIS-!****!  REG.  !  RE6.1L0AD-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  ! PAGE!  OVER-IOVEt-!/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
PC-cK!  cnCERS  !  (FEET)!  LINE-2 

{VESSEL! 
!S  !0P«*  TING  ! 
1TC!  oASE  ! 

!  AO!  LINE-1  ( 
!TD!//////////! 
SEE!  LINE-2  ! 

! 

( 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  ZAPATA  GULF 

MARINE  CORP. 

! 

i 

i 

1  1  ! 

•  !  1 

1  !  ! 

[ 

! 

t 

j 

! 

! 

i 

! 

• 

! 

! 

• 

i 

• 

i 

! 

! 

[CONTINUED)! 

!  1  1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

GULF  FLEET  264 

•635163 

*  254014A43! 

260.0! 

72.0! 

12.8! 

- 

■ 

5551! 

13.9! NONE 

!  V  A 

NORFOLK  ! 

1981 

< 

1  1  1 

260.0! 

72.0! 

2.3! 

! 

-  j 

i 

! 

GULF  FLEET  265 

•645677 

•  254014A43! 

260.0! 

72.0! 

12-8! 

- 

j 

5551! 

13.9! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1982 

! 

1  1  1 

260.0! 

72.0! 

2.3! 

i 

-  i 

2 

1 

6ULF FLEET  253 

•588447 

1  25014A461 

250.0! 

72.0! 

16.0! 

- 

! 

4910! 

12-0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1979 

! 

! 

1  1  • 

i  1  i 

250.0! 

72.0! 

11.0! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

CITY  ! 

! 

(24)  ZENITH  OREOGE 

CO. 

i 

i 

i  t  j 

1  i  i 

1 

2 

i 

i 

■ 

i 

; 

i 

i 

CHARLES  f.  LISC0H9 

'.592369 

!  1313A36! 

42.21 

12.1! 

6.5! 

275! 

-  i 

13.0! NONE 

!MN 

DULUTH  ! 

1945 

i 

i  i  i 

*2.2! 

12.1! 

5.5! 

* 

>  2 

2 

• 

i 

DONALD  C.  MACDONALD 

•269258 

1  1013*36! 

45.2! 

12.5! 

6.5! 

198! 

-  « 

12.0! NONE 

•MN 

DULUTH  ! 

1954 

• 

i 

i  j  ; 

45.2! 

12.5! 

5.0! 

i 

-  ! 

j 

2 

• 

HOWARD  T.  HAGEN 

•207695 

•  31 13*36! 

64.3! 

16.9! 

7.6! 

620! 

-  ; 

12.0! NONE 

!HN 

DULUTH 

*  1979 

; 

1  j  j 

64.3! 

16.9! 

7.6! 

i 

-  i 

; 

t 

JOHN  V.  II 

! 290131 

•  7 13*36 ! 

36.2! 

9.9! 

3.0! 

135! 

-  i 

13.0‘NONE 

!  MN 

DULUTH  ! 

1942 

i 

i  i  i 

36.9! 

10.2! 

2.5! 

; 

-  • 

2 

2 

MELVIN  L. 

! 2901 32 

•  713*36! 

36.2! 

9.9! 

3.0! 

135 

i 

-  i 

13.0! NONE 

!HN 

OULUTH  • 

1941 

i 

1  1  ! 

36.9! 

10.2! 

2.5! 

i 

-  j 

i 

2 

ADELE 

! 1 641 37 

1  32914A43! 

141.0! 

*1.0! 

9.0! 

- 

l 

700! 

46. 0! NONE 

•MN 

DULUTH  • 

1910 

i 

1  1  1 

141.0! 

*1.0! 

2.5! 

i 

.  i 

• 

i 

FAITH 

•164147 

1  68414A43! 

120.0! 

38.0! 

10.0! 

- 

| 

700! 

49.0530  TON  HOIST 

!MN 

OULUTH 

1906 

i 

1  1  1 

120.0! 

33.0! 

3.0! 

t 

-  > 

2 

i 

NO.  11 

1649571 

•  38314A46! 

126.4! 

31.6! 

11.6! 

- 

j 

700! 

14.5! DUMPING 

!HN 

DULUTH 

1916 

! 

i  i  t 

126.4! 

31.6! 

3.6! 

! 

-  j 

{MECHANISM 

J 

NO.  16 

1258398 

1  383*4446 ! 

125.6! 

31.5! 

11.5! 

- 

i 

700! 

14.5! DUMPING 

•MN 

DULUTH 

1947 

i 

1  !  1 

126.3! 

32.2! 

5! 

i 

•  ! 

!  MECHANISM 

NO.  17 

1270609 

!  383! 4446! 

125.7! 

31.6! 

M 

- 

i 

700! 

14.51 DUHPIN6 

!  MN 

DULUTH 

195S 

! 

i 

«  i  i 

i  1  1 

126.4! 

32.3! 

4.  ! 

i 

j 

» 

-  1 

* 

•MECHANISM 

2 

i 

(24)  ZENITH  DREDGE 

CO. 

| 

i 

i  ;  j 

1  i  ! 

1 

j 

i 

i 

j 

t 

2 

i 

NO.  18 

•  - 

•  -  ! 4  A  46 ! 

-  1 

-  ! 

11.0! 

- 

i 

700! 

14.5! DUMPING 

•MN 

DULUTH  * 

1948 

i 

t 

!  1  1 

i  i  i 

140.8! 

36.8! 

2.0! 

i 

! 

i 

-  i 

« 

! MECHANISM 

2 

! 

1 

(37)  ZIDELL,  INC 

i 

1  1  ! 

!  !  1 

| 

j 

j 

! 

! 

i 

< 

i 

! 

! 

! 

ANN AHOOTZ 

•655941 

♦  263654443 ! 

240.0! 

70.0! 

15.0! 

- 

! 

5911! 

25.0! NONE 

•AK 

SITKA  1 

1983 

i 

1  1  1 

240.0! 

70.0! 

3.0! 

i 

-  2 

! 

AT  410 

•575413 

•  210214*41: 

242.0! 

*2.0! 

13.6! 

- 

i 

3000! 

22.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1977 

! 

1  !  1 

242.0! 

*2.0! 

2.4! 

! 

-  ! 

i 

ST  42 

•615352 

i  2429! 4441  ! 

273.0! 

*2.0! 

13.6! 

- 

! 

3750! 

22.0!4  ELECTRIC 

•OR 

PORTLAND 

1966 

! 

1  1  1 

273.0! 

*2.0! 

2.*! 

! 

-  ! 

•MOTORS 

ST  43 

1624425 

!  240014A41* 

273.0! 

*2.C! 

14. C! 

- 

» 

3750! 

22.014  ELECTRIC 

•OR 

COLUMBIA 

1980 

! 

1  1  1 

273.0! 

*2.0! 

3.0! 

! 

-  ; 

! MOTORS 

RIVER 

TAZLINA 

1569955 

!  292214443  5 

272.0! 

7C.0! 

14.5! 

- 

! 

6554*1 

26.0'NONE 

!0R 

PORTLAND 

1975 

! 

!  !  1 

272.0! 

70.0! 

2.6! 

• 

-  • 

i 

Z  8IG  1 

1642259 

1  891414*43! 

400.0! 

99.5! 

19.9! 

- 

! 

20720! 

32.0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1981 

1 

!  1  1 

400.0! 

99.5! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

ZAG  501 

1593384 

1  214514447 ! 

248.0! 

63.0! 

11.0! 

- 

i 

*000! 

38.0!  $ELf-UNLOADI\G 

!VA 

SEATTLE 

1978 

! 

1  1  1 

243.0! 

63.0! 

3.5! 

i 

-  I 

•AGGREGATE 

ZB  1 

1507461 

•  306*4443! 

122.0! 

32.0! 

8.8! 

— 

! 

560! 

9.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1 961 

l 

1  !  1 

122.0! 

32-0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ZB  2 

1507883 

1  46314443! 

152.5! 

40.0! 

8.5! 

• 

] 

8*0! 

12.0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1962 

1 

1  !  1 

152.5! 

*0.0! 

1.5! 

4 

-  ! 

i 

ze  7 

1297062 

1  50014447 1 

150.0! 

*0.0! 

8.5! 

- 

! 

8*0! 

12.0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

*  1962 

1 

1  •  1 

150.01 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

. 

ZB  9 

1296735 

1  500! 44431 

150.5! 

*0.0! 

9.2! 

- 

! 

8*0! 

9,5 ! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1962 

1 

1  1  1 

150.51 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ZB  14 

1507462 

1  5421**43! 

152.5! 

*0.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

9,0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1963 

1 

1  1  ! 

152.5! 

*0.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ZB  15 

1294188 

1  50014A43! 

150.5! 

*0.0! 

7.8! 

- 

! 

1000! 

10.5! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1963 

1 

1  1  1 

150.5! 

*0.0! 

1.4! 

! 

-  ( 

1 

ZB  18 

1298824 

1  61 814443 1 

154.8! 

*5.1! 

8.7! 

- 

» 

1000! 

It  .0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1965 

l 

I  1  1 

154.8! 

*5.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

Z8  19 

1502131 

1  65114*43! 

155.0! 

*5.0! 

10.0! 

- 

! 

10*0! 

8. 0! NONE 

!UA 

PUGET 

1963 

! 

!  !  ! 

155.0! 

*5.01 

2.0! 

! 

-  I 

! 

SOUND 

IB  26 

1504931 

1  60614443  1 

150.0! 

*2.0! 

10.2! 

- 

1 

1500! 

12.0! NONE 

!  OR 

POATLAND 

1966 

1 

1  !  ! 

150.0! 

*2.0! 

2.1! 

» 

-  ! 

! 

ZB  27 

1504732 

1  606 14* 47  S 

150.0! 

*2.0! 

9.6! 

- 

! 

1500! 

14.0! NONE 

I  AK 

KETCHIKAN 

1966 

1 

1  1  1 

150.0! 

*2.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

ZB  29 

1505535 

!  61 5 1  4447  I 

150.0! 

*2.0! 

9.5! 

- 

! 

1500! 

12.0! NONE 

I  AK 

KETCHIKAN 

1966 

! 

1  1  ! 

150.0! 

*2.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

ze  3i 

1507269 

!  61 2! 4443  f 

150.0! 

*2.0! 

9.8! 

- 

! 

1500! 

12*01  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1967 

! 

1  1  ! 

150.0! 

*2.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

ZB  32 

1506780 

1  56214*43! 

150.0! 

*2.0! 

10.2! 

- 

1 

1500! 

1 2 .0 1  NONE 

tOR 

PORTLAND 

1966 

| 

1  !  ! 

150.0! 

*2.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

I 

ZB  34 

1507271 

1  564 ! 4443* 

152.6! 

*2.0! 

10.2! 

- 

1 

1500! 

12*0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1966 

1 

1  1  ! 

152.6! 

*2.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

1 

ZB  36 

1503844 

!  48014447 1 

135.0! 

*0.0! 

8.21 

- 

! 

700! 

12.0! NONE 

(AK 

KETCHIKAN 

1967 

1 

1  !  ! 

135.0! 

*0.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

ZB  42 

1515158 

1  38014443 ! 

150.0! 

36.0! 

7.2! 

- 

1 

500! 

12.01  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1968 

t 

1  !  ! 

150.0! 

36.0! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

ZB  43 

1517413 

I  61414*43! 

150.0! 

*2.0! 

9.61 

- 

! 

1500! 

1 2  .0 ! NONE 

!  CA 

SAN  DIEGO 

1968 

1 

!  !  ! 

150.0! 

*2.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

Z6  45 

1528475 

1  62814*43! 

150.0! 

*2.0! 

10.2! 

- 

! 

1500! 

12.0! NONE 

(OR 

PORTLAND 

1970 

1 

t  !  1 

150.0! 

*2.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

ZB  184 

1582290 

!  72314*43! 

180.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

2400! 

20.0! NONE 

!VA 

PUGET 

1977 

1 

1  1  ! 

180.0! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

SOUND 

ZB  185 

1582459 

I  72314*43! 

180.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

1881! 

1 5.0! NONE 

(VA 

PUGET 

1977 

1 

!  !  ! 

180.0! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

SOUND 

ZB  189 

1597578 

!  898144435 

180.0! 

50.0! 

10.2! 

- 

I 

2311! 

1 7. 0! NONE 

1VA 

PUGTT 

1978 

1 

%  !  ! 

180.0! 

50.01 

2,11 

| 

-  ! 

! 

SOUND 

26  190 

1598518 

89814**3! 

180.0! 

SO.  08 

10.2! 

- 

! 

2000! 

1 8.0 ! NONE 

!  WA 

PUGET 

1979 

1 

!  !  ! 

180.0! 

50. C! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

SOUND 

Ze  191 

•599404 

!  898! 44438 

180.0! 

50.0! 

10.2! 

- 

! 

2000! 

12.0! NONE 

1  CA 

SAN  DIEGO 

1978 

1 

1  !  ! 

180.0! 

50.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

2 

ZB  192 

1604217 

1  905! *443 ! 

180. C! 

50.0! 

10.2! 

- 

! 

2000! 

12.0! NONE 

!0  A 

PORTLAND 

1980 

1 

!  !  t 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

t 

-  i 

I 

Z8  194 

1615261 

•  9051*443  8 

130.0! 

50  •  C  8 

10.2! 

- 

| 

20001 

12.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1979 

1 

!  !  ! 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

*  ! 

! 

ZB  195 

1626754 

1  9071***3! 

180.0! 

50.0! 

10.2! 

- 

! 

2000! 

12.0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1980 

1 

1  i  ! 

180.0! 

50.0! 

1.9! 

• 

-  ! 

■ 

ZB  196 

1629728 

!  9058*4435 

180.0! 

50.0! 

10.2! 

- 

2 

2000! 

12. oi NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1980 

| 

!  I  * 

11C.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ZB  197 

1630743 

!  90584*43! 

180.0! 

50.0! 

0.0! 

- 

! 

2000! 

12.0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

1980 

1 

!  !  ! 

180.0! 

50. C! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

ze  198 

1655524 

!  907  8  4443  8 

180.0! 

50.0! 

10.2! 

- 

i 

2000! 

18.0! NONE 

!  VA 

TACOMA 

1983 

1 

1 

l 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

130.0! 

50.0! 

1.8! 

! 

! 

2 

! 

-  ! 

! 

! 

« 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  2VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

I  NET  ICODE ! LENGTH! 0RDTH!  ! 
-IRESIS-!****!  RES.  !  RE6.1L0AD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
!  TON-  JPA6E!  OVER-lOVER-l /////! 
!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LISHT! 


ICAPACITY!  HISH-  !  !  VESSEL  I  ! 

!  !  EST  !  CARSO  HAN0LXN6  IS  lOPERATINS  !  ! 

!  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  t  YEAR  } 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (L1SHT) !//////////////// !TO !////////// !  OR  ! 

POWER!  ENSERJ  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  !*RE8U1LT! 


(37)  ZZDELL,  INC. 

! 

(CONTINUED)! 

ZB  205 

1507476 

ZB  285 

J645500 

ZB  303 

S651951 

ZB  304 

•651950 

ZB  1801 

1608293 

Z9D  103 

{605636 

Z8D  104 

5661 902 

Z0O  280 

! 

ZBP  1 

1516345 

zap  2 

'•516667 

j 

Z8P  3 

! 51 6973 

BEAR  231 

! 627147 

PHOENIX  121 

1651652 

ROSEMARIE 

1619729 

ZBO  260 

1280390 

ZPC  401 

1602224 

(18)  ZIMMERMAN/’  NATHAN,  OR.  ! 


(21)  ZUBIK,  JAMES  COMPANY 
DUQUESNC 


!  91114A46! 
!  !  ! 
!  3S32S4A43! 


!  4861 f  4 A  43  J 

!  !  ! 

!  4238S4A43! 

!  !  ! 

!  1053S4A43! 

!  !  ! 

!  957S4A46! 

(  !  ! 

!  1083*4446! 

!  !  ! 

!  31 06 ! 4443 ! 

!  !  ! 

!  609S4A99! 

!  !  ! 

!  609S4A99J 

!  !  ! 

!  60914A99 ! 

!  !  ! 

!  125915A70! 

!  !  ! 

!  321813A70! 

!  !  ! 

!  1 71 9! 3*70! 

!  !  ! 

!  2045*5470! 

!  !  ! 

!  1 739 ! 5470! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  941 1 4441  ! 

I  !  !  i 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

I  194J3A35! 


$8.0! WINCH  ! OR 

f  r 

16.0! NONE  ! OR 

!  ! 

27.5 ! NONE  SWA 

!  « 

24.0 ! NONE  jcA 

!  ! 

18.01  NONE  SWA 

!  ! 

20.0! NONE  !WA 

!  ! 

28.0! NONE  ! WA 

!  ! 

25.0! NONE  SWA 

!  S 

28.01N0NE  J  OR 

!  S 

28.0! ELECTRIC  PUMP  SOR 

!  ! 

28.0! ELECTRIC  PUMP  !0R 
!  S 

23.012  DIESEL  PUMPS  !WA 
!  ! 

57.0110  T  DECK  CRANE, !WA 
13  DIESEL  PURRS  ! 

50.0!1  TON  DECK  CRY  !CA 
!2  DIESEL  PUMPS  ! 

24.0 ! NONE  !VA  ; 

!  ! 

19.012  DIESEL  PUMPS  !WA 


PORTLAND  1 

J 

PORTLAND  S 


PORTLAND  ! 

S 

PORTLAND  ! 


PUSET  ! 
SOUND  ! 
SAN  ! 
FRANCISCO  < 
PUSET  ! 


17.3! HONE 

! 

! 

! 

! 

35. 0! NONE 

! 


LOUISVILLE! 

! 

! 

! 

I 

PITTSMURSH! 

! 
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E  !  ! 

N  !  !  1. 

6  !  ! 

!  OPERATOR  HAKE  ! 

D  !  !  2. 

T  !  »  3. 

!  !  0. 

SERVICE  I 

REGULATED  3T  ! 

INTERSTATE  COM-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
HERCE  COMMISSION  * 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

i 

•  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATEO 

i 

i 

i 

i 

32'5-S  MARINE,  INC. 

! 

i 

i 

!  3 

i 

i 

STOWING 

1 

•MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE,  PRIVATELY  OWNED 
•OIL  COMPANY  CANALS*  OLD  RIVER  AND  BAYOU  LONG 

32! A  l  C  BARGES*  INC. 

!2 

! GENERAL  CARGO 

{BAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 

t 

03! A  S  S  TRANSPORTATION 

i 

!  2 
i 

•SLUDGE  AND  WASTE  MATERIAL 

X 

! NEW  YORK  HARBOR  TO  DUMPING  6R0UNDS 

11 ! A  1  TOWING 
| 

!2 

i 

t 

•TOWING 

! RIVERS*  BAYS  ON  THE  EAST  COAST  OF  UNITED  STATES? 
•AND  GULF  OF  MEXICO 

28! A  0  H 
! 

! 

•9 

i 

> 

•GRAIN*  GRAIN-3Y  PRODUCTS, 
•FERTILIZER 

COAL*  AND 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! Of  LOUISIANA  AND  TEXAS?  OHIO*  TENNESSEE*  AND 
•ARKANSAS  RIVERS 

21 ! A  MO  TOWING*  INC. 

j 

i  2 

1 

j TOWING 

IaLLESHENY*  MONONGAHELA*  AND  OHIO  RIVERS 

t 

32! AtP  BOAT  RENTALS*  INC. 

t 

i 

12 

i 

« 

•TOWING*  PAS$FNG£R$  AND  CARGO 

i 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
•OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

38! A-FOIL,  INC. 

1 

•2 

i 

!  PASSENGERS 

•KACWEMAX  BAY  FROM  HOMER  TO  SELOOVIA 

01! A.  C.  CRUISE  LINE*  INC. 

i  2 

jpASSENGER  S 

•BOSTON  HARBOR  TO  GLOUCESTER?  SMITH  COVE 

32! A.  H.  C.  NARINE  SERVICES 

i 

!  2 
i 

joiLFIELD  E3UIPMEN1 

•OFFSHORE  LOUZSISANA 

i 

20! ABEL*  FRANK 

!3 

‘TOWING 

‘OHIO  RIVER  MILE  450.2  AND  VICINITY 

32! ACTION  NARINE*  INC. 

!9 

■ 

32! ADAMS  TOWING  CORP. 

i 

!2 

i 

•OILFIELD  SUPPLIES*  0»ILL 

PIPE 

{NEW  ORLEANS*  LA  TO  PORT  OCONNOR*  TX 

20! APANS  TRUCKING 

t 

!9 

• 

! HARBOR  LESAGE*  WV-OHIO  RIVER  MILE  298 

41 ) ADAMS,  RICHARD  V. 

i 

12 

i 

j  TOWING 

!L0$  ANGELES  HAR80R 

32!ADNIRAL  LEE  TOWING*  INC. 

t 

*3 

• 

•TOWING 

’•GULF  OF  MEXICO 

321  AEGEAN  PRINCESS*  INC. 

I 

i2 

1 

•PASSENGERS 

i 

! BETWEEN  KEY  WEST,  FL  AND  MAINE 

1 5! AFR AN  LINES  (USA),  INC. 

t 

i 

» 

i 

*9 

j 

i 

i 

« 

!  BAGGED  FOOD  STUFFS*  MILITARY  CARGO 
! 
i 

j 

!U.  S.  GULF  PORTS— CORPUS  CHRISTI*  GALVESTON* 
{BEAUMONT  t  HOUSTON*  TX?  LAKE  CHARLES*  NEW  OPLEANS* 
!LA?  PENSACOLA*  FL?  ORANGE*  TX?  PASCAGOULA,  M$? 
•.BALTIMORE,  HD?  AND  PORT  CANAVERAL*  FL 

32! AGGREGATE  BARGE  CO. 

! 

! 

] 

is 

i 

j 

i 

i TOUING 

2 

; 

i 

’{INLAND  WATERWAYS  -  SOUTH  TO  VENICE  AND  EAST  TO 
{GULFPORT  AND  »»0R6AN  CITY?  GULF  COAST— TEXAS  TO 
! FLORIO A 

j 

28! AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

i 

•3 

t 

(SAND  AND  GPAVEL 

1 

! UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  575 

i 

32! AGGRESSOR  FLEET*  LIMITED 

j 

!9 

i 

I 

i 

i 

X 

! 

32!  AGR ICO  CHEMICAL  CO. 

J 

! 

1 

x 

!  3 
! 

! 

i 

! ANHYDROUS  AMMONIA 
! 

! 

i 

"{PORT  Of  CATOOSA,  OK?  BLYTHEVILLE*  AR?  00NALS3CL'- 
! VILLE,  LA  AND  POINTS  ON  MISSISSIPPI*  OHIO*  ANO 
•ILLINOIS  RIVE»S 

42! AIK ANE  CATAMARANS 
! 

j 

!2 

! 

! 

j 

IPASSENGEPS 

! 

2 

1LAKES,  BAYS  AND  SOUNDS  SURROUNDING  NANALA  BAY* 
{DIAMOND  HEAD,  BARBERS  POINT,  AND  20  MILES 
•OFFSHORE,  HAWAIIAN  ISLANDS 

2 

27IAIPLE  TOWINS  COMPANY 

!1 

i 

! BULK  COMMODITIES 

2 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

261AK20  CHEMICALS*  INC. 

! 

i 

!  3 

! 

i 

! CARBON  TETRACHLORIDE 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  l  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
{LOUISIANA  AND  TEXAS 

1 

33! ALAMO  INTRACOASTAL  TRANSPORT, 

!  INC. 

*!3 

! 

« 

2 

i 

1 

! 

! 

32! ALARAN  MARINE*  INC. 

i 

x 

!9 

i 

SOIL  FIELD  SUPPLIES 

I 

!F.  I.  BLOCK  128  OUT  OF  MOPGAN  CITY,  LA 

1 

I 

36! ALASKA  MARINE  CHARTER*  INC. 

i 

i 

!  2 
i 

l 

! 

X 

! 

■ 

38! ALASKA  MARINE  HIGHWAY  SYSTEM 
i 

* 

!  2 

! 

i 

J  PASSENGERS  AND  V?HICL!S 

! 

i 

i 

ICAPE  CHEERFUL*  KODIAK*  PRINCE  WILLIAM  SOUND*  AND 
! SOUTHEAST  AND  SOUTHWEST  ALASKA  TO  BELLINGHAM,  WA 

i 

36! ALASKA  MARINE  LINES*  INC. 

! 

l 

!  2 
) 

■ 

X 

•GENERAL  CARGO 

j 

j 

! PUGET  SOUND  TO  JUNEAU  AND  SITKA,  AK?  PU6ET  SOUNO 
! TO  SOUTHEAST  ALASKA 

i 

36! ALASKA  OUTPOAT  TRANSPORTATION 
! ASSN.,  INC. 

i 

■ 

!3 

i 

■ 

{GENERAL  freight 

2 

1 

l 

! PUGET  SOUND  TO  ALASKA 
! 
i 

38! ALASKA  PULP  CORP. 

i 

!3 

t 

I 

! WOOD  CHIPS  AND  LOGS 

X 

! WRANGELL  TO  SITKA*  AK 

38} ALASKA  SEATOURS 

i 

i 

!2 

i 

JPASSENGCRS 

■ 

!SITKA  SOUND,  ALASKA 

36! ALASKA  TRANSPORTATION  COMPANY 

i 

!9 

i 

X 

! GENERAL  FREIGHT 

’{PUGET  SOUND  TO  ALASKA 

38! ALASKA  TU6  4  SALVAGE 

j 

i 

!  2 
• 

!f Rf IGHT 
| 

(WEST  COAST  AND  ALASKA 

29! AL9ERICI*  J.  S.  CONST.  CO., 
!  INC. 

| 

t 

!3 

! 

i 

•CONSTRUCTION  EQUIPMENT  4 

I 

PRODUCTS 

{MFMPHIS  TO  CHICAGO  TO  ST.  LOUIS  TO  DAVENPORT 
! 
i 

32! ALBERT  t  JUDY*  INC. 

| 

i2 

1 

! TOWINS 
| 

1 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERS 

2 

32! ALFA  TOWBOATS*  LTD. 

j 

1 

!  3 

i 

IOARGE  SHIFT 'NG 

t 

(MILE  60  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

2 

32! ALICIA  SUE*  INC. 

i 

i9 

■ 

*!  DIESEL*  WATER*  OIL  HELD 

SUPPLIES 

(GULF  OF  MEXICO 

t 

1 

42! ALII  KAI  CATAMARANS 
! 

! 

! 

! 

1 

!  2 
! 

! 

! 

! 

■ 

!MASSCNSER$ 

! 

! 

! 

X 

(LAKES*  BAY  AND  SOUNDS:  KAILUA  KONA  BAY  TO  KEOKOLU 
(POINT  NOT  OVER  1000  FEET  FROM  SHORE  AND  KEAWOU  BAY 
1N0T  OVER  1000  FT.  FROM  SHORE*  ISLAND  t  STATE  OF 
(HAWAII?  COASTWISE:  PACIFIC  OCEAN?  ISLAND  OF  OAHU 
•BETWEEN  BARBERS  POINT  AND  KAWALHOA  POINT 

2 

36! ALL  ALASKAN  SEAFOQOS 

1 

• 

!3 

• 

{SEAFOOD  AND  CANNMY  SUPPLIES 

! PUGET  SOUND  AND  VARIOUS  SOUTHWESTERN  ALASKA  PORTS 

21 ! ALLEGHENY  TOUING*  INC. 

! 

! 

i 

!2 

! 

! 

•TOWING 

! 

! 

!0HI0  RIVER-WHEELING*  WV  TO  PITTSBURGH*  PA? 
(ALLEGHENY  RIVER-f REEPORT*  TX  TO  PITTSBURGH*  PA? 

! MONONGAHELA  RIVER-FAIRHONT  TO  PITTSBURGH*  PA 

361  ALLEN  MARINE  TOURS 

l 

!2 

• 

{PASSENGERS 

(SITKA  SOUND*  SILVER  BAY 

18!ALLF*  CECIL  E. 

1 

1 

!9 

! 

! BULK  GRAIN*  COAL*  ORES*  COKE*  FERTILIZERS* 
{ETC. 

{MISSOURI*  MISSISSIPPI*  OHIO,  ILLINOIS,  ANO 
(TENNESSEE  RIVERS?  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

3i!*ME*KAN  CUl. f  XI/  ISC. 

! 

?2!  A"E»ICAN  GULF  SUPPING 

i 

32! AHE*XC  AN  GULF  TRANSPORT/  INC. 
I 

32i AP£P IC AN  GULf  V/  INC. 

J 

321 AMERICAN  GULF  VI/  INC. 
l 

42'APERICAN  HAWAII  CRUISES 
1 

3JSAPEPICAN  HEAVY  LIFT  SHIPPING 
!CC. 

1 

03!  AP£*  IC  AN  MARITIME  TRANSPORT 


2  >! APE# IC AN  HILLING/  INC. 

1 

16SAMSPXCAK  OFFSHORE/  INC. 

1 

J?!  AMERICAN  PRESIDENT  LINES 
1 

15! AH£9 IC AN  8 IV  CR  CRUISES/  INC. 


31!AHC8ICAN  RIVER  LINES 
! 


{9  {GRAIN 
!  ! 

•9  {GRAIN 


9  ! GRAIN 
! 

9  { 


!2  !®ASSENGCBS 
!  i 

! 2  ! CLV AN  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 


! WORLDWIDE  FROH  U.  S.  GULf 

! 

! WORLOWIOE  FROM  U.  S.  6ULF 
! 

! GULF  OF  MEXICO  AND  CARIBBEAN 
! 

!U.  $•  GULF  AND  CARIBBEAN 
1 
! 

! 

! JCTVEEV  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 
! 

!U.  S.  PORTS  AND  WORLDWIOE 


12  {CRUDE  OIL  PR30UCTS  AND  DPT  CARGO  ALL  IN  JULKjU.  S.  PORTS  ANO  ISRAEL/  EGYPT/  FAR  EAST 
•  •  ^(INDONESIA/  PHILIPINES)/  ANY  HEOITER* ANEAM  PORTS; 

J  {  ! ALSO/  BANGLADESH  AND  PAKISTAN 

!  !  ! 

!?  ! TOWING  (CHARTERS  TO  OTMt«S>  'INLAND  WATERWAYS  AND  WESTERN  RIVERS 

!  !  ! 

!9  ! TOWING  IOCEANS 

!  !  ! 

!  1  'GENERAL  CARGO  — CONTAINERS  {WORLDWIDE 


!  1  {GENERAL  CARGO  — CONTAINERS 


! >  {PASSENGERS 
!  ! 


!9  'COMMODITIES  <0®Y  SULO 


328ANERICAN  RIVER  TRANSPORTATION  12  {GRAIN  AND  GRAIN  p»ODUCTS 

!  CO.  !  ! 

1  1  1 

CSS AH£tIC AN  TRADING  TRANSPORT ATION! 2  'PETROLEUM  PRODUCTS 
'COMPANY/  INC.  !  ! 


{ST.  JOHNS  RIVER  BETWEEN  JACKSONVILLE/  FL  AND 
{SANFORD/  FL  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{FROH  ST.  JOHNS  RIVER  (JACKSONVILLE/  FL)  TO  ST. 
{AUGUSTINE/  FL 

l 

{INLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER  AND 
'TRIBUTARIES) 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


{WORLDWIDE 

I 
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E  • 

N  ! 

G  ! 

!  OPERATOR  NAME 

D  ! 

T  • 

1 

2 

*  1. 
a 

a 

i  2. 

!  3. 

•  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  OY  • 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
HERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  » 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

a 

•  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS? 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

a 

a 

a 

i 

15UMEPICAN  TRANSPORT  LIN 
t 

■ 

1 

ES?  INC.  !2 

2 

a 

J0EER?  CHEESE?  COFFEE  BEANS?  MACHINERY  PARTS 
{GENERAL  CAPGO?  MILITARY  ROLLING  STOCK  AND 
•MILITARY  GENERAL  CARGO 

a 

?!WORLOWIOE 

a 

a 

42! AMERICAN  WORK0OATS 

i 

!3 

a 

!  CONSTRUCTION  SHI^EST,  CPANES?  WINCHES? 
•SPOOLS?  ETC. 

JHAWAIIAN  waters 

1 

21! ANCHOR  ENERGY 

{ANCHOR  PAIL  t  RIVER  TERMINAL 

is 

a 

! HARBOR  SHIFTING 

•.RIVER  AROUND  MAIDSVILLE?  WV  MILE  96.0  TO  96.3 
a 

36! ANCHOR  EXCURSION?  INC- 

•2 

! °AS3ENG£RS 

•PUGET  SOUND 

37! ANCHORAGE  LAUNCH  SERVICE 
t 

!2 

a 

JPASSENGERS 

iCOLUHB IA  RIVER-TERMINAL  6  (PORT  OF  PORTLAND}? 

! COLUMBIA  RIVE9-AST0RIA-EAST  END  MOORING  BASIN 

38! ANDERSON  BARGE  COMPANY 

i 

!2 

; 

•LUM3E8?  PILING?  TRAtLtRS?  GRAVEL?  AND 
! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

! ALASKAN  WATERWAYS;  ZNSXOE  PASSAGE  TO  WASHINGTON 
a 

38! ANDERSON  TUG  t  BARGE  CO. 

i 

i2 

j 

!6E NcpAL  CONSTRUCTION  EQUIPMENT;  ASSIST 
•DOCKING  SHIPS 

•SOUTHWEST  t  WESTERN  ALASKA 
a 

30! ANDERSON?  RALPH  LUMBER 
•INC. 

CO.? 

i3 

1 

SIDLE 

; 

31 ! ANOERSON-TULLY  CO. 

i 

*!3 

!  LOGS 

SLOWER  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  437.2  TO  844) 

23‘.ANDRIE?  INC. 

« 

!  9 
a 

JASPHALT?  *6  OIL?  STONE?  CONSTRUCTION 
! MACHINERY 

{GREAT  LAKES 
a 

16MNNA  OFFSHORE?  INC. 

« 

!2 

a 

! OFFSHORE  DRILLING  SU°PLIES 

•THE  GULF  OF  MEXICO  FROM  LAND  BASES  TO  DRILLING 
{RIGS  ALL  ALONG  THE  GULF  COAST 

33! ANR  PIPELINE  COMPANY 
a 

i 

i 

•3 

a 

a 

!GENE°AL  DECK  CARSO?  SUPPLIES?  FRESH  WATER? 
•AND  JET  FUEL 

•OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO  (0C$>?  PRIMARILY  IN  HIGH 
! ISLAND?  EAST  BREAKS  AND  SOUTH  GALVESTON  AREAS? 

! 30-200  MILES  OFFSHORE 

1 1 ! ANT  ARES  CORP. 

i 

i 

i  2 

a 

» 

•TOWING 

•HAMPTON  CREEK?  NEWPORT  NEWS  CHANNEL?  NORFOLK 
•HARBOR?  VA?  CHESAPEAKE  BAY?  EAST  COAST?  AND  GULF 
! OF  MEXICO 

32JANTH0NY?  RON?  INC. 

•9 

1  IDLE 

32! ANT  ILL  PIPELINE  CONSTRUCTION 
•CO.?  INC. 

! 

!  3 
a 

i 

!  SUPPLIES  «  COMPANY'S  DRAGLINES 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!0F  LOUISIANA?  INLAND  CANALS  C  WATERWAYS  IN 
! SOUTHERN  LOUISIANA 

03! APEX  MARINE  CORP. 

! 

i  2 
; 

! CRUDE  OIL?  FUEL  OIL?  ALLUSLS?  GASOLINE? 
•GRAIN?  FERTILIZER?  AND  OTHER  BULK  PRODUCTS 

• 

•WORLDWIDE 

! 

29! APEX  TOWING  CO. 

! 

i 

■ 

i 

i  2 

j 

j 

» 

i 

! TOWINGJ  «6  ANO  $2  FUEL  OILS;  CRUDE  OIL?  AND 
•SOLVENTS 
! 

! 

! 

i 

!NEV  ORLEANS/  LA  TO  ST.  LOUIS/  HOI  HOUSTON  TX  TO 
!ST.  LOUIS/  to;  CALHOUN  (HIU)  (TENN)z  PITTSBURGH 
!<OH!0  RIVER);  ST.  PAUL  (UP»ER  RIVER);  CHICA30,  II; 
!)ulsa/  ox;  little  Rocx.  ar;  ano  weir  ton#  uv;  GIUU 
•ANO  TSNNESSEE-T0N9IC9EE  WATEAUAT 

32! APOLLO  MARINE  TRANSP.? 
! 

i 

INC. 

!2 

a 

Itcwing;  oil  fielo  delated 
! 

*! GULF  OF  MEXICO?  ATLANTIC?  CARIBBEAN?  MISISSIPPI 
iRIVER?  AND  INTRACOASTAL  LOUISIANA  AND  TEXAS 

24! APSOTLE  ISLANDS  CRUISE 
!LTD. 

SEPVICE? !2 

2 

JPASSENGERS 

! 

•3AYFIEL0-AP0STLE  ISLANDS  ANO  CHEQUAMAGON  8 AY 
! 

09! AQUA  TANKERS?  INC. 

•2 

! DISTILLATES  AND  LUBRICANTS  IN  BULK 

! 

INXLTIMORE  AND  CHESAPEAKE  BAY 

37JAQUA-MARINE  CONSTRUCTORS?  INC.  !9  !SANft  ANO  6»AV£L 

i  i 

\z 


32! AQUARIUS  OFFSHORE  LOGISTICS? 

! INC.  ! 

|  j 

32! ARANSAS  DRILLING  WORKOVER?  INC. i 2 

!  ! 

32! ARC  CREW80ATS?  INC.  !9 

!  ! 

!  ! 

AtlARCO  NARINE?  INC.  !2 

i  i 

i  i 

32! ARGOSY  OFFSHORE?  LTD. 

; 

i 

32! ARIES  BOAT  CO.  STATION  2 

i 

32! ARK  ANSA*  BARGE  CO. 
t 

31!  ARKANSAS  RIVER  CO. 
i 

3*i  ARKANSAS  R IVER90AT  CO.?  INC. 

i 

31JARKANSAS  VALLEY  DREDGIN6  CO. 

! 


J DIE5CL?  UATER?  METHANOL?  LIQUID  MUO?  AND 
•BULK  CARGO  (MACHINERY  S  «I$C.) 


! WORKOVER  RIGS-RIG  SURPLUS-RIG  CREWMEN 


! VARIOUS  OIL  FIELD  »£LAT£0  EQUIPMENT  AND 
! SUPPLIES 


! P£TR3LCUM  PROOUCTS  AND  CRUDE  OIL 


! FUEL?  WATER?  BULK  CARGO?  LIQUID  MUD?  AND 
SMISCELLANEOUS  DECK  CARGO 
! 

! 

! TOWING 


!  COAL 


! 2  ‘PASSENGERS 
!  J 

!2  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT?  SAND?  GRAVEL?  AND 
!  ! ROCK?  DREDGING  OPERATIONS 


34! AQKKOLA  SAND  AND  GRAVEL  COHPANY!3 

!  ! 

23! ARNOLD  TRANSIT  COMPANY  !1 

!  ! 

32! ARNOLD?  CHARLES  L. 

! 


!TOVING?  sand?  and  gravel 

I 

! FRE  IGHT  ANO  PASSENGERS 


32! ARNOLD?  CHARLES  L.  *  LEPLANC? 
! (LOUISE  A. 

! 

32! ARNOLD?  DUDLEY  H. 

! 


!  2  ITOWING 

!  ! 

!  ! 

2  !  TOWING 

i 

j 

2  ! TOWING 


17! ARROW  TRANSFER  AND  STORAGE  CO.  !9 
!  ! 
23! ASHER  NARINE  RENTALS  !2 


!  DRY  BULK 

! 

STOWING 


20! ASHLAND  OIL?  INC. 


!  3 


! BULK  PETROLEUM  PRODUCTS 

! 

! 

•OIL  AND  GAS  EQUIPMENT 


33! ASSOCIATED  MARINE  SERVICE?  INC. *9 

!  !  ! 

32! ASSOCIATES  RENTALS?  INC.  !2  ! GENERAL  CARGO 


!  PUGET  SOUNO?  WA 


!GULf  OF  MEXICO 

! 


{COASTWISE 

; 

Slakes?  bays?  and  sounds  o*  southern  Louisiana 


!GULF  OF  MEXICO  TO  ATLANTIC  PORTS  AND  ALASKA  TO 
!WEST  COAST  PORTS— PERSIAN  GULF 
! 

!  FRESH  WATER  8AY0U  IN  INTRACOASTAL  CITY?  LA;  SABINE 
! PASS  CHANNEL  SABINE  PASS?  TX  AND  EUGENE  ISLAND 
! CHANNEL?  LA 
i 

IgULF  COAST,  MOBILE  TO  BROWNSVILLE 


! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

j 

•ARKANSAS  RIVER  BETWEEN  MILES  116  AND  130 

• 

{ARKANSAS  RIVER  -  WHITE  RIVER?  ETC. 

i 

! 

•ARKANSAS  RIVER— VAN  BUREN?  At  AREA 

• 

{MACKINAC  ISLAND?  ST.  IGNACE?  AND  MACKINAW  CITY?  MI 

! 

ILAKE  AND  RIVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS?  LA  AND 
MNTRACOASTAL  WATERWAYS 

I 

ILAKE  AND  RIVER  HARBOR  OF  NEW  ORLEANS?  LA  AND 
IINTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

{LAKE  OR  RIVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS?  LA  AND 
•INTRACOASTAL  WATERWAYS 
! 

1 1DLE 

i 

{GREAT  LAKE  HARBORS 

i 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
•OHIO  RIVER  SYSTEM 
! 

IINTRACOASTAL  WATERWAY?  GULF  OF  MEXICO 

! 

ILAKE?  BAYS  t  SOUNDS 
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E  !  !  SERVICE  ! 

N  !  51*  RESULATED  3r  ! 

6  !  !  INTERSTATE  CO*-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  OPERATOR  NAME  !  KERCE  COMMISSION  ! 

0  !  !  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

T  !  !  3.  PRIVATE  ! 

!  !  9-  UNKNOWN  ! 

1 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

2 
« 

1 

1 

32! ASTORIA  PLYVCCD  CORP. 

i 

1 

!2 

1 

•TOWING,  LOGS 

< 

SLOWER  COLUMBIA  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

01! ATCO 

•2 

• 

! PETR OLEUM- GRADE  9  and  LOVER 

•NEW  YOPK  HARBOR/  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  HUDSON 
SRIVER 

32! ATHENA  CONSTRUCTION 

! (A  0 IVISION  OF  HELLENIC#  INC.) 

t 

1  3 

2 

•CONSTRUCTION  EQUIPMENT  l  SURPLUS 

! SOUTH  LOUISIANA  -  ALL  PORTS 
; 

41! ATKINSON/  GUY  F./  CONSTRUCTION 
•CO. 

!  9 

1 

1 

•CONSTRUCTION  EGUIP^cNT  AND  MATERIALS 

j  PORTS  OF  LONG  BEACH  AND  LOS  ANGELES-PACIFIC  OCEAN 
! F AON  PORT  HUENEME  TO  SAN  DIEGO 

01 ! ATL ANT  I C  BARGE  CONTROL  CO. 

i 

i  9 

■ 

! TOWING 

•BOSTON  TO  NEW  YORK 

2?!  ATLANTIC  CO./  LTD •  /  PA  RTNER SHJP*  9 

<  i 

i  i 

i  i 

! SU3CHAPTEA  0  ANO  0  CHEMICALS/  LU°c  OILS 

SFREEPORT/  TX;  GALVESTON/  TX;  BEAUMONT/  Tx; 
JPHILADELPHIA/  PA;  NSW  YORK/  NY;  NEW  HAVEN/  CT# 

SAND  GROTON/  CT 

13! ATL ANTIC  NARINE  CONST. 

i 

t 

!3 

! TOWING 

! BEAUFORT  AND  HILTON  MEAD#  $C;  CHARLESTON/  SC  TO 
•SAVANNAH#  GA 

32! ATLAS  NARINE  SERVICE/  LTD. 

\i 

! TOWING 

•GULF  OF  MEXICO 

20! ATLAS  TOWING  CO. 

t 

j  2 

{▼OWING#  FURNACE  SLAG/  AND  GRAVEL 

SOHIO#  KANAWHA#  AND  ELK  RIVERS 

07! ATOCHEN  NORTH  AMERICA/  INC. 

i 

t 

•3 

ICAUSTIC  SODA  AND  CAUSTIC  POTASH 

1 ARKANSAS/  MISSISSIPPI#  TENNESSEE/  OHIO/  AND 
! ILLINOIS  RIVERS 

30! AUGUSTA  3ARG6  CO. 

t 

i  2 

j  CHARTERS  TO  OTHERS 

•INLAND  WATERWAYS 

11! AUGUSTA  TOWING  CO./  INC. 

i 

!2 

•towing;  pushing  targes  *or  ot«ers/gra:n/ 

•SAND/  FSRTXLIZSP/HAULING  GRAIN/  FERTILIZER/ 

! SOYS5 ANS/  AND  OTHER  COMMODITIES 

•EAST  COAST  XNTRACOASTAL  WATERWAYS/  BAYS/  RIVERS/ 
SAND  LIMITEO  OFFSHORE 

j 

32! AUSTRALIA  POINT  FLEETING/  INC. 

t 

•2 

STOWING  (HARBOR  SERVICE*) 

! PLAQUEMINE  HARBOR 

32! AVA*  S  BOAT  RENTALS/  INC. 

i 

•2 

•PASSENGEPS 

! QUARANTINE  BAY  TO  BURRS— MISSISSIPPI  RIVER 

32!AV£  LIMITEO 

i 

i 

i 

!2 

2 

; 

1 

•TOWING 

! PA SSES  LEADING  OUT  OF  TEXAS/  LOUISIANA/  AND 
! MEXICO;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI 
! RIVER 

30!AYE®$  DECATUR  INVESTMENTS 
» 

•  0 

1 

! GRAIN  AND  G®AIN  PROOUCTS/  FERTILIZE*  AND 
•SALT 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

2 

30!  AYERS/  JAKES 

i 

!  9 

jflPAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS;  FERTILIZE  SALT 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

33!^  4  9  TOWING  CO. 

i 

*9 

STOWING 

! INTERCOASTAL  WATERWAY  MISSISSIPPI  RIVER 

1 

3 3! 3  4  3  TOWING/  INC. 

j 

•9 

‘TOWING 

1 

! HOUSTON/GALVESTON/  TX 

11!  i  4  B  TUGS/  INC. 

i 

!  3 

STOWING 

ijAMSS  RIVER 

32! 0  4  C  30AT  RENTALS 

i 

!9 

•MISSISSIPPI  RIVER  ANO  6ULF  OF  MEXICO 

32! <3  4  C  OIL  CO. 

• 

i 

i  3 

SCREW  MEMBERS  ANO  SUPPLIES 

2 

•LAKE  SALVADOR  AND  THE  3 AYOU  COUBA  AREA  SOUTH  OF 
fLAKF  SALVADOR 

1 

32! o  4  G  MARINE  SERVICE/  INC. 

i  2 

jOILFlUO  EQUIPMENT 

•GULF  OF  MEXICO  W.  D.  BLK  46  AREA 

37io  4  G  NAVIGATION/  INC. 

i 

•  9 

'stowing 

'.COOS  BAY#  OR 

32!$  t  R  BOAT/  INC. 
i 

!2 

2 

1 

ioiL  FIELD  SE’VIC'S#  PUSH  DECK  ANO  CARGO 
! BARGES  TO  OIL  fIcLO  LOCATION 

1 

SOIL  FIELO  CANALS/  BAYS/  AND  SOUND 

2 

32! C  T  MARINE/  INC. 

i 

i9 

1 

! TOWING 

1 

*! MORGAN  CITY  VIA  ATCHAFALAYA  RIVER/GULF  OF  MEXICO 

t 

32U59  3DAT  RENTALS 

i 

1 

•2 

1 

1 

SCREW  AND  CARGO 

1 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA 

34S343  MARINE  TRANSPORTATION/  INC 

j  2 

1 FRFI«HT 

! WEST  COAST  4  ALASKA 

11!ltO  EQUIPMENT  CO. 

•2 

SCRFWS  t  E3UIPHENT 

•ELIZABETH  RIVER-ANCHORAGE 

14! J.  R.  RIVER  BOATS 

t 

!  2 

j  PASSENG€®S 

1 

'•OHIO  RIVER  MILES  400  TO  605 

32!  tf.  p.  TOWING  CO./  INC. 

l 

i  2 

• 

SGRAIN/  SALT  ANO  SCRAP  IRON 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
! RIVER 

32!BABCOCK  4  WILCOX  COMPANY 

I 

i 

!9 

STOWING/  OIL  WELL  DRILLING  EQUIPMENT  AND 
SMISCELLANECUS  CAR  JO 

1 

'.NEW  ORLEANS#  LA;  INTRACOASTAL  WATERWAY;  VARIOUS 

{waterways;  and  gulf  of  Mexico 

15! BACKUS/  HOWARD/  TOWING/  INC. 

• 

!2 

! TOWING 

1 

•MIAMI/  FL 

33!OACON  TOWING  CO./  INC. 

i 

i? 

•TOWING 

! 

SHOUSTON  SHU  CHANNEL/  INTPACOASTAL  WATERWAY#  ANO 
{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

32! BAG ALA  OFFSHORE  30ATS/  INC. 

i 

i 

i9 

IpASSENGEPS 

j 

1 

SLEEVILLE/  LA;  BAYOU  LAFOURCHE  TO  THE  GULF  OF 
!NEXICO-100  MILES  OFFSHORE 

1 

36 ! B AIN0R  XDGE  MARINE  SERV./  INC. 

is 

1  GENERAL  CA»SO 

I 

•PUGET  SOUNO  AREA 

335BAINTER  TOWING  COMPANY 

i 

•2 

*!  TOWING 

1 

! PUGET  SOUND  -  SOUTHEAST  ALASKA 

1 

09J 9A<CR" WHITELE Y  TOWING  COMPANY/ 

!  THE 

\z 

STOWING 

2 

’iSALTJMORE  HARBOR/  CHESAPEAKE  BAY  ANO  TRIBUTARIES# 
•AND  DELAWARE  RIVE® 

16! BALDWIN  MARINE  BROKERAGE/ 
•BALDWIN  SERVICE 

!2 

{CAUSTIC  SODA 

2 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER 
! 

13J8ALDWIN/  jerry 

!9 

1 

1 

i 

32! 3ALEHI  MARINE/  INC. 

1 

•9 

! TOWING 
• 

•GALVESTON  8AY  TO  MOBILE  BAY;  RED  RIVER  TO  GULF  OF 
•MEXICO 

42j  BALLENGeR/  PATRICK  J. 

t 

!9 

!*  TOWING#  SALVAGE 

1  PUGET  SOUND  AND  S.E.  ALASKA 

j 

09! BALTIMORE  GAS  AND  ELECTRIC 
•COMPANY 

1 

!2 

! 

!COAL  ANO  OIL 

2 

{BALTIMORE  HARBOR#  CHESAPEAKE  BAY#  AMD  TRIBUTARIES 

1 

1 

• 

09!aALTIM0PE  LAUNCH  AND  MARINE 
1SERVICES/  INC. 

1 

!2 

STOWING/  (PASSENGERS— DECK  AND  CABIN 
•PROVISIONS)/  ANO  POTAdLC  WATER 

1 

! WITHIN  BALTIMORE  HARBOR  AND  INLAND  WATERS-NORFOLK 
! TO  PHILADELPHIA 

33! BANE Y  TOWING  4  SALVAGE  CO. 

1 

*2 

l 

j 

1 

JIOLE 

01! BANG  CORPORATION 

!  2 

•TOWING 

SNEW  ENGLANO  WATERWAYS 

TABLE  3 
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€  !  { 

Hi  !  1- 

6  !  ! 

«  OPERATOR  KANE  * 

oi  •  2. 

T  !  !  3. 

!  J  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  3T  ! 

INTERSTATE  COM-  {  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

PPIVATE  ! 

UNKNOW  .  ! 

« 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS/ 

•  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

• 

i 

I 

1 

32S9ANTA/  J.  U-  TOWING*  INC. 

l 

j 

2  ! TOWING 

i 

i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS/  ILLINOIS/ 
•MISSISSIPPI/  OHIO/  AND  TENNESSEE  PIVERS 

32!9AftA9BA$/  INC. 
l 

9  ‘OILFIELD  SUPPLIES  -  PERSONNEL  AND  CARGO 

i 

i 

*!GULF  OF  MEXICO;  FRESHUATEP  BAYOU  AND  INTRACOASTAL 
•CITY/  LA 

3Q!3ARFIELD  HARBOR  SERVICE/  I  VC.  ! 

t  { 

2  ‘WHEAT/  SOYBEANS/  HILO/  08Y  FERTILIZE8/ 

! STEEL/  ROCK/  ANO  SAND 

i 

•MILE  BIO  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  (BARFIELD) 

■ 

i 

04! BARGS  BULK  TRANSPORTATION 

i 

2  .‘LARD/  VEGETABLE  OIL/  (SOYA)/  CORN  OIL 

i 

•NEW  ORLEANS/  LAS  MAYAGUEZ/  PONCE/  SAN  JUAN/  PUERTO 
SRICO 

32! 0AR6E  HN  115  CO. 

2  icCKE 

•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

29I8ARGE  MANAGEMENT/  INC. 

i 

i 

« 

; 

2  ! ACETONE/  TOLUENE/  PHENOL/  SULFUPIC  ACID/ 

! BENZENE/  ACRYLONITRILE/  STYRENE/  OLEUM/ 
1MONOCHLOPOBENZENE/  DIESEL  FUEL/  UNLEADED 
! GAS/  JET  FUEL/  NAPTHA/  MISC.  DRY  CARGO/ 
SVEGET ABLE  OILS/  MOLASSES  AND  TALLOW 

IlNTRACOASTAL/  WEST  HOUSTON/  TX?  LOWER  AND  UPPER 
*  MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES?  ST.  LOUIS/  MO; 
•MT.  VERNON/  IN;  OHIO  RIVER;  ILLINOIS  RIVER  TO 
•LEMONT/  IL/  DELAWARE  RIVER/  MISSOURI  RIVER  TO 
•SIOUX  CITY 

18! BARGS  RENTAL  l  SALES  CO. 

i 

2  {CHARTERS  TO  OTHERS 
« 

•TENNESSEE/  OHIO/  CUMBERLAND/  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
•RIVERS;  TEMN-TOM  AND  gulf  intracoastal  waterway 

33! BARGE  TPANSPOPT  CO. 

i 

i 

2  ! TOWING/  flULK  AND  CRUDE  OILS 

i 

i 

SGULF  IMRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS? 
!MI$SI$SIPPI  RIVER  SYSTEM;  dAYOUS#  BAYS/  AND  LAKES 
■OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

381GARKER/  RICHARD 

9  SBOTTON  FISH 

•BERING  SEA/  GULF  OF  ALASKA 

1  si  BARLEYCORN’S  RIVERBOATS/  INC. 

■ 

2  !PAS$ENG£BS 

i 

•LUDLOW/  KY 

t 

32! 9AR0ID  CORP. 

1 

i 

3  ! GRADE  ME"  LIQUID  MUD/  N0N-C0MBUSTI2LE 
!OR!LLlNG  FLUIDS/  AND  D<?Y  BULK  MATERIAL 
!  (BARITE) 

•LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS  OF  LOUISIANA/  TEXAS/ 
•ALABAMA/  AND  MISSISSIPPI 

i 

32S6AROIO  DIVISION 

!N.  L.  INDUSTRIES/  INC. 

3  ! DRILLING  MUD/  CHEMICALS/  AND  MISCELLANEOUS 
! CARGO 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
•  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 

32! BARRIOS/  JAY  J./  BOAT  RENTALS/ 
•INC. 

2  Itching 

• 

• 

j INLAND  WATERS  OF  THE  UNITED  STATES ““MOSTLY  IN  THE 
! VENICE/  LA  AREAS  AND  MISSISSIPPI 

23! a AS  I C  NARINE 

s 

9  ! 

! LAKE  MICHIGAN 

32J3ASIN  MARINE/  INC. 

9  ■ TOWING 

!GULf  OF  MEXICO/  BAYS/  SOUNDS/  AND  INLAND  WATERWAYS 

32! S AT EMAN  CLEANING 

2  SGRADE  £  CARGO 

SLAKES/  RIVERS/  BAYS/  AND  SOUNDS 

31 j 3ATEY/  CARL  DINK/  INC. 

2  ! TOWING 

!8E0UF  RIVER 

26! 8AXTER/  R.  R.  AND  BAXTER/ 
•JAMESON 

j 

9  SORT  CARGO 

j 

i 

•MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS 

t 

i 

39! BAT  l  DELTA  TOWING  CO. 

9  ! SH I P  ASSIST  TUG  SfRVICf 

i 

t 

i 

CISBAY  LADY  CRUISES 

9  j PASSENGERS 

SPIER  1/  600THBAY  HARBOR/  HE 

01 ! BAT  lady  CRUZSES 

i 

9  ! PASSENGERS 

i 

'•COAST  OF  MAINE 

2 

• 

03! BAY  LINE  TOURS/  INC. 
j 

2  !PASSFNGER$ 

! 

i 

!CAPTR€E  BOAT  BASIN?  BABYLON/  NY?  GREAT  SOUTH  8AY“ 
•FIRE  ISLAND  INLAND  WATERS  ONLY 

i 

03! BAY  POINT  NAVIGATION  CORP. 

s 

2  1PASSENGEPS  ANO  FREIGHT 

•BAY  SHORE  TO  POINT  O'WOODS 

?3*!8AY  SHIPBUILDING  CORP. 

! (SUBSIDIARY  OF  MANITOWOC  CO 
IINC.) 

j 

2  Stowing 

i 

! 

{ 

•STURGEON  BAY/  Wl  AREA 
l 

j 

03! 3AY  TANKERS/  INC. 

2  j CRUDE 

j  VALDEZ “PANAMA /U.  S.  GULF 

i 

1 1 !  BAY  TOWING  CORP. 

! 

2  STOWING 
! 

!COA ST WISE ““HAMPTON  ROADS/  INLAND  WATERWAYS  AND 
! CHESAPEAKE  BAY 

! 

1 S! a  AT  TRANSPORTATION  CORP. 
JD/3/A  ST.  PHILIP  TOWING 
! 

2  STOWING/SHXP  DOCKING 
j 

J 

• 

ImISSISSIPPI  RIVER  PORTS  -  DONALDSONVILLE/  SOUTH 
STEXAS  TO  TAMPA  VIA  GULF  -  SAN  JUAN/  PR  TO  FLORIDA 
!— GULF  AND  EAST  COASTS 

! 

33 J  BAY/  INC. 

! 

3  ! SAND/  ROCK  AND  GRAVEL 
j 

ilNTRACOASTAL  -  NEW  ORLEANS  TO  BROWNSVILLE— 
•WESTERN  RIVERS  AND  BATS 

! 

33!  9AY-H0UST0N  TOWING  CO. 

! 

« 

2  '.TOWING 
• 

| 

‘ 

•FREEPORT/  GALVESTON/  CORPUS  CHRISTI/  TX?  AND 
•HOUSTON  SHIP  CHANNEL  AND  TEXAS  CITY  CHANNEL  TO 
SGULF  OF  MEXICO 

! 

32! BAYOU  FLEET 

i 

9  ‘TOWING 

i 

!  INLAND  WATERS  AND  WESTERN  RIVERS 

i 

32! BAYOU  MARINE  CORP. 

• 

3 

2  ! LIQUID  MUD/  PIPES/  AND  0*Y  CARGO 

i 

IlNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 
• 

I 

01!  BEAL  *  BUNKER/  INC. 

2  {PASSENGERS/  U.  S.  “AIL/  AND  FREIGHT 

! FRENCHMAN  *  S  BAY  AREA  AND  MAINE  COAST 

UIBFANER’S  LANDING 
l 

2  {PASSENGERS 
! 
i 

j  CLARKSYON/  WA/  TO  RUSH  CREEK/  SNAKE  AND  SALMON 
•RIVERS 

! 

32! BEAN/  C.  F.  CORPORATION 

J 

i 

9  ! 

1 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
•OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

! 

01 1  BEAR  MARINE  SERVICE 
! 

!?  IGCNERAL  TOWING  ANO  ASSISTING 
! 

1 NE W  ENGLAND  COASTAL  WATERS/  HARBORS/  BAYS/  SOUNDS/ 
•AND  RIVERS 

! 

1MBCATTY/  INC. 

1 

!3  ! MARINE  SALVAGE 

j 

■ 

•OHIO/  TENNESSEE/  ANO  MISSISSIPPI  RIVERS— OHIO 
! RIVER  TRIBUTARIES 

23! 9 SAVER  ISLAND  BOAT  CO. 

• 

!2  ! PASSENGERS/  MISCELLANEOUS  CaRGO/  AND  AUTOS 

i 

! CHARLfVOI X-9EAVER  ISLAND  ANO  RETURN 

131  BEERMAN  CONTRACTING 
| 

> 

9  ! 

j 

l 

i 

IS!  BELCHER  MARINE  SALES/  INC. 

3  !  FUEL  OIL 

i  i 

! Ml  AM  I  HAR80A-$EA  BOUT 

15! Bf LCHFR  TOWING  CO. 

! 

! 

! 

! 

• 

2  JTOWXNG  AND  BULK  PETROLEUM  PRODUCTS 
; 

! 

! 

! 

i  j 

! A TLA NT K  INTRACOASTAL  WATERWAY?  OKEECHOBEE 
•WATERWAY;  MIAMI  HARBOR;  PORT  EVERGLADES/  PALM 
S86ACH?  PORT  CANAVERAL?  BOCA  GRANDE?  TAMPA/  FL? 

( GULF  COASV  TO  TEXAS  AND  PANAMA  CANAL;  KEY  WEST  TO 
{BOSTON/  MA 

l 

39] BELL  MARINE  CO./  INC. 

2  1  SAND 

1SAN  FRANC  ISC')  BAT 

TA?l Z  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  !  !  SERVICE  ! 

N  !  81-  REGULATED  3Y  ! 

6  *  !  INTERSTATE  CON-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  OPERATOR  HAKE  i  HERCE  COMMISSION  ! 

D  !  !  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

T  •  !  3.  PRIVATE  ! 

!  !  9.  UNKNOWN  • 

< 

•  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

i 

i 

i 

1 

32! BcLLANGCR*  IK E/  INC- 

J9 

•TOWING 

j 

•GULF  OF  MEXICO 

1713ELLE  CAROL  OF  THE  CUN3ERL AND 
! EXCURSION  CO. 

*2 

! PASSENSE RS 

•CUMBERLAND  RIVER 

i 

32! 3ELLE  CHASSE  NARINE  TRANSP- 

i 

!  2 

! PASSENGE®$ 

{MISSISSIPPI  RIVER  FROM  SOUTHWEST  PASS  TO  A80VE 
•NEW  ORLEANS'MOSTLY  IN  THE  BELLE  CHASSE  AREA 

32! BELLE  CHASSE  MARINE  TRANSPORT- 
SATION,  INC. 

•0 

•PASSENGERS/  SHIP  STORES  AND  SPARE  PARTS 
SLIGHT  DECK  CARGO 

AND 

•MISSISSIPPI  RIVER 

i 

1BS8ELLE  OP  LOUISVILLE' -OPE RATING 

!  1 

•PASScNGE®$ 

SOHIO  RIVER--LOUISVILLE/  KY  AREA 

21 ! BELMONT  MARINE  SERVICE 
» 

i 

i  3 

STOWING/  SANO/  GRAVEL/  AND  COAL 

‘.OHIO  RIVE®  SYSTEM  AND  HONONGAHELA  RIVER" TILTONS- 
SVILLE/  OH  TO  MOUNOSVILLE/  UVF  BRILLIANT*  OH  TO 
SCRESAPS/  WV 

3o!3  ENDIK  SEN/  £.  H.  CO. 

1 3 

•  USH  PROD./  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 

'.PACIFIC  COAST 

32!3ERG£R0N/  EARL 

i 

i  2 

•TOWING 

•MISSISSIPPI  RIVER  t  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 
•LOUISIANA 

3o! SERINS  -ARINE  CORP. 

!  2 

! CONTRACTOR*  S  SUPPLIES  4  RGUI’MENT 

•BERING  SEA/CENTRAL  ANO  SOUTHEAST  ALASKA 

03 ! BERMAN  ENTERPRISES/  INC. 

1 2 

! PETROLEUM  PRODUCTS  AND  SEwERAGS  SLUDGE 

•NEW  YORK  HARBOR  AREA 

37!3CRNERT  3ARCE  LINES 

i 

t 

i 

t 

!  2 

•SAWDUST/  CHIPS/  HOG  FUEL/  AND  LUMBER 

{COLUMBIA  PIVER'DALLES  TO  LONGVIEW/  WARRENTON  TO 

STHE  DALLc$;  BOARDHAN  TO  LONGVIEW;  LEWISTON/  ID  TO 
iLONGVIEW;  DALLES  TO  CAMAS/  THE  DALLES  TO  LONGVIEW? 

! 80ARDNAN  TO  CAMAS?  WILLAMETTE  RIVER-LAKE  OSWEGO  TO 
•CAMAS?  COLUMBIA  RIVER-WAUNA  TO  CAMAS 

37! 3ERNEP  T/  JOE/  TOWING  COMPANY/ 

!  INC. 

!  1 

•LOGS  AND  GRAVEL 

!WXLLA"ETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS 

i 

3 7 1 3FRNERT/  WILLIAM 

!2 

!  GRAVEL 

SWILLAMETTF  RIVER 

32! OERNIE  BOAT  RENTAL/  INC. 

•9 

!PASSENG£PS 

! INLAND  WATERS  ONLY 

32! BERRY/  BRIAN 
! 0/0/ A  OR  I'Ll  CO. 

i  2 

•TOWING 

•INLAND  WATERS” INTRACOASTAL  WATEPVAY/  AND 
•APPALACHICOLA/  FL  TO  BROWNSVILLE/  TY 

32S3ERTUCCI/  ANTHONY  J./  CONST. 

! CO./  INC. 

i 

i  3 

•TOWING 

•ATCHAFALAYA  AND  APALACHICOLA  RIVERS/  MISSISSIPPI 
•RIVER  MILE  20-350/  AND  LAKE  CHARLES/  LA?  INLAND 
•WATERS  OF  THE  UNITED  STATES 

32IBCRVICK  9AY  TRANSPORTATION  CO. 

•9 

•TOWING 

SOFFSHORE 

22I3ETHLSHEH  STEEL  CORP.  (GREAT 
‘LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

!  2 

!RULK  COAL/  ORE/  ANO  STONE 

•GREAT  LAKE  PORTS 
! 

09»  BETHLEHEM  STEEL  CORPORATION 
! (COKE  OVEN  DEPT.) 

!  3 
! 

•COAL 

! 

• 

{CHESAPEAKE  3AY 

1 

33ibI€Wl  OFFSHORE 

12 

! 

•IDLE 

uiaiEPWORTH/  MEL3ERN  DEE 
! 

!  2 
j 

ipASScNGEOS 

! 

•GULF  OF  MAINE/'  CAPE  HATTERAS/  NC  TO  LITTLE  RIVER/ 

8 SC-20  MILES  OFFSHORE 

ClidIG  OEAR  TRUCKING 

!  9 

i 

!  IDLE 

32! BIG  OAK  TOWING 

•9 

! 

1 

? 1 ! 0 I G  RIVER  BARGES/  INC. 

!  2 

‘.GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

JMISSISSIPPI  RIVER  AND  tTS  TRIBUTARIES 

33S9IG  STAR  3ARGE  l  BOAT  CO. 

i 

•2 

•CHARTERS  TO  OTHERS 

j 

SINTRACOASTAL  WATERS  Of  MISSISSIPPI  ANO  OHIO 
{RIVERS?  INTERNATIONAL  WATERS 

26! BIG ANE  VESSEL  FUELING  COMPANY 
•OF  CHICAGO 

i  3 

j 

SOIL 

! 

icALUMET  RIVER/  INDIANA  HAO0OP/  BURNS  HARBOR/  GARY/ 
SAND  BUFFINGTON 

16! BILOXI  PRESTRESS  CONCRETE/  INC 

S3 

STOWING  AND  P»E“CAST  CONCRETE  PRODUCTS 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 

32! 9ILUFC0  BOAT /  INC. 

i  2 

Stowing 

! INLAND  WATERS 

1 1 1dlRSCH/  WILLIAM  1  . 

!9 

j 

•IDLE 

32 ! 8 1 S SO  MARINE  CO. 

!  3 

•TOWING 

1 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 

32*!  BXSSO  TOWBOAT  CO./  INC. 

\i 

•TOWING  AND  FREIGHT 

SPORT  OF  NEW  ORLEANS 

32! 3XSS0/  E.  N.  4  SON/  INC. 

i 

i 

» 

19 

! 

lHARdOR  TOWING;  AND  $RXP  DOCKING  ANO 
SUNOOCKING 

l 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  GULF  OUTLET  ANO  MISSISSIPPI 
! RIVER  FROM  SEA  0OUY  THROUGH  THE  BATON  ROUGE 

•harbor;  u.  s.  gulf;  Caribbean;  cast  and  west 

j COASTS 

33! BJ-TIT AN  SERVICES  COMPANY 

i  3 

iOILWELL  SERVICING  PRODUCTS 

{LOUISIANA  GULF  COAST 

36 {SLACK  BALL  TRANSPORT/  INC. 

\z 

•AUTOS/  PASSENGERS 

•PORT  ANGELES/  WA  TO  VICTORIA/  DC 

2oj  BLACK  MARINE/  INC. 

i  2 

SSAND 

•SENECA  TO  CHICAGO/  IL 

3d! SLACK  NAVIGATION  COMPANY 
! 

ii 

{GENERAL  FREIGHT  AND  *UL*  PtT»OLfUM 
! 

SLOWER  YUKON  RIVER/  NORTON  SOUND/  AND  ALASKAN 
•WATERWAYS 

31 ! BLACK  RICE  COMPANY 

89 

i 

31 ! BLACK/  INC. 

!9 

i 

23I6LACKHAWK  FLEET/  INC. 

i 

» 

*!9 

! 

! 

! 

SORY  9ULK  AND  LXGUIO-NON-FLArtNA9t,c  BULK 
•COMMODITIES/  INCLUDING/  BUT  NOT  LI*IY2D  TO/ 
•SAND/  GRAVEL/  COAL/  GRAIN/  MOLASSES/  SALT/ 
•AND  FERTILIZER 

•CLINTON/  IA  TO  OOUAKWA/  IL?  MILE  515  TO  416 
•UPPER  MISSISSIPPI  RIVER?  FLEETING  AREA  AT  MILE  450 
SAND  470  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

32! 3LANCH ARO  TOWING  CO. 
{CORPORATION 

!9 

SOIL  FX5L0  FflUlPVNT 

j 

1 

•HOUMA/  LA  — INTRACOASTAL  WATERWAY /LOUISIANA  AND 
•TEXAS 

29J6LASKE  MARINE/  INC. 

i 

i 

! 

12 

l 

•GRAIN/  COAL/  SALT  AND  FERTILIZER 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM?  ST.  LOUIS/  MO  TO  NEW 
{ORLEANS/  LA?  $T.  PAUL/  MN  TO  NEW  ORLEANS/  LA? 
{CINCINNATI/  OH  TO  NEW  ORLEANS/  LA;  AND  SIOUX  CITY/ 

• IA  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

32ULESSEY  ENTERPRISES/  INC. 

{OIL 

SLOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

T APLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  ! 
N  ! 
C  ! 
i 

o  ! 

T  ! 


OPERATOR  NAME 


SERVICE 

1.  REGULATEO  BY 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

3.  PRIVATE 
0.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1 

32! BLESSEY,  WALTER  E-,  JR. 

!  3 

*!OIL 

l 

{LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

29! BLOCK,  W.  G.  CO. 

!  3 

•SAND 

•UPPER  MISSISSIPPI “MILE  433  TO  MILE  450 

33‘BLUDCO  BARGE  AND  TOWING,  INC. 

!  3 

•TOWING  AND  FREIGHT 

•WORLDWIDE 

39! SLUE  t  GOLD  FLEET 

i 

i 

l 

12 

•PASSENGERS 

{LAKES,  BATS,  AND  SQUND-SAN  FRANCISCO  BAT,  AND 
•TRIBUTARIES;  COASTWISE;  PACIFIC  OCEAN,  BETWEEN 
•POINT  ST.  GEORGE  AND  POINT  SAN  LUIS,  CA-20  MILES 
•OFFSHORE 

03J3LUE  CI»CLE-ATLANTIC 

i 

i 

i 

i 

i3 

! BULK  CEMENT 

•.HUDSON  RIVER,  NEW  YORK  HAPoOfi,  ATLANTIC  COAST, 

! LONG  ISLAND  SOUND,  CAP£  COD  CANAL,  BOSTON  HARBOR, 
•NEW  HAVEN  HARBOR,  NEWARK  PAY,  CKO  CANAL,  DELAWARE 

H  CHESAPEAKE  BAYS,  WILMINGTON  (NO  HARBOR,  ST. 

! JOHN* S  *  SAVANNAH  RIVERS 

08! SLUE  LINES,  INC. 

t 

i  2 

•CONSTRUCTION  MATERIALS,  LIQUIFIED  PETROLEUM 
•GAS,  DIESEL,  VEHICLES,  FOOD  AND  BEVERAGES, 

! HOUSEHOLD  EFFECTS 

{UNITED  STATES  ANO  8RIT!$h  VIRGIN  ISLANDS,  ANO 
•PUERTO  RICO  NOT  MORE  THAN  20  MILES  OFFSHORE 

1 6! SLUEGRASS  MARINE 

t 

!9 

SSRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS,  FERTILIZER, 
•BULK  COMMODITIES 

ANO 

•MISSISSIPPI  RIVER,  ILLINOIS  RIVER,  AND  OHIO  RIVER 

i 

18! BOAT  1 APN 

is 

‘DRY  BULK  CARGO  (COAL) 

{MILE  720  OHIO  RIVER  TO  NILE  787  OHIO  RIVER 

33! BOAT  SERVICE  OF  GALVESTON 

i9 

{PERSONNEL  AND  SUPPLIES 

•BETWEEN  MISSISSIPPI  RIVER  AND  CORPUS  CHRISTI,  TK 

32* COAT  TOWING,  INC. 

•2 

•TOWING 

{MISSISSIPPI  RIVEP— SOUTH  OF  BATON  ROUGE 

23! 300-UO  CORPANT 
i 

1 2 

I PAS$CNG£°$ 

i 

! ST •  CLAIRE  RIVER— FORT  GRATOIT,  MX;  DETROIT  RIVER? 
•AND  LAKE  ST.  CLAIRE 

03! 30B0UI C2,  STANIS 

!2 

!  PASSENGERS 

SMONTAUK,  NT  TO  TOMS  RIVER,  NJ 

20! BOGGS,  MERDIE,  1  SONS,  INC. 

!2 

‘{TOWING 

•OHIO,  BIG  SANDY,  AND  KANAWHA  RIVERS 

37! BOHEMIA  INC.,  UMPOUA  OIVISION 

1 3 

ISANO,  GRAVEL,  QUARRY  ROCK, 

AND  DREDGING 

! UMPQUA  AND  C0LUN3IA  RIVERS  TG  PACIFIC  COAST 

22'BOLAND  1  CORNELIUS,  INC.  MG*$ 

! 

•2 

SCOAL,  STONE,  SAND,  GYPSUM, 
SAND  POTASH 

SALT,  0»S, 

GRAIN 

/{GREAT  LAKE  PORTS  AND  ST.  LAURENCE  SEAWAY 

J 

32! 80LLINGER  MACHINE  SHOP  AND 
•SHIPYARD,  INC. 

!  2 

i 

{CHARTER  TO  OTHERS 
; 

{INLAND  *  COASTAL  WATER*  OF  GULF  STATES  AND  GULF  OF 
•MEXICO  ANO  U.  S.  WEST  AND  E.  ALASKA  COASTS 

29! 80NN0HME  GROUP  LTD. 

! 

t 

!  9 

t 

! 

'GRAIN 

! 

! 

{WATERS  OF  THE  MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 
{AND  THE  NAVIGABLE  TRIBUTARIES  THEREOF;  GULF 
{INTRACOASTAL  WATERWAY 

1 8! BONNIE  BELLE,  INC. 

!  9 

! PASSENGERS 

’{OHIO  RIVER  MLE  601.5  AT  JEFFERSONVILLE,  IN 

01 ! 800TH0AY  NAVIGATION  CO.,  LTD. 

» 

13 

! PA  $S5  NG£D$ 

! 

!  BOOTHS  AY  ANO  NEW  HARBOR,  3ATH,  Mg?  AND  ADJACENT 
•BAYS,  RIVERS,  AND  SOUNDS 

12! 90R0EAUX  SALVAGE  AND 
! CONSTRUCTION  CO. 

i9 

1 

i 

! 

! 

32SBORDELON  BROS.  MARINE  CO. 

f  2 

JORY  CARGO 

! GULF  OF  MEXICO 

32! BOR  DELON  OFFSHORE  OPERATORS, 

!  INC. 

i  9 
! 

■ 

! TOWING  DRY  CARGO 
t 

3 

{INLAND  RIVERS  AND  CANALS 
i 

01 ! BOSTON  LINE  t  SERVICE  CO.,  INC 

S3 

! PASSENGERS  4N0  FREIGHT 

! BOSTON  HARBOR  AND  MASSACHUSETTS  BAT 

01 ! BOSTON  OCEAN  CARRIERS,  INC. 

!2 

1CRU0E  OIL  AND  GRAIN 

•WORLDWIDE 

01 ! BOSTON  TOWING  J  TRANSPORTATION 
ICOMPANY,  INC. 

12 

l 

IPULK  PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

{ATLANTIC  COAST  AND  ALL  INLAND  WATERWAYS  TO  CALAIS, 
!ME 

18! BOSWELL  OIL  COMPANY,  THE 

J 

\  3 

i 

! FUEL  OIL  AND  HUNKER  C 

j 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS;  INLAND 
{WATERWAYS 

20! 8QSV0RTH,  ROBERT  H. 

!3 

3 

! PETROLEUM  PRODUCTS 

"(OHIO  RIVER  SYSTEM 

03IB0UCHARD  TRANSPORTATION  CO. 

! 

!  2 

! FUEL  OIL,  CREOSOTE,  GASOLINE,  TAR,  AND 
{KEROSENE 

{NEW  TORK  HARBOR,  LAKES,  AND  RIVERS?  EAST  AND  GULf 
{COASTS 

32! BOUDREAUX,  GUY 
! 

!  2 
! 

! MUD  AND  SHALE 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

i 

J2I90URG,  EMILY  BARGE  CO. 

!  2 

{POTABLE  WATER 

3 

1  PLAQUEMINES  PARISH 

17I80WATER,  INC. -SOUTHERN  DIVISIONS 
!  ! 

!  ! 

(NEWSPRINT  PAPER  ANO  3ROUNOWOOO  PAPER 
! 

! 

•FROM  CALHOUN,  TN  (HIWASSEE  RIVER)  TO  MISSISSIPPI 
{AND  MISSOURI  RIVERS,  CHICAGO,  IL  OR  GULF  INTRA- 
{ COASTAL  WATERWAY  VEST 

32! 90WNECH  MARINE,  INC. 

•2 

STOWING 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

38! 30YCR  ALASKA  0A*GE  LINES,  INC. 

12 

! GENERAL  CARGO 

{SEATTLE— SOUTHEAST  ALASKA 

36! BOYER  TOWING,  INC. 

! 

•2 

i 

‘{GENERAL  FREIGHT,  PETROLEUM 
SLOGS 

PRODUCTS, 

AND 

{PUGET  SOUND  AND  ALASKA 
! 

• 

321  BRADFORD  MARINE 

•3 

{CHARTERS  TO  OTHERS 

5GULF  Of  MEXICO  NOT  MORE  THAN  100  MILES  OFFSHORE 

01! BRADY,  TIMOTHY  C. 

!2 

JPASSENGEPS 

SPLYMOUTH  AND  MASSACHUSETTS  BAYS 

I 

32! BRAKMER  ENGINEERING 

•9 

j 

HOLE 

27! BRAND,  ERVIN  V. 

! 

i  9 

1 

1 T  OWING 

t 

{MISSISSIPPI  RIVER  AREA  — MINNEAPOLIS,  MN?  ILLINOIS 
•RIVER  AREA— CHICAGO,  IL 

01! BRANT  ROCK  PARTY  t  DIVE  BOAT 
ILINE,  INC. 

!9 

i 

{PASSENGERS  AND  FISH 
! 

13RANT  ROCK  TO  CAPE  COD  BAY 
! 

33ieRAZOS  PORT  BOAT  LEASING,  INC. 

i? 

! 

(IDLE 

32! BREAK  Of  DAWN,  INC. 

! 

! 

{9 

1 

» 

STOWING  GRAIN  &  FUEL  RAPSfS 

1 

i 

! GULF  OF  MEXICO-TEXAS  TO  FLORIDA?  PUERTO  RICO, 
{JAMAICA,  DOMINICAN  REPUBLIC,  EAST  COAST-FLOMOA 
!T0  NEW  JERSEY 

33I3IEATHWZT  MARINE  CONTRACTORS 

i  2 

{SAND  AND  GRAVEL 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

2719RENNAN  MARINE,  INC. 

is 

{DIESEL  FUEL  AND  DRY  CARGO 

{MISSISSIPPI  RIVER 

TA*LE  3  -  DISCRETION  OF  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


•  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  CON- 

•  MERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

!  3.  PPIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


27SBRCNNAN*  J.  F.*  CO. 

2 

3115RENT  TOWING  <0.*  INC. 


31‘BPENT  TPANS30RTA,I3N  CO»P. 


13  ! TOWING 
i  i 

!2  ‘PETROLEUM  PRODUCTS/  LIQUID  FERTILIZER*  AND 
!  ! CHEMICALS 

i  i 

!2  STOWING;  CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 


! MISSISSIPPI  RIVER 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  OHIO*  MISSOURI* 
•TENNESSEE*  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 


! SULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 


OQ'.JPETON  PAY  WATER  TRANS.*  INC.  !3  JSANO*  ?»AVEL*  FTC. 


331UPICE*  INC. 


!  3  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  *N0  SUPPLIES 


•CHESAPEAKE  3AY  K  POTOMAC  RIVER 

i 

•WEST  COAST  OF  ALASKA 


01!  3RI96EPCRT-P0RT-JEFF.  STcAM->0 AT!  1  ‘PASSENGEPS  AND  VrNICLE$ 
ICO.  !  ! 


•LONG  ISLAND  SOUND 


41!9PIGGS*  LARPY 

I 

32!3PIL£r  MARINE*  INC. 


!9  ! °AS3cN5£°S 


32!3PIL£r  MARINE*  INC.  ! 2  !  OILFIELD  EQUIPMENT 

!  !  ! 

32I3PIS-T0W*  INC.  ! 2  ‘COASTWISE  TOWING 

i  ;• 

32! 3 PISTER*  S.  E.  T0WIN6*  INC.  !2  JCCASTWISE  T0WIN6 

i  ;  i 

1 7 j  BRISTOL  STEEL  AND  IRON*  INC.  !3  ‘BRIDGE  1UIL0FRS  -QUXPMcNT 


•SAN  DIcGO  HARBOR 


!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA 
•VENICE*  LA 


•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  i  MISSISSIPPI  SOUND 


! OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES  PETWEEN  CAIRO*  XL  AND 
SUPSTREAM  POINTS 


S-ildRIX  MARITIME  BARGING 


37!flRIX  MARITIME  CO. 


20S3ROOKPANK  RIVER*  INC. 

t 

16J3ROOKS*  GENA 


33! BROOKS*  JAMES  8.  t  KELTNER* 
2  NEIL 


32! 3R0USSARD  BROTHERS*  INC. 
! 


32!  BROUSSARD  MARINE  SERVICE*  INC. 


!2  !e£TPOL?UM  PRODUCTS*  RAILPOAO  CAPS*  AND  BULK 

!  ichemicals 

i  i 

!i  Stowing;  diesel  fuel*  grain*  logs*  wood 

!  !  CHIPS*  BUNKER  FU-L*  CONTAIN jBXZSO  CARGO* 

!  ! PULP*  PAPER*  AND  AMMONIA 

i  i 

i2  Stowing*  coal  and  stone 


*2  ! OILFIELD  MATERIAL 

!  ! 

!  ! 

!2  JTOWING  AND  OIL  FIELD  SUPPLIES 


!  !  ! 

32!  SROUSS  ARD*  N.  R.  LANDING*  INC.  !2  'OILFIELD  PATERIAL 
!  !  ! 

!  !  ! 

UieeOWN  MARINE  SERVICE*  INC.  !2  ! TOWING  AND  PETROL; 


!  !  ! 

UieeOWN  MARINE  SERVICE*  INC.  !2  !  TOWtNS  AND  PETROLEUM 

!  !  ! 

!  !  ! 

•  !  ! 

21 ! BROWN*  ROBERT  J.*  TOWING  !2  ! TOWING*  CONTRACTOR  EQUIPMENT 

! COMPANY  !  ! 

!  !  ! 

03! BROWN*  THOMAS  J.*  S  SONS*  ISC.  !!  !TOWING 

!  !  ! 


17!  0RT  TRANSFER  TERMINAL*  INC.  !2 

l  i 

32!3«UCE  CREU90ATS  !2 

i  ! 

32S9PUCE  ENTERPRISES*  INC.  !2 

!  ! 

32! 0RUCE  INDUSTRIES  12 

1  ! 

!  ! 

32! &RUCE  MARINE  TRANSPORTATION*  !2 
IINC.  ! 

!  ! 

32! BRUCE  MARINE*  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

32! BRUCE  MARINE*  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

3210RUCZ  OFFSHORE  !2 

!  ! 

i  j 

32! BRUCE  TRANSPORT  !2 

!  ! 

32! BRUCE*  DANIEL*  MARINE*  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

1 2! BRUNSWICK  TOWING  CO.  !3 

!  ! 

;  i 

3?ldRUSC0  COPP.  !2 

!  ! 

t7! JR YAN*  CHARLES  J./0XNKLEY*  !2 

*JOS*PH  P.*  J*./UAPFIELD/CHA»LES! 


!2  STOWING 
•  ! 

!  2  !  OF  f  SWORE  SUPPLIES  Alio  CREWS 

i  i 

!  2  ! OFFSHORE  SUPPLIES  ANO  C**WS 
!  J 

! 2  J0FFSH09E  CREW  AND  SUPPLIES 
i  i 
!  ! 

•2  {OILFIELD  RELATED  EQUIPMENT 


2  ! OFF  SHORE  3UP°LI £S 


!  ! 

! 2  I0FFSM0R6  SUPPLIES 


2  J  OF  F SHORE  SUPPLIES 
! 

! 

2  ICREW  AND  SUPPLIES 
! 

2  SOIL  F'CLD  RELATED  EQUIPMENT 
! 

i 

3  I  LIQUID  FERTILIZER  AND  *»  FUEL  OIL 

! 


! M. /XANADAY*  THOMAS  P.*  JR. 

! 

41 ! BUCCANEER  MARINE*  LTD. 

! 

01 1SUCHANAN  MARINE*  INC. 

I 

! 

32! PUCKS  MARINE  SERVICE*  INC. 

! 

I 

! 

32! QUO* S  GOAT  RENTAL*  INC. 

! 

22JBUFFALO  CHARTERS*  INC. 

! 

33! BUFFALO  MARINE  SERVICE*  INC. 

! 

16HUFFALO  TOWING  CO. 

I 

! 

33! &ULKFLEET  MARINE  CORP. 


•PUGET  SOUND*  CANADA*  ALASKA 


! COLUMBIA*  WILLAMETTE*  YOUNGS*  DEEP*  CLARK*  LEWIS* 
! AND  SNAKE  RIVERS 


•OHIO  RIVEP  AND  TRIBUTARIES 


9  ! CHART  CPS  TO  OTHERS 


2  SOIL  WELL  0° ILL  I NG  SUPPLIES  ANO  EQUIPMENT 


!  • 

!  ! 

!2  SOIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ! 

! 3  'CRUSHED  STONE 

!  ! 

!  ! 

! i  ! RIG  TENDERING  t  HAULING  OIL  FIELD  EQUIPMENT 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 2  I P ASSFN5E RS*  AMD  *QUlPMf NT 
!  ! 

•2  ! PASSENGERS  (SIGHTSEEING) 

!  ! 

!  2  STOWING*  OIL*  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  t 
!  I 

12  STOWING  AbD  LOGS 
!  ! 
i  | 

IZ  I  PETROLEUM  PRODUCTS 


•TENNESSEE  AND  CUMBERLAND  RIVERS;  TENN-TOM  ANO  GULF 
•INTRACOASTAL  WATERWAY 


SGULF  OF  MEXICO 


'.GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— HARVEY  LOCKS— 

S  PORT  ARTHUR*  TX 
l 

j INLAND  WATERS  OF  THE  LOUISIANA  AND  TEXAS  GULF 
SCOAST*  COTE  BLANCHE  BAY*  VERMILLION  3AY*  AND 
SATCHAFALAYA  BAY 
! 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  HARVEY  LOCKS  -  PORT 
•ARTHUR*  TX 

i 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI*  BLACK 
SWARRIOR*  T0M9IGBEE*  APALACHICOLA*  CHATTAHOOCHEE* 
•FLINT*  ALABAMA*  TENNESSEE*  ANO  CUMBERLAND  RIVERS 
S 

•ALLEGHENY*  MONOGAHELA*  AND  OHIO  RIVERS 
! 

! 

! NEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERS 
S 

{TENNESSEE  AND  GRAND  RIVERS*  KY 

{ 

! GULF  OF  MEXICO-250  “XLES  OFFSHORE 
S 

SGULF  OF  MEXICO  250  MILES  OFFSHORE 
! 

SGULF  OF  MEXICO-150  MILES  OFFSHORE  BETWEEN 
! APALACHICOLA*  FL  AND  BROWNSVILLE*  TX 

l 

SGULF  OF  MEXICO*  TEXAS*  LOUISIANA  AND  MISSISSIPPI 
SCOAST  NOT  TO  EXCEED  150  MILES  OFFSHORE 

i 

1 WATERS  OF  THE  GULF  OF  MEXICO.  150  MILES  OFFSHORE 
{BETWEEN  APALACHICOLA*  FL  AND  BROWNSVILLE*  TX 
S 

{ GULF  OF  MEXICO*  150  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALA- 
•CHXCOLA*  FL  AND  BROWNSVILLE*  TX 
! 

SGULF  OF  MEXICO*  150  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALA- 
SCHICOLA*  FL  AND  BROWNSVILLE*  TX 
S 

SGULF  OF  MEXICO  250  MILES  FROM  SHORE 

s 

SGULF  OF  MEXXCO-TEXAS*  LOUISIANA*  ANO  MISSISSIPPI 
ICOAST-NOT  TO  EXCEED  150  MILES  OFFSHORE 

i 

SLAKES*  BAYS*  AND  SOUNOS— WILMINGTON*  NEW  BERN*  AND 
{ FAYETTSVILLC*  NC 
! 

S  COLUMBIA  RIVER  -  VAUNA  TO  VANCOUVER  AND  WILLAMETTE 

! 

SOHIO  RIVER*  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

J 

I 

! APPROXIMATELY  7  MILES  FROM  PORT  HUENEME*  CA 

i 

! LONG  ISLAND  SOUND*  HARLEM*  BRONX*  RARITAN*  AND 
SEAST  MVCRS 
l 

SNAVIGATXON  OF  INLAND  AND  COASTWISE  WATERS  OF  THE 
SGULF  STATES  BETWEEN  BROWNSVILLE*  TX  AND 
ICARRASCLLE*  FL  UP  TO  100  MILES  OFFSHORE 

l 

! MISSISSIPPI  RIVER  —  GULF  Of  MEXICO 
l 

SLAKF  ERIE-UPPER  NIAGARA  RIVfP 
J 

SHOUSTON*  TX  TO  GULF  INTPACO ASTAL  WATERWAY  AND 

{TRIBUTARIES 

! 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS*  INLAND  WATERWAYS; 
SMOBILE*  ALJ  TOMBIGBEE  AND  ALABAMA  RIVERS 
! 

JU.  S.  GULF  AND  EAST  COASTS 


TA9LE  5  -  DESCRIPTION  OF  OP£RATI)N$ 
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F  !  ! 

Hi  !  1. 

G  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  • 

0  !  !  2. 

T  •  *3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  3T  ! 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
HERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

1 

S  POINTS  Oft  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 

1 

t 

1 

i 

33! 9ULLINGTON/  F.  W. 

« 

i 

1  1 

!2  {MATERIALS  FOR  BUILDING  DOCKS 
t  1 

t  1 

1 

Slake  t  river  harbors  in  vicinity  of  freeport  and 

{MATAGORDA/  TX  AHO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
.'BETWEEN  THESE  POINTS 

29»eUNGE  CORPORATION 

i 

!3  ! GRAIN 

1  1 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 

11! 6UNKER  GROUPS  VIRGINIA,  INC 

.  12  MARINE  FUELS 

•HAMPTON  ROAOS;  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS 

32iaURAS/  DAN/  BOAT  RENTAL/  INC.  !9  SCREWS 

SFROM  PURAS/  LA  TO  NORT3LACK  8AY 

32! SURAS/  FA®L  P. 

!2  !PASS€N5c9S 

SbROWNSVILLE/  TX  TO  FLORIDA 

23iauscH  MARINE 

is  j  STONE 

Sgpeat  lakfs 

32!eUSlNELLe  TOWING  CORP. 

« 

•9  ! DRY  CARSO 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/  ETC. 

32!8USIN£LL£/  JERRY  TOWING 
! SERVICE/  INC. 

i2  'TOWINS 

1  I 

!M0R6AN  CITY  TO  I-1G  UP  THE  ATCHAFAlAYA 

1 

1 S! BUTLER  MAOINE 

!  2  icOAL  AND  SPAIN 

{OHIO  RIVER  AND  UPPEP  MISSISSIPPI  RIVEP 

3213UTTE  LA  ROSE  SCAT  COMPANY 

i 

i 

! 9  ! TOWING 
{  1 

j  5 

{PILOT  CHANNEL  OF  THE  ATCHAFALAYA  PIVER  (0  NILES 
! FROM  1-10  BRIDGE  AND  CLOSER)  AND  SOUTH  FROM  I“10 
{BRIDGE  ONLY 

32!C  %  3  BOAT  CO./  INC. 

i 2  Stowing 

SLAKES/  BAYS/  SOUNDS/  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 

32! C  i  C  BOAT  RENTALS/  INC. 

t 

! 9  ! OILFIELD  RFLATEO  SUPPLIES 

l  j 

•GULF  OF  MEXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS/  MISSISSIPPI 
•RIVER  AND  SABINE  PASS/  TX 

2lic  t  C  MARINE  NAINT.  CO. 

! 2  i TOWING 

{GEORGETOWN/  PA-OHIO  RIVER 

32! C  i  E  OOAT  RENTALS/  INC. 

•9  SOIL  FIELD  e 3UIPHeMT 

•GULF  OF  MEXICO 

32! C  5  G  MARINE  SERVICE/  INC. 

; 

t 

! 2  loiLFIELD  SUPPLIES/  WATER/  AND 

1  1 

1  1 

DIESEL  FUEL 

! GRAND  ISLE  AND  9ARETIA  PASS  TO  GULF  OF  MEXICO; 

•MAIN  PASS/  SOUTH  PASS/  FRESHWATER  BAYOU/  SABINE 
! PASS  AND  ARKANSAS  PASS 

32! C  4  G  MARINE  TOWIN3/  INC. 

!  • 

>3  !  TOWING 

{MISSISSIPPI  RIVER  HARBOR— TEXAS  TO  FLORIDA 

32 !C  4  H  BARGE  RENTALS 
! 

! 2  lotL  FIELD  SUPPLIES 
!  ! 

•LOUISIANA  COASTAL  WATERS  4  INLANO  WATERS— 10  MILE 
IOFFSHORF  LIMIT 

! 

32! C  4  H  BOAT  CO. 

i 2  Stowing 

!  INLAND  WATERS  <?£LLE  CHASS c“S A9INC ) 

33! C  4  M  BOATS/  INC. 

!9  {PASSENGERS  AND  OIL  FIELD  EQUIPMENT 

{GULF  INTRACOASTAL  W ATERWAY-TEXAS  4  LOUISIANA 

37!  C  M  F  LEASING  CO. 

! 

! 2  ! CONSTRUCT  »0*»  RATER!  ALS 
l  1 

{COLON*  tA  PIVER-PUGET  SOUND-ORCGON/  WASHINGTON/ 
•CALIFORNIA  AND  ALASKA  COASTS?  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

33! C  R  W/  LTO. 

! 

! 

1 3  Stowing  oilfield  -achinfrv  and 

1  j 

i  i 

materials 

•LAKE  AND  PIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  M0R6AN  CITY/ 
!LA  AND  ALSO  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAY  OF 
{LOUIS  I  ANA 

32! C  S  S  ATLANTA/  INC. 

I 

!9  STOWING  (PETROLEUM/CHcMUAL  prooucts  and  dry 
!  ! CARGO) 

{MISSISSIPPI  RIVER-BATON  ROUSE  TO  NEW  ORLEANS 

1 

I 

41 ! CtC  BOATS/  INC. 

! 

!  2  !  PASSENGERS 
j  1 

10FFSH0RE-SAN  PEDRO  CHANNEL/  CA? 

{OFFSHORE-SANTA  BARBARA  CHANNEL/  CA 

32SC-CPAFT  MARINE  SERVICES/  INC.  !2  ! PASSEN6ERS/  VARIOUS  OILFIELD 
!  !  !  SUPPLIE  S 

EQUIPMENT  AND 

{ INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  FLORIDA  TO  BROWNSVILLE/ 
1TX 

32!  C.  F.  INDUSTRIES/  INC. 

i 

n  !NH3/  UAN/  UREA  AND  PHOSPHATE 
!  ! 

100NALDS0NVILLE  TO  TERMINALS  IN  UPPER  MISSISSIPPI/ 
{OHIO  AND  KENTUCKY  RIVERS  AND  TAMPA 

?1!C.  J.  i  SON  TOWING  CORP. 

! 

! 2  ! SANO  AND  GRAV£L/  COAL/  AND  ALL  GENERAL 
!  IMATtRIAL 

{OHIO/  ALLEGHENY/  AND  MONONGAHELA  RIVERS 
! 

2A!C.  K.  PROCESSING  CO. 

1 

! 2  ! LIQUID  MOLASSES-SOYBcAN  OIL 
!  ! 

{MISSISSIPPI  RIVER— ITS  TRIBUTARIES  AND  GULF  INTER- 
1C0ASTAL  WATERWAYS 

07! CARLE  VENTURES/  INC. 

! (DEL  CORP.) 

! 3  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
!  ! 

{INLAND  WATERWAYS  OF  ATLANTIC  SEABOARD  AND  MAXIMUM 

{FIVE  miles  offshore 

! 

421CA3RAS  MARINE  CORP. 

19  STOWING  CONTAINER  JARCES  AND  CONTAINtR  CARGOS ! SA IPAN  AND  GUAM 

! 

73 ! C AC  ASSOCIATES 

|9  (ASPHALT 

{GREAT  LAKES 

32 ! CACTUS  TOWING  CO. 

i 

! 2  ! OILFIELD  SUPPLIES 
!  ! 

{MONTEGUT/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO#*  INTPACOASTAL 
{waterway;  and  bayou  Terrebonne 

32l CADE  TOWING 

!  ! 

12  ! OIL  FIELD  SUPPLIES/  AND  DRILL 

PIPE 

S NFW  ORLEANS /  LA  TO  PORT  O'COhHER/  TX 

37! CAFFALL  oROS.  FOREST  PRODUCTS/  S3  STOWING  LOG  RAFTS 
! INC.  !  ! 

{WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIYCRS 

1 

32! CAJUN  ELECTRIC  POWER 
{COOPERATIVE/  INC. 

!9  {FOSSIL  FUEL  (COAL) 

!  2 

{MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BATON  ROUGE/  LA 
! 

> 

07!  CALDWELL  DIVING  SERVICE 
! 

! 3  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
!  ! 

{INLAND  WATERWAYS  OF  ATLANTIC  SEABOARD  AND  MAXIMUM 
{FIVE  MILES  OFFSHORE 

!  !  ! 

291CALNOUN-ST.  CHARLES  FE»RY  CO.  !3  (CARS  ANO  TRUCKS 

I  1  ! 

32ICALLAIS  t  CALLAXS  90AT  RENTALS  12  {OILFIELD  SULLIES 
!  !  ! 

32! CALLAI S  (  LOUMIET  TOWING/  INC.  !2  ! TOWING 


! 

32! CALLAI S  AND  SONS/  INC. 

! 

32! CALLAI S  OFFSHORE/  INC. 

I 

32! CALLAI S/  A8DQN  BOAT  RENTALS/ 
!  INC. 

! 

35! CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. 

! 

37ICALL0WAY-R0SS/  INC. 

I 


!  ! 

!2  ! TOWING 
!  ! 

! 2  ! OILFIELD  SUPPLIES 
!  ! 

!  2  ! OFF SHO®6  SUPPLIES 
I  ! 

!  ! 

13  ! S AND  AND  GRAVEL 
!  ! 

!9  ITOWING 
1  ! 


I 

(NILE  223.7  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! HOUMA  SHIP  CHANNEL 

! 

{BROWNSVILLE/  TX  TO  PANAMA  CITY/  FL 

! 

{CORPUS  CHRXSTI/  TX  TO  PANAMA  CITY/  FL 
( 

JHOUMA  SHIP  CHANNEL 
I 

(GULF  OF  MEXICO 
! 

! 

{MISSOURI  RIVER— MILE  12*. 5  AREA 

! 

{COLUMBIA  RIVER  AND  ADJACENT  WATERWAYS  IN  LONGVIEW/ 
IWA  VICINITY 


TABLE  3  “  DcSCRIPTION  Of  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


0?! C ALORE  RIGGING  CORP. 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  *Y 
!  INTERSTATE  COH- 
!  MERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  TO®  HIRE 
!  3.  PPIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


26! CALUMET  MARINE  TOWING 


26! CALUMET  RIVER  FLEETING,  INC. 


325CAMERON  CONSTR.  CO.,  INC. 


32! CAMERON  OFFSHORE  ®OATS 


36! CAMPBELL  TOWING  CO. 

i 

21 ! C AMP3ELL  TRANSPORTATION  CO. 


01! CAM03ELL,  ROBERT 


32JCAN  00,  INC.  I 


32SCAN  00,  INC.  II 


32!  CANAL  3ARGE  COM°ANY,  INC. 


325CANOIF S,  OTTO,  INC. 


GENERAL  TOWING  AND  CHARTERING 


DRY  3ULK-C0AL,  COKc,  SCRAP  STEEL,  GRAIN? 
PETROLEUM  PASED  CHEMICALS 


TOwXSG,  RAF  Tf 0  LOGS,  WOOD  CHIPS,  AND  f ®E IGHT 
TOWING  ANO  FREIGHT 


OIL  FIELD  C A*GO,  WAT5R,  FUEL,  MUO  AND  OIL 
FIELD  EQUIPMENT 

OIL  field  CARGO,  WATRR,  FUEL,  "UD  AND  OIL 
FIELD  EQUIPMENT 

TOWING,  ®UL<  PETPOLEUH,  MOLTEN  SULpHU», 
REFRIGERATED  ANHYOPCUS  AmwonJA,  CHEMICALS, 
AND  COAL 


32! CANDY  CANE  II,  INC.  !9  ! 

i  i  i 

21  i C ANf ST P ALE,  MATTHEW  S3  !&!»!,  SLUDGE,  COAL,  STEEL,  COKE 

!  !  ! 

23! CANON! £  CONSTRUCTORS  !3  ! 

i  i  ; 

2SJCANT0N  MARINE  TOWING  CD.,  INC.  !2  !FlE-T'NG 
!  !  ! 

•  i  i 

12JCAPE  FEAR  TOWING  CO.  *!?  'TOWING 

!  !  ! 

29!CAPe  GIRARDEAU  FLEETING  COMPANY^  CMP;*  FLEETING 
!  !  ! 

2V!CAPE  GIRARDEAU  SAND  CO.,  INC.  !2  (TOWING,  SAND,  AND  GRAVEL 
!  !  ! 

01! CAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE,  INC.  !2  ! PASSENGERS,  PRODUCE  AND  HAND  f RtlGH  f 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


COASTAL  U.  S.  (EAST)-GULF  COAST  TO  NEW  ENGLAND  AND 
MID-ATLANTIC  COASTS?  CAPE  £L£UTHE«A  BAHAMAS -WITHIN 
200  MILES 

ALL  SPEAT  LAKES— GARY,  IN  HAR80R?  CALUMET  AND 
CHICAGO,  IL  HARBOR  AREAS?  EAST  COAST 

PRINCIPALLY  THE  CALUMET  RIVER  IN  CHICAGO,  IL  AND 
SOUTH  LAKE  MICHIGAN 

INTRACOASTAL  SEAWAY-GALVESTON,  TX  TO  NEW 
ORLEANS,  LA  t  CALCASIEU  RIVER 

CALCASIEU  RIVER  TO  CAMERON,  2C0  MILES  GULF  OF 
MEXICO 

SOUTH6 AST  ALASKA?  ANO  PUGET  SOUND  TO  ALASKA 

ALLEGHENY,  MONONSAHSLA,  ANO  OHIO  RIVERS 

GOOTn3 AY  HARBOR  TO  MONHSGAN  ISLAND,  SQUIRREL 
ISLAND 

GULF  OF  MEXICO 


32 ! C  *PE  SANDBLAST 

l 

295CAPE  TOWING  COR®. 


32! C A® IT*L  MARINE  SUPPLY,  INC. 


35! CAPIT AL  SAND  CO.  !3 

i  i 

33JCAPXTAL  TOWING  CO.  (2 

!  ! 

C9( C APT*  N  ED,  INC.  !  3 

i  i 

3J! C APT.  ELLIOTT'S  PARTY  MOATS, 

!  INC.  ! 

•  i 

1  A!  C APT.  SAM'S  RIVER  STREET  FLEET  !2 


32SCAPT.  TOM,  INC. 

! 

! 

328CAPTAIN  *Eb,  INC. 

! 


!  2  !  DRILLING  *AT*?!AL 

i  j 

i  2  Itdwing 

!  ! 

! 2  STOWING,  1A  R  »e  FLFFTING  AND  SHIFTING 
!  ! 

!  ! 


CRfWS  ANO  SMALL  OcCK  LOADS 


!9  !TOWING--GtNC°AL  ML  FIELD  t UUIPMCNT-PIPE,  S3AY0U  L 
!  JMUD,  TRUCKS,  ETC.  and  CONTRACTORS  EQUIPMCNT-!OR  WEST 
!  ! C  R  AN*S,  PILING,  ETC.  ! 


GULF  OF  MEXICO 


GULr  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM 


GULF  INTOAC0ASTAL  WATERWAY  AND  WATERWAYS  OF 
SOUTHFRN  LOUISIANA 


KONONGAHELA,  OHIO,  ALLEGHENY  RIVERS 


5K60KUK  (LOCK  19)  TO  SAVERTON  (LOCK  22)  ON  THE 

!mxs$i$$ipp;  river 

! 

! WILMINGTON  HARBOR,  NC 

i 

j  BE TWECN  MILE  $1  TO  47  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER— CA»E  GIRARDEAU,  MO  AREA 

! 

! NE  W  0EDFORO  TO  MARTHA*  3  VINEYARD?  BUZZARDS  BAY 
(VINEYARD  AND  NANTUCKET  SOUND 
! 

! LOUIS  IAN A/ TEX AS  GULF  COAST 

! 

5MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

!GULf  INTRACOASTAL  WATERWAY,  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM  AND  RESERVE-NEW  ORLEANS  HAR0OR 
! 

'.MISSOURI  RIVER  MILE  142.0  TO  146.0 

i 

'GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (WEST) 

i 

icHESAPEAKE  0AY 

! 


IINTPACOASTAL  WATERWAYS  OF  SOUTH  CAROLINA  AND 

'.GEORGIA 

j 

! VENICE,  LA  TO  VARIOUS  WORK  SITES  INLAND  VIA  VENICE 
'AREA 
! 

S3AY0U  LAFOURCHE  ENTER  INTRACOASTAL  TO  TRAVEL  EAST 


09*  CAPTAINS  SMTP  CHANDLERY  CO., 
!  INC. 


!  2  IPULK  OIL 


(BALTIMORE  harbor 


32!C AR  OFFSHORE  SERVICE,  INC. 


'.GULF  OF  MEXICO 


C5!C A R AMANOS,  PfTER 


C15CARffR£F  CRUIStS,  INC. 


1 1 ! C ARGIL,  INC. 

! 

• 

27JCARGILL  MARINE  t  TERMINAL,  INC. 
J 
! 

07ICARGO  CARRIERS 

'.DIVISION  Of  CARGIL  "ARINE  AND 
(TERMINAL,  INC. 

i 

32!  CAR  I  CORPORATION 


!  2  !GENC»AL  CARg),  AGIREGATM,  VFHICLf., 

!  ! C ONSTRUCT ION  EQUIPMENT,  ANO  PETROLEUM 

!  ! PRODUCTS 

!  ! 

!3  !PASi*NGt»S 
•  ! 
i  j 

!3  (6RAIN  AND  ORY  CARGO 

!  ! 

!  ( 

! 2  !COAL,  GRAIN,  VEGr T  ABLt  )IL,  SALT,  AND 
!  ! MI SCELLANcOUS  COMMODITIES 

!  ! 


DIFSEL  FUEL  «2 


SCARI66EAN  SEA,  PUERTO  RICO-U.  S.  VIRGIN  I5LAN0S 

! 


! MASS ACHUS rTTS  3AY  INSIDE  A  LINt  CAPE  ANN,  BOSTON 
SLIGHT  TO  RACE  POINT 


(SCAFORD,  Dc  — CHARLESTON,  SC?  CHESAPFAKE  BAY  AND 
!  INLAND  WATERWAY 


5MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

! 


BATON  ROUGE,  l  A 


! INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA,  AND  OCCASION- 
SALLY  TEXAS 


01!CARia?CAN  BARGE  CORP. 

I 

32!C A  RLINE  TANK  SERVICE 


! EAST  AND  GULF  COASTS?  PUERTO  RICO 
i 

SLAKES ,  BAYS,  SOUNDS,  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 


32!C*  RLINE  TANK  SERVICE  !9  !GRADE  »  AND  LOWER,  S»eCXFUD  DANGEROUS  (LAKES,  BAYS,  SOUNDS,  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RI 

!  1  ICARGOES,  3CMEN6,  CAUSTIC  SODA,  CARBON  ! 

!  !  ITETRACOKE,  CHLOROFORM,  STYRENE  * 

!  !  !  ! 

32! CARlINC'S  GEISNAR  FLEET#  INC.  !9  !TOw INb-P 5 T*OLE UN /CHEMICAL  PRODUCTS  AND  DRY  (MISSISSIPPI  RIVER-BATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS 
(  !  ! CAR  GO  ( 

!  !  !  ! 

32! CARLINE,  ZANE  (9  (  (IDLE 


TABLE  5  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


881 


E  •  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1-  REGULATED  3Y  !  ! 

G  !  !  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  !  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  OPERATOR  NAME  !  MERCE  COMMISSION  !  !  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

D  !  !  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  !  ! 

T  !  !  3.  PRIVATE  !  ! 

!  !  O-  UNKNOWN  !  ! 


32! CARLINES  MARINE  TOWING/  INC. 

t 

18!  CARLISLE/  GRIFFIN 

i 

l 

31 ! CARTER  CONSTRUCTUN  CO./  INC. 

i 

i 

31! CARTER  OIL  *0. 

32! CARTER/  JOHN  N./  JR. 

1 2! CARTERET  TOWtNG  CO. 

30!CARUTH£OSVILLE  MARINE  SERVICE/ 
!  INC. 

i 

32! CASCADE  LOCKS  LUMBER  CO. 

i 

38icASCAOE  PACIFIC  NARINE/  INC. 

01 j  CAS vO  BAY  TOWBOAT  CO. 

i 

i 

OIICASCO  SAY  TU6B0AT/  INC. 

« 

C7JCASH0/  R.  J.  MARINE  T0WIH6 
!  CORP. 


33! CASPAR Y- WEND ELL  INDUSTRIES/ 

!  INC. 

i 

28SCASSVILLE  RIVER  TERMINAL 

i 

j 

32! CASTEEL/  INC. 

« 

42SCASTIE  t  COOKE/  INC. 

i 

41 ! CATALINA  CRUISES 
16!CAUSTXC  TOWING/  INC. 

i 

i 

36 j CELEDO  SEAFOODS 
; 

2ii CEMENT  TRANSIT  CO. 

! 

32! CENAC  TOWING  COMPANY /  INC. 

! 

! 

32! CENAC/  E.  A./  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

21 ! CENTOf ANTI  MARINE  SERVICE 
! 

33! CENTRAL  AMERICAN  3ARGE  AND 
! TOWING  CO. 

i 

32ICENTRAL  BOAT  RENTALS/  INC. 

i 

32ICENTRAL  BOAT  RENTALS/  INC. 

! 

29! CENTRAL  CONTRACTING  COMPANY/ 

!  INC. 

! 

i 

32 !C ENTRAL  GULF  LINES/  INC. 


32! CENTRAL  GULF  TOWING 
! 

! 

1 5! C ENT 4AL  Oil  CO./  INC. 

! 

30! CENTRAL  $ YATES  DREDGING  CC. 

! 

1.MC6NTRAL  TRUST  CO. 

! 

OJICERTIFJED  CONCRETE  CO. 

! 

32SCSB  MARINE  S£RV.  AT  LAPLACE 


!2 

!3 

i  3 

!2 

•2 

!9 
!  2 

!  3 
•9 
•2 

!2 

!3 

!2 

!  2 

!  2 
!*  2 
*!  2 
'.2 

•9 

!3 

ia 

12 

!  3 
•2 

j9 

i3 

S3 

! 

! 

!  2 
i2 

i  9 
!  3 
i9 

I 

S3 

! 

!  9 

! 


36! CHADWI CK/  E.  F./  LOG  PATROL  C0.!2 


!  ! 

42JCHAH0RR0  CHIEF  CORP.  !3 

1  1 

22! CHAMP/  JOSEPH  ! 2 

!  ! 

!  ! 

23! CHAMPION  AUTO  FERRY /  INC.  19 

1  1 

3? I  CHAMP  ION  OFFSHORE  BOAT  SERVICE/!9 
! INC.  ! 

!  ! 

53! CHANNEL  BUNKC*  SFRVICE  !« 

33! CHANNEL  FUELING  SERVICE/  INC.  S3 

!  ! 

!  ! 

38 ! CHANNEL  LANDFILL/  INC.  !2 

!  ! 

33! CHANNEL  SHIPYARD  !9 

!  ! 

32! CHAPMAN/  DON/  INC.  !9 

i  ! 

17JCHARLEST0N  MARINE  !2 

l  f 

52! CHARPENTIER  TOWING/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 


CRANES/  MISCELLANEOUS  CONSTRUCTION  EQUIP¬ 
MENT/  COAL/  GRAIN/  SAND/  GRAVEL 

CONSTRUCTION  EQUIPMENT  (RIVER  CONSTRUCTION)/ 
STONE/  ROCK 

PETROLEUM  PRODUCTS 


HAP30R  SHIFTING/  BOAT  SERVICE  WORK 


LOG  RAFTS 


TOWING  (BUNKERING) 


TOWING 

TOWING 


OILFIELD  SUPPLIES  AND  PARTS 


TOWING;  BULK  COM«ODITIF$,  COAL/  GRAIN/  SALT/ 
AND  FERTILIZER 

CHARTERING  TO  OTHERS 

TOWING/  °INEAPPLES/  AND  GENERAL  CARGO 

[PASSENGERS 

TOWING 


CEMENT 

TOWING/  BULK  OIL/  AND  DRY  CARGO 


STOWING 

1 

I 

5HAP-J0R  SERVICE/MARINE  *‘PAIP 
! 

! CHEMICALS  ANO  PETROCHEMICALS  OR  LIQUIFIED 
•GAS 

1 

! OIL  FIELD  $UPPL!CS 

J €£ NER AL  CARGO 

1 

J  TOW  ING-“rLC  cT INS  ANO  CEMENT  BAPo'G 


! 

SJT'SL/  PAPER  PRODUCTS/  AND  MISCELLANEOUS 
‘CARGO-RUBBER/  TIMBEP,  FLOUR/  AND  RICE 

•TOWING 

2  BUNKER  C  *6  OIL  AND  DIESEL  *2  OIL 
STOWING/  SAND/  ANO  GRAVEL 

i 

i CEMENT 

i  GRAIN  ANO  GRAIN  *'Y  PRODUCTS 


*!  TOWING 

iPASSENGERS  J 

1 

•GRAINS/  COAL/  FERTILIZER/  AND  OTHER  ORY 

(CARGO 

1 


•SEISMIC  EQUIPMENT 

JPETROLEU"  PRODUCTS 

! DIESEL  FUEL 
1 

•REFUSE  HAULING 
(SHIFTING 

•GENERAL  COMMODITIES 
icHEMICALS 

j 


VICINITY  OF  CINCINNATI/  OH— OHIO  RIVER  AND  ITS 
TRIBUTARIES 

ARKANSAS/  PE 0/  AND  MISSISSIPPI  RIVER* 


ARKANSAS/  MISSISSIPPI  AND  RED  RIVERS 

IDLE 

IDLE 

CAPUIHERSVILLE/  MO  AREA 


COLUMBIA  RIVER/  CASCADE  LOCKS/  ANO  BINGEN/  WA 
IDLE 

CASCO  BAY/  ROLLING  MILL  TO  PORTLAND  HE  ID/  TO  HUSSY 
SOUND 

ATLANTIC  COAST 

CHESAPEAKE  BAY/  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANAL/ 
[DELAWARE  RIVER/  COASTWAYS-NEW  YORK-CF  LESTONz  SCT 
COASTWISE  FROM  EASTPORT/  P£  TO  8ROWNSV1LLS/  TX 

!  INTERCOASTAL  GULF  OF  MEXICO  WATERWAYS 


MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  AND  OHIO  RIVERS 


HONOLULU  HARBOR  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

LONG  REACH/  SAN  PEDRO/  AND  CATALINA  ISLAND/  CA 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  AND  BLACK  WARRIOR/ 
T0M9IG9EE/  AND  MISSISSIPPI  PIVE»S  (IDLE) 

SIDLE 

2 

!  GREAT  LAKE  PORTS  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
1 

2GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  INLANO  WATERWAY/  AND 
•GULF  OF  MEXICO 
1 

SLAKES/  BAYS/  SOUND S— MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF 
!  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 
1 

•MILE  24  TO  25  MONONGAMELA  RIVER 
! 

SGULf  OF  MEXICO/  CARIBBEAN  ISLANDS/  EAST  AND  WEST 
(COASTS  OF  U.  S.;  NEARBY  FOREIGN 

1 

!  GALVESTON/  TX  TO  MOBILE/  AL 

1 

itOVER  MISSISSIPPI  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

!*ILF  145.6  UPPER  MISSISSIPPI  RIVtRF  BETWEEN  MILE 
!  117  UPPfP  MISSISSIPPI  RIVER  AND  MILE  176  UPPER 
! MI SS ISSIPP I  RIVER 
1 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM-EAST  COAST  UNITED  STATES 
! 

SGULF  COAST  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS— GULF  INTSA- 
! COASTAL  WATERWAY  AND  SURROUNDING  WATERS 
; 

! TAMPA  BAY 
1 

MISSISSIPPI  RIVER 
! 


•NEW  YORK  HA»80R  (IDLE) 

1 

SLOWER  MISSISSIPPI/  WEST  INTERCOASTAL  CANAL/  AND 
!  EAST  INTERCOASTAL  CANAL 
1 

!  SEATTLE  ANO  ANACORTES 

! 

SAPRA  HARBOR/  GUAM 
1 

•MISSOURI/  MISSISSIPPI/  AND  INLAND  RIVERS 
! 


'.GULF  OF  MEXICO 
! 

! 

SHOUSTON/  GALVESTON/  ANO  TEXAS  CITY/  TX 
! 

SICWW;  CORPUS  CHRIST!/  TX  TO  NEW  ORLEANS/  LA 
SINCLUDING  MISSISSIPPI  RIVER  SOUTH 
2 

i GASTINEAU  CHANNEL 
! 

•HOUSTON  SHIP  CHANNEL  AND  SAN  JACINTO  RIVER 
1 

i 

! 

(TENNESSEE/  CLINCH/  EMORY/  AND  HIWASSEE  RIVERS 
1 

iHOUSTON/  TX  TO  DECATUR/  AL;  GULF  INTRACOASTAL 
!  WATERWAY-LOWER  MISS ISS XPPI-TENNESSCE  RIVER/  UPPER 
•MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS 
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POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1 

14! CHATHAM  TOWING  COMPANY/  INC. 

i 

i 

l 

!  2 

1 

1 

1 

{RESIDUAL  FUEL  OIL 

1 

1 

2 

{INLAND  WATERWAY— JACKSONVILLE#  FL  TO  HOREHEAD 
{CITY#  NC 

l 

32JCHAUVIN,  CURMAN 

J 

l 

!3 

j 

1 

•PUSH  BARGES 

1 

1 

{BAYOU  TERREBONNE#  BAYOU  PETIT  CAILLOU#  BAYOU  GRAND 
•CAILLOU,  BAYOU  DULARGE#  AND  LAKE  DECADE 

1 

33!chem:cal  barge  co. 

i 

* 

•2 

1 

1 

! CHEMICALS  AND  PETROCHEMICALS 

1 

1 

{GULF  OF  MEXICO/  CARIBBEAN  ISLAND/  EAST  AND  WEST 
•COASTS  OF  U.  S.;  NEARBY  FOREIGN 

41*CHE*PR0  ENVIRONMENTAL  SERVICES 

1 

i 

{ 9 

1 

1 

1 

{oil  spill  clean  up/rs$ponse  and  booming 

{OPERATIONS  DURING  LIGHTENING  OPERATIONS  IN 
•THE  ANCHORAGE  LOCATIONS 

i 

{LOS  ANGELES/LONG  BEACH  HARBORS  AND  ADJACENT  WATERS 
{OUTSIDE  OF  THE  HARBOR  HUNTIN6T0N  BEACH  AREA  TO  EL 
•SEGUNDO 

1 

1 2! CHcMSf RVE  TERMINAL/  INC. 

i 

■ 

!2 

1 

2 

{FERTILIZER/  32  OIL/  »A»AZYLSNE, 

1 

1 

METHANOL 

{WILMINGTON  TO  KOREKEAOFTO  NEW  BERN-FAYETTCVILLE  ON 
•CAPE  FEAR  RIVER/CHARLESTON/  SC 

1 

32!  CHE®  A**I£  30  TRUC  NO.  10 

i 

!  2 

1 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

1 

{VARIOUS  PORTS  ALONG  GULF  OF  MEXICO 

1 

32! CHER  AM  I E  BO  TRUC  NO.  17, 

j 

i 

INC. 

!*2 

1 

1 

{OILFIELD  EQUIPMENT 
» 

•CAMERON/  LEEVILLE/  AND  MORGAN  CITY#  LA  TO  GULF  OF 
{MEXICO 

32!  CHE®  AM  IE  80  TRUC  NO.  18/ 

i 

i 

INC. 

!2 

1 

•OILFUIO  EQUIPMENT 

1 

•INTRACOASTAL  CITY#  AND  CAMERON/  LA  TO  THE  GULF  OF 
•MEXICO 

32SCHERAMIE  PO  TRUC  SO.  19/ 

■ 

INC. 

*!2 

1 

1 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

2 

1 

{CAMERON/  MORGAN  CITY/  LEEVILLE/  LA  TO  THE  GULF  OF 
•MEXICO 

32i C H?R AM  IE  30  TPUC  NO.  20/ 

INC. 

!2 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 

32*!  CHS&AMIF  80  TRUC  NO.  21/ 

INC. 

'{2 

•oilfield  equipment 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 

32icHERAMIE  SO  TRUC  no.  22/ 

INC. 

! 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

{MORGAN  CITY/  LA  TC  GULF  OF  MEXICO 

32l CHERAMXE  PO  TRUC  NO.  25/ 

1 

INC. 

*!2 

1 

1 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

l 

■ 

(GALVESTON/  TX  TO  GULF  OF  MEXICO  AND  ZNTR ACOASTAL 
(CITY/  LA 

1 

32!CM€»AMIE  60  TRJC  NO,  2D, 

1 

INC. 

12 

loiLFIELD  EQUIPMENT 

1 

{CAMERON/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 

32!CHeRANIE  ?0  TRUC  NO.  27/ 

t 

1 

INC. 

!  2 

1 

1 

! 0  IL  FI  ELD  EQUIPMENT 
! 

•LEEVILLE  AND  MOPGAN  CITY/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO" 
{CAMERON  AND  INTRACOASTAL  CITY/  LA 

32icH€»AMX£  BO  TPUC  NO.  23/ 

1 

INC. 

*52 

{OILFIELD  EQUIPMENT 

{LEEVILLE#  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 

32! CHERAM IE  SO  TRUC  NO.  29/ 

1 

INC. 

!2 

ion  FIELD  EQUIPMENT 

2 

{CAMERON,  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 

32!CH5°AMIC  bo  TRUC  NO.  33/ 

j 

INC. 

i  2 

1 

•OILFIELD  EQUIPMENT 

1 

•VENICE#  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 

?2icHERA»ie  BROS •/  INC. 

1 

i  2 

1 

(OILFIELD  EQUIPMENT 

1 

{MORGAN  CITY  ANO  VENICE#  LA— GULF  OF  MEXICO 

2 

32 ! Ch£R AM  IE/  GtLPERT /  INC. 

! 

* 

{9 

l 

l 

•OILFIELD  RELATED  SUPPLIES 

1 

1 

{GULF  Of  MEXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS#  MISSISSIPPI 
{RIVER  AND  SABINE  PASS#  IX 

32'CHEPAHXE,  HARRIS 

1 

I 

!9 

1 

! 

• 

1 

! 

1 

32!CM£RAMIE/  muey  L./  INC. 

1 

!> 

! 

2 

32UHE9AMIE,  INC. 

i  3 

■ 

{GENERAL  OILFIELD  SUPPLIES 

1 

{HOUMA,  LA 

2 

32JCHEBAMIC/  MANNY 

1 

1 

1 

!  2 
j 

1 

•TOWING 

! 

2 

{CORPUS  CHRIST!/  TX  TO  PASCAGOULA/  MS  1  INLAND 
(RIVERS 

32*!CME»AMIC,  N.  J.,  INC. 

! 

1 

. 

!  3 

1 

1 

•TOWING 

; 

•BROWNSVILLE/  TXJ  ST.  MARKS/  FLF  AND  GULF 
{INTRACOASTAL  WATERWAY 

1 

32! CHERA^IP/  RENE  J.  i  SONS/ 
1 

1 

INC. 

!3 

! 

1 

ITOWIMG— REFINED  P«T»OL«Uv  PRODUCT  $  IN  TANK 

{BARGE  S 

1 

! NEW  ORLEANS/  LA?  LOVE*  MISSISSIPPI  RIVE*/  GULF  Of 
{MEXICO/  TAMPA  BAY,  AND  *0*T  OF  TAMPA 

1 

32 ! CH£R AH  IE/  STEVE  J./  INC. 

!2 

{OILFIELD  0R1LLING  ‘GUIPMINT 

{MOaiLF  BAY/  AL  TO  BILOXI/  NJ 

U!CH£»Q*C*  9ARI/E  LINES/  INC 
1 

1 

• 

!° 

i 

1 

J  charters  to  others 
! 

1 

{OHIO,  TENNESSEE/  TENN-TOM,  LOWER  AND  UP*E» 
{MISSISSIPPI  RIVERS 

17!CH*»0KEE  MARINE  TERMINAL 

|v 

(STEEL/  CEMENT,  SALT,  CHEMICALS/ 

FERTILIZE*/ 

{NASHVILLE  TO  PADUCAH  (CUMBERLAND);  PADUCAH  TO 

07!CHC$APZA<C  BARjr 


MUMCSA’cAAE  CORPORATION 

! 

! 


{  !  AND  SPAIN 

!  1 

•3  !CO«L 
!  ! 
i  i 

!3  ! TOWING#  WOOD  CMl®,/  WOOD  PULP#  AND  3ULK  OIL 

!  ! 

!  ( 


•CAIRO  (OHIO)J  PADUCAH  TO  P  ARKLEY  CANAL  (TCNNCSSEC) 

! 

I  SALT  I  PORE  HARBOR/  CHESAPEAKE  BAY-BALT IH0RE/ 

{NORFOLK 

l 

(CHESAPEAKE  aAf-ALBEHARLE  SOUND  AND  ALL  CONNECTING 
{INLAND  WATERWAYS  AND  RIVERS 


09{  CHESAPEAKE  MARINE  PARTNERSHIP  12  {TOWING,  SAND#  AND  GMVCL 

{  !  ! 

0$i CHESAPEAKE  MAPINE  TOU«S/  INC.  !2  {PASSENGER* 

!  !  ! 

tlS  CHESAPEAKE  TUG  t  BARGE/  INC.  (9  {GENERAL  TOWING 

!  !  ! 

32! CMEVCO  SERVICES/  INC.  !2  {WATER  S  VAT *•  *UO 


3>! CHEVRON  SHIPPING  COMPANY 
l 
! 

! 

32!  CHEVRON  USA/  INC. 

! 

i 

3 ji  CHEVRON  USA/  !NC. 
i 

'’{CHETNNE  MARINE/  INC. 

I 

» 


26!  CHICAGO  CRUISES 
! 

261CHICAGO  FROM  THE  LAKE/  INC. 
! 

33! CHICO/  B.  A.  TUG#  INC. 

! 

16!CHILD®  CSS  COMPANY/  INC. 
l 

031CHILLEMI/  CHARLES 
! 

16! CHOCOX  BARGES/  INC. 


{ 2  {WATER  S  VAT  I*  *UO 
!  ! 

! 1  ! TOWlNw/  ®ULK  ) lL/  PACKAGE  FREIGHT/  CRUOE/ 
I  {CHEMICALS/  AND  «**Tt)LEUM  PRODUCTS 
!  I 
!  1 

{ 2  {OIL  WILL  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES/  JUNK/ 

!  |TU»ING  AND  PIPES 
!  ! 

S3  {PERSONNEL 

!  ! 

S  2  {TOWING 

!  ! 

!  \ 

!  ! 

!  ! 

!  2  {PASSENGERS 

!  I 

! 2  !»AS$*NGE»S 
!  ! 

! 2  {SHIFTING  SERVICES 

j  i 

!  i 

5  2  {TOWING;  heavy  OIL 
!  ! 

!?  1 
!  ! 
tv  i 


{CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 

! 

{CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES 

! 

{HAMPTON  ROADS  AREA 

{ 

! INTRACOASTAL-SA9INE  TO  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

{PACIFIC  COAST  PORTS#  BRITISH  COLUMBIA/  ALASKA/ 
{HAWAIIAN  ISLAND/  AMERICA,  U.  S.  GULF  COAST#  AND 
!U.  5.  ATLANTIC  COAST 
! 

I  GULF  INTtACOASTAL  WATERWAY/  GULF  OF  MEXICO/  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER 

ITA3BS  BAY  -  GALVESTON  BAY 
! 

! INLAND  WATERWAYS  *  FROM  OROWKSVILLE/  TX  TO 
ICARRA8ELLE/  FL  —  OFFSHORE  WATERS  OF  TEXAS# 
{LOUISIANA/  MISSISSIPPI  (  ALABAMA,  NOT  EXCEEDING  10 
{MILES  OFFSHORE 
! 

{LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL 

(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL 
% 

j TEXAS  AND  LOUISIANA  INTRACOASTAL  WATERWAY;  HOUSTON 

{AREA 

! 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRTBUTARIES 
! 

(IDLE 

! 

! 
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CHOCTAW  TRANSPORTATION  CO.  ! 

CHOLEWICKI,  ALEX  ! 

CHOTIN  TRANSPORTATION,  INC.  ! 

CHOTIN,  SCOTT,  INC.  ! 

CHOUEST,  DAMON,  INC.  ! 

CHOUEST,  EDISON  OFFSHORE,  INC.  ! 

CHRIS  PUSH30 AT,  INC.  ! 

CHRONALLOY  AMERICAN  CORPORATION* 

CINDY  LOU  FLEET,  INC.  I 

CIRCLE  LINE  -  SIGHTSEEING  i 

YACHTS,  INC.  ! 

CIRCLE  LINE  -  STATUE  OF  LIBERTY! 
FERRY,  INC.  ! 


CITICORP  LEASING  (ALEYSKA, 
INC.) 


CITY  OF  MONROE  5 

CJ3  COMPANY  ! 

CLAYTON  TANKERS,  INC.  "• 

CLEARWATER  MARINE  WORKS,  INC.  \ 

CLEMENTS,  D.  J.,  INC.  1 

CLEVELAND  TANKERS,  INC.  ! 

! 

CLIPPER  CRUISE  LINE  ! 


3  ! RIVER  CONSTRUCTION  MATERIALS 

i 

9  i 

I 

2  'TOWING,  BULK  OILS,  AND  SULK  CHEMICALS 

i 

i 

2  {PETROLEUM  PRODUCTS 

i 

i 

• 

3  Ioil  FIELD  SUPPLIES 

I 

I 

3  SOIL  FIELD  SUPPLIES 

i 

i 

9  'TOWING 

t 

2  ! SULK  COMMODITIES,  STCEL,  AND  PACKAGED 
'FREIGHT 
i 

9  i 

I 

2  i PASSE  NG£R$,  AND  OIFSEl  FUEL 
| 
i 

2  ! PASSENGERS 


1  GENERAL  SULK  C  AR..O— ST  *EL,  G»AIN,  GRAIN 
! PRODUCTS,  SALT,  STEEL  aULK  PPOOUCTS 


2  !PASSENGE»S 

3  ! CRUSHED  LIMESTONE 

i 

| 

2  ‘PRODUCT  CARRIERS 

i 

3  i TOWING 

! 

3  ! T0WIN3 

! 

2  SPETROLEU'*  PRODUCTS 
! 

1  ! PASSENGERS 


36! CLIPPER  FISHERIES 

j 

!° 

i 

•SEAFOOD 

OlicLIPPER  NARINE,  INC. 

i 

{ 2 

i 

! PAS  Sf NGcRS 

i 

32! CLOUD  BOAT  RENTAL,  INC. 

| 

!2 

i 

i P£  RSONNtL 

■ 

36! CLOVERLEAF  1985,  INC. 

i 

!  3 

■ 

I 

j 

*2! CLUB  LANAI 

i 

!9 

{PASSENGERS 

CLYDESDALE  CORP. 

COAST  LINE  PACIFIC,  INC. 
COASTAL  BARGE 

COASTAL  CARRIERS  CORP. 


COASTAL  MARINE  CONSTRUCTION, 
INC. 


COASTAL  PILOTS  t  HARBOR  LAUNCH, 
INC. 


!  ! 

!  1 
!  ! 

!  ! 

!  I 

! 2  STOWING 
!  ! 

I?  {TOWING 

!  I 

! 3  {WHEAT, 


{WHEAT,  CORN,  RIC*,  SORGHUM,  ANY  PL*iO, 
{TITLE  1,  AND  2  CARGOES 


{GRAIN,  COAL,  RIC« 


COASTAL  SHELL  CO. 


COASTAL  TANKSHIPS  U.S.A.,  INC. 


COASTAL  TOWING,  INC. 


COASTAL  TOWING,  INC. 
SPRINSHUL 


COASTAL  TRANS.  CO. 


COASTAL  TRANSPORTATION,  INC. 


COASTAL  TUG  AND  BARGE,  INC. 
COASTAL  TUGS,  INC. 


COASTWISE  TRADING  CO. 
COASTWISE  TRADING  CO. 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM,  GULF  OF  MEXICO,  AND 
INTRACOASTAL  WATERWAY 

ARKANSAS,  ILLINOIS,  MISSISSIPPI,  OHIO  AND 
TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS;  AND  GULF  INTRACOASTAL 
WATERWAY 

GULF  OF  MEXICO-BETWEEN  KEY  WEST,  FL  AND 
BROWNSVILLE,  TX 

GULF  OF  .MEXICO-BETWEEN  KEY  WEST,  FL  AND 
BROWNSVILLE,  TX 


!3  { *USNlNG 
I 
J 

3  SCREWS 
I 
l 

3  {LIMESTONE 
! 

I 

i 

J  I  CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS,  GASOLINE,  AND  JET 
{FUEL 
I 

1  I  TOWING 


HARVEY  CANAL  (HARVEY,  LA) 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  °IVE* 
SYSTEM 


•MANHATTAN  ISLAND,  NEW  YORK  HARBOR;  HUDSON  RIVER  TO 
•POUGHKEEPSIE,  NY,'  AND  EAST  RIVER  TO  RYE  BEACH 

i 

{BATTERY  PARK,  MANHATTAN,  NEW  YORK  CITY,  LIBERTY 
•ISLAND,  UPPER  NEW  YORK  BAY*  ELLIS  ISLANO,  AND 
{LIBERTY  STATE  PARK 

i 

•all  INLAND  WATERWAYS  AND  CANALS  EAST  AND  WEST  OF 
'.NEW  ORLEANS,  LA  IN  THE  UNITEO  STATES,*  MISSISSIPPI 
{RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

•OUACHITA  PIVER— MONROE,  LA 

i 

•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL 
{WATERWAY  OF  LOUISIANA 

i 

!U.  S.  COASTWISE  ANO  FOREIGN 

i 

•PUGET  SOUNO  t  TRIBUTARIES 
! 

!  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! 

{GREAT  LAKE  PORTS 
! 

{COASTWISE  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM 
{MAINE  TO  FLORIDA  ANO  THE  U.  S.  AND  BRITISH  VIRGIN 
{ISLANOS 
» 

’{GULF  OF  ALASKA,  BERING  SEA,  ALEUTIAN  ISLANDS 
! 

{MERRIMAC  RIVER  -  GULF  OF  MAINE 
! 

{LAKES,  BAYS  AND  SOUNDS 


{COASTWISE  PACIFIC  OCEAN  AREA,*  SOUTHERN  AND  WESTERN 
{COAST  OF  THE  ISLAND  BETWEEN  CAPE  HANAMANIVA  *  UPOA 
{POINT,*  SOUTHERN  COAST  OF  THE  ISLAND  OF  MOLOKAI 
! BETWEEN  CAPE  HALAWA  AND  LAA  POINT  &  ISLAND  Of 
{LANAI ;  HAWAII  NOT  MORE  THAN  20  MILES  FPOM  A  HARBOP 
! 

{INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  INLAND  RIVERS 
! 

{PACIFIC  COAST 

i 

iu.  S.  GULF,  NEW  ORLEANS  AND  HOUSTON  (LOAD)  AND 
{ANYWHERE  (DISCHARGE) 

I 

!U.  S.  EAST,  GULF,  AND  WEST  COASTS  INCLUDING  PUERTO 
{RICO  AND  HAWAII 

{ INTRACOASTAL  WATERWAY  —  FLORIOA-JACKSONVILLE  TO 
•PENSACOLA 

l 

•U.  S.  COASTAL  WATERS 


{SCOTT  CITY,  MO  ON  MISSISSIPPI  RIVER  TO  PORT  ALLEN, 
!LA;  INTRACOASTAL  CANAL  TO  INTRACOASTAL  CITY,  LA,* 
•VERMILION  RIVER  TO  ABBEVILLE  AND  LAFAYETTE,  LA 
{ 

!U.  S.  COASTWISE 


{TOWING  Of  PtT«OL«U»  ®RPDUCTS 
I 
1 

lORY  CARCO-f ISMIN'*  SUPPLIES  AND  FROZEN 
{SEAFOOD 
! 

! 

JFROI'N  fXSH  AND  FISHERY  SUPPLIES 

1 

! 


16  OIL-PFO  AND  DIESEL 
l 

{OFFSHORE  DRILLING  SUPPLIES 
! 

! 

I 

IPETROLEU"  PRODUCTS— CLASS  » 
I 

! TOW  IN  S 


{SAVANNAH,  G  A— BRUNSWIG  K,  GA  TO  FERNANDINA  AND  ST. 
{MARY'S,  FL;  JACKSONVILLE,  FL/SANDFORO,  FL 
( 

{GULF  INTRACOAST AL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI, 
{ARKANSAS,  AND  OUACHITA  RIVERS 
l 

{SEATTLE,  WA;  CHIGNIK,  $ANO  PT.,  FALSE  PASS,  KING 
{COVE,  AKUTAN,  DUTCH  HARBOR,  AND  PRIBILOF  ISLANDS, 
!AKJ  BELLINGHAM,  WA 

I 

{HIRAM  CHITTENDEN  LOCKS,  SHI»  CAN  AL**  SEA  TILE,  WA; 
{CHIGNIK,  SAND  POINT,  KING  COVE,  FALSE  PASS,  DUTCH 
{HARBOR,  AKUTAN,  UNALASKA,  CAPTAINS  SAY,  ST.  PAUL 
•ISLAND,  ST.  GEORGE  ISLAND,  PORT  MOLL£»,  TOCIAK,  AX 
! 

{MILE  ASS  TO  681,  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

{VENICE,  LA  TO  OFFSHORE  PLATFORM  AND  DRILL  RIGS 
{THRU  SOUTHWEST  0*  SOUTH  PASSES  OF  THE  .MISSISSIPPI 
JRJVCR 

i 

j  GREAT  LAKES— MICHIGAN,  HURON,  ANO  SUPERIOR 
! 

!U*PEt  AND  LOWER  MISSISSIPPI,  ILLINOIS,  MISSOURI 
! AND  OHIO  RIVERS 
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E  !  ! 

N  !  !  1. 

G  !  • 

!  OPERATOR  NAME  ! 

D  !  !  2. 

T  !  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COM-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
PEACE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  • 

UNKNOWN  • 

! 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

1 

1 

i 

33! COASTWISE  TRADING  CO. 

i 

i 

■ 

i 

i 

1 

!  2 

1 

1 

« 

1 

1 

! REFINED  PETROLEU"  PRODUCTS  AND  PA RAXYLEN E 

1 

JTEXAS  CITY/  TX;  TAMPA/  PORT  EVERGLADES  AND  JACX- 
!  SONVILLE/  FL/*  SAVANNAH/  GA/  WILMINGTON/  NC/ 

SYORKTOWN/  VA!  CHELSEA/  MAT  PROVIDENCE/  Ri;  NEW 

SHAVEN/  CT;  CARTERET/  NJ!  9EAUM0NT/  TX! 

SCHARLESTON/  SC/  AND  M03ILE/  AL 

21 ! C05LE#  JOHN 

!  2 

! MID  OHIO  RIVER  TO  U°PER  MONONGAHELA  RIVER 

32! COCO  MARINA/  INC. 

i 

i? 

1 

! DIESEL  FUEL 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  NEAR  NEW 
•OPLEANS 

03s  COEN  MARINE  EQUIPMENT/  INC. 

i 

!2 

1 

HULK  SAND/  COPP‘D/  GRAVEL/  SCRAP  AND  NISC. 

! COMMODITIES— MARINE  CONSTRUCTION 

•PORT  OF  NEW  YORK/  NEW  JERSEY/  AND  LONG  ISLAND 
•SOUND 

30SCOFFET  CONSTRUCTION  CO. 

ia 

STOWING 

•MILE  921-LOWCR  MISSISSIPPI  RIVER 

1 ii COLLS  TOWING  COMPANY/  INC. 

ii 

t 

STOWING/  °ULPW 300/  PETROLEUM  PROOt/CTS#  AND 
SCOAL 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  alVER 
l 

32! COLLINS  TOWING/  INC. 

i 

i 

i 

!2 

1 

1 

1 

SOIL  FIELD  SU®PHc3 

! MI  SSI  SSI PPI  RIVER  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  ANO  LAKES  ANO  RIVER  HARBORS  IN 
! VICINITY  OF  NEW  ORLEANS/  LA!  BAYS/  9AY0US/  AND 
! PRIVATE  CANALS 

03!  CCLUM°XA  CONTAINER  flARGE 

•9 

SVANS  (CONTAINERS) 

BETWEEN  THE  PORTS  OF  BOSTON  AND  NEW  YO®K 

36! COLUMBIA  NAVIGATION  CO. 

i 

!3 

JT0VIN5  RAtT£0  LOGS 

! ROOSEVELT  LAKE— GRAND  COULEE  DAM  TO  CHINA  BEND 

16! COLUMBUS  LANDING 

!  9 

IlDLF 

32! COM ANChE  90AT  RENTAL/  INC. 

is 

•PASSENGERS 

•LAKE?/  PAYS/  ANO  SOUNDS 

32! COMAR  OFFSHORE  MARINE  COR®. 

i  9 

•IDLE 

22! COMBINED  1000  ISLAND  BOAT 
! TOURS/  INC. 

i 

i2 

1 

1  PA  SSe  NGER$ 

•ALEXANDRIA  BAY/  NY  AND  HEART  ISLAND/  WELLSLET 
! ISLAND/  IVY  LEA/  ONTARIO  AND  CLAYTON/  NT 

41 ! COMES/  YALE 

i  2 

STANK  CLEANING  *AT2»:al;  OILY  WATER 

•SAN  DIE60  BAT  ONLT 

32 !C  OMME® C I AL  BARGE  TRANSPORT 
•LIMITED  PARTNERSHIP  I 

'.2 

1 

! WHEAT/  SOYBEANS/  CFNENT  CLINKER/  FERTILIZER 
! COKE/  COAL/  ROCK  AND  SCRAP 

/{MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TRIBUTARIES  AND  INTRACOASTAL 
•WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

20'COMMEOCIAL  diving 

i  3 

STOWING 

•r:*'wnA  river 

3J!C0M*ERCIAL  EOUI©N?NT  LtASlNG 
ICO. 

» 

• 

j 

! 

11! COMMONWEALTH  OF  VIRGINIA 
!0?PT.  OF  HUTS,  t  TRANSP. 

! 

1 

I: 

! 

1 

SM0T3R  VcHICL-S  AND  ?A$$*NGER$ 

! 

! 

! 

!JAMES  RIVER-9ETUEEN  SCOTLAND  WMAftf  (SURRY  CO.) 
JVIRGINIA  ANO  GLASSHOUSE  POINT  (JAMES  CITY  CO.) 
[VIRGINIA 

32! COMPASS  OOCKSIOE/  INC. 

! 

!  9 

j 

SPETROLfUM  COKE 
! 

•HEW  ORLEANS#  CHALMETTE  TO  MYRTLE  GROVE#  LA!  MILE 
! as. 1  TO  MILE  57  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

ClicOMPASS  MARINE  C0»p. 

1 

•IDLE 

li\ COMPASS  .MARINE  SERVICE?/  INC 
1 

.  !  2 
! 

1 

STOWING 

! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  LOWER  MISSISSIPPI 
!  RIVER 

17'CCNACRA  FERTILIZER  COMPANY 

i 

S3 

! ANHYDROUS  ANTONIA 

I 

{INLAND  WATERWAYS/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

3fr! CONCRETE  TECHNOLOGY  CORO. 

i 

S3 

1 

•SAND  4  AGGREGATES 

1 

• 

!PUGCT  S0UN0-3LAIP  WATERWAY  IN  TACOMA  TO 

SSTEILACOOM  S  ©ETURN 

01 ! CONN./  SIAT?  OF/  Dt®T.  Of 
!TRAN?P. 

! 

i 

!2 

! 

S 

! VEHICLE S  AND  PASSENGERS 
t 
* 

{ACROSS  THE  CONNECTICUT  RIVER  FfcOM  ROCKY  HILL/ 

! GLASTONBURY /  CT!  AC*OS$  THE  CONNECTICUT  RIVER  FROM 
SCMESTIR-HAOLYME/  CT 

321  CONOCO/  INC. 

! 

1 

(2 

1 

1 

! CRUPr  OIL/  CONDENSATE#  ITHYLENE  FEEDSTOCK/ 

! HEAVY  OILS  AND  LIGHT  OILS/  OR  CLEAN 
!°ETROL?UM  PROOUCT? 

! GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY#  BROWNSVILLE/  TX  TO 
! ST.  MARKS/  FL 

j 

2?l CONSOLIDATED  GRAIN  t  BARGE 
SCOMPANY 

!  2 

1 

SGAAIN  AND  GRAIN  PRODUCT? 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES/  AND  GULF 
UNTRACOASTAL  WATERWAY 

21 S  CONSOL IDATION  COAL  CO. 

! (RIVE*  DIVISION) 

!2 

1 

SCOAL 

i 

{ALLEGHENY/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  MVERS 

1 

21 1  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

! EASTERN  DIVISION 

is 

1 

SMARRMR  WORK 
! 

SROBE.NA  ©REP  PLANT 
! 

21SCONSOLIDATION  COAL  CO. 
{NORTHERN  W,  VA.  REGION 

h 

! 

! BITUMINOUS  COAL 
! 

IHONONGAHCLA  RIVER 
t 

21! CONSOLIDATION  COAL  CO.  (EASTERN! 3 
SRE6I0N-M0UNDSVILL?  OPERATIONS)  ! 

STOWING/  COAL 
j 

•OHIO  RIVER— 6ENW00D/  WV  APtA  AND  MOUNDSVILLE/  WV 
!A»EA  SOUTH 

!  !  !  ! 

21 1  CONSOL  I  DAT! Oh  COAL  COMPANY  !9  !  ! 


!  ! 

?MCONTXCA*R!£RS  AND  TERMINALS/  !2 

!ISC.  i 

l  % 

i  i 

1 t ! CONTINENTAL  CRAIN  CO.  U 

!  ! 

i  > 

i  i 

32! CQNT 1NENTAL  MARINE  SERVICE  !9 

1  ( 

!  ! 

!  I 

?d!CONTXNENTAL  MARINE/  INC.  ! 2 

i  ! 

!  ! 

32ICONVENT  MARINE  COMPANIES/  ISC.  !3 
!  ! 

1 7! CONVEYORS#  ISC.  ! 2 

!  ! 

TJ! COOK  islet  TOC  AS6  9AR6E  CO.  ! 2 

i  ; 

i  ! 

T2! COOX/  PAUL  L.  30AT  R ENT *L/  INC.S2 
!  I 


! 

! S RA  IS/  COAL/  SALT/  f  «itT  ILIZ  ?»$/  ORE/  ©HOS- 
I PH ATE/  AOCX/  RUTILE /  ZIRCON/  COX?  AND 
•AGGREGATE 
! 

KRAIS 

! 

S 

{ 

•TOWING—  ROC<  (A$  Ll*rSTOS*>/  WHEAT/  COAL 
!  SLAG 
f 
! 

STOWING 

! 

! 

SWATC*/  POTAfiLC;  WASTE  WATER 

! 

! charters  to  other? 

i 

STOWING  (DOCKING)/  OIL  CONSTRUCTION 

SCOUIPHENT 

! 

{passengers;  general  supplies 
! 


UNLAND  WATERWAYS 
I 


{ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  — NOR  FOLK/  VA/  TO 
{ELIZABETH  CITY/  NC;  YORK  RIVER  AND  TRIBUTARIES; 
SAND  BALTIMORE  HAR30R 
« 

•PADUCAH/  KY  TO  H03ILE/THE0D0RE/  AL/  NEW  MADRID/  MO 
!TO  MOBILE /THEODOR?/  AL;  MISSISSIPPI  RIVER! 
!TCNNE?SE£-TOHRKd?E;  AND  MISSISSIPPI  SOUND 

SLAKE  S  RIVER  HARBORS/  CHICAGO  AREA/  AND  GREAT 

•LAKES 

i 

SMILE  90  ANP-MILE  235  AHP  WESTERN  RIVER 

i 


{ANCHORAGE  HAR90R 
! 

; 

iuP  TO  20  MILES  OFFSHORE!  INLAND  RIVERS/  OATS / 
1  SOUNDS /  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
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OPERATOR  NAME 


i  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BT 
i  INTERSTATE  COM“ 

!  KERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  MIRE 
!  3-  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


32! COOPER  STEVEDORES 

i 

1 6 ! CORE  INDUSTRIES*  INC. 


32! CORKERN  30AT  RENTALS/  INC. 


33!  C  ORPUS  C  HR  1ST  I  NARINE  SERVICES 
SCO. 


29! COSTELLO/  PATRICK  R.  AND 
! ELLEN  H. 


24! COULEE  REGION  TOWING/  INC. 


32! COURVILLE  MARINE/  INC. 


32SC0X  DRAGLINE/  INC. 


31 !  COX  MARINE  CORP. 


33!  CPD  BARGE  LINE 

i 

32!  CRAIGH EAO/  CLAUDE  C./  DR. 


21 ! CRAIN  BROS./  INC. 


32! CRAIN  BROS./  INC. 


32! CRAIN/  FRANK  M.  CO. 

! 

21 !C  PA  IN/  G.  M.  RIVER  TOWING/  INC. 

j 

33! CRAWFORD*  JAMES  P. 

! 

03SCRECK  TOWING  CORP. 

! 

32'CPE SCENT  TOWING  t  SALVAGE 
SCOMPANY 
i 

29ic»EST  TANKERS/  INC. 
i 

32! CREWBOATS/  INC. 

J 

! 

32! CROCHET  BOAT  CO./  INC. 

! 

! 

32SCROCHET/  LLOYD  J.  TOWING  CO./ 

!  INC. 

i 

32! CROSBY  t  SONS  TOWING/  INC. 

! 

32! CROSBY  BOAT  CO. 

32! CROSBY  MARINE  SERVICES 
! 
i 

01! CROS3Y  TOWBOAT  CO./  INC. 

! 


32! C*OS0T  TUG  CORP. 

! 

32! CROSBY/  KURT/  INC. 

! 

32! CROSBY /  PADDY/  INC. 

! 

39} CROSS  LINK/  INC. 


PETROLEUM  COKE 


BLACK  OIL  AND  CLEAN  OIL 


PUSHING  BARGES  CONTAINING  GRAIN 


OR AGLINE  AND  EQUIPMENT 


JORY  BULK  CARGO  (GRAINS/  SEANS#  Ht$C.) 


! BATON  AOUGE/DARROW/  LA 

l 

j INTRACOASTAL  WATERWAY  EAST  AND  LOWER  TENN-TOM 

i 

! MI SSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  TEXAS/  ALABAMA  AND 
! FLORIDA 

i 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ALL  CONNECTING 
•WATERWAYS 

i 

’{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


•MISSISSIPPI  RIVER  AT  CLAYTON/  Ia;  HARBORS  AND  LOCK 
! *10  GUTTEN3ERG/  IA 

j 

j  BUTTE  LAROSE/  LA;  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 
{LOUISIANA  AND  TEXAS;  ALSO/  WESTERN  RIVERS; 

! INTRACOASTAL  WATERWAYS/  MISSISSIPPI  AND 
•ATCMAFALAYA  RIVERS/  ETC. 

i 

fINLAND  LAKES/  BAYS/  ANO  SOUNDS  IN  SOUTHERN  PART  OF 
•LOUISIANA  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

i 

5MISSISSIPPI  RIVER 


!f R2ARS  POINT/  MS  TO  NEW  ORLEANS/  LA 


! MI SSISSIPPI  RIVER  AND  CONNECTING  INLANO 
!  TRIBUTARIES  AND  INLAND  WATERWAY  SYSTEM 


ITOWING/  SANO/  G««VCL/  COAL/  SCRAP/  CONSTRUC¬ 
TION  EQUIPMENT/  SLAG/  PILING/  AND  TIMBER 


{ALLEGHENY r  MONONGAHELA/  ANO  OHIO  RIVEP$ 


!  TOWING” CONS TRUC  T I  ON  EQUIPMENT 


! OIL  FIELD  EQUIPMENT 


!9  ITOWING 

!  ! 

!  2  ‘TOWING/  SALVAGE/  ANO  HEIGHT  EQUIPMENT 


! 2  !CRUDE  OIL  AND  PROOUCT  CARRIERS 

i 

2  'OILFIELD  DRILLING  SUPPLIES 

! 

! 

3  STOWING 

! 

! 

2  STOWING 

! 

! 

! 2  ! TOWING 

!  ! 

! 2  STOWING 

;  j 

! 2  ioiLFISLD  SUPPLIES  AND  F JUI PRINT 


2  STOWING 
i 


!9  J 

!  ! 

! 2  STOWING 
!  ! 

•2  STOWING 
!  ! 

S3  STOWING 


! INLAND  WATERWAYS-USING  INTERCOASTAL  CANAL/ 
!MERM6NTAU  RIVER/  AND  MISSISSIPPI  RIVEP-GALVESTON/ 
STX 

i 

! COASTAL  WATERS  (NEW  ORLEANS  AREA) 

*!  ALLEGHENY/  *ONON6AH*LA#  ANO  OHIO  RIVERS 

i 

•GULF  OF  MEXICO-TEXAS  AND  LOUISIANA  COASTS 

i 

•NEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERWAYS 

s 

•MISSISSIPPI  RIVER  FROM  BATON  ROUGE/  LA  TO  THE 
SMOUTH  OF  THE  PASSES  ANO  COASTWISE 
! 

•WORLDWIDE 

I 

•MISSISSIPPI  RIVER  GULf  OUTLET/  BAYOU  LALOUTPE/ 
•BRETON  AND  CHANDEIEUR  SOUNDS 
!  * 

! BROWNSVILLE/  TX  TO  PANAMA  CITY/  Ft;  MISSISSIPPI 
{RIVER  ANO  INTERCOASTAL  CANAL 
! 

JINLAND  WATERS/  BAYS  AND  SOUNOS 
! 
i 

•BAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 

i 

! BAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
i 

IhARVEY  CANAL/  BARATARI A  BAY/  MISSISSIPPI  RIVER/ 

! SOUTH  LOUISIANA  LAKES/  BAYS  ANO  SOUNOS 
i 

'.CAPE  COD  “AY/  CAPE  COD  CANAL/  BUZZARDS  BAY/  NEW 
! BEDFORD  HARBOR/  NANTUCKET  SOUND/  ANO  VINEYARD 
•  SOUND/  NEW  YORK-MA INE 


!BAY$  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 

i 

j  BAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 


! S AN  FRANCISCO  BAY  AREA 


01 ! CROSS  SOUND  FERRY  SERVICE/  XNC.il  JVEHICLES  AND  PASSSNG£»S 


15! CROSS” STATE  TOWING  CO./  INC. 


!  ! 

! 2  ! TOWING  i  BULK  PETROLEU*  PRODUCTS 

!  ! 


! NEW  LONDON/  CT  TO  ORIENT  POINT/  LONG  ISLAND# 

! EASTERN  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  FISHER'S  ISLAND 
ISOUND/  GARDEN 
! 

•FLORIDA#  GULF  COAST  TO  NEW  ORLCANS;  FLORIDA#  EAST 
! COAST  TO  NORFOLK/  VA 


18! CROUNSE  CORPORATION 


!  2  MOWING/  “ULK  FREIGHT#  *ND  COAL 

!  ! 

!  ! 


15!  CROWLEY  MARITIME  CORPORATION  J2  {TOWINu#  TR « ILiRS-LO AD SD  AND  LIGHT/  AND  BULK 
{ATLANTIC  DIVISION  (CUT/TMT)  •  'PETROLEUM 


41 { CROWLE  Y  TOWING  5  TRANSPORTATION! 2  'PETROLEU"  PRODUCTS#  MOLASSES 

!  !  ! 


08! CROWLEY  TOWING  AND  TRANSPORTA- 
!  T  ION 


1 1 1  CRUISE  INTERNATIONAL 

! 


36ICRUISES#  INC. 

! 

33! CRUMPLER  SHIPBUILDING  CO. 
i 

2 3 i  CSX  TRANSPORTATION 
! 


2  SCARS  AND  MAIL? RS  WITH  GENERAL  CARGO 


•2  SPASSENGERS 
•  ! 

!  ! 

•  ! 

S  ! 

!  ! 

!9  'PASSENGERS 

!  ! 

19  • 

!  ! 

!  2  {RAILROAD  CAPS— LOADED  AND  LIGHT 
!  ! 


{MISSISSIPPI/  OHIO/  TENNESSEE#  CUMBERLAND#  GREEN# 
•KANAWHA#  MONONGAHELA#  AND  LICKING  RIVE*S 
! 

{MIAMI#  JACKSONVILLE#  PHILADELPHIA#  LAKE  CHARLES# 
•PUERTO  RICO/  DOMINICAN  REPUBLIC/  VIRGIN  ISLANDS/ 
•LEEWARD  AND  WINDWARD  ISLANDS/  AND  GULF  OF  MEXICO 
•AND  EAST  COAST  OF  UNITED  STATES 
! 

!LCN3  MCACH/LOS  ANGELES  HARBORS 

! 

•PUERTO  >ICO/  U.  S.  VIRGIN  ISLANDS/  AND  DOMINICAN 
{REPUBLIC 
! 

{BOSTON  HARBOR;  NEW  YORK  HARBOR;  PHILADELPHIA 
{HARBOR;  WASHINGTON/  DC  WATERFRONT  AREA;  POTOMAC 
!RIVEt  BETWEEN  WASHINGTON  ANO  MOUNT  VERNON; 
{NORFOLK/  VA  HARBOR;  CHICA60/  tL  WATERFRONT;  SAN 
{PEDRO  BAY/  CA 
! 

{PUGET  SOUND 


1ST.  CLAIRE  RIVER— PORT  HU»0N,  MI  TO  SARNIA/ 
{ONTARIO 


TAU*  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


OPERATOR  NAME 


SERVICE 
REGULATED  BY 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 
EXEMPT  POP  HIRE 
PRIVATE 
UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


36! CULBE®  TSON*  ROLAND 

l 

•2  ! TOWING 

30! CUMMINGS*  THOMAS 

i 

i3  ITCWIVS 

i  t 

45! CUMMINS/  JAMES 

•2  {GENERAL  CARGO 

21 ! CURLEY  LANO  CO. 

i 

jo  {PETROCHEMICALS 

i  i 

32! CUSTOM  FUEL  SERVICE 

i 

•2  joifSEL  FUEL  *2 

i  t 

i 

01 ! CUTTYHUNK  BOAT  LILES*  INC. 

i 

l 

j  i 

! 2  ! PASSCNG£SS/  GENERAL  FREIGHT*  POOD 
!  ! APPLIANCES*  MAIL*  CUIL0IN5  NATFRI 

32! CVITANOVIC  BOAT  SVC./  INC. 

i 

i 

!3  ! CHAPTERS  TO  OTHERS 

l  l 

i  i 

j 

i 

32!  CVI  TANO  VIC  8R0THEPS*  INC. 

j  j 
j  j 

! 3  ! CHA  RTERS  TO  OTHERS 

0  3  0  BOAT  RENTALS*  INC. 

D  (  B  MARINE 

0  *  E  TOWING*  INC. 

DSL  BARGES*  INC. 

0  S  R  MARINE  SERVICES*  INC. 
OS L  CORPORATION 

0.  L.  0.  BOAT  ANO  CO.*  INC. 
DAIGLE  °OAT  RENTALS*  INC. 


7250AIGLE  TOWING 

! 

32! D* IGLE*  FRANK 

i 

32! DAIGLE*  TOMMY 

! 

34! DAILY*  JEFF 

i 

27! 0  AI 9YL ANO  POWER 

! 

i 

27'OAKOTA  OARGE  SERVICE*  INC. 

! 

! 

1 5! DALY*  S  TOWING  CORPORATION 


! 2  ! OILFIELD  PRODUCTION  AND  *XPLCPATION 
!  ! EQUIPMENT 

i  i 

is  i Toy xng 

i  { 

10  « 
i  i 

!  2  JCMATTEOS  TO  OTHERS 

i  i 

i3  i 

i  3  '.SULFURIC  ACID 


! 2  {DRILLING  EQUIPMENT 
!  ! 

!  ! 

! 2  STOWING 
!  ! 

! 9  JTOWJNG-OIL  FIELD  SUPPLIES 


!*  ! TOWING 

!  ! 

! J  !0*L*  GRAIN 

!  ! 

!  ! 

! 2  ! COAL  ANO  P«TPOLtUN  PRODUCTS 

!  ! 


{DOCKING  AND  undocking  VESSELS 

I 

i 


1  5!  DALY*  s  TOWING  CORPORATION  !?  LOCKING  AND  UNOOCKIN 

!  !  ! 

!  !  ! 

16!D ANA  MARINE  SERVICE*  INC.  !2  STOWING*  CAUSTIC  300A 

!  !  ! 

’olDANIEL*  CHARLES  D.  t  ROBERT  A  K.{?  ! 

!  !  ! 

15!  D *NN  TOWING  CO.  !  2  STOWING 

!  !  ! 

1  i  i 

CDSOANN*  ROBERT*  COMPANY  !3  MOWING 


32SDAN0S  3  CURELL 
! 

i 

32! DANOS*  JAMES*  INC. 

I 

32!*  DANOS*  TIMMY*  INC. 

! 

32IDANTIN  MARINE/  INC. 

{ 

16! DANT 2L £R  ?0»T  t  BARGE  CO. 


30! DAULTON*  GLENN  C. *  INC. 

! 

! 

i 

32! DAVID  t  COLLEPN*  INC. 


32!  DA  V  ID  MARINE  SERVICE  INC. 

l 

i 

i 

3  7 i 0  AV IPS  ON  I  NO . *  INC. 
i 

33IDAVIS  CONSTRUCTION  CO.*  INC. 

! 

HIOAVIS  G**IN  COAP. 

I 

03i  DAVIS  PARK  FERRY  CO.*  INC. 

! 

i 

21 ! OAVI SON  SAND  S  GRAVEL  CO. 

! 

! 

» 

32!*  DOtS  MARINE  TOWING*  INC. 


!  TOWING 
! 

!  OIL  PITLO  CONSTRUCTION  AND  OMLLING 
! EOUIpm’nt 
i 

! SERVICE  TO  OIL  PtSLD  INDUSTRY 

! SERVICE  TO  TH«  OIL  FIELD  INDUSTRY 
! 

SOIL  FIELD  yQUIpmcht 

! 

! PASSENGERS  AND  CARGO 


!  CHARTERS  TO  OTHERS 


IOILFIsLO  SUPPLIES  -  WATER/  FUEL*  G»OCs*IE»* 
{DRILLING  AND  PRODUCTION  SURPLUS  AND 
! PERSONNEL 
! 

{TOWING *  LOGS 

! 

ISTON* 

! 

SCORN*  WHEAT/  SOYBEANS 
! 

! PASSENGE*S 
I 
) 

(SAND  ANO  GRAVEL 
I 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


IANACORTES*  SAN  JUAN  ISLANDS*  AND  BELLINGHAM  BAYS 

i 

{MEMPHIS  HAR90R 
l 

•ARKANSAS  ANO  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 

j 

•MISSISSIPPI  VALLEY  AND  GULF  COAST  REGION 
l 

i.N/9  235  MISSISSIPPI  RIVER  TO  M/3  70  MISSISSIPPI 
SRIVER 

i 

SPORT  OF  NEW  BEDFORD  ISLAND  OF  CUTTYHUNK 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TO  DELTA 
‘(SOUTH-WEST-SOUTH  PASS-PASS  A  LOUTRE)/  TIGER  PASS/ 
{MAIN  ° ASS  AREA*  BRETON  SOUND  AREA  ANO  BAPTISTE 
{COLLETT* 

J 

•MISSISSIPPI  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TO  DELTA*  TIGER 
•PASS*  MAIN  PASS*  BRETON  SOUND  AREA*  AND  WEST  DELTA 
•AREA 
i 

•GULF  OF  MEXICO  WITHIN  200  NILES  OF  LAND 

i 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

j 

i 

i 

!CHA»£NTON  CANAL 

! INLAND  WATER- INTRACOASTAL  WATERWAY 

STALL  RIVER/  MA  TO  NORFOLK*  VA  ANO  POINTS  BETWEEN; 
SLONG  ISLAND  SOUND/  ATLANTIC  OCEAN*  DELAWARE  JAY 
SAND  RIVER*  CIO  CANAL  AND  CHESAPEAKE  BAY 
! 

•new  ORLEANS/  LA  ANO  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

l 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
SOF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

! MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERS 
! 

•FROM  VENICE  TO  EAST  POI NTS-LA-HA CHE 
! 

» 

! 

•MILE  0  TO  MILE  350  ARKANSAS  RIVER 

l 

i MISSISSIPPI  ANO  OHIO  RIVERS/  GULF  INTtACOASTAL 
! WATERWAY 
! 

•UPPER  MISSISSIPPI- ST.  PAUL  AREA;  UPPER 
IMISSISSXPPI-TWIN  CITY  AREA  ANO  GENOA/  WI 
! 

! ST.  JOHN’S  RIVER*  INTRACOASTAL  WATERWAYS  (HAYPORT* 
! JACKSONVILLE  AND  FERNANOINA  A*EA$) 

! 

SENTEPS  AND  DEPARTS  ALL  POPTS 
I 

{PUGET  SOUND 

! 

! GULF  OF  MEXICO*  MISSISSIPPI  RIVER*  MOBILE*  AL  AND 
{VARIOUS  PORTS  ALONG  THE  GULF  COAST 
i 

•ATLANTIC  OCEAN  AND  GULP  OF  MEXICO 
» 

SCULP  OP  MEXICO 


!  GULP  OP  MEXICO— FLORIOA  TO  TEXAS 

i 

tOULF  OP  MEXICO  PROM  FLORIDA  TO  TEXAS 
! 

! COASTWISE  AND  ALL  INLAND  WATERWAYS 

i 

! 200  NAUTICAL  MILES  OFFSHORE  GULP  OF  MEXICO  PROM 
•BROWNSVILLE*  TX  TO  APALACHICOLA*  PL 
i 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES— COASTWISE  WATER 
!0F  LOUISIANA*  MISSISSIPPI*  AMO  TEXAS*  NOT 
! EXCEEDING  20  MILES  OFFSHORE 
! 

! INTERCOASTAL  WATERWAYS  PROM  TEXAS  TO  MISSISSIPPI 
SRIVER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

SGULP  OF  MEXICO*  VERMILION  RIVER  (INTRACOASTAL  CITY 
•A»EA>/  FRESHWATER  BAYOU  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 


32! OC  VALL  TOWING 


33! DEAN*  DAMON  R. 

! 


!3  {GRAIN*  CHEMICAL*  STEEL/  FERTILIZER 
!  ! 

!  ! 

12  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! towing 

!  ! 


SSIUSLAW  RIVER  FROM  MAPLETON  TO  MOUTH  OF  RIVER 

! 

! TENNESSEE*  OHIO/  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 

! 

•SOUTHERN  BRANCH  OF  ELIZABETH  RIVER 
i 

ipATCHOGUE*  DAVIS  PARK*  9ELLP0RT*  SCLLPOPT  BEACH* 
{WATCH  HILL*  AND  SAILORS  HAVEN 
! 

{ALLEGHENY*  MONONGAMELA*  AND  OHIO  RIVERS— 
{PITTSBURGH*  NEW  KENSINGTON*  AND  9PAV0SBURG#  PA 
{AREAS?  TAPRTOWN*  PA  ON  THE  ALLEGHENY  RIVER 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AMD  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!0F  LOUISIANA*  TEXAS*  MISSISSIPPI/  AND  ALABAMA 
i 

'{TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COAST/  AND  INLAND  WATER¬ 
WAYS 
1 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  AND  HOUSTON  SHIP 
{CHANNEL  (IDLE) 


TASLc  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


887 


OPERATOR  NAME 


SERVICE 

1.  REGULATED  9Y 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOP  HIRE 

3.  PRIVATE 
9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


03! DECKER  OIL  TRANSPORTATION  CO.#  ! 
!  INC* 


2  ! BULK  PETROLEUM  AND  *2  fUEL  OIL 


•NEW  YORK  HARBOR 


03! DECKER#  JAMES 

!3 

stowing 

! NEW  YORK#  NY 

01 ! DEEP  RIVER  NAVIGATION  CO. 

!2 

i PASSENGERS 

1  CONNECTICUT  RIVER  t  LONG  ISLAND  SOUND 

32! DEEP  SOUTH  TOWING 
t 

!  2 

1 

{TOWING 

•.MISSISSIPPI  RIVER-BETWEEN  NEW  ORLEANS  AND  BATON 
•ROUGE#  LA 

31 ! DEEP  CREEK 

i  2 

! GRAIN  AND  GRAIN  °RODUCT$ 

*!MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

03! DEGULI S#  BRIAN 

i 

!9 

1 

! INLAND  NEW  YORK  HARBOR  TO  HONTAUK  POINT#  NY 

15! OEL-MAR  MARINE  ENTERPRISES/ 

!  INC. 

i 

!2 

1 

1 

{PASSENGERS 

! MELBOURNE#  FL  TO  CAPE  SABLE#  FL 

1 

07! OELAWA RE  RIVER  S  BAY  AUTHORITY 

i 

!  2 
» 

{VEHICLES  ANO  PASSENGERS 

SCAPE  MAY#  NJ  TO  LEWES#  0£  AND  RETURN  LOWER 
•DELAWARE  BAY 

28! OELMAQ  MARINE#  INC. 

j 

i3 

1 

•HARBOR  FLEETING  SEPVICE 

•ILLINOIS  WATERWAY-MILE  152#  PEKIN#  IL 

32! DELMAR  SYSTEMS#  INC. 

!2 

•TOWING 

!U.  S.  GULF  COAST 

33! OELTA  BARGE  LINES 

i 

i 

!  2 
j 

{BULK  OIL  AND  GASOLINE 

I  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— LOWER  MISSISSIPPI 
•RIVER 

32! DELTA  CREWBOAT 

!  2 

{PASSENGERS  AND  SUPPLIES  TO  OILFIELD 

{MISSISSIPPI  RIVER  OELTA  AND  COASTAL  GULF  OF  MEXICO 

121  DELTA  MARINE#  INC. 

i9 

j  SHIR  ASSISTING 

•BRUNSWICK#  GA 

18! OELTA  MATERIALS#  INC. 

• 

!3 

! SAND#  GRAVEL#  AND  ROCK 

’{OHIO  RIVER— MILE  532.4  TO  976.0 

31! DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 
!  CO. 

1 

!9 

1 

•GRAIN  CARGOES 

•UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS 
! TRIBUTARIES 

32*!  DELTA  QUEEN  STEAMBOAT  CO.#  THE 

1 

*!  1 

{PASSENGERS 

•MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 
« 

32! OEMARCON#  INC. 

1 

!  2 

1 

{CHARTERS  TO  OTHERS 

I 

J 

32! DEMOLLC#  PATRICK  A. 

1 

» 

2 

!  3 
« 

i 

■ 

JMAIL#  SUPPLIES#  GROCERIES  ANO  PERSONNEL 

’{SHELL  (VENICE)  TERMINAL#  TIGER  PASS  TO  JOSEPH  PASS 
! AND  EAST  BAY  UK  24J  ANO  TI66R  PASS  TO  °AS$ 

! *  A  LOUTPE  3LK  69 

32! DENE T  TOWING  SERVICE#  INC. 

! 

s 

!  3 
! 

•TOWING 

! 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  &  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAY 
•Of  LOUISIANA  ?  TEXAS 

371  DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR  *!3 

!U.  S.  FISH  AND  WILDLIFE  SERVICE! 

•FARM  PROOUCE 
! 

1 

'.LAKE  RIV£»#  BACHELOR  ISLAND#  AND  RIDGEFIELD 
! 

01! DEPT.  OF  TRANSPORTATION  FERRY 
SSERVICE 
| 

> 

!  2 

1 

1 

! VEHICLES  AND  PASSENGERS 
! 
j 

•GULF  OF  MAINE#  WEST  PENOBSCOT  BAY#  BETWEEN 
{LINCOLNVILLE  8EACH  AND  ISLES0ORO#  ME 

33! DERRICKS  BOATS#  INC. 

« 

1 

!  3 
! 

iTOWINSJ  MISCELLANEOUS  CARGO 

JNUECES  8AY#  ARANSAS  BAY#  COPAND  BAY#  SAN  ANTONIO 
! BAY#  AND  MATAGOPDA  °AY 

Oil  DESMOND  YACHT  YARD 

l 

i  2 

1 

’{passengers 

j 

*! BEVERLY#  MA— (BASS  RIVER)  TO  MAINE  TO  NEW  YORK 
■ 

33! DETHLE FSEN#  M.  L. 

2 

•9 

l 

•TOWING 

1 

2 

! INTRACOASTAL  WATERWAY 

32! DEVALL#  ALLEN/MR.  HERNANDEZ 

1 

1 

!  2 

1 

2 

•TOWING 

1 

! INLAND  WATERS 

32*! DEVALL#  DE3RA#  INC. 

\z 

! TOWING 

1 

I  INLAND  WATERWAYS 

32! DEVELOPMENT  MARINE#  INC. 

! 

i  2 
! 

! 

stowing;  oil  field  supplies 
! 

! 

•INTRACOASTAL  LOUISIANA#  TEXAS#  MISSISSIPPI# 

! ALABAMA#  MISSISSIPPI  RIVER#  AND  GULF  OF  MEXICO# 
{ATLANTIC#  AND  CARIBBEAN 

32! OIANOND  3ARSES 
! 

!  2 
! 

1 

!ORILLING  RIG  WATER 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  OUTLETS  FROM  POINT  LA 
•HACHE#  LA  TO  MOUTH  Of  RIVER  INTO  6ULF  OF  MEXICO 

14‘CIAMOND  MANUFACTURING  CO.#  INC 
! 

1 

!  3 

1 

1 

{CONSTRUCTION  EQUIPMENT  ANO  MATERIALS 

1 

j 

!  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATFR WAY— VIRGINIA  TO 
IFLORIOA 

32! DIAMOND  SERVICES  COUP. 

2 

!  3 

1 

{EQUIPMENT 

1 

ivENICE  TO  CAMERON#  LA  AND  ATCHAFALAYA 

1 

uioiANOND#  8.  F.#  CONSTRUCTION 
ICO.#  INC. 

s 

!  3 

1 

1 

! CONCRETE  PILES  4  3EAMS#  STEEL  3EAMS  S 
{CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  AND  RIP  RAP 

•CAPE  CHARLES#  VA  5  RAPPAHANNOCK#  VA?  SAVANNAH#  GA 
SAND  NORFOLK#  VA#  AND  OAYTONA  PONCE  INLET#  FL 

1 

32i DIANA  TOWING#  INC. 

! 

!  2 

SOIL  PRODUCTS 

1 

1 

{INLAND  WATERS  AND  WESTERN  RIVERS 

1 

21 1  DIETZ  HAteOR  SERVICE#  INC. 

i  2 

t 

2 

!  TOWING 
| 

•OHIO  R1VE»— WELLSVILLE#  OH  AREA 

321  DILL/  C.  L.  CO.#  INC. 

J 

!  9 

J  TOWING 

IINLANO  WATERS  IN  LOUISIANA 

07! DIRECT  LINE  COMMUTER  SERVICE 

!2 

IPASSENGERS 

1M0NTAUK#  NY  TO  TOMS  RIVERS#  NJ 

01 ! DIXIGO  CRUISES 
! 

1 

!2 

! 

! 

1 

! PASSENGERS 
| 
i 

1 

{ENTIRE  EAST  COAST#  CARIBBEAN  SEA#  U.  S.  AND 
{BRITISH  VIRGIN  ISLAND  AND  BAHAMAS  ISLANDS# 
{HXSPANOLA  PUERTO  RICO 
■ 

OjJOISCH  CONSTRUCTION 
* 

1 

!  2 
! 

ioREDGt  SPOILS  AND  CONSTRUCTION  DEBRIS 
! 

1 

2 

{NEW  YORK  HARBOR#  LONG  ISLANO  SOUND#  AND  SEA  JRICHT 
{HUD  OUHP 

1 

22IDISSCN  l  JUHN  CORP. 

! 

1 

1 

(2 

! 

1 

Stowing 

1 

! 

2 

(LAKES  ERIE  AND  ONTARIO#  ST.  LAWRENCE  SEAWAY  BARGE 
{CANAL#  FINGER  LAKES#  AND  HUDSON  RIVER#  CHESAPEAKE 
!  8AY 

09!  DXSTRI  CT  OF  C0LUM8IA  DEPARTMENT^ 

! OF  RECREATION  t  PARKS  ! 

J 

! 

j  POTOMAC  RIVER  AND  TRIBUTARIES;  WASHINGTON#  OC  TO 
{POINT  LOOKOUT#*  POINT  LOOKOUT  TO  MEAD  OF  NAVIGATION 

1 5) DIVERS  1 FIED  MARINE  TECH.#  INC. 

■ 

!2 

■ 

STOWING#  LIGHTERING#  AND  SLOP 

{TAMPA#  FL  (TAMPA  BAY) 

1 5! DIVERSIFIED  VENTURES/  INC. 

! 

j 

1 

!  3 
! 

t  EQUIPMENT  FOR  MARINE  CONSTRUCTION  MATERIAL# 
{PILES#  WOOO#  CONCRETE 
| 

IICWW  JOINING  CANALS  BETWEEN  CAPE  CANAVERAL#  FL  AND 
{KEY  WEST#  FL 

33IOIXIE  CARRIERS/  INC. 

! 

! 

s 

!  2 
! 

! 

■ 

! BULK  IRON#  STEEL#  SULPHUR#  CHEMICALS#  CRAIN 
! SALT#  AND  PETROLEUM  PROOUCTS 
! 
j 

# {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  RIVER# 
IT0MBIG3EC#  AND  WARRIOR  PIVER  SYSTEMS;  ILLINOIS# 
{OHIO#  AND  TENNESSEE  RIVERS 

33! DIXIE  CARRIERS#  INC. 

1 

1 

!  2 
! 

! SULPHUR#  CHEMICALS#  GRAIN#  SALT#  PETROLEUM 
! PRODUCTS#  PHOSPHATE  ROCK#  COAL#  AND  SUGAR 

{GULF  OF  MEXICO#  CARIBBEAN#  AND  ATLANTIC 
! 
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TAPLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  BY  !  ! 

•  INTERSTATE  COM-  *  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  |  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

OPERATOR  NAME  ’  MSRCE  COMMISSION  2  !  3ETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  !  J 

!  3.  PRIVATE  !  ! 

!  9.  UNKNOWN  !  ! 


DIXIE  FUELS  LIMITED 


DIXIE  MARINE 
DIXIE  MARINE#  INC. 


DIXIE  SAND  AND  GRAVEL  CO. 


DIXIE  TOWING  CORP. 


DIXIE  WELL  SERVICE 


DOLPHIN  SERVICE#  INC. 
DOLPHIN  TOWING  LTO. 


OOLPHIN  TUG  SERVICE 
DOLPHIN  WORK  BOATS 


DONALDSON#  J .  L«#  COMPANY 


DONALDSONVILLE  LEASING  CO.# 
INC. 


DONJON  MARINE  CO.#  INC. 
DOOH  TOWING  CO.  INC. 


DOUBLE  EAGLE  MARINE 


DOUCET  PROS.  TRANSPORTATION# 
INC. 


32! OOUGLAS  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

32! OOUGLAS#  WILLIAM  A. 

i 

32JDOW  CHEMICAL  CO. 

!<IA.  DIVISION) 

! 

40! DOW  CHEMICAL  COMPANY#  THE 

32! DOWELL  SCHLUMBER6EP 

! 

23! ORAVO  BASIC  MATERIALS  CO. 

! 

16JDPAV0  BASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 

J 

16! ORAVO  BASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 


32! DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO.#  INC. 

! 


21 ! ORAVO  CORPORATION  (AGGREGATE 
•DIVISION) 

21 i ORAVO  LIME  CO. 

! 

t 

35! DRIVE®#  RAYMOND#  SAND  CO.#  INC. 

! 

32! DUBOIS  BOAT  AENTAL#  INC. 

1 

uioUE  SOUTH  FISHING  CLUB#  INC. 

! 

1 

32! DUET  BOAT  CO.#  INC. 

1 

32! PUT RENE#  AUTRY  JAMES 


331  DUG  AT#  RAYMOND  COMPANY 

! 


24! DULUTH-SUPERIOR  EXCURSIONS 


29* DUNDEE  CEMENT  CO. 


COAL  AND  PHOSPHATE  ROC* 


CHARTERS  TO  OTHERS 


towing;  sand  and  gravel 


°A£$TRES$£0  CONCRETE  PRODUCTS 


PASSENGERS  AND  SUPPLIES 


TOWING#  DIE SEL#  GASOLINE#  KEROSENE#  NAPHTHA 


OILFIELD  EOUIPNENT 


TOWING#  SAND#  GRAVEL#  AND  LIMESTONE 


SCRAP  STEEL;  CHARTERS  TO  OTHERS 


STOVING-RIGS  AND  CONSTRUCTION  barges 


36! DUNLAP  TOWING  CO. 
1 

32! DUNN#  DURWOOD 


T 3 ! OUP ONT  DE  NEMOURS#  E.  I.#  *  CO. 


3 5! DUPONT  OENEHOURS#  £.  I.#  %  CO. 
! CFO  DOMESTIC  MARINE  DIVISION 
! 


!  SHIFTING  *  TOWING 


•INDUSTRIAL  chemicals 


SCEMtNT#  ACID#  DIESEL#  PLASTICS#  AND  DRILLING 
!  FLUID  S 

!towing#  SAND#  AN)  cravsl 

! 

! TOWING  AND  BULK  GRAVEL 

! 

J*ULK  SAND#  GRAVEL#  SMELLS#  AND  LIMESTONE 


JCLAN  SHELL#  LJMt STONE#  AND  REEF  SHELL 
•AGGREGATE 
! 

! 

! 

1 

I  TOWING#  SAND#  GRAV'L#  ANO  MISCELLANEOUS 
! COMMODITIES 
! 

KALCILOX 


!  OILFIELD  SUPPLIES 

! 


! push  and  tow  jarges 


STOWING  AND  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
!  MATE* I *L 
! 

{PASSENGERS 

! 

! 

! CEMENT  AND  FLY  ASH 

l 

l 

ITOUING#  LOGS#  AND  FRe I 6MT 
I 

KONSTRUCTION  EQUIPMENT  ANO  MATERIALS 


! sulfuric  acid#  butadiene#  anhydrous  ammonia# 

SCYCLOHEXANE#  A»X»ONITCNt#  CAUSTIC  SODA# 

! CHLORINE#  PCNZENf#  VACUUM  RESIPIUM 

1 

! BULK  LIQUID  CHEMICALS 

! 

! 


MYRTLE  GROVE  AND  CRYSTAL  °IVER;  TAMPA  AND  MYRTLE 

grove;  above  on  Mississippi  river  and  across  gulf 

OF  MEXICO 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  CORPUS  CHRISTI#  TX 
TO  PENSACOLA#  FL  AND  MISSISSIPPI  PIVER  FROM  BATON 
ROUGE#  LA  TO  OSTRICA#  LA 

TENNESSEE  RIVER— MILE  336.6  TO  575.2  ANO  MILE 
336.6  TO  100.0 

ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  MIAMI#  FL 
AND  CHARLESTON#  SC 

8RENT0N  AND  CHANDELEUR  SOUNDS#  MAIN  PASS#  AND 
HOPEDALE#  LA  AREAS 


BROWNSVILLE#  TX  AND  NEW  ORLEANS#  LAJ  AND 
INTRACOASTAL  WATERWAY 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY-TEX AS  AND  LOUISIANA 


GULF  OF  MEXICO  IN  INTERNATIONAL  WATERS#  GULF 
XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ATCHAFALAYA  RIVER 


OHIO  RIVER— MILE  5S0  TO  o04;  KENTUCKY  RIVER  MILE  1 
TO  65 


DONALDSONVILLE#  LA  AREA-BATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS 


NEW  YORK  HARBOR 


MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTPACOASTAL  WATERWAY- 
LOUISXANA  ANO  TEXAS 


INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  TEXAS  TO  MISSISSIPPI 
AND  LAKES#  PAYS#  AND  SOUNDS 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  RIVER  AND 
GULF  OF  MEXICO 


CHARITON  CANAL 
INLAND  WATERS 


INLAND  WATERWAYS 


SAN  JOAQUIN  AND  NAPA  RIVERS#  CA 

MISSISSIPPI  RIVER/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  AND 
LOUISIANA  GULF  COAST  AREA 

KANAWHA  AND  OHIO  RIVERS 

APALACHICOLA  AND  CHATTAHOOCHEE  RIVERS 

GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  —  HOUSTON#  TX  TO 
APALACHICOLA#  FL#  ALABAMA#  BLACK  WARRIOR.* 
TENNESSEE#  T0M3IGBEE#  CHATTAHOOCHEE#  AND 
MISSISSIPPI  RIVERS 

INTPACOASTAL  WATE»WAY-3EAUM0NT  TO  PANAMA  CITY; 
MISSISSIPPI  RIVER— CAIRO#  IL  TO  VENICE#  LA;  OHIO 
RIVER-MILE  920  TO  CAIRO#’  TENNESSEE  RIVER-MILE  0  TO 
MILE  219;  AND  TENN-TON  WATERWAY-MOBILE#  AL  TO 
YELLOW  CREEK 

ALLEGHENY#  MONONGAHELA#  KANAWHA#  AND  OHIO  RIVERS 


NEVILLE  ISLAND  AND  SHI PPIN6P0RT#  PA  ON  THE  0*10 
RIVER 


MISSOURI  PIVER— MILE  317.2 
INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 


COASTWISE-20  NAUTICAL  MILES  FROM  SAFE  HARBOR 
6CTWEFN  APALACHEE  BAT#  FL  AND  BROWNSVILLE#  TX 


ALL  COASTAL  WATERS#  WESTERN  RIVFRS  150  MILES 
OFFSHORE 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  AND  INLAND 
WATERS  OF  TEXAS 

DULUTH-SUPERIOR  HARBOR#  ST.  LOUIS  RIVER#  AND 
VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 

GULF  INTRACOASTAL  AND  ILLINOIS  WATERWAYS  AND 
MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 

PUGET  SOUND  AND  ALASKA 

MISSISSIPPI#  LOUISIANA#  GULF  COAST  AND  MISSISSIPPI 
RIVER 

GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY;  INGLES  IDE#  VICTORIA# 
CHOCOLATE  BAYOU#  DEER  PARK#  LAPORTE#  ORANGE#  TX; 
CONVENT#  AND  BURNSIOE#  LA 

DELAWARE  RIVER#  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANALS# 
CHESAPEAKE  BAY#  ATLANTIC  OCEAN#  WESTERN  RIVER# 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  INLAND  WATERWAYS 
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£  ! 
N  ! 
6  ! 

i 

o  ! 

t  ! 


1. 


OPERATOR  NAME 


2. 

3. 

9. 


SERVICE 
REGULATED  3Y 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 
EXEMPT  FOP  HIRE 
PRIVATE 
UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


32! DUPRE  ePOS.  CONST.  CO.  !3 

»  i 

i  i 

i  { 

23! OUROCHER  DOCK  AND  DREDGE,  INC.  !2 


40! DUTRA  CONST.  CO.,  INC-  !9 

i  i 

1 3! OYEP,  MARY  !2 

JD/B/A  OYER  TRANSPORTATION  ! 

1 6! £  8  S  TOWING  \l 

t  t 

;  i 

32! £  HEP  BOAT  RENTALS  !9 

i  i 

32! E  V  I  HIGHLAND  PUMP  CO.  !2 

i  | 

32! £.  9.  3.  CO.,  INC.  \2 

i  ; 

i  i 

33! EAGLE  FLEET,  INC.  12 

t  i 

29! EAGLE  MARINE  TRANSPORT  CO.  !2 

i  i 

i  ; 

01 ! EAGLE  TOURS,  INC-  !2 


03SEAST  COAST  TENDER  SERVICE,  INC. !  2 

i  i 

!  j 

1 7! EAST  KENTUCKY  POWER  COOPER ATIVE ! 3 

t  i 


111  EASTERN  MARINE  EQUIPMENT,  INC.  12 

«  t 

j  j 

11 JEASTERN  SHORE  OIVING  A  MARINE  !« 

•SERVICES,  INC.  ! 

i  i 

09! EAS TERN  SHORE  MARINE,  INC.  12 

*  i 

1 1 ! EAS  TER  N  SHORE  RAILROAD,  INC.  !2 

i  l 


23 !  EASTERN  UPPER  PENINSULA  TRANSITS 
•AUTHORITY  • 

!  ! 


41 ! EAT  ON  TUGBOAT,  INC.  !3 

i  i 

i  i 

33! ECHO  TOWING  !2 

!  • 

33*  ECHOLS,  TOM  !9 

!  ! 

32! ECKS  TE IN  MARINE  SERVICES  !2 

i  I 

j  | 

t  t 

15! ECKSTEIN,  KATHRYN  A.  12 

i  i 

2ol ECONOMY  BARGE  REPAIR,  INC.  IS 

i  | 

29!*  ECONOMY  BOAT  STORE  !3 

!  ! 

i  * 

30! ECONOMY  BOAT  STORE  OF  MEMPHIS  !2 
i  i 

01 ! EDGART OWN  FERRY,  INC.  !2 

•  » 

32! EDMOND  MARINE,  INC.  !9 

i  i 

«  i 

26! EGAN  MARINE  CORP.  !2 

i  ! 

!  ! 

03! CKLOF  MARINE  CORP.  !2 

i  ; 

{  j 

i  i 

■  i 

«  i 

32! EL  LOU  MOAT  RENTAL,  INC.  12 

i  t 

33! ELDER,  SANDY  *!9 

i  i 

33!  ELDRIDGE,  R.  L.  CONSTRUCTION,  "|9 
! INC.  ! 

!  ! 

321  ELECTRO  COAL  TRANSFER  CORP.  !3 

i  i 

i  i 

32!  ELITE  TOWING,  INC.  !2 

i  i 

i  i 

i  j 

20 j ELLIQUIP  CORPORATION  !9 

i  i 

Tsi ELLIS,  U.  A.  CONSTRUCTION  CO.  !3 

!  ! 

30! ELLIS,  WH.  C.,  8  SONS  !2 

i  i 

22UMPIRE  CRUISE  LINES,  INC.  !2 

{O/B/A  EMPIRE  BOAT  TOURS  ! 

!  ! 

33! EMPTY  BAkGE  LINES,  INC.  !2 

!  ! 

«  i 

13! ENEIX,  LLOYD  H.  !2 

j  » 

32!EN£RGFTtC  ENTERPRISES,  INC.  !2 

j  j 

051  ENERGY  AMMONIA  TRANSPORTATION  !2 


! LUM3E R  (PILINGS,  POLES,  BOARDS,  ANY  CREOSO- 
!T£D  MATERIAL)  HARDWARE,  SMALL  TOOLS,  LEADS, 
! DROP  HAMM£R,  CRANE,  ETC. 

•TOWING  AMD  MARINE  CONSTRUCTION 

!  ROCK 

! BRIDGE  GIRDERS,  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
stowing;  OIL 

!?£P$ONNEL 

!PASSENGERS 

j PASSENGERS,  DRILLING  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 

•ORY  OULK  PO0PUCT5— PPINCIP»LLY  GRAIN, 

! SOYBEANS,  TERTILIZER,  COAL,  ROCK,  ETC- 

ipASSENGERS 

•TOWING 

•COAL 

! PETROLEUM  PRODUCTS 


JGEN69AL  HAULING 


STOWING,  GP AIN,  FERTILIZE®  ANO  STONE 
STOWING  AND  RAILROAD  CAPS  -  LOADED  AND  LIGHT 


•VEHICLES  AND  PASSENGERS 


ioiL 

•TOWING 


isALT,  COAL,  AND  *0C< 

i 

i 

i 

SGRAIN,  COAL,  SALT,  FERTILIZE®,  AND  ROCK 

! 

JSHIFTING  BARGES 

i 

! FUEL  AND  SUPPLIES 


JMIO-STREAM  OTL I VERY  SE»VICE 
!°AS3ENGfPS  AND  VEHICLES 
STOWING 


'jASPHALT,  LUBT  OILS,  SOY  OIL,  AND  SASCLINF 

i 

i 

•PETROLEUM  PRODUCTS 


! 

i 

SOIL  FIELD  SUPPLIES  AND  CREW 

i 

! 1NT E®I SL  ANO  FREIGHT 
! 

! TOW JNG-DRY  CARGO 

j 

!DIPSEL  OIL  4  LU3P  OIL 

! 

i 

! SULFURIC  ACID  AND  SPENT  ACIO 

! 


IGENERAL  CARGO 

! 

! STONE 

! 

! CHARTERS  TO  OTHERS 
■ 

Ipassehsers 

I 

I 

! CRUDE  OIL  (CHARTERS  TO  OTHERS) 
! 
i 

{GRAIN  AND  FERTILIZER 

i 

! SUPPLIES 
i 

Ianhydrous  ammonia 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  ANO  ALL  INLAND  WATERS 
WITHIN  A  200  MILE  RADIUS  OF  HOUMA 

GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

SAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

OHIO,  TENNESSEE,  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVE»S 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY -BROWNSVILLE,  TX  TO 
PANAMA  CITY,  FL 

IDLE 

SOUTH  LOUISIANA  INLAND  WATERS 

LEEVILLE,  LA;  BAYOU  LAFOURCHE  TO  TH?  GULF  OF 
MEXICO— 50  MILES  OFFSHORE 

MORGAN  CITY,  LA 

[MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATE»WAYS 


!C ASCO  BAY,  HE 

i 

ICOASTWISE,  NEW  YORK  TO  CAPE  HENRY,  VA;  CHESAPEAKE 
!0AY  AND  C«D  CANAL  ANO  OELAWARE  RIVER 

i 

! CUMBERLAND  RIVER 

j 

! NORFOLK  HARQOR,  JAMES  RIVER,  AND  TRIBUTARIES,  AND 
•CHESAPEAKE  BAT 
» 

! CHESAPEAKE  BAY  AND  ICCW  TO  FLOPIDA;  COASTWISE 
{.NORFOLK  TO  NEW  YORK  AND  CHESAPEAKE  BAY;  CHESAPEAKE 
!8AY  AND  ICCW  TO  GEORGIA;  CHESAPEAKE  SAY  TO  GEORGIA 
« 

•CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS  AND  ADJACENT  RIVERS 

i 

•CAPE  CHARLES  TO  LITTLE  CREEK,  VA  AND  CHESAPEAKE 

!3AY 

» 

•ST.  M*RYS  RIVER— DETOUR,  *1  AND  DRUMMOND; 

!ST.  MARYS  RIVER— BAP9EAU,  "I  AND  NEE8ISH; 

•ST.  MARYS  RIVER— SAULT  STE.  MARIE,  MI  AND  SUGAR 

ipACIFIC  COAST,  MEXICAN  BORDER  TO  SAN  FRANCISCO,  CA 
SAND  LOS  ANGELES-LONG  *E*CH  HARBORS 
i 

!T0  GALVfSTON  AND  IN  HOUSTON  SHI®  CHANNEL 

! 

!IDLE 

•INLAND  AND  WESTERN  RIVEPVAYS  OF  LOUISIANA? 
JMISSISSIPPI  RIVER  ANO  THE  GULF  INTRACOASTAL 
{WATERWAYS 

l 

JMISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

i 

! 395.5  OHIO  RIVER 

j 

! ST.  LOUIS,  MO  AND  GRAFTON,  IL  AND  ILLINOIS  AND 
{MISSISSIPPI  RIVERS 

i 

JMISSISSIPPI  RIVER— MEMPHIS,  TN  AREA 

i 

SEDGARTOWN  WHARF  TO  CHAPPAOU IDO ICK  ISLAND 

i 

I  INTRACOASTAL  WATERWAYS-EAST  AND  WEST? 

JMISSISSIPPI  RIVER 

i 

SLAKE  AND  RIVER  HARBORS,  CHICAGO  AREA,  UPPER  AND 
•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

IrIVERS  8  HARBORS  OF  NEW  YORK,  L0N6  ISLAND,  RHODE 
! ISLAND,  CONNECTICUT,  NEW  JERSEY,  MASSACHUSETTS,  8 
•VERMONT;  LAKE  CHAMPLAIN;  NEW  YORK  STATE  BARGE 

scanal  system;  new  Hampshire,  naine,  t  great  lakes; 

{CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS 
i 

SVENICE,  LA  AND  HAYS  IN  LOUISIANA 

} 

! FOREIGN  WATERS 

i 

! ALL  WATERWAYS  OF  TEXAS 

i 

j 

JMISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  MILE  90  TO  MILE  50 
JA.H.P. 

i 

•BATON  ROUGE,  LA  TO  NO»CO,  LA— LOWER  MISSISSIPPI 
•RIVER  AND  BATON  ROUGE,  LA  TO  HOUSTON,  TX— 6ULF 
! INTRACOASTAL  WATERWAY 

i 

! OHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 

i 

{MISSOURI  RIVER 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
i 

•ST.  LAWRENCE  RIVER 


{MOBILE,  AL  TO  BROWNSVILLE,  TX  ON  THE  GULF  IN TRA“ 
! COASTAL  WATERWAY 
! 

{ILLINOIS,  MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS 
S6ULF  OF  MEXICO 
iu.  S.  GULF  COAST 


TABLE  5  -  053C&IPTI0K  OF  OPERATIONS 
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e  • 

N  • 
G  ! 

i 

o  i 

T  ! 


OPERATOR  NAME 


SERVICE  ! 

1.  RfGULATCO  3Y  > 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCE  COMMISSION  ! 

2.  EXEUNT  fOp  HI»£  » 

3.  PRIVATE  ! 

9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
3ETUEEH  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1 

32! ENERGY  CORPORATION  OF  AMERICA/ 
•INC. 

1 

i 

1 

•2 

1 

1 

1 

•PERSONNEL/  HAND  TOOLS/  ANO  LIMITED  AMOUNTS 
•OF  SUPPLIES  AND  EQUI^EST 

« 

•INLAND  COASTAL  WATERS  SOUTH  (  SOUTHWEST  OF  NEW 
! ORLEANS?  TURTLE  SAY /  LITTLE  LAKE/  THREE  8AY0U  BAY/ 
SLAKE  SALVADOR/  LAKE  CATAOUATCHE/  AND  THE  INTERCON¬ 
NECTING  BAYOUS/  CANALS/  AND  WATEPWAYS 

32! ENSCO  MARINE  COMPANY 

•9 

•GENERAL  oil  field  equipment 

•GULF  OF  MEXICO 

36! ENSERC  H  ALASKA  CONST./  JV 

!  3 

•CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 

•HOMER/  AK?  KATCKEMAK  BAY/  AND  BRADLEY  LAKES 

20! EPLIN6*  M.  T./  COMPANY 

i  3 

!SAND/  GRAVEL/  and  LIMESTONE 

! OHIO/  KANAWHA/  AND  KENTUCKY  RIVERS 

32! £QU ITA5LE  PETROLEUM 

i 

t 

i 

t " 

« 

1 

! PERSONNEL/  HAND  TOOLS/  AND  LIMITED  AMOUNTS 
! Of  SUPPLIES  AND  *GUIPMENT 

•INLAND  COASTAL  WATERS  SOUTH  AND  SOUTHWEST  OF  NEW 
•ORLEANS?  TURTLE  BAY/  LITTLE  LAKE/  THREE  BAYOU  BAY/ 
•LAKE  SALVADOR/  LAKE  CATAOUATCHE/  AND  THE  INTER¬ 
CONNECTING  BAYOUS/  CANALS/  AND  WATERWAYS 

32! E0UITA3L E/HALTER  OIVISION 

*!3 

» 

•TOWING 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  LAKE  PONTCHARTRAI H  AND 
•MISSISSIPPI  RIVER 

31! ERGON  MARINE  AND  INDUSTRIAL 
! SUPPLY 
l 

« 

!  3 

| 

t 

!OXE$  =  L  FUEL/  tU>;  OILS  AND  POT  A3LS  WATER 

•MILE  415  TO  MILE  450  AND  MILE  700  TO  MILE  750  AH P/ 
SLOWEP  MISSISSIPPI  RIVCP/  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! BETWEEN  LOCKS  27  S  26/  ST.  LOUIS/  MO?  AND  WOOD 
•RIVER/  IL  AREA 

24! ERICKSON/  EDWIN/  MARINE 
! F*EIGMT  SERVICE 

i  2 

» 

SLOGS  ANO  MISCELLANEOUS 

{ASHLAND  AND  BAYFIELD/  WI  TO  APOSTLE  ISLAND  AND 
{VARIOUS  GREAT  LAKE  °ORTS 

22l ERIE  NAVIGATION  CO. 

12 

IbULK  CAR  JO 

•NEW  YORK  STATE  BARGF  CANAL?  GREAT  LAKES 

22! ERIE  SANO  STEAMSHIP  CO. 

!2 

•SAND/  GRAVEL/  STPNE/  COA(./  COK?/  AND  SALT 

•great  LAKE  PC»TS 

32! ERNEST  MARINE/  INC. 

2 

!9 

1 

STOWING 

•INTRACOASTAL  WATERWAT  — EAST  AND  WEST? 

•MISSISSIPPI  RIVER 

oaiesso  stanoaro  oil  p.  r. 

i  3 

i®cTR0L5UM  PR)0 UC 

! SAN  JUAN  HAR80R/  PUERTO  RICO/  AND  LOCAL  TRAFFIC 

32! ESTES  FAMILY  TRUST 

1 

*!3 

; 

jgrain;  hap’o*  shifting 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
•  OF  LOUISIANA/  TEXAS/  AND  FLORIDA 

32!cSTHER  LYNN  TUG/  ISC. 

1 

1 

!  2 

1 

• 

•TOWING  OIL  FIELD  SULLIES'  FRESH  mATEK/ 
MARGES/  OIL  FIELD  RELATED  IT?«S 

■MISSISSIPPI  RIVER/  BAYS  ANO  PASSES  FROM  HARVEY  TO 
•SOUTH  WFST  »ASS/  VENICE  JUMP/  PASS  A  LUTRA/ 

■SOUTH  WEST  °A$$/  BAPTISTE  COLLETTE/  AND  TIGER  PASS 

41 !  £ST  ILL/  JACK 

•9 

i 

1 

*2! ESTIS/  W.  L.  WELL  SERVICE 

1 

!  3 

j 

ilNLANO  WAT?*  OIL  FIELD  RSLATSO  EOUIphENT  ANDShETWEEN  PORT  ARTHUR/  TX  AND  VENICE/  LA 
!SU°PLI? »  ! 

26ieU3ANKS/  LIONEL 

i3 

j 

1  IDLE 

IsilVANCIYK/  DAVID 

•9 

•WARRO®  3FRVICE 

•OHIO  RIVER  MILE  596-UTICA/  IN-LOUISVILLE/  KY 

32! EVANS  «ARtNE  CORPORATION 

i: 

1  SOY?* AN  OIL  AHD  TOLLOA 

•INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA 

13!  EVANSVILLE  *»AR5c  "ARINE 
•SERVICE/  INC. 

j  j 

i 

!  COAL  AND  GRAIN 

1 

•EVANSVILL'/  IN?  OHIO  RIVER  AND  GREEN  RIVER 
! 

hIeVANSVILLE  "ATERIALS/  INC. 

!  3 

! TOWING/  SAND/  GRAV*L/  ANO  STONE 

‘OHIO  RIVER— MILE  474  TO  <535 

! 

03!EVc«CC  TPANSP.  CO»P. 

•  2 

i®6  TROLSU*  ®PQDUC*S 

•NEW  YORK  HARBOR  ANO  VICINITY 

AliEVERIST/  L.  5./  INC. 

1 

!  3 

1 

•ROCK 

1 

!10S  ANGELES  AND  LONG  BEACH  HARBOR  AREAS?  SAN  PEORO 
! CHANNEL 

43! EVEMST/  L.  G./  INC. 

!  3 

i®oc< 

•CATALINA  ISLAND  AND  LONG  PEACH#  CA  AREA 

37* EVJRMAN/  RON 

•9 

1 

1 

!6! EXPLORATION  CRUISE  LINES 

1 

* 

1 

1 

!? 

1 

1 

1 

1 

1  ®A  S  JCNGC  ® S 

1 

j 

1 

i 

•PORTLAND/  OR  AND  POINTS  CN  THE  COLUMBIA  ANO  SNAKE 
JRJVERS  TO  LEWISTON/  ID?  JACKSONVILLE/  FL?  HOREHEAD 
! CITY/  NC?  CAPE  MAY/  ANO  SANDY  HOOK/  NJ?  MONTAUK 
! POINT/  NY?  GAY  HEAD/  RACE  POINT/  AND  GLOUCESTER/ 

SNA  (IDLE) 

3AIEYPL0SIVES  TECHNOLOGIES  IN  T  *L  • 
!  INC. 

/!  3 

1 

JEXPLOSIVFJ  AND  BLASTING  ACCESSORIES 

1 

I 

•PUGET  SOUND?  SOUTHEAST  ALASKA?  VALDEZ/  AK  AND 
•HAWAII 

321 EYFRES S  $GAT  CO. 

1*2 

JGENFRAL  cargo 

•GULF  eOA$T-"6ULf  OF  HFXICO 

! 

07J£XPR£SS  MARINE#  INC. 

!  2 

ItOWXNG/  COAL/  ST  INF #  SANO/  AND  GENERAL  CARGO' ATLANT IC  AND  GULF  COASTS— RIVER/  BAYS/  AND  SOUNDS 

32! EXXON  COMPANY/  V.  S.  A. 

! 

!  J 

2 

•DRILLING  cOUtP*F\r 
! 

! INLAND  ANO  6LLF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF 
!LOUl SI  ANA/  TEXAS/  MISSISSIPPI/  AND  ALABAMA 

3J|  c'XXQN  CORPORATION 

I (SOUTH  TEXAS  DIVISION) 

!  3 

1 

•CONSTRUCTION  MATERIALS/  WELL  WORK  fQUlPMFN 
! ANO  POLLUTION  P»«VCNT:CN  EOUIP^ENT 

T/  'ARKANSAS/  CORPUS  CHRIST!/  AND  KELLERS  BAY#  TX  AND 
•LAGUNA  MADRE 

33! EXXON  PRODUCTION 

ICfNTRAL  DIVISION 

\z 

] 

i PETROLEUM  PRODUCTS  AND  CIL  FI5L0  EQUIPMENT 

J 

{GALVESTON/  TRINITY/  AND  TAJM  BAY 

33! EXXON  SHIPPIN6  COMPANY 

■2 

{CRUDE  OIL  AND  PET ®0Lr U-  PRODUCTS 

•ATLANTIC  AND  PACIFIC  COASTS?  USNH  INLAND  WATERWAYS 

13! EXXON  SHIPPING  COMPANY 
! 

i2 

{ 

JBULK  PETROLEUM 
• 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 
•AND  MISSISSIPPI  RIVER  SY$Tfm 

! 

32! EYMAR9  BARGE  CO, 

i  2 

loiLFI tLD  EQUIPMENT 

! INLAND  WATERWAYS  AND  BAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

32!cYMARD/  EMMETT  t  EMILE  CO./ 

!  INC. 

!2 

1 

Stowing 

■ 

!GULF  OF  MEXICO 

1 

32IEYMARD/  HUSH  TOWING  CO./  INC. 

! 

*!9 

1 

•DRILLING  PIPE/  DRILLING  "UD 
! 

!  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  HOUSTON*  TX  AND 
SM03ILF/  AL 

32! eymaro#  m.  m.  i  co. 

1 

•9 

1 

SOIL  FJ«LD  WORK  CREWS  AND  EQUIPMENT 

1 

•INLAND  AND  COASTAL  WATERS  OF  TEXAS/  LOUISIANA# 
•MISSISSIPPI#  ALABAMA#  AND  FLORIDA 

1 6! F.  C  F.  TOWING  COMPANY/  INC. 

!  2 

•GENERAL  CA« GO 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING  CHANNELS 

32! FAGAN  dOAT  SVC./  INC. 

■2 

•CHARTERS  TO  ?TH«®S 

{TERREBONNE  BAY  TO  GULF  Of  MEXICO 

32! FAITH  TOWING/  INC. 

I 

j  2 
( 

I 

STOWING 

1 

iHISSISSIPPX  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY  — 
{LOUISIANA  AND  TEXAS 

31! FALCO/  INC. 

is 

iHYDRATE  LX-f,  QUICK  LI^E/  kxlndust 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

TAeir  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  Sr 
!  INTERSTATE  CO«- 
!  HERCE  COMMISSION 
»  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
!  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


SOUTHERN  U.  S.  WATERS-LAKES,  9AYS/  AND  SOUNDS 
ALONG  THE  LOUISIANA  AND  TEXAS  GULF  COASTS 

OHIO  RIVER  SYSTEM 

NEW  BEDFORD  TO  CUTTYHUNK/  HA 

ST.  MARYS  RIVER  AND  SAULT  STE.  MARIE/  HI  HARBOR 
AREAS 

GREAT  LAKES/  EAST  COAST  AND  SOUTH  ATLANTIC 
NEW  ORLEANS/  LA.  MINNEAPOLIS/  MN 
LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

LAKES  HURON/  ERIE/  AND  MICHIGAN  AND  CONNECTING 
WATERWAYS 

PUGET  SOUND 


OHIO,  ALLEGHENY/  AND  MONONGAHELA  RIVERS/  125  MILE 
RADIUS 

5»EAT  SOUTH  DAY  3ET«Ef N  9AYSH0RE/  LONG  ISLAND  AND 
KISMET/  SALTAIRE/  FAIR  HA»30R/  DUNEVOOD  AND  OCEAN 
3EACH  ON  FIRE  ISLAND/  ATLANTGUE/  SEAVZEW/  AND 
OCEAN  3 AY  PARK 


•300TH3AY  HARBOR/  SQUIRREL  ISLAND/  AND  CAPITOL 
! ISLAND/  ME 

!NEW  LONDON/  CT  AND  FISHERS  ISLAND/  THAMES  RIVER/ 
•FISHERS  ISLANO  SOUND/  AND  SILVER  EEL  COVE/  NY 

i 

•GULF  OF  MEXICO  -  ATLANTIC  OCEAN  AND  GULF  OF  MEXICO 
JBETWEEEN  APALACHICOLA/  FL  AND  BROWNSVILLE/  TX 

i 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  AND  ADJOINING  RIVt»S/ 
SLAKES/  AND  RAYS  OF  LOUISIANA 
! 

•LOUISVILLE  HARBOR;  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND 
SOHIO  RIVER 
! 

•OFFSHORE— SA3INE  PASS/  TX;  VENICE/  IAJ  PORT  0*C0N- 
! NOR/  TX;  AND  FOURCHON  BAY/  LA 

i 

•OFFSHORE-ATLANTIC  COAST  ANO  GULF  OF  MEXICO 

! 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

! 

•OULUTM-SUPERZOft  HARBOR/  ST.  LOUIS  RIVER  AND 
{VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 

i 

•GULF  OF  MEXICO 
l 
S 
! 

SGULf  COAST-FLORIOA 

! 

•PORT  OF  MIAMI-NIAMI  RIVER/  SOUTHEAST  ATLANTIC 
SCOAST/  BAHAMAS/  AND  GULF  Of  MEXICO 

t 

•MID  SOUTH  WATERWAYS 

! 

•INLAND  WATERS 

! 

SINTRACOASTAL  WATERWAY 

{ 


!NCU  YORK  HARBOR/  LONG  ISLANO  SOUND/  AND  NEW  JERSEY 

SCOAST 

J 

SGULF  OF  MEXICO  NOT  TO  EXCEED  200  MILES 
S 

J  CHARLESTON  YACHT  BASIN  TO  FORT  SUMTER  NATIONAL 
SMONUMENT;  PATRIOTS  POINT  NAVAL  ANO  MARITIME  MUSEUM 
! TO  FORT  SUMTER  NATIONAL  MONUMENT;  ASHLEY  RIVER/ 
SCOOPER  RIVE*  AND  CHARLESTON  HARBOR 
! 

{COLUMBIA  AND  WILLAMETTE  RIV MS— PORTLAND 
! INTERNATIONAL  AIRPO»T  TO  ST.  JOHNS  BRIDGE 
! 

{WASHINGTON  AND  ALASKA.'  PUGET  SOUND  AND  PACIFIC 

SCOAST 

t 

SIDLE 

l 

! INLAND  AND  COASTWISE  WATERS  OF  GULF  OF  MEXICO 
{BETWEEN  BROWNSVILLE/  TX  AND  CEDAR  KEYS/  FL 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  (  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
{LOUISIANA/  LAKES  t  BAYOUS  OF  LOUISIANA 
l 

{BOSTON/  ha;  COASTWISE/  EAST  COAST  UNITED  STATES; 
S3ULF  OF  MEXICO  TO  NEW  ORLEANS/  LA/*  NARRAGANSET 
f BAY/  Ri;  AND  BAHAMAS 
S 

{MARSH  LAND  AROUND  SLIDELL/  LA 

* 

! 

! 

{MORGAN  CITY/  BAYOU  80EUF/  BAYOU  CHEN  AND  INLAUD 
{CANALS 
{ 

{ INLAND  WATERWAY  AND  WESTERN  RIVERS 


TASLE  t  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  3Y  ! 

!  1NTERSTATF  COM-  !  PRINCIPAL  CC'HOOI tics  carried 
0?cRAT0R  NAME  *  *£RCE  COMMISSION  ! 

•  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

•  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ■ 


FRAZIER#  ELDON 

FREOEMAN  SHIPYAPO 

FREEPORT  CREVBOATS#  INC. 
FREEPORT  NCMORAN 

FPEEPORT  SULPHUR  COMPANY 

FREEPORT  TEPHINALS#  INC. 

FREMONT  BOAT  COMPANY#  INC. 
FUEL  SERVICE#  INC. 

FULTON  SHIPYAPO#  INC. 

FURLOUGH#  INC. 

FUTURISTIC  **OAT#  INC. 

G  t  C  TOWING#  INC. 

G  l  H  MARINE#  INC. 

G  5  H  TOWING  CO. 


•GASOLINE#  OIESFL#  PiNZiNE#  CUMENE#  AND  JET 
•FUEL 


marine  diesel  fuel 


MISCELLANEOUS  FREIGHT 


TOW  IN j#  EULK  OILS#  SULPHUR#  AND  MISCELLAN¬ 
EOUS  FREIGHT 


TOWING 

PETROLEUM  PRODUCTS 
TOWING 


MISCELLANEOUS  CAt>',0 
TOWING 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
3ETWEEN  WHICH  0»  ON  WHICH  OPERATED 


CORPUS  CHRXSTI#  HOUSTON  AND  PORT  ARTHUR#  TX;  BATON 
ROUGE#  KROTZ  SPRINGS#  MONROE  AND  NEW  ORLEANS#  LA5 
BIRMINGHAM  AND  MOBILE#  AL  AND  PENSACOLA#  FL; 
BROWNSVILLE#  TX  TO  PORT  ST.  JOE#  FL 

LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  LAKE 
CHARLES#  LA?  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA 
AND  TEXAS 


GULF  OF  MEXICO  AND  MISSISSIPPI  RIVER  BELOW  NEW 
ORLEANS 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  INLAND  WATERWAYS  OF 
LOUISIANA;  GULF  OF  MEXICO;  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
BELOW  NEW  ORLEANS#  LA 

MILE  POINT  28  ON  THE  ALLEGHENY  R  2  V£  R— f  REE  PORT# 

KA 

PUGET  SOUND 

PASCAGOULA  HARBOR  A®£A#  GULFPORT  HARBOR  AREA 

SAN  FRANCISCO  AND  SUXSUN  BAYS#  SACRAMENTO  AND  SAN 
JOAOUIN  RIVERS  AND  TRIBUTARIES#  AND  COASTAL 

CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES#  NORFOLK# 
BALTIMORE#  PHILADELPHIA#  AND  GULF  AND  ATLANTIC 
COASTS#  AND  C ARI83E AN 


MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

SABINA  DIVER-IN  VICINITY  OF  CPUNPLER'S  SHIPYARD- 
ORANGE#  TX 

CORPUS  CHRISTI#  FREEPORT#  GALVESTON#  AND  HOUSTON 
HARBORS  AND  CHANNELS#  AND  GULF  OF  MEXICO# 
COASTWISE  AND  WORLDWIDE 


3 2 ! C  S  R  TUG#  INC. 

i 

i? 

J 

towing 

j 

| NEW  IBERIA#  LA  TO  MOOILE#  AL  TO  GALVESTON#  TX 

21 ! G  S  S  TOWING  COMPANY 

J 

!  2 
i 

TOWING- S* ND  t  6>AVfL 

(ALLEGHENY#  MONONGAHELA#  AND  OHIO  RIVERS 

39! G  L  C  Barge  COR®. 

t 

!  9 

i 

•  OIL 

ipACIFIC  COAST 

32! 6  W  CONTRACTORS 
! 

2 

is 

i 

i 

TOWJNG  D&cCG*  °XPE  AND  ACCESSORIES 

•GULF  COAST  FROM  FL0»I0A  TO  AND  INCLUDING  TEXAS 
JANY  ADJOINING  INLAND  WATERWAYS 

AND 

32! G  X  H  TUGS#  INC. 

i 

i9 

• 

i 

325  613  MARINE#  INC. 

! 

2 

* 

12 

i 

i 

TOWIN,— OIL  FIELD  RELATED 

1 

IGULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC#  CARIBBEAN#  MISSISSIPPI 
! RIVER#  AND  INTRACOASTAL  LOUISIANA  AND  TEXAS 

IliG-MAAlNC  DIESEL 
! 

•9 

! 

TOWXNv* 

! 

(EASTERN  BRANCH  ELIZ A3f TH  RIVER  "ILE  23 

20! G.  E.  CHEMICAL 

{(DIVISION  OF  THE  GENERAL  SLrC- 
!TRIC  CO.)  D/6/ A  G.  ? •  PLASTICS 

i 

is 

i 

i 

butadiene#  iutan* 

! 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY!  MISSISSIPPI#  OHIO 
•ILLINOIS  RIVERS  FROM  HOUSTON/TEXAS  CITY#  TX  TO 
(OTTAWA#  IL  AND  PARKERSBURG#  WV 

ANO 

23! G.  I.  EOUIPPENT 
{ 

{ 

i  9 

■ 

j 

COAL#  ST*£L#  SCRAP,  ) R A  IN  #  CONTAINERS#  AND 
UNS>Al  COMMODITIES#  ASD  O’JLK  PRODUCTS 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS  ANO  GULF 
jINTRACOASTAL  WATERWAYS 

23! GAELIC  TUGBOAT  CO. 

» 

i  2 

TOWING  AND  *Ul*  OIL 

! GREAT  LAKES 

03! GALLAGHER  BROTHER S  SAND  l 
! GRAVEL  CORPORATION 

2 

i? 

j 

SANO#  STON*#  AND  A'. ’{GATES 

! NEW  YORK  AND  NEW  JERSEY  METROPOLITAN  AREA 
j 

32! GALLIANO  TUGS 
| 

i9 

* 

SERVICE  TO  OIL  H£*0  INDUSTRY 

ioULF  OF  MEXICO  IRON  FLORIDA  TO  TEXAS 

3 4 1  GALLOWAY  SAND  1  GRAVEL  CO.# 

!  INC. 

12 

! 

SAND  AND  3 R A V S L 

! 

! WHIT E  RIVER— BATESVILLE#  AR  AREA 

! 

53! GANTT  TOWING  *  TRANSP. 

« 

i 

! 

!2 

! 

2 

Chart €•*  TO  OThpaj 

i 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  — BROWNSVILLE#  TX! 

{PANAMA  CITY#  FL!  BATON  ROUGE#  LA  TO  HEAD  OF  PASSES 

32!G»R«ER  BROS.#  INC. 

! 

f 

!  2 
! 

1 

OILFIELD  COUlP*»fcNT 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  ATCHAFAIAYA  RIVER# 

! LOCAL  WATERWAYS 

AND 

33!  GARtCTT  CONSTRUCTION  CO. 

| 

\i 

■ 

MARINE  CONSTRUCTION  MATERIALS 

! INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

26! GARVEY  INTERNATIONAL#  INC. 
j 

z 

(2 

■ 

Charters  to  others 

i 

42IGASCO#  INC. 

! 

i 

M 

! 

PROPANE  GAS 

! 

•HAWAIIAN  ISLANDS 
! 

211  GATEWAY  CLIPPFR#  INC. 

! 

1 

29! GATE WA Y  4»AIN#  INC. 

IS! GATEWAY  marine 
J 
t 

53! G A T? WA t  TUGS#  INC. 

! 

! 

! 

32! GATOR  MARINE  SERVICE 

! 

411GATX 

! 

32! GAT X  LEASING  COR?. 

j 

39J6ATX  LEASING  CORPORATION 

! 

39! GA TX  THIRD  AIRCRAFT  CORP. 

! 

39UATY/AN0REA  CORP. 

! 

39!  CATX/ARNCO  SECONO  LEASING  CO. 


!PAS$FNG£RS 

i 

! towjng  {Charter*  to  others) 

I 

ISCRAP  IRON  AND  CONSTRUCTION  f DuS*MfNT 

! 

! 

ITOWING 

! 

! 

! 

! *16  TEND* A 

I 

(CHARTER*  TO  9TH£*S 

! 

! 0 IL  FIELD  SU»Pim 

! 

!  ALL  COMMODITIES 

! 

( OIL  FIELD  SUPPLIES 

! 

ICMAATtRS 

! 

{CHARTERS;  GRAIN 


(BETWEEN  MONON6AHEL A  FIVER  MILE  0.5  AND  POINTS  ON 
! THE  OHIO#  ALLEGHENY#  AND  MONONGAHELA  RIVERS 

{INLAND  WATERWAY  AND  WESTERN  RIVERS 

! 

! TAMPA#  FL  TO  CLEARWATER#  FL#  TAMPA  BAY  AND 
•HILIS»0*0  RIVER 
! 

•GULF  OF  MEXICO  AND  RELATED  COASTAL  WATERS!  SOUTH 
{ATLANTIC#'  INTRACOASTAL  WATERWAYS  Of  TEXAS  AND  PORT 
•BROWNSVILLE  SHIP  CHANNEL 
! 

•PORT  ARTHUR#  TX  TO  MORGAN  CITY#  LA 

! 

! 

! 

! GULF  OF  MEXICO 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER 

i 

•6ULF  OF  MEXICO 

j 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

! 

•ALL  RIVERS  — MISSISSIPPI  SYSTEM 
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PRINCIPAL  CO«*OOITIE$  CARRIED 


32J0AUDET  BOAT  RENTALS*  INC. 

i 

i 

t 

31 ! GAULT*  CLYDE  V.  AND  DILLARO* 
! JOHN  T. 

i 

32!  GAUTHIER*  H.  4.  BOAT  »£NTAL 
! SERVICE*  INC. 

i 

36‘SEDDES  NARINE  SERVICE*  INC. 

i 

( 

C9J6EISLER*  R.  L.  KARINE*  INC. 

i 

32! SENE' S  TOWING  COMPANY 


07! GENERAL  CHEMICAL  CO. 

•KARINE  OPERATIONS 

i 

36!  GENERAL  CONSTRUCTION  COMPANY 
I 

01*!GENERAL  DYNAMICS  ELECTRIC  30AT 
!  DIVISION 
I 

15! GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CORP. 

; 

381GENERAL  KARINE  SERVICES*  INC. 

i 

03! GENERAL  MARINE  TRANSPORT  CORP. 

J 

33i GENERAL  SUPPLY  i  EQUIPMENT  CO.* 

live. 

{ 

32i GENERAL  TOWING 
1 

j 

3  2!  GENE  SI  S  TOWING  CORP. 

1 

i 

32! 6ENINA  MARINE  SERVICE*  INC. 

t 

42! GENTRY  PACIFIC*  LTD. 

! 

15!  GE0-6U AROIAN*  INC. 

! 

32JGC0RGE  EN6XNE  CO.*  INC. 

! 

20! GEORGE  TOWN  KARINE*  INC. 

! 

32JGEOPGETTE-S*  INC. 

! 

36! GEORGI A  PACIFIC  CORP. 

! 

! 

1 6JGE0RGI A  TRANSPORTERS*  INC. 

! 


33! GHOISON*  SUE 
! 

! 

28! GIBBONS  MARINE*  INC. 

! 

! 

33! GIBSON  TOWING  CO. 

! 

! 

01 ! GIBSON*  JOHN  G.*  INC. 

! 

! 

3d!GILD£t SLEEVE*  COLLEEN 

i 

23! GILLESPIE  OIL  l  TRANSIT*  INC. 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


! INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  MISSISSIPPI  RIVER 
! AND  CALCASIEU  RIVER!  ATCHAFALAYA  RIVER  BETWEEN 
! 0OUTTE*  LA  ROSE  AND  ATCHAFALAYA  BAY 


2  'PASSENGERS 

l 

1 

9  'TOWING 

1 

1 

3  i 

I 

3  'TOWING 


•INLAND  WATERWAYS 


!MI SS IS SIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
•OF  LOUISIANA 


! PORT  GARDNER  BAY  AREA— EVERETT*  WA-MUKILTEO-PORT 
! SUSAN-10  MILE  RADIUS 


•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


3  !  SULPHURIC  ACID*  SPENT  ACID*  LIQUID  ALUMINUM  'INLAND  WATERWAYS*  EAST  COAST  AND  OCEAN 
1  1 

1  1 

2  'ROCK*  GPAVEL*  AND  MUD  j  SEATTLE*  PORT  LUDLOW*  AND  PUGET  SOUND*  WA 

;  1 

3  [components  OF  SUBMARINE  HULLS  AND  MACHINERY  ! BETWEEN  BATH*  HE  AND  BALTIMORE*  MD 

j  1 

1  « 

2  I  ilOLE 

I  I 

2  UHAPTEP  SERVICE;  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  ! ALASKA  WATERS-COASTAL  FROM  ANCHORAGE-DUTCH  HARBOR 
1  1 

2  'SEWAGE  SLUOGr  'NEW  YORK  HAR30R*  DELAWARE  3AY*  AND  CONNECTICUT 

1  1 

9  i  i 

1  1 

1  1 

2  'TOWING  ! GULf  COAST  AREA— MISSISSIPPI*  LOUISIANA  AND  TEXAS! 

!  ! AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 


!2  STOWING 

!  ! 

i 2  Ioil  Fiao  supply 

!  ! 

!9  • 

!  ! 

M  ! OIL  FIELO  SUPPLIES 

!  ! 

•  9  » 

!  ! 

!9  'LEASES  TO  OTHERS 
I  1 

12  i 

!  ! 

!3  tCHEHICALS 

•  ! 

!  ! 

! 2  SCHEKJCALS*  SOLVENTS*  AND  GASOLINE 

!  ! 


! 2  (CHARTERS  TO  OTHERS 


! 3  ! TOWING  PETROLEUM*  CHEMICAL*  ANO  DRY  CARGO 
!  MARGES 


•INLAND  WATERWAYS*  HOUSTON*  TX  TO  ST.  MARKS*  FL! 
•LAKES*  BAYS*  AND  SOUNDS!  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

1 

*!  FLO®  10  A  TO  BROWNSVILLE*  TX— OFFSHORE  ONLY 

1 

ilDLE 

1 

1  GULF  OF  MEXICO*  ATCHAFALYA  RIVER 


•BELLINGHAM*  WA  TO  WEST  COAST  PORTS  INCLUDING 
! PUGET  SOUND  AND  COLUMBIA  RIVER 
! 

•APALACHICOLA*  CHATTAHOOCHEE*  ANO  FLINT  RIVERS  AND 
•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ALSO  WARRIOR  AND 
STOMBIGBEE  RIVERS*  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! MATAGORDA*  TX-COLORADO  RIVER-INTRACOASTAL  WATERWAY 
IMILFS  *40-445 
! 

!  ST.  LOUIS*  MO  AND  NAPLES*  IL— MISS  ISSIP°I  AND 
! ILLINOIS  RIVERS 
1 

! GULF  INTP.ACOASTAL  WATERWAY 


38UILMUR*  J.  0. 

! 

32IGISCLAIR  TOWING  CO.*  INC. 


!  3  STOWING  0»  PUSHING  AND  OTHER  ©ELATED  FlEETtNG!COASTVl$E-EASTPORT*  ME  TO  CAPE  ANN*  MA 
1  (SERVICES  ! 

!  !  ! 

!  3  !  LOGGING  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES  JINSIDf  WATERS*  S.  E.  ALASKA 

!  !  ! 

•2  |MlSC°LLASeOUS*  GASOLINE*  AND  FUEL  OIL  SBEAVE*  ISLAND  TO  CHARLEVOIX*  MI— NORTHERN  LAKE 

!  !  (MICHIGAN 

!  !  I 

!9  !  ! 

! 

(BETWEEN  BATON  ROUGE*  LA!  MOBILE*  AL!  AND  HOUSTON* 
!TX 


13  !GEN£«AL  TOWING 

!  ! 

!  ! 

!3  ! S AND  AND  GRAVEL 


21 ! GLACIAL  SAND  AND  GRAVEL  CO.  !3  ! S AND  AND  GRAVEL 

!  !  ! 

36! GLACIE  R  BAY  LODGE*  INC.  !9  ! PASSENGERS 

!  !  ! 

35!  GLASGOW  COOPERATIVE  ASSOC  I  ATfON!  2  ‘CHARTERS  TO  9T«(l«S 

I  !  ! 

421  GLASS  BOTTOM  BOAT  HAWAII*  INC.  !2  'PASSENGERS 

!  !  ! 

1 6! GLENN  TOWING*  INC.  !2  MOWING  (SAND  AND  GRAVEL > 

!  !  ! 

32IGNOTS  RESERVE*  INC.  !2  ! HAR 30Q  SHIFTING  ANO  FLEETING 

!  !  ! 

(  !  ! 

39! GOLDEN  GATE  BRIDGE  HIGHWAY  AND  12  ! PASSENGERS 
! TRANSPORTATION  DISTRICT  !  ! 

!  !  ! 

16! GOLDEN  TRIANGLE  VO-TECH  CENTER  !3  ! 


1 7! GOODRICH*  fl.  f •*  CHEMICAL 
! COMPAN  Y 
! 

22SGOODTIKE  CRUISE  LINE*  INC. 

! 

09!  GOOSE  BAT 

! 

! 

29! CORDON  8  PRICE*  INC. 

! 

! 

141  GO* E  MARINE  CORPORATION 

I 


•J  ! LIQgl ©I F IEO  PETROLIuM  GAS  ANO  CHEMICALS 


12  !PASS«N€C»S 

!  ! 

!3  ! $ AND  AND  GRAVEL 

!  ! 

!  ! 

!  3  MOWING 

!  ! 

!  ! 

12  1  PUSHING 

!  ! 


! ALLEGHENY  RIVER  POOL  NOS.  715 

! 

(PUGET  SOUNO-S.E.  ALASKA 


(WAIKIKI  SHORELINE  AND  HAHALA  BAY 

! 

•SELMA*  AL  TO  MOBILE*  AL 
1 

!GRCATER  NEW  ORLEANS*  LA?  GULF  INTRACOASTAL  WATER- 
! WAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

•LARKSPUR*  S AUSAL1T0  AND  SAN  FRANCISCO 


! TENN6S SEE-TOMB IG9CE  WATERWAY*  TENNESSEE  AND 
(CUMBERLAND  RIVERS 


!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— MISSISS  IPPl*  OHIO* 
(TENNESSEE*  AND  ILLINOIS  RIVERS 


(CUYAHOGA  RIVER/CLCVELAND  HARBOR 


(FROM  ANICOSMA  RIVER  DOCK  TO  MILEPOST  67  ON 
(POTOMAC  RtVl 


JHILE  85.6  U®PER  MISSISSIPPI  RIVER*  ANO  OCCASION¬ 
ALLY  NILE  1-120  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 


! FROM  MIAMI*  FL  TO  MAINE  (ON  THE  INTRACOASTAL 
(WATERWAY) 


TA*LS  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


894 

£ 


OPERATOR  NAME 


SERVICE 

1.  REGULATCO  ST 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

3.  PRIVATE 
9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CA»RIEO  1 


1 

31 ! GOULD  STREET  LOGGING  CO.*  INC. 

i 

! 

9  • 

i 

i 

15SGPADY  MARINE  CONST. 

i 

i 

2  {CONSTRUCTION  MATERIAL 

t 

i 

32! GPANA"*  JOHN  E.  t  SONS 

i 

2  i SUPPLIES*  EOUIP"5NT*  PERSON 

i 

{OFFSHORE  OIL  INDUSTRY 

16! G®AHAM*  JOHN  E.  AND  SONS 

2  {SUPPLIES*  E1UIPM=NT*  ®FRSON 

2S{ G*AIN  PROCESSING  CORPORATION 

i 

3  {ALCOHOL 

l 

i 

32! GRAND  ISLE  OFFSHORE*  INC. 

i 

i 

3  SOIL  FIELD  SUPPLIES 

j 

! 

24! GRAND  PORTAGE-ISLE  RCYAlt 

j 

1  '{PASSENGERS*  FISH*  AND  "AIL 

•TRANSPORTATION  LINE*  INC. 

i 

1 5 ! GR ANO  ROMANCE*  INC. 

i 

0  {PASSENGERS 

i 

i 

13! GRANDVIEW  DOCK  CORPORATION 

; 

3  JCOAL 

31  i  GRANT  TOWING  CO. 

9  • 

33?  6RASS0  MARINE 

i 

3  i DIESEL  FUEL  AND  WATER 
; 

; 

31 ! GRAVEL  COMPANY  OF  JOLIVAR 

t 

3  1SAN0  AND  GRAVEL 

{COUNTY 

i 

36! GRAY  LINE  SIGHT5EFING  OF 

«  1  PASSENGERS 

•SEATTLE*  INC. 

i 

■ 

i 

{ 

i 

POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


! 


13 


! 


GRAY  LINE  WATER  TOURS 
321GRAT  "ARISE  DIESEL*  INC. 

J 

32! GRAY/  J.  INC. 


MISSISSIPPI  RIVER*  LAKES*  AND  HARBORS  FROM 
NATCHEZ*  MS  TO  MEMPHIS*  TN 

INTRACOASTAL  WATERWAY*  AND  NEW  RIVER  IN  FT. 
LAUOERDALE 

BETWEEN  MOBILE  BAT*  AL  AND  CORPUS  CHRISTI  BAT*  TX 

BETWEEN  MOBILE  BAY*  AL  AND  CORPUS  CHRIST!  BAY*  TX 

MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  OHIO*  ALLEGHENY*  AND 
ARKANSAS  RIVERS*  AND  BETWEEN  BATON  POUGE*  LA  TO 
{HOUSTON*  TX  ON  THE  INTRACOASTAL  CANAL 
l 

1GULF  OF  MEXIC0-8ETUEEN  KEY  WEST*  FL  AND 
BROWNSVILLE*  TX 

ISLE  ROYALE  AND  WEST  END  OF  LAKE  SUPERIOR 

ST.  JOHNS  RIVER  BETWEEN  JACKSONVILLE*  FL  ANO 
SANFORD*  FL;  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY— 
3ETWEEN  ST.  MARY'S  RIVER*  GA  AND  MELBOURNE*  FL 

MILE  744.1  OHIO  RIVER  GRANDVIEW*  IL 

IDLE 

3AY  WATERS*  CHANNELS*  LAKES*  AND  SOUNDS*  FREEPORT* 
HOUSTON*  GALVESTON*  AND  SABINE  PASS/  TX 

MISSISSIPPI  RIVER 


{BETWEEN  PIER  57  ON  PUGET  SOUND  AND  CHANDLER'S  COVE 
ON  THE  LAKE  WASHINGTON  SHIP  CANAL  AND  LAKE  UNION 
ANO  LAKE  WASHINGTON;  AROUND  ELLIOTT  BAY; 
NORTHERNMOST  SAN  JUAN  ISLAND  <U.S.)  CRUISE  FROM 
! SFMI AHMOO  IN  BLAINE*  VA-ROUND  TRIP 


! 

! CHARLESTON*  SC 


! 2  iPASS?N5e®S 

!  ! 

2  SOIL  FIELD  CRFWS*  ANO  SUPPLIES  !GULF  Of  MEXICO 

!  ! 

2  'CHARTERS  TO  OTHERS*  OILflELO  SUPPLIES*  PI  PE* { GA LVESTON— OOU3LE0AY*  TXJ  AND  GALVESTON  BAY*  EAST 


! 

32'GPAY*  JAMES  L.*  INC. 

! 

» 

15J6REAT  BAY  COBP. 

! 

! 

03SGBEAT  LAKES  CARBON  CORPORATION 
5 
J 

22! GREAT  LAKES  TOWING  CO.*  THE 
! 

01 ! GREAT  POINT  TOWING 
! 

! 

i 

31 ! GREAT  RIVER  GRAIN  CORP. 

?0iG»£AT  RIVERS  MARINE 


18!G*EATER  CINCINNATI  MARINE 
! 

! 

13lC»EfN  COAL  CO. 

i 

03!* GREEN  MIS.  BOAT  LINES 

j 

3li6R£CNVILLf  GRAVEL  CO. 

i 

32! G*EfNVlLLC  JOHNNY  OF  LA. 


!  {DRILLING  MUD*  SAND*  GRAVEL  AND  SHELL 

!  ! 

!2  {PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

{9  {PASSENGERS 
!  1 
i  i 

!2  1  GRAIN 
!  ! 

!  1 

!2  STOWING 
!  ! 

!2  1T0WING 

1  ! 

!  i 
!  ! 

!  2  !  HAR30R  TOWING  AND  »0C<*  GRAIN 

i  I 

!  2  j  HA  9B0P  TOWING 

1  ! 

!  ! 

!3  SCRANES*  "ISCELLANECUS  CONSTRUCTION 
!  {EQUIPMENT*  COAL*  i»AIS*  SAND  AND  GRAVEL 
!  ! 

12  {TOWING  ANO  PASSENGERS 
I  1 

{ 9  {PA$$ENS5R-fXCU»$:CN/AIGHTS!£ING 

!  ! 

!  3  ! S AND  AND  GRAVEL 


! BAY*  AND  TRINITY  BAY*  HOUMA  TO  MORGAN  CITY*  LA 
! 

{VERMILION  BAY  THRU  SOUTHWEST  PASS  TO  GULF  OF 
{MEXICO 
! 

{INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  OTHER  PROTECTED  WATERS 
{OF  SOUTHEAST  FLORIDA 
! 

{UPPER  ILLINOIS  RIVER*  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
{RIVER  ANO  INTERCOASTAL 
J 

{GREAT  LAKFS  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

! 

•PORTS  OF  NEW  YORK  AND  NEW  JERSEY*  HUDSON  RIVER* 
ILONG  ISLAND  SOUND*  AND  SOUTH  SIDE  OF  LONG  ISLAND* 
!  NY 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER— ST.  JOSEPH*  LA  AREA 
! 

!  CAIRO*  XL  AREA— MOUTH  AT  THE  LOWER  MISSISSIPPI 
{RIVER 

i 

{VICINITY  Of  CINCINNATI*  OH-OHIO  RIVER  ANO  ITS 
{TRIBUTARIES 

i 

{OVCNSQORO-6VANSVILLE-OHIO  RIVER 

J 

{LAKE  CHAMPLAIN 
! 

{MISSISSIPPI  RIVFR— GREENVILLE*  MS  AREA 
! 

! 3  1DIESEL  FUEL  AND/DR  SLOP  OILS  AND  FUELS  PLUS  'WEST  BANK  AT  MILE  237  LOWER  MISSISSIPPI  PRIMARILY 


01 ! GREENWICH  BAY  CLAM  CC. 

! 

OlIGREtNWlCH*  CONN.*  TOWN  Of 
! 
i 

37’!6RESHAM  SAND  t  GRAVEL  CO. 

! 

32IGRETNA  MACHINE  A  IRON  WORKS 


Ot ! GRIFFIN*  A.  L.*  INC. 

i 

2ti G* IMM*  CHARLES 
! 

2114*1"**  RONALD 

i 

231 CROSVf NOR*  GEORGE  M. 

! 

! 

32JGSX  RECOVERY  SYSTEMS*  INC. 
i 

i 

32 !  GUI  DRY  A  GISCLAIR*  INC. 

J 

33'GUIORY  ENTERPRISES 
{ 

1 

! 

■*2!  GUIDRY  MARINE*  INC. 

! 

! 

32! GUIDRY  TUGS*  INC. 

i 

32!  GUIDRY*  ft.  J.*  INC. 


!  {PETROCHEMICALS 
!  ! 

!  I 

!9  { SHELLF X$M 
!  1 

!2  !®ASS'NGERS 

!  ! 

!  ! 

! 3  STOWING 

!  t 


•AND  AS  REQUIRED  MISSISSIPPI  RIVEP  ANO  GULF  INTRA- 
SCTASTAL  WATERWAYS 
J 

JNARRACANSSTT  BAY 
! 

{LAKES*  BAYS*  ANO  SOUNDS— SANDY  HOOK*  NJ  TO 
1PCCKLCDGE*  CT 
! 

!  INLAND  WATERWAYS  (IDLE) 

! 


19  !  SHIFTING  OF  Vf.$S*LS  TO  AND  FRO"  OUR  SHXPYAPO  J  INTRACOASTAL  WATE  JAYS  IN  THE  VICINITY  OF  NFW 


!  ! 

!  ! 

! 2  tfftEXGHT 
!  t 

!  2  !  CONTRACTOR  TOWING 
1  ! 

•2  {CONTRACTING  AND  'OWING 
1  ! 

!2  !U.  5.  NAIL*  MISCELLANEOUS  PACKAGE  FREIGHT* 
!  IAND  PASSINGS*! 

!  ! 

12  IGftAO*  "AM  ANO  LOwE*  Fl**1MA1LE  AND  CO"JUST- 
!  HOLS  LIQUIDS 
!  ! 

! 9  !  SERVICES  TO  OIL  fl'LD  INDUSTRY 

!  t 

!9  • 

{  ! 
i  i 
t  ! 

!  2  {STEEL  ®IRE 
!  ! 
i  ! 

! 9  JBAR5F  TOWING 

!  ! 

!2  IT0WIN5 


{ORLEANS*  LA 
! 

[PORTLAND  HARBOR*  ME 

I 

{OHIO  RIVE* 

i 

{UPPER  OHIO*  MON  AND  ALLEGHENY  RIVERS 
! 

ILCLANO  TO  NORTH  AND  SOUTH  MANITOU  ISLAND 
! 

I 

•COASTWISE  TRADE— INTRACOASTAL— INLAND  WATERS 

l 

j 

’{GULF  OF  MEXICO  FROM  FLORIDA  TO  TEXAS 
l 

icARABELLE*  FL  TO  BROWNSVILLE*  TX-GULf  INTRACOASTAL 
{WATERWAY;  BOTH  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEMS 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

{VENICE*  LA 
I 

'.GULF  OF  MEXICO*  AND  INLAND  WATERWAYS 


T**l.£  ’  -  0£SC»H>TI0N  OF  OPERATIONS  895 

E  •  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1-  REGULATED  5T  ! 

G  !  !  INTESTATE  COM-  *  PRINCI°AL  COMMODITIES 

!  OPERATOR  NAME  !  HESCE  COMMISSION  ! 

D  *  !  2-  EXEMPT  FO»  HIPE  ! 

T  «  !  3.  PRIVATE  i 

!  !  9.  UNKNOWN  • 

CARRIEO 

1 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

1 

1 

i 

32! GUIDRY/  ROLAND 

!  2 

! PASSENGERS 

j 

•INLAND  WATERS  ONLY 

32!6UILfitAU  MARINE,  INC. 

!3 

!OIL  FIELD  CUTTINGS 

! FOURCHQN/  LA 

32! GULF  4  EASTERN  S/S  4  CMARTE»INh 
SCORP. 

!  3 

! PAPER  PRODUCTS 

•UPPfP  AND  LOWER  MISSISSIPPI  AND  TRIBUTARIES/  AND 
! INTER- COASTAL  WATERWAYS 

1 S! GULF  ATLANTIC  TRANSPORT  CORPO¬ 
RATION 

i 

!  2 

! TOWIN&/  £ULK  PETJ^LEUM/  CERTILIZFRS/  PAPER 
JPROD'JCTS/  FEEDS/  HEAL#  CAST  JSON/  STEEL/ 

! LUMBER/  Ch'MICALR  AND  VEGETABLE  OILS 

{ATLANTIC  AND  GULF  COASTS/  PUERTO  RICO/  AND  CENTRAL 
! AMcRIC  AN  PORTS 

1 

32! GULF  BOAT  MARINE  SEPVICF 
; 
i 

!2 

! FUEL/  WATER/  PEOPLE/  AND  SUPPLIES  USEO  IN 
•OFFSHORE  OIL  EXPLOPATJON  AND  PRODUCTION 

! CAMERON/  INTRACOASTAL  CITY/  VENICE/  GRAND  ISLE/ 
•GRAND  CHENIER  AND  MORGAN  CITY/  LA  AND  PORT 
! AR ANS A S/  TX-SOUTH  TO  SEA  =UOY  AND  OFFSHORE  WATERS; 
5ALS0/  VERMILLION  BAY;  SABINE  PASS/GALVESTON-SO'JTH 

32! GULF  COAST  LEASING/  INC. 

!  2 

Soil  fieLo  eoujrmcnt  and  supplies 

! US A-GUlF  of  MEXICO/  LOUISIANA  AND  TEXAS  COASTS 

32?  GULF  COAST  RENTAL/  INC. 

!  9 

•IDLE 

32! GULF  DISPATCH  MARINE/  INC. 

!2 

Itching 

j INLAND  WATERWAYS 

32! GULF  FLEET  MARINE 

!  2 

•OIL  FIELD  f 3UIPMCNT 

! WORLDWIDE 

32! GULF  FLEET  MARINE  CCRP. 

j2 

•OIL  FIELD  SUPPLIES 

{WORLDWIDE 

33! GULF  FLEET  SUPPLT  VESSEL/  INC. 

i  2 

joxlfielo  supplies 

‘•WORLDWIDE 

32! GULF  INLAND  MARINE  CORP. 

! C/O  GILBERT  OR  STEPHEN  HEBERT 

!  2 

•TOWING 

!  GULF  I  MR  A  COASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/ 

{MISSISSIPPI  river 

32! GULF  INTRACOASTAL  MARINE/  ZNC. 

i 

i 

!  2 

STOWING 

SLOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  BATON  ROUGE  AND  NEW 
! ORLEANS/  LA— EAST  AND  WEST  GULF  INTRACOASTAL 
'.WATERWAYS 

33! GULF  MARINE  FABRICATORS 
{ 

1 3 

•PUSHING  BARGES 

! BETWEEN  INGLESI06  AND  ARANSAS  PASS  ON  INTRACOASTAL 
! WATERWAY 

1 6! 6UL F  OfFSHORE  TRANSP.  SERVICE/ 

!  INC. 

!  2 

SOIL  FIELD  C?CWS  i  SUPPLIES 

•FOURCHON/  LA 

2 

32! GULF  SOUTH  MARINE  TRANSPOR¬ 
TATION/  INC. 

!9 

« 

i 

16! GULF-COAST  PRE-STRESS  CO./  INC. 

'!3 

! PR E STRESSED  CONCRETE 

iTAMPA/  FL  TO  GALVESTON/  TX 

32!GULFCOAST  RESOURCES/  INC. 

!9 

juAST?  DRILLING  FLUI0S-(PC0CFSS»NG 

PLANT) 

•HERO  CANAL-9ELLE  CHASSE/  LA 

1 5! GULFCOAST  TRANSIT  COMPANY 

!2 

SCOAL  AND  PHOSPHATE  ROCK 

•GULF  COAST  AND  MISSISSIPPI  RIVE® 

33! GULFGATE  MARINE  TRANSP-/  INC. 

i 

i2 

1 

•TOWING 

!  INTPACOASTAL  VATEPwCi*;  -JlSSISSIPPS  RIVER-9AT0N 
!  ROUGE  AND  1 

3  3! GUL FGATE  SHIPYARD/  INC. 
t 

!2 

1 

’stowing 

iiNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  ®I VE  R-“ 

SBATON  ROUGE/  LA  AND  uOWER 

32! GU22ETTA  OFFSHORE  MARINE 
{SERVICE/  INC. 

\i 

1 

ioiL  FIELD  AND  DRILLING  SUPPLIES 

ioFFSH0R€-L0UXSIA»‘4 

! 

32! GUZ7ETTA  OIL  COMPANY 
j 

!  3 
! 

!  DIESEL  FUEL 
! 

IgULF  INTRACO'STAL  WATERWAY  AND  MORGAN  CITY  TO 

JNORCO/  LA 

16 !  H  4  H  ASSOCIATES 
i 

!2 

1 

STOWING  (MARINE  SALVAGE) 

. 

•MOBILE/  AL— TENN-TOM  WATERWAY/  WARPlOR  RIVE0/  AND 
!ALA?AMA  RIVER 

Ooin  4  H  MARINE  TONING/  INC. 

!  3 

1 

16»H  4  L/  INC. 

!  9 

i 

33! H  4  P  WIRELINE  CO. 
i 

j  9 

I 

•CAWWtSS  WIRELINE  UNIT  FOR  OILWELL 

>€PVICE 

! XNTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  CORPUS  CHRISTI  AND 
SROCXPCRT/  TX 

32! H  4  R  TOWING  CO./  INC. 

i 

j 

j 

!  2 

1 

1 

1 

! T0WIN6 

i 

1 

• 

•HOUMA  NAVIGATION  CANAL  F  ROM  HOUMA/  LA  TO  TEXACO'S 
! OILFIELD  AT  BARRt/  CAILLOU  ISLAND/  LAKE  PELTO/  ST. 

! ELAINE/  AND  DCG  LAKE/  BAY  JUNOP/  LEEVILLE/  GOLDEN 
1MEA0CW/  LA  AND  PLAGUEMINS/  LA 

17!HtA  MARINE 

!9 

joRY  CARGO 

! WESTERN  RIVFR  SYSTEM 

12!H4ft  TOWING/  INC. 

!  2 

Igeneral  cargoes 

! EAST  COAST-CAPE  MAY  TO  TAMPA/  fL 

32! H/C  TRANSPORTATION 

•  c 

! HARBOR  SHIFTING 

•OHIO  RIVER  IN  AND  AROUND  LOUISVILLE/  KY  HARR.JP 

1 3! HAIG  POINT  FERRY  CO. 

! 

!  3 

1 

•PASSENGERS 

» 

i RIVERS /  SOUNOS/  INTERCOASTAL  WATERWAT  BE TWECN  PORT 
! PO YAL  ISLAND/  SC  AND  SAVANNAH/  GA 

09 ! HALE  CONTAINER  LINE/  INC. 

ii 

SsT^AMSHIP  CONTAINERS/  VARIOUS  COMMODITIES 

!U.  S.  EAST  COAST 

36  j  HALES  CONSTRUCTION  4  ASSOC  I  AXES  !  9 

l  i 

i  ; 

•CONSTRUCTION  MAT’RIAL 

1 

• 

! SEATTLE  TO  DUTCH  HARBOR  APcAI  OUTCH  HARBOR- 
! KETCHIKAN/  AK-SEATTLE/  WA-DUWAMISH  WATERWAY; 

! SEATTLE  TO  HOONAH/  AK  TO  SEATTLE 

32IHALL  «UCK  MARINE/  INC. 

1  > 

•COKE 

• 

•BATON  ROUGE/  LA  MILS  24 7  TO  OARROW/  LA  MILE  1*0 

23‘HALL  T0UIN6/  INC. 

\z 

I 

•TOWING  (SWITCHBOAT  ORATIONS) 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

321  HALLIBURTON  SERVICES 
l 

•3 

1 

!BULK  CEMENT 

1 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 

1 6! HALTER  MARINE/  INC. 

!  9 

•TOWING 

! INDUSTRIAL  CANAL  AREA/  N£W  ORLEANS/  LA 

2o!MAM  TUG  4  FLEETING  SERVICES/ 

!  INC. 

12 

1 

•TOWING  BARGES 
! 

isANlTARY  SHIP  CANAL-CHICACO/  IL  TO  LOCKPOPT/  IL 
! 

28! HAMM’S  HARBOR  SERVICE  AND 
jfleeting 

19 

1 

•TOWING 

l 

j 

! 

03! HAMPTON  8ARGE  LINE/  INC. 

!9 

ICHARTERS  TO  OTHERS 

! 

03! HAMPTON  SCOWS/  INC. 

!  2 

X 

! SAND/  STONE/  AND  AGGREGATES 

! NFW  YORK  AND  NEW  JERSEY  NETPQPOLITAN  AREA 

22! MANNA/  M.  A./  CO. 

!  2 

!  ORE 

S6REAT  LAKE  PORTS 

TA?lf  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 
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E  !  ! 

N  !  •  1 

G  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

0  1  !  2 

T  !  13 

!  !  9 

SERVICE  ! 

.  REGULATED  3Y  ! 

INTERSTATE  COM-  !  ®RINCI®AL  COMMODITIES  CA«RIED 
MERCS  COMMISSION  ! 

.  EXEMPT  FOR  HIRE  * 

.  ®PIVATE  ! 

.  UNKNOWN  ! 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OP6PATEO 

i 

26! HANNAH  MARINS  CORPORATION 

i 

1 

i 

i 

1 

* 

t 

t  ; 

{CLEAN  OIL  (GASOLINE  *  *<  OIL)/  <ilAC*  OIL  (R61LAKC  *.ND  RIVER  HAR30RS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL? 

! OIL  A  ASPHALT)/  J=T  ti six.,  CAUSTIC  SODA/  ! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  ANO/  ATLANTIC  OCEAN 

SLX9UID0W/  LIQUID  f=RTILIZ:9/  AND  DEC ANTEO  ! 

•OIL  ! 

1 2! KANOVE R  TOWING/  INC. 
l 

\z 

J 

! FUEL  OIL/  CHEMICALS/  IRON  OR?/  ROC</ 

!  GASOLINE/  J®-4/  LICUIO  FERTILIZE® 

!WIL*:n3T0N  HAR30R 

1 5! HANScN/  COWARD  K.  /  JR. 

1 9 

?6!HAP9£RT  INT*L. /  INC. 

is 

‘FLEETING 

! EHO®Y  RIVER  IN  IMMEDIATE  VICINITY  OF  HARRIHAN/  TN 

32 1 HAR90R  i  PIVEP  TRANSP09TATI0N 

•TOWING-SALT/  »T;» L/  SPAIN  SARGES 

!N£W  ORLEANS/  LA  TO  TAHPA/  FL 

OJlHARSO*  COMMUTER  HOLDINGS/ 

INC.  12 

!®AS$SNGc®5 

*!MONTAU</  NY  TO  TONS  RIVER/  NJ 

OUhARPOR  CRUISES/  INC. 

i  > 

•  passengers 

UOSTCN  HARBOR 

09’lHAR?0P  CRUISES/  LTD. 
l 

i 

i 

!2 

• 

i 

i 

i 

•PASSENGERS 

! INNER  HARBOR  BALTIHCRE  TO  ANNAPOLIS/  ST.  MICHAELS/ 

! CSD  C»NAL  USING  PATAPSCO  RIVER/  CHESAPEAKE  PAY / 
•SEVERN  PIVEP/  MILES  RIVER/  CCD  CANAL/  LAKE 
{OKEECHOBEE/  FL;  AND  INNER  COASTAL  WATERS  OF 
•FLOPIOA 

04!H*R>0o  pg^L 

i  ° 

OtliAa-OR  VAPIH*  COp»ORATIOM 
i 

is 

i 

! CONSTRUC  TION  EGUJPMtsT  AND  HATE9I ALS 

!LOSw  ISLAND  sound;  NAPRAGANSETT  dAY;  BLOCK  ISLAND 

!sound;  buzzards  bay;  and  Thames  river/  ct 

07!HARp0P  MARINE  equipment  cop®.  12 

! TOWING 

SPAINc  TO  VIRGINIA;  OCEAN  ANO  HARBORS 

231HAR®0P  MARINE  LTD. 

|9 

321HARR0P  TOWING  S  FLEETING 

i 

!2 

j 

STOWING  (MAPJDR  AtRVIC-.S  FO9  OTHERS) 

!NEW  ORLEANS  AREA/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO 
! MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

361HARR0®  T0WIN6  SERVICE 

i 

is 

j 

!  SAND/  GRAVEL/  AND  GENIAL  CONSTPUCTION 
!  COUPON* 

!PUGCT  sound 

39'HARPOP  TUG  A  BARGE  CO. 

i 

12 

1 

! 

i GENERAL  TOWIN*/  ®)C</  STEEL/  CONSTRUCTION 
!EOUI®HENT/  SHELLS/  COSSETS  PILES/  GENERAL 
!?A»GING-OXL  TRANSPORTATION/  AND  -GLASSES 

! S AN  FRANCISCO  dAY  AND  TRIBUTARIES  AND  U.  S. 
1INTPAC0ASTAL  WATERWAYS 

A1!hAR?0R  TUG  C  BARGE  SEPVICC 

!2 

20!H*R*0'JR  NAP INE/  INC. 

l 

!  3 
! 

SCOAL 

! OHIO  RIVER/  HUNTINGTON  MAPAOR  50  PILES  UP  OR  DOWN 
! STREAM 

?3!NARD*S  MAP INE  SERVICE/  INC 

i 

.  12 
! 

i  TOWING 

•.H5u;T0N  SMI®  CHANNEL/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

1  5 lHAPOAWAY  COMPANY/  THE 

12 

•CONSTRUCTION  {SUIP-HT  AND  MATERIALS 

JT A-® A  MAPHOP  AND  CONNECTING  UATfRWAYS 

lolHAAPtRS/  H.  G.  <  SON 
! 

13 

! 

{CONSTRUCTION  **AT;9!ALi  i  EQUIPMENT 

*!  INT3RC0ASTAL  WATfRVAY  EAST  Of  NfW  OPLFANS  SOUTH  TO 
! T AM® A/  FL  AND  SOUTH  fBOM  NORFOLK/  VA  TO  MIAMI/  FL 

3  HOARDING/  T?M  E. 

« 

« 

1 V 
! 
j 

ISTiriNE  STRUTS/  SU-NER  STRAITS/  ZIMOUXA  STRAITS# 

! s*  AOf I  ELD/  3RADFIELD  CANAL  ARf  A/  A >®ROXIMAT‘LY 
1WXTHIN  A  30  KILF  RADIUS  OF  WRANGELL 

f  2!pI*1?«#-/  J  ®*Y  I. 

i 

j  > 

i 

ILI-CSTON* 

{CALCASIEU  RIVER  TO  )ATON  ROUSE/  L*J  GULF  INTRA- 
{COASTAL  WATIRWAY 

36!  MAR®  AC  UUIPMCNT  LEASING/ 

! 

INC.  !  2 
! 

! C  ONSTRUC  TION  1ATt<!A„S  ANO  SUPPLIES 

{PACIFIC  OCEAN/  CALIFORNIA/  OREGON/  WASHINGTON/ 
{ALASKA/  HAWAII/  MARSHALL  ISLANDS 

01 ! HARRIS/  GFOPGE  s. 

!  2 

{PASSENGERS 

! P A SS*H ASUODDY  BAY  AND  CA$TPO*T/  Mf 

20JMARTLCT  NARINE  CORP. 

!  3 

{DIESEL  FUEL  OIL 

{OHIO  AND  KANAWHA  RIVERS— POINT  PLEASANT/  WV  AREA 

32!hARV£Y  fiULf  INT»L  NARINE 

13 

! N l  SCFLLANfOUt  CAR«0  AND  DRILLING  RIGS 

{INLAND  AND  OFFSHORE  WATERS 

31 !  HARVEY/  JAKES  t  JANET  «. 

i9 

•HARiO*  WTAX 

! MEH®HI S/  TN  AREA 

361  HASKETT  IUG  CO./  INC. 

! 

!  3 

I 

! TOW (NG  LOGS 

ISHELTCN/  WA  TO  OLYMPIA/  CVC«ETT/  TACOHA/  AND  OTHER 
{PORTS  OF  PUGET  SOUND 

TJlMASTINGS  MARINE  lto. 

12 

J 0  IL  FIELD  SJ»Ri:*$ 

{GULF  MEXICO 

3o!HIT  ISLAND  COMMUNITY/  INC. 

12 

JPASSINGEU/  HN*-AL  CA*GO 

{PORT  OF  EVERETT  TO  HAT  ISLAND 

A2!hajaixan  CEMENT 
l«£*ENT  DIVISION) 

|9 

! 

ICEKtNT 

(WATTAWAYS  BETWEEN  HAWAIIAN  ISLANOS 

A21HAWAIIAN  CRUISES/  LTO. 

! 

(2 

! 

{PASSENGERS 

!».  '4  ALO  PASIN  TO  PEARL  HAR30»  AND  KAILUA  KONA  TO 
•KfALAKEKUA  RAY 

A2J  HAtf AI I  AN  DREOCING  AND 
(CONSTRUCTION  CO. 

!? 

! 

(CONSTRUCTION  %GUI»*ENT  ANO  SUPPLIES 

{WITHIN  AND  BETWEEN  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 

42!  Hawaii  AN  TUG  t  ®A»GE  COV. 
! 

! 

12 

! 

! 

IOCEAN  TOWING/  SHt»  ASSISTS/  *A»GB.  CHARTJ»S; 
{GENERAL  CA»GO/  OIL/  AGGREGATE/  PINEAPPLE/ 
(CEMENT/  ANO  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

‘{HAWAII  AND  PACIFIC  RtSION 

R*|nwr  iiousfMFi 
! 

!3 

1 

!SC»AP  IRON 

{MISSISSIPPI  RIVER/  ARKANSAS  RIVER/  ANO  INTNA- 
ICOASTAL  WAT«RUAYS 

07 ! HAYS  TUG  t  LAUNCH  SERVICE/ 
I 
! 

! 

INC •  1 2 
! 

1 

! 

!  TOWING  AND  PASS £N^»‘RS 

{ATLANTIC  OCEAN/  (FROM  DELAWARE  MAT  TO  FALL  RIVER/ 

! MA ) /  DELAWARE  RIVER/  HESAPEAKE/  AND  DELAWARE 
•CANALS/  AND  MARCUS  Hi  -  ,  PA— JAMES  »IV£R/  NORFOLK 
•AND  nOPCWELL/  VA 

2HH9C  dARSE,  me. 

!  2 

! TOWING 

(MONONGAHcLA  RIVER-MILE  POINT  57 

39IHEALY  TI38ITTS  “ORDERS/  I 
! 

NC.  !  3 

j 

i CONST RUC  TION  HAT**! ALS  AND  CONSTRUCTION 
‘EQUIPHJNT 

{JAYS  AND  TRIBUTARIES  0.  PACIFIC  OCEAN  ALONG 
(CALIFORNIA  COAST)  HAWAIIAN  ISLANDS 

1 5! HEARTLAND  TRANSPORTATION 

12 

(HARdO*  WORT 

32!HE"iFAT/  CHRIS 

!2 

! SHALL  EQUIPMENT 

•INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 

32{M«CK»S  TOWINC/  INC. 

12 

(TOWING 

(MISSISSIPPI  RIVER  HARBOR 

Y3!n;LsNA  MARINE  HAXNTENAkCE/ 

INC. 19 

TA3LE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATION' 
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E  !  ! 

N  !  !  1 « 

e  »  ! 

!  OPERATOR  NAME  • 

0  «  !  2. 

T  »  !  3. 

!  !  9, 

SERVICE  ! 

REGULATEO  *sY  ! 

INTERSTATE  COM-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRICO 
MERCE  COMMISSION  * 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

i 

!  JOINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

j 

i 

i 

i 

18! HENDERSON  COUNTY  SAND  CO. 

i 

!3 

!  SAND 

2 

•OHIO  RIVER— MILE  804  AREA 

18! HENDON  BARGE  CO.,  INC. 
j 

i 

i 

*2 

i 

i 

i 

•GRAVEL,  ROCK,  COAL,  AND  LIME 

(SMJTHLAND  TO  LA  AND  MS,  CAVE  IN  ROCK,  IL  TO  LA  AND 
•MS,  ILLINOIS  RIVER,  ST.  GENFVIVE,  MO  TO  LA  AND  *$, 
•TX  AND  YAZOO  RIVER,  NASHVILLE,  TN  TO  LA  AND  MS, 

•AND  POINTS  ON  THE  OHIO  RIVER  TO  NEW  ORLEANS,  LA 

1 8! HENDON,  BILLY  W. 

•D/B/A  HENDON  BARGE  COMPANY 

i 

1 

2 

!  2 

i 

i 

■ 

i 

•ROCK,  AG  LIME,  COAL,  JA.ND,  AND  WCOO 

CHIPS 

!SMITHLAND/PADUCAH,  KY  TO  LA  AND  MS?  SOUTHERN  IN  TO 
!  LA  ».  ms;  CAVt-IN-ROCK,  IL  TO  LA,  MS,  AND  CHICAGO 
•AREA?  MILE  42  ON  THE  CUMBERLAND  TO  LA  4  MS?  ST . 

! GENlEVs,  MO  TO  LA,  MS,  TX  i  YAZOO  RIVER?  PADUC  S 
•TO  GULF  COAST  VIA  TENN-TON 

37 ! HENOREN  TOW90AT  CO.,  INC. 

i 

!1 

i 

•TOWING?  LOGS  AND  STICKS 

(COLUMIA  RIVER  AND  TRIBUTARIES?  WILLAMETTE  RIVER, 

! MULTNOMAH 

37! HENOREN,  FLOYD 

i 

i  9 

■ 

• 

i 

15! HENDRY  CORPORATION 

« 

1  2 

2 

! CONSTRUCTION  E5UIP*SNT  AND  FUEL  OIL 

•ATLANTIC  AND  GULF  COASTS,  ATLANTIC  INTRACOASTAL 
•WATERWAY,  AND  CONNECTING  CHANNELS 

32 ! HEN® Y,  CHESTER  «OATS,  INC. 

i 

!  2 

2 

i 

(OILFIELD  SUPPLIES 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  INLAND  WATERWAYS  OF 
•LOUISIANA 

i 

32! HERB  -  S.,  INC. 

.‘2 

•IDLE 

35! HERMANN  SAND  8  GRAVEL,  INC. 
1 

i 

1 

!  5 

i 

j 

i 

!SAND  ANO  GRAVEL 

! 

'.MISSOURI  PIVEP— BETWEEN  MILES  56  AND  200  AND  MILE 
!96.3  TO  GASCONAOE  RIVER?  CASCONAOE  RIVER-MOUTH  Of 
•RIVCP  TO  MILE  2— BETWEEN  MILE  34.9  ANO  96. 8  ON 
MISSOURI  RIVER 

i 

36! HERRON  KAINTENANCE  CO. 

i 

|9 

■ 

! PASSENGERS/ VEHICLE  fFRPY 

•lake  bay 

1 

08! HESS  OIL-VIRGIN  ISLAND  CORP 

1 

2 

.  !  2 
] 

■ 

! *2  AND  *6  OILS 

5LIMETREE  BAY,  ST.  CROIX  TO  CRUM  BAY,  ST.  THOMAS? 
!LIMET*SE  BAY,  ST.  C«OIX  TO  CHRISTI ANSTEO,  ST. 
•CROIX?  LIMETREE  BAY,  ST.  CROIX  TO  ST.  LUCIA,  U.  I. 

i 

3 7 j H I C K £Y  NARINE  ENTERPRISES, 

INC.*!  9 

STOWING 

! WILLI AMFTTE,  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

30JHICKHAN  FERRY 

!  2 

*!  TOWING— FERRY  SERVICE 

(HICKMAN,  KY  TO  DORENA,  “0 

33! hzgha:i  TOWING  CO. 

1 

i  2 

1 

! BULK  OIL 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

i 

1 

1 7! HILL’S  MARINE  ENTERPRISES, 

INC. !  3 

i 

•IDLE 

i 

la’jHILLIARD-LYONS  9ARGE  PARTNERS  '.2 

(GRAIN  AND  GRAIN  >ROOUCTS 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

i 

32! HILLMAN,  MICHAEL  A. 

| 

i 

!  2 
• 

icHARTERS  TO  OTHERS 

i 

i 

i 

01 ! HINDU  OF  PROVINCCTOWN,  INC. 
2 

i9 

1 

Ipassengcrs 

J 

•PPOVINCETOUH,  MA  HARBOR 

l 

12! HINES,  INCORPORATED 
! 

X 

!  2 
! 

(CHEMICAL  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
(OHIO  9IVEP  SYSTEMS 

1 

32!H!NGLF,  E.  G.  MARINE  SERVICE,  !9 
!  INC .  ! 

■  i 

(CHARTERS  TO  OTHERS 

! 

j 

X 

! 

i 

i 

1 5! HHH  MARINE 
■ 

!  5 

!  CONSTRUCTION  E0U!P-5»IT 

UOUTH  FLORIDA  COASTAL  t  INLAND  WATERS 
| 

I 

1 6 ! H08SS  CONST,  t  DEVELOPMENT, 
!  INC • 

j 

X 

15 

! 

! 

(TOWING 

! 

! 

■ 

lUJLf  Of  MEXICO,  ATLANTIC  OCEAN,  CARIBBEAN  SEA, 
(INTPACOASTAL  WATERWAYS  IN  FLCRIOA,  MISSISSIPPI, 

! AND  LOUISIANA 

421H0LIDAY  PROMOTIONS,  INC. 

■ 

! 

!  2 

X 

IPASSEN6ERS 

•HAWAIIAN  WATERS  (MAMALA  BAY,  OAHU) 

X 

35! HOLLIDAY  SAND  t  (RAVEL  CO. 

is 

■ 

!  SAND 
■ 

iMISSCURI  RIVER— MILE  31C-493 

2 

! 

33IHCLLYW00D  MARINE,  INC. 

! 

i 

!  2 
! 

X 

(CRUDE  OIL,  PETROCHEMICALS 
! 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— BROWNS VILLE,  TX  TO 
(PANAMA  CITY,  FL 

1 

36! HONEYWELL,  INC. 

a 

! 

12 

! 

(UNDERWATER  ACOUSMC  RESEARCH 

■ 

(PUGET  SOUND,  LAKE  WASHINGTON,  BRITISH  COLUMBIA 
| 

X 

33! HOOKING  BULL  MARINE,  INC. 

i  2 

X 

(CONSTRUCTION  MATERIALS 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

i 

I 

32! HOOKS,  MIKE,  INC. 

!3 

(TOWING 

(INLAND  WATERS,  BAYS,  AND  SOUNDS  OF  THE  GULF  STATES 

j 

33}H0PP£»,  CARLTON  K. 

| 

!3 

■ 

(OIL  FIELD  E 9UI°M*NT 

i 

(SAN  ANTONIO  BAY  APEA 

i 

32! HOP  SON  TOWING,  INC. 

a 

!  2 

(WATER  ORILLING  S«ALL  MATERIALS 

1 

(BAYOUS  t  BAYS  OF  LOUISIANA 

j 

36iH0RLUCK  TRANSPORTATION  COMPANY, i2 
!  INC.  ! 

X 

J TOWING  AND  PASSENG'RI 

j 

■ 

•PORT  ORCHARD  — BREMETON—PUGfT  SOUND 
i 

i 

* 

31!  horn,  Paul  c. 

! 

! 

!2 

j 

2 

i 

X 

SORT  CARGO  (GRAIN,  ETC.) 

! 

i 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS?  ILLINOIS  *IV£R  ANO 
(VICINITY?  OHIO  RIVE#  AND  VICINITY 

i 

33JMORN0CCK  OFFSHORE 

•2 

■ 

(OIL  FIELD  SURPLUS 

(GULF  OF  MEXICO 

3?i HORN8LOWE R  YACHTS,  INC. 

x 

!  2 

(PASSENGERS 

i 

(SAN  FRANCISCO  BAY  ANO  TRIPUTARUS 

t 

i  i 

12! HORTON  TRIM  i  METAL  CO.,  INC.  !3 
!  ! 

X 

(SCRAP  IRON  AND  STEEL 

! 

i 

( N . C.  CAPE  FEAR-CAPE  FFAR  INTERCOASYAL  WATERWAY 
•FROM  SOUTHPONT,  NC  TO  GEORGETOWN,  SC 

i 

i 

32IH0UNA  LAND  3  OFFSHORE  CO., 

i 

i 

INC • !  2 

i 

X 

(PUSHES/TOWS  OIL  FIfLD  CONSTRUCTION 

JAR6CS 

(INLAND  WATERS  OF  SOUTH  LOUISIANA 
i 

32! HOUMA  SALTWATER  DISPOSAL  CORP.  !9 
!  ! 

(NONHAIAROOUS  OIL  MELD  PRODUCED  SALTWATER 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GUlF  INTPACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA 
| 

« 

33! HOUSTON  BARGE  LINE,  INC. 

! 

i 

J  2 
! 

■ 

( 

(TOWING,  SULK  OIL,  MOLTEN  SULPHUR,  AND 
(CHEMICALS 

i 

!GwlF  I.NTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 

35!  HOUSTON  MARINE  SERVICES,  INC.  (2 

!AT\N:  OPERATIONS  MANAGER  ! 

!  ! 

!  ! 

! ousel  rua,  lubricating  oil 
( 

! 

1 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND 

1  TEXAS?  HOUSTON  SHIP  CHANNEL,  PO*T  ARTHUR  SHIP 
•CHANNEL,  CORPUS  CHRISTI  SHIP  CHANNEL,  AND  LAKE 
(CHARLES  SHIP  CHANNEL 

36!H0WARD,  VIRGIL  D. 

•9 

• 

! CHARTERS  TO  OTN£*S 

(COLUMMA  »IVER 

i 

41 i HOWE,  0.  D.  TRUST 
! 

X 

!  2 
; 

• 

•charters  to  others 
! 

1 

SMISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM,  GULF  INTRACOASTAL 
! WATERWAY 
* 

! 

35 ! HOY,  HARRY  A. 

i 

!9 

1 

! 

(IDLE 

898 

7A®LS  3  - 

DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 

E  !  *  SERVICE  « 

N  !  !  1-  REGULATED  3Y  ! 

C  !  !  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  OPERATOR  NAME  !  MERCS  COMMISSION  • 

D  !  12.  EXEMPT  fO*  HIRE  ! 

T  !  *  3.  PRIVATE  ! 

1  !  9.  UNKNOWN  ! 

* 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

•  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

j 

j 

• 

I 

32‘HUBER#  THOMAS  L.#  JR. 
l 

i 

i 

*!2 

i 

• 

! OILFIELD  SUPPLIES 

i 

■  INTERCOASTAL  WATERWAYS#  LAKES#  AND  BAYS  IN  THE 
•LAKE  ARTHUR#  LA  AREA 

03 ! HUDSON  HIGHLANDS  CRUISES  A 
!T0U?S#  INC. 

i 

!3 

j 

i 

!  PASSCNSEPS 

•HUDSON  RIVER#  NEW  YORK  ANO  NEW  YORK  STATE  BARGE 
! CANAL 

03 ! HUOSON  PIVER  CRUISES/  INC. 

i 

i 

!  2 
i 

t 

! PASSENGERS 

! HUDSON  RIVER  BELOW  ALBANY/  NEW  YORK  HARBOR  3  LONG 
! ISLAND  SOUND 

03! HUOSON  «IVtR  0 AY  LINE/  INC. 

i 

j 

!9 

i 

j 

•passengers 

i 

! NEW  YORK  HARBOR/  MANHATTAN  ISLAND  TO  POUGHKEEPSIE/ 

! NY  VIA  HUDSON  RIVER 

07JHU60SR  LAUNCH  SERVICE 

j 

i 

*!2 

j 

! PASSENGERS/  MAXL#  VACHINE?Y/  AND  SHIP’S 
! STORES 

! MARCUS  HOOK  ANO  DELAWARE  RIVER 

i 

29! HUFFMAN  TOWING  CO. 

i 

\z 

j 

Itowxns 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

03!* HUGHES  BROS.#  INC. 

i 

!  2 

2 

•CHARTERS  TO  OTHCPS 

'.NSW  YORK  HARBOR  ANO  ADJACENT  WATERWAYS 

32! HUNTER  MAPINE  TOWING/  INC. 

i 

•9 

> 

•GRAIN 

! MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

1 7! HUNTER  MARINE  TRANSPORT/  INC. 

i 

i 

i 

ii 

i 

• 

j 

! SENEPAL  CARGO 

« 

!  CUM?  SR  LAND  RIVER  MILE  0  TO  333/*  TENNESSEE  RIVER 

SMILE  B  TO  543?  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  0  TO 
!  21 3;  OHIO  RIVER  MILE  0  TO  931 

3o! HURLEN  CONSTRUCTION  CO. 

t 

i  j 

i 

•CONSTRUCTION  EDUTPMENT  AND  MATERIALS 

JPUGFT  SOUND#  WA  AND  TRIBUTARY  WATERS 

33! HUSTLER  NARINE 

i 

1 

•9 

i 

i 

! OIL  FIELD  SUPPLIES 

2 

i 

•.MATAGOROA  BAY  AND  220  MILES  OFFSHORE  —  GULF  Of 
! MEXICO  -  PORT  O’CONNOR#  TX 

32!HUTT0N/  E.  F. /  CRFDXT  COR®. 

i 

•9 

i 

•CREW  ANO  LIGHT  SUPPLY 

•COASTAL  WATERS  AND  GULF  OF  MEXICO 

1SSHVI0E  SHIPPING/  INCORPORATED 
!ATTN:  SHIP  MANAGEMENT  OEPT. 

!2 

i 

t 

! PETRO  CHEMICAL/  PETPOL«UM 

j 

PRODUCTS 

•U.  S.  COASTWISE  (U.  S.  GULF  TO  FAST  COAST* 

•INCLUDING  FLORIDA) 

OlirtYANNIS  HARBOR  TOURS/  INC. 

i 

; 

i 

!2 

■ 

i 

i 

•PASSENGERS 

j 

i 

! HY ANN T S#  NANTUCKET/  AND  OAK  BLUFFS  HARBORS;  AND 
JNANTUCKET  SOUND  -  CAPE  COD  CANAL/  CONNECTICUT 
•RIVER 

4 1 ! HYDRO  HARIN'  COMPANY 

i 

• 

!  2 

2 

« 

! OIL  FIELD  SUPPLIES/  SHIPS 

j 

i 

PROVISIONS 

! LONG  PEACH  HARBOR  TO  HUNT IN6T0N  BEACH  AND  TO 
iCATALXNA  ISLAND 

21!HYE®/  JACK  A  LEROY 

i 

*»9 

i 

s 

JMARPOR  SERVICES 

SMILE  92-119  OHIO  RIVER 

32‘nEOIA  CREW30AT  A  MARINE 
! SERVICE/  INC. 

i 

i2 

j 

1  PASSENGERS 
! 

*!LAKF/  BAYS  AND  SOUND  GULF  OF  MEXICO  WATERS 
{ 

16*!I0cAL  3ASIC  INDUSTRIES/  INC. 

•  (MARINE  DIVISION) 

t 

*!  3 
• 

i 

Itowing  and  cement 
! 

1 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI/  ALABAMA/ 

! A  NO  MOBILE  RIVERS 

26!*  ILLINOIS  MARINE  TOWING/  INC. 

! 

] 

!  9 
! 

» 

z 

! 

! 

1 

•CHICAGO#  IL  TO  CAIRO#  U;  ALSO/  LAKE  AND  RIVER 
SMAR3CRS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO/  IL 

21 !  INPERI AL  TOWING/  INC. 

i 

i  2 

1 

! TOWING 

i 

!GHI0/  MONONGAHELA/  ANO  ALLEGHENY  RIVERS 

03! INDEPENDENT  CEMENT 

t 

i9 

i 

*!  CEMENT 

I 

•INLAND  WATERWAYS 

07! INDEPENDENT  PIER  CO. 

i 

s 

!  2 
i 

! BULK  AND  PACKAGE  FREIGHT 

j 

•PHILADELPHIA  HARBOR 

32!  INDIAN  NARINE/  INC. 
i 

i 

• 

\z 

t 

j 

i 

JTOWlNo 

! 

i 

•INLAND  WATERWAYS/  OFFSHORE  WATERS  OF  TEXAS# 
{LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  AND  ALABAMA  NOT  EXCEEDING 
! 50  MILES  OFFSHORE 

i 

1 1 ! Indian  river  towing 

i 

• 

i 

!GENE* AL  TOWINi 

i 

•HAMPTON  ROAOS  AREA 

21 ! INDUSTRY  TERMINAL  i  SALVAGE  CO 
| 

i 

!  2 
i 

l 

!  STFtL  ANO  COAL 

i 

{ALLEGHENY#  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

17! INGRAM  BARGE  CO. 
j 

i 

t 

ii 

2 

2 

i 

ITOWING  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

! 

j 

i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CUMBERLAND/ 

!  ILLINOIS/  MISSISSIPPI#  OHIO#  TENNESSEE#  AND# 
•MONONGAHELA  RIVERS 

1 7 5  INGRAM  MATERIALS  COMPANY 

t 

i  2 

1 

ISAND 

i 

} PADUCAH/  KT  AND  NASHVILLE/  TN 

32! INLAND  BARGS  CO. 

j 

*9 

■ 

! 08 ILLING  EDUIPKENT  f )A  INLAND  RIGS 

i 

! INLAND  WATERWAYS 

32 ! INLAND  BARGE  RENTALS/  INC. 

i 

!  2 
t 

! 6EN?b AL  CA*GO 

•GULF  COAST  WATERWAYS  —  fLOMOA  TO  TEXAS 

23! INLAND  LAKES  MANAGEMENT/  JSC* 

i 

13 

i 

! SULK  C FH*NT 

i 

! THE.  GREAT  LAKES 

13! INLAND  MARINA/  INC. 

i 

j 

IV 

i 

j 

Id! INLAND  MARINE  SERVICE/  INC. 
i 

i 

*!J 

j 

i 

SGRAVEL 

! 

i 

•FRO**  KILE  193  ALA  RIVER  TO  MLE  290  GULF 
•INTRACOASTAL  WATERWAY 

32!  INLAND  MAR^t  TOWING  SERVICE/ 

!  INC. 

j 

•9 

! 

! 

2 

1 

!  IDLE 
; 

23! INLAND  MOLASSES  CO. 

i 

*!  2 

■ 

!?UL<  LIJUIOS 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 

32! INLAND  MOVERS/  INC. 

1 

* 

* 

!  2 

! 

i 

'•TOWING-OIL  FIcLO  PELATfD 

i 

i 

SUPPLIES 

•INTRACOASTAL  LOUISIANA/  TEXAS/  MISSISSIPPI/ 

•ALABAMA/  AND  MISSISSIPPI  »IVER 

29! INLAND  OIL  AND  TRANSPORT  CO. 
l 

i 

i  2 
! 

■ 

i 

{•CTROLEUM  PRODUCT*  ANO  CM 

! 

i 

5MICALS 

•gulf  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 

328  INLAND  SNIPPING  CO. 

» 

l 

i 

■ 

i 

i 

!2 

( 

! 

1 

2 
■ 

!  CO AL/  0»F#  GRAIN/  LI”?  AND  SALT 
! 

i 

!  OH  I1)  AND  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  WEST  VIRGINIA  TO 
! NEW  ORLEANS/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  ( 

! LOUIS I ANA/MISSISS IPPI  RIVER  TO  ARKANSAS!  MISS- 
SISSIPPI/  GREEN  AND  OHIO  RIVERS  OF  MISSOURI# 

•KENTUCKY#  OHIO/  ANO  LOUISIANA 

24! INLAND  STEEL  CO. 

i 

x 

!  3 

! COAL/  ORE/  AND  STJNC 

ICPEAI  LAKE  PORTS 

35! INLET  TOWING/  INC. 

! 

i 

i 

i 

!  2 

1 

2 

2 

i 

ISAND/  GRAVEL#  ROCK/  STEEL 
! CONCRETE  PRODUCTS 

1 

; 

FABRICATIONS#  AND 

!*AN60»/  SEATTLE/  TACOMA/  "ATS  MATS/  PORT  ANGELES/ 
{BELLINGHAM#  STEUACOOM#  AND  PAULSBO#  WA!  PUGET 
! SOUND  WATERS#  VICTORIA#  BC!  ALL  BRITISH  COLUMBIA 
•WATERS  AND  SOUTHEASTERN  ALASKA 

i 

29! INMAN  MARINE 

i 

j 

i  2 

i 

■ 

! TOWING 

i 

j  MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS#  GENERALLY#  NEAR 
!TKEIR  JUNCTION 

i 

IS! INTER  BAY  MARINE 
| 

i3 

1 

{MARINE  CONSTRUCTION  MATERIALS 

•GULF  Of  MEXICO!  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

08! INTER  ISLAND  BOAT  SERVICES/ 

z 

!* 

•PASSENGERS 

i 

TABLE  3  “  OESCP IPT ION  OF  OPERATIONS 


899 


E  •  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1-  REGULATES*  3Y  ‘ 

G  !  !  INTERSTATE  CO*“  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  OPERATOR  NAME  !  MERCE  COMMISSION  ! 

D  !  !  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

T  !  !  3.  PRIVATE  ! 

!  !  9.  UNKNOWN  ! 


i 


33‘INTER-BAT  TOWING  CO.  !2 

i  i 

i  j 

32! INTERCOAST AL  0ARGE  CLEANING*  !2 

! INC.  ! 

i  t 

32! INTERCOASTAL  BOAT  AND  MARINE  !9 

! SERVICE*  INC.  ! 

i  ; 

32! INTERCOASTAL  LIQUID  MUD  S3 

i  « 

i  i 

22 ! INTERLAKE  STEAMSHIP  COMPANY*  !2 

!  THE  ! 

j  j 

33! INTERMARINE  INCORPORATED  !3 

l  i 

03!*  INTERNATIONAL  BARGE  LEASING  !2 

! CORP.  ! 

i  « 

15! INTERNATIONAL  BARGE*  INC.  !2 

;  i 

i  t 

l  i 

13! INTERNATIONAL  BARGE*  INC.  !2 

i  i 

32!  INTERNATIONAL  INDEPENDENT  *!9 

iTOWING  ! 

I  i 


23! INTERNATIONAL  MARINE  SYSTEMS*  !2 
! LTD.  ! 

t  i 

32! INTERNATIONAL  MARINE  TERMINALS  !2 

i  i 

16! INTERNATIONAL  PAPER  COMPANY  !3 

;  l 

i  i 

03!  INTERNATIONAL  SHIP  MANAGEMENT  !3 
•AND  AGENCY  SERVICES*  INC. 
i  i 


15! INTERNATIONAL  SHIP  REPAIR  ANO  !9 
{MARINE  SERVICES*  INC.  ! 

!  ! 

32! INTERNATIONAL  TOWING  3  <9 

{TRANSPORTATION  CO.*  INC-  ! 

•CITTCO)  ! 

!  ! 

32! INTERNATIONAL  TRADE  CONSULTANTS! 2 

i  i 

!  ! 

07! INTEROCEAN  MANAGEMENT  CORP.  »3 

!  ! 

01 ! INTf RPORT  TOWING  t  TRANSP.*  »3 

! INC.  ! 

1  ! 

01 !  INTERSTATE  NAVIGATION  CO.  !1 

i  i 

i  i 

33IINT9A-CANAL  BARGE  TRAN  Sp0  RT?  RS*! 2 
! INC.  ! 

!  ! 

33! intracoastal  towing  t  ! 2 

! TRANSPORTATION  CORP.  ! 

!  ! 

28! IOWA  FLEETING  SERVICE*  INC.  !9 

!  ! 

28! IOWA  GATEWAY  TERM  !2 

!  ! 

*3! IOWA  GREAT  LAKES  BOAT  LINES*  *2 

! INC.  ! 

i  i 

28! IOWA  MARINE  REPAIR  CORP.  !2 

!  ! 

11 ! IRELAND  MARINE*  INC.  !3 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

32! ISBELL  *  GUIDRY  CO.  !9 

!  ! 

01 ! ISLAND  COMMUTER  COR*.  !2 

i  i 

i  ! 

03! ISLAND  SITES  LTD*  !2 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

36!  ISLAND  TUG  3  BARGE  !2 

!  ! 

!  ! 

32! ISLAND  CA  III/  INC.  !2 

!  ! 

32! ISLANDER  IV*  INC.  !2 

!  ! 

01! ISLE  AU  MAUT  CO.*  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

24! ISLE  ROYALC  FERRY  SERVICE*  INC.J2 

!  ! 

24! ISLE  ROYALS  NATIONAL  PARK  !2 

!  ! 

!  ! 

01! ISLES  OF  SHOALS  STEAMSHIP  CO.  !2 

!  ! 

!  ! 

08! ISLET*  MARINA  FERRIES*  INC.  !3 

!  ! 

22! ITHACA  NAVIGATION  CORP.  !2 

!  ! 

21 ! J  t  C  TOWING  SERVICE*  INC.  !3 

!  ! 

29! J  l  J  MARINE*  INC.  !3 


TOWING 


TOWING 


DRILLING  FLUIDS 


ORE*  COAL*  LIMESTONE*  AND  GRAIN 


LIQUID  ANO  0s Y  CARGO 
CHARTERS  TO  OTHEPS-SCRA? 


!  R£F INEO  PETROLEUM  PRODUCTS*  ANHYDROUS 
AMMONIA 


PETROLEUM  PPOOUCTS 

OIL  FIELD  SUPPLIES  ANO  PERSONNEL 


! PASSENGERS 


COAL 

PULPWOOD*  WOOD  CHIOS 


LIQUID  SULPHUR*  IN  BULK 


! 

j 

i 

! GE NEPAL  OILFIELD  CARGO 
j 

j  CRUDE  OIL 

! 

SCOASTAL  TOWING 

! 

! 

! PASSENGERS*  VEHICLES*  and  FREIGHT 
! 
i 

! PUSHING 

! 

! 

! HA* BOR  TOWING 

! 

! 

! GRA IN*  COAL*  SALT*  FERTILIZER*  AND  ROCK 

J 

ITOWING 

| 

'{PASSENGERS 

! 

j 

•COAL 

I 

{TOWING 

i 

i 

! 

I  DRY  CARGO  ( OECK ) 

i 

{PASSENGERS 

i 

| 

{PASSENGERS 

i 

! 

! 

i 

isAND  AND  GRAVEL*'  MAPI Nf  CONSTRUCTION 
! EQUIPMENT 
! 

•  CHARTERS  TO  OTHERS 

icHARTERS  TO  OTHERS 

! 

! PASSENGERS  AND  GENERAL  FREISHT 

! 

) 

{PASSENGERS 

! 

{MISCELLANEOUS  FLIGHT*  PASSENGERS*  AND 
(LIQUID  FUEL 
! 

{PASSENGERS 

i 

j 

{PASSENGERS 

! 

•PASSENGERS 

! 

ITOWING 

i 

Igrain 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
!AND  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

!  MISSISSIPPI  RXVEP.  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 


(INLAND  WATERWAYS  BETWEEN  MORGAN  CITY*  LA  AND 
!CAHERON*  LA 

i 

!GREAT  LAKES— DULUTH*  MN  TO  BUFFALO*  NY 


! BAY  OF  CAMPECHE  (GULF  OF  MEXICO)  AND  ARABIAN  GULF 
•NEW  YORK  HARBOR  AND  VICINITY 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (PENSACOLA*  FL  TO 
•CORPUS  CH9ISTI*  TX>;  INLAND  RIVERS  SYSTEM 
! (NEW  ORLEANS*  LA  TO  ALL  POINTS  ON  INLAND  RIVERS) 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

i 

IgULF  OF  MEXICO 


•MILWAUKEE  HARBOR 


•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING 
(WATERWAY  SYSTEMS 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND/OR  TEXAS  TO  FLORIDA  ANO/OR 
!U.  S.  EAST  COAST 


! 

! 

! 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER*  GULF  OF  MEXICO*  AND 
! INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

!WO RLDWIDE 

! 

I  EAST  COAST 

! 

! 

! POINT  JUDITH  TO  BLOCK  ISLAND*  Rt;  PROVIDENCE* 
•NEWPORT*  BLOCK  ISLAND 
! 

J  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 

! 

! 

ICORPUS  CHRISTI*  FREEPORT*  GALVESTON*  ANO  TEXAS 
! C I  TV  HARBORS 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

! 

{ POOLS  18*  19*  20*  l  21  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

!L*KE  0K030JI  (IOWA) 

i 

! 

! UPPER  MISSISSIPPI  RIVER-MILE  327  TO  MILE  455 

i 

(CHESAPEAKE  BAY  AREA  AND  ITS  TRIBUTARIES*  ATLANTIC 
•INTRACOASTAL  WATERWAY;  OCC ASSIONALLY  TO  NEW 
(ORLEANS*  LA 
j 

•GULF  OF  MEXICO-EAST  COAST  UNITCO  STATES 

! 

(FALMOUTH  TO  OAK  BLUFFS*  KA;  BUZZARDS  BAY  AND  CAfJ 
(COD  CANAL 
• 

tHANHASSET  BAY*  LONG  ISLAND  SOUND  AND  THE  EAST 
I  RIVER  IN  NEW  YORK  CITY  (MAY  THRU  OCTOBER); 
•INTRACOASTAL  WATERWAY  tN  PALM  BEACH*  FL 
!  (NOVEMBER- APR  ID 

•EAGLE  HARPOR*  ELLIOT  BAY*  PUGET  SOUND*  AND  LAKE 
•WASHINGTON 
« 


! STONINGTON  HARBOR  TO  ISLE  AU  HAUT  VIA  ISLE  AU  HAUT 
iTMOROFARE  DREDGED  CHANNEL 
» 

SCOPPER  HARBOR*  ISLE  ROYALE*  AND  HOUGHTON*  Ml 
l 

(HOUGHTON*  MI  TO  ISLE  ROYALE  NATIONAL  PARK 

i 

i 

(BARKER  WHARF  (MARKET  ST.)*  PORT  OF  PORTSMOUTH*  NH 
! TO  THE  ISLES  OF  SHOALS  (ME/NH);  GULF  OF  MAINE 
! 

(FAJARDO  HARBOR 
! 

(ONONDAGA  LAKE  AND  NEW  YORK  STATE  CANAL  SYSTEM 
l 

{OHIO  RIVER  SYSTEM  AND  MONONGAHELA  RIVER 
i 


•INLAND  WATERWAYS 
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I AaLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


•  SERVICE 

l 

!  1.  REGULATED  3Y 

2 

!  INTERSTATE  CO'*- 

*•  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

OPERATOR  NAME 

!  MERGE  COMMISSION 

1 

•  2.  EXEMPT  FO®  MIft= 

1 

•  3.  PRIVATE 

{ 

*  0.  UNKNOWN 

1 

POINTS  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/’ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


2llj  4  L  STRUCTURAL/  INC. 

i 

36! J  T  C/  INC. 

i 

21 ! J5T  TOWING/  INC. 

I 

U1J-ANN/  INC. 

I 

j 

21 ! J .  A.  ft.  BARGE  LINES 

i 

03! J.  K.  MARINE/  INC. 

I 

1 1 i JACKSON  CPEEK  SEAFOOO/  INC. 

i 

33! JACKSON  KARINE  CORPORATION 

i 

i 

i 

AIJJACKSON  OFFSHORE  LIMITED 

j 

j 

32i J  ACKSON/  JACK/  INC. 

J 

15!  JACKSONVILLE  SHIPYARDS/  INC. 

I 

t 

2o! J ACOBS/  ELMER  L. 

! C/0  OWENS/  OWENS/  4  RI NN/  LTD. 

1 

31!J»D=  KARINE/  INC. 

I 

1  S! JAMES  MARINE/  INC. 

1 

t 

t 

37IJAMES  RIVER  COP®. 

I 

I 

37! JANES  RIVER  11/  INC. 

!VESTE®N  TRANSPORTATION  CO.  DIV. 
I 

It! JANES  RIVER  TOWING  CO./  INC. 

! 

37! JANES  RIVER  WAUNA/  INC. 

I 

32! JANIE  KARINE/  INC. 

1 

31!  J ANTPAiN/  INC. 

1 

1 

36! JAY  TOW  1  CONSTRUCTION  CO. 
i 

29!JEF»E*S0N  BARRACKS  MARINE 
•SERVICE 
1 

35i JEFFEP  SON  CITY  »IVE®  TERMINAL 
! 

J2!JEFFE»S0N/  INC. 

3-1  JEFFREY  SAND  COMPANY 
! 


! 

72!JER*Y*S  BOAT  SVC./  INC. 
j 

32! JESSIC  A  MARINE/  INC. 

1 

?oijOE  S.  TOWING  CO. 

1 

1 

32! JOE ' S  BOAT  RENTAL/  INC. 

1 

21 ! JOHN*  S  ’OWING  SERVICE/  INC. 

1 

1 

21 j  JOHNSON  TOWING  CO. 
t 

33! JOHNSON/  “ILL  N. 

1 

1 

37! JOHNSON/  MICHAEL  r. 

1 

1 

32 ! JOHNSON/  P£TE*  F. 

1 

3 6 i JOHNSON/  WESLEY  M. 

•0/9/A  ALDCRTROOK/  INC. 
l 

4S! JOHNSTON'S  PORT  33/  INC. 

« 

31 j JONES/  ’RANK  4  W.  J.  LA*3E»T 

11! JORDAN/  FRANK  L./  CORP. 

! 

32!J0R04N/  ZNG'RSOLL 

I 

?V! JOTCRI  ORfOSING/  INC. 

l 

1 

1 8! JUDO  NARINE 
1 

03! JUOELSON/  DAVID  N . 
j 

IS!  JUNGLE  OUCEN«, 

1 

26!  K  A  -TEH.  CHE-ICALS 


2  ImARBOR  AND  SHIFTING 

1 

2  ! S AND  AND  G®  AVEL 

2  ! OIL/  STEEL/  AND  COAL 
1 

2  STOWING 

1 

1 

2  ! CHEMICALS/  LIQUIDS/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

J 

0  i 

9  JOYSTERS 

1 

2  ! “A® INE  SUPPLIES 

1 

2 

1 

«  SOIL  *  l  FLO  SUPPLIES  AND  PASSENGERS 

1 

1 

7  ! TOWING 
1 

3  !SH!PYARO  MAT*  RIALS  AND  EQUIPMENT/  Oft*D?£ 
‘.SPOILS  FOR  DISPOSAL/  OIL  ANO  OIRTY  WATEP 
! BALLAST  REMOVED  f ROM  SHIPS  AT  SHIPYARD 

1 

2  ! DRY  SULK  GOODS 

j 

2  SOIL  FI^LD  SUPPLIES 

1 

0  ! TOWING 
j 
1 

J 

3  ! TOWING/  LOGS/  AN*  BULK  FOR* ST  PRODUCTS 

2 

1  ! GENERAL  CAP«0/  -000  CHIPS/  LUMBER/  LOGS/ 
JPAPER  PfiOOUC’S/  'ULP/  AND  BUNKER  FUEL 

j 

2  i 

I 

9  ! 

t 

?  j  oil  f::lo  supplies 

2  i towing;  coal/  grain/  fertilize.#,  steel/ 

!Ce«5NT/  ALUMINUM 

! 

2  ! S AND  4  G»AV!L 

j 

9  !  W0°<*10AT  OERSONNFL 

i  i 

!9  • 

!  ! 

! 2  ITOWING 

!  ! 

! 3  ! SAND  AND  GRAVEL 

!  ! 

1  1 

i3  ioYST*®  SHELL  AND  SAND 
1  | 

1  1 

1  « 

\i  i 

1  1 

i9  icR’JS  AND  S^ALL  0*CK  LOAD  A 
1  | 

! 2  ! TOtf XnS 

1  1 

i  i 

•3  !  TOW  IN  i  OIL  r  I  ELO  **SUIRV!NT 

1  1 

! 3  ! rOWIN  I--SANO/  GRAVEL/  AND  COAL 

I  < 

i?  MOWING 

1  I 

!3  i MISCELLANEOUS  CA^GO 
1  1 

1  1 

!9  'WOOD  CHIPS/  HOG  F»J'L  CAP*  DUS’) 

1  1 

t  1 

!  J  ! CP  A  IN/  COAL  AND  *A 3  IT* 

1  1 

19  !*ASS’NGt»S 
;  1 

1  1 

13  'SWITCHING 
*  1 

! 3  SLOG  ’RUCKS 
1  1 

12  I  GASOLINE/  KMOSS'I’/  AND  FU*L  OIL 

I  ! 

•2  ICHARTSRS  T*  3THF*G 

1  1 

ii  Isand 

;  j 

j  1 

12  ‘CHARTERS  T3  JTHt»S 
1  1 

12  ‘SPAIN 
1  1 

12  I® ASSENf S*S 

1  1 

! J  inYDROCHLORIC  ACID 


ALIOUIPPA  HARBOR 

INLAND  WATERS  OF  PUGET  SOUND 

WHEELING/  WV  TO  PITTSBURGH/  PA 

ALL  INLAND  WATERWAYS  ON/  AND  EMPTYING  INTO/  GULF 
OF  MEXICO 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


CHESAPEAKE  BAY 

OFFSHORE  LOUISIANA  ANO  TEXAS— GULF  OF  MEXICO; 
OFFSHORE  CALIFORNIA  ANO  HAWAII;  CARIBBEAN  ANO 
NORTH  ATLANTIC?  SAN  DIEGO/  CA 

ISANTA  JAP9ARA  CHANNEL/  PARTS  OF  LOS  ANGELES/  PORT 
IHUENEME,  AND  CAPPINTE»IA 

INLAND  WATERS 

! ST.  JOHNS  RIVER  AND  INTERCOASTAL  WATERWAY  IN 
[VICINITY  OF  JACKSONVILLE 


MISSISSIPPI  RIVER  BASIN 


VENICE/  LA  200  MILE  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO 

!LAKF.  AND  RIVEP  HARBORS  IN  THE  VICINITY  OF  PADUCAH/ 
KY;  TENNESSEE/  OHIO/  »ND  CUMBERLAND  RIVERS/ 
KENTUCKY  AND  BARKLEY  LAKES 

WILLAMETTE  AND  COLUMOIA  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 
BELOW  BONNEVILLE  DAM 

COLUMBIA/  WILLAMETTE/  AND  SNAKE  RIVERS 


HOLE 


I  INLAND  WATERS  AROUND  VENICE/  LA 
1 

‘•ARKANSAS  AND  WHITE  RIVERS 
1 

i 

! PUGET  SOUND 
« 

•MILE  16!  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
1 
# 

I 

I 

I  MISS ISSIPPI  RIVER  AND  GIWW 
l 

•GORE/  OK— ARKANSAS  RIVER— LITTLE  ROCK  ANO  CONWAY/ 
!A»  AREAS—  FORT  SMITH/  AR 
; 

I9ETWEEN  SAN  LEANDRO  ANO  PETALUMA/  CA  <FOR  SHELL); 
IBCTWEEN  EITHER  MIDDLEGROUND  0»  STEAMBOAT  SLOUGH 
•AND  PETALUMA/  CA  (FOR  SAND) 

I 

•IDLE  (BURNSIDE  ANCHORAGE) 

1 

•VENICE/  LA  TO  VARIOUS  WORK  SITES  VIA  VENICE  AREA 
I 

•OHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS— PARKERSBURG/  WV 
I A*£  A  AND  NEW  MARTINVILLE  TO  POINT  PLEASANT/  WV 
! 

•INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  4  TEXAS 
1 

•OHIO  RIVE®  SYSTCH-MONONGAMCtA  RIVCR-ALLEGHENT 

Irivcr 

• 

IGMIO  RIVE® 

j 

j ARANSAS  BAY/  COPANO  BAY/  NUECES  BAY#  MATAGORDA 
•BAY/  PfDriSH  o AY/  AND  SAN  ANTONIO  BAY 
1 

•COLUMBIA  RIVER  (LONGVIEW  FIBRE  OIL  DOCK  TO 
•LONGVIEW  FIBRE  CRANES) 

1 

IMISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 


•PORT  33/  INOLA/  OK  (CATOOSA,  OK  AREA) 

1 

IpFARL  RIVER  WATEAVAYS-LOCK  #3  SUN/  LA 
1 

•NORFOLK/  NEWPORT  NEWS/  ANO  HAMPTON/  VA 
1 

*!SOUTH  LOUISIANA 

! 

•MISSISSIPPI  RIVER  — MILE  139  TO  183  AND  MISSOURI 
IRIVf#— 0  TO  25 
! 

•OHIO  »m»  AND  TRIBUTARIES 

IMISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

I 

•PORT  EVERGLADES  HARBOR  AND  NEW  RIVER/  FL 

t 

IMISSISSIPPI  RtVFR  AND  TRIBUTARIES/  AND  OHIO  AND 
I  ILLINOIS  RIVERS 
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OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  COM- 
!  MERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
!  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


29! KAISER /ESTECH  OIV.  OF  VIGORO 
•INDUSTRIES 


29! KAKPSVILLE  FERRY  (ILLINOIS 
! DEPT.  OF  TRANS. -DISTRICT  8- 
‘3UREAU  OF  MAINTENANCE) 


1HKANAK/  LTD. 

} 

24'KANER/  HYMEN 


A2SKAUAI  SUGAR  STORAGE  CORP. 
i 

03! KEARNY  BARGE  CO. 


41 • KELCO  COMPANY 
; 

36! KELLY  RYAN*  INC. 


36'KEMP  PACIFIC  FISHERIES*  t*C. 


03!  KEN*  S  MARINE 

! 

36JKENC0  MARINE  SERVICES*  INC.  !3  {CARDBOARD  CARTONS 

!  !  ! 

32UENNAXR*  DONALD  i.  !9  ■  PASSENGERS 

!  !  ! 

32! KENNEP  MARINE  I  MACHINERY*  INC.S9  'TOWING 


!  ! 

!9  ! ANHYDROUS  AMMONIA 


!9  'VEHICLE  CARRIER  CAR  \  TRUCK  FERRY 
!  ! 


‘9  'GENERAL  TOWING 

i  t 

!9  ! CONSUMER  GOODS 

(  i 

!  2  STOWING— DOCKING  AND  ASSISTING 

j  i 

!3  JSOOXUM  HYDROXIDE  (CAUSTIC  SODA) 

l  l 

is  Ikelp 

t  i 

!2  ! CONSTRUCTION  EOUIPMENT  AND  CONSTRUCTION 
!  {MATERIAL  S 


! 3  ! FROZEN  WHITEFISH  FILLETS  AND  FROZEN  HEADED 
!  ! AND  GUTTED  AND  ROUND  SALMON  AND  SURIMI 

!  ! 

!  9  ! 


1 S! KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

! (FUEL  PROCUREMENT  DEPT.) 

i 

3diKt$0*  MILES  U. 

! 

32! KEV-TAN*  INC. 

! 

! 

03JKEY  VEST  TOWING  CORP. 

! 

07JKEYSTONE  SHIPPING  CO.* 

! MANAGI NG  AGENTS 
! 

29! KIESEL  MARINE  SERVICES 
» 

3/JKIEWXT  PACIFIC  CO. 


32'KIFFE*  TOM  (  SONS  BOAT  RENTAL  !3  !  T0WIN6 


•3  JCOAL  (B.T.) 
j  i 

i  i 

!  2  !  TOWING  (SHI®  ASSIST) 

!  ! 

•9  'TOWING 

!  ! 

!  ! 

! 2  ! TOWING;  grade  a  and  lower  PETROLEUM  products 
•  I 

! 2  !COAL*  ORY  RULK*  BULK  PFTOCLEUK*  AND  CHEMICAL 
!  ILIOUID  PRODUCTS 
!  ! 

•3  {MARINE  FUEL 

!  ! 

! 3  ! ROCK  4  GRAVEL 

!  ! 

!  ! 


33! KILCHE R*  EOWIN  0. 

! 

! 

32! KILGORE  MARINE/  INC. 

! 

! 

! 

33JKILG0RE  MARINE/  INC. 

! 

! 

33! KILROY  CO.  OF  TEXAS/  INC. 

38! KIMBALL  BOOM  CO. 

! 

73) KING  CO.  THE/  INC. 


16‘KINC  OSCAR/  INC. 

! 

! 

! 

22? KINSMAN  LINES/  INC. 
! 

! 

09! KISER/  JOHN 


!  ! 

!  ! 

!9  IFISH/  FREIGHT/  VEHICLES/  OILY  WASTE/  OILY 
!  JGRAVEL 
!  ! 

!«  SOIL  FIELD  EQUX  P"c  NT  •  ND  SUPPLIES  (I.E./ 

!  ! P!°2/  CASING/  CEMENT/  LIQUID  MUD/  FUEL* 

I  ! WATER) 

!  ! 

!  3  ! OILFIELD  EOUIPNJNT 

!  ! 

!  ! 

!  3  ! 

!  ! 

! 2  !LUM9«R*  FUEL*  AND  CAMP  SUPPLIES 

!  ! 

!9  (COMPANY  SUPPLIES  AND  EOUIPMENT 

!  ! 

!  ! 

!9  'SALMON  AND  HFRPING 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 2  ! COAL/  GRAIN/  0»E/  STDN*/  SALT/  AND  CEMENT 
!  {CLINKER 
!  ! 

!9  (PASSENGERS 


36! KITSAP  9AKGIN6/  INC.  !2  (GASOLINE  ■ 

!  !  ! 

73IKLAMERUS/  VINCENT  !2  JTOWING?  Ri 

!  !  ! 

1 81  KLEIN/  SAMUEL  H.  19  ! 

!  !  ! 

38!  KLUKWAN  FOREST  PRODUCTS  !9  (LOGGING  V 

!  !  ! 

1 3! XND  MARINE/  INC.  !2  ITOWING 

!  !  ! 

361KNIK  CONSTRUCTION  CO./  INC.  !3  (CONSTRUCT 

!  !  I  OIL 

I  !  ! 

32! KNOTS  MARINE  SERVICE/  INC.  !3  ! TOWING  1A 

!  !  'EOUIPMENT 

(  !  ! 

17| KNOXVILLE  BARGE/  INC.  !3  {LIMESTONE 

!  !  ! 

17! KNOXVILLE  RIVERROAT  COMPANY  !9  {PASSENGER 

!  !  ! 

!  !  ! 

37! XNUTSON  TOWBOAT  CO.  !1  ! TOWING 

!  !  ! 

!  !  ! 

27IK0CH  REFINING  COMPANY  !3  | PE TROLCUN 

1  !  ! 

32! KOCH  SERVICE/  INC.  !3  'CRUDE  OIL 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

32! KOCH-ELLIS  MARINE  CONTRACTORS/  !2  ) FUEL  OILS 

•INC.  !  I 

!  !  ! 


!  ! 

! 2  {GASOLINE  AND  HEATING  OILS 

!  ! 

! 2  stowing;  ri»  rap  rock 

!  ! 

19  ! 

!  ! 

!9  (LOGGING  EOUIPMENT  AND  CONTAINERS 

!  ! 

! 2  ITOWING 

!  ! 

! 3  ! CONSTRUCTION  EOUIPMENT*  GRAVEL  AND  ASPHALT 
!  SOIL 
!  ! 

! 3  (TOWING  TARGES  AND  DRILLING  RIGS-OIL  FIELD 
!  ! EOUIPMENT  OFFSHORE 

!  ! 

*3  (LIMESTONE  "RIP-RAP" 


!9  (PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

! 1  ITOWING 

!  ! 

!  ! 

! 3  (  PE  TROLCUN  PRODUCTS 
!  ! 

(3  'CRUDE  OIL  GRADES  *  AND  LOWER 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


UPPER  t  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  ILLINOIS  WATER¬ 
WAY/  OHIO/  KONONGAHELA/  RED/  BLACK/  OUACHITA/  AND 
TENNESSEE  RIVERS;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/ 
T6NNESSEE-TOM3IG0EE  AND  TRI-RIVERS  WATERWAYS 

CROSSES  THE  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  ILL-108  GREENE 
CO.  TO  ILL  103  tf  CALHOUN  CO.  24  HOUR  SERVICE 


HAMPTON  POADS  AREA 


DULUTH*  MN/ SUPERIOR*  VI  HAR90R 
NAWILX WILT  AND  PORT  ALLEN 


SAN  DIEGO  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERS 

ALASKA  COASTAL  AREAS  AND  ALEUTIAN  CHAIN-PRIO  XLOFF 
ISLANDS*  AK;  KETCHIKAN*  VALDEZ*  SEWARD*  COLO  RAY* 
KING  COVE*  DUTCH  HARBOR*  AO AK*  ST.  PAUL  ISLAND 

ALASKA  WATERS 


SEATTLE  TO  BRISTOL  BAY  COLE) 


MILE  POINT  534-CLEAN  COAL  TERMINAL?  MILE  POINT 
534.6  KU  GHENT  STATION 


SOUTHEAST  ALASKA*  KETCHIKAN  TO  SKAGWAY 


INTRACOASTAL  WATERUAY-EAST  AND  WEST?  MISSISSIPPI 
RIVER 


EASTERN  SEABOARD  AND  CARI3BEAN 


MISSISSIPPI  RIVER/ST.  LOUIS  HARBOR 


COLUMBIA  RIVER/  PUGET  SOUND/  HAWAIIAN  ISLANDS/ 
WEST  COAST/  AND  ALASKA 


GULF  OF  MEXICO/  MISSISSIPPI  RIVER/  INLAND  WATER¬ 
WAYS  OF  GULF  COAST/  EAST  COAST/  AND  ATLANTIC  OCEAN 


GULF  OF  ALASKA/  COOK  INLET 


BROWNSVILLE/  TX  TO  MOBILE/  AL 


TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COASTS  AT  DEEP  WATER 
PORTS 


INSIDE  WATERS  OF  S.E.  ALASKA 

THE  GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 
AND  HARBORS 

FROM  SEATTLE/  WA  TO  SOUTHEAST  ALASKA/  PRINCE 
WILLIAM  SOUND/  KODIAK/  ALASKA  PENINSULA  TO  BRISTOL 
6*/ 

G»?AT  LAKE  PORTS 


ATLANTIC  COAST  BETWEEN  LONG  ISLAND/  NY  AND 
MOREHEAD  CITY/  NC?  AND  CHESAPEAKE  BAY 


PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARIES 
ST.  MARYS  RIVER  AREA  MICHIGAN 


S.  t.  WATERS  (ALASKA)  NEAR  KETCHIKAN 
NORFOLK  TO  TAMPA/  INTRACOASTAL 


KUSKOKWIM  RIVER/  BERING  SEA 


GULF  OF  MEXICO-OFFSHORE  UP  10  300  MILES 


UPPER  TENNESSEE  AND  TRIBUTARIES 

KNOXVILLE/  TN— TENNESSEE  RIVER  MILE  652.0  TO 
TENNESSEE  RIVER  MIL*  610.0 

UMPQUA  RIVER  %  SMITH  RIVEP?  COOS  BAY/  COOS  RIVER/ 
AND  ISTHMUS  SLOUGH 

UPPER  MISSISSIPPI  RIVER— MILE  814  TO  853 

INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS; 
INTRACOASTAL  CANAL/  ATCHAFALAYA  RIVER  BASIN? 
MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

NEW  ORLEANS  TO  BATON  ROUGE  AND  GULF  INTRACOASTAL 
WATERWAY  AND  DOWN  RIVER  TO  HEAD  OF  PASSES  AND 
HOUSTON  4  GALVESTON  HAP80RS 


T APLC  3  •  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


902 


E  !  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1.  REGULATED  BY  ! 

G  !  !  INTERSTATE  CO*-  •  PRINCIPAL  COMKODITXE 

!  OPERATOR  NAME  !  "ERC£  COMMISSION  ! 

0  !  !  2.  EXEMPT  e0®  HIR£  ! 

T  •  !  3.  poiVATE  ! 

!  !  Q.  UNKNOWN  ! 

S  CARRIED 

t 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  3ETUEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

2 
• 

* 

38! KODIAK  LUMBER#  LTD. 

i 

\c 

i 

i 

!LU«uER#  LOGS#  PRIVAT?  EQUIPMENT# 

AND  ICE 

« 

! SEWARD  AREA  AND  GULF  OF  ALASKA 

?3!<OOCH-I-CHING#  CA*P 

l 

!2 

i 

!  FS  eI3Ht  AND  PASSENGERS 

i 

•PRINT  LAKE#  HN  AND  ONTARIO 

i 

13IK0SM0S  CEMENT  CO.#  INC- 

1 

j  t 
< 

SLI^CSTCK?  AND  Ci*£NT 

•  OHIO  »XVcR— PARKERSBURG#  VV  TO  CAIRO#  XL 

03! KOSNAC  EQUIPMENT  PENTAL#  INC. 

i 

i2 

STOWING#  ?AC$«NGE<$#  AMD  FREIGHT 

! NEW  YORK  HARBOR 

33! KOSNAC  FLOATING  OERPICK  COR®. 

*!2 

STOWING#  PASSSNCtRS#  AND  FREIGHT 

SHEW  YORK  HAQ99R 

32!<RI£LOW  3R0THEPS 

i 

i3 

i 

SOIL  FIELD  PERSONNEL 

2 

31 ! KPS  CORPORATION 

i 

!  2 

2 

« 

i SR  A  IN 

i 

i 

JHISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

i 

JSiKPYSTAL  COR®.#  ARNDT#  KENNcTM 

l 

i  2 

i 

! EOU IPNEMT  AND  "ATCCIAlS 

l 

! ALASKA  COAST  AND  PUGET  SOUND  A»EA 

?5!KUGKAKTLIK#  ltd. 

1 

1 

•2 

i 

i 

! GRADE  "V  AND  LOWE®  LIQUIDS  AND 

i 

i 

OECX  CARGO 

SKUSKOKWXK  RIVER  AND  3AY~?£»ING  SEA  BETWEEN  CAPE 
'.romansoff  AND  NEWENNAN 

09!<URT  IRON  ft  PETAL  CO. 
t 

■9 

2 

!  ST  EEL  SC® A® 

i 

•BALTIMORE  HARBOR 

33SKUSK0KWIM  TRANSPORTATION  CO. 

i 

i 

ii 

i 

i 

STOWING#  ®UL<  OIL#  AND  DRY  CARGO 

l 

i 

SKUSKOKWIH  dAY  AND  RIVER#  BERING  SEA  POINTS-FROH 
! KUSKOKUIH  bay  TO  SCAMMON  bay 

21 !L  5  J  EQUIPMENT  CO. 

!  3 

(COAL 

SUNIONTOUN#  PA 

32 ! L  ft  L  NARINE  S€»VIC£#  INC. 

i 

!  2 

SOILFIELO  EQUIPMENT  AND  PQTA3LE  WATER 

! VENICE#  LA  TO  GALVESTON#  TX 

32 ! L  A  L  OIL  CO.#  INC. 

i 

i 

S3 

■ 

■ 

STOWING  AND  allLX  DIL 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 

32! L  ft  L  TOWING#  INC. 

i 

i 

i  2 

1 

j 

i 

■towing 

SLAKES#  SAYS#  ft  BAYOUS  IN  VICINITY  OF  HOUMA#  LA; 
■GULF  ZNTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA- 
JHISSISSIPPI  ANO  ATCHAFALAYA  RIVERS 

32!L  ft  M  -30AT-TRUC  RENTAL#  INC. 

i 

is 

! MISCELLANEOUS  SU>®LI?$ 

! VARIOUS  PORTS  IN  SOUTH  LOUISIANA 

32! L  ft  K  30TRUC  RENTAL#  INC. 

i2 

i 

{GENERAL  CAPiD 

! GULF  COAST-GULF  Of  MEXICO 

T2!  L  ft  P  iO AT  RENTALS 

i 

i 

*!2 

i 

!CPeW  AND  SUPPLIED 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  HOUMA  NAVIGATION 
! CANAL  AND  GULF  OF  MEXICO 

32 ! L  L  t  0#  INC. 

i 

!  ) 

■ 

! 

32'LftN  90 AT  9ENIALS  A  EQUIPMENT# 

!  I NC . 

*  Q 

i 

i 

!  TOW  IN'S 

! INLAND  BAYS  AND  WATERS  IN  VICINITY  OF  TCR®E90NNE# 
JLAFOURCHE#  AND  ST.  MARY  PARISHES  IN  LOUISIANA 

i 

U!LA  ROCHE  INDUSTRIES#  INC. 

i 

; 

•2 

! 

• 

JNITRD5SN  FEPTILIFE®  SOLUTION#  ANHYDROUS 
!»rM3vi a 
i 

{MISSISSIPPI#  ILLINOIS#  OHIO#  MISSOURI#  TtNNESSEE# 

! T0M9IS 1EE  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVERS 

i 

23!LADD#  CUPI STGPHCR 
!0/e/A  C-FAH#  INC. 

< 

!9 

• 

• 

!LX**5ST0NE  PR30UCTS 

i 

i 

! WEST  END  LAKE  ERIE  IN  AND  AROUNO  BASS  ISLANDS 
! 

i 

U'LAFARGc  CORP.  SOUTHERN  region# 
! CITADEL  CEMENT 

i 

i 

j 

!  3 
! 

! 

j 

i 

i 

!<JUU  CEMENT#  0®Y  >UL*  PORTLAND  C 

i 

i 

i 

i 

EHENT 

!M W  ORLEANS  AND  LAKE  CHARLES#  LA;  HOUSTON#  TX? 

! TVCcN  DEMOPOLIS#  AL  ft  NEW  ORLEANS#  ALONG  THE 
•T0MBIG3EE  p IVER-ICW  AND  MISSISSIPPI  RIVER-8E TWEEN 
{DEMOPOLIS  AND  DECATUR#  »L  ALONG  TENNESSEE 
! TOMBIG 3CE  CANAL  AND  TENNESSEE  PIVER 

2 

32!L»FAYPTTE  C»CW  “OATS#  INC. 
i 

l 

i* 

j 

!®as$eng;®s 

i 

j 

•GULF  OF  MEXICO#  VERMILION  BAY  AREA#  OELCAMBPE 
•.CANAL#  AND  DELCANBRE#  LA 

i 

3©!L*Ff E*  TY  TRANSPORTATION  C0“*ANY!2 
!  ! 

i  i 

!to«:ns  logs 

i 

!ST.  JOE  river;  coeur  o*alene  river  TO  COEUR 
!D»ALENf  lake#  id 

1 

03! L*<E  Champlain  transportation 
! CC. #  INC. 

1 

!  2 

i 

i 

! VEM ICLf $  ANO  PAS»hN?-3S 
! 

•LAKE  CHAMPLAIN 
l 

i 

J2!lUF  CHARLES  DREDGING  ft  T0WIN3 
! CO. #  INC. 

i 

i  3 

t 

1 

!T0WING  AND  SHELLS 
l 

i 

! GULF  INTRACOASTAL  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 
'.LOUISIANA  AND  TEXAS 

22! L*X E  ERIE  JOAT  CRUISE  CORP. 

i 

i 

!  ) 

i 

i 

1®AS$?NGCPS  (FLRRYjOAT) 

i 

! BETWEEN  BUFFALO#  NY  ft  CRYSTAL  BEACH#  ONTARIO 
! (CANADA) 

23! L*XP  MICHIGAN  CONTRACTORS#  INC 

i 

• !  3 

i 

!LIM€STONT 

!HCLLAND-6»AND  haven  area 

35SLAXE  OIARK  CONSTRUCTION 
! INDUSTRIES#  INC. 

*9 

■ 

•SAND  ANO  5»AVEL 

i 

i 

SOS  age  RIVrR  BASIN 

i 

32JLALANDE  TOUINf#  INC. 

i 

i  2 

1 

1 

STOWING 

i 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
'.OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

32! l*m art  marine  service#  inc. 

2 

i  2 

j 

1 

ItowJnG 

i 

i 

! INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA?  AND 
{VENICE#  LA  TO  HO»«AN  CITY#  LA 

i 

3 2! LAM*£R  T  GtAVEl  CO. 
i 

i 

i  j 

j 

i 

•SAND  AND  mMVEI 

l 

i 

{MISSISSIPPI  RIVE*  AND  GULF  INTR ACOASTAL  WATERWAY 
!0f  LOUISIANA 

jsIland  OF  FOU*  SEASONS  LAKE  Silt 
1 

i3 

1 

i 

i 

1  IDLE 

i 

38 ! LANGAX f 9  NA*INE 

i 

i  3 

•T0W3DAI  CLOGS) 

! SOUTHEAST  ALASKA 

32JLANSE  TOHING#  INC. 

1 2 

I  0  IL  FIELD  EQUIPMENT 

{LOUISIANA 

?8!  LANGE*' ACH  WOOD  PRODUCTS#  INC. 

i 

h 

1 

"slogs 

1 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

OQ!LANGSNF*XDfR,  C.  J.  1  SON#  INC 

i 

i 

i  2 

1 

1 

"lOYSTER  SHELL#  STEEL  SLAG 

j 

! CHESAPEAKE  BAY  AND  ITS  TRIBUTARIES?  BALTIMORE  TO 
!  LOVC  POINT#  MD 

i 

32 ! LAPEYR OUSE  TOWING  CO. 
i 

i 

1 2 

i 

i 

STOWING 

| 

•FROM  HOUMA  INTERCOASTAL  WATERWAYS  TO  STE.  ELAINE 
HAY 

33JLARAUX#  XENNETH  J. 

i 

!  2 

i 

!  TOWING 

1 

IKUSK0KV1M  RIVER  AND  BAY 

30!LATTUS  READY  NIX 

!9 

i 

j 

30!  LAmSON  and  LAWSON  TOWING  CO. 

!  2 

! GRAIN 

•INLAND  WATERWAYS;  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI 

river 


TAPLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  !  ! 

N  !  !  1. 

G  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

D  !  !  2. 

T  !  !  3, 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  9Y  ! 

INTERSTATE  COM-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

CARRIED 

! 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

j 

; 

j 

32! LAWTON#  WM.  e.#  CO.#  INC. 

; 

• 

l  1 

*!9  'MISCELLANEOUS  FREIGHT#  SULK 
!  ! AND  OILFIELD  SUPPLIES 

1  « 

OILS# 

SHELLS# 

1 

•GULF  INTRACOASTAL  WATE RVAY— TEXAS  TO  FLORIDA# 
!MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES#  INLAND  WATER¬ 
WAYS#  LAKE  PONTCHARTRAIN#  AND  6ULF  OF  MEXICO 

14'LCP  CHEMICALS-GA#  INC. 

i 

; 

! 3  *! CAUSTIC  SODA 

1  1 

1  1 

! BPUNSW ICK#  GA  TO  FERNANDINA  BEACH#  FL~ 

! BRUNSWICK#  GA  TO  SAVANNAH#  GA— BRUNSWICK#  GA  TO 
•SANFORD#  FL 

21 !LCP  CHEMICALS-WEST  VIRGINIA 
!  INC. 

i 

# 

*!3  ‘LIQUID  CAUSTIC  SODA#  AND  CHLORINE 
t  1 

!  ! 

! OH  10  AND  MONONGAHELA  RIVERS#  CINCINNATI#  OMJ 
! MOUNDSVILLE#  WVJ  BUNOLA#  PA;  MISSISSIPPI  AND 
•ILLINOIS  RIVERS#  LEMONT#  IL 

32!  LE  BEOUF  BROS.  TOWING  CO.# 

l 

INC 

!  2  JDIESEL#  GAS#  AND  CRUDE  OILS 

1  1 

•INLAND  ANO  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND 
•MISSISSIPPI#  OHIO#  AND  ILLINOIS  RIVERS 

07JUA6UE  IS!, AN D  FERRY  CO. 

! 2  ! PASSENGERS 

•NAVY  YARD#  PA-NATIONAL  PARK#  NJ  AND  DELAWARE  RIVER 

32!LEE  MARINE  TOWING#  INC. 

!3  STOWING 

! GULF  OF  MEXICO 

32SLEEVAC  MARINE  TRANSPORTATION 
! (A  DIV.  OF  LEEVAC  CORP.) 

! (DOTCO#  INC.) 

!  3  ! BULK  PETROLEUM  PROUDCTS 

1  1 

j  l 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
JSYSTEM-6ULF  OF  MEXICO 
< 

32SLEEVAC  PETROLEUM 

t 

1 3  I  DIESEL 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
•OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

01 ! LEHIGH  PORTLAND  CEMENT  CO. 

! 

!  3  !  BULK  CEMENT 

1  1 

•HUDSON  RIVER#  LONS  ISLAND  SOUND#  NARRAGANSETT  BAY 
!— ALSEN#  NY  TO  PROVIOENCE#  RI 

21 IlEKSE#  BILL 

•3  ! COAL  AND  AGGREGATE 

•INLAND  WATER WAYS” MORGANTOWN#  WV  TO  PITTSBURGH#  PA 

31  IlEMAY#  INC. 

! 

IZ  SPETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 

37! LEPPALUOTO  OFFSHORE  MARINE 

i 

!  9  SPERSONNEL  8  FQUIP.1ENT  ?  SUPPLIES 
!  ! PLATFORMS 

USED  ON 

OILJCALIFORNIA  COASTAL#  GULF  OF  MEXICO#  (  WEST  COASTAL 
JUNITED  STATES 

32! LESLIE  S  TOWING#  INC. 

! 2  STOWING 

•OCEAN 

32i LESLIE  $.#  INC. 

1 2  'TOWING 

•OCEAN 

29'tLEUtS  «  CLARK 

!  9  ! 

• 

01 i LEWIS#  VERNON 

! 3  !PASS=NGERS 

{PENOBSCOT  BAY  TO  CASCO  BAY 

011LI8ERTY  BELLE  LTD. 

i2  'PASSENGERS 

•NEW  HAVEN  (CT)  HARBOR  ANO  LONG  ISLAND  SOUND 

03! LIBERTY  MARITIME  CORP. 

•9  'DRY  <  LIOUID  6ULK  CARGO 

JTRANS-OCEANXC 

321  LIBERTY  TOWING  CO.#  INC. 

!2  (PETROLEUM  PRODUCTS 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

OIILIeBOW#  CAROLYN 

!2  'PASSENGERS 

(NORTHEAST  HARBOR#  MAINE  AND  THE  CRANBERRY  ISLANDS 

32ILIGHTNING  BOAT  RENTALS 

i2  I  MISCELLANEOUS  CAPGC 

5  GULF  Of  MEXICO 

35! LIMITED  LEASING  CO. 

S3  1  RIVER  SAND 

{MISSOURI  RIVER 

01 ! LIN3ERG  MARINE#  INC. 

!2  ! TOWING 

•PORTSMOUTH#  NH  TO  NEW  YORK#  NY 

161LINDEN  LUMBER  CO. 

! 

•9  SLOGS 
!  ! 

•DCMOPOLIS  AREA  ALONG  THE  SLACK  WARRIOR  AND 
•T0M3IG0EE  RXVCRS 

28! LINWOO D  MINING  *  MINERALS  CORP 
1 

•S3  1DRY  CARGO#  CONSTRUCTION  FJUXPMENT 
!  ! CRUSHED  STONE 

AND 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

1 

32! LIQUID  MUD  SALES#  INC. 

!2  'LIOUID  DRILLING  MUD 

•100  MILE  AREA  AROUND  HOUMA#  LA 

32! LITTLE  MIKE#  INC. 

i2  iTOWING 

! INLAND  AND  WESTERN  RIVER 

13ILXTTLE  RIVER  FISHING  FLEET 

I 

! 2  ! PASSENGERS 
!  ! 

J INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  ATLANTIC  OCEAN  BETWEEN 

JCAPE  FEAR  RIVER  AND  LITTLE  RIVER  INLET 

I 

1 5!Lt  *  TLE  RIVER  QUFEN#  INC. 

! 

1 2  !  PASSENGERS 

j  j 

! BANANA  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN 
! TITUSVILLE  AND  MEL30URN#  FL 

3*tLITTLE  POCK  HARBOR  SERVICE 

! 2  ! BAUXl T£  AND  STEEL#  GRAIN#  FERTILIZER 

(LITTLE  ROCK#  AR  ON  ARKANSA,  RIVER 

36! LITTLE#  JOHN  L. 

S3  ! TOWING 

! SEATTLE#  WA 

22ILITTON  GREAT  LAKES  CORP. 

! 2  jTACONITE  PELLETS 

•GREAT  LAKES 

421LIVE/DIVC  HAWAII#  INC. 

! 

!  2  JPASSENGERS 
!  ! 

SCOASTAL  WATERS  OF  LEEWARD  SIDE  OF  THE  ISLAND  OF 
{ HAWAII 

32!  L1ZANA  TOWING#  INC. 

•3  ITOWING 

j  MI  SSI S  SIP PI “NEW  ORLEANS  HARBOR 

01 (LOCAL  TOWING  CORPORATION 
! 

13  !TOWXNG--*AN£UVERING  dreogcs 
!  ! AND  BARGES 

AND  TOWING  SCOWS ! COAST AL  CONNECTICUT  AND  NEW  YORK  CITY  AREA 
! 

32! LOCAL  TUGS#  INC. 

1 

! 

! 2  ITOWING 
!  ! 

!  ! 

!NEW  ORLEANS#  LA  TO  MOUTH  Of  MISSISSIPPI  RIVER- 
SPLAQUEMZNE  AND  ST.  BERNARD#  LA#  AND  SURROUNDING 
(LAKES#  BAYS#  AND  SOUNDS 

22!  LOCKPORT  LOCKS  AND  CANAL  TOURS 
!  INC. 

#!2  !  PASSENGERS 

1  « 

!ERIE  CANAL  AND  NIAGARA  RIVER  PRIMARILY  LOCKPORT# 

!  NY 

1 1 ! LOCKWOOD  BARGE#  INC. 

! 

!2  STOWING 
!  ! 

(HAMPTON  ROADS#  CHESAPEAKE  BAY#  EAST  COAST#  AND 
! GULF  OF  MEXICO 

A 

28ILOGSDON  SAND  t  GRAVEL 

!  3  ITOWING 

t ILLINOIS  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVERS 

23ILOGSOON  TUG  SERVICE#  INC. 

! 

12  !G«A1N-PPJNCIPALLY  intrastate/rarcly 
!  ! INTERSTATE 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

28!  LOGSDON#  ELMER  RIVER  CONSTA 
ICO. 

• 

12  1GRAIN-PRINCIPALLY  INTRASTATE/ RARELY 

I  ! INTERSTATE 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

181L0NE  OAK  BARGE  CORP. 

! 

! 

13  (CHARTERS  TO  OTHERS 
!  ! 

!  ! 

! TENNESSEE#  CUMBERLAND#  OHIO#  UPPER  t  LOWER 
(MISSISSIPPI  RIVERS#  INTERCOASTAL  EAST  t  WEST  OF 
(NEW  ORLEANS#  LA#  TENN-TOM 

36! LONE  STAR  INDUSTRIES 
! 

1 

! 

!9  ! SAND#  GRAVEL#  AND  CEMENT 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

(PORTLAND-WILLAMETTE  RIVER  AREA-OREGON  CITY  TO 
(COLUMBIA  RIVER  EAST  IN  VICINITY  OF  THE  BONNEVILLE 
(DAM?  PORT LAND- WILLAMETTE  RIVER  AREA-PORTLAND  TO 
(COLUMBIA  RIVER  VEST  TO  PACIFIC  OCEAN 

OPERATOR  NAME 


LONE  STAR  INDUSTRIES 
(ST.  LOUIS  OIVXSION) 


LONE  STAR  INDUSTRIES*  INC. 


LONE  STAR  INDUSTRIES*  INC. 


UORPIS  G  TOWING  II  CORP. 


!LOS  ANGELES  HAR30R  CRUISE 


LOUISIANA  OOCK  CO. 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  3V 
!  INTERSTATE  CON- 
!  «ERC€  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
!  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


!  3  ! TOWING*  LI*;STONc*  SHALc*  CLAY*  SAND* 
•  ! CLINKER  AND  C EH ENT 


19  ! SAND  AND  GRAVEL 


12  !PA$$PNGS»S 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


16.I.C.  WEST?  CUN6ERLAND*  KANAWHA*  MISSISSIPPI* 
{MONONGAHELA*  TENNESSEE*  C  OHIO  RIVERS;  CHARLESTON* 
!WV;  PORT  ALLEN  CANAL;  ST.  LOUIS*  HO;  CAPE 
1  GIRARDEAU*  NO,*  NASHVILLE  AND  MEMPHIS*  TN;  PADUCAH* 
IKY 

i 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
•AND  MISSISSIPPI  RIVER 

l 

1SEATTLE-LAKE  UNION  AREA*  HYLEBOS*  AND  DUWAHISH 
! RIVER  AREA  TO  SOUTH  PUGET  SOUND  IN  THE  VICINITY  OF 
!THE  TOWN  OF  STEILACOOM 

i 

•INTRACOASTAL  CANAL*  MISSISSIPPI  RIVER— -LAKE 
•.CHARLES*  LA  TO  MEMPHIS*  TN,*  MORGAN  CITY*  LAI  PORT 
! ALLEN  ROUTE  AND  NEW  ORLEANS*  LA 

i 

•SAN  PEDRO  SAY  AND  TRIBUTARIES— LOS  ANGELES  AND 
•LONG  BEACH  HARBORS 

i 

•ST.  LOUIS*  MO  HARSOP  ONLY 


LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION  S3  ! SURVEYING  EwUlPMsNT*  CRiOSOTED  SHEETING*  AND! HOUMA  AND  VARIOUS  POINTS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA 
COMPANY*  THE  !  !°ILING  ! 


•3  !CLAM  SHELLS 


•3  (FISH  OIL 


! 3  !WOOO  CHIPS 


•LOUISIANA  MATERIALS 


LOUISIANA  MENHADEN  CO. 


1LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 

i 

•LOUISIANA  PACIFIC  CORP. 
! (KETCHIKAN  OZV.) 

!  (KETCHIKAN  PULP  CO.) 

i 

•LOUISIANA  TOWING  CORP. 


LOUISIANA  TUGS*  INC. 


LOUISVILLE  GAS  *  ELECTRIC  CO.  !3  !CALCIU«  MYOROXIDf  SLUP'Y 


‘LOUISVILLE  TOWING 
Iloveland*  S.  C.*  CO.*  INC. 


36SL0UELL*  LESLIE 
• 

! 

29! LOWER  ILLINOIS  TOWING  CO. 

! 

29! LUCO*  INC. 

! 

23JLUEDTKE  ENGINEERING  COMPANY 
! 


32! LUGGER  TUG*  INC. 


! 2  'FUEL  AND  SUPPLIES 


! 1  !?ULK*  PACKAGE*  AND  H* AVY  LIFT  FREIGHT 

•  ! 


!2  ! CHART £REO;  PASSENGERS  *ND  SOME  F®  EIGHT 


! 3  ! TOWING 

!  ! 

•9  CHARTERS  TO  OTHERS 

t  i 

is  2  ARC AKWAT  ?R  STONE  AND  RIP  RAP,  SAND  AND 


!  ‘GRAVEL*  DREDGE  S»9ILS  AND  MASONRY  AND  STEEL  ! 

•  'WATER  9IP£  l 

!  !  I 

•2  SOIL  FIELD  SU’PLIrS  !N 


1  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  MISSISSIPPI  RIVER* 
•INLAND  WATERWAYS*  AND  GULF  OF  MEXICO 


SCALCASIEU  RIVER  BETWEEN  CAMERON*  LA  AND  WESTLAKE* 
•LA 


•ST.  JOE*  SPOKANE  RIVERS*  COEUR  D'ALENE*  10 

! 

STONGASS  NARROWS  AND  NICHOLAS  PASSAGE*  AK 


'.GULF  INTRACOASTAL  WATE RVAY $— M I  SSI S S I PPI  RIVER  AND 
! GULF  OF  MEXICO 
! 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  OF  MEXICO*  AND  INTRA- 
! COASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

i 

•OHIO  RIVER  BETWEEN  MILE  613  AND  627 

! OH  10  PIVER— -LOUISVILLE*  KY  AREA 
» 

•ATLANTIC  COAST*  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND 
! TRIBUTARIES*  GULF  Of  MEXICO*  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM  AND  PACIFIC  COAST 
! 

!  WFST  COAST  UNITED  STATES— PUGET  SOUNO,*  WEST  COAST 
{CANADA**  GULF  OF  ALASKA  AND  COASTAL  WATERS 

i 

! FLORENCE*  IL 

! 

! 

I 

{GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERS 


{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
2 0 F  LOUISIANA  AND  LAKES  AND  RIVER  HARBORS  IN 
{VICINITY  OF  NEW  ORLEANS*  LA;  BAYS*  BAYOUS*  AND 
! PP IVATC  CANALS 


2?(LUHP  PPOS.*  INC.  !2  {TOWING*  C 91JI®M£N T 

!  !  i 

!  !  ! 

321LUHAR  MARINE*  INC.  12  {TOWING:  COAL*  G» 

2  !  ! 

32|  LYKES  BROS.  STEAMSHIP  CO.*  INC. ! 2  2 DR Y  GENERAL  CARGO 
!  2  ! 


! 2  2  TOWING*  COUlRMfNT*  AND  $TONc 
•  2 
!  2 

! 2  2  TOWING :  COAL*  GRAIN*  CORN*  AND  FISH  MEAL 
•  2 


36! LYNN  CANAL  TOWING  CO. 
! 

32! LYNN*  JUDY*  INC. 

I 

32! LYNN*  TAIRA*  INC. 


32!  LYNN*  TERRI*  INC. 

1 
! 

32! LYNN*  VIVIAN  II*  INC. 

! 

07JLYNNHAVEN  SERVICES*  INC. 

2 
! 

32! LYONS*  ALBERT 

2 

322LYONS*  8ERT0N  J. 

J 

1 

322LYTAL  OFFSHORE*  INC. 

! 

321LYTAL*  M.  L.*  SUPPLY  BOATS* 
!  INC. 

{ 

03!  M  (  M  TRANSPORTATION*  INC. 

! 

322M  S  P  BARGE  CO. 

2 

42! H  t  R  CRUISE  CORPORATION 


32! M  t  W  MARINE  SERVICE*  INC. 
! 

212M  AND  0  MARINE*  INC. 

2 


22  ! LOG  RAFTING 
(  ! 

2  2  2  STEEL  *1*6 
2  2 

! 2  2 CRUDE  OIL 
!  1 
!  ! 

29  (PETROLEUM 
!  2 
!  I 

•2  I  OFFSHORE  CREWS 

1  i 

2  3  {RESIDUAL  FUELS  (•»  Ok) 
!  ! 

!  ! 

!9  'OIL  FIELD  PERSONNEL 
!  ! 

! 2  2  OIL  FIELD  RCNTAL 
!  2 

1  i 

12  2  SUPPLIES 

2  ! 

! 2  ! SUPPLIES 
!  ! 
i  i 

io  i 
!  ! 

12  {TOWING 
!  ! 

12  {PASSENGERS 


{MISSISSIPPI*  MISSOURI*  ILLINOIS*  OHIO,  ARKANSAS 
{AND  RED  PXVERS 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

2 

{WORLDWIDE 

! 

!$.  E.  ALASKA  WATERS 

! 

ItNTRACOASTAL  WATERWAY 

{MISSISSIPPI  RIVER*  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— 
iLOUlSIANA-TEXAS-MISSXSStPPI-FLORIDA 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES* 
(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 
1 

! 0 F FS HO RE* VENICE*  LA 
( 

(BETWEEN  PHILADELPHIA*  PA  ON  DELAWARE  RIVER  AND 
(HAMPTON  ROADS*  VA 
! 

(LAKES  IN  VICINITY  OF  TERREBONNE  PARISH*  LOUISIANA 

I 

(HOUMA  TO  BAY  St.  ELAINE  AND  LAKE  PCLTO  TEXACO 
(FIELD  AND  BARRE  FIELD 
! 

(GULF  OF  MEXICO 

•GULF  Of  MEXICO 
! 

! 


(MISSISSIPPI  RIVER  SOUTH  OF  BATON  ROUGE 

I 

(COASTWISE:  PACIFIC  OCEAN  AREA*  SOUTHERN  t  WESTERN 
(COASTS*  ISLAND  OF  OAHU*  STATE  OT  HAWAII;  LAKES* 
(BAYS*  AND  SOUNDS:  HANALA  BAY 
! 

(QROWNSVXLLE*  TX*  AND  ST.  MARKS*  FL 


! 2  {TOWING  (QROWNSVXLLE*  TX*  AND  ST.  MARKS*  FL 

!  !  ! 

(3  {TOWING*  DREDGING  ECOlPM'NT*  AND  C ONSTRUCTION! ALLEGHENY*  MONONGAHELA*  AND  OHIO  RIVERS  AND 
!  ! *9UXpMf NT  (TRIBUTARY  STREAMS 
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E  !  !  SERVICE 


N  !  !  1. 

0  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

0  !  12. 

T  *  !  3. 

!  !  9. 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COM-  «  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

I 

*!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

! 

! 

1 

; 

29‘N  K  J/  INC. 

i 

1 

!  9 

1 

1 

‘GRAIN  AND  OTHER  »ULK  PRODUCTS 

j 

'{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS  AND  THEIR 
{TRIBUTARIES 

1 

2d!K  L  VESSEL  LEASING  CORPORATION 

i 

i 

*!2 

1 

1 

1 

! OIL  FIELD  EQUIPMENT 

{OCEANS:  PACIFIC  OCEAN  BETWEEN  POINT  ESTERO/  CA 
•AND  30-11*  NORTH  LATITUDE#  NOT  MORE  THAN  100  NILES 
{OFF  THE  MAINLAND  SHORE 

1 

3 2 !  .1" I  ORILLING  FLUIDS  CO. 

!  2 

1 

‘DRILLING  MUD  AND  CHEMICALS 

{INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

1 

16{M.  S.  U./  INC. 

i  9 

! PASSENGERS 

•GULF  OF  MEXICO 

33IM.A.G.  MARINE  SERVICE/  INC. 

i 

i 

i  2 

• 

ISHIFTING  SERVICES 

'{TEXAS  AND  LOUISIANA  INTRACOASTAL  WATERWAYS- 
{HOUSTON  APEA 

20! M/G  TRANSPORT  SERVICES/  INC 

t 

i  2 

1 

! BULK  FREIGHT/  COAL/  COKE/  PETROLEUM 
{PRODUCTS/  GRAIN/  ANO  AGGREGATE 

•INTPACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND  OHIO 
{RIVER  SYSTEMS 

32! MAO  AM  ROSE/  INC. 
i 

!  2 

1 

1 

'TOWING 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  EAST  AND  WEST;  AND 
‘MISSISSIPPI  RIVER 

32l N AOARE/  INC. 

i 

1 

i DEC  K  SUPPLIES 

•LAKES  AND  RIVERS  AROUND  VENICE/  LA  AREA 

1 

2A! MADELINE  ISLAND  FERRY  LINE/ 

!  INC. 

t 

i  2 

1 

1 

{PASSENGERS  AND  VEHICLES 

{BAYFIELD  AND  LA  POINTE/  WX 

1 

2O1MADIS0N  COAL  4  SUPPLY  CO. 

i 

i 

!  2 

1 

• 

STOWING 

•KANAWHA  RIVER— ALLOY  AND  HARCUOOO#  WV  TO  OHIO 
{RIVER— PITTSBURGH/  PA  TO  CAIRO/  IL 

1 

1 1 ! NAGANN/  V.  F./  CORP. 

S3 

{CONSTRUCTION  MATERIALS 

{HAMPTON  ROADS  HARBOR 

l 

32j  MAGEE/  HAROLD 

1 

!3 

1 

1 

‘GRAIN/  SALT/  WASTE  OIL/  CLEAN  OIL  PRODUCTS 
SGRADE  A  AND  LOWS’/  DIRTY  OIL  GRADE  9 

{LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  INTRACOASTAL  WATERS/  NEW 
•ORLEANS/  LA;  LAKES#  BAYS#  SOUNDS#  AND  OCEANS 

1 

3D j  HAGER/  PUSS  4  RON 

i2 

! PASSENGERS 

•PUGET  SOUND 

31 1 MAGNOL  X A  MARINE  TRANSPOPT  CO. 

« 

12 

1 

! TOWING 

‘{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 

01! MAINEPORT  TOWBOAT/  INC. 

1 

•2 

1 

1 

‘DOCKING  AND  UNDOCKING 

! PENOBSCOT  BAY#  BELFAST/  SEAQSPORT#  AND  3UCKSP0RT/ 
{MAINE 

09JMAITLAND  BROTHERS  COMPANY 

!  9 

1 

! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 

"{EAST  COAST  ANO  CARIBBEAN 

36! MANKE  LUMBER  COMPANY 

1 

1 

i  3 
! 

1 

•LOGS  AND  BOOM  STICKS 

j 

{PUGET  SOUNO/  INCLUDING  ADMIRALTY  INLET,* 

{POSSESSION  SOUND  4  STRAIT  OF  JUAN  DE  FUCA 

36INANKE  TUGBOAT  CO. 

!2 

• 

Slogs 

1 

{PORT  ANGELES-SH6LT0N  (SOUTHERN  °UGET  SOUND) 

I 

20SMANS3ACH  METAL  COMPANY 
! 

i  9 

■ 

■ 

•PETROLEUM  PROOUCTS 

1 

•MISSISSIPPI  VALLEY-GULF  COAST  AND  GREAT  LAKES 
{AREAS 

j 

3DJMANS0N  CONSTRUCTION  AND 
{ENGINEERING  CO. 

l 

!2 

! 

1 

'.GENERAL  CARSO  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 
! 

1 

! WFST  COAST  (USA)  AND  TRIBUTARIES 
! 

18SMAR  KEL/  INC. 

!  9 

1 

1 

{GRAINS  AND  SAND 
! 

1 

{MISSISSIPPI/  OHIO#  ARKANSAS/  AND  ILLINOIS  RIVERS? 
{LOUISVILLE/  KY  AND  30  MILE  RADIUS  ON  OHIO  RIVER 

32! MARATHON  MARINE/  INC. 

! 

! 

•2 

! 

1 

SPUSHIN6/  GASOLINE/  DIESEL/  KEROSENE#  BUNKER  IGULF  OF  MEXICO  AND  ADJACENT  WATERS/  EAST  COAST  AND 
! C/  NO.  6  FUEL  OIL/  NO.  2  FUEL  OIL/  AND  C  RUDE ! INLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER)  AS  FA*  NORTH 
SOIL  US  EATON  POUGE/  LA 

1  • 

32IHARC0  OF  IOTA 
| 
j 

i  3 

j 

■ 

SOIL  AND  WATER  EMULSIONS/  FUEL  OIL/  ANO  SLOP 
SOIL 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
| 

03! MARC Y/  PETER 

j 

!  2 

1 

! DRY  BULK 

j 

WESTERN  RIVCRWAYS 
| 

201MARIETTA  INDUSTRIAL 
{ENTERPRISES/  INC. 

1 

!  2 

1 

1 

i TOWING 
| 

{OHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 
! 

1 

s 

39 ! MAR  IN  TUG  ANO  BARGE /  INC. 

!  2 

1 

•PETROLEUM  PRODUCTS 

! SAN  FRANCISCO  3AY  AREA 

01 i M AP INA  PAY  COMMUTER  COMPANY 

t 

1 

*2 

1 

'{PASSENGERS 

HOLE 

I 

I 

32! MAR  INF  ASSET  MANAGEMENT 
{CORPORATION 

!9 

1 

! PUSHING  BARviFS 

j 

{INLAND  WATEAWAYS 
! 

1 

32JMARINE  BARGES 

i9 

1 

ItOWING—PIPE/  WATER/  AND  OIL  FIELD  EQUIPMENT tVCNICE /  LA  TO  NEW  IBERIA#  LA 

i  1 

22! MARINE  CONTRACTING  CORP. 

■ 

I 

!  3 

STOWING 

{GREAT  LAKES 
| 

i 

03 ! MAR INf  CONTRACTING/  INC. 

1 

!9 

1 

j 

!  TOWING 

j 

1 

{LONG  ISLAND  SOUNO#  NEW  YORK#  NEW  JERSEY#  AND 
{CONNECTING  WATERS 

1 

21 {MARINE  CONTRACTORS/  INC. 

! 

!  3 
! 

1 

I 

! SAND/  GRAVEL/  AND  DREDGE  MATERIAL 
! 

1 

• 

(OHIO/  ALLEGHENY/  AND  MONONGAHELA  RIVERS;  VICINITY 

JOF  PITTSBURGH#  PA 

j 

32 ! MARINE  CREUBOATS/  INC. 

i  3 

t 

IPIG  CREWMEN  ANO  RIG  SUPPLIES 

{COASTWISE 

1 

29IMARINE  EQUIP.  MANAGEMENT  CORP. 

1 

i  2 

■ 

! GRAIN  AND  GR* I N  PRODUCTS 
| 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
| 

1 1 JMAR  INC  FUEL  LOGISTICS 

J 

| 

1 

!  2 

1 

1 

STOWING  SERVICES 

1 

j 

i nor roiK  harbor;  Chesapeake  and  Delaware  bays; 

! SHORT  COASTWISE- MAINE  TO  NORTH  CAROLINA 
| 

33! MAR  INC  FUELING  SERVICE/  INC 

t 

1 

i 

•2 

1 

! 

{HARBOR  SHIFTING  AND  FLEETING  SERVICE/  FUEL/ 
SOIL/  WATER/  AND  OPEN  HOPPER  BARGE  CLEANING/ 
S MINOR  TO°S IDE  REPAIRING  AND  TERMINAL 
{OPERATIONS 

IS A3INE  NECHES  WATERWAY 
! 

! 

1 

1 

1 

32 ! MAR  INC  INLAND  TRANSPORTATION 
! CO. /  INC. 

!9 

j 

1 

i 

{LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  GULF  XNTRtOASTAL  WATER¬ 
WAY/  TENN/TOM/  GIVE 

1 

09! MARINE  LAUNCH  CO./  INC. 

! DIVISION  OF  VANE  BROTHERS 

\z 

! 

‘PASSENGERS  AND  SHIP  SUPPLIES 
! 

■ 

{BALTIMORE  HARBOR 
l 

21 ! MARINE  LEASING  CORP. 

*!  2 

1 

* 

{CHARTERS  TO  OTHERS 

j 

{OHIO  RIVE*  SYSTEM 

1 

1 1  {MARINE  LEASING  SERVICE/  INC 

t 

2 

!  3 

1 

{ DIESEL  FUEL/  OILY  WATER  SLOPS 

1 

1 

{PORT  OF  HAMPTON  ROADS/  VIRGINIA 
j 

1 

36! MAR  INF  MANAGEMENT/  INC. 

! 

•  9 
{ 

{CRAB-LIVE  AND  PROCESSED 

l 

1 

! SE ATTLE-C AHADA  WEST  COAST  AND  INLAND  WATERWAY/ 

IGULF  OF  ALASKA  AND  BERING  SEA 

t 

31 ! MARINE  MATERIAL/  INC. 

! 

1 

1 

{ 
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TARLE  7  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


SERVICE 

1-  SEOUL A TED  JY 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 
2.  EXEMPT  fOR  HIO£ 
7.  PRIVATE 
9.  UN<NOUN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
9ETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 
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OPERATOR  NANE 


!  SERVICE 

!  1.  RFSULATFD  BY 
!  INTERSTATE  C0«- 
!  NERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
!  3-  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WlUCH  OPERATED 


32JNAYRONNE  ENTERPRISES#  INC. 


305HAYS  NARINE  SERVICE#  INC. 


30!  NAYS  TOWING  CO.#  INC. 


30! NAYS#  £.  C.  TRANSP.  CO.#  INC. 


20! NAYS VILLE  0RED6IN6  CO.#  INC. 


1 8!MC  SRI OE  TOWING  CO.#  INC. 

j 

07! NC  CANNON#  J.  X.#  INC. 


03! NC  CORNACX  AGGREGATES 

! 


30! MCALISTER  CONSTRUCTION  CO.# 
*  INC. 


07! MCALLI STER  BROS.#  INC. 

; 

1 1 ! MCALLI STEP  BROS.#  INC. 


03‘MCALLISTER  BROS.#  INC. 
!  P.  R.  BRANCH 


035MCALLISTER  9R0THERS#  INC. 


03'NCALLISTER  LIGHTERAGE  LINE#  !1 

! INC.  ! 

;  i 

1 3! MCALLI STER  TOWING  OF  FLORIDA  IZ 

! CHARLESTON  DIVISION  • 

!  ! 

1 5!  MCALLIST SR  TOWING  OF  JACKSON-  !2 

! VILLE  ! 

!  ! 

1 2IMCALLI STER  T0WIN6  OF  WILMINGT0NI3 


GROUNO  SARI TE  FOR  OIL  WELL  DRILLING 


SAND  AND  GRAVEL 


SAND#  GRAVEL#  AND  GRIT 


!  TOWING#  GRAVEL#  S»ND#  STONE#  CONCRETE  MATS# 
(PILING#  ANO  MAT  LU*M£R 


•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
l 

! CAPE  GIRARDEAU#  *0  TO  MEMPHIS#  TN  AND  PADUCAH#  KY; 
! MI $S XSSIPPI#  OHIO#  AND  CUMBERLAND  RIVERS;  ST. 
•LOUIS#  MO;  NASHVILLE#  TN 

i 

! CAPE  GIRAROEAU#  MO  TO  MEMPHIS#  TN  AND  PADUCAH#  KY; 
{MISSISSIPPI#  OHIO#  AND  CUMBERLAND  RIVERS;  $T. 

!loui$#  mo;  and  Nashville#  tn 

i 

SCAPE  GIRARDEAU#  MO  TO  MEMPHIS#  TN  AND  PADUCAH# 

!KY;  MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS;  ST.  LOUIS#  MO; 
•NASHVILLE#  TNI  AND  CUMBERLAND  RIVER 

•HAYSVILLE  HP  «0S  BRUSH  CREEK  ISLAND  MILE  387#  MILE 
! 403#  VANCEBURG#  KY  MILE  380#  AND  MILE  497 

i 

! OH  10  RIVE®  SYSTEM— CAIRO  TO  PITTSBURGH 


•HEMPSTEAD  HARBOR#  H0USAT0N1C  RIVER#  BRIDGEPORT# 
•NORWALK#  STANFORO#  PORTCHESTER#  L.  I.  SOUND#  BRONX 
! t  EAST  RIVERS#  EASTCHESTER#  FLUSHING#  NEWTON  ANO 
! G0UANU5  CREEKS#  NORTH  4  HUDSON  RIVERS#  LOWER  N.  Y. 
!S  JAMAICA  BAYS#  ARTHUR  KILL#  KILL  VAN  KULL 
| 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


TOWING  AND  HAR?0*  DOCKING 


!  TOWING  ANO  PETROLEUM  PRODUCTS 


! BULK  CARGO 


! TOWING#  OIL 


•SHIP  ASSISTING  (MAINLY) 


32! MCCALL  CREWS#  INC.  !2 

!  ! 

321HCC ALL  ENTERPRISES#  INC.  !2 

!  ! 

32! MCCALL#  DAVID#  INC.  !9 

!  ! 

32! MCCALL#  DIANA#  INC.  !2 

!  ! 

!  i 

32! MCC ALL#  PHILLIP  ALLEN#  INC.  (9 

!  ! 

03JMCCORM ACK#  JOHN  J.  !2 

! C/0  LEESIDE  MARINE#  INC.  ! 

;  i 

1 s! HCCfOR Y#  THOMAS  !3 

!  ! 

32IMCOERMOTT#  INCORPORATED  12 

!  ! 

(  ! 

OUMCDEVITT#  EDWARD  |9 

!  ! 

32! MCDONOUGH  MARINE  SERVICE  !2 

! ( DIV.  OF  HARNAC  CORPORATION)  ! 

!  1 

16! MCGEE#  A.  P.#  CONSTRUCTION  CO.  *9 

!  ! 

33! MCGINNES  INDUSTRIAL  MAINTENANCE! 2 
! CORPO*  ATION  ! 

I  ; 

20!  MCGINNIS#  INC.  (2 

!  I 

28IMCKENIIE  ENGINEERING  COMPANY  |3 

!  ! 

!  ! 

33! MCKINLEY#  ORADLCY#  SR.  !3 

i  i 

32(MCK INNEY  HARBOR  TOWING  (3 

!  ! 

!  ! 

32 (MCK INN EY  TOWING  !3 

!  ! 

!  ! 

€9! MCLEAN  CONTRACTING  CO.  !3 


! PASSENGERS  ANO  SUPPLIES 

I 

ICHARTERS  TO  OTHERS 


! TOWING#  OIL  WELL  DRILLING  E RUt*NfNT#  AND 
(MISCELLANEOUS  CARGO 


STOWING  AND  PASSENGERS 


!  MISCELLANEOUS  FRMOMY 

! 


SILT  AND  WATER 


(SAND#  GRAVEL#  AN?  PETROLEUM  PROOUCTS 

i 

j  TOWING#  SAND#  G*A  VFL#  AND  CONSTRUCTION 
! EQUIPMENT  AND  $U®*LI*S 
! 

!  SAND 

! 

(TOWING 

! 

! 

(TOWING 


16! MCMILLAN#  JOHN  H.  SAWMILL  CO.  !3 

!  ! 

37! MCNAIR- fOICf#  INC.  !2 

! D/B/A  ROGUE  RIVER  WET  BOATS  I 

!  ! 

i  ! 

33! MEADOR#  EARL  !9 

I  ! 

26!MEL0Nf  SERVICES#  INC.  (9 

!  ( 

!  ! 

301HENPKIS  BARGE  LINE#  INC.  !3 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


(TOWING 

(LOGS  AND  TOWING 
•PASSENGERS 

! RAW  SOY#  SOA*#  STOCK 


(CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS -GASOLINE#  DIESEL 
! FUEL#  JET  FUEL 
» 

I 


{DELAWARE  DIVER  AND  CHESAPEAKE  BAY  AREA 

i 

! ATLANTIC  AND  GULF  PORTS 


•SAN  JUAN  HARBOR#  PUERTO  RICO#  ANO  VIR6IN  ISLANDS 


(NEW  YORK  HARBOR  AND  TRIBUTARIES#  COASTWISE— MAINE 
•TO  VIRGINIA#  AND  CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 
! 

!N«W  YORK  HA»POR  AND  TRIBUTARIES 

! 

» 

•ATLANTIC  INTRACOASTAL#  AND  CHARLESTON  HARBOR  AREA 


! COA STWI $£  AND  $T.  JOHNS  RIVER  PLUS  INTE»COASTAL 
•WATERWAY  OF  FLORIDA 
! 

! C *DF  FEAR  RIVER 

! 

•GULF  OF  MEXICO-COASTWISE 
• 

(GULF  OF  MEXICO 


•CALCASIEU  RIVER  TO  CAMERON#  200  MILES  GULF  OF 

!NEXICO 

! 

! 

i 

I $ENrC A  AND  CAYUGA  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

! 

! 

! 

j 

! Nf W  ORLEANS#  LAI  INTRACOASTAL  WATERWAY;  VARIOUS 
JINLANO  UATSPWAYS;  GULF  OF  MfXICO  AND  FOREIGN 
i 

•MASSACHUSETTS  BAY#  BOSTON  MAR90R-L.  B.  SOUND 

i 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA#  INTRACOASTAL 
! WATERWAY#  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

! FLORENCE#  AL-TENNESSEE  *IVC»  (IDLE) 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATE  RWAY— GALVESTON#  TX  AREA 

! 

! 

(OHIO  PXVCR  AND  TRIBUTARIES 
• 

(MISSISSIPPI  RIVER— CLINTON#  IAJ  BURLINGTON#  IAJ 
(AND  KEITHSBUPS#  IL  AREAS 

i 

(UPPER  NECMSS  TO  BE AUMONT-NECHES  RIVE* 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER- 
(NEW  ORLEANS#  LA 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  ANO  MISSISSIPPI  RIVfR- 
! NEW  ORLEANS#  LA 
» 

(INLAND  WATERS#  MA«YLANO#  DELAWARE#  VIPSINIA#  SOUTH 
(CAROLINA  1  NORTH  CAROLINA 
! 

(MOBILE#  ALT  LOWER  ALABAMA  AND  T0M9IG3EE  RIVERS 
J 

(ROGUE  RIVER— COLD  BEACH  TO  ACNESS#  OR— MILE  POINT 
(32  AND  POGUE  RIVER— PARADISE  BAR#  OR  AND  MILE  52 
(UPRIVER 
I 


(CAST  CINCINNATI  ON  OHIO  RIVE*  TO  MISSISSIPPI  RIVER 
(TO  ILLINOIS  RIVER  TO  JOLIET 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER-NEW  ORLEANS#  LA  TO  ST.  LOUIS# 
(MO;  ATCHAFALAYA  RIVf R-KR0T2  SPRINGS#  IAJ  OHIO 
!*lVCt-LOUt  SVILLC#  Kt;  TENNESSEE  AND  CUMBERLAND 
(R maS-NASHVILLC#  TN 


HUS  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


SERVICE 

1.  REGULATED  3Y 
INTERSTATE  CON¬ 
VERGE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOP  HIRE 
3-  PRIVATE 

9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


MEMPHIS  MARINE  SERVICE*  INC. 
«EMPMIS  QUEEN  C0HBANT 


M=MA»D  FUEL  S  SUPPLY  CO. 

meransc  marine  shipyard*  in:. 

MERCANTILE  BANK*  TRUSTEE  CF 
KATHRYN  ECKSTEIN  FO®  JOHN  °AUL 
ECKSTEIN 

.MERCANTILE  °ANK*  TRUSTEE  OF  RAY 
A.  ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A. 
ECKSTEIN*  J>. 

KERCANTIL«  BANK#  TRUSTEE  Of  PAY 
ECKSTEIN  FOR  CYNTHIA  ECKSTEIN 

■4ERCANTILF  2ANK*  TRUSTEE  OF  RAY 
ECKSTEIN  FOR  JOANNE  ESPE« 

MEPCANTILE  TANK#  TRUST E®  OF  RAY 
ECKSTEIN  FOR  JOSEPH  ECKSTEIN 

MERCANTILE  TANK#  TRUSTEE  OF  »AY 
ECKSTEIN  FOR  MARY  KAY  ECKSTEIN 
MONAHAN 

MERCANTILE  BANK#  TRUSTEE  Of  RAY 
ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A. 

ECKSTEIN 

MERCANTILE  TANK#  TRUSTEE  OF  RAY 
ECKSTEIN  IRREVOCABLE  TRUST  OF 
1976  FCP  TERESA  ECKSTEIN 

MERCANTILE  RANK#  TRUSTEE  OF  RAY 
f  CK$Tf IN  TRUST  OF  F/e/O  SUSAN 
ECKSTEIN 

MERCHANT  GRAIN  K 

TRANSPORTATION#  INC. 

MERCURY  SIGHTSEEING  30 ATS #  INC. 

! 

•M'RICMCN  CO. 


361MERIOIAN  CONSTRUCTION  CO.*  INC. 

! 

! 

.'‘RIMERS#  INC. 


2  ! PETROLEUM 

i 

2  ‘PASSENGERS 


3  ! 01 E SSL  FUEL 
9  JFLEETING 


!  GRAINS#  COAL#  FERTILIZES 


2  ‘PASSENGERS 

j 

3  {CAUSTIC  SCO  A  SOL JT! ON*  CRESOLS*  “1X20 

! ISOMERS#  CRESYIAT;  S®ENT  CAUSTIC#  SODIUM 
•SULFIOP/MYDRCSULFICc  (“2$  15RPM  OF  LESS/ 
! M2S  15PRM-200PPM/H2S  *03?®“  OR  GREATER) 

! 

3  ! CON STRUC Tt ON  MAI'RMLS  (I.S.#  LU-3ER# 

! RILING) 


‘3  ! FUEL  OIL  ANO  SUPPLIES 


39‘MES#  JIM  !«  STOWING 

•  !  ! 

12!  METRO  TOWING#  INC.  !?  • 

!  !  ! 

1MNFTROPOUS  REAOY-xiY  CONCRETE  !9  ! 

SCO.  !  ! 


03! METROPOLITAN  YACHT  CHARTERS* 
!  INC. 


A1 ! METSON  MARINE 


HJMICHEL  -ARISE*  INC. 
i 

OliMICHIGAN  ATLANTIC  COUP. 


235MKHI?  AN-WISCONSIM  TRANS.  C  >. 

! 


33IMXO  COAST  JARGE  CORP, 


42HV0  PACIFIC  OF  HAWAII#  INC. 


29!MID-AM£«ICA  TRANSPORTATION 
•COMPANY 


32!MID-CONTIN£NT  STONE 


!  ! 

!  ! 

! 2  ! RA  S$" NG£R 3 


!3  {SPILLED  OIL 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
MISSISSIPPI  RIVER—MEMPHIS#  TN  AREA 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  AND  BAYS  OF  LOUISIANA 
UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  16C.6 


OHIO  AND  LOWE®  MISSISSIPPI  RIVEPS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWE®  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWE®  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TC  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWEF  MISSISSIPPI  ®IV£R$  FOOM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWE*  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  ST.  LOUIS 
TO  NEW  ORLEANS 


MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 


‘CHICAGO#  IL  AREA 
J 

SLAKES#  PAYS;  AND  SOUNDS;  ALSO#  COASTWISE  BETWEEN 
SCARA3ELLE#  FL  AND  ST.  MARKS*  FL  AND  MISSISSIPPI 
!RIVE» 


•PUGET  SOUND 


!ST.  LOUIS*  MO  AREA 

! 

!  SAN  FRANCISCO  BAY 


NEW  YORK  WARPOR#  HUDSON  RIVEP#  ANO  LONG  ISLAND 
SOUND 

LOS  ANGCLIS  MARPOR  *ND  OFFSHORE  PLATFORMS# 

PORT  SAN  LUIS  AND  OFFSHORE  PLATFORMS  STATIONED 
OFF  pT.  CONCEPTION;  SAN  FRANCISCO  3AY 


‘9  !CH«R*:RJ  TO  OTHfc >  > 
t  * 

! 1  {CHEMICALS*  CAUSTIC  P*:DUCTS#  VEGFTA1LE  OILS# 
!  •PETROLFU*’  PRODUCTS*  SUCA*  AND  MOLASSES 
!  ‘PRODUCTS 
!  ! 

!  1  !LOADZD  RAILROAD  CARS  CONTAINING  PAPER 
l  { PRODUCTS#  CLAY  SLUP»V*  LAT«A#  »00D  PPOOUCTS# 
!  ‘MANUFACTURING  ITCMS,  LU-*«R  AND  *OR£$T 
!  ‘PROOUCTS*  SALT#  AND  SODIUM  o»3DUCTS 

ii  j  PE  T  RDL  PUM  PRODUCTS 


NEW  YORK  HARpOR  AND  GREAT  LAKES*  AND  COASTWISE 


BETWEEN  lUDXNGTON*  MI  AND  KEWAUNEE*  Wl 


•9  !PAJS*NSE*S 


!  2  SCOAL#  GRAIN#  AND  A*«0NIU**  NITRAT  A 


•9  SLXhESTONA 

!  ! 


15SMID-S0UTH  TOWING  CO.  !2  SCOAL#  RHOSRNATE  JULPmU*#  AND  bUL* 

!  !  SCO-MDOITIES 

!  !  ! 

32SM10GET  TOWING  !2  {TOWING 

!  !  ! 

16IMIDSTREAM  FUEL  SERVICE*  INC.  !2  !R£TRDLrUM  CA*SO 

!  !  ! 

!  !  ! 

32!NtO$T»EAM  FUEL  SERVICES*  INC.  »J  !OI*SSL  FU*L  *2 

!  !  ! 

26!  MIDWEST  FOUNDATIONS  S3  ‘ROCK  AND  Mi SCELHNrOl*“  STEEL 

!  !  ! 

29SMI0WCST  MARINE  MANAGEMENT  !2  SORT  CARGO  <5»AIN#  FEPTlLll*®#  COAL*  SALT# 

!  !  SAND  GRAIN  P-ODCCM) 


32SMIOGET  TOWING 

! 

16SMIDSTREAM  FUEL  SERVICE*  INC. 


26‘MIOWEST  FOUNDATIONS 
l 

29IMI0WEST  MARINE  MANAGEMENT 


?9!MIKE*S#  INC. 


! 2  SCWARAfRS  TO  OTHE»S 


SCORPUS  CMRISTI*  TX  TO  HARBOR  ISLAND*  Tx;  GULF 
!  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA* 
{SOUTH  PASS  TO  BATON  POUGE 

SHEEIA  KEA  PIER  (KANEOHE  BAY)  TO  FIXED  MOORING  IN 
STM£  PAY*  RETURN  hEEI A  KEA  PI£P 

i 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


SINTPACOASTAL  WATERWAY*  T C-^IGBEE#  MISSISSIPPI# 
SOHIO*  AND  ARKANSAS  RIVERS 
! 

{MISSISSIPPI#  OHIO#  ARKANSAS*  TENNESSEE#  AMD 
! CUMBERLAND  RIVER  SYSTEMS 
» 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  FRO-  TEXAS  TO  FLORIOA 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  TRIBUTARIES 
{THERETO 

t 

{LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
i 

SLAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VtClNlTY  OF  PEORIA*  XL 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  NEW  ORLEANS*  LA  ANO 
! ST.  PAUL*  MN;  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  GRAFTON#  IL  t 
•CHICAGO*  :l;  onto  RIVER  BETWEEN  CAIRO*  IL  t 
{PITTSBURGH*  PA;  TENNESSEE  RIVER  BETWEEN  PADUCAH* 
!KY  AND  KNOXVILLE*  TN 
i 

•UPPER  AND  LOWER  OHIO  RIVE* 
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E  !  !  service  ! 

H*  !  1.  REGULATED  BY  ! 

C  !  !  INTERSTATE  CON-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  OPERATOR  NAME  !  MERCE  COMMISSION  ! 

D  !  !  2.  EXEMPT  FOR  HI»t  ! 

T  ‘  S3.  PRIVATE  ! 

!  i  9.  UNKNOWN  • 

1 

*  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  9ETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OP£»ATEO 

2 

1 

2 

l 

23!KILL£R  BOAT  LINE.  INC. 

i 

i  i 

! 2  ! PASSENGERS/  VEHICLES/  ANP  MISCELLANEOUS 
!  ! FREIGHT 

; 

•CATAWBA  POINT/  PUt-IN-BAY/  MIDDLE  d ASS  ISLANDS/ 

SAND  LAKE  ERIE 

ssIhiller  marine  service 

!9  IT0WIN3— PUSHING  WO®K  sARGES  (NORMALLY) 

i TRINITY  3 AY 

29!MILL£R/  R09ERT  1  ASSOCIATES 

t 

!1  j WHEAT/  CORN/  SOYBEANS/  SOYBEAN  MEAL  *  OTHER  IhISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
!  ! GRAIN  PRODUCTS  * 

22‘MILLER-ANOEPSON  CO. 

!3  IGROCERIES 

SLAKE  AND  «IVER  HAR30RS  IN  ASHTABULA/  OH  AREA 

32‘MILPARK  DPILLING  FLUIDS 
i 

! 2  ! ORZLLING  MUD 

i  i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  OFFSHORE  AREAS  AND 
SMISSISS1PPI  RIVER 

26! MILWAUKEE  SULK  TERMZNAL 

•9  ‘COAL 

•MILWAUKEE  INNER  HARQOO/RIVER 

1 5 (MISENE ?  MARINE  CONSTRUCTION  CC. 

i 

« 

i 

!3  {CONSTRUCTION  EOUI PVENT  AND  MATERIALS 

t  i 

t  i 

I  i 

{FLORIDA  GULF  COAST  TO  NEW  ORLEANS /  FLORIDA  EAST 
•COAST  AND  3AHAMAS  TO  NORFOLK/  VA/  HOUSTON/  TX  TO 
‘SAN  JUAN/  PR;  TAMPA/  FL  TO  BELIZE  CITY/  BELIZE/ 
{CENTRAL  AMERICA 

1 6! MISS  ALA  REALTY 

!9  ‘DIESEL  FUEL  AND  WATER 

SGULF  OF  MEXICO  OFF  SA3INE/  TX 

32!HISS  P099XE/  INC. 

•2  j  PASSENGERS/  SUPPLIES 

•MISSISSIPPI  RIVER  t  GULF  OF  MEXICO 

32! MISSISSIPPI  FLEET  t  TOWING 

•9  ! J.O.  5/  UNLSADFD  GASOLINE 

! FROM  HOUSTON/  TX  TO  PENSACOLA/  FL 

31 ! MISSISSIPPI  LIMESTONE 
! CORPORATION 

!3  ! SAND  AND  GRAVEL 

t  i 

•HELENA  TO  GREENVILLE 

i 

31 JMISSISSIPPI  MARINE  corporation 

1 

2 

! 3  ! DIESEL  FUEL  AND/OR  SLOP  OILS  AND  FUELS 

i  i 

i  i 

SLAKE  ccRGUSON/  GREENVILLE/  *S/  PRIMARILY  AND  AS 
{REQUIRED  MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL 
‘WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

31 5  MISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT 
‘CO. 

! 2  !T0WING 

;  t 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— MISSISSIPPI  RIVER 

j 

1 

32!MIS$I$SI?PI  RIVER  GRAIN/  INC. 

i  i 

i*  i 

j 

{MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  AND  OHIO  RIVERS 

31 ! KISS ISSIPP 1“ AL A3AMA  SOAT  LEAS- 
!  INS/  INC. 

!  2  !G  RA  IN  AND  ROCK 

2  2 

J YAZOO/  MISSISSIPPI/  BLACK-WARRIOR/  TENNESSEE- 
•T0M9IG3EE/  TENNESSEE/  OHIO/  AND  ARKANSAS  RIVERS 

29!MISS0URI  9ARGE  LINE  COMPANY 

! 2  ‘TOWING 

•MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

33‘MISSOURI  CITY  MARINE  SERVICE/ 
•INC. 

!  2  (CHARTED  to  others 
!  ! 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  9R0WNSVILLE/  TX/  PANAMA 
! Cl TY/  FL;  BATON  ROUGE/  LA  TO  HEAD  OF  PASSES 

2vj  MISSOURI  PORTLAND  CEMENT  CO. 

!9  ic£M£NT 

•MISSISSIPPI/  OHIO/  MISSOURI/  AND  ILLINOIS  RIVERS 

35! MISSOURI  RIVER  SAND  CO. 

!  2  JSANO 

*!MISSOURI  RXVER--KIL*  197 

01 ! MISTY  CHARTERS/  INC. 

i 2  ‘PASSENGERS 

j 3RANT  ROCK  -  CAPE  COD  BAY  AND  MASSACHUSETTS  9AY 

32SMIT/  JOSEPH.  INC. 

*2  i 

!  IDLE 

33SMITCHELL  ENERGY  C  ORP. 

*1  j  PERSONNEL/  $*ALL  HAND  TOOLS 

•LAKE  8RI0GEP09T/  WISE  COUNTY/  TX 

32IMIT CHELL  MARINE  RENTALS/  INC. 

i  2  j 

j  INLAND  WATERS— U.  S.  GULF  COAST 

33!H*KK/  INC. 

•  D/3/A  WALTON  PARSE  TERMINAL 

!  2  "'TOWING 

i  ■ 

j GREENS  HA YOU/ HOUSTON/  TX 

32 ! MOBIL  OIL 
; 

i 

!  9  •  CitUOr  Oil 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA 

03! M09IL  OIL  CORPORATION 

1 

i 

j 

! 3  1  PETROLEUM  PPOOUCTS 
!  ! 
t  i 

j  j 

• 

'.COASTWISE— TEXAS  TO  MAINE/  NEW  YORK  HARBOR/  LONS 
! ISLAND  SOUND/  HUDSON  RIVER/  NEW  YORK  STATE  BARGE 
! CANAL/  GREAT  LAKES/  AND  VALOEZ/  AK  TO  SAN  OIEGO/ 

!CA 

| 

03!  M03IL  OIL  CORPORATION 

j 

*  i 

!  3  IPCTS9LSU*  PROOUCTS 
i  j 

i 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  AND 
! ILLINOIS  RIVERS 

1 5 ! M03ILE  ?AY  TOWING 

j  9  i 

; 

32iM0DERN  SOAT  SERVICE/  INC. 

i 

! 2  j  TOWING  OF  FUEL/  WATER/  AND  EQUIPMENT  USED 
!  SOIL  RIGS  ANO  PLATFORMS 

ON! INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  OF  MEXICO 
; 

33! MOERBE /  C.  E. 

•2  icRUOE  OIL 

(MOBILE/  AL  AND  NEW  ORLEANS/  LA 

1 

36! MOGUL  OCEAN  TOWING/  LTD. 

! 

1 

i 2  (T0W1N6 
!  ! 
i  ; 

! PUGET  SOUND  PORTS  AND  PORTS  IN  SOUTHEAS TERN/ 

! SOUTHCENTRAL/  AND  WCSTWARO  ALASKA— INCLUDING 

J3RITISH  COLUMBIA  CANADA 

32!mOLDS  SOAT  CC. 

»9  ! 

i 

28SH0LINE  CONSUMERS  COMPANY 
! 

S3  STOWING/  SWITCHING  2A»,*FS/  SAND  AND  GRAVEL 
!  ! 

{MISSISSIPPI  RIVER  — “OLINE/  IL  TO  CLINTON/  IAI 
! ST.  LOUIS/  MO  TO  CAPE  GIRARDEAU/  NO 

2d! MOLO  SAND  «  GRAVEL 

! 3  STOWING/  SAND/  AN)  GP *Vf L 

(MISSISSIPPI  RIVER— DUBUQUE/  IA  AREA 

21  IKON  RIVER  TOWING/  INC. 

i 

!2  SCOAL/  GASOLINE/  PETROLEUM  RROOUCTS/  ACID/ 

!  SPETROCHEMICALS/  COKE/  AMD  STEEL  PRODUCTS 

1 

(ALLEGHENY/  KANAWHA/  MONONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 
! 

1HM0NAD  SYSTEMS/  INC. 

! 

! 2  ! TOWING 

t  > 

! HAMPTON  CPEEK/  NEWPORT  NEWS  CHANNEL/  NORFOLK 
(HARBOR/  VA/  EAST  COAST/  ANO  GULF  OF  MEXICO 

32! MONICA  LEE  TOWING  CO./  INC. 

i 

! 2  ! TOWING 
!  ! 

iHISSISSIPP!  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY— 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 

* 

31 ! MONIC/  W.  H. 

!2  ‘.GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

! ILLINOIS  RIVER/  UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

21 JMONONGAHELA  POWER  COMPANY 
j 

! 3  STOWING 
!  ! 

•FORT  MARTIN  POWER  STATION  ON  MONONGAHELA  RIVER/ 
•PLEASANTS  POWER  STATION  ON  OHIO  RIVER 

33SMONSANTO  CO. 

! 

19  JN-PARAFPIN 

2  t 

•9ETWEFN  HOUSTON  SHIP  CHANNEL  AND  CHOCOLATE  BAYOU/ 

!TX 

i 

29!  MONSANTO  COMPANY 
! 

i  i 

*!  3  '{VARIOUS  PETRO  CHEMICALS 
«  ; 

i 6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
! AND  OHIO  RIVERS 

32! MONT  CO  OFFSHORE/  INC. 

! 

*!2  SOIL  EXPLORATION  AND  DEVELOPMENT  SUPPLIES 
!  ‘AND  EQUIPMENT 

(COASTAL  PORTS  AND  GULF  Of  MEXICO 
j 

32! MONTCO/  INC. 

! 

!  2  SOIL  FIELD  SUPPLIES  FOR  EXPLORATION  AND 
!  !DE VELOPMENT 

SGULF  OF  MEXICO  AND  COASTAL  PORTS 

j 

!  service  ! 

!  1.  REGULATED  BY  ! 

*  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMftOdXTX E$  CARRIED 
■  NfRCE  COMMISSION  ! 

!  2„  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

»  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


T21H0NI tiSO  To*.....,  CO.#  INC. 

! 

22! MONZ/  VIC 

1 5! MOODY  BROS.  OF  JACKSONVILLE/ 
■INC. 


38SMOOOY/  FRANK  C.  *  RICHARD  L. 


22!KOO*>£/  JOHN 


OKXORAN  TOWING  %  TRANSPORTATION 
•CO./  INC. 


15!H0RAN  TOWING  OF  FlO»IOA/  INC. 
09SM0RAN  TOWING  Of  MARYLAND/  INC. 


01 ! NOR AN  T0WIN3  OF  NEW  HAMPSHIRE/ 
•INC. 


OZ'.HCRAN  TOWING  OF  P  ENN  SYLVANI  *  / 
•INC. 


33JM0RAN  TOWING  OF  TEXAS/  INC. 

i 

33! MORAN  WINS  OF  TEXAS/  INC. 


1 1 ! MO A  AN  TOWING  OF  VIRGINIA/  INC. 

t 

03!M0«ANIA  OIL  TANKER  COPP. 


12!  MORCHE  AD  CUT  TOWING  CO./  INC. 

i 

IsImOREHEAD  NARINE  SERVICE/  INC. 


32! MORGAN  CITY  TOWING/  INC. 

J 

13ifORRISON/  A.  L.  S  SONS/  INC. 


07 ! MCA R I  SON* KNUD SEN 

! 


25( "ORTON  THI3K0L/  INC. 


33!M0IS  HARBOR  MARINE 

! 

13! HOUNO  CITY  SAND  i  GRAVEL 

! 

32! "0VA3LC  TOWING  CO./  INC. 

! 

32!"*.  CHAD/  INC. 

! 

32!M.  CROSJY/  INC. 

15IMRL  3AR6E  SERVICE/  INC. 

i 

32! MUD  HART/  INC. 

! 

27! MULLE*  30A?  CO./  INC. 

\ 

UlMULZER  CRUSHED  STONE/  INC. 

I 

07! MUNDT/  PAY  3. 


1 }! MURPHY  CONSTRUCTION  COMPANY/ 
JTNE 
! 

32! MURPHY • S  LEASE  AND  WCLOING 
! SERVICES/  INC. 

! 

331NURPHY/  MATY 

J 


9  'DREDGE  MATERIAL  {GREAT  LAKES 

!  ! 

2  (CHARTERS  TO  OTHERS!  CRANES!  CONSTRUCTION  ! INLAND  WATERS  OF  S.E.  U.  S./  MISSISSIPPI  RIVER/ 
•MATERIAL  AND  EQUIPMENT;  AND  DAEDGf  MATERIAL  {PUERTO  RICO/  VENEZUELA/  GAUDELOlfPE/  U.  S.  VIRGIN 
!  ! ISLANDS/  BAHAMAS 

•  ! 

9  •  • 

1  1 

2  ‘TOWING  ‘.WESTERN  LAKE  ERIE  (OHIO) 

!  ! 

3  STOWING/  2ULK  PETROLEUM  PRODUCTS/  CHEMICALS/  (NEW  YORK  HARBOR/  LONG  ISLAND  SOUND/  NEW  YORK  STATE 


!VEGET*cLc  OILS  AND  SHIPS 


2  (HARjOQ  AND  OCEAN  TOWING 
! 

2  ! TOWING 


17(MUSCLES  SHOALS  MARINI  SERVICE/  !2  I  TOWING 


2  (PETROLEUM  PRODUCTS  AND  GENERAL  CARGO 
! 

2  ! PETROLEUM  PRODUCTS  ANO  ORY  CARGO 

! 


2  STOWING  AND  BULK  FREIGHT 

! 

2  !  TOWING/  HULK  OIL/  A  ALT/  AND  DUNKER  C 


9  STOWING 

! 

2  1HAPH0R  SHIFTING 
x 

3  (TOWING 

! 

3  ITOWINS 

! 


!  2  i  QUA  R* I f  D  STONe 
! 

! 

! 

J  STOWING/  *ULK  SALT 

! 

! 

! 

2  (CONSTRUCTION  .1ATJ  RIAL  AND  EQUIPMENT 
! 

2  'SAND/  GRAVEL/  AND  »QC< 

! 

2  {TOWING 

! 

2  STOWING 

! 

2  STOWING/  ’WAT«R,  PIP*/  SUP*LY 

! 

2  ! CHART  £  *S  TO  OTH£»S 

! 

3  !ORY  IULK  *A*!TE 

I 

1  |PASS?NGE»S 

! 

3  ! STONF  AND  "ULK  C INSTRUCT  ION  MATERIALS 

! 

2  ! CALCINED  P'MOLCUM  COKf 
1 

! 

J  HULK  ROCK/  SAND/  lUllDINS  MATERIALS/  AND 
{CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
! 

2  J  TOW  IN  5 

! 

! 

9  ! 

t 


! INC.  !  ! 

!  !  ! 

njMUSGROVT  TOWING  SCR./  INC.  !  3  (TOWING 

!  !  I 

33! MYERS/  JOSEPH  RAYMOND  (9  ! 

!  !  ! 

29! MYSTIC  MARINE  EQUIPMENT  !2  (TOWING 

•PARTNERS  III  !  I 

!  !  ! 

?9|NI STIC  MARINE  TCWlft*  PARTNi**  l!2  (CHARTERS  TO  OTHERS  (TOWING) 


01 5  MYSTIC  ScAPORT  MUSEUM/  INC. 


13IN  K  G  MARINE  SERVICE 

! 

1 

39*!MPA  pipe  CORPORATION 
! 

32!NADUIN  TOWING  SERVICE/  INC. 
! 

01 ! WARS  IF  F/  JOHN  W. 

! 

3UNATCHEZ  BOAT  STORE/  INC. 


!8ARGE  CANAL/  GREAT  LAKES/  GULF  OF  MEXICO/  AND  EAST 
SCOAST  U.S. 

! 

{JACKSONVILLE  HARBOR;  ATLANTIC  AND  GULF  COASTS 
l 

! DFL AWARF  AND  CHESAPEAKE  BAYS  AND  TRIBUTARIES 

! 

{ATLANTIC  COAST-- ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY; 
JKENNESEC  AND  <>ISCATAQUA  RIVERS!  SHEEPSCOTT  RIVER— 
(WISCASSETT/  HE/  PORTLANO  AND  8 ATH/  me;  AND 
SPORTSMOUTH/  NH  HARBOR 
l 

(DELAWARE  RIVER/  CANAL/  BAY/  AND  TRIBUTARIES  AND 
{CHESAPEAKE  CANAL 
! 

•worldwide 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  TRIBUTARIES  ON  THE 
{ATLANTIC/  GULF/  AND  PACIFIC  COASTS!  ALSO/  FROM 
{BEAUMONT/  ORANGE/  AND  PORT  ARTHUR/  TX 
l 

(ATLANTIC  AND  GULF  PORTS 
1 

•GULF  AND  ATLANTIC  COAST  ANO  CONNECTING  INLAND 

•WATERWAYS 

1 

{NOREHEAD  CITY/  NC 


!  ! 

I  ( 

! 2  (PASSENGERS 

I  ( 

!  ! 

!  2  (TOWING/  HARBOR  SERVICE/  aA*/t  CLF.ANIN6— 
!  !  BARS?  REPAIR  AND  MAINTENANCE 

I  ( 

!9  (MISCELLANEOUS  SIZ«L  CO-PONfNTS 

!  ! 

(9  (TOWING 

!  I 
!  ! 

!2  (PASSENGERS/  GENERAL  CARGO/  AND  FIJH 
I  ! 

(3  (SUPPLIES 


(OHIO  PIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 


(INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  GEORGIA  AND  SOUTH 

•Carolina;  inland  rivers  of  georgxa/  south  Carolina 

(AND  FLORIDA!  COASTAL  WATERS  OF  NORTH  CAROLINA 
! 

{FROM  POUGHKEEPSIE/  NT  ON  THE  MUOSON  RIVER  TO  NEW 
{YORK  HAR30R/  AND  FROM  NEW  YORK  HARBOR  TO  BARNEGAT 
{INLET/  NJ/  ON  THE  ATLANTIC  COAST 
! 

{DETROIT/  NX  TO  0JI8WAY/  ONTARIO!  LOUISIANA  INLAND 
•WATERWAY!  ANO  BRUNSWICK/  G*  TO  INAOUA  ISLAND/ 
{BAHAMAS 
J 

{PRINCE  WILLIAM  SOUND-COOK  INLET— ALL  ALASKA 
! 

{MILE  973.4  OHIO  RIVER 

J 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
» 

•F»OM  HARVEY  TO  VENICE-GIWW  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
{ 

(VENICE/  LA  TO  GARDEN  ISLE  BAY/  HARVEY  DIST. 

1 

t 

j 

(INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

1ST.  CROIX  RIVER— MILE  26. S  TO  2$. 5  AND  30.5 

(OHIO  RIVER— CAIRO  TO  WILLOW  ISLAND  DAM 

( 

(OATON  ROUGE/  LA  (NILE  247  LOWER  MISSISSIPPI)  I 
1 D ARROW/  LA  (MILE  175  LOWER  MISSISSIPPI) 

(ATLANTIC  INTRACOASTAL  t  OKEECHOBEE  WATERWAYS 
! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


(TENNESSEE  RIVER!  TINN-TON  WATERWAY 
! 

( 

(HOUSTON  AND  GALVESTON  AREAS 

l 

1  ms 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS  AND  THEIR  TRIBUTARIES 
! 

I 

(MISSISSIPPI  and  OHIO  RXVEP  SYSTEMS  AND  THEIR 
(RESPECTIVE  TRIBUTARIES 
! 

(MYSTIC  AND  THAMES  RIVERS/  NORWICH/  CT!  LITTLE 
(NARRAGANSETT  BAY  AND  NORTH  or  SANDY  HOOK/  NJ 
l 

(OHIO  RIVER  MILE  750  TO  940!  CAjE YVlLLE/  KY  MILE 
(S70  OHIO  RIVER 
! 

(RIVERS  AND  BAYS  ABOUT  THE  SAN  FRANCISCO  8RY  AREA 
! 

(DONALDSONVILLE/  LA  AREA-MA INLY  BETWEEN  BATON  ROUGE 
(AND  NEW  ORLEANS 
1 

(PORTLAND  HARBOR/  ME  TO  CAPE  ANN/  MA 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER— NATCHEZ/  MS 


TAPLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


911 


!  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATED  3T  ! 

!  INTERSTATE  CON-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  HERCE  COMMISSION 

!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


1 

01! NATIONAL  AUDUBON  SOCIETY 

1 

!2 

i 

JPASSENGERS 

; 

! MUSCONGUS  AND  PENOBSCOT  BAYS 

21 ! NATIONAL  BARGE  CO. 

i 

!2 

< 

!  FREIGHT 

1 

i Allegheny#  Mississippi#  monongahela#  and  ohio 
! RIVERS 

321NATX0NAL  MARINE  SERVICE#  INC. 

i 

!2 

1 

•TOWING#  LIQUID  CHEMICALS#  PETROLEUM#  CRUDE 
•OIL#  AND  REFINED  OIL  PRODUCTS 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
!0HI0  RIVER  SYSTEMS 

161  NATIONAL  MARINE#  INC. 

!  2 

1 

IsHELL#  COAL#  STEEL#  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
! AND  MATERIALS 

Imississippi  river;  inland  waters— Alabama# 

•T0NBIG9EE#  WARRIOR#  M03ILE  RIVERS 

32*!NATI0NAL  MARINE#  INC. 
l 

! 

!1 

1 

1 

!  GENERAL  COMMODITIES#  STEEL  PROOUCTS#  GRAIN 
!  AND  GRAIN  PRODUCTS#  LUMBER#  CHEMICALS# 

! MACHINERY#  PFTROLcU*  PRODUCTS#  AND  COAL 

Igulf  intracoastal  waterway;  Arkansas  and  Missis¬ 
sippi  RIVER  SYSTEMS;  TAMPA#  FLJ  ATLANTIC  AND 
! PACIFIC  COASTS 

08! NAT IVE  SON#  INC. 

l 

!  9 

1 

i°A$SEN6ER$ 

! 

•UNITED  STATES#  BRITISH  VIRGIN  ISLANDS#  AND 
1CARI39SAN  SEA 

oiInauset  TOWING#  INC. 

!3 

j 

!BO$TON#  MA  AND  MASS  BAY 

20!NEAL£#  RICHARD 

!  3 

! CHART  £RS 

•PITTSBURGH#  PA  TO  CINCINNATI#  OH 

01 ! NEELON#  WILLIAM  AND  MICHAEL 

*2 

•PASSENGERS 

jMERRIMAC  RIVER  WITHIN  20  MILES  OF  SHORE  (HAY-OCT.) 

32! NEHER#  FCNN  4  COMPANY 

!9 

Wowing 

•HOUSTON#  TX  HARBOR 

32 ! NEIGHBOR  MARINE  SERVICE#  INC. 

i TOWING 

j  MISSISSIPPI  RIVER  HARBOR;  TEXAS  TO  FLORIDA 

32l NEIL#  JESSE  A.#  SR. 

•2 

STOWING 

S INLAND  WATERS  OF  TERREBONNE  PARISH  LOUISIANA 

36JNCL8R0  PACKING  CO. 

j 

1 

!  3 

1 

1 

j  CANNED  SALMON  AND  CANNERY  SUPPLIES 
« 

2 

•LAKE  WASHINGTON-ALASKA;  LAKE  WASHINGTON  SHIP 
! CANAL#  WASHINGTON  COASTWISE  AND  ALASKA;  SEATTLE# 
!WA  TO  NANNEK#  AK 

OISNELSECO  NAVIGATION  CO. 

ii 

i PASSENGERS#  VEHICLES#  AND  GENERAL  CARGO 

•NEW  LONDON#  CT  AND  BLOCK  ISLAND 

241NELS0N  CONST.  CO. 

!  3 

•GRAVEL  AND  ROCK 

I 

{BAYFIELD#  LA  POXNTE#  AND  ASHLAND 

03! NELSON#  PHIL 

•  9 

{PASSENGERS 

{COASTWISE-CAPE  MAY#  NJ  TO  BLOCK  ISLAND#  RI 

03! NEPTUN £  LINE#  INC. 

i  2 

iSANO#  STONE#  AND  AG5°cG4TE$ 

• 

{NEW  YORK#  AND  NEW  JERSEY  METROPOLITAN  AREA 

22! NEUMAN  BOAT  LINE#  INC. 

! 

ii 

{ 

!PA$SENG£PS  AND  V*HICL2S 
« 

{SANDUSKY  HARBOR  AND  MARBLEHEAD#  OH  TO  NEARBY 
•ISLANDS 

01! NEW  BEDFORD  SEAFOOD  CO-OP.# 

!  INC. 

!2 

! 

{DIESEL  FUELS 

I 

{NEW  BEDFORD  HARBOR 
! 

01!NfW  ENGLAND  STEAMBOAT  LINES 

!  2 

JPASSENGERS 

{CONNECTICUT  RIVER;  HADDAN  TO  LONG  ISLAND 

1 7! NEW  JOHNSONVILLE  MARINE 
! SERVICE#  INC. 

W 

! 

JHAP30?  SWITCHING 
! 

{NEW  JOHNSONVILLE#  TN  MILE  95  TO  MILE  103  TENNESSEE 
{RIVER 

32! NEW  ORLEANS  GULF  HARBOR 
{SERVICES 

!9 

! 

•ASSIST  TUGS 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER 

J 

32! NEW  ORLEANS  STEAMBOAT  CO. 

U 

! PASSENGERS 

{NEW  ORLEANS  HARBOR#  LOWER  MISSISSIPPI#  SOUTHEAST 

NEW  PARK  ENVIRONMENTAL  SERVICES ! 9 
! 

! 

NEW  YORK  CROSS  HARBOR  RAILROAO  !2 

TERMINAL  CORP.  ! 

! 

NEW  YORK  MARINE  FUEL  SERVICES/  !2 

INC.  t 

t 

NEW  YORK  TRAP  ROCK  CORP.  12 


NEW  YORK/  CITY  OF  12 

(DEPT.  OF  TMNSP.— BUREAU  OF  ! 

TRANSIT  OPERATIONS)  » 

i 

NEW  YORK/  CITY  OF  (DEPARTMENT  !3 

OF  ENVIRONMENTAL  PROTECTION)  1 


NEW  YORK/  CITY  OF  — (DEPARTMENT  !3 

OF  SANITATION-MARINE  TRANSP.  ! 

DIV.)  UNLOADING  PLANT  #1  ! 

! 

NEW  YORK/  STATE  OF/  O.  0.  T.  !2 

i 

NEWT  MARINE  SERVICE  CO.  !2 

I 

NIAGARA  CLIPPER/  INC.  !2 

i 

NICOR  NARINE#  INC.  i2 


N1C0R  NATIONAL  LA./  INC.  !9 

I 

i 

NICMETH/  OSCAR  TOWING  '.2 

! 

HUNT  RIDER/  INC.  !2 

! 

NO  NAME  TOWING/  INC.  !2 

I 

NORFOLK  i  WESTERN  RAILWAY  CO.  !2 

l 

NORFOLK  DREDGING  CO.  !2 

! 

NORFOLK  SHIPBUILDING  t  DRYOOCK  !2 

COMPANY  ! 

I 

NORFOLK  TOWING  4  LIGHTERAGE/  \2 

INC.  ! 


NOMHAZARDOUS  OILFIFLO  WASTES 


RAILROAD  CARS— LOADED  AND  LIGHT#’  GENERAL 
FREIGHT 


PETROLEUM  PRODUCTS 

CRUSHED  STONE 


PASSENGERS/  VEHICLES#  CONSTRUCTION 
MATERIALS/  FUEL  OIL#  AND  LUMM£R 


SEWAGE  SLUDGE 


SOLID  WASTES 

TOWING 

TOWING 

PASSENGERS  (DINNER  C*UISE) 

OIL  FIELD  COUIPMSNT/  OPILIING  FLUIDS#  FUEL/ 
WATER#  BULK  CEMENT/  AND  MULK  DRY  MUD 


IN-HOUSE  TUG  SERVICE  FOR  SHIPYARDS  4  STORAGE 
OF  BOILER  FUFL  IN  TANK  BARGES 

TOWING 

PASSENGERS 

TOWING 

RAILROAD  CARS— LOADED  AND  LIGHT 
DREDGED  MATERIAL  AND  D’CDCINC  PIPELINE 


PROPELLERS  FOR  SHIPS#  PILINGS#  AND  ANCHOR 
CHAIN 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


LOUISIANA  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
IN  LOUISIANA  AND  TEXAS 

NEW  YORK  HARBOR 

NEW  YORK  HARBOR  AREA  AND  LONG  ISLAND  SOUND 

NEW  YORK  HARBOR  AREA  AND  HUDSON  RIVER 
NEW  YORK  HARBOR 


NFW  YORK  HARBOR/  INCLUDING  JAMAICA  BAY  AND  KILL 
VAN  KULL#  AND  APPROXIMATELY  122. 3  MILES  SOUTHEAST 
OF  AMBROSE  LI6MT  (BARGES  ONLY-106  MILE  MUNICIPAL 
SLUDGE  DISPOSAL  SITE) 

NEW  YORK  HARBOR 


NEW  YORK  STATE  MARGE  CANAL 

MISSISSIPPI  RIVER— 0U3UQUE/  IA  AREA 

LAKE  ERIE  U»PCR  NIAGARA  RIVER 

PANAMA  CITY#  FLJ  MOBILE#  AL#  VENICE#  fOURCHON# 
LECVXLL*#  HOUMA#  MORGAN  CITY#  INTRACOASTAL  CITT# 
CAMERON#  LAJ  SABINE  PASS#  GALVESTON#  CORPUS 
CHRIST!/  TX?  FROM  THESE  PORTS  TO  RIGS  IN  GULF  OF 
MEXICO  WITHIN  100  MIL*  RADIUS  OF  THE  PORT 

HARVEY#  LA  (ONLY) 

SAN  FRANCISCO  BAY  AND  RIVERS 

EMPIRE  TO  GULF  OF  MEXICO  AND  ALL  PASSES 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  GIWW 

DETROIT  RIVER— DETROIT#  NX  TO  WINDSOR#  ONTARIO 
NORFOLK#  VA  AND  APPROXIMATELY  300  MILE  RADIUS 


INLAND  WATERWAYS#  WEST  OF  THE  CHESAPEAKE  BAY 
BRIDGE  TUNNEL 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


{NORMAP#  INC. 


SNORTH  AME®ICAN  BOAT  RENTALS,  !  3  !  OIL  HELD  SUPPLIES 


SNORTH  AMERICAN  OFFSHORE#  INC.  !3  SOIL  FIELD  SUPPLIES 
!  1  • 


SNORTH  AMERICAN  TOWING#  INC. 


SNORTH  3 ANK  TOWING 

SNORTH  CENTRAL  MARITIME  CORP. 


OPERATOR  NAME 


NORMAN  3R0THEPS#  INC. 


!  SERVICE  ! 
1  1.  REGULATED  SY  ! 
!  INTERSTATE  COP-  ! 
!  MERCE  COMMISSION  ! 
!  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  I 
!  3.  PRIVATE  ! 
S  9.  UNKNOWN  • 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CAPRIEO  | 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


S  1 

!2  STOWING 
!  ! 

•2  {CHARTERS  TO  OTHE®S 

i  t 


S3  SOIL  FIELD  SUPPLIES 

t  i 


S3  SLEASIN5  t  SALVAGE  OPERATIONS 
t  i 


NORTH  STAR  TRANSFER  CO. 
NORTHEAST  TOWING  CO. 


SNORTHLAND  SERVICES#  INC. 


NORTH  FCRRY  CO.#  INC.  !2  !*£  ®8Y  OPERATION 

|  < 

NORTH  STA»  MARINE  OP£R.#  INC.  12  jPASSINS^S;  GALLEY  WA GTE  AND  GARBAGE 

;  t 

NORTH  STAR  TRANSFER  CO.  S3  isHlFTING 

i  l 

NORTHEAST  TOWING  CO.  *!2  STOWING 

i  i 

NORTHLAND  SERVICES#  INC.  !2  ‘GENERAL  CARGO 

i  i 


{MISSISSIPPI  ANO  MISSOURI  RIVER  SYSTEMS 

i 

! INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 


GULF  OF  HEXIC0-9ETWEEN  KEY  WEST#  FL  AND 
BROWNSVILLE#  TX 


GULF  OF  HEXICO-BETWEEH  KEY  WEST#  FL  AND 
BROWNSVILLE#  TX 


GULF  Of  HEXICO-9ETWSEN  <£Y  WEST#  FL  AND 
BROWNSVILLE#  TX 


ST.  MARYS  RIVER#  OULUTH/SUPERIOR  HARBOR#  ALL  GREAT 
LAKES  AND  PORT  OF  GREEN  BAY#  WI 


SHELTER  ISLAND#  NY— GR EENPORT#  L.  I.#  NY 


DULUTH-SUPERIOR  HAR30® 


EAST  COAST  AND  INLAND 


PUGET  SOUND#  $.  E.  ALASKA#  COOK  INLET  AND  WESTERN 
ALASKA 


! NUGENT  SAND  CONDANY 

I 

jo  A  &  0  TOWING#  INC. 


SO'HARA#  f.  J.  1  SONS 

I 

ic'MEAQA#  M.  P.#  OIL  COMPANT 


SOAK  GROVE  MARINE  AND 
! TRANSPORTATION#  INC. 


{OAKLEY  PARGE  LINE#  INC. 


{OCCIDENTAL  CHEMICAL  CO«P. 


OCCIDENTAL  EQUIPMENT  AND 
SERVICES#  INC. 


‘OCEAN  CARPIER  CORP. 


07 ! OCEAN  CORP. 

; 

3SS0CEAN  KARINr  SERVICES#  INC. 


1SS0CEAN  OPERATORS#  INC. 


32! OCEAN  TOWING  SERVICE#  INC. 

! 


16{ OCEAN  TPANS»ORT  COR°OPATION 


•3  !  $ ANO#  GRAVEL#  AN?  *  TONE 

!  < 

!9  ! 

i  i 

•3  STOWING#  3RA0E  R  \  LOWER  FUEL  OIL 

i  « 

S3  icRUDE  «IL 

i  j 

!  2  ! MISCELLANEOUS  FREIGHT 
!  S 
!  ! 

S3  SGPAIN  AND  FERTILIZER 

!  ! 

!  ! 

S3  !  LIQUID  CHEMICALS  — CHLO’INE#  CAUSTIC  SOOA 
!  '.SOLUTION#  CAUSTIC  POTASH  SOLUTION#  SOLVENTS 
!  ! 

•3  ! 0 1 L F I  ELD  0® ILLING  *QUXP"eNT 

!  ! 

!  ! 

52  !CHART‘n  TO  OTHERS 

!  ! 

!  S 

!9  SPASSENSERS 

!  ! 

!9  ! FRFIGHT #  OIL  FIELD  SUPPLIES 
!  S 

•2  STOWING 

!  ! 


OHIO  RIVER—  HARKLAND  OAM  TO  8RANDEH6ERG#  KY 


80ST0N  HARBOR  5  SURROUNDING  WATERWAYS 
INTRACOASTAL  WATERWAY— MISS XSS IPPI  ®IV£P 


ST.  LAWRENCE  RIVER— CLAYTON  TO  GRINDSTONE  ISLAND# 
NY#*  TICBETS  PT.  TO  ST.  REGIS#  NY  ANO  LAKE  ONTARIO 


ARKANSAS  PIVER  -  MISSISSIPPI  RIVEP  ANO  GULF 
INTERCOASTAL  WATERWAY 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM#  ATLANTIC  SEABOARD#  AND  PUGET  SOUND 


SOUTHEAST  ASIA 


! GULF  Of  MFXICO;  ATLANTIC  OCFAH  FROM  NORTH 
! CAROLINA  ANO  FLORIDA  TO  PUERTO  RICO 
! 

! CONNECTICUT  RIVER  BETWEEN  HAODAM#  CT  AND  ESSEX#  CT 
! 

•ALASKA  WATERWAYS  AND  COOK  INLET 
! 

SHIGH  SJAS-COASTAL  AND  FLORIDA  INTRACOASTAL 
] WATERWAY 


!  !  ! 

!2  STOWING#*  OIL  F  I  FLO  DELATED  ‘GULF  Cf  MEXICO#  ATLANTIC#  CARIBBEAN#  MISSISSIPPI 

!  !  JRIVPR#  ANO  INTRACCASTAL  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

!  !  ! 

!  2  SCAKON  ELECTPOOES#  *X  COKE#  PACK  COKE#  SGULF  COAJT  OORTS#  EAST  COAST  PORTS#  MISSISSIPPI 

!  !  JINOC  R  PITCH#  IMPREGNATING  PITCH#  FIREBRICK# SRI  VCR#  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  GULF  OF  MEXICO# 


!  SOD  A  ASM#  GRAINS#  AND  Ch**XCALS 


41 ! OCEANEfP ING  INTERNATIONAL#  INC. !9  SDIVE  PERSONNEL 
!  !  t 

!  !  ! 

I2S0D0M  MARINE  CONSTRUCTION#  INC.  S3  iTOWING 

!  !  t 


32!OFr$HORC  EXPRESS#  INC. 
! 


S  1 

!2  S  0 1 L f I  EL 0  EQUIPMENT 
!  ! 


CtSOFFSHORE  FREIGHT  *  PASSENGER  J9  !SU®PLI*S 


32 ! OrfSHORE  ISLAND  BOATS#  INC. 
MMCO®  MARINE#  INC.) 
i 

32? OF f SHORE  LOGISTICS#  INC. 

! 

t&! OFFSHORE  MARINE#  INC. 

! 

USOFfSHORE  mxSS#  INC. 


3 JSOff SHQR  F  OIL  SERVICES#  INC. 


32IOFFSHORE  »ETRO  GULF  SERVICE# 
!  INC. 


! 2  !FUeL#  DRY  aUL<  MAT-C<MENT  AND  LIQUID  MUD 
!  ( 

!  I 

! 2  SOIL  FI  ELD  SU»»li:i 

I  I 

!  2  ISUPPLIES#  r*>UI®M*^T,  PFRS?NN«L#  ETC. 

! 2  SOFFSHORE  DRILLING  SUPPLIES 
!  I 
!  ! 

!  2  SOIL  FIELD  RELATED  SU®PLX?S 


! ATLANTIC  OCEAN#  AND  CARIBBEAN  SEA 
; 

SWFST  COAST  FROM  SAN  OIFGO  TO  MOSS  LANDING#  AND 
! f *0*  COASTLINE  TO  ICO  MXLFS  OFFSHORE 
J 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WAT*  RUAYS— 
! HOUMA  TQ  NIV  IBERIA#  LA 
! 

SGULF  OF  MEXICO 
i 

‘PENOBSCOT  BAY#  M£  BETWEEN  ROCKLAND  AND  "ATINICUS 
!  ISLAND 
I 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— VENI CE #  LA— CORPUS 
SCHRISTI#  TX 

S 

I  FOREIGN  WATERS 
i 

!B'TW**N  MOBILE  BAY#  AL  and  CORPUS  CHRISTI  8AY#  TX 

i 

!  THE  »ULF  Of  MEXICO  from  LAND  BASES  TO  ORILLING 
SRIGS  ALL  ALONG  THE  GULF  COAST 

i 

*!  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  GULF  OF  MEXICO.* 
•CAMERON#  LA  TO  ROCKPORT#  TX 
! 

SiATON  ROUGE#  LA 


*31  OFFSHORE  PIPELINES#  INC.  |2  JPIR £-4 »CKC T S-0*C< 3  FOR  Dtf'HOa*  CONSTRUCTION! SA0INE  »IVC#  TO  SABINE  PASS 

I  II  > 

121  OFFSHORE  SERVICE  SHIPS#  INC.  !2  'DRILLING  ANO  PRODUCT  I }H  SU>»LI€S  ANO  EQUIP-  SHISSISSIP*!  RIVER  TO  OFFSHORE 

!  !  ! "EH  T  • 

I  !  !  ! 

32 ! OFFSHORE  SUPPLY  SHIPS#  INC.  S?  {DRILLING  ANO  PR30UC  TION  *U*®LIES  AND  ‘MISSISSIP®!  RIVER  TO  OFFSHORE 

!  !  ! f QU I*  M*NT  | 

I  I  !  ! 

At ! OFFSHORE  TANKER  MARINE  *9  !  ! 

!  !  !  ! 

41 ! OFFSHORE  TANKER  SERVICE  •?  •  { 

I  |  |  i 

22! 0GLE3AT  NORTON  CO.  !2  1C0AL#  GRAIN#  OR E#  STONE#  SAND#  GPAVtL  {GREAT  LAKE  PORTS 

!  (COLUMBIA  .’RANSPORTATIOH  !  !  { 

{DIVISION)  !  •  { 

I  !  !  ! 

21 J  OHIO  EDISON  COMPANY  !2  {TOWING  {OHIO  RIVER  — PITTSBURGH#  PA  TO 

I  J  i  I 

201  OHIO  POWER  COMPANY  !2  {TOWING  {OHIO  PIVER— GRAHAM  STATION#  *' 

{  ii  i 

IS! OHIO  RIVEP  CO.#  the  !  2  {GENERAL  COMMODITIES  ’{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


32iorFSHORC  SUPPLY  SHIPS#  INC. 

s 

41 ! OFFSHORE  TANKER  MARINE 
‘  ! 

41  {  OFFSHORE  TANKER  SERVICE 
i 

22!  0GLE3AY  NORTON  CO. 

!  (COLUMBIA  .’RANSPORTATIOH 
{DIVISION) 

{ 

21 {OHIO  EDISON  COMPANY 
» 

20! OHIO  POWER  COMPANY 
I 

IsloHIO  RIVEP  CO.#  THE 


•MISSISSIPPI  RIVER  TO  OFFSHORE 
! 

! 

I 

! 

i 

i 

isRCAT  LAX C  PORTS 
{ 

! 

i 

{OHIO  RIVER  — PITTSBURGH#  PA  TO  8ELLAIRE#  OH 
! 

{OHIO  PIVER— GRAHAM  STATION#  WV  AREA 


{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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SERVICE 

1.  REGULATED  BY 
INTERSTATE  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOR  HIPE 

3.  PRIVATE 
9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


21 ! OHIO  RIVER  SAND  5  GPAVEL 
18!  OHIO  RIVER  TERMINALS  CO. 


20! OHIO  VALLEY  ELECTRIC  CORP. 


18! OHIO  VALLEY  MARINE  SERVICE, 
!  INC. 


21 !  OHIO  VALLEY  RIVER  GUISES 

i 

32! OIL  AND  GAS  MARINE  SERVICE 


32! OIL  FIELO  BARGES 


32 ! OIL  TPANSPORT  CO.,  INC. 


!  3  ! HARBOR  SHIFTING 

i  i 

! 2  iGENcRAL  COMMODITIES 

l  i 

!  2  1  TOWING 
*9  ! TOWING 

i  | 

»  i 

! 2  ! PASSENGERS 

i  i 

! 2  ‘OILFIELD  ECUI PM2NT ,  ?!»£,  DRILLING  UD, 

!  ‘CEMENT,  WATER,  FUEL,  GROCERIES,  AND  OTHER 
!  ! MISCELLANEOUS  SUPPLIES 

•2  ‘OIL  FIELD  EGUIRNFST 

i  i 
i  ; 

i  2  !  TOWING,  ASPHALT  AND  FUEL  OIL 

i  i 


01 ! CLDPOP  T  MARINE  SERVICES,  INC.  !9  ! °A S »eNGER$ 

i  i  « 


31  SOLE  MAN  RIVCC  TOWING,  INC. 


OISOLIN  CORPORATION 


3o! OLYNPI A  TOWING  CO. 


33!  ONE  CORPORATION 


03! OMI  CORP.,  INC. 


! 2  ‘TOWING,  CHFMICALS.  PCTPO  CHEMICALS,  AND 
•  ! CLEAN  PETROLEUM  r-OOUCTS 

i  i 

! 3  !  CAUSTIC,  ANHY0P3U3  AMMONIA,  SULPMUPIC  ACIO, 
!  ‘AND  CHLORINE 

i  i 

I  2  j  TOWING  LOSS 

i  i 

!  3  ‘EQUIPMENT  (BULLDOZER,  FRONT  END  LO *OFR , 

!  'TRUCKS,  ETC.) 

i  i 


! 2  !GENE° AL  CARGO 


32!  ONE  HUNDRED  NINETY-THREE  (193)  !9  \»Z  DIESEL  FUeL  ANO  LUo*  OIL 
! 30AT  STORE,  INC.  !  ! 


17J0PRYLAN0  U.S.A. 


37! OREGON  CITY  eOOM  COMPANY 

i 

32‘ORGERON  TOWING,  INC. 

! 

1 3! OPGULf  TRANSPORT  CO. 


3250PLEANS,  INC. 

! 

32!ORMET  CORP. 

! D/B/A  3UPNSIDE  TERMINAL 


! 3  SPASSENGERS 


!  3  ‘LOGS 

i  i 


!  2  JSENEOAL  COMMODITIES 

!  ! 

!  ! 

!  2  !  TOWING 

i  i 

1  3  !ORr 

I  I 

i  i 

! 2  ! OIL  FIELD  “UD  CONSTRUCTION  EOUJPMSNT 

!  ! 

! 2  !DIES«L  fUcL,  GROCE®!" S  AND  SUPPLIES 


32S0PTIS,  ALBERT  !2  SOIL  FIELD  “UD  CONSTRUCTION  EOUIPMSN 

»  !  ! 

29! ORY  BROS.  !2  !DIES«L  FUeL,  GROCERI'S  AND  SUPPLIES 

! MARINE  SERVICE  OF  AMERICA,  INC.!  ! 

!  !  ! 

22I0S30RNE  MATERIAL  COMPANY  !3  ‘.SAND  AND  GRAVEL 

!  !  ! 

1SJ0SWE60  PARSE  CORP.  !2  ! 

!  !  ! 

03!  OSWEGO  RIVER  YOWING  LINE,  INC.  !3  JTOWINO— •!>  FUeL  OIL,  LWUIO  CALCIUM 


1 3! OUTER  6ANKS  CONTRACTORS 

! 

! 

12ICUTRA6E0US  DIVING,  INC. 


!  ‘CHLORIDE,  ANY  AND  ALL  CARGOES 


! 3  ! STONE  AND  GRAVEL 

i  i 


!  2  ! PASSFNGC ®S 


32!  P  t  A  WELL  SVC.,  INC.  !9  • 

!  !  ! 

32!?  i  M  BOAT  RENTAL,  INC.  !2  JPASSE 

!  !  ! 

32IPIL  TOWING  ! 2  ‘TOWIN 

!  !  ! 

31 ! Pis  30  AT  RENTAL  CO.  !2  ! GR A  IN 

!  !  ! 

!  !  ! 

331PACE  -MINC  SVC.  ! 2  JTOWIN 

!  !  ! 

!  !  ! 

37  f  ?A  C I F I C  HAWAIIAN  LINES  !2  !LUMJ« 

!  !  !  T  ION, 

!  !  ! 

37!  PACIFIC  INLAND  NAVIGATION,  INC.  !  2  P-»R  A  IN 

!  !  ! 

!  !  ! 


MILE  103.5  OILLES  90TT0N  PLANT 
OHIO  PIVEP-HUNTINGTON  TO  KENOVA,  WV 


OHIO  PIVER— CHESHIPE,  OH  AREA 

HARBORS  ONLY— MILE  77A  AND  MILE  808  OHIO  RIVER 


OHIO  RIVER  IN  THE  VICINITY  OF  WHEELING,  WV 


MISSISSIPPI  RIVER  OUTLEY  AND  OTHER  GULF  OF  MEXICO 
PORTS  FROM  FLORIDA  TO  TEXAS 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  INLAND  WATERWAYS  OF 
LOUISIANA,  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 


NEWPORT  HARBOR  AND  VICINITY 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM,  AND  ALL  TRIBUTARIES 


GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ILLINOIS, 
MISSISSIPPI,  OHIO,  AND  TENNESSEE  RIVERS 


PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARIES 


HOUSTON  SHIP  CHANNEL 


INTRACOASTAL  waterways 


BfTWSFN  MILE  191  AND  MILE  203  ON  THE  CUMBERLAND 
RIVER  IN  NASHVILLE,  TN 


OBEGON  CITY  aOOM— WILLAMETTE  RIVEP 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER, 
50HI0  RIVER,  ILLINOIS  RIVER,  ETC. 

i 

iMISSISSIPPI  PIVER  AND  5IWW 

! 

MISSISSIPPI  RIVER  NeAR  BURNSIDE,  LA 


IMISSISSIPPI  RIVER 

j 

•MISSISSIPPI  RIVER,  VICINITY  HARTFORD,  IL 


{GREAT  LAKES  £XCE°T  LAKE  SUPERIOR 


•NEW  YORK  STATE  ?APG5  CANAL  SYSTEM,  HUDSON  RIVER, 

! AND  NEW  YORK  HARBOR 

t 

! INTERCOASTAL  WATERWAY  dCTWCCN  NEW  BEPN,  NC  AND 
IKITTY  HAWK,  NC 

i 

1  ATLANTIC  OCEAN— BETWEEN  CAPE  HATTERAS,  NC  AND 
ILITTLE  PIVE*,  SC 
! 

•9  •  (IDLE 

!  I  ! 

! 2  ‘PASSENGERS  ! HOPED  ALE,  LA  TO  ELOt  BAY  (IDLE) 

i  j  i 

i 2  Stowing  {lakes  and  western  rivers,  mostly  atchafalaya  river 

!  !  ! 

•2  {GRAIN  ANO  »0C<  IYAZOO,  MISSISSIPPI,  Jt ACK-WAAR IOR  TOMBIGBEE, 

!  I  ! TENNESSEE,  OHIO  ANO  ARKANSAS  RIVERS 

!  !  ! 

•2  ! TOWING  ! BAT  ON  ROUGE,  LAS  NEW  ORLEANS,  LA  CIWU  TO 

!  !  BROWNSVILLE,  TX 

I  !  ! 

•2  iLUMJER,  CONTAINERS,  FUEL,  GENERAL  CONSTRUC-  NFST  COAST  TO  HAWAII  AND  OR  ALASKA 
!  !  T  ION,  OUSEL-UNL;AOcD  ANO  LlAOED  FUEL  ! 

!  !  ! 

•2  P-iR  A  IN  !C  OLUMB  I A  ANO  SNAKE  RIVERS  FROM  LONGVIEW,  WA  TO 

!  !  ! LEWI STON,  IDS  WILLAMETTE  RIVER-PORTLAND,  OR  TO 

!  •  ISNAXe  RIVER-CLARKSTON,  WA 


!  !  !  ! 

A2!PACIFtC  LIBERTY  CONTAINER  C0RP.!9  ! GENERAL  CARGO  (UNOf FINED)  {WATERS  OF  THE  STATE  OF  HAWAII 

I  !  !  ! 

A2JRACIFIC  MARINE  S  SUPPLY  CO.,  ‘9  {PASSENGERS  {NORTH,  SOUTH,  AND  WEST  COASTS  OF  KAUAI 

{LTD.  !  !  ! 

!  !  I  f 

37!  PACIFIC  MARINE  TUG  t  BARGE  C0.,!2  ‘.CONSTRUCTION  MATFRIALS,  LOG  • AFTS,  AND  GRAIN) COLUMBIA,  SNAKE  A  WILLAME ME  RIVERS 
!  INC •  !  !  ! 

!  !  !  ! 

41 ! PACIFIC  TOWBOAT  1  SALVAGE  CO.  !2  {HARBOR  AND  OCEAN  TO«lNG,  SHIP  REFUELING  {ALASKA  TO  WEST  COAST  SOUTH  AMERICA  AND 


{ALASKA  TO  WEST  COAST  SOUTH  AMERICA  AND  HAWAII 


3»!  pacific  WESTERN  lines 


32IPACIFIC-5ULF  M.RINE,  INC. 
! 

01 {PACKER  MARINE,  INC. 

! 

! 

221  PADDOCK,  DOUG 
! 


I  I  ! 

22  {GENERAL  FREIGHT  ANO  MOBILE  HOMES  {SEATTLE,  ANCHORAwE,  COOX  INLET,  SEWARD,  CAPE 

!  !  {SPENCER,  AND  GULF  OF  ALASKA 

!  !  ! 

! 2  {SUGAR,  GRAIN,  CONTAINERS,  VEHICLES,  PO-RO,  {WORLDWIDE 

!  {GENERAL  CARGO,  AND  LASH  { 

!  1  ! 

!  2  !  TOWING,  GASOLINE,  FUEL  OIL,  TRAP  ROCK,  {UPPER  ATLANTIC  COAST 

!  {STONE,  BULK  PROOUCTS,  ANO  BUILDING  MATERIALS! 

!  !  ! 

!9  {HOUSEHOLD  AND  FARM  SUPPLIES  IGALLOO  ISLAND  TO  HENDERSON;  TO  PULA*  POINT; 

{  !  {NORTHEAST  END  OF  LAKE  ONTARIO 


{UPPER  ATLANTIC  COAST 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


C  1 

!  SERVICE 

n  i 

!  1.  REGULATED  BY 

G  ! 

*  INTERSTATE  COK- 

i 

OPERATOR  NAME 

!  PEACE  COMMISSION 

o  i 

!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 

T  • 

!  3.  PRIVATE 

i 

!  9.  UNKNOWN 

*AL  COMMODITIES  CARRIED 


27! P ADELFORD  PACKET  BOAT  CO.#  INC. 

i 

i 

i 

1«!PADUCAH  river  services 
33!PALNt»  8A°6r  LINE#  INC. 

i 

i 

i 

?6!PALM£R#  THOMAS  E. 

I 

15! PANAMA  C ITT  PILOTS#  INC. 

t 

42!  PARADISE  CRUISES#  LTO. 

i 

33!°AR<€t>  BROTHERS  4  CO.#  INC. 

i 

1 6 ! PA RKER  TOWING  CO.#  INC. 


12!?A?K£0#  R03FRT  CA&T. 

I 

15!PARKHILL"GOOOLOE  CO.#  INC. 
32!?A8K$  NARINE 

i 

32SPARP#  RICHARD 

i 

t 

07! PA RP IS H  TOWING#  INC. 

2  jjpARSONAGE#  JEFF 

i 

3  S! PA  $ ADF  NA  TOWING  CO. 

i 

OtjpASSAMADUODOY  TOWING  SERVICE 

i 

01! PATRIOT  PARTY  30ATG #  INC. 

! 

i 

32! PATTERSON  3ARGE  RENTALS 
! 

» 

32ipATTeRSON  MARINE#  INC. 

i 

32! PAT  T £R  SON#  DAVIO  K  MICHAEL 
j 

3  ?!  PATTON#  WM .  d.  <?APGE  LINES# 
•INC. 

! 

BOJPATTON-TULLY  TRANSPORTATION  CO. 

J 

i 

3RSPAULS0N#  EVFRFTT  i. 

j 

1? j  PAWS  MARINE#  INC. 

i 

4 J ! P C L  ENTERPRISES 
! 

1 $!PEApOD  Y  COAL  CO. 

i 

2>!»CAt?00Y  COAL  CO. 

! 

i 

32!P*A»L  RIVER  NAVIGATION  CO.# 

!  INC. 

i 

i 

27JPFAVEY  HARO*1  LINES 


52!PfLLE6wlN#  40A.NS  t  CmauVI* 

! i owing  co.#  inc. 
i 

?1! PENNSYLVANIA  POWER  CO. 

I 

16JPFNNWALT  CORP. 

; 

32!p*NN 10 IL  PRODUCING  COMPANY 

i 

3 31 P ENNIO IL  SULPMU*  CO. 
j 

32!P*NTON,  HOwAP 0  t  GLENN 
i 
i 

AjiPENYZlfN#  INC. 

i 

32!  PERFI  t  TCRPEPONNf  BOAT  RENTAL. 
!  INC  * 

i 

1 51  PEREZ#  RICHARD  F. 

i 

32! PERFORMANCE  MARINE  tRANSPORTA- 
!  T  ION  C3»P. 

! 

175PERKINS#  NANCY 

01 ! PET CMCM#  INC. 

! 

33! PETERS  MARGE  PARTNERS 
1 
• 

23JPETERSON  3UUDERS#  INC. 

! 

i 

?3!P  ET  fR  SON  STEAMSHIP  CO. 


CARS 

HAfi-iON  PILOTS 
PASSENGERS 

TOWING#  CEMENT#  SHPLL /  AND  CONSTRUCTION 
MATERIALS 

COAL#  STcsL#  WOOD  PRODUCTS,  AGRICULTURAL 
COMMODITIES#  ETC. 


PASSENGERS 
DREDGING  cOUjPMEHT 
PASSCNGcRS  4  DRY  CARGO 
SCRAP 

TOW INa 

GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 
TOVlNvj 

DOCKING  AND  TOWING  CLASH  ?A  AGES) 
PASSENGERS  AND  Nw  W>»AP£  PJ 


OIL  FIELD  fAUIPNCNT  pcMAL 


! R  SOIL  FIELD  WASTt 
!  ! 

!9  JGtNSRAL  CARGO 
!  ! 

!  2  ITOUING#  chemical;  and  PETROLS*  PRODUCTS 
!  ! 

!  ! 

!  1  JTOUINv.#  GTONF#  LUS#  PILING#  and  river 
*  !  lM®ftOV:HF*4T  CONSTRUCTION 

}  I 

S3  i 

!  ! 

! 2  MOWING 
!  ! 

!  2  ! 

!  ! 


3 IL  FIELD  SupPLI-S#  COAL#  SRAV*L#  AND  SANO 


GRAIN#  AND  0T*<*  c  UL*  C3HNO0ITUS 


COAL  ANO  LIMC 
CMFMTfALS 

TUNING#  CASING#  ANN  TRUCKS 


! 3  ! SULPMU® 

!  ! 

!  J  t*2  DIESEL  FufL 


3  SCONSTRUCTION  MAT-RIALS 

! 

2  ! 


•2  !®ASS*NGcRS  and  S’JPPLUS 

f  ! 

!  ! 

!R  ! GRAIN 
(  ! 

!  3  STOWING 

«  i 

•  3  jwnf at ,  oats#  co»v,  fertilizer 


1 2  ! a0 A T?#  $T*£L 


3  JPASS'NGCRS 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
JETUEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


MISSISSIPPI#  MINNESOTA#  AND  ST.  CROIX  RIVERS 
BETWEEN  MINNEAPOLIS#  MN  AND  NEW  ORLEANS#  LA; 
FLORIDA  KEYS  (WINTER) 


•MISSISSIPPI  RIVER;  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY# 

• HLACK  WARRIOR  AND  T0H3IGBEE  SYSTEMS#  AND  ILLINOIS 
•AND  OHIO  RIVERS 

! PUGET  SOUNO#  WA 

1ST.  ANDREWS  SAY  (PANAMA  CITY)#  FL 

iPEARL  HAR30R  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MATAGORDA  AND 
! S AN  ANTONIO  oAYS 

! BLACK  WARPIOP  AND  TOM9IG0SE  RIVER  SYSTEM#  H09ILE 
•HAR90R#  GULF  INTRACOASTAL  CANAL#  TENNESSEE" 

! T0M9IG3EE  WATERWAY,  TENNESSEE#  MISSISSIPPI#  AND 
! OH  10  PIVEPS 

5WILMINGT0N#  NC  ANO  CAPE  FEA®  RIVER 
•INLAND  WATERWAYS 
SLAKE  PONTCHARTRAIN 

SSAYOU  LAFOURCHE  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY  EAST  AND 
! WE  ST  OF  BAYOU  LAFOURCHE 

^MISSISSIPPI  PIVER 

•INLAND  waterway 

! 3 A T 0 N  ROUGE#  LA-NEW  ORLEANS#  LA  TO  BROWNSVILLE#  TX 
•PRIMARILY  EASTPORT  HARBOR 

!FAL“OUTH--VIN£YARD  HAVEN#  MA— FALMOUTH— OAK 
! 5LUF FS #  MA 

•3AT0N  ROUGE#  NEW  ORLEANS#  AND  .MORGAN  CITY#  LA; 

! BAYOUS  SOUTH  LOUISIANA  ANO  OFFSHORE 

! 

! LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTERCOASTAL  CANAL 

! 

.‘LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  INT ERCOASTAL  CANAL 

i 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 
! 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  ANO  TRIBUTARIES 

! 

i 

SIDLE 

! 

•INTFRCOASTAL  CANAL  AND  MISSISSIPPI  RIVE* 

i 

i 

! 

SMILE  «7.7  ON  THE  GREEN  RIVER 
! 

MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM#  MILE  1-25  KASKASKIA 
IRIVER 
| 

I5LIDELL#  LA  TO  HOUhA#  LA;  SLIDELL#  LA  TO  PANAMA 
! C I TY#  FL;  AND#  WEST  PCA»L  RIVER  F*OM  GULF  J.NTRA- 
SCOASTAL  WATERWAY  TO  BOGALUS A#  LA  MILE  56 
) 

! MISSISSIPPI#  MISSOURI#  OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE# 
•ARKANSAS  AND  GREEN  RIVERS)  SULF  INTRACOASTAL 
•waterway 

I 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 
1L0UXSI ANA 
| 

SOHIO  RIVER  BETWEEN  MILE  32  AND  34.5 
! 

•WEST  COAST 
i 

•LAKES  ANO  SOUNDS#  SOUTH  LOUISIANA  AND  INTRACOASTAL 
}  CANAL 
• 

! wULF  XNTRACOASTAL  » aTEPWAY  LOUISIANA  l  TEXAS 

j 

13AY0U  LAFOURCHE  TO  MISSISSIPPI  RtVCP  AND 
•INTRACOASTAL  WATERWAYS 

i 

IMISSOURI  RIVE*  SYSTEM 


MIAMI#  KEY  WEST#  AND  DRY  TO»TUGAS 
GULF  OF  MEXICO#’  TEXAS  AND  LOUISIANA 


(INLAND  WATERWAY 
I 

SPORT  CANAVERAL#  FL 

i 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
! LOU  I S I  AN A  AND  TEX AS-A»<ANS AS  RIVER  TO  LITTLE  ROCK 
• 

•WATERS  OF  GREEN  BAY#  STURGEON  BAY  AND  LAKE 

(MICHIGAN 

i 

•KALAMAZOO  RIVER  TO  LAKE  MICHIGAN 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  !  !  SERVICE  ! 

N  !  !  1.  REGULATED  BY  !  ! 

6  !  •  INTEPSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  !  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  OPERATOR  NAME  !  MERGE  COMMISSION  !  !  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPEPATED 

D  !  J  2.  EXEMPT  fOR  HIRE  !  ! 

T  *  !  3.  PRIVATE  !  ! 

!  !  9 .  UNKNOWN  !  * 


1 

36! PETERSON/  VIRGINIA  ELLEN 

! 0/6/A  FP2DAY  HAR30R  TUG  4  BARGE 
‘COMPANY 

!  2 

! PUGET  SOUND/  WA 

33SPETRO-30ATS/  INC. 

i 

1  2 

! SUPPLIES/  EQUIPMENT/  PERSONNEL,  ETC.  TO  THE 
! OFFSHORE  OIL  INDUSTRY 

•BETWEEN  MOBILE  BAY/  AL  AND  CORPUS  CHRISTI  BAY/  TX 

32!P€T»OL  MARINE  CO. 

i 

l 

!  2 

! C A S ING  AND  DRILL  PIPE,  ORILL  WATER  AND  BULK 
.'CEMENT 

■  GULF  OF  MEXICO,*  M03ILE/  AL  TO  6R0WNSVILLE/  TX  AND 
IINLAND  WATERS  TO  AND  ON  INTRACOASTAL  WATERWAY/  KEY 
! WFST/  FL  TO  BROWNSVILLE/  TX 

14!PETR0L6UM  TRANSPORT/  INC. 

IQ 

•TENNESSEE/  MISSISSIPPI/  ANO  OHIO  »IVER$ 

01 ! DFIZER/  INC. 

i 

!  3 

! BULK  CHEMICALS 

•THAMES  PIVER/  NEW  YORK  TO  GROTON/  CT  AND 

SNEW  JERSEY  TO  GROTON 

21 ! PHIL- S  TOWING  CO. 

; 

!  2 

! $  A  N  0  AND  GRAVEL 

! GEORGETOWN#  PA  ORAVO  LAND  PLANT  SHIFTER  BOAT  AT 
! LANDING 

32 ! PHILADELPHIA  POINT  FLEET 

i 

!  9 

! TOWING-PEPTOLEOM/CHEMICAL  PRODUCTS  AND  DRY 
! CAP50 

•FLEETING  AT  HILE  182.5  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

20! PHILLIP  V/  INC. 

i 

•2 

STOWING 

j  KANAWHA/  MONONGAHELA#  OHIO/  TENNESSEE/  CUMBERLAND/ 
•LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI/  AND  ILLINOIS  RIVERS 

32! PHILLIP/  BUDDY  TRUCK  SERVICE 

j  2 

marge  fleeting 

•MISSISSIPPI  RIVER 

31  *! PHILLIPS  EQUIP. 

t 

19 

!»ush?oat;  liquid  fusl 

•TENN-TOH  WATERWAY  FROM  TENNESSEE  RIVER  TO  WARRIOR 
•RIVER 

32!phj:llips  petroleum  co. 

« 

*!3 

SGENEPAL  CARGO 
! 

•FPEePORT  SULPHUR  COMPANY  CANAL  AND  ADJACENT 
•WATERWAYS  (PLAQUEMINES  PARISH/  LOUISIANA) 

1 5 ! PHIPPS/  MARY  C. 

i 

12 

! PASSENGERS 

•XNTRaCOASTAL  WATERWAY-MELROPNEz  FL  TO  IMS 
SRICKEN3ACKER  CAUSEWAY  MIAMI 

41SPH0ENTX  MARINE  SERVICES,  INC. 

« 

!  2 

! PETROLEUM  PROOUCTS/  WATER 

SLOS  ANGELES/LONG  REACH  HA»30RS— SAN  FRANCISCO  BAY 
• ANO  TRIBUTARIES 

231PICTUREO  ROCKS  CRUISES/  INC. 

!  2 

!  PASSENGERS 

•MUNISING/  MI  AREA  PICTURED  ROCKS 

wjpIcRCE  CONSTRUCTION  SERVICES/ 

!  INC. 

!  3 
! 

^MISCELLANEOUS  (CHARTERS  TO  OTHERS) 

itENNESSEE  RIVER 
! 

36! PIERCE  COUNTY  PU3LIC  WORKS 
! DEPT. 

i  9 
! 

i 

! 

i 

1 

321PIERCE  MARINE/  INC. 

!  2 

•TOWING 

'.XNTPACOASTAL  CANAL-WAR  R  I  OP  RIVER 

33SPILGRIM,  DAVID  R. 

!  2 

i  PEOPLE 

•INLAND  BAY  \  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS 

H1PILUB  K«»INE  i  SUBB1 .»«  INC. 

*!  9 

! H E A VY  EOUIPMENT 

•THEODORE  INDUSTRIAL  CANAL  AND  MOBILE  RIVER 

29! P ILLSBURY/  WILLIAM  E • 

!  9 

! GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

•MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

3 1 i P I N E  BLUFF  SAND  6  GRAVEL  CO. 

! 

S3 

t 

! CONSTRUCTION  cQUI^CNT  AND  MATERIALS/ 

! SAND/  ANO  GRAVEL 

•MISSISSIPPI#  WHITE/  ARKANSAS#  ANO  RED  RIVERS 
! 

36! PIONEER  TOWING  COMPANY 

!  3 

*! SAND/  GRAVEL/  ANO  BOCK 

! PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 

32! PIPE  LINES  UNLIMITED  SERVICES 

t 

• 

•2 

! 

! 

JTOWINw  FREIGHT/  ?!»» ,  AND  CONSTRUCTION 

{EQUIPMENT 

i 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  ATCMAFALAY A#  ANO 

SHOUMA  NAVIGATION  CANAL  TO  OFFSHORE  AREAS?  FRESH 
•WATER  BAYOU  TO  OFf$HO*E 

1 

21 ! PITMARINE  corp. 

j  2 

STOWING 

s 

•UPPER  OHIO/  MONONGAHELA  AND  ALLEGHENY  RIVERS 

31  i PITT  COX  BARGES 

i* 

j 

j 

211PITTS9URGH  SAND  t  GRAVEL 

!  3 

! SAND  4  GRAVEL 

SUPPER  OHIO  VALLEY 

I 

21JPITTSMUR5H  TUG  COMPANY 

♦2 

iTOWINt, 

SOMIO/  ALLEGHENY#  ANO  MONONGAHELA  RIVERS 

32ipIlANI  MARINE  SERVICE/  INC. 

!9 

ITOWING 

InEW  ORLEANS  RIVERFRONT  HARBOR  ONLY 

1 

13IPLANTATI0N  INN/  INC. 

! 

! 

!  2 

! 

j 

JPASSENGERS 

! 

» 

irROM  LITTLE  RIVER  OOCKS  TO  ATLANTIC  OCEAN-UP  TO 

SBO  MILES  offshore;  bananna  river  s  :ntracoastal 

•WATERWAY  FROM  CAPE  CANAVERAL  TO  HELOOURN#  FL 

1 

30! PLANTATION  “ARINC 

i  9 

! SPA  IN 

•CAIRO/  IL-NEW  ORLEANS#  LA 

1 

32! PLAQUFMINf  TOWING  CORP. 

i 

!2 

! 

Stowing 

» 

SgULT  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS/  ILLINOIS# 
{MISSISSIPPI#  OHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 

I 

23! PLAUNT  TRANSPORTATION  CO./  INC 

.i? 

SPASSENGCRS/  CARS/  AND  HEIGHT 

•LAKE  HURON— CHEBOYGAN  TO  BOIS  BLANC  ISLAND#  MI 

01 ! PLCON  YACHT  CLUR 

!? 

STOWING  (SHIP  DOCKING) 

•CONFINES  OF  BOSTON  HAR30R 

321PUMSOLL  MARINE 
! 

! 

!  1 
! 

{ 

MOWING 

! 

! 

•ARKANSAS/  MOBILE/  AND  MISSISSIPPI  RIVERS/  GULF 
•INTRACOASTAL  WATERWAY#  OROWNSVXLLE#  TX  TO  ST. 
•MARKS#  FL 

321  POINT  COUPEE/  INC. 

i: 

STOWING 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

32! POINT  HOUMAS  MARINE  SERVICES/ 

1  INC. 

•9 

t 

STOWING-GRAIN/  COAL/  AND  OIL 
! 

SMILE  240  TO  50  ON  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
i 

321POINT  MARINE/  INC. 

! 

i  2 
! 

! PIPE/  TOOLS/  MATERIAL/  FU*L/  WATER/  HULK 
SMUO/  CEMENT/  AND  CHEMICAL 

! GULF  OF  MEXICO/  ATCHAFALAYA  RIVER#  INTRACOASTAL 
SCANAL  BETWEEN  MILE  BOARD  94  TO  99 

■ 

23(PCIRXE  R/  NORRIS 

i9 

M3UIPMENT  USEO  IN  CONSTRUCTION  WORK 

•SAINTE  MARY'S  RIVER 

• 

03! POLING  TRANSPORTATION  CCRP. 

i  z 

STOWING  ANO  AULT  OIL 

! GULF  OF  MEXICO  TO  CASTPORT#  ME 

01 ! POLYOLIf INS  OIVIStON  OF  UNION 
(CARBIDE  CORP. 

*3 

{ 

i 

! 

i  IDLE 
! 

I 

S9JP0MER0Y/  J.  H./  AND  CO./  INC. 

i  2 

S CONSTRUC TION  MATERIALS 

JPfTALUMA#  CA— PETALUMA  RIVER  AND  SAN  FRANCISCO  SAY 

32 IPONTCHAR TRAIN  DREDGING  CORP. 
l 

i  3 
j 

!  BULK  SAND/  TRAVEL/  SHELLS/  CEMENT/  OMDwlNG 
•EQUIPMENT/  FUEL/  AND  LIMESTONE 

•INLAND#  GULF  INTRAC OASTAl  WATERWAYS  OF  LOUISIANA/ 
SAND  MISSISSIPPI  RIVFR 

29! POOL  24  TUG  SERVICE/  INC. 

i  9 

STOWING 

•UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  PRIMARILY  LOCK  24- 

!  !  !  ! CLARKSVILLE/  MO 


TASLE  3  -  OSSCBIPTIOH  OF  OPERATIONS 


SERVICE 

1.  REGULATED  3Y 
INTERSTATE  COM- 
HFRCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOR  MX»c 

3.  PRIVATE 
9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


3ft! POPE  A  TALSOT/  INC. 
•(LUMBER  DIVISION) 


32SPCPICH  PROS. 

.'(WATER  TRANSPORT/  INC.) 


30! POPLAR  MARINE 

i 

13! PORT  ALLEN  "ARINE  SERVICE/  INC. 


33! PORT  ARTHUR  TOWING  CO. 


IMPORT  AU  PPINCE  TOWING,  INC. 

i 

? 3i PORT  CITY  CRUISE  LINE/  INC. 


33!  PORT  N6CHES  TOWING 


37! PORT  OF  CASCADE  LOCKS 


1 7* PORT  OF  OECATUR/  A  OIVtSION  Of 
SOECATUft  TRANSIT/  INC. 


32! PORT  SULPHUR  n3AT  RENTALS/  INC. 


328PORT  SULPHUR  "ARINE  TOwlNG/ 
!  INC. 


151P0RT  TOWING  COSP. 


01 ! PORTLAND  HAR30R  FUEL  CO./  INC. 

j 

22j?ORTSIDE  WHARF  t  DOCKAGE  CO./ 
‘INC. 

i 

30!  POTLATCH  CORPORATION 

! 

C 3 !  POTOMAC  TRANSPORTATION 

IS! POWELL  BROTHERS  BARGE  TERMINAL/ 
!  INC. 

! 

! 

32SPOWER  WELL  SVC./  INC. 


34'POWERS/  AL3EPT  M. 
! 

32! PPG  INDUSTRIES 


21 !PPG  INDUSTRIES/  INC. 


At'PRATT/  CHUCK 

! 

21 ! PRESIDENT  ASSOCIATES 
i 

205PPICE  INLAND  TERMINAL  CO. 

! 

■ 

32! R® ICE/  DONALD  J. 

! 

22!P»INGLE  TRANSIT  COMPANY 
01!P»OCK  KARINE  CO. 

f 

1*!P*0CT0R/  K.  W.  t  ASSOCIATES/ 
!  INC. 


RAFTED  LOGS  AND  iOOHSTICKS 


HARBOR  SERVICE 


PETROLEUM  PRODUCTS 


HAMO<  TOWING 


OIL  FIELD  SUPPLIES* MOSTLY  MAINTENANCE  EQUIP' 
WENT  SUCH  AS  SAND  AND  GRAVEL/  BLASTING 
MACHINES/  3ATT-RIES  FOP  NAVIGATION  LIGHTS/ 
PAINT/  PIPE  FITTINGS/  CTC. 


petroleum  prooucts 

WORKERS/  DIVERS/  PIPE  AND  WOOD 


DRILLING  RIG  SUPPLIES 

! 

STOWING;  CONCRETE  PRODUCTS/  EQUIPMENT/  AND 
•AGGREGATE/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
•MATERIALS— RILE  DRIVERS/  CRANES/  ETC. 


! PIPE/  GRAVEL/  AND  DREDGE  SPOILS/  ETC. 


! LIQUID  CHLORINE  /AS/  LIQUID  CAUSTIC  SODA/ 
SETHYLENC  OICHLORID6/  4  CHLORINATED  SOLVENTS 


SLICUIO  CHLORINE/  LIQUID  CAUSTIC  SOOA 


! UNLOAOING  Of  LIKf  STONt /  LI"£,  COAL/  CORN/ 
!tim)«rs;  loading  coal 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


MOOD  CANAL  AND  PUGET  SOUNDS  AND  TRIBUTARY  WATERS 


GULF  OF  MEXICO— APALACHICOLA/  FL  AND  BROWNSVILLE/ 
TX 

CAIRO/  IL  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  WEST  OF  BATON  ROUGE/ 

LA  IN  VICINITY  OF  PORT  ALLEN  MARINE  SERVICE/  INC. 
SHIPYARD 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM/  AND  GULF  Of  MEXICO 

PORT  AU  PRINCE/  HAITI  HARBOR 

MUSKEGON  LAKE-LAKE  MICHIGAN 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS/  NECHES  RIVER/ 
TEXAS/  LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  ALABAMA  AND  FLORIDA 

PORTS  AND  POINTS  ALONG  THE  COLUMBIA  RIVER  FROM 
ASTORIA  TO  PRIESTS  RAPIDS  DAM;  ALL  PORTS  AND 
POINTS  ALONG  THE  WILLAMETTE  RIVER  FROM  SALEM  TO 
THE  COLUMBIA  RIVER  AT  PORTLANO;  AND  ALL  PORTS  ANO 
POINTS  ALONG  THE  SNAKE  PIVER  TO  LEWISTON/  ID 

TENNESSEE  RIVER 


PORT  SULPHUR  TO  L AKf  WASHINGTON  OIL  FIELO 


•WEST  BANK  TO  EAST  BANK  OF  MISSISSIPPI  RIVER  AT 
•PORT  SUL»HUR/  LA 

i 

•ATLANTIC  COAST  ON  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  GULF 
!COAST 
! 

•WATERS  OF  CASCO  BAY 

i 

•LAKE  ONTARIO-40  MILES  EAST  AND  WEST  OF  ROCHESTER/ 
!.NY 

i 

iwMlTE  AIV eR 

i 

•GULF  Of  MEXICO 
I 

•NEW  YORK/  NY  TO  BROWNSVILLE/  TX— GULF  INTRACOASTAL 
•WATERWAY;  JACKSONVILLE/  FL  TO  KEY  WEST;  AND 
! C ONNtC TING  INLAND  WATERWAYS 

i 

•UNLIMITED  SERVICE— INTERCONTINENTAL  SHELF  (SULF  OF 
•MEXICO)  PRIMARILY  AND  OCCASSIONALLY  LAKES/  RIVERS/ 
!  AND  HARBORS 

! PUGET  SOUND  ANO  TRIBUTARY  WATERS 

! 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI/  OHIO/ 
{MISSOURI/  ILLINOIS/  *  ARKANSAS  RIVERS 

i 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  ANO  ALLEGHENY/ 
!CALCA$IEU/  ILLINOIS/  MISSISSIPPI/  OHIO/  ARKANSAS/ 

! AND  MISSOURI  RIVERS 


{MISSISSIPPI  RIVER:  ST.  LOUIS— JUNE-OCTOBER 

i 

! MILE  "ARKEH  18’  OHIO  RIVE® 


•INLAND  LAKES  AND  BAYS  IN  TERREBONNE  PARISH 


ICOAL/  MRc /  STONE/  SAND/  GRAVEL/  AND  IRON  0*S!G®EAT  LAKES  AND  ST.  LAWRENCE  WATERWAYS 


! CONSTRUCTION  EQUIPMENT 


•COAST  OF  MAINE 

i 

{COASTAL  NEW  JERSEY 


07!  PROGRESS  MARINE/  LTD.  !3  'TOWING 

i  i  ; 

32!P*C6Rf SSIVC  BARGE  LINES/  INC.  !2  i»ET WLCU"  PRODUCES 


03!  PROLCR1ZED  SCHIAjO-NEU  CO. 


Cl ! PR0VX9 ENCf  STEA-BOAT  CO. 


PUBLIC  SERVICE  "ARXNE/  INC. 


! SC*  A*  STEEL 


•COASTWISE  TOWING 


MULK  PETROLEUM 

! 


03 ! PU £P TO  PICO  MARINE  MANAGEMENT/  !2 

•INC.  ! 

Oii  PUERTO  RICO  PORTS  AUTHORITY  i? 

1  ! 

!  ! 

36tPUGFT  SOUND  FREIGHT  LINES  !1 

!  M 

!  ! 

3d! PUGET  SOUND  TUG  4  &ARGE  CO.  !2 

!  ! 

23!PUT-IN-PAY  RQAT  LIN?/  THE  *9 

!  ! 

32SQUALITY  PIPE  LINE  CONTRACTORS/  !3 
! I NC  •  ! 


•CONTAINERS/  VEHICLES 

! 


{PASSENGERS  ANO  f* EIGHT 


{WOOD  PUL*/  PAPER  PRODUCTS/  AND  LUMBER 


! GENERAL  FREIGHT  AND  TOWING 
l 

!PASSFNGL*S 

! 

!  SUPPLIES/  TOOLS  AND  haCmINFQY  FO» 
•CONSTRUCTION  OF  WATER,  GAS/  t  OIL  PIPELINES 


!  IDLE 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

i 

i°*ONX,  EAST  AND  HUDSON  RIVcftS/  LONG  ISLAND  SOUND/ 
•JERSEY  CITY/  PORT  NEWARK  4  PORT  ELIZABETH 
! 

•  NARRAG ANSI TT  BAY  AND  TRloUTARIES;  AND  MOUNT  HOPE 
!8AY 
! 

} H ARBOR  AND  COASTWISE-SOUTHERN  C ALIfORNI A-SAN 
(FRANCISCO  TO  SAN  DIEGO 
! 

•EAST  AND  GULF  COASTS-SAN  JUAN 


•VIEQUES/  CULE3RA  ISLANDS/  AND  SAN  JUAN  AND  FAJARDO 
•HARBORS 
! 

•PUGET  SOUND  S  TRIBUTARY  WATERS/*  HAWAII/  WEST 
•COAST 

i 

! PUGET  SOUND/  ALASKA/  HAWAII/  AND  WORLDUIOf 
J 

SLAKE  ERIC-PORT  CLINTON/  OH  TO  PUT-IN-BAY,  OH 

i 

(IN  AND  CUT  OF  AMELIA/  LA  LOCATED  ON  BAYOU  8EOUF 
(WATERWAY/  GULF  I NTRACOA ST AL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA 
•AND  1 CXAS/  OTHER  LAKES  AND  WATERWAYS— INLAND 
(WATERWAYS  0?  TEXAS  AND  LOUISIANA 


TA3LE  3  “  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


917 


E  S  ! 

N  !  !  1. 

G  •  ! 

•  OPERATOR  NAME  ! 

D  {  !  2. 

T  I  S3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COM-  •  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
HERC£  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

{ 

*•  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

•  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATEO 

; 
j 

i 

■ 

321  QUALITY  0UARTER80ATS/  INC. 

j 

1  I 

•9  • 

!  ! 

j 

{MISSISSIPPI  RIVER-HELENA/  AR/  INLAND  WATER/  BAYS/ 
SLAKES/  BAYOUS 

33! QUANTUM  CHEMICAL  CORP. 

•USX  DIVISION 

i 

3  'RESIDUAL  OIL 

i 

i 

•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL 
{WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS?  NECHES  RIVER  IN 
{BEAUMONT  AND  PORT  ARTHUR?  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 

l 

21 ! GUARTO  MINING  CO. 

i 

3  'TOWING  AND  COAL 

i 

'{OHIO  RIVER— CLARINGTON/POWHATAN  POINT/OILLES 
! BOTTOM#  OHIO  E0I50N 

18! QUEEN  CITY  RIVERBOATS 

2  ipASSENGERS 

i 

{OHIO  PIVER-CINCINNATI/  OH 

i 

36iaUI€G  BROS. -MCDONALD/  INC. 

3  ! 

!  IDLE 

28! OUINCY  SOYBEAN  CO. 

I 

j 

j 

i 

3  *! SOY BCAN  OIL 

i 

i 

j 

} 

•MISSISSIPPI  RIVER-GUINCY/  IL-NEW  ORLEANS/  LA? 
{TENNESSEE  RIVER-GUINCY/  IL-CHATTANOOGAz  TN? 
•ILLINOIS  RIVER-OUINCY/  IL-PERU/  IL?  HELENA#  AR- 
! NEW  ORLEANS  AND  TAFT#  LA?  AND  HELENA#  AR-OUINCY# 

•XL 

j 

32! R  C  E  3ARGE  RENTALS 

} 

2  i oilfield  Equipment 

i 

j 

’•LAKES  *  RIVERS  IN  THE  VICINITY  OF  MORGAN  CITY#  LA 

28!  R  S  R  KARINE#  INC. 

2  ! GRAIN 

{MISSISSIPPI  RIVER  FROM  LOCK  18  TO  LOCK  17 

35! R  t  R  SERVICES/  INC. 

2  !6R AIN  PRODUCTS 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  ITS  TRIBUTARIES 

07! R  S  S  HARBOR  TOURS/  INC. 

i 

j 

2  'PASSENGERS 

j 

i 

i 

’{PHILADELPHIA#  PA— OELAWARE  °IVER  BETWEEN  TRENTON/ 
s n j  AND  WILMINGTON#  D£  NOT  MORE  THAN  1  MILE  F»OM 
•SHORE 

i 

1  si R  A  W  MARINE/  INC. 

I 

2  'GRAIN/  COAL/  CHEMICALS/  AND  ROCK 

i 

{OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE  AND  UPPER  AND  LOWER 
•MISSISSIPPI  RIVERS 

32! R  B  Z  CORP. 

! 

?  ISANO/  GRAVEL/  FERTILIZER/  AND 

■ 

GRAIN 

j  WATERWAYS  OF  MISSISSIPPI  PJVER  SYSTEM#  UPPER  X 
•LOWER 

i 

38*! P  X  CONSTRUCTION#  INC. 

i 

t 

3  *!  CONSTRUCTION  EQUIPMENT/  CONSTRUCTION 
{MATERIALS  AND  SUPPLIES 

■ 

•SOUTHEAST  ALASKA 
; 

i 

33! RA8S  MARINE  DIESEL 

2  {CHARTERS  TO  OTHERS 

i 

325RAC  OARGE  RENTALS 
t 

j 

l 

2  !PIP£/  STEEL/  MUD#  AND  VARIOUS 
!  EQUIPMENT 
! 
t 

OIlPJELw 

'MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
•OF  LOUISIANA  AND  TEXAS#  LAKES#  OATS#  AND  SOUNDS  OF 
{SOUTHERN  LOUISIANA 

i 

1 6 i 9A0CLIFF  MARINE  t  FUEL  CO./ 

!  INC • 

2  ‘PUSHING  CROCK) 

i 

2 

{BETWEEN  FLORIDA  AND  ILLINOIS 
! 
i 

3 2 i R A E  T0WIN6 
! 

! 

j 

2  iTOVlNG 
! 

! 

i 

’{BETWEEN  CAIRO  AND  $T.  LOUIS-UPPER  MISSISSIPPI 
•RIVER?  BETWEEN  ST.  LOUIS  ANO  CHXCAGO-ILLINOI S 
{RIVER 

32JRAG  BOAT  CONTRACTORS/  INC. 

2  IpASSENGERS 

i 

'{GULF  Of  MEXICO 

j 

36! RAINER  PETROLEUM/  INC. 

2  {PETROLEUM  PRODUCTS 

i 

JLWSC/  OLYMPIA  TO  PORT  ANGFLfS#  LAKE  WASHINGTON 

■ 

1 6! RAINES/  CHARLES 

l 

9  { 

X 

! 

i 

28! RAY'S  RIVER90AT  RIDES/  INC. 
! 

1 

9  ’{PASSENGERS 
! 

i 

'{UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  GFNFRALLY  BETWEEN  LOCK  I 
! DAMS  9  S  10 

s 

3?! RAY/  JASON/  INC. 

; 

9  ! 

i 

{VENIcr  area  AND  EAST  BAY 

01 {REAGAN  CONSTRUCTION#  INC. 

9  i 

1 

•NARRASANSETT  BAY#  VICINITY  OF  NEWPORT#  ®X 

I 

1 1 ! REBEL  MARINE  SERVICE 
! 

! 

2  {TOWING/  SALVAGE/  AND  FISHING 
! 

! 

1  INLAND  WATERWAYS  IN  THE  CHESAPEAKE  BAY  AREA/ 
{INLAND  WATERWAYS  AND  UP  TO  100  MILES  OFFSHORE— 
{ATLANTIC  COAST 

i 

39{ RED  K  WHITE  FLEET 

3  {PASSENGERS/  WATER  TAXIS 

1 

! S AN  FRANCISCO  BAY 
! 

! 

18! RED  BIRD  ENTERPRISES/  INC. 

■ 

1 

9  ! 

i 

i 

t 

X 

13!R«D  CIRCLE  TRANSPORT  CO. 

( 

2  {GENERAL  COMMODITIES 

i 

icOASTWISE— BATON  ROUSE/  LA  TO  TAMPA/  FL  AND 
{TTRRE  HAUTE#  LA  TO  PUERTO  RICO 

i 

1 7 i REED  CRUSHED  STONf  COMPANY/ 
!  INC. 

2  {CHARTERS  TO  DTH£RS  AND  ROCK 

J 

’{KENTUCKY  LOCK  TO  VARIOUS  POINTS  SOUTH 
i 

32! REGINA  TOWING/  INC. 

i 

2  {TOWING 

1 

•MISSISSIPPI— NEW  ORLEANS/  LA 

i 

X 

03IREZNAUER  TRANSPORTATION  CO. 
f  INC* 

/ 

2  '.PETROLEUM  PRODUCTS 
j 

'{HUDSON  »2VE9/  NEW  YORK  HARBOR/  LONG  ISLAND  SOUND# 
{AND  COASTWISE— NORFOLK#  VA  TO  BANGOR#  ME 
* 

A5!»EISS  MARINE  TRANSPORT#  INC 
! 

• 

2  {DIESEL  FUEL/  *UFL  OIL 

! 
i 

•PORTS  OF  SUPERIOR  AND  OULUTM?  ALSO/  TWO  HARP/RS/ 
!«N  (24  MILES  UP  THE  NORTH  5W0#E  ON  LAKE  SUPERIOR) 

235RCNARD/  JOE 
i 

j 

2  {PASSENGERS 

J 

l 

{ STURGEON  PAY  CHANNEL/  LAKE  MICHIGAN  AND  BAY  OF 
SCREEN  BAY 
l 

221RES-Q-MARINE 

t 

; 

ZOmSC'VE  TRANSPORT ATION  CO. 

! 

1 S ! RESOLVE  TOWING  £  SALVAGE/  INC* 
i 

3®j  REV1LL A  TUG  CO. 

SiitMO  TOWING 
I 
! 

01  JtNONE” POULENC  BASIC  CHEMICALS 
I  CON*ANT 
; 
i 


13  1®ASSENGERS 
!  ! 
i  i 

•2  ISANO  AND  SR4VFL 
•  t 

•9  !  T0V*IN3  AND  SALVAGE 
!  t 

12  !9AAS«  TOWING/  VESSEL  ASSIST/  PASSENGERS 
!  ! 

!9  ! BULK  SAND/  GRAVEL/  SHELLS/  LIMESTONE/ 

!  {CEMENT/  DODGING  EQUIPMENT/  AND  FUEL 

i  i 

is  !  SULPHURIC  Ado 

i  i 

i  i 

;  | 


SLAKE  ERIE  ISLANDS;  SANDUSKY  8AY/  OH;  KELLEY'S 
SISLANO/  MIDDLE  BASS  ISLAND/  AND  SOUTH  BASS  ISLAND 
J 

SOHIO  RIVER  SYSTir 
! 

i FLORIDA  COAST  AND  CARIBBEAN 
l 

•SOUTHEAST  ALASKA/  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 

i 

•INLAND/  GULF  INYf RCOASTAL  WATERWAYS  OF 
•LOUISIANA/  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
t 

{GALVESTON  BAY/  6ULF  INTPACOASTAL  WATERWAY/  HOUSTON 
{SHIP  CHANNEL/  MISSISSIPPI  SOUND/  MOBILE  8AT/ 
•TENN-TON  WATERUAY/  MISSISSIPPI#  M09IL?/  OHIO/ 
•TENNESSEE/  YOMBIGOEE  RIVERS 


1 sj RICHARDS  LAUNCH  &  TOWING 
{SERVICE/  INC. 

{ 

i 

1 3! RICHARDS/  FRANK  l  MARCELLA 
5 

3JIRICHARDS0N/  LOYD  W./ 
{CONSTRUCTION  CO. 


!  ! 

•9  {TOWING  (SHIP  DOCKING) 
•  { 
l  I 

i  i 

•9  {TOWING 


•PORT  ROYAL  STATE  PIER  21  TO  PARRJS  ISLAND  OOCK 
{(APPROXIMATELY  2  MILES)/  BATTERY  CREEK/  AND  PORT 
•ROYAL  SOUND 
{ 

{INTRACOASTAL  WATERS 

i 


{2  {TOWING/  PETROLEUM  PRODUCTS/  AND  C ONSTRUCTIONl CORPUS  CHRISTI  AND  ARANSAS  PASS/  TX  TO  INTRA- 
{  ! EQUIPMENT  AND  MATERIALS  {COASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
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€  ! 

N  ! 

G  • 
i 

o  ! 

T  ! 


OPERATOR  NAN E 


SERVICE  ! 

REGULATED  3*  ! 

INTERSTATE  CON-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
NERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  =OR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


37! RIEOEL  ENVIRONMENTAL  SERVICES, 
!  INC* 

i 

37! RIEDEL  INT'L,  INC. 

i 

t 

33! RITCHIE  TRANSPORTATION  CO., 

!  INC. 

< 

07! R I VfR  ASSOCIATES 

i 

i 

13! RIVER  9ARGE 

i 

29!  RIVER  „<ARSE  SYSTEMS,  INC. 


03! RI V-R 

60AT 

CRUISES 

29»RIVEP 

1 

CARRIERS 

29j' RIVER 

CEMENT  CO. 

1  6*!  ®  IVER 

CITY 

INDUSTRIES 

32! RIVER 

i 

CITY 

MARINE  SERVICE,  INC, 

i 

20! RJVEP 

CITY 

TOURS 

32! RIVE® 

!  INC. 

CITY 

TOWING  SERVICES, 

73JRIVER  ENTERTAINMENT,  INC. 

31 ! RIVER  E CUIPMf NT  COMPANY 

i 

73! PIVCR  EXCURSIONS,  INC. 

i 

j 

1 3! RIVE?  FLEETS,  INC. 

! D I V.  Of  MIDLAND  ENTERPRISES 
t 

32! R !VCR  PARISHES  CO.,  INC. 

j 

32! RIVER  PRODUCTS,  INC. 

t 

2li RIVER  SALVAGE  COMPANY,  INC- 

! 

21 ! RIVFR  TRANSPORT  SERVICES  CO. 


3  'DRILLING  MUD 

i 

i 

2 

2 


!?0RTLAN0,  OR  (IDLE) 


! GRAVEL,  LUN$RR,  STEEL,  CONSTRUCTION  -AT£RI ALJPACIF IC  COASTAL  AND  INLAND  WATERS 
!  AND  OREOGE  >®OILS  ! 


•SAND  AND  GRAVEL 

I 

i 

2  ! TOWING,  LUPc  OIL,  DIESEL  fUEL,  WATER 

i 

i 

9  (CHARTERS  TO  OTHERS 

j 

2  ! BULK 
!£TC. 

i 
i 

2  ! PASSENGERS 


! STIKINE  RIVER,  A < 


•DELAWARE  RIVER,  DELAWARE  «AY,  CHESAPEAKE  SAY,  AND 
•C*.D  CANAL 


!  BULK  G»AIN,  COAL,  ORf$,  COK£,  '£  ®TILI ZE  PS,  ! MISSOURI,  MISSISSIPPI,  OHIO,  ILLINOIS,  AND 

! TENNESSEE  RIVERS,  AND  GULf  INTERCOASTAL 
•WATERWAY 


9  ! 


SORT  ®ULK  CcmcnT 
! SAND  AND  GRAVEL 
! CAUSTIC  SOO A,  LU-E  OIL 

!PASSENC;PS 


{HUDSON  S  MOHAWK  RIVERS!  NEW  YORK  STATE  CANALS 

i 

•IDLE 

j 

!MTSSISSI»PI  RIVER 

i 

SilACK  WARRIOR  AND  TOM3I5efc  RIVER  STSTEM 
I 

iniSSISSIPPI  PXVER  AND  GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 
i 

ioHIO  3  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 


! CHEMIC *LS/  OPT  CLEANING  FLUIO,  CAUSTIC  SODA,  ! BALTIMORE,  MARYLAND  HARSO*,  MISSISSIPPI  RIVER, 
!  LU*>£  OIL,  CHLOROFORM,  CA**0N  I'TS,  AND  !UP®ER  MISSISSIPPI  RIVE®,  ILLINOIS  PlVER, 

ISOOIUM  SULFATE  ! INTSRCOA$TAL-E AST  AND  WEST  TENNESSEE  RIVER  AND 

!  ! OH  10  PXVER 

! PA3SENSsa$  fINSIDE  CHICAGO  PREAKWALL 

<  i 

STOWING;  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  and  MATfRlALS!A«KANSAS  RIVER 

I 

*!®ASSfNCE»S 


!*2  DIESEL 

! 

! 

JSHIP  ASSISTING 


! °*Pc  FOR  DREDGING  OPERATION 


•TOWING 

i 

{MARdOR  SERVICE 


29JRIV5R  TRANSPORTATION  ASSOCIATES! 2  'COAL 
!  II  !  ! 


! MISSISSIPPI,  GALENA  RIVER,  ST.  CROIX,  AND 
! MINNESOTA  RIVERS 

•LOWER  OHIO  RIVE*,  LOWER  ANO  U*PSR  MISSISSIPPI 
•AIVEP 
( 

!®ORT  Of  3URN5X0E  ANO  SOUTH  LOUISIANA  PO»T  AREA 

! 

! GULF  COAST 

! 

{ALLEGHENY,  MONONGAHELA,  AND  OHIO  RIVERS 

! 

! GL AS  SPORT  AREA 

! 

•UPPER  MISSISSIPPI 
! 

! 


32! R IVER  WARRIOR,  INC. 

! 

!9 

! 

! TOWING 
j 

ITENN  TOM-TOMBIGflEE  W/W,  MISSISSIPPI,  OHIO,  AND 
{MOBILE  RIVERS,  WARRIOR  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 

27$  R IVf R£ 0*TS  AMERICA,  INC. 

i 

•3 

2 

!®AS5£NC£RS 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER— MC  GREGOR,  IA  TO  FOUNTAIN  CITY, 
!W! 

j 

17! RIVf R3OATS,  INC. 

{ 

is 

i 

! ®A3  SENS' RS 

i 

( 

! TENNESSEE  RIVER 

!5iam»CITY,  U.  $.  A. 

!2 

■ 

j  ®ASS,NG*®S 

i 

(MISSOURI  RIVE*— MILE  383  AREA 

28! R  tVERDOCKS,  INC. 

I 

! 

13 

■ 

! SAND  AND  GRAVEL 

i 

!  ILLINOIS  *XVER 

i 

• 

27! RIVERWAY  CO. 

i 

i 

i 

! 

!  2 

; 

j 

(CRAIN,  COAL,  SALT,  FcRTILIIC*,  0®«S,  SOYBEAN! INLAND  WATERWAYS 
.‘OIL,  MOLASSES,  MTROGcN  SOLUTION,  AND  ! 

{PETROLEUM  PRODUCES  ! 

i  i 

?9(  RIVERWAY  HA*901  SERVICE 
! ST.  LOUIS,  INC. 

i 

•2 

i 

t 

•M4ft)0*  TOWING 

! 

i 

•ST.  LOUIS  HAR0O*  AR'A 

! 

i 

*2! RIVIERA  MARINE,  INC. 

s 

•2 

•OILFIELD  SUPPLIES 

i«ULf  Of  MEXICO  WITHIN  200  MILES  OF  LAND 

j 

J2IRL5  M*RXNE,  LTD. 
i 

!  1 
j 

i 

{PERSONNEL  TO  JFFSMOPJ  WCLL<  C  RIGS,  AND 
! TGUI®MENT 

(WFST  C AMf RON  3,  WEST  CA-fRON  25,  AND  MORGAN  CITY 
» 

| 

27!»COE*S  OREOC*,  INC. 

i 

!  3 
! 

{TOWING  A  NO  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
! MAT •• I AL 

! MISS  IS  SIP* I  RIVER  SYSTEM 
! 

• 

4»!RC»RT»S  HAWAII  C*UIStS,  INC. 
•D/3/A  CAPT.  3EAS*S  C8UISCS 

(9 

2 

!PA$S*MGE»S 

! 

• 

(KAILUA-CONA  BAY  TO  XEAHUOLU  POINT  l  KEALAKEKUA  PAY 
(NOT  0V£*  1  MILE  FROM  SHORE!  KEALAKEKUA  BAY 

23!ROBrPTS  RIVER  RIDES,  INC. 
2 

i 

i 

i 

•1 

; 

2 

{PASS'  NGCRS 

2 

i 

! 

•FROM  MILE  579.5  ON  MISSISSIPPI  RIVER  TO  LOCK  AND 
!  D  AM  MI-DOWN  TO  MIL*  572  AND  BACK  TO  MILE  579.5! 
•FROM  -ILE  579.5  ON  MISSISSIPPI  RIVE*  TO  MILE  633 
(ANO  BACr-a£TWEEN  MILE  57».5  ANO  MILE  4SS.4 

I 

J2!R0iTRTSPN,  DAVID 

i 

•7 

•TOWING 

i 

! 

! SOUTH  LOUISIANA 

i 

l 

J2! RO^XN  TOWING 

(9 

1 

2 

i 

17(*R0C<  PLUfF,  INC. 

!  2 

(MISCELLANEOUS 

IOHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

i 

! 

18! ROCKPORT  HAR90U*  SERVICE 

! 

!® 

(TOWING 

i 

! OHIO  RIVER 

03! ROCKVILLE  SCOWS,  INC. 

5 

12 

i 

iSAND,  S TON 2 ,  AND  AGG*PCATE S 

i 

(NEW  YORK  AND  NEW  JE»SEY  METROPOLITAN  AREA 

l 

32! RODRIGUE,  EDMOND  4.  BOAT 

l 

CO. 

i 

•9 

•PASSENGERS 

2 

•INLAND  WATERS  ONLY 

j 

23i POEM  SALVAGE  CO. 

!  2 

i 

! TOWING  t  MARINE  CONSTRUCTION 

IG»EAT  LAKE  PORTS 
| 

41! ROGERS,  WAYNE 

i? 

!  TOWING 

i 

(IDLE 

■ 

37iaOGUE  MAIL  BOAT  SERVICE, 

INC. 

i  2 

(•A*SfNS£RS,  mail,  and  freight 

l 

(ROGUE  RIVER— WEDDE*®URN  TO  ACNESS,  OR 

32! romand A  SUE,  INC. 

•9 

(OILFIELD  EQUIPMENT,  SUPPLIES,  VAT  f  *  AND 

(GULF  Of  MEXICO 

!  ! DX*  SEL 
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OPERATOR  NAME 


ROHAft  NARINE/  INC. 


!  SERVICE 

•  1.  REGULATED  3Y 
!  INTERSTATE  COM- 
!  MFRCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HI»c 
!  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CAPRIEO 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


RONCO  BARGE  t  CREW90AT  RENTALS 


ROSE  LAUNCH  SERVICE 


ROSE  MARINE  TRANSPORTATION/ 
INC. 


ROSE*  S  OIL  SERVICE/  INC. 


ROSS  ISLAND  SAND  AND  GRAVEL 
COMPANY 


ROUN3AVAL/  ROBERT/  JR. 
ROUSSE  TOWING  CORP. 


ROYAL  STREET  T0VIN6/  INC. 


RUDOLPH/  M.  J./  CORP. 


RUGARE* S  SIGHTSEEING  CRUISES  i 
FERRY  SERVICE 


RUSAK/  ROGER 


RUSHING  MARINE  CORP. 

RUSSELL  TOWBOAT  AND  MOORAGE  CC. 


RYBA  MAPINS  CONSTRUCTION  CO. 


RYDER  TOWING  SERVICE/  INC. 
S.  t  S.  CONTRACTING/  INC. 


S.  C.  M.  CHEMICALS  CO. 
S.  CENTRAL  TOWING 


$.  PARISH  OIL  COMPANY 


2  ! OIL  F I rLO  RELATED  CARGO:  DRILL  ®IPE/  PUM?$/!GULF  Of  MEXICO  IN  AND  AROUND  VENICE/  LA 
‘AIR  TONGS/  CASING  TOOLS/  CHEMICALS  CORY)/  ! 

•VARIOUS  OBJECTS/  ETC.  ! 


2  ! PASSENGERS  AND  SMALL  SUPPLIES 


2  {FARM  PRODUCTS  (GRAIN/  WHEAT/  RAW  SUGAR/ 
•SALT/  ETC.) 


9  {PASSENGERS 

l 

2  ‘GRAIN/  COAL /  COX;/  AND  DRY  FERTILIZER 


3  ! CYLINO ER  AND  DIESEL  OIL 
3  ‘TOWING/  SAND/  AND  GRAVEL 


2  {GRAIN/  COAL 


2  {PUSHING  CARGO  BADGES-- OIL  FIELD  EJUPMENT 
•AND  SUPPLY 


•9  ‘COP ®£ A  AND  HEAVY  cCJIP^ENT 


2  ‘PASSENGERS 
1 


‘LAKES/  BAYS/  SOUNDS  AND  OTHER  INLAND  WATERS  IN 
•SOUTH  LOUISIANA 
; 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  Of  LOUISIANA  &  TEXAS 
•AND  ITS  TPI9UTARIES/  MISSISSIPPI  RIVER  -  BETWEEN 
•DATON  ROUGE  t  NEW  OPLEANS/  ETC. 

i 

•GNO-SUNSHINE 

i 

{MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS  AND  TRIBUTARIES— 
{ILLINOIS  WATERWAY  — GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY-EAST 
•AND  WEST 

i 

•GLOUCESTER  HARBOR 

t 

•PORTLAND  AND  ASTORIA/  OR  — COLUMBIA  AND  WILLAMETTE 
{RIVERS  AND  OREGON  SLOUGH 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER-NEW  ORLEANS/  LA  TO  ST.  PAUL/  MN 

t 

! INLAND  %  COASTAL  WATERS  OF  LOUISIANA 


{MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY-TEXAS 
{AND  LOUISIANA 


•EAST  ANO  GULF  COASTS 


•GREAT  LAKES-LAKE  ERIE 


9  {PASSENGERS 

j 

2  '{COAL  4  GRAIN 


RUSSELL  TOWBOAT  AND  MOORAGE  C0.J9  *CMART£P$  TO  OTHERS 
!  ! 

RUSSO/  IRWIN  BOAT  CO./  INC.  !2  {TOWING 
!  ! 

RUTHERFORD'S  CRUISE  LINE/  INC.  !9  ‘PASSENGERS 
!  ! 

RYBA  MAPINS  CONSTRUCTION  CO.  !2  !  STEEL  AND  PILING/  STONE  ®P  ®A®/  DREDGE 
*  {MATERIAL 
!  ! 

RYDER  TOWING  SERVICE/  INC.  !2  {TOWING 
!  ! 

S.  t  S.  CONTRACTING/  INC.  !2  {GENERAL  CARGO/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 

!  {MATERIALS 
!  ! 

S.  C.  F.  TRANSPORTATION/  INC.  !2  !0«Y  BULK-GRAIN  AND  COAL 
!  ( 

S.  C.  M.  CHEMICALS  CO.  !3  ! ACID 

!  ! 

S.  CENTRAL  TOWING  !2  {CHARTERS  TO  OTHERS 

!  ! 

!  ! 

$.  PARISH  OIL  COMPANY  {9  |PI»Z,  VALVES/  FITTINGS/  AND  WELDING 

{  JSUPPLIES-OIL  flELD  PUMPS 
!  J 


{GREAT  LAKES  AND  INLAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED 
{STATES 


{VENTURA  HAR30R/  CA 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


{WILLAMETTE/  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

i 

iA®£A- INTERCOASTAL  CANAL  HOUMA 


•GRAND  RIVER/  OHIO-LAKE  ERIE 

I 

•GREAT  LAKES 


{LOUISIANA  INLAND  WATERWAY 
1 

•PUGET  SOUND/  WEST  COAST  U.  $./  ALASKA  AND  SOUTH 
•PACIFIC 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

{BALTIMORE  HARBORS  AND  RIVERS 

l 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/ 
JETC. 

i 

’{MISSISSIPPI  RIVER/  INLAND  WATERWAYS/  GULF  OF 
{MEXICO -HARVEY/  LA-SURRWOOO/  LA 


SAPINE  MARINE  CO. 


!9  {DIESEL/UATIR/  DRY  CA»*0/  OIL  FIELD  SUPPLIES/ • GULF  OF  MEXICO- WITHIN  100  MILES  OF  LAND/  GULF  OF 


{AND  PERSONNEL 


SABINE  TOWING  l  TRANSPORTATI 3N  !2  {PETROLEUM  PRODUCTS  AND  CHEMICALS 
CO./  INC.  !  J 

i  I 

SABINE  TOWING  t  TRANSPORTATION  {2  {PETROLEUM  PRODUCTS 


!  SABINE  YACHT  BASIN 
! 

{SACRAMENTO  TUGBOAT  COMPANY 


19  { TOWING 

!  i 

•2  I  TOWING 


SADLER  MATERIALS  CORP.  !2  {TOWING/  SANO/  AND  GRAVEL 

i  ! 

SADOWSXI  TOWING  CO./  INC.  !2  {TOWING 

!  I 

!  1 

SADOWSK!/  DIANA  L.  !9  {GENERAL  MARINE  TOWING 

!  ! 

SAFE  HARBOR  !2  ITOWJNG 

TUG  N  TOW  DIVISION  1  • 

i  ! 

SAINT  ANTHONY  TOWING  CO./  INC.  !2  {TOWING 
!  1 

S  ! 

SALMON  BAY  BARGE  LINE/  INC.  !2  {CEMENT  AND  MOLASSES 
{  ! 

SALMON  BAY  SAND  t  GRAVEL  CO./  !2  {SAND  AND  GRAVEL 

INC.  !  I 


SADOWSK!/  DIANA  L. 


SAFE  HARBOR 

TUG  N  TOW  DIVISION 


{MEXICO-20  MILES  FROM  SAFE  HARBOR/  INLAND  UATSR- 
{UATS-SA8INE  PASS  AREA 
! 

{ATLANTIC/  uULF/  ANO  PACIFIC  COASTS!  PUERTO  RICO  TO 
!U.  S.  GULF  AND  FAST  COASTS 
1 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

! 

! SABINE  LAKE  ANO  SABINE  RIVER  IN  ORANGE/  TX 

| 

{SACRAMENTO  TURNING  BASIN 
{ 

•HAMPTON  ROADS  AND  TRIBUTARIES 

{JALTIMORE  HARBOR/  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS/ 
{AND  TRIBUTARIES 
! 

{PHILADELPHIA/  CHESAPEAKE  BAY/  NORFOLK  AREA 

! 

! S AN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

I 

i 

{HOUSTON  SHIP  CHANNEL!  ICW  FROM  TEXAS  CITY  TO 
! SE ADR! FT 
! 

•SAN  FRANCISCO  BAT  AND  SEATTLE/  WASHINGTON 
J 

ISTEILACOOM  TO  SEATTLE  (LWSC) 

I 


SAMSEL  SERVICES  COMPANY 


SANSON  TUG  4  BARGE  CO./  INC. 
SAN  JACINTO  TOWING/  INC. 


SAN  JUAN  FERRY  t  BARGE 


SAN  PEDRO  MARINE 


{ 2  {MARINE  SUPPLIES/  POLLUTION  CLEAN  UP/  SEWAGE  {CUYAHOGA  RIVER  TO  CLEVELAND/  OH  AREA  AND  LAKE  ERIE 


I  ! ANO  RUBBISH  REMOVAL  {FROM  TOLEDO/  OH  TO  ERIE/  PA/  CLEVELAND/  OH  BASE 

!  i  ! 

! 2  {TOWING/  LOGS/  ANO  GENERAL  FREIGHT  {SOUTHEAST  AND  WESTERN  ALASKA  AND  PUGET  SOUND 

!  !  ! 

! 2  {TOWING  IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

!  I  {AND  CONNECTED  WATERWAYS  INCLUDING  MISSISSIPPI  AND 

!  !  {ALABAMA 

!  !  I 

! 3  (HEAVY  EQUIPMENT/  BUILOING  MATERIALS/  AND  !SAN  JUAN  ISLANDS 
!  {FUEL  ! 

t  (  ! 

{ 2  {PASSENGERS  ANO  CARGO  INCLUDING  SHIPS  STORES/ 1 PACIF I C  C  OAST— HUNT  INGTON  3EACH  TO  CL  SEGUNDO 
{  {DECK  AND  ENGINE  SUPPLIES.  BULK  LUBE  OIL  AND  {INCLUDING  CA  FAUNA  ISLANDS.*  PT.  CONCEPTION  TO 

!  {OTHER  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OFFSHORE  OIL  !30  DEGREES  11*  LAT  20  MILES  OFF  MAINLAND  SHORE 

!  {DULLING  EQUIPMENT  ! 


▼A3LE  ?  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  9Y  !  ! 

!  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  ! 

OPERATOR  NAME  !  NERCE  COMMISSION  !  ! 

!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  !  ! 

!  3.  PRIVATE  !  ! 

!  9.  UNKNOWN  !  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


41 ! SAN  PEDPO  OFFSHORE  MARINE 


32!$AN30PN  «  O’NEIL  TOWING 
| 

32! SAND  CASTLE*  INC. 


39! SANDER  S  T0W90AT  SERVICE 


!2  ! °AS3£NS£PS  AND  CARGO  INCLUDING  SHIP  STORES*  (0CEANS-200  MILES  OFFSHORE 
!  ! DECK  AND  ENGINE  SUPPLIES;  BULK  LUBE  OIL  AND  ! 

!  ! OTHER  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OFFSHORE  OIL  ! 

!  !  DR ILLING  EQUIPMENT  ! 

!  !  ! 

(2  ! COAL  !PORT  ST.  JOE*  FL 

!  !  ! 

! 2  ! CHEMICALS  ! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 


!  2  ! SHIP  ASSISTING 

i  i 


IISSANOr  POINT  ASSOCIATES*  INC.  !2  ! PASSENGERS*  SHIPS  STORES 

!  !  ! 


!2  !  SAND  AND  GRAVEL 


21! S  *NFQR  0  ALEXANDER  CO.  !3  (GRAIN 

i  !  i 

U*  SANGAMON  PACKET  CO.  -  RIVER  12  !PASSe.NGE»S 
JCRUISES  !  ! 

!  !  ! 

17! S ANGRAVL  CO.*  INC.  !3  ! SAND  AND  GRAVEL 

!  !  ! 

41 ! S  ANT  A  CATALINA  ISLANO  COMPANY  !2  !PA$S:N$E*$ 

!  !  ! 

37! SAUSt  BROS.  OCEAN  TOWING  CO./  !1  (TOWING*  LUMBER/  AND  GENERAL  CARGO 
! INC.  i  ( 

!  !  ! 

14!  SAVANNAH  FOODS  t  INDUSTRIES*  !2  !H9UID  SUGAR 
!  INC.  !  ! 

i  i  | 

nisAVANNAH  MARINE  SERVICES*  INC.  !«  !TOWINGJ  CHARTER  LAPSES  TO  OTHERS 


03!S  AYVILLE  FERRY  SERVICES*  INC./  !2  (PASS'Nf£»S 
!  SOUTH  BAT  FERRY*  INC.  !  ! 


! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! SAN  PA3LO  3AY-CARQUINEZ  STRAIT-SUISUN  BAY- 
! SACRAMENTO  AND  SAN  JOAQUIN  RIVERS 
| 

IhAMPTON  ROADS*  LYNNHAVEN  ROADS*  JAMES  AND  YORK 
(RIVERS*  A  *  /  INTRACOASTAL  VIRGINIA 
( 

! UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

1 

j PEORIA*  IL— ILLINOIS  RIVER  AND  GALENA*  U— 
(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

!  MILES  100  AND  114  ON  TENNESSEE  RIVER 

2 

! WITHIN  1/2  MILE  OF  CATALINA  COAST 

t 

(PACIFIC  COAST 
! 

{ 

!  IDLE 

! 

! 

ISAMPIT  RIVER'GEORGETOWN*  SCJ  SAVANNAH  RIVER- 
•SAVANNAH*  GA 
! 

JSAYVILLE  TO  FIRE  ISLAND  PINES*  NY  AND  GREAT  SOUTH 
!BAY;  sayville  to  cherry  GROVE*  BARRETT  beach*  and 
! SUNKEN  FOREST*  NY 
! 


05! S Cf  TRANSPORTATION*  INC. 

! 


?«!SCHAOLER’S  RIVEP  EXCURSIONS 

l 

OjjsCHIAVONE  SONOKQ  CORP. 


!  2  {PRIMARILY  GRAIN;  SALT*  CORN*  STEEL*  SAND*  ‘MID  AND  LOWER  MISSISSIPPI*  OHIO*  ARKANSAS*  ANO 


!  ! FERTILXZ 5R 

2  ; 

!9  !  PASSENGERS 

!  ! 

!3  !SCRAP  IRON  AND  STEEL 
!  ! 

!  ! 

! 2  (CHARTERS  TO  OTHERS 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 


27! SCHICKLZNG  TOWING  CO.*  INC.  !2  iCHART£*$  TO  OTHER* 

!  i  ! 

32!SCHLUMdfRG£R*  INC.  !9  • 

!  !  ! 

2d! SCHMIDT*  0.  L.*  a ARGE  LINES*  !2  'CHARTERS  TO  OTHERS 
! INC.  !  ! 

!  !  ! 

371SCHNITIFR  LEASING*  INC.  !2  lCHARTCRS  TO  OTHERS 

!  !  ! 

32! SCHOUEST  MAPJNC  SERVICE*  INC.  !2  ! 

!  !  ! 

32!  SCHWA***  OOM  !  2  ! 

!  !  ! 

2C! SCIOTO  DOCKING  CO.  !2  (HAP10J  W0»< 

!  !  ! 

16!  SCOTT  PAPF»  CO.  !2  ITRSt  LENGTH  PULPGOOO  AN?  L0*$ 

!  !  ! 

32! SCOTT*  NOLAN  J.  AND  AUDIE*  1.  !2  ! 


32!  SCHWA***  OOM 

! 

20! SCIOTO  OOCKING  CO. 

! 

16!  SCOTT  PAPF»  CO. 


1 3! SCURRY  *  WILLIAM  p. 

{ 

37! SOS  LUMBER  COMPANY 

! 

! 

36! SrA  COAST  TOWING 

1 
! 

2 

05! SEA  CRUISES*  INC. 

i 

33! SCA  HOSS*  INC. 


03! S  €  A  LAND  SERVICE*  INC. 

1 

2 

C7j SCA  LAND  TRANSPORT  CO.*  INC. 

J 

42! SrA  LINX  Of  HAWAII*  INC. 


!  ! 

!9  {VEHICLES  ANO  BUILDING  MATERIALS 
I  ! 

!  3  ! CM JPS  AND  SAWDUST 
!  ! 
i  i 

i3  I  TOWAGE  O'  REFINED  PETROLEUM  GANGES  ANO 
!  ! AGGREGATE  BARGES 


! 2  {PASSENGCRG 
!  ! 


! ILLINOIS  RIVERS 

j 

(BETWEEN  MILES  4S3  AND  493  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! NEW  YORK  HARBOR*  CONNECTICUT  VIA  LONG  ISLAND 
!  SOUND  TO  STANFORD  AND  BRIDGEPORT 
! 

! 

! 

! 

! 

(ILLINOIS  WATERWAY  AND  GREAT  LAKES 
! 

(COLUMBIA  AND  WILLAMETTE  RIVERS 
( 

(IDLE 

! 

(IDLE 

( 

(OHIO  RIVER 

1 

(T0HB1GBFC*  ALABAMA*  MOBILE  RIVERS 
! 

(IDLE 

( 

(HILTON  TO  PAUFUSKtE 

( 

(COLUMBIA  RIVER  ANO  SNAKE  RIVER  BETWEEN  BINGEN*  WA 
(AND  VAUNA*  OR 
! 

(PUGET  SOUND*  WAJ  ON  THE  PACIFIC  COAST  OT  NORTH 
(AMERICA*  AND  THE  INSIDE  WATERS  OF  BRITISH 
! COLUN*IA/AND  ALASKA;  ALSO*  WESTERN  RIVERS 
I 

(LONG  ISLAND*  NT— GREAT  SOUTH  BAT  L.  I. 

I 


!?  ! MISCELLANEOUS  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES  USED  IN! GULF  Of  MEXICO-150  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  KEY 


32ISFA  MAR 
I 


32! Sf A  JAY  "ARINF  SERVICE*  INC. 


16!S*A  SAUAGE*  INC. 

! 


32ISEA  SUPPLY*  INC. 


1 J!S£4  VESSEL*  INC. 

I 

03!  SEA  WOLF  NARINE 
! 
j 

03! SEABOARD  TRANSMARINE 
( 
j 

01ISEA80ATS*  INC. 


32!SEA3*ECZE  TOWING  CO. 
! 


32!  SEACOR  MARINE  (NIGER!*)*  INC.  12  (TOWING  AND  PASSENGERS 


i  (OFFSHORE  OIL  INDUSTRY  (WEST*  FL  AND  BROWNSVILLE*  TX 

i  !  t 

! 1  ! CONT* INE*S*  VEHICLES*  and  MIEaKBULK  (WORLDWIDE 

i  (CONTAINERS  ! 

!  !  I 

!  2  (GRAIN  (CHESAPEAKE  BAY  AND  TRIBUTARIES— EASY  COAST  PORTS 

!  !  I 

(9  (PASSCNiC'S  (BETWEEN  L AHAINA*  MAUI*  AND  KAUNAKAKAZ  HARBOR  OK 

!  !  (THE  ISLAND  Of  MOLOKAI 

(  !  ! 

(2  SOFFJHORC  OIL  AND  PRODUCTION  DRILLING  (ALL  P04TS-U.  S.  GULF  OF  MEXICO 

(  ! EQUIPMENT  ( 

i  !  I 

(2  STOW  IN j  (INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA;  VENICE*  LA 

I  (  (TO  M0R6AM  CITY*  LA 

I  !  ! 

(9  (OILFIELD  SUPPLIES  (GULF  Of  MEXICO  MOSTLY  WEST  OF  THE  MISSISSIPPI 

I  (  (RIVER 

!  !  I 

(2  (OIL  FIELD  RELATED  SUPPLIES  AND  PERSONNEL  (GULF  OF  MEXICO  WITHIN  200  MILES  OF  LAND-FLOtlDA 

!  !  (TO  TEXAS 

(  !  ! 

(9  (GENERAL  CA»G1  (FROM  PORT  OF  PALM  BEACH  TO  WALKER’S  CAY*  BAHAMAS 

(  (  ! 

(2  (TOWING  VESSELS— ®ITROLEUM*  SCRAP  HON*  SAND*  I  COASTWISE*  INLAND  AND  INTRACOASTAL 
!  ! STON* *  AGGREGATE*  MUD*  ETC.  ! 

!  (  ! 

! 2  (BULK  ASPHALT  (MISSISSIPPI  RIVET*  CULF  Of  MEXICO*  ATLANTIC  OCEAN* 

!  !  (AND  EASTERN  WATERS 

!  !  ( 

(3  (PETROlfU*  PRODUCTS  (NARRANGANSETT  AND  MOUNT  HOPE  BAYS*  L0N6  ISLAND 

i  (  (SOUND*  PI  SOUND*  BLOCK  ISLAND  SOUND*  BUZZARDS  BAY* 

!  !  (CAPE  COD  PAY*  VINEYARD  SOUND*  NANTUCKET  SOUND  AND 

!  i  (MASSACHUSETTS  BAY 

I  I  ! 

(2  (TOWING  (INLAND  BARS  AND  LAKES  ON  GULF  COAST 

!  (  ! 


(INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA/  VENICE*  LA 
(TO  MORGAN  CITY*  LA 
! 

(GULF  OF  MEXICO  MOSTLY  WEST  OF  THE  MISSISSIPPI 

(RIVER 

I 

(GULF  OF  MEXICO  WITHIN  200  MILES  OF  LAND-FLORIDA 
(TO  TEXAS 

(FROM  PORT  OF  PALM  BEACH  TO  WALKER’S  CAY*  BAHAMAS 
! 


(FOREIGN— WARRI/ESCRAVOS/NIGER  DELTA 
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E  !  ! 

Hi  11. 

6  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  • 

0  *  !  2. 

T  !  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COP-  !  °PINCIPAL  COMMODITIES  CARRIEO 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

1  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

i 

32|SEAC0P  SUPPLY  SHIPS  ASSOCIATES/ 
!  INC. 

i 

1  1 

•2  !OIL  WELL  STIMULATION  MATERIAL/  MILITARY 
•  'MATERIALS 

1  1 

1 

•PORT  HUENEME/  CA?  SAN  FRANCISCO/  CA-HONOLULU/  HI! 

! PORT  CANAVERAL/  FL-ANTIGUA?  GULF  OF  MEXICO- 
! FOUR  CHON#  LA 

11 ! SEACRE ST  TOWING/  INC. 

j 

•2  STOWING 

1  1 

IhAMPTON  CREEK/  NEWPORT  NEWS  CHANNEL/  NORFOLK 
•HARBOR/  VA  AND  CHESAPEAKE  BAY 

32! SEAFARER  BOAT  CORP. 
l 

•2  1  OILFIELD  DRILLING /PRODUCT ION  SUP°LIES 

1  1 

’•PRIMARILY  INSHORE  — CFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
STEXAS/  AND  CALIFORNIA 

33! SEAHAWK  MANAGEMENT/  INC. 

!  9  I 

< 

33! SEAHORSE  MARINE  SERVICE/  INC. 

!  2  * 

SIDLE 

33! SEAKIST  TOWING/  INC. 

•2  Ilog  towing 

i SOUTHEAST  ALASKA 

S 

33! SEAL  FLEET/  INC- 

! 9  SOIL  *IfLO  SUPPLIES  AND  G£0®HTSICAL  EQUIPMENT !U.  S.  GULF  OF  MEXICO 

03!5  SALIFT  3ULKERS/  INC. 

i 3  IbuLK  GRAIN/  RAW  SUGAR/  AND  COAL 

!U.  $.  GULF  -  FOREIGN/  AND  COASTWISE  U.  S. 

33! SEAMASTER/  INC. 

*!2  SOIL  DRILLING  PcLATED  £OUIP*cNT 

•GULF  OF  MEXICO 

03! SEARS  OIL  CO. 

i 

! 3  'GASOLINE  AND  FUEL  OIL 

1  1 

! NEW  YORK  HARBOR/  GREAT  LAKES/  NEW  YORK  STATE  9ARGE 
! CANAL/  AND  COASTAL 

36! SEATTL E  HAR30P  TOURS 

! 3  ! EXCURSION  PASSENGERS 

•PUGET  SOUND  AND  TRIQUTARY  WATERS 

41! SEAWAY  COMPANY  OF  CATALINA 
i 

*!2  *i  TOWING/  GENERAL  FREIGHT/  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! (BULK)  JT  SEMI-TRAILFR 

•PACIFIC  COAST — LONG  BEACH  TO  LOS  ANGELES  AND  PORT 
•OF  LOS  ANGELES  TO  CAT  ALISA  ISLAND 

15isEGU«0/  INC. 

!2  'PASSENGERS 

1  ■ 

•FORT  MYERS/  FL  AREA;  C ALOOS AHATCHI E  AND  ORANGE 
!RIVERS;  LAKE  OKEECHOBEE  AND  SAN  CARLOS  BAY 

3  si  S  EL  €  Y  CORPORATION 

j 

1 3  IlOGGING  AND  ROAD  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 

!  'support;  towing  log  °afi$ 

•SOUTHEAST  ALAKSA-FROM  HOONAH  ANO  SK AG  WAY#  AK 
•SOUTH  TO  KETCHIKAN/  AK 

16! SELF  TOWING  COMPANY 

i 

i 

•2  i TOWING 

1  1 

1  1 

■  GULF  INTRACOASTAL  VATfRUAY?  APALACHICOLA/  CHATTA- 
•HOOCHSE/  FLINT/  AND  MOBILE/  AL#  AND  ALABAMA/ 
!MISSISSI?PI/  WARRIOR  AND  TO^BIGBEE  RIVE»S 

23! SFLVICK  MARINE  TOWING 

i3  i TOWING 

!G»EAT  LAKES 

1 7j  S (ROD (NO/  INC. 

! 2  ! COAL/  PHOSPHATE/  AND  5r0NS 

!  TENNES  SEE  RIVER 

321 SETTOON  MARINE/  INC. 

1 

! 3  STOWING 

1  1 

IhORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE/  PRIVATELY  OWNED 

SOIL  COMPANY  CANALS/  OLD  RIVFR  ANO  BAYOU  L0H6 

32!Sf TTOON/  INC. 

! 

S  • 

!  3  1T0UING 
!  ! 

’•MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE/  PRIVATELY  OWNED 
•OIL  COHPANY  CANALS/  OLD  RIV'R  AND  BAYOU  LONG 

S 

33! SEWARD  MARINE  SERVICES/  INC 
! 

! 

• 

!9  !  SEAFOOD  PRODUCTS— MERGING/  »ALMON 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

{PACIFIC  OCEAN-SOUTHFAST  COASTAL  AREAS  OF  ALASKA; 

! SOUTH  CENTRAL  AREA  Of  ALASKA#  PRINCE  WILLIAM 
(SOUND?  COOK  INLET?  SOUTH  WESTERN  PENINSULA  ARF A- 
JbRISTOL  3AY-N0RT0N  SOUND 

01! SET  JAY  ENTERPRISES 
•0/3/A  SET  JAY  MARINE 
•CONSTRUCTION 

i?  Itovxns 
!  ! 

!  ! 

1 COASTW ZSE-MA INE  TO  NEW  JERSEY 

1 

» 

16! SHALLOW  WATER  TOwINS/  INC. 

!  2  ! 

•IDLE 

! 

20SSHAMBLIN  STONE/  INC. 

S3  ! TOWING 

SMILE  ®OXNT  43.5-KANAWHA  RIV*R  AT  INSTITUTE/  WV 

0 3! SNAHROCK  MARINE  CORP. 
j 

■  ■ 

!2  STOWING 
!  ! 

•NEW  YORK  HARBOR  (PRIMARILY)/  HUDSON  RIVER/  LONG 
! ISLANO  SOUND 

32! SHANNON  t  WALET  BARGE/  INC. 

S 

S  2  SCHARTEPS  to  OTHERS 

SATCHAFALAYA  RIVfR  BASIN 

321  SHANNON  t  WALET  BOATS 

12  (GENERAL  TOWING 

SGRAND  BAYOU— MORGAN  CITY/  LA  ARCA 

37! SHAVER  TRANSPORTATION  COMPANY 
! 
j 

•  X 

SI  (LOGS/  lUMJ'R/  SC*A®/  gRAlN/  *CTWOLJUM/ 

!  ICHMICALS/  GRAVEL/  TALLOW/  CAUSTIC#  AND 

J  1  CONTAINERS 

(COLUMBIA/  SNAKE/  AND  WILLAMETTE  RIVERS?  COASTAL 

SAND  INTERCUASTAL 
! 

231  SHAW/  TOM  CONSTRUCTION  CO. 

! 9  SCONSTRUCTION  MATERIALS 

ilNlAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED  STATES 

HSSHAVNCETOWN  HARBOR  SERVICE/ 
*.  INC. 


OIISHEEPSCOT  PILOTS/  INC. 


32SSHCLL  MORGAN  LANDING/  INC. 

! 

32!  SHELL  OFFSHORE/  INC. 

•A  SUS X  OIA*Y  Of  SMELL  OIL  CO. 
! 

33JSMCU  OIL  CO. 


C7!  SHERIDAN  COMPANIES 
I 

2?i  SHISLY/  J.  L./  COMPANY 
I 

i 

AliiHlP  SERVICES 
S 

331 SHIPPSN  MARINE/  INC. 

! 

! 

03SS.>XPV*«D  MARKETING/  INC. 
! 


1 3! SHORELINE  I NPPOVE PENT 
! 

?4!SHO»LLJN£  NARINE.  CO. 


33SSXLVE*  BAT  LOOSING/  INC. 
! 


36! $ IHXQNS  TUGBOfcT  COMPANY 


t  I 

•2  ! OR A  IN  AND  COAL 

i  i 

i  i 

!  3  UOVINti/  SHJPDOCKING/  AND  IMAGE  RENTAL 

!  ! 

!  ! 

•2  STOWING/  CATTLE/  AND  OILFIELD  SUPPLIES 


SMILE  SSA  OHIO  RIVER 


SMOSTLY  NEW  ENGL  AND— OC  CAS  IONALLY  H«W  YORK  AND 
•PHILADELPHIA 


SOULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  VERMILION  BAY 


t  <*ULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  »IV£R 
S3ELOW  NEW  ORLEANS/  AND  OULF  Of  MEXICO 


13  SST'EL  TUPULARS/  DRILLING  "UD/  CHEMICALS/ 

I  SWATS*/  AND  MISCELLANEOUS  OILMCLO  SUPPLIES 
!  ! 

S3  !LUa  RI C  A  TI  NO  OKS/  FPICMtCROHYDRIN/  1UT  AO  IENE!  HOUSTON/  TX/METAIftl ?/  LA/CIWW;  HOUSTON/  TX/NQRCO/ 
!  1  (  INHIPI  If  D)  /  METHYL  *  THYL  KtTONC/  4*0  PM-NOLSLA/G ZWW?  NORCO/  L  A/NAR IETT A/  ON/MISS ISSIPP I  AND 

SOHIO  RIVERS;  HOUSTON/  TX/NORCO/  LA/Giww 
! 

•ATLANTIC  AND  GULf  COASTAL  WATERS  TO  WEST  INDIES 
! 

{MISSISSIPPI  RIVER-GRAY  CLOUD  ISLAND  TO  ST.  PAUL 
SAND  MINNEAPOLIS/  NN 
S 

•LOS  ANGELES;  LONS  BEACH  HARBOR  AREA 


!  ! 

! 1  SfERTILXEER/  GRAIN/  .HEAT/  AND  SUGAR 

!  ! 

S3  SSAND  AND  GRAVEL/  CRUSHED  STONE 


!  ! 

•3  ICRPW/  SHIP  STORES  (GOODS/  LAUNDRY/  ETC.) 

!  ! 

!«  SOlLflELO  ORILLINm  SUPPLIES  AND  PASSENGERS 

I  s 

!  S 

!  2  1  PETROLEUM  PRODUCTS 
I  S 
\  i 
!  S 

•9  SRIPRAP 

!  I 

! 2  (PASSENGERS 
!  ! 

(  ! 

| 9  SLOGS/  EQUIPMENT/  PART*/  AND  SUPPLIES 

S  I 

i  | 

i  ! 

! 2  {GENERAL  TCWlNS 


! GULf COAST  OPERATING  OUT  Of  CAMERON/  LA  TO  POINTS 
SOff SHORE 
! 

SLOWER  MISSISSIPPI  RIVER-WESTERN  CANAL  (BETWEEN  NEW 
(ORLEANS  AND  HOUSTON);  ALSO/  EAST  COAST  AND  PUERTO 
•RICO 
! 

(KENTUCKY  LAKE  AND  8ARKLCY  LAKE 
S 

SLAKE  MICHIGAN  HARBORS/  ILLINOIS  WATERWAY/  AND 
SCHICAGO/  EL  AREA 
j 

•EIGHT  fATHOM  BIGHT  TO  SALT  LAKE/  PORT  FREDERICK; 
JCU8E  COVE  ON  CHATHAM  STRAIT  TO  HOONAH/  AK  AND/OR 
(SITKA/  AK  USING  PERIL  STRAIT-ALSO  TO  JUNEAU/  AK 
! 

{PACIFIC  COAST 
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£  •  ! 

N  !  !  1. 

6  !  ! 

*  OPERATOR  NAME  ! 

0  i  *2. 

T  !  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  ! 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

i 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 

*  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

t 

i 

i 

i 

32!$IM0NS,  AOdERT  M. 

i 

1 

i2 

•DRY  CARSO 

* 

•INLANDS  WATERWAYS  AND  BAYS  OF  LOUISIANA 

01!SIMP$0N  TOWIN6  AND  SALVAGE 

i 

CO.  12 

i 

•IDLE 

2q! $ IMPSON,  JOHN  0./  CONST.  CO 
!  INC. 

t 

!9 

a 

■ 

! TOWING 

•CHICAGO,  IL  TO  CAIRO,  XL;  GRAFTON,  XL  TO  ST.  PAUL, 
•MN 

3o! SINCLAIR  TOWBOAT  £0./  INC. 
l 

12 

i 

! GENERAL  TOWING 

! PU6ET  SOUNO  AND  AOJACENT  WATERS 

3*!SINK,  RALPH 

l 

j2 

! CHAPTERS  TO  CTH£®$ 

JNEWPORT  AND  VICINITY 

36*SKA«IT  COUNTY  PUBLIC  WORKS 
! DEPT. 

!2 

i 

‘AUTOS  AND  PASScNG£f S 

! ANACORTES,  WA  TO  GUE.lES  ISLAND,  WA 

i 

JJISKAINS,  A033IE  S. 

i 

•  9 

i 

•TOWING 

! GALVESTON  8AY,  TX 

321SYIPPER  ANN,  INC. 

j 

!2 

Stowing  oil  barges 

!FPOH  LAKE  “ONTCHARTRAIN  TO  CHALMETTE,  LA 

32!3riPPlN  SUE,  INC. 

i 

i 

•9 

t 

•OILFIELD  cGUIPW£nt,  SUPPLIES,  WATER  AND 
•DIESEL 

•GULF  OF  MEXICO 

i 

39! SLACKWATER  TOWBOAT  CO. 

i 

i3 

1 

1 

! TOWING-CONSTPUCT ICN  BADGES 

•RICHMOND,  CA-INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  SAN 
! FRANCISCO 

41 !  SLADE,  CDWZN 

i 

!3 

! SEATTLE,  WA  (IDLE) 

03! SLOAN,  STEPHEN  NA  R2NE  CORP. 

•  9 

!  0 Ie  SE  L  FUEL 

Infw  YORK  HAR80R-HUDSON  RIVCR 

OtiswiTH  i  GILMORE 

i 

!2 

■  PASSENGERS 

! BOON  ISLAND  TO  CAP£  COD 

36i$>'ITN  i  SONS 

i 

i  9 

•LOGS 

•PUGET  SOUND 

3*1  SMITH  SOATVORKS 

\9 

1  IDLE 

C9! SHITh  BROTHERS,  INC. 

1 

12 

« 

•LEASES  JO  *THE®$ 

! LOCAL- MARYLAND  WAFERS  AND  EASTERN  SEABOARD 

3eis*ITH  LIGHTERAGE  CO. 

i 

l 

i 

!2 

i 

i 

i 

S  CONSTRUE  TION  MATcRIALS  »HJ  EQUIPMENT,  BULK 
SOILS  AND  GASOLINES,  v IS C ELLANEOUS  HOUSEHOLD 
•GOODS,  ALL  SORTS  OF  A 1 4/WAT ER/LAND  VEHICLES 

•ALL  INLAND  AND  COASTWISE  WATERS  BETWEEN  CAPE 
•NEUENHAM  AND  PORT  HE  IDE N  ON  THE  WEST  COAST  OF 
! ALASKA 

C*!S*ITh  KARINE  EQUIP.  CO. 

i 

!2 

! CONST  RUCTION  HAT "RIAL 

{BALTIMORE  HARBOR 

C9J3MTH  MAPINF  TOWING,  INC. 

i 

!9 

•TOWING  (SHIFTING) 

Ibalt ino®e  HARBOR 

2*isHITM  TO-ING 

i 

•.2 

i 

iariTING  K  -iAR30>  WORK 

•ISLAND  Id  (NILE  832  ON  THE  TENNESSEE  RIVER  BANK) 

31!SKITH  TO.ING 
i 

!  2 

i 

•PASSFNGeCS 

2 

! MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

■ 

15! SKITH,  EDWARD  F. 

! ATTN:  JOHN  COLEMAN,  TRUST 

!ACCT.  ADMIN. 

i 

iv 

• 

j 

i 

•OIL,  ASPHALT,  GASOLINE 

i 

i 

! 

! 

I 

1 

43! SKITH,  J.  RANDCL, 

! ?ROWNV ILLE  DEVELOPMENT  CO»p 

!  2 

,  j 

i 

•°AS$FNGSPS 

j 

! 

•SIOUX  CITY,  IA  AND  ST.  JOE,  MO 
! 

*•»!  SMITH,  WAYNE  3.,  INC. 
i 

i 

!  5 

• 

j 

j 

•IDLE 

Sois-ITH-RICE  COMPANY 

!  2 
i 

•VARIOUS  HEAVY  LIFT  CARGO 

!$AM  FPANCISCO  BAY  AND  T»I«UTARIF$ 

44!$NAKE  OANCCP  EXCURSIONS 
! 
i 

i  2 
; 

i 

j  PASSE  NGEFS 

i 

!  CL A®K$  TON,  WA  ON  SNAKE  RIVER  UP  TO  RUSH  CREEK  AND 
•RETURN  TO  CLARKSTON,  WA 

Jii SNEED'S  SHIPBUILDING,  INC. 

| 

!  9 

j 

•OIL 

’{CORPUS  CHRISTI,  TX  TO  BATON  ROUGE,  LA 

• 

33! SNEED,  MARTIN 
; 

!2 

i 

i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

23! SNOWS  EQUIPMENT  CO.,  INC. 

! 

i  3 

! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  CONSTRUCTION 
MATERIALS 

■ 

•GREAT  LAKES 
i 

17!  SO.  WOOD  FIBRE 

j 

i9 

• 

« 

! WOOD  Chips;  *»A®K 

i 

! 

! TENN-TOM  WATERWAY-MILE  POINT  332  TO  MILE  POINT  172 

12! SOLARS  RIVER  SAND,  INC. 

! 

i 

i3 

! 

•NABINE  SALVAGE 
i 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER,  ATCHAfALAYA  RIVER,  INTERCOASTAL 
!  CANAL 

11!  SOL  HE  CORPORATION 
! 
i 

*!  3 

j 

•S4N0,  GRAVEL,  AND  CRUSWD  STONE 
! 
i 

•RAPPAHANNOCK  RIVER,  EASTERN  SHORE  OF  VIRGINIA, 

SAND  CHESAPEAKE,  VA 

33! SONORA  PROPC«TI»S,  INC. 

!° 

i 

j 

1 

i 

1 

32! SON® IS  E  TRAN  $PO*T,  INC. 

1 

!  2 
t 

■ 

!»ASSCN6£RS 

1 

•GRAND  PASS  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  ANO  WEST  3AY 

J AREA  OF  LOUISIANA 

i 

07! SONTA,  MICHAEL 

i 

i 

!9 

i 

•TOWING  AND  CONSTRUCTION  WOPK 

1 

! NEW  YORK-NEW  JERSEY  AND  TEXAS  GULF  COAST 

031SOUNO  TOWING  4  DREDGING  COR*.  S3 
!  ! 

!  i 

i  i 

! MUD  £OP«Dj!D  HATFRIAL) 

•RIVERS  AND  HARBORS  ALONG  LONG  ISLAND  SOUND  IN 
! CONNEC TICUT  AND  NEW  YORK  TO  MUD  DUMPS  IN  LONG 
{ISLAND  SOUND  FROM  OCTOBER  THRU  MAY  ONLY 

i 

33! SOURCE  SUPPLY 

!9 

! 

i 

34! SOUT 2P  CONSTRUCTION  CO.,  INC.  !J 

isTONE 

! 

{ARKANSAS  RIVER 

05! SOUTH  BAY  CRUISES,  INC. 

i 

•9 

■ 

‘PASSENGERS 

i 

(GREAT  SOUTH  BAY,  AND  9AYSH0RC,  NY 

331  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION 
! 

] 

!  2 
! 

!  CONSTRUCTION  riAT'RXALS,  Hf»VY  £  QU  IP“rNT,  AND !  SOUTHC  AST  ALASKA  ANO  PUGET  SOUNO 
! PETROLEUM  | 

41 ! SOUTH  COAST  TUGBOATS,  INC. 

i 

!9 

{ 

! TOWING 
| 

i 

! FROM  MEXICAN  30RDCR  TO  LOS  ANGELES 
* 

03! SOUTH  FERRY,  INC. 

j 

12 

1 

•PA$$ENSE«S/V£H!CLES 

* 

! SHELTER  ISLAND,  NY  TO  NORTH  HAVEN,  NY 

03! SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING 

i 

!2 

!  TOWING 

j PUERTO  RICO 

03! SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING  C 
! SERVICE,  INC. 

i 

ROAT !  2 

j 

i 

! TOWINu 
! 
i 

! 

•PUERTO  RICO 
{ 

33! SOUTH  TEXAS  TOWING,  INC. 

< 

!  3 

1 

. 

!  TOWING 

2 

! 

! INTRACOASTAL  WATERWAY  IN  TEXAS  AND  LOUISIANA 

i 

33*!SOUTHEAST  TUG  CO. 

1 

!  2 

i 

SBARSt  TOWING;  VSMfl  ASSIST 

2 

l 

{SOUTHEAST  ALASKA  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 

29! SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO., 
!  INC. 

•2 

« 

!SAND 

i 

{MISSISSIPPI  RIVCR— CHESTER,  IL  AREA 
! 

tA9L6  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


923 


OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

!  1-  REGULATED  9T 
!  INTERSTATE  CO— 

!  MERCE  COMMISSION 
!  2-  EXEMPT  FOR  MI *E 
!  3-  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


RINCIRAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


1 

17! SOUTHERN  MARINE  CONSTRUCTION 
!  CO. 

j 

!3 

« 

•SAND  AND  GRAVEL 

•TENNESSEE  RIVER 

« 

15! SOUTHERN  MARINE  TOWING 

i 

i 

j 

\  2 
j 

•TOWING 

IrOCK  ISLAND*  FL  TO  FERNANDINA/  FL— INTPACOASt AL 
•WATERWAY  ONLY 

32! SOUTHERN  SHIPBUILDING 
{CORPORATION 

i 

iz 

; 

i 

{TOWING 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 

30! SOUTHERN  TOWING  CO. 

i 

i 

\l 

; 

‘PETROLEU**  RROOUCTS/  DRY  nuLK  COMMODITIES/ 
•AND  BULK  LISUIO  CHEMICALS 

’{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  ANO  GULF  INTPACOASTAL 
•WATERWAY 

40! SOUTHHAMPTON  TOWING  CO. 

! C/0  SRE6ER/  CLIFFORD  X.  1 
•GREGEP/  ROBERT 

•2 

i 

i 

•TOWING 

SALVISO  TO  COLUSA-SAN  FRANCISCO  BAY  AND 
!TPIPUTARIC$;  COASTAL  AND  OCEAN 

32isOUTHLAXE  CONSTPUCTION  CO./ 
!INC. 

i 

i 

•3 

j 

i 

! TOWING 

•ATCHAFALAYA  l  APALACHICOLA  *XVERS/  MISSISSIPPI 
! RIVER  MILE  20-350/  AND  LAKE  CHAPLES/  LA-INLAND 
•WATERS  OF  THE  UNITED  STATES 

32JS0UTHL AND  MARINE  TOWING  CORP. 

I 

t 

S3 

i 

JWATEO 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!0*  LOUISIANA 

20! SOUTHPOXNT  BAP6E  CO. 

i 

’•3 

ICOAL 

!0HI0  ANO  TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS 

32JSPANIER  MARINE  CORP. 

i 

» 

• 

•2 

i 

i 

■ 

ITOWING 

!GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER— 
SUPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  ILLINOIS/ 
•ARKANSAS/  AND  BLACK  VARRX0R-T0H3IG3SE  PXVERS 

29! SPARTAN  TRANSPORTATION 
! CORPORATION 

1 

j 

« 

i 

*2 

i 

i 

j 

i 

i 

STOWING 

{MISSISSIPPI  RIVER  6ETWEEN  NEW  ORLEANS/  LA  t  ST. 

! PAUL/  MN;  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  GRAFTON/  IL  1 
•CHICAGO/  IL;  OHIO  RIVER  9ETWEEN  CAIRO/  IL  t  PITTS¬ 
BURGH/  PA;  TENNESSEE  RIVSP  aETWEEN  ®AOUCAH/  KY  * 
•KNOXVILLE/  TN 

C3! SPENT0N3USH/ RED  STAR  CO./  INC. 

t 

i 

•2 

« 

< 

icHEMICALS/  AND  Dc  T*9LEUM  PRODUCTS 

{ATLANTIC  AND  GULF  COASTS/  GREAT  LAKES/  AND  INLAND 
•WATERWAYS 

11! SPICA  CORPORATION 

i 

j 

i 

•2 

i 

i 

i 

STOWING 

{HAMPTON  CREEK/  NEWPORT  NEWS  CHANNEL/  NORFOLK 
! HAR90P/  CHESAPEAKF  BAY  COASTWISE/  EAST  COAST  AND 
'.GULF  OF  MEXICO 

26! SPIVEY  MARINE  AND  HARBOR 
! SERVICE  CO. 

l 

i  2 

1 

•STONE  ANO  COKE 

{JOLIET  ANO  CHICAGO/  IL— ILLINOIS  RIVER 

31! SPORTSMAN/  INC. 

i 

! 

j 

j 

i  2 

i 

i 

i 

•GRAINS  <CO»N/  SOYBEANS/  WWCAT) 

•ST.  PAUL/  MN-UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  TO  NEW 
{ORLEANS/  LA-LOWER  MISSISSIPPI  RIVER;  OCCASIONALLY 
! POINTS  ON  THE  ILLINOIS  AND  OHIO/  MISSOURI/  AND 
! ARKANSAS  RIVERS 

i 

01 SSPORTSMENS  BOATING  CORP. 

i 

!  2 

! PASS6NG€°S 

!NIANTIC  RIVER  ANO  NEW  tNGLANO  COAST 

OllsPRAY  ENTERPRISES 

i 

iv 

• 

1  PASSENGERS 

j HY ANN! 3  HARBOR  AND  NANTUCKET  SOUND 

i 

32! ST.  ANN  BOAT  SERVICE 
! 

i 

1 3 

i 

•OIL  FIELO  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 

•VENICE/  la;  MISSISSIPPI  PIVCR  TO  SOUTH  PASS  3LK. 
•24/  27/  4  26/  AND  EAST  Q AY  AREA 

i 

1S!$T.  AUGUSTINE  SCENIC  CRUISE/ 

!  INC. 

i 

i 

•9 

! 

j 

i 

•PASSENGEPS/ SIGHTSEEING 

•MATANIAS  PAY  FROM  ST.  AUGUSTINE  CITY  PIER-ROUTE 
•INCLUDES  WATANZAS  dAY-NORTM  RIV*R-ST.  AUGUSTINE 
JINLET  AND  MATANZAS  PIVER 

i 

• 

32! ST.  BERNARD  BOAT  RENTAL/  INC. 

i 

I 

!  2 

■ 

! OILFIELD  SUPPLIES 

SLAKES/  9AYS  AND  SOUNDS  OF  SOUTHEAST  LOUISIANA 

32! ST.  CHARLES  TOWING  SERVICES/ 

!  INC. 

t 

iz 

> 

i 

! TOW  INS 

59ATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS/  LA;  MYRTLE  GROVE/  LA 
i 

i 

32! ST.  CHARLES/  INC. 

{ 

!  2 

STOWING 

■ 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GIWW 

32! ST.  JAMES  MARINE  SERVICE/  INC. 
1 

!  9 

*!  TOWING 

!  ST-  JAMES/  LA 

i 

32 ! ST.  JAMES  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

! 

j 

i 

*!2 

i 

j 

t 

i 

SCOAL/  0Re/  G9AIN/  Ll"E  5  SALT 

! 

j 

i 

j 

!0M  10  S  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  WEST  VIRGINIA  TO 
!NfW  0®LFANS;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  TEXAS  % 

! LOUISIANA  i  MISSISSIPPI  RIVER  TO  MISSOURI;  LOWER 
SMISSISSIPPI  RIVER  TO  ARKANSAS;  MISSISSIPPI/  GREEN 
!4  OHIO  PIVERS  OF  MISSOURI/  KENTUCKY/  OHIO  t  LA 

21 ! ST,  JO  NARINE 
! 
i 

!9 

t 

ICOAL 

i 

loHXO  RIVER— BELLAIRE/  OH  TO  MARIETTA/  OH  ANO 
S3ELLAIRE/  OH  TO  PITTS9URGM/  PA 

29 ! ST.  JUDE  S  NEW  MADRID  HARBOR 
{SERVICE/  INC. 

i  2 

i 

! HARBOR  SERVICE 
j 

!NEW  MADRID/  HO 

i 

32! ST.  JUDC  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

| 

!  2 

i 

* 

STOWING 

; 

JLAKE  AND  HAR80R  AREAS  OF  NEW  ORLEANS/  LA  AND 
! INTRACOASTAL  WATERWAY 

29! ST.  LOUIS  BRIDGE  CONSTRUCTION 
ICO. 

j 

X 

{ 9 
! 
i 

!°U$HINS 

J 

i 

JNEAR  FULTON/  AR  ON  THF  RED  RIVER 

j 

i 

32! ST.  TAMMANY/  INC. 

i 

i 

!  2 

STOWING 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GIWW 

5 

32! STACG  HARINF/  INC. 

! 

t 

•2 

i 

{OILFIELD  WORK 

J 

i 

!  INTPACOASTAL  CANAL/  9AYS/  LAKES/  AND  SOUNDS— GULF 
'.COAST 

i 

03ISTAN0AR0  BOAT  COMPANY 

i 

1 2 

!  GENERAL  CARGO 

!NEW  YORK  HARBOR  AREA 

J 

15! STANDARD  CRUISE  LINES/  INC. 

! 

* 

12 

! 

i 

IpASSENGERS 

! 

i 

i 

!  FORT  LAUDERDALE  TO  MIAMI  (DAILY)/*  FORT  LAUDERDALE 
•TO  BOCA  RATON  <4  TIMES  WEEKLY);  INTRACOASTAL 
{WATERWAY 

l 

03!STANDAAD  MARINE  SERVICES/  INC. 
! C/0  NEW  EN6LAND  MARINE  SERVICE 
!  INC. 

* 

*!  2 
/! 
i 

i 

SPETROLEU*  PRODUCES 
! 
j 

X 

! NORTHEAST  MAINE  TO  PHILADELPHIA 
! 

» 

* 

* 

03JSTAN0ARD  MARINE  TRANS*.  CO. 

X 

!  2 

i 

! SEWAGE  SLUDGE 
| 

• 

! NEW  YORK  HARBOR/  DELAWARE  BAY  AND  CONNECTICUT 

j 

33! STAPP  TOWING  COMPANY/  INC. 

! 

1 

•2 

! 

i 

!TOUING;  CLEAN  PETROLEUM  PPODUdS/  dry  CARGO 
{-"LIMESTONE  AND  <ALCH£ 

i 

! GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! 
i 

41 ! STAR  K  CRESCENT  BOAT  CO. 

x 

!  2 

•PASSENGERS 

'.SAN  DIEGO  BAY  AREA 

i 

3JISTAR  ENTERPRISE 

!3 

SOIL  SPILL  RESPONSE  EOUIP^ENT  AND  PASSENGERS 

X 

! WATERWAYS  CLOSE  TO  STAR  ENTERPRISES  REFINERIES  AND 

{TERMINALS  LOCATED  AT  PORT  NECHcS/  TX;  LEWES/  DE/ 
{CONVENT/  LA  AND  PORT  ARTHUR/  TX 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


23!$TAP  LINE  CORPORATION 

l 

i 

i 

i 

23! STAR  LINE  "ACKINAC  ISLAND 
! PASSENGER  SERVICE/  INC. 

i 

36! STAR  MAPINE,  INC. 

; 

i 

1 1 ! STAR  TOWING  CORPORATION 

i 

J 

33 ! STATE  OFFSHORE  SERVICE/  INC. 

i 

i 

15' STATIA  TERMINALS/  INC. 

i 

21 ! ST CeL  CITY  MARINE  T»ANSRORT/ 

!  INC. 

i 

30! STE5LC*  S  TUI  SERVICE 

i 

34! STEEL*/  OAVIO  DRED6XNG 

i 

nisTEEH  PRODUCTION  SERVICE/  INC. 

i 

03!  STEERS  EQUIPMENT  CO®P. 

i 

cjIstefrs  towing  COR®. 

I 

35! STEPHENS/  STAN 

i 

*3!  STERLING  CHfK.  CO. 
t 

1 5! 5TEUA® T  PETROLEUM  CO. 

i 

i 

i 

C9(ST£U\®Y  TRANSPORTATION  COMPANY 
! 
t 

1 3! STEVENS  vAR:Nf  SERVICES/  INC. 

j 

1  J*!  ST  EVEN  S  TOWUG  CO./  INC. 

; 

j 

| 

27JSTICH/  DUANE 

j 

j 

32! STOCKS  TILL  OOAT  RENTALS/  INC. 

j 

43* STOCKTON  TUGBOAT  COMPANY 
! 

M!  STOKES  TOWING 

• 

32JSTONE  OPERATORS/  INC. 

i 

321  STONE/  JOHN  M. /  OIL 
! DISTRJ  3UT0R/  INC. 

! 

J1 ! STOWE/  JILL  WASSON 


SZISWCtruS  EXCURSIONS/  INC. 

J 

32! SU A*D  9**5*  SERVICE/  INC. 

! 

! 

338SUDERMAN  K  YOUNG  TOWING  C*./ 
!  INC. 

] 

32! SU« a*  SCATS/  INC. 

J 

33ISULLIVAN  ENTERPRISE/  INC. 


PA«S?NG£®$ 
GENERAL  TOWING 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAY?/ 
BETWEEN  WHICH  0*  ON  WHICH  OPERATED 


!LOUI$VIILE-ONIO  RIVER?  TOLSOO-MAUHEE  RIVER? 
‘CLEVELAND-CUYAHOGA  ®IV£R/LAXE  ERIE  AND  HARBOR? 
!DFTPCIT-DET»OIT  RIVER?  CHICAGO-LAKE  MICHIGAN  AND 
! INNER  HARBOR?  CHARLEYOIX-LAKE  CHARLEVOIX 

i 

! HACXINAC  ISLAND/  ST.  IGNACE/  AND  MACKINAW  CITY 


GENERAL  TOWING  !WATER$  OF  PUGET  SOUND  INCLUDING  THE  GOVERNMENT 

{LOCKS  AND  LAKE  UNION/  AND  LAKE  WASHINGTON 

i 

TOWING  ! 9E AUFORT/  NC?  INLAND  ANO  COASTAL  WATERS  OF  EASTERN 

•UNITED  STATES 

CHARTfcS  S  TO  OTHERS  (OIL  FIELD  SUPPLIES  FOR  !GULF  OF  NEXICO-NAI NLY  OFF  TEXAS  AND  LOUISIANA 
OFFSHORE  PIGS)  ! 


FUEL  OIL  AND  DIESEL  OIL 
TOWING 

SWITCHING 

SAND  AND  GRAVEL-TOWING 
COMPANY  EMPLOYEES 
SAND  AND  GRAVEL 

CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 

passengers 

P€T*OCMe“ICAL> 

OULK  9 eT ROLc'JK 

®UL<  PETROLEUM  A4D  C^tOLS 

GENc® AL  TOWING  AND  3*  <F® AL  FREIGHT 
GENERAL  TOWlSi  AND  jENFRAi  FREIGHT 


!SAN  JUAN/  PR/  ST.  EUSTATIUS/  NETHERLANDS  ANTILLES 

! 

•UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVEA-OHIO?  AND 
! ILLINOIS  ANO  TENNESSEE  RIVERS 

t 

SHALES  POINT/  TENNESSEE 

i 

•WHITE  ®IVER  AT  NEWPORT/  AP 

i 

!GRAND  LAKE  ANO  INTRACOASTAL  CANAL 

i 

! LONG  ISLAND  SOUND  AND  NEW  YORK  HARBOR 
!NSW  YORK  HAR30R 

JPRINCE  WILLIAM  SOUND/  NORTH  PACIFIC  OCEAN 

i 

! GULF  COAST 

i 

!$T.  JOHN*  S  RIVEP  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATER- 
•WAY— JACKSONVILLE/  FL  AREA?  IAMPA/  FL?  BRUNSWICK/ 
ISA 

i 

! f ASTPORT /  ME?  GULF  AND  ATLANTIC  COASTAL  AND  INLAND 
{WATERS 

i 

•ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY 

•ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY— JACKSONVILLE/  FL 
!  TO  WILMINGTON/  NC— ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY? 
•BALTIMORE  TO  MIAMI  AND  TAMPA 


nULK  ?P0DUCT$-3**:*»/  COIL/  FERTILIZER/  SALT/!MISSISSIPPI  RIVE®  AND  OTHER  NAVIGABLE  WATERWAYS 
!*TC.  ‘  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

SSHIP  ASSISTING  AND  *'CVt"kNT$  !SAN  F»ANCISCO  BAT  AREA  AND  OELT  A— STOCKTON  MAINLY 


! «  SSHIP  ASSISTING  AND  *•*»«*  vcVE’HNTS 

!  ! 

52  'COAL/  5R‘IN/  ST««L/  CHEMICAL#  AND  L13UIDS 
!  ! 

!«  50ILFUL0  EDUIRMENT 

!  ! 

! 3  fDIfi'L  FUEL  AND  >D  OIL 
I  ! 

!  ! 

!  2  SORT  C  A  *6'*  <wRA!N/  fTC.) 

!  ! 

!  ! 

i  i 

\i  i»ASS«N5C>S 

!  ! 

!9  !»IPC/  C  *  *  N  *  5/  Smal*  “JD 
!  ! 

I  j 

! 2  iwARjOR  TO  * UL F  lUING 
!  I 
!  ! 

!  3  ! OIL  F I *LD  RELATE"  CAR;*  ».  *ATfRjAL 

!  ! 

!  3  W3LIrN  .UL#MUA/  (|U  SAND/  AND  D*TD*F 

!  ! PAT  *•! At 


C7ISULI2R/  ARTHUR  M.  ASSOCIATED#  !J  ISLOP  OIL  AND  WAT  *  *  WA*w 


26SSUMME*  SUN  CRUISES 

19/9/A  ROBERT  U.  SHUFIU#  JR. 


33! SUN  MARINE  TERMINALS/  INC. 
! 

15JSUN  STATE  KARINE#  INC. 

! 

! 

I 

32! SUN  TOWING  CO./  INC. 


071SUN  TRANSPORT/  INC. 

! 

! 


31! SUPERIOR  PORT  WORKS/  INC. 

! 

! 

20! SUPIRIO*  MARINE  WAYS 
l 
! 

32! SUPERIO *  MARINE/  INC. 


32!5UPR£ME  TOWING  CO./  INC. 


!  2  !PASS*NGE*S 


{MISSISSIPPI  RIVET  AND  ITS  TRIBUTARIES 

! 

•OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO 

l 

WW  ORLEANS  AREA 
! 
i 

{MISSISSIPPI  RIVET  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
!  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS?  ILLINOIS  RIVE*  AND 
{VICINITY?  OHIO  RIVE*  AND  VICINITY 

i 

{MISSISSIPPI  RIVEP  — BATON  ROUGE  AREA 

! 

!«AYOU  LAFOURCHE  <IOCK®OPT  TO  GRAND  ISL£>? 
•INTRACOASTAL  WATERWAY  (NEW  ORLEANS/  LA  INTO  TEXAS) 
t 

! GULF  OF  MEXICO  AND  CONNECTING  TEXAS  WATERWAYS 


{MISSISSIPPI  RIVE*  l  WULf  OF  MEXICO 

i 

'{MISSISSIPPI  RIVER  AND  6Uir  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS?  ALSO/  GALVESTON/  TX  WATER¬ 
WAYS 

i 

(NORFOLK/  V A  TO  ANCHORAGE  PIC*  ANO  LOCAL  TERMINALS? 

•PHILADELPHIA 

i 

•OFFSHORE  -  SOUTH  END  OF  LAKE  MICHIGAN?  ILLINOIS 
•RIVE*  -  OTTAWA  AREA?  AND  ILLINOIS  RIVER  -  STARVED 
! ROCK  STATE  PARK  AREA 


•  !  ! ROCK  STATE  PA#K  AREA 

!  I  ! 

•3  OIL  AND  C*U9f  OIL  ! INTRACOASTAL  WATERWAYS  Or  LOUISIANA  ANO  TEXAS 

!  !  I 

!  2  STOW  JNt/  '/A*,  DIESEL  fU*L  and  FUEL  OIL  {JACKSONVILLE  HARBOR/  ST.  JOHN'S  *  I VIR-PALATK  A, 

!  I  (SANFORD/  AND  ENTERPRISE#  INTRACOASTAL  WATERWAY- 

!  i  WILMINGTON/  NC  TO  PORT  CANAVERAL/  fi 

!  !  ! 

! 2  ! SUPPLIES  FO*  M.S.C.  INCLU9F i  9»Y  CARGO  AND  ‘OFFSHORE  WATERS  BETWEEN  PORT  CANAVERAL/  EL  AND 

!  |»£FffR  CARGO  FOR  P.S.C,  AND  NAVY  ?*PSONNFl  • £  AHA* A  ISLANDS 

!  SON  j IH1MA  ISLANDS  ! 

J  !  ! 

!3  ! TOWING:  GASCLINf/  ®lT *0L*UN/  D#Y  CARGO/  'DELAWARE/  HUDSON/  CONNECTICUT/  AND  JAMES  RIVERS? 

!  (FURNACE/  LUBRICATING/  SULK/  AND  *TING  OILS (GULF  OF  MEXICO?  MISSISSIPPI  RIVER  TO  BATON  «OUGE/ 

I  !  ! LA?  ATLANTIC  l  PACIFIC  COASTAL  AND  INLAND  WATERS— 

!  !  IVALD *2/  AK— PUERTO  »ICO— WORLDW! DE 

!  !  ! 

12  (TOWING?  CMFMCAw*  AN*  MTaOLW*  PRODUCTS  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AO  MISSISSIPPI  PlVC» 

•  I  (SYSTEM 

i  !  ! 

M  (COAL  WITHIN  A  25  MILE  RADIUS  OF  MILE  305.5  ON  TMr 

!  !  (OHIO  RIVER 

!  !  ! 

!2  (TOWNS  (INLAND  WATERS/  GULF  OF  MEXICO  FROM  BROWNSVILLE/  TX 

!  2  (TO  FLORIDA 

!  !  ! 

(3  (OIL  FIELD  fiUIPMFNT  (MISSISSIPPI  RIVER  DELTA 


12  (TOWING?  CHFMCAw*  ANN  MTaOLW*  PRODUCTS 

!  I 

i  j 

is  (COAL 

1  ! 

!  • 

!2  (TOWNS 

i  ! 

!  ! 

(3  (OIL  FIELD  EiUIPMFNT 


M4LE  5  -  t>i$C»I»TlON  OF  OPERATIONS 


925 


E  !  ! 

N  !  !  1. 

6  i  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

C  f  !  2. 

T  !  !  3. 

!  !  9. 

SERVICE  ! 

REGULATED  3Y  ! 

INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES 
MERCE  COMMISSION  ! 

EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

CARRIED 

j 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

1 

; 

i 

! 

321  SURVEY  90ATS#  INC. 

i 

!  ! 

!9  ! RESEARCH  E9UIPHENT#  OIL  FIELD  SUPPLIES#  AND 
!  ! WAT  £9 

! 

•GULF  OF  MEXICO 

i 

20*!  SUSAN  REALTY 

•2  ISAND  4  GRAVEL 

! Ohio  river  and  tributaries 

32! SUTTON  4  ROORIOUEZ 

*  1 

•2  ! CRUDE  OIL  AND  CONOENSA^r 

(WATERS  IN  PLAOUENINE  PARISH 

29! SVEJKOSKY#  WILLIAM  C. 

•2  'GRAIN 

•MISSISSIPPI  AND  MISSOURI  RIVERS 

321  SWITCH BOATS#  INC. 

12  j TOWING 

1  INLAND  WATERS 

4 1 ! SYLVESTER*  ANTONE  TUG  SERVICE 

t 

•2  ‘PASSENGE»S  AND  GENERAL  CA«f 

1  1 

! MOSS  LANDING/  NORRO  BAY#  PORT  SAN  LUIS#  EL 
! SEGUNDO#  AND  SAN  DIEGO#  CAJ  ENSANADA#  MEXICO 

32! SYSTEM  FUELS#  INC. 

1 

« 

! 2  1  CRUDE  OIL/ RESIDUAL  FUEL  OILS 

1  1 

1  1 

•BROWNSVILLE  TO  ST.  MARKS#  SOUTHWEST  PASS  TO  PINE 
!BcND;  ARKANSAS#  ILLINOIS#  OHIO#  AND  TENNESSEE 
!RIVERS 

32 1 T  i  G  BARGE  LINE#  INC. 

i  9  i 

l 

31! T  l  H  3ARGE  CO. 

! 

(9  is AND 

t  1 

‘EAST  CANAL#  LOWER  MISSISSIPPI#  OHIO#  AND  TENNESSEE 
SRIVERS 

32! T  4  R  TOWING  COMPANY#  INC. 

1 

i 2  (GENERAL  TOWING 

1  1 

! COAST  OF  GULF  OF  MEXICO  AND  EAST  COAST  TO  BOSTON# 

!  MA 

! 

31  !T  G  3  BARGE  CO. 

!  ! 

! 9  ‘GRAIN 

J 

(MISSISSIPPI  RIVER /INTR ACC AST AL  WATERWAYS 

32!T  L  C  MARINE  SERVICE#  INC. 

t 

! 9  'TOWING  AND  WATER 
•  ! 

{MISSISSIPPI  AND  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAYS  OF 
(LOUISIANA#  FLORIDA#  AND  TEXAS 

33! TIT  “ARINE  SALVAGE#  INC. 

•2  *!  SALVAGE  POUPMFNT 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

29!T.  R.  S.  3 OAT  CO. 

!2  icHA«TE»S  TO  3TM-»$ 

icARUTHERSVILLE#  MO 

32ST.T.  BARGE 

1 

IS  1 P£  TROLEUM 

1  1 

j INTERCOASTAL  CANAL/  NEW  ORLfANS-PORT  ARTHUR/  AND 
! PORT  ARTHUR-NEW  ORLEANS 

285TA30R  GRAIN 

! 2  ! MAP aOR  WORK 

•ILLINOIS  PIVER 

281TA0OR  GRAIN 

•9  (HARBOR  WORK 

!  ILLINOIS  RIVE* 

2 

30STA6GAR  T  4  TAGGART 
•TRANSPORTATION#  INC. 

! 3  ! GRAIN 
!  ! 

•WHITE#  ARKANSAS#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

32 ! TALBOT  #  EVERETT  L. 

(9  (LIQUID  HUO#  PPES#  AND  D*Y  CARGO 

1  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 

32(T  ALEN*  S  KARINE  l  FUEL#  INC. 

! 

•2  ! DIESEL  FUEL 
!  ! 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY— MILE  UO  INTRACCASTAL 
(CITY  AND  LAKE  CHARLES  OR  WESTLAKE#  LA 

30!T  AHAK  TRANSPORTATION  CO. 

!  3  IBUTAOPNE#  LPS#  ANHYDROUS  AMMONIA 

! GULF  INTRACOASTAL  WATFRWAYS 

IsilAMPA  SHIPYARDS#  INC. 

! 

8  3  !  DECK  CARGO 
!  ! 

JGULF  OF  MEXICO  AND  INLAND  WATERWAYS  OF  MISSISSIPPI 
•RIVER  AND  TRIBUTARIES 

1 1 ! I ANGI5R  ISLAND  -  CHESAPEAKE 
•CRUISES 

3AY!3  IPASSENGERS 
!  ! 

{ RE EDVILLS/  VA  -  TANGIER#  VA#  TAPPAHAKNOCK#  VA# 
(LEEDSTOWN#  VA  AND  SAUNOERS  WHARF 

1  1  ! T ARHAC  VIRGINIA#  INC. 

! 

! 3  !SANO  AND  GRAVEL#  CRUSHED  stone 
!  ! 

(AIKEN  SWAMP#  JAMES  RIVER/  AND  HAMPTON  ROADS  TO 
JRICMNONO  AND  NORFOLK#  VA 

IfilrARPON  ENTERPRISES 

!«  ! 

J 

s 

36! TATS  TOWBOAT  CO. 

! 2  (CONSTRUCTION  TOWING 

2 

(PUGET  SOUND  WATERS 

3DITAVIS#  AL 
! 

(2  !  FROZEN  FISH 
!  ! 

j PUGET  SOUNO-TMROUGM  CANADIAN  INSIDE  WATERS-ALL 
•ALASKA  WATERS 

32ITAYLOR  BOAT  RENTALS#  INC. 

!9  j 

• 

! GULF  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 

1 

301TAYL0*  FARMS  TRUCKING 
! INCORPORATED 

12  ! TOWING 
!  ! 

(LOWER  ARKANSAS  RIVf»#  LOWER  WHITE  RIVER#  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER  MILE  400  TO  MILE  525 

301  TAYLOR  SAND  4  GRAVEL  CO. 

1  . 

!  3  ISANO  AND  GRAVEL 

(MISSISSIPPI  RIVER 

16! T AYLOR  TOWING  CO.#  INC. 

i2  | TOWING 

(6ULF  IHTRACOASTAL  WATERWAY 

17! TEAGUE  BROTHERS  SAND  4  GRAVEL 

!3  ! TOWING#  SAND#  AN?  gravel 

(TENNESSEE  RIVER— PERRYVlLlC #  TN  AREA 

26ITCE  0?F  ENTERPRISES#  INC. 

!9  IPASSENGERS 

ILAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO#  IL 

17ITENN  TOM  TR.IDING  CO.#  INC. 

!  2  (TOWING#  SAND  AND  GRAVEL 

(TENNESSEE  RIVER— CLIFTON#  TN  TO  SHEFFIELD#  AL 

161TENN-T0M  TOWING#  INC. 

! 

•2  ! *2#  «>#  CRUDE  OIL#  AND  ALL  GRADES 
!  {GASOLINE 

OF 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES  INCLUO- 
(ING  BLACK  WARRIOR#  TOH&UNEE#  AND  ALABAMA  RIVERS 

201 TENN-TOM  TOWINC#  INC. 

!9  ! 

! 

1 7! TENNESSEE  VALLEY  AUTHORITY 
! 

! 3  ! CONSTRUCTION  MATERIALS#  EQUIPMENT 
!  (HARBOR  SERVICE  OF  COAL  lA*StS 

AND 

1 

(TENNESSEE#  CUMBERLAND#  OHIO#  AND  MISSISSIPPI 
(RIVERS 

17! TENNESSEE  VALLEY  TOWING#  INC. 

! 

!  2  !  ALL  BULK  COMMODITIES  —  I.  f.#  SALT# 

!  IROCK#  CRAINS#  CHEMICALS#  ETC. 

COAL# 

(CAIRO#  IL  TO  KNOXVILLE#  TN 
» 

16 JTENSAV  »IV€R  CYPRESS  CO. 

(9  ! HWD  LOGS 

(LAKES  AND  RIVERS  IN  VICINITY  OF  STOCKTON#  AL 

31  !TER*AL  MARGE  LINE 

! 2  (HARBOR  SERVICE 

(BETWEEN  GREENVILLE  AND  VICKSBURG#  MS 

31! TERRAL  JOINT  VENTURE 

2  . 

!  2  (HEAVY  GRAIN 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

321TCRREOONE  FUEL  l  LUBE#  INC. 

!  2  (DIESEL  FUEL 

| IHTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

32!TCRRE*ONNE  BAR6ES#  INC. 

!  9  ! 

1 

321  TERREBONNE  FUEL#  INC. 

! 

!  2  ITOWING-DECK  CARSO  AND  DIESEL  FUEL 
!  ! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUIS! ANA— LAKES# 
(BAYS#  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

321TSRREBONNE  TOWING  CO.#  INC. 
! 

!  2  (TOWING#  Of  CK  CARGO  AND  DIESEL  FUEL 
!  ! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA#  LAKES  l 
(BAYS  4  MISSISSIPPI  RIVER 

32!T ERR YMATT  MARINE#  INC. 

! 

! 2  ! PETROLEUM  PRODUCTS 

1  | 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INYRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  TEXAS  TO  FLORIDA 

321TESORO  PETROLfUM  DISTRIBUTING 
ICO. 

13  1  DIESEL  AND  WATER 
!  ! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  LOWER  MISSISSIPPI 
(RIVER#  AND  GULF  OF  MEXICO 

OPERATOR  NAME 


1TETRA  TECHNOLOGIES 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  JY 
!  INTERSTATE  COP- 
!  HER C£  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOP  MI  RE 
!  3.  PRIVATE 
•  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COPPOOITUS  CARRIED 


T=X-TPAC,  INC. 

TEXACO  RAPINE  SERVICES#  INC. 


{TEXACO  NARINE  SERVICES#  INC. 


JTEXACO  NARINE  SERVICES#  INC. 


•TEXACO#  USA 
! (HARVEY  DIVISION) 


{TEXACO#  USA 

1  NEW  ORLEANS  QPEPATIONS  DIVISION 


'.TEXAS  3ARSE  RENTALS 
I 

ItEXAS  GULF#  INC. 


TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT. 
THE  CANDY  FLEET 


!Tw£  SKEcTS  WINNEP  CORPORATION 
!  THE  ST.  PAUL  PAR6E  LINE#  INC. 


THERIOT  OFFSHORE  MARINE,  INC. 


! THERIOT #  NOLTY  J.#  INC. 


3  'LIQUID  CALCIUM  ChLORIOE 
3  'PETROLEU*  COKE  AND  CSNe NT  AGGREGATE 


POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  0PE9ATE0 


! INTE RCOASTAL  CANAL  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

{HOUSTON  SHIP  CHANNEL#  8EAUH0KT  AND  PORT  ARTHUR#  TX 


3  ! GASOLINES#  42  OIL#  *5  FUEL  OIL#  AVJET#  CRUDE! 


3  'PETROLEUM  PRODUCTS 


I  INWOOD  LONG  ISLAND#  NEWBURGH#  NY)  NEW  HAVEN#  CT; 
SPROVIDENCE#  Ri;  BRIDGEPORT#  CTJ  PHILADELPHIA#  PA; 
•BOSTON#  HA;  PORTLAND#  ME#  TIVERTON#  Ri; 

! BALTIMORE#  MO;  NORFOLK#  VA;  CLAYKONT#  i>E;  AND 
SCHELSEA#  HA?  PORT  ARTHUR#  TX;  WILMINGTON#  DE 
t 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM 


2  'PETROLEUM  PROOUCTa 

i 

3  SOIL  FIELD  SU°?L  I  5  S 


3  'OILFIELD  ESUIPN'NT#  DaIlLINv,  RIG  SUPPLIES# 
•FUEL#  AND  WATEP 


2  ! OIL  FIELD  SURPLUS 


3  'FEPTILI2ER#  *OLT;N  SULP«<U*#  PHOSPHORIC  ACID 
•ANO  FUEL  OIL 


9  !»aS$£NGcF$  ANO  V:HlCL€S 
{ 

2  ! PASSENGERS  AND  SUPPLIES 


2  JPAS»5NG£RS 


2  'OILFISLO  EQUIPMENT  AND  PLATFORM* 


THIBODEAUX  TOWING 


{THOMAS  l  THOMAS  ENTERPRISES# 
•INC. 


•THOMAS  QARGE  LINES#  LTD. 

! 

{THOMAS#  DEAN#  INC. 


44'THOMAS#  G.  AL 

! 

O'*}  Thomas #  rudy 
i 

ClilHOMPSON  ISLAND  EDUCATION 
{CENTER#  INC. 


!  ! 

•?  {TOWING 

!  ! 

!  ! 

!  2  ! DRY  3UL<  C  A A£0 


•ATLANTIC#  PACIFIC#  AND  GULF  COASTS 

i 

•INSIDE  LAKE  FAUSSE  POINT;  HORSESHOE  BAYOU? 
•ATCHAFALAYA  BASIN?  WEST  COTE  BLANCHE  BAY?  BERWICK# 
{LA-LGWER  ATCHAFALAYA  BASIN,’  LAKE  HENOERSON 

i 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOUISIANA  INLAND 
{WATERWAYS 

i 

•3AYS  AND  INLAND  WATERS  OF  TEXAS  COAST 

t 

{AURORA#  NC— MOREHEAO  CITY#  NC 


{SALVES  TON/ SOL I VAR 

i 

IgULF  OF  MEXICO— INLANO  WATERWAYS#  AND  PACIFIC 
{OCEAN-WEST  COAST  UNITED  STATES 
; 

{WILMINGTON#  NC  AND  MARATHON.  FL 
•MISSISSIPS  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

I 

MOO  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALACHICOLA#  FL  AND 
!  TOWNSVILLE#  TX 

i 

{GULF  OF  MEXICO-LA,  MISS#  AND  TEX  COAST— MISS  RIVER 
! TO  NEW  ORLEANS#  BELLE  PASS  TO  LESVILLE#  ATCHAFALA- 
! YA  CHANNEL  TO  MORGAN  CITY#  CALCASIEU  CHANNEL  TO 
{LAKE  CHARLES#  HOUSTON  SHIP  CHANNEL  TO  HOUSTON# 
{FREEPORT#  CORPUS  CHRISTI#  &  BROWNSVILLE#  TX 
; 

•MISSISSIPPI  RIVER  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
•LOUISIANA  S  TEXAS 

'{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 


i 2  {DRILLING  FLUIDS  {GULF  CF  MEXICO 

!  !  ! 

!  2  'OILFIELD  EQUIPMENT  4*0  SUPPLl  C  S-*£F  INED  OIL  {LOUISIANA  RIVERS#  GIUW— BROWNSVILLE#  TX  TO  ST. 


!  {PRODUCTS 
!  S 
!  9  { 

!  ! 

M  {PASSENGERS#  -AIL#  OROC*»IiS#  AND  FPcIJHT 
!  ! 

1 2  {GROCERIES#  SU»®LIES#  AND  PASSENGERS 
!  ! 


3d! Thompson  pile  d»ivin6  co.#  inc.!9  mowing 
!  !  i 

32! Thompson  towing  ii  !2  {towing 


?oj Thompson#  m.  ripley 


2A{ THORNT ON  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 
! 

32! three  (!)  m  marine  services# 

!  INC. 

! 

21 ! THREE  RIVERS  TOWING  COA». 

i 

32! THRIFT  SHIPYARD 

! 

ilSTHUMS  LONG  BEACH  CO. 

! 

1  AST HUNOF ROOLT  MARINE#  INC. 


! 2  {GRAIN 
!  ! 

!  I 

! 2  {CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 
•  j 
!  *  ! 
i  ! 

!  ! 

!J  {TOWING 


41!TMU"S  LONG  BEACH  CO.  !J  {PERSONNEL  AND  OIL  FIELD  CARiOfS 

1  !  ! 

UJTHUNDFRBOLT  MARINE#  INC.  !3  {TOWING— LASrt  uAR’.if#  PPtSTRESSED  CONCRETE 

!  .  J  ! 

32!  TIDE  MARK  CO.#  INC.  #  !2  {OIL  FIELD  SUP  RL  Y 

l  !  i 

3T{  TIDEWATER  4ARGE  LINES#  INC.  !1  {PETROLEUM,  CM*mIC*U,  <»A2N#  FERTILIZERS# 
!  !  {MACHINERY#  ASPHALTS#  AND  GENERAL  CARGO 

!  !  { 

32! TIDEWATER  BARGES  !2  {OILFIELD  D 9 ILL  INS/ PROD UC  T ION  SUPPLIES 

I  !  • 

!  J  ! 

32!T IOIVATER  ENTERPRISES  !2  {OILFIELD  OR  ILL IN (/PRODUCTION  SUPPLIES 

{  !  ! 

I  !  { 

32! TIDEWATER  FLEETS#  INC.  !2  {OILTIELO  OR ILLIN  ,/PROOUC T  ION  SUPPLIES 

!  1  • 

!  I  ! 

32ITIDEUATER  GRAND  ISLE#  INC.  !2  {CARRYING  DRILLING  SURPLUS  OFFSHORE 
!  1  ! 

32!  TIDEWATER  MARINE  PACIFIC#  INC.  !2  {OILFIELD  DR  ILLlN  S/MODUCT  ION  SUPPLIES 
!  !  S 

!  I  ! 

32!T;OEWATER  NAVIGATORS#  INC.  !2  {OILFIELD  OPlLLlNS/POtUC  YION  SUPPLIES 
l  t  I 

1  !  ! 

32!T IDEWATER  RESOURCES#  INC.  !2  {OILFIELD  DRILLING /PRODUCTION  SUPPLIES 

i  !  I 

!  !  ! 

39{T IDEWATER  SAND  t  GRAVEL#  INC.  !1  {SAND 

!  !  ! 

32!T 1 DEWATE R  TRADERS  12  {OILFIELD  DRILLING /PRODUCT ION  SUPPLIES 

!  !  ! 


321  TIDEWATER  FLEETS#  INC. 

! 

! 

32ITIOEWATER  GRAND  ISLE#  INC. 
! 


32!TIOEWAT€«  NAVIGATORS#  INC. 
I 
{ 

32!T IDEWATER  RESOURCES#  INC. 

i 


32!T 1 DEWATE R  TRADERS 
! 


•MARKS#  FL  AND  ADJACENT  WATERWAYS 
! 

•IDLE 

! 

•TANGIER#  VA  TO  CRISFIELD#  HD 
! 

{BOSTON  HARBOR  AND  OORCHESTcR  BAY 
! 

! 

{PUGET  SOUND  AREA 

l 

{ MORGAN  CITY#  LA,’  BAYOU  30UEF;  BAYOU  CHENE# 
l ATCHAFALAYA  RIVER  CHANNEL  TO  GULF  OF  MEXICO 
{ 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
i 

!LA*F  SUPERIOR— HANCOCK  TO  BAY  CITY  AND  LAKE  HURON 
! 

I 

! 

1 

{OHIO  RIVE* 

! 

I 

{ 

{LOS  ANGELES-LONG  BEACH  HARBOR 
! 

!INT*ACOASTAL  WATERW AY-NOR FOLK#  VA  TO  MIAMI#  FL 
! 

{INTERCOASTAL  WATERWAY  ANO  HARVEY  CANAL 
! 

{WILLAMETTE#  COLUMBIA#  AND  SNAKE  RIVERS  TO  FOREIGN 

{PORTS 

! 

{PRIMARILY  INSHORE— OfFSHORt  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS#  AND  CALIFORNIA 
! 

{INLAND-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA#  TEXAS#  AND 

{CALIFORNIA 

! 

{PRIMARILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS#  AND  CALIFORNIA 
i 

{GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  COASTAL  WATERS 
! 

{PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS#  ANO  CALIFORNIA 

{PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS  AND  CALtFOR.NI.* 

{ 

{PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS#  AND  CALIFORNIA 
! 

ISAN  FRANCISCO  BAY  AND  TRIBUTARIES 

I 

{PRIMARILY  INSHOAE/Of FSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS#  ANO  CALIFORNIA 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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OPERATOR  NAME 


TIDEWATER  VENICE 


TIDEWATER  VENTURES*  INC. 


TIDEWATER  VESSELS*  INC. 


TIGER  MARINE*  INC. 

TILLETT  OIL  TRANSPORT*  INC. 


TIMMONS*  CLAYTON  A  ANNA 
TINKER  SAND  «  GRAVEL*  INC. 


TMS  ACQUISITION  CORP. 


TOBIAS*  INC. 

TOGIAK  FISHERIES*  INC. 


TOLEN  MARINE*  INC. 

TOM  SOYA  GRAIN  CO.*  INC. 


TONSGARD*  W.  R .  i  CONNIE 


TONSINA  CORPORATION 


TORCO  OIL  CO. 
MARINE  DIVISION 


TORO  MARINE*  INC. 


!  SFRVICc 

J  1.  REGULATED  BY 
!  INTERSTATE  COM- 
!  MERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
l  3.  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


TOTAL  NINATOHE  CORPORATION 


TOTEM  OCEAN  TRAILER  EXPRESS 
(TOTE) 


2  'OILFIELD  DRILLING/PRODUCTION  SUPPLIES 


2  ! OILFIELD  DRILLING /PRODUCTION  SUPPLIES 


2  ‘OILFIELD  ORILLINS/PRODUCTION  SUPPLIES 


2  l STAND  PY  BOAT 
l 

2  in  FUEL  OIL*  SAS*  DIESEL*  KE»0 


3  ! SAND  AND  GRAVEL 

i 

2  loiLFIELD  ORILLXNG/PROOUCT  SUPPLIES 


9  ! OIL  FIELD  EQUIPMENT 

3  ! CANNERY  SUPPLIES  AND  FISH*?!*.  RELATED  CARGO 


2  (COAL*  ROCK*  GRAIN*  OIL*  CHEMICALS*  AND  SALT 


9  ! EQUIPMENT 


9  !  FISH*  RAW 

i 

2  SPETROLfUM  PRDOUCTS 


TOQTUGAS  UNLIMITED*  INC.  '9  ‘PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

TOTAL  HINATOME  CORPORATION  !3  ! MISCELLANEOUS  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 

!  ! 

!  ! 

TOTEM  OCEAN  TRAILER  EXPRESS  !2  ! WMEEIEO  VEHICLES*  INCLUDING  TRUCKS* 

(TOTE)  !  JTRAILERS*  AUTOS*  ETC. 

!  ! 

TOUCHARD/  INC.  !2  J  PAS »E  NG£BS  AND  OILFIELD  RELATED  CARGO 

!  ! 

!  ! 

TOUPS  RENTALS*  INC.  !3  (TOWING  OIL  FIELD  EQUIPMENT 

t  ! 

TOW  LINE  BARGES*  INC.  !3  ! 

J  ! 

TOWPOAT  SERVICES  A  MANAGEMENT*  !9  STOWING 

INC.  •  ! 

TPT *  DIV.  OF  ASHLAND  OIL*  INC.  *!2  SPETROLEUM  PROOUCTS  ANO  LIQUID  CHEMICALS 

!  i 

!  ! 

TRANCHITA*  V.  R.  (9  {CHARTERS  TO  OTHERS 

!  ! 

TRANSERVC  MARINE*  INC.  (2  (NITROGEN  SOLUTION*  CAUSTIC  SODA  SOLUTION* 

!  !  SOYBEAN  OIL  S  CORN  OIL 

i  i 


TOUCHARD/  INC. 


TOUPS  RENTALS*  INC. 
TOW  LINE  8ARCES*  INC. 


TRANCHITA*  V.  R. 
TRANSERVC  MARINE*  INC. 


TRANSFER  I  TOWlNS*  INC.  S3  1SCRAP*  COKF*  AND  STONE 

!  ! 

TRAVERSE  TALL  SHIP  CO.  !2  ! PASSENGERS 

!  ! 

TAX  RIVER  MARINE*  INC.  !2  1CHAPTERS  TO  OTHERS 

!  i 

S  ! 

I  ! 

TRI  ST.  READY  MIX  S3  I 

!  ! 

TRI-STATE  MARINE  SERVICE*  INC.  !2  (CHARTERS  TO  OTM£P$ 

t  ! 

TRI-STATE  TERMINALS*  INC.  S3  JCOAL 

!  S 

TRIANGLE  FLEETING  CORP.  S2  (HARBOR  WORK 

i  i 

i  i 

!  ! 

TRIANGLE  MARINE*  INC.  S2  SMISC.  OILFIELD  TOCLS  \  EQUIPMENT*  AND  WATER 

!  S 

TAICO  MARINE  OPERATORS*  INC.  !2  (OILFIELD  EQUIPMENT 

!  i 

!  ! 

i  j 

!  i 

!  t 

TRIDENT  SEAFOOD  CORP.  !9  1 

!  ! 

TRINIDAD  CORP.  !2  ! PETROLEUM  PRODUCTS 

!  ! 

TRIPP*  K«  D.  *  INC.  MARINE  !2  (GENERAL  CA»*0;  pRInG  AND  LUMBER  (BUILDING 

CONSTRUCTION  S  (MATERIALS) 

s  s 

TRUCANO  CONSTRUCTION  CO.  S2  (GENERAL  CARGO 

(  ( 

ITAUMBULL  RIVER  SERVICES*  INC.  (2  (CORN*  WHEAT*  SOYBEANS*  OATS*  COAL*  SAND* 

I  (GRAVEL*  AND  CRUSHED  ROCK 


TRAVERSE  TALL  SHIP  CO. 
TRI  RIVER  MARINE*  INC. 


TRI  ST.  READY  MIX 


TRIANGLE  FLEETING  CORP. 


TRIANGLE  MARINE*  INC. 


TRIDENT  SEAFOOD  CORP. 
TRINIDAD  CORP. 


TRIPP*  K«  D. *  INC.  MARINE 
CONSTRUCTION 


TRUCANO  CONSTRUCTION  CO. 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA* 
TEXAS*  AND  CALIFORNIA 


PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA* 
TEXAS*  AND  CALIFORNIA 


PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA* 
TEXAS  AND  CALIFORNIA 


NORFOLK  HARBOR*  HAMPTON  RDS.*  POTOMAC  RIVER* 
CHESAPEAKE  BAY*  AND  TRIBUTARIES 


TENNESSEE  RIVER  —  FILE  129.5  TO  193.1 

PR  IMA®  ILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA* 
TEXAS*  AND  CALIFORNIA 

GULF  OF  MEXICO 

COASTWISE/FROM  SEATTLE*  WA  TO  BRISTOL  BAY  AREA  OF 
ALASKA 

MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

T6NNCSSEE“TOH9 IGBEE  WATERWAY  INTRACOASTAL  BETWEEN 
MOBILE*  AL  ANO  NEW  ORLEANS*  LA 

CLEAR  LAKE  TO  F»EEPORT 

AURORA  HARBOR)  JUNEAU*  HOBART  BAY*  KAKE*  HAINES* 
ANO  PETERSBURG*  AK*  WILLIAMS  COVE  TO  STEAMBOAT 
BAY;  JUNEAU  TO  WHITESTONE  HARBOR  TO  WACHUSETT  COVE 
TO  CEDAR  COVE  TO  TENAKEE  TO  S.  PASSAGE  POINT 


WESTERN  RIVERS  AND  INLAND  WATERWAYS 


3ROWNSVILLE*  TX  TO  PANAMA  CITY*  FLJ  MISSISSIPPI 
RIVER  AND  INTERCOASTAL  CANAL 


ATLANTIC  OCEAN  BETWEEN  MIAMI  S  KEY  WEST*  GULF  OF 
MEXICO  FROM  KET  WEST  TO  CAPE  SABLE*  FL 


BRETON  SOUND*  C«ANOELEUR  SOUND*  ELOtS  BAY*  HALF 
MOON  LAKE— WATERWAYS  OF  LOUISIANA 


SEATTLE  TO  ANCHOR A6E  AND  ASSOCIATED  INTERCOASTAL 
WATERS 


MISSISSIPPI  RIVER*  GULF  OF  MEXICO  AND  LAKES  AND 
OATS 


INTRACOASTAL  CANAL 


HAWAIIAN  ISLANDS 


GULr  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  M$$*S$IPPI  AND 
OHIO  RIVERS 


MISSISSIPPI  RIVER  l  GULF  LOUISIANA  K  TEXAS  TO  GULF 
4  EAST  COASTS)  MOBILE*  At;  ARECX30*  PR**  ANO 
CUYANILLA*  PR 

ST.  LOUIS*  MO 

GRAND  TRAVERSE  BAY/LAKE  HICHI6AN 

ALLEGHENY  RIVER  MILE  0.0  TO  MILE  40)  MON  RIVER 
NILE  O.C  TO  MILE  124.9;  AND  OHIO  RIVER  MILE  0.0 
TO  MILE  935 


OHIO  RIVER  SYSTEM 

OHIO  AND  BIf  SANDY  RIVERS 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM*  RESERVE-  NEW  ORLEANS  AND  BATON  ROUGE 
HARBORS 

GULF  OF  MEXICO 

VENICE#  LA  TO  150  MILES  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO; 
CAMERON*  LA  TO  100  MILES  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO; 
SABINE  PASS*  TX  TO  100  MILES  OFFSHORE  GULF  OF 
MEXICO;  ANO  INTRACOASTAL  CITY*  LA  TO  1 03  NILES  IN 
GULF  Of  MEXICO 

SEATTLE*  WA  TO  NORTHERN  ALASKAN  WATERS 


WEST  TO  NARRA6ANSCTT  BAY*  EAST  TO  PROVINCETOWW; 
AND  BUZZARDS  BAY  AREA 


SOUTHEAST  ALASKA 


ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  KINGSTON  MINES  (R.N*  145. 5) 
AND  OTTAWA  (R.M.  23«.0) 


TABLE  I  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


32*  TUAM  JOINT  VENTURES  CO. 

i 

j 

29! TU3PS  MARINE  SERVICE 

i 

29!TUCK£»#  OTTO  N.#  JR. 

i 

08! TUDOR#  CARL  f. 

i 

35! TUG  JOSEPHINE#  INC. 

i 

1 6 ! TU G  SERVICES/  INC. 


!2  ! OIL  fI5L0  S-P/ICC  *0‘JIP.1ENT/  X.f.#  DRILL 
!  !°IPE/  $E®VICF  TRUCKS#  0®ILLIN3  X'JO  CDU) 
!  ! 

•9  ! 

i  j 

!9  ‘GRAIN 
l  I 

!  2  {PEOPLE  AND  CARSO  ( F  E°  PY  S£RVtC*> 

i  i 

!  2  !  TOWING 


! 2  ! TOWING  AND  HAR’0®  Sc’VICE 


Id!  TUG90AT  4  3ARGS  RENTAL  S£PVIC€/*9  !°U$MTNG 
!  INC.  !  ! 


151TUGS  4  SALVAGE 

i 

i 

37‘TUOR/  GARY 


G3!TURCC*M0  COASTAL  4  HAP30R 
‘.TOWING  CORP. 


07JTURECAM0  COASTAL  4  HAPSOR 
STOWING  CORP.  OF  PENNSYLVANIA 

i 

31  !TUPN£®  MAPINE  SERVICE/  INC. 

; 

32! TURNER  WELL  SER./  INC. 

| 

41STWEE0  TOWING 
! 
i 

32JTWENTY  GRAND  MAPINC  SERVICE/ 
!  INC. 

! 

32! TWENTY  GRAND  OFFSHORE/  INC. 

j 

32! TWIN  ? POTHERS  MARINE  CO®P. 

« 

j 

21 ! TWIN  RIVERS  TOWING  COMPANY 
32! TWO  (2)  W  TOWING/  INC. 

i 

I 

32!TWO  R  DRILLING  COMPANY 

i 

« 

17'TWO  RIVERS  EXCURSIONS/  INC. 

i 

i 

SdiTYEE  "AIRTIME  SERVICE 

j 

OvItYLEP/  OTIS  RAY 

! 

21 ! U.  S.  STEEL  CORP. 

i 

IliuNION  CAMP  CORP. 


321UMON  EXPLORATION  PARTNERS 
{LIMITED  (U.E.P.) 

! 

32SUNI0N  EXPLORE* 

1 

41 ( UNION  OIL  CO.  OF  CALIF. 


30! UNION  PLANTERS  NATIONAL  BANK 

! 

21 SUNION  RAILROAD  CO. 

| 

32JUM0UF  TOWING 

i 

32!UNIT£0  SCUIPMENT  RENTALS  Of 
! HOUMA/  INC. 

1 

32! UNITEO  MARINE  BOATS/  INC. 

I 


!  2  {SULK  CEMENT/  ‘JULY  PHOS®HAT?#  BULK  SALT/  e,JEL 
!  !OIL/  AND  CONSTRUCTION  RJUIPM^NT 
l  i 

i«  i 

!  ! 

!?  ! TOWING  AND  FUEL  ML 


! 2  ! TOW ING/  Charters  to  OT«S®> 

!  i 

•3  {OIL  FIELD  SE’VIC’  f«JU:phfNT 

J  I 

!9  ! OC e  AN  AND  INLAND  TOwINC#  AND  HAR30P  SHJP 
!  ‘ASSIST 

•  J 

!  2  STOWING 
!  ! 

•2  ‘{TOWING 

•  ! 

! 2  !supplxcs-con$:st:ng  of  jpoduction  eouip- 

!  !MENT#  '!®0C?RIE3/  WAT**#  AND  FUEL 

!  ! 

•2  ‘.TOWING 


! 9  !®A  SSE  NSE  ®S 

!  ! 

!  ! 

•2  !  PASSCNG2PS 


•2  ‘SHIP  ASSIST 
!  ! 

<  2  '.PASSENGERS  AND  ‘*:iSNT 
!  ! 

!3  1 COAL  (STAGING  AND  OfcS  TOCY ING) 
i  i 

•3  {TOWING  ANO  LOCS 
t  ! 
i  ! 

!  3  {OIL  FIELD  «3'/IPK--NT  AND  SUPPLIES 
!  ! 

!  ! 

J®  SOIL  ficl»  e^jiamcnt 
!  ! 

! 3  JPETROLEUM  PR^DUC '  S#  AND  P? T-OCHtMICALS 

•  ! 

!  ! 

•  9  JCHARTE®;  TO  OTHERS 
!  ! 

!2  {COAL 

!  J 

•2  STOWING 
!  ! 

! 2  ! SUPPLIES 


12  (DRILLING  EQUIPMENT  ANO  DRILLING  FLUIDS 


33! UNITED  TEXAS  p£TROLCUM 
! CCRRQR  AT  ION 
! 

01!UNIV£*SAL  AMERICAN  SMl®*ING 

i 

41 1  UNIVERSAL  CLEANING  SERVICE/ 
!  INC. 

! 

41 (UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 
SUNOCAL  CORPORATION 
! 

23SUPPCR  LAKES  TOWING  CO. 

i 

? ?! URPRR  RIVER  SERVICES/  INC. 


24JUSS  G»6AT  LAKES  FLEET/  INC. 

i 

1 1 ! VALCNC  X  A#  INC. 

i 

291 VALIE®  4  SPIES  BARGE  CO. 

i 

29»VALLcY  LINE  COMPANY#  THE 
! 
t 

33SVALLEY  NARINE  t  BARGE#  INC. 
l 

i 


I  (PCT»OL«UM  PRODUCTS 

I  i 

(9  {OIL  FIELD  SUPPLIES 
•  I 
!  ! 

(9  (COAL  AND  GPAJNS 

j  « 

!  2  (WATER  #  WASTi  OIL#  DI“SFL 

!  ( 

!  I 

(3  (ANNYOPOUS  A440NI* 

!  1 

I  ( 

(9  (GENERAL  CA*G9 
(  2 

! 2  (HARaOR  SWITCNING 


3d!UNITED  MARINE  TUG  l  BARGE#  INC. (2  !  TO  WING— LU*dt «#  "iUlPWFNT#  MOBILE  HOMES/ 


LOUISIANA  WATERWAYS 


MISSISSIPPI  RIVER 
VIRGIN  ISLANDS 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  GALVESTON  TO 
HOUSTON/  PORT  ARTHUR/  TEXAS  CITY/  FREEPORT 
CORPUS  CHRISTI/  AND  VICTORIA#  TX 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ST.  ANDREWS  BAY/  FL 
INLAND  WATERWAYS  (WITHIN  STATE  Of  ALABAMA) 


uULF  OF  MEXICO;  ATLANTIC  INTRACOASTAL  ANO  GULF 

intracoastal;  Caribbean 

NEW  ERA/  OR  -  WILLAMETTE  PIVCR 

GREAT  LAKES/  NEW  YORK  STATE  QARGE  CANAL/  NEW  YORK 
HAR°0&/  HUDSON  RIVER/  LONG  ISLAND  SOUNO#  AND 
COASTWISE 

DELAWARE  CANAL  AND  RIVER  AND  CHESAPEAKE  CANAL 


ARKANSAS  AND  MISSISSIPPI  RXV£»5 

INLAND  WATERS-GALVESTON  SAY  TO  MOBILE  8AY 

OCEANS  ANO  HARBORS  OF  PACIFIC  COAST 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
GULF  OF  MEXICO 


»ALL:GH<NY/  "ONONGAHELA#  and  OHIO  RIVERS 
! 

‘INLAND  AND  COASTAL  WATERS/  BATS/  AND  LAKES  OF 
•LOUISIANA/  TEXAS  AND  MISSISSIPPI 

I  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  LAKES/ 
(3AYS#  ANO  SOUNDS  OF  LOUISIANA 
! 

•CUMPFRLAND  PIVCR  MILS  126.4  (100  MILES  IN  EITHER 
(DIRECTION) 

! 

•VARIOUS  S.  F.  ALASKA  PORTS 

! 

!CHESAP£AKE  BAY  ANO  TRIBUTARIES 

i 

iciAIRTON  WORKS 

! 

SFRANKLIN#  VA  FRO*  WlNTON#  WILL  I AMSTON/  EOENTON#  t 
JSOUTH  MILLS/  NC 

i 

'.GULF  INTRACOASTAL  WATER.  AND  OULAC  AND  HOUMA/  LA 

! 

! 

'.GULF  OF  MEXICO 
i 

j GULF  AND  ATLANTIC  COASTS#  ANO  LAKES/  BAYS /  SOUNDS/ 
! AND  INLAND  WATERWAYS 
! 


! MILE  11.8  MONONGAHELA  RIVER 
i 

!m:SSIS$!PPI-NEW  ORLFANS  MAR9QR 

i 

‘TFRRERONNC  PARISH  WATERWAYS 

! 

i 

! GULF  OF  MEXICO/  XNTPAfOASTAl  WATERWAY 
! 

•SEATTLE#  INCLUDING  LAKE  UNION/  RUGET  SOUNO#  AND 
(ALASKA— PACIFIC  AND  ATLANTIC  OCEAN 
i 

i G *L Vi STON  BAY#  GULF  OF  MEXICO#  TRINITY  BAY#  AND 
!INTE®COASTAL  CANAL 
« 

(MISSISSIPPI  PIVER/GULF  OF  KEXICO/OCEANS 
i 

(SAN  DIEGO  SAY 
( 

( 

(COLUMBIA  ■ IVER-BETWCEN  POPTLAND#  OR  AND  KENNEWICK# 
(WA 
! 

(GREAT  LAKES 

i 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  IN  THE  ST.  PAUL- 
(MINNcAPOLIS  AREA 


It  1 1  RON  0®t#  LI-CSTONS#  C5AL#  AND  T A  CON  I T£  (GREAT  LAKES  ANO  ST.  LAWRENCE  SEAWAY 
!  !  ! 

(2  !  (IDLE 

(  (  ! 

(2  (CRAIN  (MISSISSIPPI  RIVER 

!  (  ( 

(1  !a0L<  COMMODITIES#  $T6-.L  AND  0  ACK  A  >c  D  FRE IGHT  *  GULF  INTO ACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  *IV£P 

•  (  (SYSTEM 

(  !  ! 

(2  (SAND  AND  G»»va  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY;  VICTORIA#  PORT 

■  •  !H4RLXNGrN#  PORT  ISABEL/  PORT  BROWNSVILLE#  HOUSTON 

1  (  (AND  PORT  ARTHUR#  TX 


*°Lc  3  -  Description  of  operations 


929 


E  ! 
H  ! 
6  ! 

i 

0  ! 
T  ! 


!  SERVICE  ! 

•  1.  REGULATED  JT  ! 

!  INTERSTATE  CON-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  MERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

■  3,  PRIVATE  ! 

!  0.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


20!  VALLEY  MARINE  SERVICE 
« 

29! VALLEY  TRANSP.  DIV. 

{ 

i 

29! VALLEY  TRANSPORTATION*  INC. 
I 
I 

20i VALLEY*  INC. 

i 

09! vane  brothers  company*  the 
< 

33IVANN,  MARIA 
I 

1 

33'VECO  OFFSHORE*  INC. 

2 
i 

32!  VELVET  MARINE  SYSTEMS 

! 

1 

3sj VENTUR E  TOWING 

2 

32! VESRET  SHIPYARD*  INC. 

l 

i 

CJ! VESSEL  CHARTERS#  INC. 

j 

31 !  VICKERS  TOWING  CO.*  INC. 

1 

2 

3SJVICT0PS0N*  TIM  F. 

I 

i 

i 

36! VICTOR Y  TOWING*  INC. 


31 ! V ID ALI A  OOCK  %  ST0RA6E  CO.# 
!  INC. 

! 

01 • VI I  CORP. 


!9  'HARBOR  TOWINS 

1  i 

•9  ! 3ULK  COMMODITIES#  STEEL.-  AND  PACKAGED 
!  ! FREIGHT 

! 2  ! BULK  COMMODITIES*  STEEL  AND  PA.kAgED  FREIGHT 

2  2 

;  i 

i 2  Stowing 

;  I 

•2  !DIc  S:L  OIL 

i  i 

!  9  !  OIL  FIELD  SU»PLI".S  ANC  PERSONNEL 

i  I 
i  i 

! 9  !9£RTHING;  paSSENGcPS 

i  I 
i  I 

!2  JTOWING— GENERAL  COMMODITIES 


SLOG  BOOMS 


!OIL  FIELO  AND  CONSTRUCTION  ECUIPMENT#  TANKS* 
JAND  PIPES 


*9 
; 

1 2 

i 
i 

i? 

I 

•2 
i  « 

i  i 

!2  ! PASSENGERS 


! 3  ! OCEAN  TOWING 


! MILITARY  CARGO 
2 

•TOWING 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM 

OHIO  AND  KANAWHA  RIVERS 

BALTIMORE  HARBOR  AND  UPPER  CHESAPEAKE  BAT*  MD 

GULF  OF  MEKIC0-3ETWEEN  BROWNSVILLE*  TX  AND 
KEY  WEST#  FL 

PUGET  SOUND  (WASHINGTON)  AND  PRINCE  WILLIAM  SOUND 
(ALASKA)  (IDLE) 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY; 
OFFSHORE  AND  OCEAN 

INSIDE  WATERS  OF  SOUTHEAST  ALASKA 

PL AOUEHJNE  TO  SOUTH  LOUISIANA 

OAKLAND#  CA 


C1JVIKING  90 A T  TOURS  OF 

•NEWPOPT,  INC.  !  ! 

!  !  ! 

01 ! VIKING  tl  LIMITED  PARTNERSHIP  !2  !P ASSENGERS 

!  !  ! 

36! VIRGINIA  V  FOUNDATION#  THE 

! 

32! VIZIER*  DONALD  J.*  TOWING*  INC 


! 2  STOWING 


!9  ! DIESEL  FUEL  AND  p^GULAP  GASOLINE 

!  ! 

! 2  !PASSENGE»S 


!  2  ! EXCUPS  ION  PASSENGE°S 

!  ! 


32! VIZIER*  LORI  ANN*  INC. 

! 

32'VXZIER*  ROJnIE*  INC. 

t 

32JVIZIER*  SUSAN*  INC. 

I 

32! VIZIER*  TOMMIE 

! 

1 7! VOLUNT  Ef R  BARGE  t  TRANSPORT# 
!  INC. 

I 


1 0 !  VON  BERGEN#  LTD. 

! 

38! W.  S.  CONSTRUCTION  CO. 

1 

20! W/W  TOWING  <  FUELING  CO.*  INC. 

! 

! 

26! WAGNER  CHARTER  CO. 

2 

3?j WAHKIAKUM  COUNTY 
l 

1 8! WALKER  BOAT  YARD#  INC. 

! 

32! WALKER  MARINE#  INC. 


18! WALKER  TOWING  CORPORATION 

! 

18! WALKER  1 S  MIDSTREAM  FUEL 
! AND  SERVICE  COMPANY 
! 

27! WALSH  6RAIN  CO.*  INC. 

! 

23IWALSTR0M  MARINA 

! 

36! WARDS  COVE  PACKING  CO.#  INC. 

! 

» 

I 

03! WARREN  GEORGE*  INC. 

! 

AS!  WARREN  PETROLEUM  COMPANY 
lOIVISION  OF  CHEVRON  U.S.A.* 

!  INC. 

! 

161WARRI0R  i  GULF  NAVIGATION 
1  COMPANY 
! 
i 

niwARRIOR  RIVER  TOWING 
! 

23! WASHINGTON  ISLAND  FERRY  LINE* 
!  INC. 


! GENERAL  CA9GO 

! 

SOILFI ELO  E9UIRMENT 


ICHARTCRS  TO  OTHERS 


•CHARTERS  TO  OTH$R$ 

! 

STOWING 


!  GULF  I NTR  A  COASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!  SYSTEM 

i 

!  SOUTH  END  OF  TONGASS  NARROWS  INCLUDING  MOUTH  OF 
!G0*A5E  INLET  AND  MOUTH  AND  6  MILES  UP  CARROL 
SINLET 

•ALASKAN  WATERS-COOK  INLET  AND  SOUTH  PACIFIC  COAST* 
! INCLUDING  PUGET  SOUND  TO  LONG  BEACH*  CA;  FROM 
!U.  S.  PACIFIC  COAST  TO  HAWAIIAN  ISLANDS  AND  TO 
•MARSHALL  ISLANDS 

l 

!MX5$  ISSIPPI  RIVER— NATCHEZ*  MS  ARF A 

; 

•BOSTON  HARBOR 

! 

NAPRAGANSETT  3 AY  ANO  RHOOf  ISLANO  SOUND 

PORTSMOUTH*  NH  PORT  AUTHORITY  VIKING  OOCK 

! 

•PUGET  SOUND  WATERS 
INLAND  WATERS 
OFFSHORE  WATERS 

! 

MNLAN0-9AYS  AND  BAYOUS 

j 

•INLAND  WATERWAYS 

i 

•INLAND  LOUISIANA  WATERS 


! 

!  OR  A  IN  i  SO  Y  "•?  AN  S#  G^AIN  PRODUCTS#  IRON  V  SMISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  GULF  INTRACOASTAL 

! STEEL*  OXtS  (  ALLOYS#  MACHINERY  *  HEAVY  ! WATERWAY  ANO  TRIBUTARIES#  TENM-TO*  WATERWAY# 

!€9UPMENT#  •iRIDJff  A  STOuCTRUAL  STEEL#  TOWAGE !  MILWAUKEE*  WI  ANO  TAMPA#  FL 
SAND  SAL7 


•AUTOMOBILES#  PASISNGERS 

j 

{CONSTRUCTION  EOUI’^ENT 

2 

STOWING 

i 

i 

i pA  SSENGE  RS 
; 

! PASSENGERS  AND  VEHICLES 

! 

! HA® 193  SERVICE  (SHIPYARD) 

loiLFIELD  SUPPLICS 
! 


MOHLC  8AY-9ETWEEN  DAUPHIN  ISLAND  i  FT.  MORGAN 
SOUTHEAST  ALASKA 

! 

•KANAWHA  ANO  OHIO  RIVER  — PORTSMOUTH*  OH;  KANAWHA 
SAND  OHIO  RIVER  TO  LOUISVILLE*  KY 
2 

SLAKE  HICHIOAN  ANO  CHICAGO*  IL 
; 

'.COLUMBIA  RIVER 

1 

IOMIO  ANO  TgNNCSSEC  RIVERS 

2 

!  GULF  Of  MEXICO#*  MORGAN  CITY*  EUGENE  ISLANO#  BELLE 
! PASS#  la;  JAYOU  LAFOURCHE#  and  grand  isle  to 

•CAMERON#  LA 


COAL#  ROCK#  GRAIN#  OIL#  CHEMICALS#  AND  SALT  JMISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

; 

! DIESEL  f UCL  ioHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 


!9 

!  ! 

!  3  SPILE  DRIVING  ANO  DODGING 

i 

JMISC.  CANNFRY  $U»PLI*S 

! 

! 

! 

S3  !  CONST  AUC  T ION  MACHINERY  FOR  DRILLING 

!  ! 

S3  {PROPANE  AMD  GASOLINE 


! LUBRICANTS#  IRON  0*r#  COAL 

! 

1 

! 

ICOAL  ANO  CEMENT 
! 

! AUTOMOBILES  ANO  MISCELLANEOUS  FREIGHT 


NORTH  END  O'  LAKES  MICHIGAN  AND  HURON 

SEATTLE*  WA  TO  KETCHIKAN*  AK;  PUGET  SOUND#  BRITISH 
COLUMBIA  TO  SOUTHEAST  ALASKA*  SEATTLE  TO  ALASKA 
CANNERY  LOCATIONS 

! 

!HUDSON*  EAST*  AND  HARLEM  RIVERS  AND  MORRIS  CANAL 
! 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  INLANO  WATERWAYS  OF 
{LOUISIANA  ANO  TEXAS  ANO  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

2 

SGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  ARKANSAS*  ALABAMA* 
SMISSISSIPPI*  WARRIOR*  TOM92G9EC*  TENNESSEE  AND 
•OHIO  RIVER  SYSTEMS*  TENN-TOM  WATERWAY 

i 

mNNESSCE-TOKMGBCE  AND  WARRIOR  RIVERS 

I 

{WASHINGTON  ISLANO  ANO  NORTHPORT#  Wl  AREAS 


TA*?LE  3  -  DESCRIPTION  0 r  OPERATIONS 


931 


OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

!  1.  REGULATED  3T 
!  INTERSTATE  COH- 
!  MERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE 
t  3*  PRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


TAOLF  3  -  INSCRIPTION  OF  OPERATIONS 


932 


E  !  ! 

H  •  ! 

G  !  ! 

!  OPERATOR  NAME  ! 

0  !  ! 

T  !  ! 

i  j 

1. 

V. 

SERVICE  ! 

REGULATED  BY  • 

INTERSTATE  CON-  !  *»PINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
PERCE  COHESION  « 

EXEMPT  FOR  «I9E  ! 

PRIVATE  ! 

UNKNOWN  ! 

i 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 

i 

j 

i 

03! WORLD  YACHT  CRUISES 

i 

« 

iv 

j 

i 

! PA  SSENGf °S 

j 

•NEW  YORK  HARBOR  UPPER  BAT/  NORTH  RIVER/  EAST  RIVER 
SAND  LONG  ISLAND  SOUND 

l 

37! WQRLOW IOC  WATERWAYS  LTD. 

!9 

!CH ARTE°S  TO  OTHERS 

1  WILLAMETTE/  COLUMBIA  ANO  SNAKE  RIVERS 

31 ! WORTH/  GIL3ERT  R. 

•9 

i 

! GRAIN 

ImISSISSIPPI  RIVER 

i 

36! WRIGHT s  MARINE  TOWING/  INC. 

!2 

i 

! TOWING/  SANO/  GRAVEL/  AND  GENERAL  CARGO 

!  T  A  COMA  HARBOR  AND  PUGET  SOUND 

i 

31 ! WSR/  INC. 

•9 

j 

i 

03! WUESTHOFF/  CHRIS 

i 

t 

*2 

i 

i 

JOASSENGSRS  AND  S^ALL  CARGO 

! 20  MILES  OFFSHORF  BETWEEN  MONTAUK  POINT  LONG 
! ISLAND/  NY  AND  CAPE  HAY/  NEW  JERSEY 

t 

36!WYCKOFf  COMPANY 

i  3 

! CREOSOTED  LUSHER  ROSTS  AND  PILING 

•PUGET  SOUND  ANO  TRIBUTARY  WATERS 

32! Y  5  S  NARINE/  INC. 

i 

i 

!2 

i 

■ 

I  PASSENGERS 

IhISSISSIPPI  RIVER  FROM  VENICE/  LA  TO  GULF  OF 
iKETICO 

13! YAGER  NATE  RI ALS/  INC. 

!3 

STOWING/  SANO/  GRAVEL/  AND  LIMESTONE 

•OHIO  RIVER— *OW£N$RORO/  KY 

36! YAK/  INC. 

•*3 

! F ISH:  CRAR/  HER5 INS/  SALMON 

Ialaskaii  waters 

31 ! YAZOO  RIVER  TOWING/  INC. 

i 

i 

!3 

i 

i 

!GR AIN  AND  ROCK 

•YAZOO/  MISSISSIPPI/  SLACK-WARRIOR/  TENNESSEE- 
! T0NBIG3EE /  TENNESSEE/  OHIO/  AND  ARKANSAS  RIVERS 

i 

42! YOUNG  3ROS./  LTD. 

i2 

! GENERAL  CA»GO 

•HAWAIIAN  ISLANDS 

32! YUGO  NARINE/  INC. 

i9 

•TOWING  PETROLEUM 

{HOUSTON/  TX  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

33! YUKON  KARINE/  LTD. 

12 

isUPPHES 

•VALDEZ/  AK 

33i YUKON  NAVIGATION/  INC. 

!9 

i 

i 

t 

39! YUKON  RIVER  CRUISES 

!2 

! PASSENGERS 

•PRINCE  WILLIAM  SOUND 

i 

33' TUT  ANA  RABGE  LINES/  INC. 

!1 

i 

IgENERAL  FREIGHT  AND  BULK  PETROLEUM 

! YUKON  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 

i 

32! ZAPATA  GULF  NARINE  CORP. 

!  2 

SOIL  FIELD  SURPLUS 

{WORLDWIDE 

i 

24!ZFNITM  DREDGE  CO. 

!  3 

! EOU I°HENT  AND  DR fDSE  P  ATF°I ALS 

SGREAT  lakes  ports 

1 

37!ZI0CLL/  INC. 

i 

ii 

i 

! CHARTERS  TO  OTHERS 

{COLUMBIA/  WILLAMETTE  RIVERS  ANO  TRIBUTARIES; 

•PUGET  SOUND;  ALASKA;  AND  PACIFIC  COASTAL  AREAS 

1 9! Z INNfPMAN/  NATHAN/  OR. 

1 

i 

i  2 

1 

1 

MULK  G’AIN/  COAL/  OR? $ /  COKE/  FERTILIZER/ 
SETC. 

i 

{MISSISSIPPI/  MISSOURI/  OHIO/  ILLINOIS/  TENNESSEE 
!RIVERS;  AND  GULF  INTERCOASTAL  WATERWAY 

i 

?1 ! ZU3XK/  JAPES  COMPANY 

!  3 

STOWING 

!1O0  MILE  AREA  OF  PITTSBURGH/  PA 

*U.S.  GOVERNMENT  PRINTING  OFFICE:  1 9  9 1  . 5  6  S .  6  5  7/ 


REGION  NO.  4  *#  *♦  1  6  2 


EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRUCTION ,  &  CHARACTERISTICS 

(VTCC  CODE) 

TYPE 

1  -  Self-Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self-Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Non-self  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Non-self  Propelled,  Tanker 

6  -  Other 

CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
C  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -  Other 
F  -  Unknown 


CHARACTERISTICS 


01 

- 

Undefined 

35 

- 

Pushboat 

02 

- 

Crewboat/Supply/Utility  Vessel 

36 

- 

Tugboat/Towboat 

03 

- 

General  Cargo  Freighter 

40 

- 

open  Hopper  Barge 

04 

- 

Break  Bulk/RO-RO  carrier 

41 

- 

Covered  Hopper  Barge 

05 

- 

RO-RO  Vessel 

42 

•• 

Carfloat  (Railroad 

06 

- 

Bulk  carrier 

Car) 

07 

- 

Containership 

43 

- 

Flat/Deck  Barge 

08 

- 

Partial  Containership 

44 

- 

Pontoon  Barge 

09 

- 

Container/Vehicle/Trailer 

45 

- 

Jumbo  Barge 

(RO-RO)  Carrier 

46 

- 

Scow/Barge 

10 

- 

Vehicle  Carrier 

47 

- 

Open  Dry  Cargo  Barge 

11 

- 

Passenger  Vessel 

48 

- 

Covered  Dry  Cargo 

12 

- 

combination  Passenger  &  Cargo 

49 

- 

RO-RO  Barge 

13 

- 

Ferry 

50 

- 

Container  Barge 

14 

- 

Railroad  car  Ferry 

51 

- 

Lighter  Barge 

15 

- 

Lash  Vessel 

52 

- 

Lash/Seabee  Barge 

16 

- 

Excursion/Sightseeing  Vessels 

70 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

20 

- 

Petroleum/Chemical  Carrier 

(compartmented) 

21 

- 

Chemical  Carrier 

71 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

22 

- 

Liquid  Bulk  Tanker 

(uncompartmented) 

23 

- 

Liquid  Gas  Carrier 

90 

- 

Convertible  Barge 

24 

Other  Tanker 

91 

** 

Semi-Integrated 

Vessel 

99 

- 

other 

